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GENERAL  SUMMARY 

Unseasonable  mildness  characterized  January,  1949,  in  continuation  of  the  pattern  that  persisted 
with  but  slight  interruption  in  the  two  preceding  months.   It  was  the  warmest  January  of  the  last 
twelve  and  the  7th  warmest  in  the  62  years  of  Weather  Bureau  record.   The  excessive  rains  that  fell 
In  western  Massachusetts,  northwestern  Connecticut  and  southern  Vermont  in  the  last  two  days  of 
December  continued  into  the  first  of  the  month.   The  peak  stages  of  the  record  floods  in  rivers  and 
tributaries  of  that  area  were  attained  on  January  1  in  the  Hoosatonic  and  Naugatuck  Rivers.   The 
only  other  heavy  general  storm  in  the  first  half  of  the  month,  on  the  5-6th,  was  in  the  form  of  rain 
even  in  the  northern  division.   Lack  of  adequate  snow  still  hampered  business  and  sports.   Until 
the  21st  only  two  or  three  areas  in  the  vicinity  of  Mount  Mansfield  in  Vermont  and  the  Presidential 
Range  in  New  Hampshire  had  sufficient  snow  cover  to  permit  winter  recreational  activities.   In  the 
southern  division  the  ground  alternately  froze  lightly,  then  thawed,  and  frost  penetration  was  so 
lacking  that  plowing,  fertilizing  and  even  pasture  grazing  of  cattle  were  practicable  into  the 
middle  of  the  third  week.   Ice  harvesting,  ordinarily  under  way  at  this  time,  was  impossible  except 
in  extreme  north.   Ground  water,  reservoir  storage  and  stream  flow  were  above  normal.   Frequent 
storms  during  the  final  decade,  deposited  and  maintained  a  general  snow  level  that  enabled  winter 
sport  agencies  to  begin  a  belated  season.   These  storms,  individually  not  very  heavy,  were  suffi- 
ciently so  to  require  full-scale  operations  of  plowing  and  removal  by  highway  departments  after  a 
half -season  of  inactivity.   The  aggregate  brought  totals  for  the  month  to  near  normal,  and  at  the 
end  of  the  month  a  substantial  snow  cover  was  on  the  ground  except  in  coastal  areas  of  the  southern 
division. 

TEMPERATURE 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section,  based  on  155  records,  was  28.2°,  which  is  5.8° 
above  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  temperature  for  the  northern  division  was  24.0°; 
for  the  southern  division  33.3°.   The  highest  monthly  mean  was  38.3°  at  New  London,  Conn.;  the 
lowest  was  12.7°  at  Fort  Kent,  Me.   The  highest  recorded  was  61°  at  Sandwich,  Mass.,  on  the  19th; 
the  lowest  was  -23°  at  Houlton  Airport,  Me.,  on  the  26th.   The  greatest  monthly  range  was  75°  at 
Fabyano,  N.  H.,  the  least  was  33°  at  Nantucket,  Mass. 

PRECIPITATION 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section,  based  on  150  records,  was  4.08  inches,  which  is 
0.66  inch  above  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  precipitation  for  the  northern  division 
was  3.58  inches;  for  the  southern  division  4.65  inches.   The  greatest  monthly  amount  was  8.32  inches 
at  Norfolk,  Conn.;  the  least  was  1.61  inches  at  Bethlehem,  N.  H.   The  greatest  amount  in  24  hours 
was  3.53  inches  at  Norfolk,  Conn.,  on  the  1st.   The  average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  of 
precipitation  was  12,  which  is  1  above  the  mean  for  the  past  62  years. 

The  average  snowfall  for  the  northern  division,  based  on  77  records,  was  18.4  inches;  for  the 
southern  division,  based  on  63  records,  13.4  inches;  for  the  Section,  based  on  140  records,  16.2 
inches,  which  is  0.1  inch  below  the  mean  for  the  past  62  years. 


ACENOWLEDCUEHTS 


Id  addition  to  the  cl  iui.Ttologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
i^atlve  weather  etatioas,  this  bulletin  series  contains  records  from  Rydroclima- 
tlc  Network  Stations  vblch  were  formerly  reproduced  in  the  flydrologic  Bulletin 
Series.   The  Uydrocllmatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1.000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers,   These  transfers  averaged  abo-jt  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  pro^aim  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclipiatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  roonfily  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  tlnited 
States,  but  since  tlie  Network  was  established  to  meet  the  internal  reotiire- 
ments  of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  ntfiio    for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooper.'' tii>?: 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of.  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.C. 

Uany  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY,  SUNSHINE,  DEGREE  DAYS  USUALLY  APPEARING  ON  PAGE  3  WILL  BE  FOUND  ON  PAGE  9. 
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4.32 

1.67 

1.30 

1 

12.9 

9 

25+ 

12 

5 

1 

NORTH  BRIDCTON 

25.4 

6.5 

52 

6 

-  4 

30 

31 

4.80 

1.20 

1.19 

6 

23.0 

14 

31 

13 

6 

1 

OLD  TOWN 

24.9 

6.9 

52 

6 

-  5 

26 

26 

3.95 

.78 

1.28 

6 

17.3 

7 

22+ 

15 

3 

1 

OLD  TOWN  AIRPORT 

20.0 

52 

6 

-14 

26 

31 

3.79 

1.05 

6 

19.1 

8 

24 

14 

5 

1 

ORONO 

23.4 

5.5 

52 

6 

-  6 

26 

30 

2.72 

-1.13 

.92 

6 

10.2 

10 

2 

PORTLAND 

28.8 

51 

6 

8 

30 

25 

5.00 

1.07 

6 

24.1 

12 

31 

15 

8 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

26.7 

6.6 

S3 

6 

-  1 

15 

31 

4.65 

.68 

1.11 

6 

21.3 

10 

31 

15 

7 

1 

PRESQUE  ISLE 

15.3 

4.6 

47 

6 

-16 

21 

31 

2.37 

.11 

.83 

6 

18 

28 

8 

2 

RIPOGENUS  DAM 

17.0 

4.8 

42 

7 

-  9 

21+ 

31 

3.04 

.38 

.69 

1+ 

15.3 

18 

4 

ROCKLAND 

27.2 

51 

6 

1 

15+ 

28 

4.70 

1.64 

6 

17.8 

7 

31 

IS 

7 

1 

RUMFORD  3  SW 

22.4 

8.4 

47 

6 

-  8 

31 

31 

2.49 

-  .51 

.53 

6 

22.3 

16 

31 

14 

5 

RUMFORD  1  SSE 

24.2 

7.0 

48 

10 

-  1 

31 

31 

2.78 

-  .22 

.57 

31 

25.7 

11 

28+ 

16 

6 

VANCEBORO 

2l.l 

8.2 

51 

6 

-  9 

28 

27 

3.36 

7.5 

11 

3 

1 

WINSLOW 

23.8 

5.6 

53 

6+ 

1 

-26 

29 

3.48 

.55 

14.8 

8 

27+ 

13 

WOODLAND 

22.1 

5.5 

51 

7 

-  6 

•28 

30 

3.45 

.10 

1.56 

6 

13.4 

4 

22+ 

12 

5 

1 

STATE 

21.8 

4.8 

3.70 

.36 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

24.4 

47 

19 

0 

12 

31 

5.18 

.85 

6 

30.5 

20 

31 

IS 

8 

BERLIN 

23.0 

8.1 

59 

20 

-10 

15+ 

30 

3.25 

.17 

1.41 

1 

12.0 

7 

27 

13 

3 

1 

BETHLEHEM 

23.0 

7.1 

53 

19 

-  6 

15 

30 

1.61 

-  .50 

.55 

6 

11.0 

5 

27+ 

12 

2 

BLACKWATER  DAM 

27.8 

50 

6+ 

2 

31 

30 

4.97 

1.73 

6 

19.5 

14 

31 

13 

6 

1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

27.7 

8.7 

55 

6 

3 

30+ 

30 

4.24 

1.24 

.84 

5 

20.2 

13 

31 

14 

7 

DURHAM 

30.7 

7.2 

57 

6 

3 

15 

29 

3.45 

.09 

.80 

5 

14.0 

11 

31 

12 

5 

EAST  DEERING  1  S 

28.8 

54 

6+ 

3 

30 

28 

4.94 

1.05 

6 

25.7 

15 

31 

10 

7 

1 

FABYAN 

20.8  M 

15+ 

30 

30 

FIRST  CONN  LAKE 

15.8 

4.5 

41 

7+ 

-19 

12 

31 

3.83 

.74 

1.23 

6 

30.3 

16 

27+ 

19 

4 

1 

FRANKLIN  1  NW 

27.6 

7.7 

49 

6 

0 

30 

29 

4.03 

1.00 

1  .25 

6 

17.8 

15 

31 

11 

6 

1 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

26.4 

52 

17 

-  2 

30 

31 

4.52 

1.57 

6 

22.5 

14 

31 

15 

7 

1 

GLENCLIFF  2  NW 

24.2 

7.3 

47 

19 

-  2 

15 

30 

3.33 

.61 

.85 

1 

13.4 

5 

27+ 

19 

3 

HANOVER 

26.3 

8.4 

49 

6 

-  4 

30 

30 

3.07 

.40 

.48 

5+ 

21.9 

13 

31 

16 

6 

KEENE  1  SW 

29.9 

8.8 

54 

6 

-  4 

30 

29 

4.04 

1.15 

1.60 

6 

19.9 

12 

31 

11 

3 

I 

LAEKPORT  1 

26.5 

53 

6 

2 

30 

30 

4.54 

.81 

1.60 

6 

14.7 

9 

27+ 

12 

4 

2 

LEBANON  AIRPORT 

25.8 

50 

19 

-  9 

30 

30 

4.49 

.74 

6 

31.3 

14 

31 

16 

8 

MANCHESTER 

30.2 

6.1 

52 

6 

10 

12+ 

27 

4.38 

1.09 

.90 

6 

19.9 

11 

7 

MASSABESIC  LAKE 

29.6 

56 

6 

0 

15+ 

30 

3.72 

1.52 

6 

14.5 

9 

28 

11 

S 

1 

NASHUA  3  N 

29.8 

5.6 

55 

5 

1 

30 

31 

3.56 

.13 

13.7 

12 

28 

12 

NEW  LONDON 

24.1 

53 

1 

1 

30 

31 

3.79 

.84 

6 

23.4 

16 

31 

14 

6 

PETERBORO  2  S 

29.3  M 

53 

19 

22 

1.96 

6 

17.0 

12 

31 

8 

5 

1 

PINKHAM  NOTCH 

22.7 

5.8 

49 

19 

-  7 

15 

31 

4.15 

-  .58 

1.23 

6 

33.0 

17 

31+ 

20 

4 

1 

PLYMOUTH  2  W 

26.1 

8.5 

47 

19 

-l 

15 

28 

1.10 

6 

10 

7 

1 

RANDOLPH 

22.8 

54 

19 

-  6 

15 

31 

2.06 

.40 

6 

15.2 

7 

27 

15 

3 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

28.6 

54 

6 

-  8 

30 

29 

4.10 

1.46 

6 

21.2 

14 

31 

11 

5 

1 

TVCKERMAK  RAVINE 

17.3 

-13 

30 

25 

34 

31 

19 

4 

WEST  LEBANON  1  SW 

26.4 

53 

1 

-  6 

30+ 

30 

2.74 

.71 

6 

14. b 

10 

27+ 

16 

4 

WINDHAM 

31.8 

56 

6+ 

2 

30 

28 

3.57 

1.04 

6 

19.6 

16 

31 

10 

4 

1 

WOLFEBORO  FALLS 

26.8 

52 

6 

-  4 

15 

29 

4.88 

.90 

1.44 

6 

19.1 

12 

31 

13 

1 

WOODSTOCK 

24.2 

46 

6+ 

-  5 

15 

31 

4.75 

1.69 

6 

30.7 

16 

31 

12 

7 

1 

STATE 

25.9 

6.9 

3.89 

.92 

MOUNT  WASHINGTON 

12.0 

6.0 

37 

16 

-25 

30 

31 

4.82 

-1.11 

.83 

5 

20.1 

11 

14  + 

16 

9 

VERMONT 

, 

BELLOWS  FALLS 

27.6 

54 

1 

0 

30+ 

30 

3.69 

.91 

1.42 

6 

15.8 

12 

28 

12 

4 

1 

BENNINGTON 

30.1 

7.1 

55 

6 

0 

31 

27 

2.73 

.26 

.87 

1 

13.8 

6 

27+ 

11 

2 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

25.1 

6.3 

53 

19 

-  6 

15 

27 

2.09 

.33 

.33 

26 

17.5 

6 

27 

19 

1 

CAVENDISH 

25.8 

7.4 

47 

6 

-  7 

30 

30 

4.60 

1.61 

1.01 

6 

26.1 

18 

31 

16 

8 

1 

CHELSEA  2  S 

24.4 

8.6 

50 

6 

-11 

30 

30 

2.77 

.03 

.48 

5 

23.5 

13 

31 

15 

6 

CORNWALL  3  SW 

27.2 

7.3 

55 

19 

0 

30 

27 

2.62  E 

.43 

.90 

6 

11.5 

12 

3 

DORSET  1  S 

27.4 

59 

19 

1 

31 

31 

5.34 

1.56 

6 

16.0 

12 

31 

11 

7 

1 

EAST  BARNET 

21.7 

5.7 

51 

1 

-10 

15 

30 

2.14 

-  .11 

.51 

6 

9.8 

4 

22+ 

17 

4 

ENOSBURG  FALLS 

24.0 

8.0 

51 

19 

-15 

15 

31 

4.26 

1.77 

.93 

6 

28.5 

6 

2+ 

13 

7 

LEMINGTON  1  W 

20.4 

43 

9 

-17 

15 

31 

2.15 

.70 

6 

18.3 

6 

27+ 

15 

2 

MIDDLESEX 

23.4 

51 

1+ 

-  9 

15 

30 

1.76 

.37 

6 

18.3 

8 

27+ 

14 

3 

MONTPELIER 

23.5 

57 

19 

-  6 

15 

31 

2.84 

.52 

26 

27.5 

13 

31 

20 

4 

NEWPORT 

21.1 

3.6 

44 

16+ 

-16 

15 

31 

2.19 

-  .35 

.30 

5 

13.9 

5 

31 

19 

3 
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Tabic  2-ConlintMd 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAmi 
JAMUART   1949 


Temperature 

Precipitation 

d 

No.  oi  days 

1 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  daya 

> 

» 

. 

Station 

a 

o 

1 

0 

1 

a 

0 

>s 

a 
o 

1 
1 

J3 
• 

1 

£ 

1 

1 

1 

0 

S 

9 

o 
m 

1 

1 

J] 

•0 

i 

J 

1 

1 

1 

e  —1 

1 

8 
3 

S 

S 

ROBTBriEU)  NORIICH  UMIT 

25.0 

9.8 

59 

19 

-  3 

30 

29 

1.84 

-  .51 

.30 

31 

22.3 

10 

31 

12 

2 

ROTUUID  1  SE 

27.3 

7.7 

60 

19 

2 

15 

29 

2.44 

-  .04 

.37 

6 

19.1 

7 

31 

13 

5 

SAINT  ALBANS 

24. S 

4.9 

52 

19 

-10 

15 

28 

2.29 

-  .65 

.65 

6 

14.5 

4 

31 

15 

3 

SAINT  JOHNSBURT 

2S.0 

8.8 

48 

4 

-  7 

15 

28 

2.54 

.25 

.65 

6 

17.5 

9 

31 

16 

3 

SOMERSET 

23.2 

6.4 

54 

20 

-  3 

15 

31 

6.77 

2.23 

2.01 

1 

18.0 

13 

28 

18 

5 

2 

WEST  BURXE 

2.95 

-  .17 

.60 

6 

18.5 

16 

4 

tILOER  1  £ 

22.4 

48 

1 

-10 

30 

31 

2.72 

.29 

.77 

6 

15.0 

10 

27 

13 

4 

WOODSTOCI 

27.3 

9.2 

S3 

19 

-  6 

30 

28 

2,87 

-  .16 

8 

22 

12 

STATE 

24.8 

7.1 

. 

3,03 

.26 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

30.7 

8.3 

58 

11 

4 

31 

30 

6.34 

2.49 

2.57 

6 

14.5 

6 

27 

11 

4 

2 

AMHERST 

31.6 

7.8 

55 

6 

9 

30 

25 

4.52 

1.09 

1.03 

5 

14.7 

11 

31 

11 

7 

1 

ARLINGTON 

33.9 

59 

19+ 

9 

30 

27 

3.74 

.95 

22 

20.5 

12 

31 

16 

7 

BILLERICA 

31.4 

59 

19 

5 

30 

29 

3.99 

.80 

22 

14.7 

11 

6 

BIRCH  RILL  DAM 

28.2 

54 

19 

3 

31 

29 

3.69 

1,75 

6 

11.5 

9 

28 

13 

5 

1 

BLUE  HILL 

32.6 

7.1 

56 

19 

10 

15+ 

25 

3.62 

-  .46 

.96 

31 

13.9 

4 

27 

14 

5 

BOSTON  WB  AIRPORT 

34.7 

6.8 

60 

19 

14 

15 

21 

3.21 

-  .40 

.69 

31 

13.7 

6 

27 

9 

5 

BROCKTON 

35.1 

5.3 

59 

6 

10 

30 

26 

3.10 

-  .19 

.92 

6 

8.5 

4 

31 

9 

4 

CHESTinn'  HILL 

35.7 

8.3 

60 

19+ 

14 

30 

24 

2.55 

-1.52 

.88 

6 

8.7 

13 

3 

CLINTON 

32.7 

6.9 

57 

20 

8 

30 

28 

3.80 

-  .15 

■ 

11.3 

13 

COHASSET 

34.4 

59 

20 

11 

30 

23 

2.28 

.92 

22 

9.2 

5 

27 

7 

3 

CONCORD 

32.6 

8.9 

59 

19 

7 

30 

28 

4.08 

.56 

.84 

31 

12.5 

10 

31 

12 

6 

EAST  fAREHAM 

34.9 

5.8 

56 

9 

12 

30 

25 

3.64 

-  .41 

1.39 

6 

3.3 

2 

27 

12 

2 

1 

EDGARTOWN 

37.1 

53 

7+ 

17 

30+ 

20 

3.48 

1.05 

6 

6.0 

5 

26 

13 

5 

1 

FALL  RIVER  2  NE 

35.1 

5.8 

57 

6+ 

14 

15 

23 

4.27 

.21 

.99 

6 

7.7 

3 

27 

10 

6 

riTCHBURG 

31. S 

6.6 

55 

6+ 

5 

30 

30 

4.27 

.88 

1.38 

6 

12.0 

10 

28 

11 

4 

2 

FRAMINGHAM 

32.8 

6.3 

60 

20 

10 

30 

29 

3.06 

-  .95 

1.01 

22 

8.5 

12 

3 

1 

HOOSAC  TUNNEL 

30.5 

7.3 

48 

17 

7 

30+ 

29 

7.31 

2.95 

2.84 

1 

17.0 

11 

28 

16 

5 

2 

HTAKMS  1  E 

36.1 

5.6 

53 

8+ 

14 

30 

26 

4.08 

.11 

1.15 

6 

2 

27 

12 

6 

1 

KNIGBTTILLE  DAM 

28.3 

52 

5 

30 

3.75 

1.70 

6 

13 

29+ 

8 

4 

1 

LATE  COCHITUATE 

32.8 

7.1 

60 

20 

7 

15 

31 

3.00 

-  .87 

.97 

22 

7.3 

2 

12 

3 

LAWRENCE 

32.4 

7.8 

58 

19 

10 

30 

28 

3.62 

-  .04 

.85 

31 

16.8 

9 

31 

12 

7 

LOWELL 

33.4 

8.4 

57 

19 

9 

30 

28 

4.02 

.76 

1.04 

22 

18.5 

8 

31 

11 

7 

1 

MIDDLETON 

35.7 

58 

6+ 

10 

30 

26 

3.03 

-  .63 

.92 

22 

9.6 

8 

27 

12 

4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

36.7 

5.4 

52 

28 

19 

15+ 

18 

3.70 

-  .07 

.60 

6 

6.3 

4 

27 

13 

7 

NEW  BEDFORD 

36.5 

6.7 

55 

8 

17 

15 

20 

5.11 

1.18 

1.95 

6 

6.6 

2 

27+ 

B 

5 

2 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

28.1 

6.4 

55 

19 

0 

30 

31 

4.04 

1.00 

.68 

26 

23.7 

11 

31 

19 

7 

PLTMOUTH 

36.6 

7.5 

60 

19 

12 

30 

21 

3.65 

-  .68 

1.27 

6 

9.5 

3 

22+ 

9 

3 

1 

ROCKPORT  1  ESE 

33.7 

5.0 

55 

19 

9 

30 

26 

4.07 

-  .11 

1.09 

22 

15.0 

8 

27 

9 

5 

2 

SANDWICH 

36.0 

61 

19 

16 

30 

26 

3.57 

.84 

6 

5.0 

2 

26+ 

10 

5 

SHELBURNI  FALLS 

29.7 

8.7 

56 

1 

4 

31 

28 

6.04 

2.82 

1.93 

1 

9.4 

6 

22 

13 

5 

2 

SPRINGFIELD 

34.8 

7,3 

55 

8 

9 

30 

25 

5.03 

1.63 

1.75 

6 

15.0 

9 

31 

10 

6 

1 

SPRINGFIELD  HEWS  BLDG 

34.4 

58 

1 

10 

30 

24 

1.79 

6 

7.5 

9 

5 

1 

STOCKBRIDCE 

30.2 

6.5 

58 

19 

0 

30 

28 

4.40 

1.36 

.80 

5 

22.7 

12 

31 

13 

8 

SWAMPSCOTT 

33.5 

5.9 

54 

8+ 

11 

15 

23 

3.25 

-  .90 

.83 

22 

17.0 

4 

27 

10 

5 

TAUNTON 

34.4 

7.4 

58 

6 

12 

30 

27 

3.41 

-1.15 

.96 

6 

4 

31 

B 

4 

1 

TURNERS  FALLS 

31.5 

8.0 

54 

6 

3 

30 

29 

4.87 

1.56 

1.26 

6 

15.6 

9 

26+ 

11 

7 

1 

WALPOLE 

33.2 

59 

19 

8 

30 

28 

3.20 

.84 

22 

12.7 

4 

31 

10 

4 

WESTFIELD  2  NE 

30.5 

7.1 

54 

6 

4 

30 

26 

4.56 

'   .70 

,95 

6 

17.1 

9 

31 

12 

7 

WESTON  2  NW 

34.0 

7.2 

60 

19 

8 

15+ 

28 

3.59 

.02 

1.01 

22 

15.0 

6 

27+ 

10 

5 

1 

WESTOVER  FIELD 

32.0 

55 

8+ 

9 

30 

27 

7.11 

1.46 

6 

21.3 

9 

31 

13 

9 

1 

WORCESTER  AIRPORT 

29.8 

55 

6+ 

5 

30 

26 

3.83 

1.09 

6 

16.1 

6 

31 

12 

6 

1 

WORCESTER  I 

31.1 

5.7 

57 

19 

4 

30 

27 

4.27 

.67 

1.26 

6 

14.2 

5 

27 

12 

5 

1 

STATE 

33.0 

6.7 

4.05 

.38 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

37.6 

6.6 

55 

19 

18 

30 

18 

4.94 

1.21 

.85 

6+ 

4.4 

4 

26 

14 

7 

GREENVILLE 

34.0 

57 

6 

10 

15+ 

26 

3.67 

1.00 

6 

10 

1 

KINGSTON 

34.6 

6.8 

56 

8 

12 

30 

25 

5.22 

.43 

1.20 

6 

9.5 

4 

26 

11 

6 

2 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

34.8 

58 

19 

13 

30 

24 

4.35 

.91 

31 

8.9 

3 

27+ 

10 

6 

PROVIDENCE  WB  CITT 

35. 9 

8.7 

60 

19 

15 

30 

22 

4.23 

.71 

.76 

22 

10.3 

4 

31 

10 

7 

STATK 

35.4 

5.9 

4.48 

.50 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

36.2  M 

7.1 

58 

8 

12 

15 

20 

7,00 

3.01 

1.48 

6 

11 

8 

3 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

35.9 

57 

8 

18 

15 

19 

5.52 

1.07 

5 

13 

7 

1 

CREAM  HILL 

30.0 

6.4 

55 

8+ 

4 

30 

27 

4.72 

1.06 

1.80 

6 

18.5 

6 

1+ 

11 

7 

1 

DANBURT 

33.1 

56 

19 

10 

30 

26 

4.94 

1.15 

5 

11.6 

5 

31 

9 

6 

1 

FALLS  VILLAGE 

30.8 

5.9 

60 

19 

-  5 

30 

30 

6.94 

3.92 

2.80 

1 

24.0 

9 

31 

11 

7 

2 

GREENWICH 

34.4 

58 

8 

12 

30 

27 

6.51 

1.38 

6 

14.0 

6 

1 

11 

8 

2 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

34.0 

8.5 

57 

8+ 

10 

30 

26 

4.99 

1.05 

.98 

6 

16.4 

7 

31 

12 

8 

MIDDLETOWN 

35.9 

56 

6+ 

10 

30 

21 

6.42 

2.32 

6 

12.6 

6 

27 

11 

7 

3 

MOUNT  CARMEL 

33.5 

7.9 

55 

8 

6 

30 

25 

6.93 

3.19 

2.23 

6 

13.7 

5 

27+ 

10 

8 

2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

35.7 

8.3 

59 

8 

16 

30 

22 

5.87 

2.20 

1.02 

5 

14.0 

10 

1 

12 

8 

1 

NEW  LOMOON 

38.3  M 

8.4 

59 

8 

15 

30 

17 

5.61 

1.53 

1.53 

22 

4 

27 

9 

7 

2 

NORFOLK  2  SW 

28.5 

54 

20 

3 

30+ 

30 

8.32 

3.53 

1 

16.7 

8 

27+ 

16 

5 

2 

NORWALX 

35.1 

•  8.2 

59 

8 

13 

15 

28 

7.35 

3.77 

2.05 

6 

13.0 

10 

7 

2 

NORWICH  3  ESE 

35.6 

56 

8+ 

11 

30 

24 

5.65 

1.36 

6 

11.6 

6 

26 

10 

7 

2 

PUTNAM 

31.8 

58 

19 

8 

30 

30 

4.55 

1.38 

6 

10.7 

4 

31 

11 

6 

1 

SALISBURY 

28.7 

6.2 

55 

19 

-  3 

30 

29 

3.74 

.34 

21.7 

10 

31 

11 

STORRS 

30.5 

4.5 

54 

19 

7 

30 

28 

4.37 

.70 

.93 

6 

13,8 

7 

31 

10 

8 

WARREN 

30.8 

54 

19 

3 

30 

27 

5.87 

1.53 

6 

21.6 

1 

14+ 

11 

7 

1 

WASHINGTON 

31.6 

56 

19 

3 

30 

27 

5.96 

1.85 

6 

16,8 

9 

7 

1 

WATERBURT 

33.4 

5.6 

57 

8+ 

1 

30 

28 

6.14 

2.20 

1.58 

6 

19.0 

5 

26 

11 

8 

1 

WESTBROOK 

35.9  11 

60 

8 

8 

30 

25 

6.45 

1.53 

6 

13.3 

6 

27 

11 

8 

2 

WINDSOR  LOCKS  BRAOLET  FIELD 

32.4 

56 

8 

1 

30 

28 

4.69 

1.05 

5 

16.5 

8 

31 

10 

7 

1 

STATE 

33.3 

6.5 

5.84 

2.03 

S«*  r«i»r«Doa  notas  lollowing  Stetlon  Index. 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


m   ENGLAND 
JANUARY   1949 


Station 

Day  of  montK 

3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

lUINX 

ADGDSTA   AIRPOltT 

Z 

.20 

.08 

T 

.37 

1.10 

T 

T 

.01 

.09 

.14 

.01 

.28 

.04 

.40 

.08 

.05 

.03 

.38 

T 

.22 

3.48 

BAHGOR 

.98 

.24 

.99 

.15 

.13 

.19 

.01 

.18 

.59 

.12 

.03 

T 

.20 

.05 

3.84 

BAR  HARBOR 

1.10 

.16 

T 

T 

1.92 

.02 

.01 

.10 

.09 

.31 

.41 

.14 

T 

.30 

T 

.06 

4.62 

BELFAST 

1.12 

.26 

T 

1.54 

T 

.12 

.34 

.22 

.68 

.16 

.08 

.31 

.12 

4.95 

BETOEL 

R 

- 

- 

.43 

.50 

- 

- 

- 

- 

- 

.11 

.17 

.71 

.10 

.07 

.46 

.05 

.50 

- 

BRASSUA   DAM 

.97 

.10 

.05 

.01 

.32 

.17 

.05 

.03 

.04 

T 

T 

.05 

T 

.10 

.01 

.51 

T 

.02 

.02 

.01 

.22 

T 

2.68 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

Z 

.18 

.02 

T 

.03 

.74 

T 

T 

T 

T 

.04 

.02 

.12 

T 

T 

.11 

T 

T 

.20 

.06 

.41 

.06 

.01 

.50 

2.50 

CLATTON   UJOi 

R 

.23 

.18 

.40 

.02 

T 

_ 

- 

"_ 

.15 

.01 

.29 

.06 

.33 

.03 

.29 

- 

COR]N«A 

.75 

.25 

.05 

• 

1.34 

.10 

.20 

- 

_ 

.50 

.10 

.18 

OS 

_ 

EASTPORT   WB   CITT 

Z 

.27 

.04 

T 

T 

.18 

1.57 

.02 

T 

.25 

T 

.08 

.02 

T 

T 

.29 

T 

.54 

.14 

T 

.40 

.76 

4.56 

EAST   SANGERVILLE   2    E 

.92 

T 

1.47 

.12 

.12 

.10 

T 

.22 

.64 

T 

.25 

3.84 

EAST   tlNTHROP 

.73 

T 

.01 

1.13 

T 

.02 

.27 

.02 

.28 

.62 

.15 

1.07 

.67 

.13 

4.10 

ELLSWORTH 

.60 

.03 

.18 

1.11 

.10 

.09 

.19 

.07 

.42 

.12 

.21 

.29 

3.50 

EUSTIS 

R 

- 

T 

.45 

T 

.10 

* 

.10 

.08 

.84 

.05 

• 

.35 

T 

.15 

- 

FARUINGTOH 

.24' 

.06 

.93 

.01 

T 

.03 

.16 

.24 

.65 

.06 

.13 

.43 

T 

.30 

3.24 

FOar    FAIRFIELD 

.23 

.82 

.20 

.03 

.26 

.07 

.30 

.07 

.01 

.02 

2.01 

FORT   KENT    1    E 

.37 

.83 

T 

T 

.16 

T 

.13 

.31 

T 

.42 

.06 

T 

2.28 

FORT    KEKT 

B 

.19 

.10 

.70 

.10 

.02 

.21 

.36 

.43 

.05 

.34 

2.50 

GARDINER 

1.00 

.08 

.03 

1.60 

.03 

.04 

T 

.12 

T 

.02 

.35 

.40 

T 

.11 

.46 

.10 

.08 

4.42 

GRAND   LAKE    STREAJi 

R 

.16 

.21 

.20 

1.06 

.06 

.05 

.03 

.14 

.40 

.10 

.19 

.30 

2.90 

GREENVILLE 

Z 

.05 

.04 

T 

T 

.38 

.49 

T 

.07 

T 

.11 

.08 

T 

T 

.11 

.28 

.29 

.01 

.02 

.31 

T 

1.36 

2.60 

BIRAH 

.26 

.83 

.84 

T 

T 

.10 

.03 

T 

.21 

.38 

.40 

.25 

.64 

.20 

.44 

.55 

5.13 

BOULTON  AIRPORT 

.21 

.24 

T 

T 

.22 

1.28 

T 

T 

.06 

T 

.01 

.10 

T 

T 

.10 

T 

.23 

T 

.10 

.13 

T 

.32 

3.00 

BOULTON    1    NE 

Z 

.47 

.33 

1.60 

T 

T 

.10 

.14 

.16 

.35 

.10 

.25 

.05 

3.55 

JACKMAN    1    NKW 

.83 

.55 

.01 

.02 

.10 

.03 

.12 

• 

.55 

.06 

.30 

.10 

2.67 

JONESBORO 

.80 

.20 

2.00 

.25 

, 

.14 

, 

.36 

,  .57 

T 

.47 

4.79 

LEWISTON 

.30 

T 

.23 

.94 

T 

T 

.03 

T 

.20 

.05 

T 

T 

.36 

.05 

.59 

.12 

.07 

.18 

.53 

.60 

4.25 

HACHIAS 

1.65 

.19 

1.27 

1.90 

.33 

.04 

.07 

.49 

1.08 

.07 

.19 

.47 

7.75 

HADISON 

.34 

T 

.01 

.93 

T 

.04 

T 

.16 

T 

T 

.16 

.67 

.08 

.04 

.02 

.35 

T 

.20 

3.00 

yiDDLE   DAU 

.03 

.03 

.18 

.47 

.16 

.02 

.02 

.10 

.05 

.03 

.42 

.12 

.15 

.05 

.11 

1.94 

HILLINOCKET 

1.06 

.23 

.02 

.86 

.59 

T 

.12 

.02 

.04 

.04 

.06 

.06 

.51 

.03 

.06 

.28 

3.98 

HILLINOCKET   AIRPORT 

Z 

.20 

.20 

t 

.26 

I.IS 

.01' 

T 

.69 

T 

.08 

.08 

T 

T 

.19 

.04 

.80 

.10 

T 

.30 

.01 

1.09 

4.60 

HILLINOCKET  DAH 

1.17 

* 

.22 

.76 

T 

T 

• 

.20 

» 

.10 

.30 

T 

.22 

2.97 

HILO 

1.30 

.19 

.94 

.58 

.11 

.09 

.04 

.05 

.18 

.53 

.04 

.27 

4.32 

HILTON 

R 

• 

.08 

.40 

.47    Mo 

• 

• 

.21 

• 

.17 

.08 

* 

.64 

.07 

,12 

.10 

.57 

.57 

3.58 

HOOSEEEAS 

.71 

.03 

T 

T 

.18 

.06 

T 

.03 

.09 

T 

T 

.05 

T 

.04 

T 

.57 

T 

T 

T 

T 

.27 

T 

2.03 

NORTH  ANDOVER 

R 

.10 

.58 

.49 

- 

- 

- 

- 

- 

.08 

.22 

.41 

.10 

.05 

.40 

.39 

- 

NORTH   BRIDGTON 

.33 

.23 

1.19 

T 

.10 

.08 

.36 

.76 

.06 

.11 

.12 

.86 

.02 

.58 

4.80 

OLD  TOWN 

.96 

.23 

.04 

.02 

1.28 

.02 

.09 

.12 

T 

.07 

.19 

.60 

.06 

.02 

.22 

T 

.03 

3.95 

OLD  TOWN   AIRPORT 

Z 

.26 

.18 

T 

.34 

1.05 

T 

.12 

.01 

.16 

.01 

T 

T 

.18 

.04 

.61 

.17 

T 

.21 

.45 

3.79 

ORONO 

.21 

.09 

T 

T 

T 

.92 

.06 

.11 

.13 

.23 

.21 

.11 

.65 

T 

T 

T 

2.72 

PORTLAND 

.10 

T 

.01 

.67 

1.07 

T 

T 

T 

T 

T 

.17 

.03 

.08 

T 

.35 

.40 

.50 

.16 

T 

.25 

.11 

.38 

.72 

5.00 

PORTLAND  WB   AIRPORT 

Z 

.08 

T 

.01 

.71 

1.11 

T 

T 

T 

T 

I 

.17 

.03 

.08 

T 

.37 

.30 

.42 

.11 

T 

.23 

.09 

.36 

.58 

4.65 

PRENTISS 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

T 

.10 

.60 

T 

.15 

T 

- 

PRESQUE    ISLE 

.72 

.11 

T 

.83 

T 

.06 

.09 

T 

.12 

T 

.21 

T 

T 

.23 

T 

T 

2.37 

RIPOGBNHS  DAH 

.69 

.13 

.69 

.31 

.01 

.06 

.03 

.02 

.11 

.01 

.10 

.02 

.49 

.02 

• 

.09 

.02 

.24 

3.04 

ROCKLAND 

R 

.36 

.12 

.06 

1.64 

.01 

.16 

.34 

T 

.31 

.76 

.21 

.13 

.34 

.26 

4.70 

ROCKLAND    1    W 

.32 

.03 

.39 

1.11 

.10 

.24 

.31 

.14 

.45 

.18 

.03 

.04 

.28 

.68 

4.30 

ROXBURT 

Z 

.42 

1.13 

« 

.03 

.17 

.03 

.06 

.62 

.06 

.48 

• 

* 

RUHFORD  3    SW 

.13 

.29 

.53 

.04 

T 

.05 

.05 

T 

.12 

.26 

.21 

.03 

.11 

.02 

.28 

.37 

2.49 

RUHFORD   1    SSE 

z 

.09 

.25 

.45 

.01 

.01 

.01 

.15 

.07 

.09 

.32 

.33 

.01 

.10 

.06 

.26 

.57 

2.78 

SKOWHEGAN 

H 

.08 

.33 

.77 

.03 

.17 

.02 

* 

.64 

.12 

.01 

.07 

.34 

.55 

3.13 

SOUTH    WEST   HARBOR 

R 

.04 

.04 

.10 

1.05 

.12 

.04 

.03 

.35 

.05 

.62 

.17 

.34 

.90 

3.85 

8QUA    PAN  DAH 

.67 

.07 

.65 

.33 

.03 

.05 

.10 

.11 

.04 

.27 

.11 

.28 

2.71 

SUNDAY    RIVER 

R 

.09 

.30 

.47 

.08 

.13 

.07 

.04 

.25 

.46 

.12 

.05 

.36 

.03 

.54 

2.88 

SWABS    FALLS 

R 

.13 

.76 

.76 

.04 

.30 

.27 

.43 

.03 

.24 

.09 

.53 

.06 

.57 

4.21 

THE   FORKS 

.97 

.01 

.60 

.02 

.02 

.16 

7 

.15 

.63 

.30 

.03 

.02 

.20 

2.81 

UPPER  DAH 

.02 

.01 

.18 

.47 

.07 

.04 

.03 

.15 

.07 

.04 

.51 

.02 

.23 

.22 

.13 

.12 

2.30 

VANCEBORO 

.55 

.24 

1.40 

.04 

.15 

.49 

.07 

.03 

.08 

.21 

.10 

3.36 

WINSLOW 

.85 

.14 

T 

* 

1.03 

.25 

.07 

.C8 

.09 

T 

.14 

.47 

T 

.18 

.05 

.10 

.03 

3.48 

WOODLAND 

.25 

.05 

T 

T 

.20 

1.56 

T 

.11 

.04 

.03 

T 

.19 

.29 

.07 

.28 

.38 

3.45 

NEW   HAHSPHIRE 

ALEXANDRIA 

.22 

T 

.58 

.85 

.04 

T 

T 

.09 

.07 

T 

.02 

.34 

.48 

.40 

.17 

.35 

.22 

.66 

.69 

5.18 

BATH    2    3SW 

.05 

.05 

.64 

.20 

.05 

T 

.15 

.01 

.06 

.12 

T 

.03 

.36 

T 

.12 

1.84 

BERLIN 

1.41 

.02 

T 

.75 

.14 

.07 

.02 

.11 

* 

.05 

T 

T 

.31 

T 

T 

.20 

.05 

.12 

3.25 

BETHLEHEM 

.24 

.11 

.11 

.55 

.09 

T 

.09 

.05 

T 

T 

.05 

T 

.04 

.16 

.06 

.06 

1.61 

BLACKWATER   DAH 

Z 

.19 

.03 

.22 

1.73 

» 

.05 

.05 

.30 

.80 

.20 

.15 

.40 

.35 

.50 

4.97 

BOW   GARVINS   FALLS 

.47 

.03 

1.65 

.11 

.01 

.01 

.04 

.08 

.85 

.05 

.12 

.30 

.28 

.15 

4.15 

BRADFORD 

1.11 

.11 

T 

1.60 

.10 

T 

.03 

T 

.02 

.27 

.02 

1.07 

.12 

.06 

.50 

.26 

.04 

5.31 

BRISTOL 

Z 

.30 

* 

.05 

1.51 

.10 

.01 

T 

.07 

T 

.02 

.03 

.16 

.34 

.05 

.12 

.40 

.11 

.35 

3.62 

BUCKS    CORNER 

.67 

.11 

.96 

.17 

.02 

.01 

.07 

.07 

.24 

.63 

.04 

.06 

T 

.44 

.11 

.33 

3.83 

CAHPTON 

.61 

.04 

1.68 

.16 

.05 

.02 

.20 

.01 

.10 

.10 

.60 

.06 

.03 

.47 

.10 

.36 

4.59 

CENTER  HARBOR 

.20 

.08 

1.76 

.10 

T 

T 

.09 

.01 

.16 

.12 

.62 

.07 

.08 

.50 

.20 

.60 

4.59 

CLAREHONT 

.40 

.07 

T 

T 

1.00 

.11 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

.15 

.11 

.68 

.03 

.07 

.49 

.20 

.21 

3.55 

CONCORD  WB  AIRPORT 

Z 

.04 

.01 

.84 

.82 

T 

T 

T 

.01 

T 

.03 

T 

.11 

.44 

.39 

.16 

T 

.33 

.10 

.32 

.64 

4.24 

DIKVILLE    NOTCH 

.62 

.04 

I 

.38 

.24 

.11 

.15 

T 

.08 

T 

T 

.05 

.38 

.10 

.11 

.14 

2.40 

DUBLIN 

.32 

.17 

2.18 

.01 

• 

.17 

1.00 

* 

.19 

• 

.51 

.04 

4.59 

DURHAM 

Z 

.05 

.80 

.60 

.02 

.09 

.23 

.29 

.15 

.14 

.20 

.32 

.56 

3.45 

EAST   DEERING    1    S 

.23 

T 

.73 

1.05 

T 

T 

T 

T 

T 

.15 

T 

.86 

.23 

.26 

.25 

.43 

.75 

4.94 

EASTMAN    FALLS  DAM 

.44 

.09 

1.56 

.16 

T 

.06 

.01 

T 

.11 

.18 

.58 

.05 

.03 

.52 

.16 

.23 

4.18 

ERROL 

z 

.08 

.36 

.63 

.09 

T 

.05 

.17 

.09 

.10 

.58 

.04 

.17 

.33 

.12 

.17 

3.98 

FIRST   CONN   LAKE 

.34 

.10 

.02 

.01 

1.23 

.45 

.23 

T 

.13 

.19 

T 

.04 

.03 

I 

.03 

.06 

T 

.26 

.17 

T 

.18 

.11 

.23 

.02 

3.83 

FITZWILLIAM   3    SW 

.41 

.06 

.05 

1.82 

T 

.14 

.05 

.65 

.11 

.04 

T 

.46 

.17 

3.96 

FRANKLIN    1    NW 

.19 

T 

.37 

1.25 

T 

T 

.07 

T 

.67 

.15 

.02 

.16 

.30 

.36 

.49 

4.03 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

z 

.18 

.02 

.27 

1.57 

.01 

.07 

.04 

J02 

.32 

,55 

.17 

,15 

.35 

.37 

.43 

4.52 

GILMANTON 

1.22 

.03 

T 

.03 

.19 

.48 

.20 

T 

.41 

..12 

.04 

2.72 

GLENCLIFF    2    NW 

.85 

.23 

.01 

T 

.74 

.18 

.09 

.04 

.17 

.01 

.01 

.08 

.04 

.18 

.04 

.05 

.37 

.05 

.15 

.04 

3.33 

GORHAM 

g 

.19 

.31 

.13 

.01 

.12 

.03 

.01 

.15 

.20 

.11 

.11 

.19 

.30 

1.86 

HANOVER 

z 

.07 

.04 

.48 

.37 

.02 

.01 

.05 

.05 

T 

.16 

.03 

.40 

.08 

.32 

.21 

.30 

T 

.48 

3.07 

BILLSBORO 

1.00 

.08 

T 

1.70 

.10 

T 

.03 

T 

T 

.10 

1.00 

.10 

.10 

.50 

.30 

.05 

5.06 

HILLSBORO   2   W 

II 

.07 

.97 

.93 

.02 

.18 

.60 

.39 

.21 

.48 

.05 

.36 

.77 

5.03 

JEFFERSON 

.70 

.08 

T 

.40 

.32 

.12 

.05 

.13 

T 

.08 

T 

T 

.21 

T 

T 

.05 

.25 

T 

.13 

2.52 

KEENE    1    SW 

.06 

.02 

.23 

1.80 

T 

T 

T 

T 

T 

.12 

.70 

.15 

.11 

.22 

.22 

T 

.61 

4.04 

LAKEPORT    1 

1.21 

T 

T 

1.60 

.12 

T 

T 

.06 

T 

T 

.07 

.19 

T 

.44 

.08 

.07 

.36 

.10 

.24 

T 

4.54 

LA8CASTER 

T 

T 

.80 

.20 

.04 

_ 

• 

.12 

T 

* 

• 

• 

.30 

.30 

T 

.17 

- 

LANDAFF 

R  j    .07 

.06 

.44 

.48 

.01 

.08 

.07 

.07 

.06 

.03 

.36 

.13 

.25 

.27 

2.38 

LEBANON   AIRPORT 

.39 

.26 

T 

.44 

.74 

.05 

.03 

T 

.13 

T 

T 

T 

.04 

.07 

.27 

.30 

.03 

T 

.69 

.22 

.10 

T 

.73 

4.49 

LINCOLN    1    NW 

Z  1    .80 

.03 

T 

T 

1.50 

.30 

.05 

.03 

.25 

T 

.05 

.04 

.03 

.07 

.18 

.50 

.07 

.11 

T 

.40 

.18 

.37 

T 

4.96 

MANCHESTER 

.04 

T 

.73 

.90 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.09 

.35 

.35 

.24 

T 

.43 

.03 

.49 

.73 

4.38 

HASSABESIC   LAKE 

.43 

.01 

.01 

1.52 

T 

.07 

.65 

.15 

.05 

.33 

.32 

T 

.18 

3.72 

MERIDEN 

.32 

.16 

T 

.98 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

T 

T 

.16 

.02 

.76 

.04 

T 

.47 

.09 

.07 

3.18 

MILAN    6    N 

.17 

.61 

.12 

.06 

.15 

.10 

.07 

.51 

.04 

.12 

.34 

.17 

2.46 

MILFORD 

.48 

.10 

T 

1.41 

T 

.11 

T 

.10 

T 

1.02 

.08 

.05 

• 

.43 

.20 

T 

3. 88 

NASHUA    1    NE 

A 

.51 

.64 

.03 

.40 

.44 

.13 

.40 

.05 

.24 

.80 

3.44 

NASHUA    3    N 

.43 

.05 

1.24 

.10 

.01 

.82 

.08 

.08 

.46 

.15 

.14 

3.56 

NELSON 

.20 

.01 

.28 

1.77 

T 

.13 

.73 

.13 

.26 

.13 

.30 

.53 

4.47 

NEW   LONDON 

.28 

.07 

.11 

.84 

T 

.02 

.01 

.03 

T 

.21 

T 

.59 

.11 

.20 

.31 

.43. 

T 

.58 

3.79 

NEWPORT 

.73 

.06 

a 

1.25 

T 

T 

T 

T 

.04 

T 

T 

.22 

.50 

T 

.18 

I 

.46 

.18 

.08 

3.69 

NORTH    CHICHESTER 

.89 

.04 

T 

1.52 

.08 

.03 

.10 

.12 

.60 

.08 

.01 

.30 

.11 

.12 

4.00 

NORTH    STRATFORD 

.72 

.05 

T 

.38 

.35 

.15 

.06 

.15 

T 

.09 

T 

T 

T 

.40 

T 

.0* 

.15 

.07 

.22 

2.88 

NORTH    VILLAGE 

.96 

.07 

1.83 

T 

.09 

T 

.75 

.16 

.44 

.17 

4.47 

PKTERBORO  2   S 

.88 

.41 

1.96 

.08 

.03 

.77 

.63 

S*a  i«f«r»&oa  notM  foUowlaa  Station  Isdax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW   ENGUND 
JANUARV    1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3       4    1    S 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18' 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30    !    31 

t2 

piimu  noTai 

PITTSaOUC    RISEBTOH   // 
PLTMOUTS    2    • 
PLTIKWTB    1    SW 
MKBOLPe 

z 

R 

.19 

.03 

T 

.70 

.04 

.01 
.02 

.03 

T 
.02 

T 
T 

.13 
.15 
.52 

.20 

1.33 

.46 

1.10 

1.47 

.40 

.13 
.12 
.07 
.12 
.09 

T 
.01 

T 

.02 
.03 

T 

T 

.01 

.09 

.03 
.02 

.15 
.12 

.10 
.26 

.08 
.10 

.12 

T 

.23 
.03 
.12 
.20 

.01 

.30 
.15 

.01 
.08 

.60 
.12 
.51 
.57 
.20 

.01 

.08 
.15 
.05 
.01 

T 

.09 
.03 
.54 

.04 

.23 
.10 

.45 
.39 

.49 
.21 
.63 

.13 

.04 
.01 

.46 

.Oil    .48 
.11 
.55 

T       1     .11 

4.15 
1.89 

4.29 
2.06 

SOirra    DANBURY 
SOin^    LTXDEBOHO 
SOCTB   WEARE 
STODOAIID 
SOIUPEE 

.64 
.19 
.13 

.39 
.93 

.04 
.03 
.10 

T 

.50 
.30 
.31 

1.33 
1.39 
1.43 
1.S3 
1.09 

I 
.07 

.05 
.02 

T 

.03 
.02 

T 

T 
T 

.03 

.06 

T 

.11 

.04 
.18 
.11 

T 

.03 
.03 

.72 
.94 
.83 
.79 
.93 

T 

.04 
.09 
.24 

.10 
.12 

.28 
.33 
.48 

.45 
.20 
.17 
.22 
.42 

.17 
.44 

.26 
.32 

.07 
.30 

.  1     -S^ 
.67 
.60 

3.66 
4.69 
4.31 
4.97 
4.13 

SO«T  llOUHTAIK   DAI 
MLPOLE 

wknai  1  sE 

■nisBu. 

Z 

Z 
1 

.04 
.0* 
.03 

.05 
.08 

- 

- 

.22 

.15 
.58 

1.46 

1:40 

1.00 

.57 

T 
.35 

T 

.04 

.04 

T 
T 

.20 
.10 

.04 
.05 

T 
.03 

.05 

.17 
.23 
.17 
.10 
.18 

.02 

.01 
.40 

.73 
.80 
.83 
.30 
.33 

.01 

.15 
.02 
T 

.10 
.08 

.01 
.12 

.20 

.15 

T 

.40 

.29 

.25 
.24 

.51 
.05 
.08 

.33 
.36 
.30 
.20 
.22 

.14 
.02 

.03 

.50 
.56 

.25 
.51 

4.10 
3.49 
3.23 

WENTIORTB 

WEST   LCBA!<ON    1    SI 

WEST   RimilEY 

flLMOT 

IHCHESTEB 

.43 

.36 

1     .53 

.79 

R      .03 

.08 
.11 
.08 
.03 

T 

T 

1.27 

.71 

1.42 

1.25 

.86       .84 

.05 
.08 
.11 
.04 

.05 
.01 
.06 

.04 
.01 

.16 
.04 
.14 
.06 

.04 

T 

.02 

T 
.02 

T 
T 
.04 

.15 
.20 
.21 
.15 

.02 
.05 
.03 

.45 

.33 
.50 
.56 
.79 
.40 

.01 

.04 
.03 
.09 

.15 

.06 
.02 
.12 

.49 

.49 
.41 
.52 
.53 

.04 
.13 

.23 
.22 

.18 
.46 
.08 

.66 

2.97 
2.74 
4.25 
4.15 
4.32 

IIHDBAII 

lOLFEBORO  FALLS 
lOODSTOCI 
TOM   POKD 

.11 
.39 
T 
1.S6 

.03 
.03 

T 

I 

.16 
.47 
.44 

1.04 

1.44 

1.69 

.90 

T 

.15 

.30 

T 
.19 

T 

T 

.01 
.04 

.08 
.21 
.17 

T 
T 

T 

T 
.03 

.12 

T 

.06 
.38 
.34 

T 

T 

T 

T 

.80 
.49 
.67 
.66 

T 

.15 
.13 
.12 

T 
.04 

.15 
.15 
.07 

.24 
.35 
.26 
.21 

.32 
.40 
.53 
.14 

T 
.18 

.52 
.67 
.26 

3.57 
4.88 
4.75 
4.53 

■OCTT  WASHmCTOII   WB 

Z 

.37 

.83 

.47 

.38 

.09 

.23 

.21 

.39 

T 

T 

.09 

.31 

.29 

.18 

.13 

.04 

.27 

.74 

4.82 

TElMOirr 

UUE 

BSLLOCS  FALLS 

BommcToii 

BKTKKL 
BOLTOIIVILLE 

.09 
.10 
.17 
.24 

.17 
.06 

.01 
.31 

T 
.09 

.35 
1.42 
.13 
.63 
.53 

.06 
.01 

.15 
.13 

.10 
.12 

.01 
.01 

.17 

.30 
.10 

.04 

T 

.14 
.06 

T 

.07 

T 

.04 
.22 
.08 
.11 
.08 

T 
.02 

.01 

.30 
.87 
.85 
.59 

.01 
.30 

T 

.04 

.04 

.01 
.09 

.03 

T 

.19 

.39 
.50 
.09 

.40 

.06 
.28 
.08 
.14 
.07 

.10 
.08 

.02 

.17 

1.98 
3.69 
2.73 

2.04 

BDIILIItGTOII  IB   AIRPORT 

CAXAAII 

CATEMDISB 

CBXLSEA    2   S 

CBITTEIIDEK 

Z 

.18 
.22 
.17 
.14 
.34 

.09 
.05 
.01 
.04 

T 
T 
T 
T 
.58 

T 
T 

.21       .22 

.35 

.30    1.01 

.48       .31 

.53 

.07 
.46 
.01 
.05 
.17 

.11 

.04 

T 
T 

.05 
.03 

T 

.12 
.10 
.02 
.06 
.03 

■  .02 

.04 

.08 
.01 
.01 

.04 
.05 
.01 

T 
.02 

T 
T 
.03 

.02 
.04 
.28 
.08 
.10 

T 
.04 

.17 

.01 
.01 

.07 
.54 
.93 
.40 
.33 

T 

.07 
T 

.07 
.03 

T 

T 
.04 

T 

.08 

.33 

.28 
.27 

.06 
.19 
.34 

.16 
.58 

.10 
.10 
.51 
.26 

I 

T 

.19 

T 

.08 

.19 

.58 
.47 

2.09 
2.49 
4.60 
2.77 
2.81 

COaiHTB   // 
CORKWAy,   3    SI 
DORSET    1    S 
EAST  BARXET 
EAST    RTECATE 

* 

.07 
.15 
.61 
.32 
.18 

.50 
.10 
.10 
.16 

.01 

.55       .32 

.05  1     .90 

.56    1.56 

.51 

.53 

.09 
.03 

.01 

T 

.09 
.05 

.03 

.06 

.09 

T 

.01 

.01 

.10 
T 

.10 
.15 

T 

.03 

.03 
.01 

.01 
.05 
.23 

T 

.19 
.05 
.13 
.03 
.06 

.01 

.30 

.15 
.24 
.64 
.36 
.19 

.04 

T 

.14 

.02 

.02 

.01 

.02 
.01 

.38 
.20 
.30 

.05 
.30 

.33 
.43 

.25 
.06 
.52 
.08 
.13 

.11 
.01 

.03 

.42 
.55 

2.97 
2.62 
5.34 
2.14 
1.94 

EROSBimC    PALLS 

ESSEX    JDKCTIOII 

GILMAX 

GRAPTOK 

BICBGATE   FALLS    // 

.S3 
R      .31 

.15 
.33 
.03 

.05 

.01 

.38       .93 
.59 
•            .64 
.89       .41 
.23      .44 

.76 
.04 

.12 

.36 

T 

.10 
.08 

.04 
.01 

.05 
.10 

.09 
.11 
.16 

.18 

.02 

.48 
.07 

.19 

.02 
.10 
.03 
.02 

.06 
.03 

T 
T 

.37 
.03 

.64 
.10 

.25 
.07 

.39 
.08 

.35 
.02 

.09 
.02 

.09 
.05 

.08 
.01 

.50 
.10 

.07 
.40 
.17 
.03 
.08 

.38 
.04 

.47 
.12 

T 

.07 

.04 

.12 

.69 
.30 

4.26 
2.14 
1.78 
4.73 
2.62 

LEXINCTOII    1    ■ 
LTBAir  FALLS    / 
MAKCBESTER 
■ARSHFIELD 
HATS    BILL 

.OS 

R       .6B 

1.53 

.02 
.04 

.47 
.04 

.01 
.04 

T 

.18       .70 

.24      .59 

1.00       .47 

.39 

.01    2.15 

.18 

.35 
.17 

.17 
.02 

.01 
.-06 

.01 
.07 

.03 

T 

.15 

.11 

.16 

.01 
.17 
.05 
.11 

T 
.16 

.11 

.08 
.15 
.01 
.23 

T 
.05 

.14 
.22 

.15 
.09 
.16 
.28 
1.07 

.05 
.03 
.17 

.17 

.08 

T 
.10 

.08 
.34 

.03 

39 
.34 
.06 
.40 
.66 

.23 

.38 
.05 
.35 

.15 
.16 

.10 
.14 
.40 

2.15 
2.16 
4.39 
2.47 
8.72 

»C    IICDOE   FALLS 

BIDDLESEE 

BOHTPELIER 

•ORRISTILLE 

REWPORT 

.OS 
R      - 
Z       .11 

.13 
.04 
.01 

.03 

T 
.02 

T 

.63 

.37 

.37       .16 

.27'    .22 

.30       .38 

.23 
.05 
.10 
.17 
.17 

.11 
.13 

.05 
.08 

.02 
.03 
.07 
.09 
.06 

.13 
.32 
.07 
.14 
.11 

T 

.06 
.08 

.20 

.11 

T 
.03 

.03 

.07 
T 

.09 
.01 
.05 

T 

.01 

T 

.18 
.16 
.13 

.38 
.39 
.29 
.11 
.08 

.01 

.01 
.05 
.05 

.02 

T 

.03 

.01 

.52 
.20 
.10 

.33 
.35 
.12 
.05 
.04 

.07 
.06 
.22 
15 
.23 

.10 
.10 
.02 

T 

T 
T 

.35 
.41 
.25 

2.52 
1.76 
2.84 

2.19 

BORTBJIEU)   ROBIICB   DRIV   1    ,12 

PERD                                                         .35 

PlTBOirTB 

RABDOLPB   CEBTER                             .12 

REASIRC   BILL                                    .30 

.03 
.44 

.21 
.25 
.13 

.08 

.15)    .16 

1.35 

.41      .48 

1    .73 

.34      .56 

.07 
.03 

.03 

.03 
.02 

T 

T 

.02 
.06 
.01 

.13 
.10 

^25 

.07 

.05 
.29 
.25 
.11 
.28 

T 
.04 

.10 

.39 
.82 
.78 
.32 
.74 

T 
.02 

T 

.22 
.10 
.65 

.15 

.33 
.40 

.54 
.45 

.10 
.20 
.27 

35 

.05 

.30 
.55 
.42 

1.84 
4.45 
3.66 
2.31 
3.71 

REAOSBORO   1    S3E 
ROCBESTER 
RITTLAND    1    3E 
SAIin   ALBAIIS 
SAirr   JOBRSBORT 

2.69 
.42 

.17 

.09 

2       .10 

T 

.12 
.25 
.10 

T 

.01 

T 

.01   1.88 

il.27 

.26  ,    .37 

.12      .65 
.10  1    .65 

1 

.03 

T 
T 

.11 
.13 

.01 
.05 

.06 

T 

T 

T 
T 

.01 

.04 
.02 
.18 
.11 

T 

^02 
.11 
.07 

.01 
.18 
.07 
.05 

.14 
.08 
.14 

T 

.03 

1.02 
.31 
.23 
.09 
.40 

1    .13 
T 

.30 
.03 
.04 

.08 

T 

T 

.03 

.01 

T 

.30 

.03 

.06 

.63 
.32 
.10 
.16 
.28 

.33 

T 

T 

.27 

.21 

.02 
.28 

.01 

.34 
.13 
.22 

7.03 
2.95 
2.44 
2.29 
2.54 

SALI3BDRT 

SEARSBUBG   HODIITAIB 

SEARSBDRC   STATIOK 

SOHERSET 

aODTB   LONDOMDERRT 

.20 

Z   2.31 

1.65 

2.01 

.63 

OS 
.06 
.15 
.09 

.47 
.02 

T 

.03       .49 
.03    1.52 
.03    2.08 
T        2.00 

jl.13 

.03 
.04 
.05 
.09 
.02 

.01 
.03 
.06 

.11 
.02 
.02 
.01 

T 

.01 

.02 

.05 

.04 
T 

.05 
.04 

.03 
.02 
.04 

.08 
.14 
.17 
.16 
.25 

T 

.03 

.03 

.32 
.86 
1.01 
.96 
.96 

.02 
.15 
.09 
.10 
T 

.08 
.08 
.08 
.05 
.06 

.02 
.01 
.01 

.47 
.45 
.64 
.60 
.64 

.07 
.23 
.24 
.40 
.15 

.14 
.01 
.06 
.03 
.15 

T 

2.56 
6.01 
6.27 
6.77 
4.12 

soon   BEWBDRT 
SPRIBCPIELD 
STOCIBRIOCE 
TOVRSBERD    2    3 
TVRBRIDCE 

1 
Z 

.16 
.14 
.28 
.38 
.15 

.19 
.08 

.03 
.37 

T 
.04 

.58 

.61 
1.14 

.36 
1.22 

.78 

.13 
T 

.12 
.13 

i" 

T 

.03 

.03 

.12 

T 

.06 

.12 

T 
T 

T 

.06 
.30 
.15 
.21 
.13 

T 
T 

.09 

.30 

.29 
.89 
.12 
1.06 
.55 

T 

.08 

.04 

T 

.02 

.05 
T 

.14 

.36 

.43 
.63 
.01 
.60 
.45 

.07 
.31 
.17 
.32 

.14 

T 

.17 

.14 

.14 
.05 

i 
.34 

2.18 
3.78 
2.94 
4.31 
2.81 

TT30II 
TERIIOIt   1    S 

wutmcmo 

lATOBTOT 

nST  BDREE 

I 

.03 
.20 
1.13 
.03 
.4. 

.04 
.10 
.05 

.59  1    .27 

.02   1.60 

•         1.40 

.41 

.60 

.30 
.03 

.10 
.28 

T 

.01 
.03 
.09 

.03 

.01 
.22 
.14 

.06 
.10 

T 

.03 

.08 

.06 

T 
T 

.15 
.13 
.26 
.03 

.04 

T 
T 
.02 

.47 

.33 

.75 

1.11 

.15 

.52 

.01 

.02 
.04 

.03 

.07 
.11 
T 
.03 

.55 

T 

.10 
.51 
.54 
.35 
.23 

.40 
.21 
.46 
.08 
.09 

.04 
.15 
.03 
.06 
.19 

.57 
.63 

3.61 
3.92 
5.72 
1.68 
2.95 

TOST  BDREE    5    RW 

TOST   DARVILLE 

TOST   BARTKWO 

WESTOR 

miTE    RITER   JimCTIOR    1 

.1* 

.35 

I       .34 

.37 
.35 
.09 
.30 
.09 

.04 

T 

• 
T 

.60 

.93 

1.51 

.76 

.29 

T 
T 
.09 

1.01 
.32 
I 

.02 
.04 

.18 

T 

.13 
.04 

T 

T 

.13 
.15 
.04 
.05 
.02 

.01 

.08 
.04 
.02 
.02 

.15 

.03 
T 

T 

.14 
.02 
.15 
.31 
.13 

T 
T 
.03 

.70 
.61 
.43 

.39  1 

.07 
,    .02 

.08 
T 

T 
.04 

.30 
.33 
.53 
.42 
.52 

.08 
.27 
.34 
.14 

.15 
.17 
.08 
.02 
.15 

.38 

3.06 
2.79 
3.05 
3.96 
2.71 

niTIRCBAll 
IILDER    1    E 
fOOOSTOCI 

3.98 
.32 

T 
.10 

T 

T 
T 
.60 

1.85 
.77 
.34 

.03 
.09 
.04 

T 
T 

T 

T 
T 

.03 
.02 

T 

T 
.03 

.02 

.18 
.13 

I 

, 

1.35 

.43 

1.14 

1 
.12 

;  "* 

.09 
.06 
.36 

T 
.09 

.69 
.44 
.12 

.40 
.14 

.09 
.14 

.16 

7.69 
2.72 
2.87 

ABHZRaT 
A  RL I  ROTOR 
ASBBDRRHAK 
ASBLARD 

X 

1.10 
.04 
.07 

l.OS 
.18 

.03 

.02 
.IS 
.02 

T 
.01 

I 

.06 

1.03 

.25 

.01 
.01 

2.57 
.91 
.45 

1.80 
.92 

.01 

.20 
.08 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.01 

T 

.14 
.10 
.05 
.05 
.05 

T 

.01 
.01 

.36 
.14 

.53 
.36 
.95 
.97 
1.00 

.06 
.16 
.12 
.05 
.07 

.07 

.03 
.07 
.06 

T 

.34 

.43 

T 
T 

.61 
.07 
.30 
.45 
.33 

.17 
.41 
.27 
.13 
.19 

T 

.04 
.15 
.13 

.74 
.60 

6.34 
4.52 
3.74 
5.10 
3.05 

ATBOL 
BEECH»0OD 
BELCHERIOWR 
BILLERICA 
BIRCB  BILL  DAB 

z 

.43 
.08 
.47 

T 
.35 

.04 
.01 
.11 

.02 

.03 
.05 
.36 
.03 

2.07 
1.25 
2.41 
.76 
1.75 

.21 
.02 
.07 

.27 

T 

. 

.07 
.02 
.12 
.07 
.06 

.01 
.01 

.22 

.84 
.95 
.81 
.80 
.55 

.01 
.08 
.14 
.13 
.10 

.42 
.04 
.05 
T 
.04 

.17 
.51 
.44 

.43 

.37 

.05 
.12 
.31 
.38 
.10 

.05 
.02 

.05 

.84 

4.31 
3.13 
5.01 
3.99 
3.69 

■LDI  BILL 

BOarOU  IB  AllPOR 

BOTLBTOII 

BRocmn 

CAIDIIDGI 

z 
z 

1 

.01 

T 
.38 

.01 

T 
T 

.33 

.47 

• 
.17 

.63 
.24 

.92 

.65 

T 
T 
1.38 

T 

T 
T 

T 

.01 

T 

I 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

.01 

T 
* 
.02 

.21 

.08 
.24 

T 
.34 

.91 
.57 
.62 
.83 
.60 

.06 

.07 

* 

.12 

.07 

.01 

T 

.15 

T 

.25 
.61 

.16 
.46 

.15 
.07 

.13 
.05 

.21 
.25 

.25 
.28 

.92 

.96 
.69 

.50 
.84 

3.62 
3.21 
3.56 
3.10 
3.30 

CHEBTU 
CHlSnRPIEU) 
CEXSTIVT  IILL 
CLIim 

ooBASsrr 

2. 45 

1.66 

.07 

.21 

.03 

T 

.03 

.09 

.03 
.03 
.03 
.01 

1.88 

1.69 

.88 

.70 

T 

.03 

1.27 

.05 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.21 
.22 
.03 

T 

T 

.02 

.17 

.97 
1.14 
.80 
.98 
.92 

.16 

.19 

.05 

• 

.03 

.05 
.01 
.04 
.17 

T 

.67 
.78 
.31 

.54 

.38 
.3  8 
.14 
.49 

.06 
.07 
.13 
.39 

6.83 
7.17 
2.35 
3.80 
2.28 

COLOBROOE 

COICORD 

RAST  WARSHAI 

KDCARTOIM 

PALL   Rim  2   n 

.71 
.13 
.04 
.03 

T 

.09 

.07 

T 

.01 
.43 
T 

.01 
.55 

1.72 

.57 

1.39 

1.05 

.99 

.21 

.11 
.17 

T 

T 
T 

.11 

T 

T 

I 

.02 

T 
T 

.13 
.07 

.34 

.20 

.03 
.30 

.19 
.44 

T 

.82 

.89 

.63 

.65 

.09 
.01 

.61 
.11 
.21 
.08 
.16 

.01 

.20 
T 

.43 
.02 
.46 
.23 

.41 
.06 
.23 
.18 
.05 

.24 
.41 
.18 
.25 
.35 

.04 
.17 

.84 
.66 

4.20 
4.08 
3.64 
3.48 
4.27 

S*«  r*^*ao*  notes  foUowlng  SuUoo  Indaz. 


Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


KEW    EKGLAKD 
JAKUAET   1949 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

[2 

riTCSBcniG 

FRAmilCEMI 
nUHCLIH 
CABDNZa 
GROTON 

.62 
.16 
.29 
.60 
.52 

.04 

.01 

T 

.04 

.05 

T 

T 
.01 

T 

1.38 
.91 
1.05 
1.66 
1.04 

.17 
.08 

.18 
.07 

T 

.09 

.05 

T 

.05 

.08 

T 

T 

.14 

.02 

.02 

1.05 

1.01 

.50 

.74 

1.04 

.09 
.10 
.50 
.10 
.16 

.01 
.04 

T 
.03 

T 

T 

.55 
.37 
.48 
.44 

.56 

.22 
.20 
.24 
.19 
.22 

.05 
.12 
.12 
.04 
.11 

- 

4.27 
3.06 
3.28 
4.09 
3.87 

HIHDIICK 

HAHVARD  POIlkST  // 

HATCHVILLE 

H£ATB 

HOLTOKE 

R 

.45 
.08 
.03 
2.44 
.85 

.03 

.04 

T 

T 

.03 
.85 

T 

T 
.05 

2.01 
1.48 
1.38 
1.92 
1.86 

.26 

.09 

T 
T 

.03 

.02 

I 

.13 
.19 
.11 
.15 
.12 

.02 

T 

• 

.74 
.95 
.67 
1.02 
.88 

.01 

.14 
.08 
.05 
.13 
.21 

.01 

.24 

.03 
.04 

.42 

T 

.42 

.34 

.64 
.49 

.27 
.34 
.14 
.32 
.30 

.08 

.13 
.07 
.15 

.71 

4.59 
5.11 
3.20 
6.79 
4.95 

BOOSAC  TUNNEL 
EUBBAROSTON 
HTANHIS  1  E 
IPSWICB 
JEFFERSON 

Z 

2.84 
.45 
.02 
.44 
.32 

.01 
.04 
T 
.01 

T 

T 

T 

.01 
.02 
.15 
T 

1.92 
2.25 
1.15 
.97 
1.40 

.02 
T 

T 

.01 

T 

T 
.05 

T 
T 

T 

.04 
.10 

T 
T 

.20 
.09 
.20 
.04 

• 

.05 
.01 

.15 

.05 

.97 

.55 

.70 

1.02 

1.00 

.10 

.30 
.06 
.15 

.09 
.13 

.05 

.01 
.15 

.67 
.34 
.25 
.58 
.49 

.30 
.19 
.30 
.12 
.20 

.07 

.15 
.10 

.08 
.76 

7.31 
4.25 
4.08 
3.39 
3.86 

UNIGffTVlLLE  DAH 
LAKE  COCBITDATE 
LAWRENCE 
LOWELL 
UANSFIELD 

Z 

.19 
.01 
.05 
T 

.02 
.02 
.01 

T 

T 

.02 
.58 
.26 

T 

1.70 
.82 
.37 
.80 

1.15 

.07 

T 
.04 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.20 
.04 
.06 
.05 
.02 

T 

T 
.03 

.47 

T 

.75 
.97 
.48 
1.04 
.73 

.10 

.15 
.12 
.10 
.11 
.05 

.04 
T 

.11 

T 

.36 

.30 

T 

• 

.41 

.03 

.28 

.23 

.55 
.17 
.29 
.31 
.17 

.30 
.13 

.08 

.85 
.81 

3.75 
3.00 
3.62 
4.02 
2.61 

MENDON  AIRPORT 

HIDDLEBORO 

HIDDLETON 

KILFORD 

HILLBURT 

B 

.28 
.04 
.40 
.22 
.72 

T 

.01 
.04 
.01 

.44 

T 

.01 

.02 

.02 

.51 
1.30 
.81 
.95 
.97 

.14 
.02 
.04 
.03 

T 

T 

T 

.01 
.06 
.07 

.14 

T 
T 

• 

• 

.98 

.92 

.92 

.87 

• 

.05 
.05 
.10 
.12 

.08 
.03 
.10 

• 
T 
.35 

* 

.25 

.53 

.25 

.24 

1.77 
.18 
.12 
.24 
.07 

.09 
.12 
.09 

.83 

3.83 
3.25 
3.03 
3.03 
3.47 

UONTAGDE  CITT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEWBORYPORT 
NEW  SALEB 

Z 

z 

.65 

.04 

T 

.70 

.30 

T 

.05 
.12 

T 
T 

.01 

.42 
.09 
.02 

• 

1.75 
.60 

1.95 
.85 

.15 

T 

T 
2.07 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.16 
.28 

.08 

• 

.16 
.01 
-12 

.10 

.80 
.53 
1.05 
.78 
.58 

.07 
.19 
.24 
.04 

.01 

.08 
.14 

.59 
.02 

T 

.47 
.04 
.28 
.43 
.44 

.31 
.65 
.21 

.13 

.18 
.40 

.58 
.67 

4.18 
3.70 
5.11 
3.41 
4.17 

NEWTON 
NOBTHBRIDGE 
NORTB  TRURO 
PELHAB 
PEMBROKE 

B 

.58 

T 

.09 
.01 

.10 

T 

.04 

.01 
.03 
.50 

T 
T 

.86 
1.07 

.65 
2.35 
1.28 

.04 

.10 
.09 

T 

T 

T 

T 

.03 
.08 
.10 
.15 

.06 

.03 

1.00 
.91 
.45 
.63 
.84 

.04 
.12 
.18 
.14 
.08 

.03 
.09 

.02 
.09 

.25 

.39 
.33 

.35 
.32 

.14 
.26 
.10 
.30 
.13 

.06 
.08 

.02 
.05 

.63 

2.65 
3.44 
2.93 
4.74 
2.94 

PERU 

PETER£BAH 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLTBOUTB 

Z 

2.18 

.41 
2.18 
T 

.07 
.20 
.15 
.01 

T 

.01 

T 

.52 
.18 

1.80 
2.30 
.39 
1.65 
1.27 

.04 

T 

.02 

.03 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.01 

.03 
.02 

.03 

T 

.04 

T 

.17 
T 
.12 

T 
.07 

.01 
.15 
T 

.24 

1.31 
.50 
.28 
.89 
.77 

.05 

.10 
.23 
.21 
.18 

.28 

T 

.68 
.06 
.14 

.12 
.40 
.03 
.47 

.14 

.76 
.35 
.38 
.35 
.20 

.48 

T 

.02 

.03 

.44 

.70 

7.31 
4.00 
4.04 
5.85 
3.65 

PRINCETON 
ODABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEB  AIR  STATION 
SANDWICH 

Z 

.50 
.58 
.02 

T 
T 

.10 

I 

T 
.01 

T 

.20 
.44 
.46 

1.88 

.72 
.54 
.84 

2.19 
T 

T 

T 

T 
.07 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 
T 

.12 
T 

.03 
.15 

.15 
.02 

T 

.03 

.13 

.75 
.72 
1.09 
.50 
.50 

.09 
T 

.08 
.12 

.20 
.02 

T 
T 

.40 
.10 
.17 

• 

.60 
.42 
.07 

T 

.63 
.20 
.20 
.27 
.35 

.35 
.04 

1.00 
.46 
.78 

4.46 
4.68 
4.07 
2.53 
3.57 

SEGREGANSET 
SBELBURNE  FALLS 
SOUTBBRIDGE 
SOUTB  EGREBONT 
SPOT  POND 

1.93 
.62 

2.47 
.21 

.02 
.01 

.03 

.04 
.03 
.05 
.01 

1.10 
1.65 
1.79 
1.41 
1.18 

.10 
.10 
.04 

.03 

T 

T 

T 

.02 
.16 
.10 
.11 
.05 

.22 
.05 
T 

1.13 
.93 
.74 
.74 
.80 

.09 
.26 
.24 
.14 

.13 
.02 
.03 

.02 

.57 
.45 
.73 
.57 

.33 
.30 
.31 
.15 

.52 
.15 
.05 

.12 

3.22 
6.04 
4.42 
6.06 
3.31 

SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 
STATE  FARB 
STERLING 
STERLING  3  N» 

R 

.19 
.91 
.03 
.36 

.17 

.24 
.10 

.65 

1.75 
1.79 
l.SO 

.80 

1.44 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.13 
.15 

.12 

• 
.14 

T 
.17 

.17 
.53 

.84 

.86 
.96 
.52 

.27 
.67 
.15 

.15 

.34 
.15 

.20 
.51 

.36 
.52 

« 

.02 

.39 

.53 

* 
.31 

.12 
.82 

.66 
.68 
.68 

5.03 

4.04 
4.07 
4.31 

STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 

TAUNTON 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

.25 
.19 

.05 

T 

T 

.80 
.40 
.20 
.60 
.26 

.63 
.45 
.96 
1.26 
.68 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.03 

T 

.09 
.01 
.10 
.17 
.05 

T 

.23 

.05 

T 

.34 

.09 

.55 
.83 
.90 
.51 
.84 

.25 
.05 
.10 
.15 
.10 

T 

T 

T 

.58 
.15 
.10 
.46 
.19 

.06 
.46 
.08 

.08 

.34 
.20 
.27 
.49 
.23 

T 

.56 
.65 
.70 
.67 
.68 

4.40 
3.25 
3.41 
4.87 
3.20 

WARE  1 

WARE  2 

WASHINGTON 

WEBSTER 

WEST  BRIBTIELD 

R 
R 

.35 
.22 
.70 

.06 
.02 
.04 
T 

.08 

1.06 

.02 

.75 

1.87 
1.59 

.83 
1.34 

.73 

.25 
T 
.14 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.10 

.05 
.20 
.09 
.05 

.07 
.01 

.26 

.75 
.79 
.38 
.89 
.66 

.18 

.26 
.13 
.23 

.18 
.10 

.36 

.34 
.40 
.03 
.27 

• 

.19 
.28 
.39 

.33 

.35 

.12 

.31 
.27 

3.62 
4.13 
4.14 
4.09 
3.08 

WESTFIELD 
WESTFIKLD  2  NE 
WESTON  2  NW 
WEST  OTIS 
lESTOVER  FIELD 

.66 
.02 

1.98 
.04 

T 
T 

T 
.01 

T 

.93 

.25 

.04 

.55 

1.69 

.95 

.80 

2.12 

1.46 

T 

.02 
T 

T 

T 

T 

T 

.18 
.17 
.04 
.16 
.12 

.44 

.06 

.60 

.92 
.45 
1.01 
.52 
.80 

.10 

.26 
.08 

.24 
.22 
.11 

.92 

.47 
.34 

.91 

.56 
.03 
.17 
.40 
.46 

.36 
.38 
.16 
.29 
.36 

.10 

.01 

T 

.40 

.65 

.80 

4.71 
4.56 
3.59 
5.80 
7.11 

WEST  RUTLAND 
WINCBENDOB 
WORCESTER  AIRPORT 
WORCESTER  1 

.74 

.03 
.02 

.10 
.04 
T 
T 

.01 
.03 
.56 
.37 

1.74 
1.90 
1.09 
1.26 

.22 
.12 
T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.12 
.07 
.12 
.13 

.04 

.21 
.08 

.69 
.47 
.76 

T 

.74 
.08 
.16 
.18 

.01 
.02 

T 

.28 
.15 

.50 
.48 
.01 
.18 

.22 
.14 
.33 
.34 

.05 
.04 

.57 
.80 

3.83 
4.27 

RBODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITT 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

Z 

z 

.58 
.02 

T 
.01 

T 

T 
T 

.01 

.05 
.70 
.30 
.57 
.52 

1.48 

.85 

1.00 

1.20 

.85 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.08 
.14 
.13 
.19 
.16 

.40 

.18 

•l4 
.30 

.60 
.40 
.80 
1.14 
.82 

T 

T 

.14 
.26 
.20 
.16 
.19 

.01 
T 

.85 

.38 
.20 

.46 
.01 
.14 
.03 
.01 

.18 
.51 
.50 
.48 
.39 

.28 

.98 
.60 
.92 
.91 

4.37 
4.94 
3.67 
5.22 
4.35 

PROVIDENCE  WB  CITT 
lESTERLT  1  I 
lOONSOCEBT 

z 

R 

T 
.05 

T 

.48 
.22 

.71 

1.85 

.60 

T 

T 
T 

T 

.09 
.28 
.05 

.35 
.20 

.76 

1.20 

.42 

.19 
.34 
.15 

T 

.27 
.18 

.01 
.83 
.02 

.42 
.52 
.24 

.95 
.89 
.72 

4.23 
5.66 
2.80 

CONNECTICUT 

ANSONIA 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKBAMSTED 

BLOOBFIELD 

R 

1.59 

2.85 

.04 

1.28 
.03 

.03 
.01 

.01 

.15 
.14 
.60 
.13 
1.10 

2.51 
2.30 
1.00 
2.23 
.75 

T 

T 

.21 
.20 
.31 
.17 
.27 

.03 

.30 
.52 

1.57 
1.00 

.78 
1.01 

.45 

.01 

.13 
.18 
.30 
.19 
.21 

.13 

T 
.04 

.15 
.54 

.58 
.75 
.05 
.68 
.02 

.44 

.35 
.40 
.38 
.49 

.11 
.10 

.11 

.02 
.75 
.81 

7.47 
7.88 
4.68 
6.26 
5.00 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

BRISTOL 

BULLS  BRIDGE  DAB 

BURLINGTON 

Z 

.05 

.07 

2.77 

1.14 

2.34 

.04 
.12 
.14 

1.01 

1.07 

.21 

.02 

.09 

1.48 
.68 
2.12 
1.24 
2.59 

.05 
.12 

• 

T 

.17 
.12 
.21 
.20 
.23 

.02 

.39 
.59 

1.27 
.84 

1.07 
.00 
.90 

.03 

.31 
.21 
.16 
.12 
.12 

.01 
.07 
.06 
.03 

.63 
.41 
.02 

.08 
.04 
.78 
.57 
.64 

.78 
.85 
.43 
.49 
.37 

.11 
.29 

.83 
.60 

7.00 
5.52 
7.93 
5.09 
7.76 

CAHDLEWOOD  LACE         R 

COCKAPONSET  FRST  RANGER 

COLLINSVILLE 

CRXAB  BILL 

DANBURT 

.15 
1.04 
1.80 

.72 

T 

.09 
.10 
.03 

T 

1.43 

.33 
1.15 

.80 
2.30 
2.33 
1.80 

.71 

.02 
.03 

T 
I 

.05 
T 

.27 
.11 
.30 
.10 
.16 

.0. 

.96 
.17 

.26 

1.55 

1.13 

.61 

.96 

.06 

.14 
.14 
.09 
.13 
.18 

.09 

.12 

T 

.65 

I 

.31 

.46 

.05 
.66 
.83 
.11 
T 

.63 
.36 
.36 
.28 
.47 

.15 
.23 

T 

.70 

T 

.30 

.68 

6.15 
6.52 
7.02 
4.72 
4.94 

DAWSON  LAO 

EAST  BAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

2.00 
2.05 

.12 
2.80 

.73 

.03 

.13 
.15 
.82 
.55 
.70 

2.32 
1.50 
2.13 
1.20 
1.38 

.08 
.02 

.26 

.20 
.07 
.21 

.06 
.05 

.22 
.21 

1.52 
1.45 
1.32 
.65 
1.25 

.12 
.12 
.27 
.19 

.29 

.18 
.17 

T 

.57 
.54 
.33 

.60 
.68 

.02 
.05 

.47 
.37 
.97 
.29 
.71 

.18 
.20 

T  . 

.74 
.58 
.65 

7.69 
6.77 
7.36 
6.94 
6.51 

OROTON 

BARTFORD 

BARTFORD  WB  AIRPORT 

BEBLOCKS  RESERVOIR 

JEWEIT  CITT 

B 

Z 

R 

.05 

T 
.01 

1.01 
.93 
.87 
.80 
.57 

.83 
1.12 

.98 
2.01 
1.11 

T 

T 

T 

T 

T 

.28 
.30 
.26 

.20 
.20 

.40 
.39 
.44 

.29 

1.09 
.52 
.54 

1.60 
.77 

T 

.01 
.02 

.35 
.15 
.21 
.27 
.30 

T 
T 

.74 
.56 
.57 

.21 

T 

.04 
.03 
.60 

.63 
.39 
.42 
.72 
.42 

1.13 
.58 
.64 
.76 
.63 

6.51 
4.99 
4.99 
6.96 
4.50 

LAKE  KOHOBOC 

LAUREL  RESERVOIR 

BANCHESTER 

BEAD  POND  RESERVOIR 

BIDDLETOWB 

.08 
.79 

1.60 
.90 

1.02 

.03 
.04 
.06 
.02 

.06 

.17 

T 

.20 

.25 

2.10 
2.17 
1.40 
2.35 
2.32 

.10 
.16 

T 

.03 
.20 
.17 
.23 
.20 

.18 
.03 

.01 

- 

1.79 

1.58 

.92 

1.45 

f.22 

.16 
.19 
.24 
.18 
.20 

.12 
.12 
.10- 
.10 

.05 

.49 
.44 
.51 
.47 
.44 

.35 
.59 
.21 
.58 
.40 

.16 
.18 
.12 
T 

.06 

.05 
.30 

5.46 
6.53 
5.53 
6.70 
6.42 

•  foUoiring  Stattoo  ta<l«x. 


Table  3~Contiiiued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JANUARV  1948 


StaboD 

Day  of  n 

ontli 

1 

1 

1 

1 

2       3 

4    ,    S       6 

1 

' 

8       9      10      11 

12   >  13 

14 

IS 

16 

17 

18  1  19 

20 

21 

22 

23     24 

25 

26 

27 

28 

29 

30      31 

tS 

■  ILTOU)                                            |1.30 

.0.! 

1 

i     .15  1.39 

.05! 

1 

1 

.16| 

.12 

.98 

.26 

.04 

.70 

.54 

.15 

5.85 

■Caun  FOREST   RAWER  ST      3.00 

.04 

.03    2.63 

.23 

.93 

.10 

.05 

.67 

.39 

.08 

8.15 

■OOOUS    RESERVOIR                  R       .12 

90    1 .23 

.18 

.53 

.90 

.01!      .21 

.42 

.55' 

.84 

5.89 

■OlmT   CARIIEL                                     .59 

T 

.24    2.23 

T 

.26 

T 

1.43 

.26 

,03 

.51 

.551 

.83 

6.93 

HATCHAOC    FOAEST    RANGER      jl.OO 

.05   1.50 

.IS 

.88 

.35 

.35 

.35' 

4,  S3 

KCT   lURTTOKD                               'l.RS 

.01 

.11|2.14 

.04 

1 

.16 

.03 

.95 

.12 

,07 

.71 

.35 

.12 

6.66 

nw   RAVEN   VB   AlRi>ORT        Z|     .06 

1.02:     .S3 

T                                    T 

T 

T          T           .08 

.94       .67 

.03       .26 

T 

.72 

.02 

.58 

.86 

5.87 

miNGTON                                    1       .04 

1. 01   1.23 

'                .30 

.54       .53 

.01       .19 

.40 

.02 

.44 

.50 

5.21 

RKW    LONDON 

.39   1.40 

T                 i 

.28 

T        1.53 

.31 

.13 

.22 

.50 

.85 

5.61 

NORTOLI   2    S>                            Z  3.S3 

.07     T 

T           .15    2.06 

.07      T 

.01 j    T          .01 

T 

.18 

,01 

.86 

T            ,13 

,08 

.01 

.75 

.30 

.10 

T           T 

8.32 

RORTI   BRANTORD                            2.3a 

.05' 

1.98 

.05 

'                                  I 

.10 

,04 

1  .60 

,07 

,08 

.50 

.40 

.25 

7.50 

NORTH   GUILFORD                            1.37 

.35 

.14    2.19 

.04 

.15 

.03 

1.57 

,07 

,18 

.50 

.39 

.20 

7.18 

NORTH   STAMFORD   RISERVOIR       .94 

.02 

.22    2.27 

.25 

1.68 

.22 

,15 

.53 

.66 

.14 

.17 

7.25 

NOnALI                                                 .16 

.74    2.05 

.26 

1.65 

.20 

,22 

.49 

.82 

.76 

7.35 

NOniCH   3    ESI 

.52    1.36 

.18 

.03 

1.28 

,32 

.66 

.02 

.71 

.57 

5.65 

PACSAUC   STATE    FRST   3    NB         .62 

.OSi 

.29    1.23 

.89 

.10 

,11 

.53 

,40 

.88 

5.10 

PEOPLES    FOREST   RANGER   ST' 1.63 

.10    2.19 

.02 

.22 

,88 

,15 

09 

.60 

.35 

.12 

6.55 

PROSPECT                                              .96 

.05 

.10   2.49 

.19 

.84 

.18 

.06 

.60 

.49 

.17 

7.13 

PUTHAll 

.03 

.44    1.38 

T 

T          T                 1     .01 

.15 

.18       .86 

.32 

.21 

,03 

.36 

.58 

4.55 

PVTNAH   HEIGHTS   //                R 

.80 

.68       .84 

1 

.12 

•       ,90 

.01,     .28 

.22 

.01 

.33 

.79 

4.98 

POTKAK    LAEE 

.80 

.39    1.74 

j 

.20! 

1.57 

.23 

.11 

.42 

.65 

6.11 

ROeiVILLE                                   R 

.57  1.16 

1 

.27 

.27       .41 

.24 

.34 

.04 

.30 

.52 

4.12 

ROCI»00D   LAO                                  .80 

.33  1.72 

i 

• 

1.59 

.30 

.08 

.36 

.74 

.30 

6.22 

ROCrr   RIVER   DAH 

1.46 

.03 

.07  l.M 

.osl 

.30 

1.10 

.08 

.17 

.66 

.50 

.08 

6.47 

ROUND   POND 

.21 

.53   l.SS 

.20 

1.16 

.25 

.37 

.16 

.64 

.70 

5.77 

SALISBURY 

.22 

.         1.66 

i    '' 

T 

> 

.16 

T 

.20 

.14 

.42 

.06 

.34 

.54 

3.74 

SAUGATUCE    RESERVOIR 

.15 

.94       .99 

.27 

.10 

1.40 

.27 

.34 

.04 

.67 

.62 

5.79 

SSLTON 

1.56 

.03 

.16    2.51 

.01 

i 

.24 

.01 

1.57 

.13 

.14 

.60 

.44 

.11 

.02 

7.53. 

SKEPAUG    DAH                               " 

.24 

.01    1    62       .84 

.25 

•            .92 

•            .21 

• 

• 

* 

1.26 

•            .65 

6.00 

SHUTTLE    HEADOT    RESERVOIR 

1.61 

.07 

.14    1 ,96 

.05 

.24 

1.19 

.13 

.05 

.69 

.45 

.07 

6.65 

STAFFORD   SPRINGS 

.90 

.08    1.92 

.19 

.77 

.29 

.03 

.31 

. 

.24 

4.73 

STEVENSON   DAH 

2.01 

.04 

.11    2.03 

.32 

,25 

1.42 

i     ■<" 

.19 

.40 

.50l 

7.34 

STORRS    ■                                       Z 

T 

T 

.72       .93 

T 

T 

T 

.14 

.251     .62 

.03       .27 

.40 

T 

.381 

.03 

4.37 

THOHPSONVILLE 

.97 

.03 

.04    1.87 

.02 

1     .86 

.20 

.05 

.40 

.40i 

.03 

4.87 

TORRINGTON    1                                     .42 

•         2.86 

.16 

1     .98 

1 

.22 

.69 

• 

1,07 

6.40 

TRAP  FALLS    RESERVOIR                 .11 

.68    2.45 

.21 

.22    1.27 

.33 

.68 

T 

.67 

.82 

7.44 

HAKREN                                                    .65 

T           T 

.77    1.53 

T 

T       1    T       1    T 

.231 

.111     .67 

.17 

.59 

.03 

.61 

T 

.51 

5.87 

•ASBINCTON 

.53 

T 

.42    1.85 

^    T       1    T 

.20 

.941 

.22 

.63 

.50 

.67 

5.96 

VATERBURY 

.50 

.65    1.58 

.22 

.21'     .89 

.31 

.42 

.05 

,52 

.79 

6.14 

•ATIRBORT    CITY   HAU.           R 

.14 

1.09       .97 

.19 

•       il.06 

•            .26 

.61 

.02 

,49 

.64 

5.47 

WEPAWAUC    RESERVOIR 

.15 

.58    2.35 

.15 

.22 

.03 

11.50 

.12 

.25 

.50 

.46 

.22 

6.53 

•ESTBROOK 

.43 

T 

.52    1 . 53 

T 

T 

.03 

.06 

T       11.50 

.28 

.27 

.24 

.65 

T 

.94 

6.45 

WEST   HARTFORD 

1.15 

.14 

.08    1.67 

.23 

.84 

.09 

.02 

.56 

.32 

.14 

5.24 

■EST   HARTLAND 

2.19 

•         2.16 

T 

.18 

.76 

T 

.30 

T 

.62 

« 

.39 

6.60 

WHICVILLE    RESERVOIR 

2.37 

.07 

.13    2.35 

.19 

.90 

.14 

.04 

.62 

.44 

.06 

7.31 

WHrniTY   LAEE 

1.82 

.01 

.01    2.40 

.01 

.26 

.01 

1.59 

.12 

.18 

.70 

.45 

.16 

7.72 

•IGWAH    RESERVOIR 

1.05 

.35   2.02 

1 

.24 

1.01 

.26 

.57 

,56 

6.06 

WILLIHANTIC 

1.00 

.08    1.40 

1.05 

.17 

,09 

.46 

,76 

.08 

5.09 

■INDSOR   LOCIS   BRADLEY 

T 

T 

1.05       .85 

T 

T 

.20 

.33 

.27 

T            .22 

.41 

.01 

.41 

.94 

4.69 

WOLCOn    RESERVOIR 

2.28 

.06 

.15   2.50 

.06 

.25 

.04 

1.10 

.12 

,14 

.65 

.42 

.15 

7.92 

WOODBURY 

1.94 

.04 

.07    2.08 

.02      T 

.19 

.02 

.85 

.17 

.04 

T 

.50 

.44 

.03 

T 

6.39 

PRESSURE.   WIND.    HUMIDITY.    SUNSHINE.    DEGREE     DAYS 


SEA    LEVEL 

PRESSURE 

WIND 

RELATIVE 

HUMIDITY 

SUN- 

STATIONS 

EXTREMES-INCHES 

AVERAGES 

SHINE 

>- 
< 

0  UJ 

Ul  2 

uJ  ^ 
0   0 

UJ  ir> 

1- 
(/> 

Hi 

I 
0 

UJ 

1- 
< 

</) 

UJ 

$ 
0 

LJ 

«- 
< 

X 

a: 

iij  5 

<    Q 
U    UJ 

5  ^ 

I 

—    UJ 
X    UJ 

Z 
0 
1- 
0 
UJ 

cr 

UJ 

< 

1- 
cn 

UJ 

< 
0 
10 

v> 

UJ 

< 
0 
to 

UJ 
Q. 
0 
10 

V) 
UJ 

a. 
0 
10 

u. 
0 

-^ 
UJ  00 

0  (n 

(T    CO 
UJ    0 

X 

0 

-J 

0 

<  (0 

S    (0 

a 

0 

- 

h- 

- 

K 

Q.    Q. 

0  fO 

BLOCK   ISLAND  WB   CITY, R.I 

30.90 

21 

29.11 

18.2 

54 

SE 

31 

82 

83 

81 

81 

39 

844 

BOSTON   WB   AIRPORT, MASS. 

30.98 

21 

29.07 

11  .9 

48 

NW 

6 

68 

70 

63 

69 

38 

940 

BRIDGEPORT  WB  APT, CONN. 

30.88 

21 

29.12 

12.6 

76 

68 

68 

73 

900 

BURLINGTON   WB   APT,    VT. 

30.99 

21 

29.05 

10.4 

37 

S 

16 

76 

78 

73 

76 

27 

1237 

CARIBOU   WB   AIRPORT, ME. 

31.13 

21 

29.16 

12.5 

79 

79 

70 

77 

1609 

CONCORD  WB  AIRPORT,    N.H. 

31.02 

21 

29.03 

6.8 

29 

w  • 

29 

78 

79 

62 

73 

28 

1159 

EASTPORT  WB   CITY,    ME. 

31.08 

21 

29.16 

11.3 

34 

S 

6 

70 

67 

69 

41 

1201 

HARTFORD  WB,    CONN. 

30.93 

21 

29.04 

8.6 

30 

f. 

6 

78 

79 

66 

72 

35 

963 

MOUNT   WASHINGTON   WB,    N.H 

30.92 

21 

29.04 

45.9> 

77 

78 

82 

77 

21 

1645 

NANTUCKET  WB  APT,    MASS. 

30.92 

21 

29.11 

15:3 

45 

SE 

31 

80 

79 

73 

80 

24 

877 

NEW   HAVEN   WB,    CONN. 

30.90 

21 

29.08 

7.6 

24 

E 

31 

76 

66 

72 

45 

911 

PORTLAND  WB   AIRPORT,    ME. 

31.05 

21 

29.09 

8.2 

27 

SE 

28 

79 

75 

66 

73 

42 

1188 

PROVIDENCE   WB,    R.I. 

30.94J 

2lt 

29.08} 

U 

9.3J 

34t 

sw| 

6$ 

72 

73 

63 

71 

39t 

889 

t   Ail-port   Data. 

HOURLY  PRECIPITATION 


HEW  ENGLAND 
JANUARY  1949 


A.  M.  Houi  ending 

p.  M.  Hour  ending 

1 

otahon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

-1 

St- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.01 

.01 

.01   .02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.15 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

MOODUS  RESERVOIR 

*     * 

« 

* 

* 

* 

* 

.12 

.12 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.02 

.04 

NORFOLK  2  SW  // 

.04 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.21 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.09 

.13 

.25 

.08 

.07 

.04 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.03 

.80 

SHEPAUG  DAM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*     « 

* 

* 

* 

.24 

.24 

WATERBURY  CITY  HALL 

* 

• 

• 

« 

« 

* 

*     * 

* 

• 

* 

.14 

.14 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

« 

.29 

. 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.04 

.03 

.03 

.01 

.15 

BETHEL 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.18 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.23 

EASTPORT  WB  CITY 

.08 

.08 

.02 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.27 

EUSTIS 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.12 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01   .01 

.02 

.08 

.01 

.01 

.19 

G I LEAD 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.14 

GRAND  LAKE  STREAM 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.16 

GREENVILLE 

.07 

.02 

.01 

.01 

.11 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.25 

• 

* 

* 

* 

•     .14 

« 

• 

4 

• 

HOULTON  1  NE 

.02 

.04 

.01 

.02 

.05 

.04 

.01 

.01 

.oe 

.26 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.19 

MILTON 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

*     * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

*    * 

* 

• 

* 

* 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.10 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.19 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.08 

ROCKLAND 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03   .01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.09 

.01 

.32 

ROXBURY 

.01 

.01 

RUMFORD  1  SSE 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.01 

.01 

.06 

.01 

.01 

.12 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.02 

.01   .01 

.04 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.09 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

. 

.13 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.08 

MENDON  AIRPORT 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

♦     * 

* 

* 

♦ 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

.28 

.28 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

.03 

.08 

.06 

.03 

.03   .02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.41 

STATE  FARM 

* 

♦ 

* 

♦ 

* 

♦ 

« 

* 

* 

* 

« 

• 

.03 

.03 

WASHINGTON 

.03 

.01 

.03 

.06 

.02 

.03 

.02 

.02 

.22 

WESTFIELD  2  NE  6 

.21 

* 

* 

* 

* 

*     .02 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

.02 

♦ 

WORCESTER  AIRPORT  6 

.09 

* 

* 

• 

« 

•     .01 

« 

* 

• 

• 

* 

.02   • 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.08 

HANOVER 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.08 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.04 

.01 

.07 

LANDAFF 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

LEBANON  AIRPORT  6 

« 

.01 

* 

« 

* 

« 

• 

.01 

* 

« 

• 

* 

• 

.18   • 

• 

• 

♦  . 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.13 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

■z 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.01 

.03 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.07 

WENDELL 

.02 

.02 

WINCHESTER 

.02 

.01 

.03 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

FORT  ADAMS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.02   .02 

.01 

.01 

.18 

CORINTH  // 

.01 

.02 

.03 

.01 

.07 

GRAFTON 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.08 

BIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.05 

.04   .04 

.03 

.03 

.31 

MANCHESTER 

* 

« 

* 

• 

* 

** 

•     * 

• 

• 

« 

* 

• 

.65 

.01 

.01 

.01 

.68 

MONTPELIEH  6 

« 

.01 

« 

• 

• 

* 

•     .02 

* 

* 

• 

• 

* 

.02   »    1  » 

• 

• 

MORRISVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEWPORT  // 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.11 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

ST  JOHNSBURY 

.02 

.01 

.03 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

- 

- 

- 

- 

- 

_    _    _ 

- 

- 

- 

STOCKBRIDGE 

.03 

.01 

.04   .07 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.28 

TYSON 

.01 

.01 

.01 

-2 

d- 

.03 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.08 

BETHEL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

j 

.21 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.10 

* 

* 

* 

_ 

.19 

* 

.02 

See  refeieoce  notea  following  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


KEW   ENGLAND 
JANUARY    1949 


Station 

A.M 

.  Houi  ending 

P 

M.  Houi  ending 

1 

fi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

BODLTON  1  KE 

.OS 

.03 

.04 

.04 

.04 

.01 

.05 

.26 

HILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.02 

.16 

MILTON 

• 

* 

• 

• 

« 

• 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

* 

.08 

.08 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.14 

ROCILAND 

.01 

.01 

.01 

.03 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

SOirra  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

.02 

.04 

MASSACHUSETTS 

PITTSriELD  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.06 

.03 

.02 

.15 

■ASHINCTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

■SSTOVSR  FIELD  6 

• 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

CORCOKD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

BAXOTER 

.03 

.03 

LANDArF 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.20 

* 

• 

• 

• 

• 

.20 

• 

• 

• 

• 

* 

.06 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.01 

.01 

.04 

■ARRKH  1  SE  // 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.09 

BIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MOKTPELIER  6 

.01 

« 

• 

• 

♦ 

• 

.01 

■ORRISVILLE 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

ST  JOBNSBURT 

.01 

.01 

.01 

.03 

-3d- 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIKLD  WB  AIRPORT 

' 

.01 

.01 

VERMONT 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

SEABSBURG  STATION  // 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-4th- 

CONKECTICOT 

SBSPAUG  DAM 

.01 

.01 

MAINE 

PORTLAm)  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

SALEM  AIB  STATION  6 

* 

« 

« 

• 

* 

.01 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

VERMONT 

REWPOKT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

-5 

th- 

.04 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.02 

.01 

.01 

.03 

.05 

.04 

.03 

.04 

.02 

.04 

.04 

.07 

.13 

.11 

.06 

.08 

.14 

.18 

1.10 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.03 

.04 

.05 

.02 

.01 

.01 

.02 

.04 

.04 

.05 

.07 

.04 

.06 

.06 

.09 

.11 

.06 

.07 

.08 

.05 

.07 

1.07 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.06 

.04 

.01 

.01 

.07 

.05 

.05 

.09 

.03 

.05 

.06 

.08 

.12 

.08 

.13 

.15 

.10 

.12 

.11 

1.43 

HARTFORD 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.08 

.10 

.10 

.04 

.08 

.10 

.18 

.93 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

-.02 

.05 

.03 

.03 

.04 

.02 

.03 

.05 

.10 

.12 

.04 

.04 

.06 

.14 

.87 

JEWETT  CITY 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.04 

.02 

.02 

.04 

.03 

.09 

.03 

.10 

.57 

MOODUS  RESERVOIR 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.oa 

.05 

.03 

.04 

.03 

.06 

.08 

.11 

.08 

.09 

.11 

.90 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.02 

.04 

.01 

.02 

.04 

.04 

.05 

.08 

.06 

.04 

.05 

.07 

.14 

.07 

.07 

.05 

.06 

.06 

1.02 

NEWINGTON 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.04 

.03 

.06 

.02 

.04 

.06 

.11 

.11 

.06 

.06 

.11 

.14 

1.01 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.05 

.06 

.02 

.03 

.06 

.10 

.18 

.11 

.21 

.23 

.14 

.08 

1.51 

PUTNAM  SKIGBTS  // 

.01 

.03 

.02 

.01 

01 

• 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.02 

.03 

.04 

.01 

.04 

.05 

.06 

.10 

.08 

.07 

.68 

ROCKVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.08 

.07 

.03 

.07 

.10 

.57 

SHEPAOG  DAM 

.02 

.03 

.07 

.03 

.01 

.01 

.02 

.06 

.06 

.04 

.07 

.08 

.08 

.07 

.12 

.14 

.14 

.14 

.12 

.13 

.18 

1.62 

STORRS  // 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.02 

.04 

.02 

.05 

.03 

.03 

.03 

.01 

.05 

.09 

.11 

.05 

.12 

.08 

.83 

WATERBUHT  CITY  HALL 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

.01 

.02 

.04 

.05 

.05 

.04 

.04 

.02 

.04 

.09 

.10 

.05 

.07 

.07 

.10 

.20 

1.09 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

• 

• 

* 

« 

.04 

• 

* 

* 

« 

• 

.14 

* 

« 

• 

* 

• 

.31 

* 

• 

♦ 

* 

MAINE 

AIKUSTA  AIRPOBT 

• 

* 

« 

, 

• 

• 

, 

• 

• 

• 

• 

, 

BETHEL 

.05 

.08 

.03 

.01 

.03 

.04 

.06 

.06 

.07 

.43 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

• 

.01 

.02 

.03 

CLAYTON  LAKE 

.03 

.04 

.06 

.05 

.18 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.01 

.02 

.05 

.08 

.18 

EDSTIS 

.01 

.02 

.01 

.04 

.05 

.01 

.02 

.02 

.18 

FORT  KENT 

.04 

.06 

.10 

CILEAO 

.02 

.05 

.03 

.02 

.01 

.02 

.07 

.03 

.05 

.04 

.34 

GRAND  LAKE  STREAM 

.05 

.07 

.08 

.20 

GREENVILLE 

» 

.01 

.04 

.08 

.07 

.08 

.02 

.30 

BOOLTON  AIRPORT  6 

* 

• 

• 

BODLTON  1  NE 

.05 

.06 

.15 

.26 

MILLIKOCKET  AIRPORT 

.01 

.06 

.05 

.07 

.08 

.27 

MILTON 

.03 

.07 

.04 

.01 

.03 

.04 

.06 

.07 

.05 

.40 

RORTB  ANDOVER 

.01 

.01 

.04 

.11 

.05 

.08 

.09 

.11 

.08 

.58 

See  teferenoe  aotae 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1949 


A.  M.  Hour  ending 


10    U    12 


P.  M.  Houj  ending 


OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND 

ROXBURY 

RUMFORD  1  SSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 


MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD    FOREST   // 

HYANNIS    1    E 

KNIGHTVILLE  DAM 

MENDON  AIRPORT 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NORTH  TRURO 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  I  ESE  // 

SALEM  AIR  STATION  6 

STATE  FARM 

STERLING  3  NW 

WASHINGTON 

WEST  BRIMFIELD 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORHAM 

HANOVER 

BILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURGH  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN    1    SE    // 

WENDELL 

WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN    FALLS    // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

MOERISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

ST  JOHNSBURY 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TOWNSHEND  2  S 

TYSON 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD    LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

SHEPAUG  DAM 

STORRS  // 

WATERBURY  CITY  HALL 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  HELD  6 


AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 


.02       .01       .01 
.01 


.01 

.05 

.06 

.07 

.08 

.03 

.03 

.06 

.05 

.07 

.09 

.14 

.02 

.03 

.03 

.04 

.03 

.05 

.08 

.02 

.04 

.09 

.05 

.06 

.06 

.15 

.04 

.04 

.04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.03 

.05 

.06 

.02 

.06 

.02 

.03 

.10 

.05 

.03 
.02 

.02 
.01 

.04 
.02 

.05 

.09 

.03 

.02 

.01 

.03 

.02 

.03 

.03 

.07 

.07 

.10 

.13 

.12 

.01       .01       .05 


.01 

.02 
.01 

.02 
.02 

.01 

.01 

.03 

.03 

01 

* 

• 

.01 

.03 

.01 

.03 

.05 

.01 

.03 

.05 

.01 

02 

* 

* 

• 

• 

02 

* 

• 

* 

• 

• 

.20 

.04 

.03 

.02 

.11 

.11 

.09 

.09 

.14 

.17 

05 

.03 

.02 

.02 

.05 

.03 

.01 

.05 

.05 

.05 

.10 

.10 

04 

.03 

.04 

.06 

.05 

.05 

.03 

.03 

.01 

.03 

.03 

01 

.05 

.06 

.07 

.06 

.05 

.05 

.03 

.02 

.01 

.03 

.03 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

« 

« 

* 

04 

.02 

.04 

.05 

.03 

.02 

.03 

.07 

.06 

.11 

.10 

.18 

01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.04 

.06 

.07 

.10 

.04 

.04 

.06 

* 

« 

♦ 

• 

♦ 

« 

1.03 

02 

.03 

.02 

.03 

.05 

.02 

.02 

.01 

.02 

.06 

.04 

.07 

.01 

.03 

.04 

.07 

.06 

.04 

.03 

.05 

.09 

02 

.02 

.02 

.06 

.07 

.07 

.08 

.11 

.35 

.05 

.06 

.03 

.02 

.05 

.03 

.05 

.06 

.07 

.06 

.03 

.05 

.05 

04 

.05 

.02 

.04 

.08 

.02 

.02 

.03 

.05 

.05 

01 

.01 

.03 

.04 

.04 

.04 

.07 

.09 

.04 

.03 

.04 

.03 

♦ 

* 

• 

.43 

* 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

« 

* 

* 

• 

• 

« 

OS 

.04 

.04 

.07 

.07 

.03 

.02 

.03 

.06 

.06 

.08 

.05 

03 

.04 

.03 

.04 

.03 

.06 

.12 

.14 

.16 

.13 

.07 

.07 

02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.07 

.06 

.04 

.09 

.14 

.15 

.14 

* 

• 

• 

* 

• 

.30 

« 

• 

• 

* 

.02 
.04 


.03 
.02 


.05 
.08 
.02 
.02 


.04 
.03 


.04 
.01 
.04 
.05 
.03 


.03 
.07 
.02 
.03 


.03 
.08 


.08 
.01 
.08 


.07 
.02 
.08 
.03 
.07 


.07, 
.01  I 
.09  1 
.03 


.09 
.08 
.04 
.10 


.03       .05       .07  ;     .08 


.03 
.0.5 


.03 
.07 
.05 
.03 


.14 
.05 


.05  .04 

.06  .12 

.03  .02 
.07 


.10 
.03 
.17 
.01 
.08 
.09 
.10 
.25 
.14 
.08 


.03 
.05 

.12 


06 

.07 

.08 

.03 

.04 

.11 

.03 

.06 

.70 

06 

.07 

.06 

.03 

.04 

03 

.03 

.03 

.52 

04 

.06 

.05 

.05 

.03 

.04 

.05 

.02  I 

.48 

02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.05  1 

.22 

.03 

.07 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.04 

.06 

.05 

.08 

.06 

.05 

.05 

.04 

.03 

.02 

.02 

.03 

.05 

.06 

.09 

.12 

.11 

.09 

.10 

.11 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.03 

.04 

.C5 

.02 

.05 

.05 

.07 

.07 

.14 

.15 

.06 

.10 

.07 

.09 

* 

.03 

* 

• 

* 

» 

• 

.28 

* 

♦ 

• 

.01 

.02 

.07 

.07 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.06 

.04 

.02 

.04 

.04 

.06 

.03 

.03 

.02 

.03 

.02 

.04 

.01 

.04 

.03 

.02 

.01 

.04 

.03 

.09 

.04 

,06 

.07 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.05 

.09 

.09 

.11 

.13 

17 

.16 

.08 

.07 

.12 

.02 

.04 

.04 

.05 

.03 

.08 

.06 

.05 

.03 

.03 

.05 

.08 
.09 
.12 
.10 
.09 
.02 


.12 
.01 
.11 


.08 
.06 
.08 


.03 

.10 

.01 

* 

.06 

.12 

.04 

.08 

.13 


.08 
.13 


.01       .03       .04       .06 


-6th- 


.16 

.14 

.22 

.18 

.01 

.03 

.01 

.13 

.13 

.18 

.07 

.04 

.02 

.03 

.05 

.02 

.01 

.08 

.09 

.09 

.07 

.04 

.05 

.05 

.03 

.04 

.04 

.15 

.30 

.17 

.20 

.08 

.02 

.15 

.05 

.12 

.15 

.18 

.20 

.10 

.01  1 

.13 

.09 

.08 

.10 

.15 

.27 

.20 

.20 

.05 

.06 

.19 

.14 

.27 

.25 

.17 

.11 

.01 

.01 

.08 

.16 

.07 

.17 

.05 

.06 

.01 

.07 

.01 

.02 

.01 

.16 

.18 

.22 

.20 

.18 

.01 

.09 

.04 

.02 

.10 

.22 

.20 

.15 

.01 

.01 

.03 

.09 

.01 

.08 

.07 

.10 

.14 

.14 

.21 

.03 

.04 

.03 

.13 

.20 

.14 

.12 

.24 

.07 

.02 

.01 

.22 

.01 

.11 

.19 

.20 

.20 

01 

.01 

07 

.05 

.12 

.13 

.15 

.17 

.19 

.13 

.16 

.01 

.04       .05       .06       .06 


S«e  .etereoce  ooteB  toUowing  Stabol 
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•  •  *         1.14 

.14       .03       .01       .01 


.08      .05      .04       .04 


.68 

.80 
1.12 

.98 
1.11 
1.23 

.63 
1.23 

.82 

.84 
1.16 

.84 
1.06 

.97 


1.14 
.50 


Table  4-Contuiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEW   ENGLAND 
JANUARY   1949 


A.  M.  Houx  ending 


P.  M.  Hour  ending 


CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLArrOH  LAKE 

EASTPORT   »B   CITY 

EUSTIS 

FORT  KENT 

CI LEAD 

GRAND  LAKE   STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON   AIRPORT  6 

BOULtON   1    NE 

mLLINOCKET   AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND 

ROXBURY 

KUMFORD  1  SSE 

SKOWHECAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY    RIVER 

SWANS   FALLS 


MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYANKIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  / 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIHTIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW  HAMPSHIRE 

BLACKIATER  DAM 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB   AIRPORT 

DURHAM 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS   DAM 

CORUAM 

HANOVER 

BILLSBORO    2    W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MODKT  WASHINGTON  WB 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  /, 

WENDELL 

WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HICHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  HHIVEHSITY 

ST  JOHNSBURV 

SEARSBURC  STATION  // 

STOCKBRIDCE 

TOWNSHEND   2   S 

TYSON 


MAINE 

EASTPORT  WB  CITY 
CI  LEAD 
MILTON 
SUNDAY  RIVER 


MASSACHUSETTS 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 


.06 
.01 
.10 


.09 
.09 
.02 
.08 
.09 
.14 


.06 
.01 
.05 
.02 


.02 
.01 


.06 
.05 
.09 
.02 
.05 


.08 
.05 


.02 
.06 


.32 
.09 
.11 
.03 
.02 
.06 
.08 
.12 
.03 
.03 
.04 
.03 
.07 
.01 
.05 


.18 
.20 
.02 
.01 


.05 
.03 
.04 
.03 


.19 
.62 
.68 
.38 


.05 
.03 
.09 
.02 


.05 
.05 


.03 
.03 
.04' 
.03 
.03 
.04 
.08 


.26 
.04 


.031 
.23 
.05 

.Oil 
.05 
.02 
.03 


.09 
.01 
.09 
.02 
.05 


.12 
.07 
.04 


.05 
.08 
.06 
.12 
.06 
.11 


.21 
.24 
.06 
.05 


.07 
.01 
.07 
.01 
.09 
.06 


.19 
.09 
.12 


.03 
.25 
.07 
.01 
.10 


.13 
.03 


.lOj 

•Oil 

.12 

.01 

.03 

.05 

.09 

.05 

• 

.06 

.01 


.05 
.05 
.05 
.07 
.08 
.06 
.08 


.05 
.03 
.07 
.01 
.05 


.03 
.05 
.07 
.03 
.11 
.02 
.07 


.08 
.13 
.14 
.20 
.10 
.10 


.01 
.03 
.11 
.03 
.01 

.11 
.03 
.65 
.09 
.14 


.02 
.03 
.13 

.09 

.01 
.05 


.02 
.05 


.09 
.07 
.08 
.04 
.01 


.72 
.23 
.85 


.09! 

.llj 
.05 
.05< 


.05! 
.10 
.05 
.10 
.08 
.10 


.25 
.01 


.07  i 
•06  i 

.091 
.03 
.09, 


.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

03 

.18 

.05 

.04 

.03 

.09 

.04 

.06 

.05 

.03 

.01 

.01 

.08 

.13 

.09 

:?l 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.07 

.03 

.04 

.01 

.10 

.02 

.03 

.01 

.18 

.05 

.03 

• 

.06 

• 

• 

• 

• 

* 

.05 

* 

.01 

.01 

.01 

.05 

.10 

.04 

.01 

.01 

.09 

.11 

.04 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.13 

.14 

.09 

.10 

.13 

.08 

.05 

.02 

.13 

.18 

. 

.01 

.01 

.01 

.06 

.18 

.09 

.01       .01       .02      .01 


.05 
.07 
.07 
.06 
.09 


.02 
.17 
.08 
.02 
.14 
.04 
.10 
.05 


.02 
.02 


.02 

.04 
.05 
.03 


.05 

.11 

.13 

.23 

.14 

.04 

.01 

.06 

.08 

.01 

.04 

.07 

.08 

.09 

.13 

.10 

.02 

.02 

.05 

.03 

.08 

.10 

.14 

.19 

.18 

.05 

.01 

.04 

.03 

.01 

.07 

.12 

.11 

.14 

.15 

.03 

.03 

.05 

.02 

.01 

.05 

.13 

.12 

.03 

.10 

.12 

.15 

.20 

.06 

.07 

.12 

.03 

.01 

.01 

.02 

.05 

.05 

.02 

.07 

.08 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.11 

.05 

.13 

.15 

.25 

.22 

.03 

.01 

.11 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.07 

.19 

.10 

* 

.21 

* 

« 

• 

* 

* 

.72 

.08 

.02 

.09 

.02 

.09 

.08 

.11 

.06 

.16 

.07 

.11 

.04 

.03 

.03 

.04 

.04 

.03 

.04 

.03 

.03 

.05 

.06 

.11 

.13 

.13 

.09 

.07 

.08 

.07 

.16 

.21 

.24 

.11 

.02 

.01 

.03 

.05 

.07 

.05 

.08 

.05 

.10 

.11 

.09 

.05 

.18 

.13 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.19 

.10 

.12 

.11 

.14 

.23 

.10 

.05 

.10 

.07 

.03 

.02 

.04 

.01 

.04 

.06 

.02 

.10 

.08 

.02 

.07 

.08 

.10 

.13 

.09 

.03 

.04 

.03 

.10 

.19 

.13 

.13 

.08 

.01 

.01 

.03 

.15 

.01 

.05 

.03 

.08 

.14 

.17 

.07 

.22 

.05 

.04 

.06 

.06 

.05 

.16 

.13 

.15 

.17 

.04 

.01 

.02 

.06 

.07 

.04 

.09 

.16 

.08 

.12 

.05 

.04 

.04 

.03 

.03 

.08 

.13 

.11 

.11 

.03 

.02 

.02 

.05 
.02 
.12 
.07 
.12 


.05 
.07 


.01 
.22 


.01 
.02 


.02 

.11 


.45 
.07 
.01 


.08 
.75 

.15 


-7th- 


.03       .01 
.01       .04 


See  reieteaoe  note*  ioUowing  Station  Index. 
-    13    - 


HOURLY  PRECIPITATION 


li£»   ENGLAND 


Table  4-Conlinuod 

L.A.  A  J 

^ 

JANDAR1 

1949 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

StaUon 

3 



o 

1 

2 

3 

4     S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

i- 

NEV  EAHPSRIRf 

ERIiOL 

.02 

.03 

« 

.05 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

GORHAll 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03   .01, 

.13 

HANOVER 

.01 

.01 

.02 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

*    *    « 

•     .03 

* 

. 

• 

•     •     .02 

MOUNT  WASBINGTON  WB 

.03   .04 

.05   .02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.02   .01 

.28 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.13 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.04 

.05 

.01 

.12 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

CORINTH  // 

.01   .02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.09 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01        .01 

.05 

.01 

.03 

.12 

MONTPELIER  6 

• 

«    «    • 

•     .01 

♦ 

«     «     * 

« 

.05 

* 

* 

• 

* 

•     .04 

MORRISVILLE 

.02 

.02   .02 

.03 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.17 

NEWPORT  // 

.01 

.01   .01 

.03 

.02   .01   .01 

.03 

.02 

.15 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.01 

.02 

.03 

.06 

ST  JOHNSBURY 

.01 

.01   .01   .02 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.16 

, 

-8th- 

MAINE 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

PITTSBUBG  RESERVOIR  // 

.01 

• 

.01 

VERMONT 

NEWPORT  // 

.01   .01 

-1] 

th- 

.02 

VERMONT 

CORINTH  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

-12th- 

CONUECTICBT 

NORFOLK  2  SW  // 

• 

* 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPOST 

.01 

.01 

.01 

.03 

BETHEL 

_        _        _ 

_    _    _ 

- 

- 

_    _    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 i  .01   .01 

.01 

.12 

.05   .03 

.25 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.02 

.01   .01 

.06 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

HOULTON  AIRPORT  6 

« 

* 

.  • 

* 

•     .03 

* 

• 

«     * 

HOULTON  1  NE 

.03   .02 

.02 

.01 

.01 

.09 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.03   .01 

.08 

MILTON 

* 

• 

* 

• 

* 

*    * 

• 

• 

•     • 

• 

NORTH  AKDOVER 

_        _        _ 

_    _    _ 

_    _ 

_ 

_    _    _ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

OLD  TOWN  AIRPORT 

* 

• 

* 

• 

• 

»     .15 

.15 

ROCKLAND 

.02 

.03 

.05 

.10 

ROXBURY 

.02 

.02 

RUMFORD  1  SSE 

.01 

.02 

.03 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.01 

.03 

SOUTH  ANDOVER 

_        _        _ 

_    _    _ 

_ 

_ 

_    _    _ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

.01 

.12 

MASSACHUSETTS 

HYANNIS  1  E 

.02   .04 

.06 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.02 

ERROL 

.02 

.01 

.03 

GORBAM 

.01 

.01 

HANOVER 

.01 

.01 

LANDAFF 

• 

.01 

.01 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

• 

• 

• 

•     .03 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.01 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.01   .02 

.02 

.01 

.01   .01 

.09 

PINKHAM  NOTCH 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSBURG  RtSERVOIR  // 

.01 

.01   .01 

.03 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.02   .01 

.04 

CORINTH  // 

.01 

.01 

.01 

.01   .02 

.06 

GRAFTON 

.01       1  .01   .02   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01  1  .01   .01 

.02 

.02 

.01 

.08 

LYMAN  FALLS  // 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

MONTPELIER  6 

* 

• 

• 

* 

•     .01 

* 

«     « 

NEWPORT  // 

-13 

th- 

. 

.01 

.02   .02 

.05 

CONNECTICUT 

NORFOLK  2  SW  // 

• 

* 

.04 

.04 

See  leieience  notes  iollowing  StatioD  Index. 
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Table  4-ContmuMl 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   EHCLAND 
JANUARY    1949 


A.  M.  Hour  ending 


1         2         3         4  5         6 


7         8         9        10       11       12 


P.  M.  Hour  ending 


1  2         3 


MAINE 

CARIBOU   WB  AIRPORT    // 

CILEAD 

BOULTON  AIRPORT  6 

MILTON 

StANS  FALLS 


NEt  BAKPSBIRE 

BLACnATER  DAM 

ERROL 

BANOVER 

LANDAPE 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  N»  // 

MOUNT  lASBINCTON  *B 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

WARREN  1  SE  // 


VERMONT 

BURLINGTON  *B  AIRPORT 

CORINTB  // 

GRAFTON 

HIGBGATE  FALLS  // 

LTMAN  FALLS  // 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  ,'/ 

NORTHFIELD  NORWICB  UNIVERSITY 

ST  JOHNSBURY 

STOCKBRIDGE 


MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BETBEL 

CLAYTON  LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

GRAND   LAKE   STREAM 

GREEKTILLE 

BOULTON  AIRPORT  6 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTB  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

KOCILAND 

ROXBURY 

RUMFORD  1  SSE 

SKOWBEGAN 

SODTB  ANDOVER 

SODTB  WEST  HARBOR 

SUNDAY    RIVER 


MASSACBUSETTS 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

NEW  BAMP3BIRE 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORBAM 

BANOVER 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASBINGTOK  WB 

NEW  DURHAM 

PINXHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

WARREN  1  SE  // 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

BIGBGATE  FALLS  // 

LTMAN  FALLS  // 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTBFIELO  NORWICB  UNIVERSITY 

ST  JOHNSBURY 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


MAINE 
SOUTH  WEST   BARBOR 


BURLINGTON  WB  AIRPORT 
HIGBGATE  FALLS  // 


.03 
.04 


.04 
.05 


.02 
.04 
.01 


.02      .02      .01 


•  .03 

•  .04 

.01       .01      .02 


.01      .01 

.01       .01       .01       .01 


.01       .01       .02      .02 


.01      .01       .01 
.01       .01 


.01 
.01 


.03  .01 

.01      .01      .01 


.01 
.01      .01 


•  .01 

.02 


.01       .01       .021     .02 


02 

.01 

.01 

.02 

.02 

02 

.01 

.01 

.06 
.01 


.01      .01       .01 


.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

* 

« 

« 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

-14th- 


.04 
.02 


.01 
.03 


.04 
.03 


.03 
.04 


.02 
.03 


.02      .01      .01      .01      .01 


.02 
.01 
.02 

.03 
.02 
.03 


.03 
.02 


.01 
.02 


.02 
.04 
•Ql 
.07 
.03 
.03 
.01 


.02 
.03 


.03 
.04 


.02 
.01 


.01 
.01 


.02 
.02 


.10 
.01 
.02 


.03 
.03 
.01 
.01 


.02 
.01 
.02 

.02 
.01 
.02 
.01 


.02 
.01 
.01 

?oi| 
.oil 

.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


-15th- 


S«e  ref«[«nce  notas  following  StaUon  Index, 
-   15  - 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
JANUARY   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

-16 

th- 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

BETHEL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03   .04 

.01 

.01 

.01   .01 

.12 

CLAYTON  LAKE 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

-. 

~ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01  ■ 

.02 

EUSTIS 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.07 

FORT  KENT 

.01   .04 

.02 

.01   .01 

.01 

.10 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

GREENVILLE 

.02   .02 

.02 

.03 

.01 

.10 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

*     • 

* 

.08 

«     .     * 

• 

•     .02 

HOULTON  1  NE 

.01   .01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.12 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.02   .01 

.01 

.01 

.01 

.07 

MILTON 

• 

* 

* 

* 

•     « 

«     * 

* 

♦     * 

♦ 

« 

* 

•     • 

* 

* 

• 

NORTH  ANDOVER 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

OLD  TOUN  AIRPORT 

« 

* 

• 

*     * 

• 

* 

« 

*     * 

* 

•     .16 

.16 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

.03 

RUMFORD  1  SSE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

SKOWHECAN 

.01 

.01 

.02 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.07 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

* 

. 

, 

.       . 

.12 

.12 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

GORH/.M 

.01 

.01 

.01 

.03 

HANOVER 

.02 

.03 

.05 

LINCOLN  1  NW  // 

.03 

.01 

.02 

.02 

.08 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.03 

.03 

.03 

.05   .-.0 

.10   .01 

.01 

.02 

.01 

.39 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

PINKHAM  NOTCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.04 

- 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02   .01 

.01 

.01 

.10 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.01 

.02 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.04 

CORINTH  // 

.01 

.01   .01 

.03 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.02 

.04 

.01 

.07 

.01 

.01   .01 

.19 

LYMAN  FALLS  // 

.02 

.01 

.02      j  .01 

.01 

.01 

.01 

.02   .02 

.02 

.01 

.01 

.17 

MANCHESTER 

.04 

.01 

.OS 

MORRISVILLE 

.03 

.03 

.09 

.01 

.01   .01 

.02 

.20 

NEWPORT  // 

* 

* 

* 

« 

*     * 

•    ♦ 

.10 

■ 

.10 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.02 

.02 

ST  JOHNSBURY 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

• 

.09 

-17th- 

■UINE 

BETHEL 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

CLAYTON  LAKE 

- 

- 

_ 

- 

._ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.02 

GREENVILLE 

.02 

.01 

.03 

MILTON 

* 

* 

* 

*     * 

• 

.17 

.17 

NORTH  ANDOVER 

- 

_ 

_ 

- 

_    _ 

_ 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.04 

.02 

.08 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.02 

.04 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.02 

GORHAM 

.01 

.01 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

CORINTH  // 

.01 

.01 

GRAFTON 

.01 

.01 

.01 

.03 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.02 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.01   .01 

.01   .02 

.07 

.02 

.16 

MONTPELIER  6 

* 

• 

*     • 

• 

.03 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

-18 

th- 

.02 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.04 

.01 

.05 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .08 

.01 

.02 

.17 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01   .01 

.04 

NEK  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  UAM 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.02 

.03 

.05 

HANOVEH 

.03 

.02 

.05 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.02 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.01 

.03 

.05 

PIKKHAU  NOTCH 

.01 

.01 

WENDELL 

.04 

.01 

.05 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

See  leierence  notes  foU owing  Station  Index 


Table  4-ContiDU«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW    ENGLAND 
JANUARY   1949 


A.  M.  Hour  ending 


3  4 

J 


P.  M.  Houi  ending 


VERMONT 

GRAFTON 

BIGHGATE  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

SEARSBURG  STATION  /, 

TYSON 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELO 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD   LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOOOUS  RESERVOIR 

NEW   HAVEN  IB  AIRPORT 

NE» I NGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

SHEPADC  0AM 

STORRS  // 

WATERBURY  CITY  HALL 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 


MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

FORT  KENT 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND 

ROXBURY 

RUMFORD  1  SSE 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 


MASSACHUSETTS 

AMHERST 
BLUE  HILL  // 
HARVARD  FOREST  // 
BYANNIS  1  E 
MEKDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SALEM  AIR  STATION  6 
ST^TE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WIST  BRIMFIELO 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

BRISTOL 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  I  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA  1  NE 

NEW  DDRHAH 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


.02 
.01 


.04 
.01 
.05 


-19th- 


.04 
.01 


.04 
.01 
.01 


.01 
.09 
.01 
.06 


• 

.01 

* 

.01 

.02 

« 

.05 

.02 

.01 

.03 
.01 

,02 

.02 

* 

.01 

.01 

* 

« 

« 

• 

.01 
.02      .02 


.01       .01      .01 


.07 
.02 


.07 
.08 


.04 
.04 
.06 

.10 
.01 


.01 
.01 
.01 
.04 


.02 
.04 
.04 
.05 
.01 


.01       .01 

.01       .01 
.01 


.01 

.01       .01 


.07 
.15 


.01 
.02 


.09 
.02 


.03 
.01 


.03 
.01 
.01 
.10 


.03 
.02 
.03 
.09 


.01 
.03 


.03 
.01 
.04 


.02       .02       .091     .06 


.01      .04       .02       .01 


.03       .02      .03       .01 


.03 


.01       .04  .02  .01       .01       .01 

.02       .03       .02       .05      .03!  .01       .01       .03 

.04       .01 

•  •  •  •!•  .14. I.  »  t 

•  I     .           •           •       I     >  .12 
»           .       !     .  .08      •  •  •  • 


09 

.01 

02 

01 

.01 

.01 
.01 


.07       .02       .02 


.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

• 

• 

.03 

.03 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02      .01      .01 


*  •  * 


.01       .01       .01 


.06 
•  * 

.10 
.06       .09 


.14       .02 
.01 


.03 
.04 


.02 
.01 


.01 
.01 
.01 


.08 
.03 
.01 
.03 
.10 
.06 
.04 
.01 
.03 
.08 


01 

01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 
.01 
.01 


.03 
.02 
.05 
.07 
.01 
.04 
■Olj 


.01 
.06       .03 


.10 
.07 


See  lefeience  notei  foUovring  StAtiOQ  lodes. 


Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW  ENCLAXD 
JANVARY  1949 


A.  M.  Hour  ending 

p.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    8    9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

VERHONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

CORINTH  // 

.01.   .02 

.01   .01 

.03   .09'  .02 

.19 

GRAFTON 

.01   .01    01 

.01   .01 

.05   .07   .02 

.02   .04 

.01 

.01 

.27 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.01 

.03 

LYkAN  FALLS  // 

.01   .01 

.01 

.01   .03 

.01 

.08 

MANCHESTER 

.01 

.01   .02   .01 

.06   .03   .01 

.15 

IIONTPELIER  6 

•     .07   • 

«     *     * 

*     .03   • 

♦     •     * 

•     .02 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

[ 

.04 

.01 

.05 

SEARSBURG  STATION  // 

.01   .02   .01 

.01   .03 

.09   .02   .05 

.01 

.01   .01 

.27 

STOCKBRIDGE 

.05   .04        .01   .02 

.01   .02 

.15 

TOWNSHEND  2  S 

.01   .01 

.02   .04   .01 1 

.01 

.03 

.13 

TYSON 

.02   .01 

.01   .01   .02 

.08 

-21 

St- 

.15 

CONNECTICUT 

BLOOHFIELD 

.02 

.09 

.08 

.03 

.05 

.07 

.09 

.09 

.52 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.02 

.04 

.09 

.09 

.10 

.10 

.10 

.59 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02   .08 

.05 

.06 

.06 

.08 

.14 

.15 

.14 

.07 

.11 

.96 

HARTFORD 

.03 

.04 

.05 

.05 

.OS 

.09 

.08 

.39 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.05 

.05 

.05 

.05 

.07 

.09 

.06 

.44 

JEWETT  CITY 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.09 

.10 

.29 

IIOODUS  RESERVOIR 

« 

.03 

.05 

.05 

.05 

.03 

.13 

.19 

.53 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.06 

.06 

.08 

.14 

.06 

.08 

.21 

.23 

.94 

NEWINGTON 

.05 

.06 

.06 

.05 

.07 

.09 

.06 

.10 

.54 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.05 

.07 

.07 

.06 

.04 

.10 

.09 

.06 

.55 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

•     «     * 

• 

4> 

« 

* 

* 

« 

. 

ROCKVILLE 

.04 

.05 

.01 

.03 

.04 

.04 

.06 

.27 

SHEPAUG  DAM 

*     *     * 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

STORRS  // 

« 

« 

* 

• 

« 

• 

« 

WATERBURY  CITY  HALL 

* 

« 

* 

* 

« 

. 

• 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

« 

• 

• 

.13 

« 

♦ 

• 

lUINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.03 

.04 

.03 

.10 

BETHEL 

.05 

.05 

.05 

.02 

.17 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

EUSTIS 

.02 

.08 

.10 

.09 

.29 

GILEAD 

« 

* 

• 

• 

* 

« 

GREENVILLE 

.03 

.10 

.13 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.02 

MILTON 

• 

• 

* 

* 

« 

* 

• 

NORTH  ANDOVEH 

.02 

.07 

.06 

.07 

.22 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.07 

.08 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.07 

.04 

.07 

.11 

.30 

ROCKLAND 

.04 

.06 

.04 

.14 

ROXBURY 

.10 

.04 

.14 

RUMFORD  1  SSE 

• 

« 

• 

♦ 

* 

SKOWHEGAN 

* 

• 

* 

• 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.05 

.07 

.06 

.20 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.02 

.03 

.05 

SUNDAY  RIVER 

.06 

.05 

.09 

.05 

.25 

SWANS  FALLS 

.02 

.06 

.04 

.Off 

.07 

.27 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.04 

.06 

.06 

.06 

.07 

.05 

.36 

BIRCH  HILL  DAM 

•     « 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

BLUE  HILL  // 

.01 

.03 

.08 

.09 

.06 

.04 

.OS 

.36 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.04 

.06 

.05 

.24 

CAMBRIDGE 

.01 

.04 

.05 

.08 

.08 

.07 

.34 

HARVARD  FOREST  // 

. 

« 

« 

* 

* 

• 

« 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

01 

.04 

.03 

.05 

.02 

.17 

KKIGHTVILLE  DAM 

.02 

.05 

.07 

.05 

.06 

.06 

.09 

.09 

.49 

MENDON  AIRPORT 

•    • 

• 

• 

• 

. 

• 

« 

• 

« 

• 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.05 

.01 

.10 

NEW  BEDFORD 

.02 

.06 

.27 

.35 

NORTH  TRURO 

.Pl 

.02 

.03 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

.03 

.03 

.04 

.04 

.04 

.24 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.04 

.06 

.08 

.11 

.30 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

« 

* 

* 

• 

.03 

• 

* 

* 

STATE  FARM 

.01 

.03 

.03 

.05 

.05 

.17 

STERLING  3  NW 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.07 

.10 

.10 

.10 

.07 

.53 

WASHINGTON 

.02 

.02 

.04 

.07 

.05 

.06 

.26 

WEST  BRIMFIELD 

«     * 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

« 

• 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

« 

. 

• 

.18 

* 

• 

• 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

* 

♦ 

• 

« 

.20 

* 

• 

* 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

• 

* 

♦ 

* 

.04 

* 

* 

« 

NEW  HAMSPHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.03 

.03 

.09 

.11 

.10 

.13 

.49 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.08 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.10 

.07 

.13 

.11 

.44 

DURHAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

.08 

.05 

.10 

.31 

ERROL 

.01 

.07 

.07 

.05 

.OS 

.25 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.02 

.02 

.06 

.06 

.07 

.07 

.30 

GOREAM 

.03 

.02 

04 

.02 

.04 

.15 

HANOVER 

.01 

.03 

.04 

.04 

.04 

.16 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.02 

.03 

.04 

.13 

.14 

.11 

.11 

.60 

LANDAFF 

.01 

.01 

.01 

01 

.02 

.01 

.07 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

« 

.01 

* 

♦ 

• 

• 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.03 

.04 

.04 

.07 

.19 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.05 

.06 

.06 

.07 

.07 

.31 

NASHUA  1  NE 

.04 

.03 

.08 

.10 

.07 

.08 

.40 

NEW  DURHAM 

.03 

.07 

.03 

.07 

.07 

.06 

.33 

PINKUAM  NOTCH 

.01 

.04 

.06 

06 

.09 

.06 

.32 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.01 

.02 

.03 

.08 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.05 

.09 

.08 

.08 

.10 

.40 

WARREN  1  SE  // 

.03 

.04 

.04 

.03 

.04 

.18 

WENDELL 

.01 

.03 

.09 

.10 

.08 

.09 

.40 

WINCHESTER 

.02 

.01 

.09 

.07 

.11 

.08 

.07 

.45 

See  reieience  note*  foUowing  Station  Index. 
-    18    - 


Tabic  4-Continu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1S49 


Stabon 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  snding 

3 

I 

0 

1  1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4    5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

t- 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  tB  CITY 

.02   .03 

.04 

.03 

.06 

.18 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02 

.05   .05 

.05 

.04 

.04 

.05 

.30 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.06   .04 

.08 

.05 

.05 

.06 

.35 

WOONSOCKET 

.05   .04 

.03 

.01 

.03 

.04 

.20 

VERVONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.04 

.04 

.04 

.17 

CORIKTH  // 

.01 

.02 

.07 

.05 

.05 

.20 

GRAFTON 

.01 

.01 

.01   .07 

.17 

.15 

.11 

.11 

.64 

BIGBGATE  FALLS  // 

.01   .01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.10 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.04 

.01 

.04 

.04 

.14 

ICANCHESTER 

.08 

.02 

.04 

.03 

.05 

.22 

WONTPELIER  6 

* 

• 

« 

• 

MORHISVILLE 

.02   .02 

.02 

.04 

.04 

.02 

.16 

NEWPORT  // 

.02 

.03 

.04 

.02 

.01 

.12 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.01 

.02 

.05 

.04 

.04 

.16 

ST  JOaXSBURT 

.02   .04 

.04 

.06 

.04 

.04 

.24 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.01 

.01   .03 

.04   .15 

.11 

.09 

.12 

.15 

.72 

STOdBRIDCE 

.01   .01 

.06 

.10 

.06 

.06 

.30 

TOWNSHEND  2  S 

.01   .04 

.03 

.12 

.11 

.11 

.42 

TYSON 

.02 

.04   .10 

.10 

.06 

.07 

.08 

.47 

-22d- 

CONMECTICUT 

• 

BLOOKFIELD 

.02 

.07 

.09 

.04 

.02 

.01 

.20 

.45 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.13 

.15 

.15 

.14 

.13 

.08 

.04 

.02 

.84 

CANDLSWOOD  L.AKE 

.10 

.05 

.06 

.01 

.03 

.01 

.26 

HARTFORD 

.07 

.05 

.07 

.04 

.03 

.02 

.15 

.08 

.01 

.52 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.11 

.09 

.13 

.07 

.07 

.04 

.03 

.54 

JEWETT  CITY 

.17 

.18 

.13 

.17 

.07 

.03 

.02 

.77 

NOODDS  RESERVOIR 

.18 

.24 

.19 

.16 

.05 

.03 

.02 

.02 

.01 

.90 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.17 

.14 

.13 

.12 

.06 

.04 

.01 

.67 

KEWINGTON 

.06 

.06 

.07 

.04 

.03 

.08 

.18 

.01 

.53 

NORFOLK  2  SW  // 

.05 

.10 

.05 

.05 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.02 

.01 

.39 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

• 

• 

* 

.90 

.90 

ROCrviLLE 

.08 

.07 

.12 

.08 

.04 

.02 

.41 

SHEPAUG  DAM 

* 

* 

• 

« 

« 

« 

• 

.92 

.92 

STORRS  // 

• 

• 

• 

.87 

.87 

WATIRBURY  CITY  HALL 

• 

« 

* 

• 

« 

« 

• 

1.06 

1.06 

WIRSSOR  LOCK  BRADLEY  FIELD  6 

« 

.29 

* 

• 

.18 

HAINI 

AUGUSTA  AIRFOBT 

.05 

.05 

.08 

.02 

.08 

.05 

.04 

.37 

BCTHEL 

.13 

.10 

.08 

.09 

.06 

.04 

* 

* 

• 

* 

« 

•     .21 

.71 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

.03 

.04 

.04 

.03 

.01 

.01 

.20 

CLAYTON  LAKE 

.04 

.04 

.05 

.03 

.05 

.04 

.01 

.03 

.29 

EASTPORT  WB  CITY 

.03 

.04 

.05 

.06 

.04 

.08 

.12 

.06 

.05 

.01 

.54 

EUSTIS 

.08 

.07 

.08 

.05 

.07 

.08 

.01 

.01 

.02 

.47 

FORT  KENT 

• 

* 

* 

• 

« 

.36 

.36 

G I  LEAD 

• 

* 

• 

• 

* 

.48 

.48 

GR.\ND  LAKE  STREAM 

.01 

.04 

.05 

.02 

.05 

.05 

.08 

.04 

.03 

.02 

.01 

.40 

GREENVILLE 
BOULTON  AIRPORT  6 

.11 

.09 

.05 

* 

.03 

* 

02 

.10 

.03 

« 

.02 

.45 

.19 

* 

* 

*     .04 

HOULTON  1  HE 

.05 

.07 

.06 

.06 

.02 

.03 

.01 

.05 

.01 

.36 

MILLINOCKET  AIBPOBT 

.09 

.12 

.05 

.09 

.01 

.02 

.05 

.08 

.01 

.02 

.02   .02 

.02 

.60 

MILTON 

* 

• 

• 

• 

* 

.64 

/ 

.64 

NORTH  ANDOVER 

.07 

.06 

.06 

.07 

.05 

.06 

.01 

.03 

.41 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.12 

.09 

.09 

.05 

.06 

.07 

.08 

.56 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.06 

.09 

.09 

.06 

.OS 

.03 

.42 

ROCKLAXD 

.04 

.07 

.03 

.04 

.01 

.07 

.05 

.02 

.04 

.04 

.03 

.01 

.45 

ROXBURY 

.01 

.10 

.08 

.06 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.05   .04 

.41 

RUMFORD  1  SSE 

• 

• 

• 

• 

« 

• 

* 

« 

SKOWHEGAN 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

.64 

.64 

SOUTH  ANDOVER 

.06 

.08 

.08 

.07 

.07 

.06 

.03 

.45 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.07 

.07 

.06 

.05 

.01 

.04 

.10 

.17 

.05 

.62 

SUNDAY  RIVER 

.08 

.09 

.08 

.08 

.05 

.05 

.02 

.01 

.46 

SWAIfS  FALLS 

.06 

.05 

.07 

.05 

.02 

.03 

.03 

.07 

.03 

.02 

.43 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.06 

.0' 

.11 

.07 

.02 

.02 

.02 

.02 

.36 

BIRCH  HILL  DAM 

* 

• 

.68 

.68 

BLUE  BILL  // 

.06 

.13 

.13 

.15 

.10 

.06 

.63 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.08 

.11 

.12 

.16 

.09 

.01 

.57 

CAMBRIDGE 

.05 

.09 

.12 

.09 

.16 

.09 

.60 

HARVARD  FOREST  // 

.95 

.95 

HYANNIS  1  E 

.01 

.03 

.04 

.13 

.12 

.09 

.14 

.08 

.64 

KNIGHTVILLE  DAM 

.10 

.10 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06 

.03 

.37 

MENDON  AIRPORT 

• 

• 

• 

* 

* 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.05 

.07 

.15 

.08 

.10 

.04 

.01 

.01 

.53 

NEW  BEDFORD 

.18 

.06 

.16 

.09 

.08 

.11 

.02 

.70 

NORTH  TRURO 

.05 

.02 

.05 

.17 

.09 

.06 

.01 

.45 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.08 

.12 

.05 

.03 

.28 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.10 

.11 

.15 

.20 

.17 

.14 

.87 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

« 

• 

.50 

STATE  FARM 

.05 

.10 

.21 

.24 

.17 

.08 

.01 

.88 

STERLING  3  NW 

.12 

.09 

.08 

.08 

.01 

.01 

.09 

.04 

.52 

WASHINGTON 

.08 

.11 

.05 

.03 

.02 

.01 

.03 

.05 

.as 

WEST  BRIM7IKLD 

* 

• 

* 

.66 

.66 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.28 

« 

.15 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

.SO 

• 

• 

.30 

w 

• 

* 

• 

• 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.28 

• 

.36 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.06 

.09 

.09 

.03 

.01 

.02 

.01 

.31 

BRISTOL  // 

.08 

.04 

.10 

.02 

.01 

.01 

.26 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.11 

.05 

.10 

.09 

.03 

.01 

.39 

DURHAM 

.07 

.09 

.08 

.07 

.03 

.01 

.35 

ERROL 

.05 

.07 

.08 

.05 

.08 

.04 

.02 

.01 

.40 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.05 

.05 

.08 

.05 

.02 

.25 

GORHAM 

.03 

.03 

.04 

.03 

.02 

.05 

.20 

HANOVER 

.05 

.05 

.04 

.04 

.05 

.04 

.27 

See  reieieace  notcfl  following  Statioo  Index. 
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Table  4-Conlinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NE»    ENGLAND 
JANUARY   1949 


A.  M.  Houi  ending 

p.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

[ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1   ' 

2 

3 

4 

5 

6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

H 

BILLSBORO  2  W 

.10 

.13 

.09 

.05 

.01 

.01 

.39 

LANDAFF 

.01 

.03 

.01 

.01 

.06 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.40 

* 

* 

* 

*     • 

.20 

LINCOLN  1  NW  // 

.03 

.08 

.08 

.05 

.05 

.02 

.01 

.32 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.07 

.03 

.03 

.03 

.03 

.05 

.03 

.02 

.29 

NASHUA  1  NE 

.10 

.10 

.10 

.07 

.01 

.03 

.01   .01 

.01 

.44 

NEW  DURHAM 

.07 

.07 

.07 

.04 

.25 

PINKHAM  NOTCH 

.05 

.08 

.05 

.06 

.04 

.01 

.01 

.30 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.12 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.05 

.12 

.11 

.02 

.30 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.03 

.05 

.02 

.12 

WENDELL 

.08 

.08 

.06 

.01 

.23 

WINCHESTER 

.09 

.13 

.12 

.04 

.02 

.40 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.04 

.07 

.06 

.04 

.07 

.09 

.03 

.40 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.24 

.17 

.23 

.14 

.04 

.82 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.06 

.20 

.15 

.18 

.15 

.01 

.01 

.76 

WOONSOCKET 

.03 

.09 

.09 

.11 

.08 

.02 

.42 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

CORINTH  // 

.03 

.03 

.04 

.02 

.03 

.15 

GRAFTON 

.11 

.14 

.09 

.02 

.02 

.01 

.39 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.02 

.04 

.01 

.08 

LYMAN  FALLS  // 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.09 

MANCHESTER 

.04 

.08 

.02 

.01 

.01 

.16 

MONTPELIER  6 

« 

.27 

* 

« 

* 

« 

« 

.19 

• 

* 

•    * 

« 

.01 

MORRISVILLE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.11 

NEWPORT  // 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.13 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.14 

ST  JOHNSBURY 

.04 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.14 

SEARSBURG  STATION  // 

.16 

.14 

.09 

.06 

.02 

.01 

.48 

STOCKBRIDGE 

.03 

.02 

.02 

.02 

.03 

.12 

TOWNSHEND  2  S 

.13 

.15 

.09 

.03 

.02 

.01 

.01 

.04 

.02 

.02 

.01   .01 

.54 

TYSON 

.13 

.09 

.05 

.02 

.03 

.01 

-22 

d- 

.33 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01   .01   .01 

.03 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01   .01 

.02   .02 

.06 

HARTFORD 

.01 

.01 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01   .01 

.02 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01   .02 

.03 

NEWINGTON 

.01 

.01 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.02 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

SHEPAUG  DAM 

• 

*    • 

*    «    * 

•     «    « 

•     •     * 

• 

STORRS  // 

•    * 

• 

WATERBURY  CITY  HALL 

* 

*    • 

*    «    * 

«     *    « 

•     •    * 

* 

MASSACHUSETTS 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

KNIGBTVILLE  DAM 

\ 

.01 

.01 

■ENDON  AIRPORT 

•    • 

•     •     • 

• 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01   .02   .02 

.05 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

*    •     * 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

•     *     • 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

«     •     • 

NEW  HAMSPBIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02   .01 

.03 

WINCHESTER 

.01 

.01 

VERMONT 

GRAFTON 

.01 

.01 

.02 

SEARSBURG  STATION  // 

-24 

th- 

.01 

.01 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01   .01 

.02 

.04 

.03 

.21 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.03 

.21 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.05 

.06 

.14 

HARTFORD 

.01 

.04 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.15 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

01 

.01 

.21 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.05 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.05 

.05 

.01   .02 

.30 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02   .01 

.02 

* 

.21 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

.06 

.01 

.01 

.26 

NEWINGTON 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.04 

.01 

.01 

.19 

NORFOLK  2  SW  // 

.03 

.02 

.01 

01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.01   .01 

.18 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

.03 

.04 

.03 

.02 

.01 

.03 

.05 

.02 

.01   .01 

.01 

.28 

KOCKVILLE 

.04 

.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.24 

SHEPAUG  DAM 

• 

« 

* 

* 

♦ 

* 

« 

* 

« 

•     .21 

.21 

STORRS  // 

• 

* 

• 

• 

* 

« 

* 

* 

* 

•     .27 

.27 

WATERBURY  CITY  HALL 

* 

* 

* 

« 

• 

• 

♦ 

♦ 

« 

•     .26 

.26 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

• 

* 

« 

• 

.11 

* 

•     « 

« 

.11 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.02 

.02 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01   .01      1  .01 

.06 

CLAYTON  LAKE 

.02   .01   .02 

.01 

.06 

EASTPORT  WB  CITY 

- 

.01 

.01 

.01   .02 

.02   .03 

.01   .01   .01   .01 

.14 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01        .01 

.02   .01 

.10 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

• 

•    • 

• 

.03   • 

•     •    • 

•     .07 

HOULTON  1    NE 

.02 

.02   .01 

.02   .01   .01 

.'o» 

MILLINOCKET  AIRPORT 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

- 

- 

- 

-    - 

- 

- 

_     _    _ 

- 

MILTON 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

See  reference  note*  iollowiua  Statioa  Index. 


TabI*  4-Contmaed 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENCLAIID 
JANUARY  1949 


A.  M.  Hour  ending 


1    2    3 


4  I  S    6 


7    8    9 


P.  M.  Hour  ending 


OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND 

RUHFORD  1  SSE 

SKOWSECAN 

SOUTH  WEST  BARBOR 

SWANS  FALLS 


MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH    HILL    DAM 

BLUE   HILL     7 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD   FOREST  // 

HYANNIS    1    E 

DIIGHTVILLE  DAM 

MENDON    AIRPORT 

NANTUCKET    WB   AIRPORT 

NEW    BEDFORD 

NORTH  TRURO 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE  // 

SALEM  AIR  STATION  6 

STATE  FARM 

STERLING  3  NW 

WASHINGTON 

WEST  BRIMFIELD 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW  BAMSPHIRE 

BLACEWATER  DAH 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

ERROL 

FRANELIN  FALLS   DAM 

HANOVER 

BILLSBORO  2   W 

LaNDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PITTSBURG  RiSERVOIR  // 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


VEMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTB  // 

CRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

NEWPORT  // 

ST  JOHNSBURY 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIOGE 

TYSON 


CONNECTICUT 


BniDGEPORT  WB  AIRPORT 
SEEPAUG  DAM 


MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
WESTOVER  FIELD  6 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

VERMONT 

CORINTH  // 
GRAFTON 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  6 
NEWPORT  // 
TOWNSHEND  2  S 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 


.01       .Oil     .01  .03 

.02      .01 

«  *  * 


.04 
.03 


.02 
.01 


.01 
.01 


.Olj 
02 


.01 
.01 


.01 
.02 


.01       .01 

.03 

.05       .02       .03 


.02 
.03 
.01 
.01 


.04 
.01 


.03 

.03 


.04 
.01 
.01 
.83 


.04       .01 

.02 

.01 

.05       .01       .01 


.02       .01       .01 


.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.04 

.03 

.02 

.16 

. 

* 

• 

.20 

• 

• 

.04 

• 

• 

• 

.01 
.03 
.01 


.04  .03 

.07  .04 

.07  .09 

.01  .06 

*  « 

.05  .01 

.05 

.09  .10 


.01 

.01       .01      .01 

*  * 

.04 


.01 


.01 


.06 
.50 


.14 
.05 


.01       .011 
.01 


.01 

.03 

.01 

.02 

.03 
.05 

.03 
.02 

.01 

.01 

.02 

.04 
.02 

.02 
.03 
.01 

.02 
.05 
.01 

.02 
.02 
.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

« 

.01 

* 

.03 

.02 

* 

.02 
.03 

.01 

.03 
.02 

.02 

03 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

j 

.02 

.01 

.01 

.Olj 

.04 

.01 

.04 

.09 
.01 

.01 
.01 

.01 

1 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 
.01 


.01      .01 
.02      .03 


.01  .02  .01  .01 

.02  .03  .02  .01 

.01  .03  .01  .01       .01 

.01  .03 


.07 

.05 

.07 

.01 

.03 

.02. 

.04 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.01 

.04 

.05 

.02 

■01 

.Ol'     .01 


.04 
.01 


.02 
.01 
.01 


.01 
.01  .01 
.01 

.04       .01 


.01       .01       .01 
.01       .02 


.01       .01 

Oil  .01 


.01 

.02       .02 


.02      .05      .01       .01       .01       .01 


-25th- 


-26th- 


03 

04 

.03 

.06 

02 

.03 

.07 

.06 

01 

.02 

.05 

.07 

.06  06  .09  .04 
.oat  .03  .06  .03 
.11       .11      .10      .07 


.01       .02 
•  .02 


.02 
.03 
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Table  4-CoDtiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  EMGLAND 
JANUARY  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

t* 

HARTFORD 

.01 

.04 

.02 

.04 

.04 

.06 

.07 

.09 

.05 

.03 

.02 

.05 

.02 

.01 

.01 

.56 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.03 

.03 

.03 

.04 

.04 

.08 

.08 

.09 

.04 

.03 

.01 

02 

.01 

.02 

.02 

.57 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.02 

.04 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.21 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.02 

.01 

.03 

.05 

.06 

.09 

.07 

.02 

.01 

02 

.02 

.01 

.42 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.03 

.04 

.08 

.08 

.11 

.13 

.11 

.05 

.04 

.03 

.01 

.01 

.72 

NEWINGTON 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.04 

.05 

.04 

.03 

.03 

.02 

.04 

.01 

.01 

.40 

NORFOLK  2  SW  // 

.05 

.05 

.05 

.05 

.08 

.10 

.10 

.10 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.70 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.03 

.04 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.22 

ROCKVILLE 

.02 

.03 

.02 

.03 

.05 

.06 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.34 

SHEPAUG  DAK 

*    •    • 

*    *    * 

«    •    * 

• 

* 

.13 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

• 

STORRS  // 

.02 

.03 

.02 

.03 

.06 

.08 

.04 

.02 

.01 

.02 

.03 

.36 

WATERBURY  CITY  HALL 

* 

•    *    • 

♦ 

* 

.05 

• 

* 

• 

♦ 

* 

.56 

.61 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

* 

* 

• 

• 

.06 

• 

« 

« 

• 

.27 

• 

* 

• 

• 

HAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

BETHEL 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.10 

EUSTIS 

.01 

.01 

.02 

.04 

GILEAD 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.08 

IIILTON 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.12 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.03 

.02 

.04 

.10 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

02 

.03 

.04 

.02 

.03 

.02 

.03 

.33 

ROCKLAND 

.03 

.03 

RUHFORD  1  SSE 

.01 

.02 

.03 

SKOWHEGAN 

« 

.01 

.01 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.09 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.01 

.02 

.01 

.04 

.02 

.  12 

SWANS  FALLS 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

.04 

.03 

.24 

MASSACHUSETTS 

AJCHERST 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.04 

.03 

.02 

,02 

.02 

.02 

.34 

BIRCH  HILL  DAK 

.02 

.04 

.06 

.03 

.01 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.01 

.03 

.03 

.35 

BLUE  HILL  // 

.01 

.03 

.05 

.03 

.05 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.33 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.04 

.06 

.09 

.08 

.06 

.04 

.04 

.04 

.03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.61 

CAMBRIDGE 

.01 

.03 

.06 

.10 

.04 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

01 

.03 

.04 

.46 

HARVARD  FOREST  // 

.03 

.07 

.05 

.03 

.04 

.03 

.02 

.05 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.42 

HYANNIS  1  E 

.01 

.04 

.06 

07 

.03 

.03 

.03 

.02 

.03 

.02 

.34 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.04 

.08 

.08 

.10 

.02 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.54 

MENDON  AIRPORT 

•     • 

• 

• 

♦ 

* 

* 

♦ 

• 

* 

* 

* 

• 

« 

• 

* 

* 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

.11 

.11 

.11 

.15 

.64 

NEW  BEDFORD 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.24 

NORTH  TRURO 

.02 

.03 

.02 

.03 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.  25 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01   .02   .02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.05 

.05 

.10 

.  10 

.07 

.05 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.68 

HOCKPOBT  1  ESE  // 

.04 

.04 

.04 

.08 

.08 

.03 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

.48 

SALEM  AIR  STATION  6 

*    « 

* 

• 

• 

.02 

* 

* 

* 

• 

.08 

* 

* 

* 

• 

STATE  FARM 

•     • 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

• 

♦ 

♦ 

• 

• 

• 

« 

• 

STERLING  3  NW 

.02 

.06 

.06 

.09 

.05 

.03 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.51 

WASHINGTON 

.01 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.04 

.01 

.36 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

* 

♦ 

• 

.06 

« 

• 

* 

• 

.27 

• 

« 

• 

* 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

« 

« 

.09 

* 

♦ 

♦ 

»* 

.15 

* 

* 

« 

« 

NEW  HAMPSHIRE 

3LACKWATER  DAM 

. 

* 

. 

« 

. 

« 

. 

. 

. 

. 

« 

. 

. 

• 

• 

* 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.05 

.03 

.01 

.02 

.04 

.03 

.02 

.05 

.03 

.10 

.41 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.04 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.04 

.04 

.33 

DURHAM 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.33 

ERROL 

.02 

.03 

.02 

.07 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.03 

.03 

.03 

.04 

.02 

.02 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.07 

.37 

GORHAM 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.11 

HANOVER 

.01 

.02 

.04 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.05 

.04 

.03 

.06 

.06 

.43 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.03 

.05 

.01 

.05 

.04 

.03 

.05 

.02 

.02 

.05 

.03 

.01 

.07 

.48 

LANDAFF 

•    • 

• 

« 

* 

• 

• 

.11 

.03 

.01 

.04 

.03 

.03 

.02 

.02 

.06 

.01 

.36 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

* 

• 

• 

* 

.12 

• 

♦ 

• 

* 

« 

.25 

• 

* 

• 

* 

LINCOLN  1  NW  // 

• 

.01 

.03 

.04 

.02 

.02 

.04 

.05 

.02 

.04 

.03 

.03 

.33 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.13 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.04 

.03 

.05 

.03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.04 

.40 

NEW  DURHAM 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.03 

.01 

.03 

.02 

.05 

.30 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.04 

.01 

.04 

.03 

.23 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.05 

.06 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.03 

.02 

.40 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.02 

.02 

.04 

.02 

.03 

.01 

.04 

.04 

.02 

.03 

.06 

.35 

WENDELL 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.03 

.05 

.03 

.29 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.03 

.04 

.05 

.05 

.02 

.04 

.04 

.05 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.05 

.49 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.05 

.06 

.06 

.09 

.05 

.06 

.08 

.08 

.08 

.05 

.05 

.05 

.04 

.04 

.01 

.85 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.20 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.04 

.07 

.04 

.02 

.01 

.03 

.02 

.03 

.27 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.18 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

.33 

CORINTH  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.04 

.04 

.03 

.02 

.04 

.03 

.04 

.38 

GRAFTON 

.01 

.01 

.04 

.04 

.02 

.04 

.05 

.04 

.03 

.03 

.02 

.05 

.04 

.05 

.03 

.50 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.10 

LYMAN  PALLS  // 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.08 

MANCHESTER 

.05 

.03 

.03 

.03 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.34 

MONTPELIER  6 

* 

« 

• 

* 

• 

.06 

* 

* 

« 

• 

• 

.22 

« 

• 

• 

• 

MORRISVILLE 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.<K 

.01 

.01 

.20 

NEWPORT  // 

.01 

.02 

.02 

.02 

.07 

NOHTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.04 

.05 

.04 

.04 

.02 

.05 

.02 

.01 

.37 

ST  JOHNSBORY 

.01 

.02 

.03 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.03 

.03 

.22 

SEARSBUHG  STATION  // 

.02 

.03 

.04 

.06 

.05 

.04 

.06 

.10 

.09 

.06 

.04 

^02 

.03 

.02 

.07 

.02 

.75 

STOCKBRIOGE 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.04 

.03 

.03 

.02 

.03 

.08 

.02 

.36 

TONSHEND  2  S 

.01   .01 

.01   .01 

.01 

.03 

.02 

.05 

.04 

.04 

.06 

.06 

.03 

.03 

.04 

.04 

.03 

.04 

.02 

.58 

TYSON 

.01 

.02 

.02 

.04 

.04 

.04 

.03 

.04 

.04 

.05 

.03 

.07 

.05 

.07 

.55 

-27th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01   .01 

.02 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.04 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01        .02 

.01 

.01 

.05 

HARTFORD 

.01 

.02 

.01 

.04 

See  leieranca  notes  foUovring  Station  Indax. 
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TabI*  4-CoQtinu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


HE*  ENGLAND 
JANUARY  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

1 

SUtion 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10   11   12 

H 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.03 

.03 

NE«  BAVEN  IB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

miNCTON 

.01 

.01 

.02 

NORTOLX  2  SW  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

PUTNAM  BEICBTS  // 

.01 

.01 

ROCrVILLE 

.01 

01 

.02 

.04 

SHEPAUC  DAK 

• 

• 

• 

* 

*    • 

•     • 

• 

• 

•     .54 

* 

*    « 

«    •    • 

*     *     * 

*    •    • 

• 

STORRS  / 

.02 

.02 

.04 

WATEHSURY  CITY  HALL 

.02 

.02 

IINSSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

.09 

MAINE 

ADCUSTA  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.02 

.06 

BETBEL 

.02 

.01 

.02 

.02 

.07 

lUSTIS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

CILEAO 

.02 

.03 

.05 

CSKKHTILLE 

.02 

.03 

.05 

HILTON 

.02 

.01 

.02 

.02   .02 

.01 

.10 

NORTH  ANDOYER 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.07 

.01 

.01 

.OS 

ROCKLAND 

.02 

.02 

.04 

ROXBURY 

.04   .01 

.02 

.03 

.05 

.07 

.03   .02 

.01   .01   .01 

.30 

RUHFORD  1  SSE 

.01 

.01 

.01   .02 

.02 

.01 

.01 

.00 

SIOVBECAN 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.02 

.07 

SOUTB  ANDOVER 

.01 

01 

.01 

.01 

.02   .02 

.02 

.10 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.01 

.01 

.01 

.OS 

SIAHS  FALLS 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.00 

HASSACBCBETTS 

AHBERST 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

BIRCH  HILL  DAH 

.01 

.01 

BLUE  HILL  // 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

CAHBRIDGE 

.03 

.02 

.05 

HTANNIS  1  E 

.02 

.04 

.01 

.01 

.08 

OICBTTILLE  DAH 

.01 

.01 

.02 

HENDON  AIRPORT 

♦ 

• 

« 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.04 

NEW  BEDFORD 

.02 

.01 

.01 

.04 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.53 

HOCKPORT  1  ESE  // 

.07 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.13 

SALEH  AIR  STATION  6 

« 

• 

* 

• 

«     • 

•     .07 

•     * 

«    •    • 

STATE  FARM 

* 

• 

« 

•     « 

•     • 

• 

STERLING  3  NW 

.02 

.02 

WASHINGTON 

.02 

.01 

.03 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

.16 

* 

« 

•    * 

• 

.01 

WESTOYER  FIELD  6 

* 

« 

•    • 

* 

.36 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.05 

t 

NEW  HAMPSHIRE 

BLAOCWATER  DAM 

• 

* 

.54 

^ 

.54 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.05 

.01 

.02 

.02 

.  .10 

DDRBAM 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.08 

ERBOL 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01   .01 

.02 

.10 

FHAHILIN  FALLS  DAM 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

CORHAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03   .02 

.02 

.11 

HANOVER 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

LANDAFF 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.13 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.48 

* 

« 

•     • 

•     .06 

LINCOLN  1  NW  // 

OS 

.02 

.01 

.01   .02 

.01 

.01 

.13 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

NASHUA  1  NE 

.04 

.01 

.05 

NEW  DURHAM 

.04 

.01 

.02 

.02 

.01 

.10 

PINKHAM  NOTCH 

.02 

.01 

.01 

.02   .01 

.07 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.10 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.02 

.01 

.04 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.01 

.02 

WENDELL 

.04 

.01 

.02 

.01 

.08 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

CORINTH  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

GRAFTON 

.01 

.01 

.01 

.03 

HIGHGATE  FALLS  // 

.03 

.01 

.02 

.02 

.08 

LTMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.08 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

HONTPELIER  6 

• 

.30 

• 

« 

*     • 

•     .06 

MORRISVILLE 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

NEWPORT  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

j 

.01 

.01 

.01   .01 

.00 

NORTHFIEIJ)  NORWICH  UNTVERSITT 

.01 

.01 

.01 

.01        .01 

.05 

ST  JOHNSBURY 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01             .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.13 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

TOWNSBEND  2  S 

.01 

.01 

TTSON 

.03 

.01 

.01 

.01   .03 

.01 

.10 

-28th- 

CONMECTICUT 

BLO0MFIQ.D 

.02 

.07 

.03 

.10 

.06   .01 

.02 

.06 

.04 

.04   .02 

.01 

.01 

.40 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.09 

.07 

.09 

.11 

.07   .04 

.04   .04 

.18 

.07 

.02   .01 

.01 

.01 

.85 

CAHDLEWOOD  LAKI 

.04 

.09 

.06 

.07 

.08   .07 

.06   .06 

.02 

.03 

.01   .02 

.01 

.01 

.63 

HARTFORD 

.02 

.05 

.03 

.06 

.05   .04 

.05   .01 

.03 

.02 

.02   .01 

.39 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.04 

.04 

.04 

.06 

.06   .02   .04   .01 

.01 

.03 

.02   .02 

.02 

01 

.42 

JEWETT  CITY 

.04 

.04 

.03 

.09   .09   .01   .02 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.42 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.05 

.04 

.06 

.12 

.05 

.01 

.04 

.06 

.07 

.03 

.01 

.55 

S««  i«f*T«ao«  notM  followlt<4  StaUon  Ind«x. 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   EKGLAKB 
JANUARY   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Koui  ending 

3 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

'     i 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

L. 

10 

11 

12 

H 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01   .08 

.07 

.10 

.08 

.03 

.01 

.01 

.07 

.05 

.05 

.01 

.01 

.58 

NEWINGTON 

.04   .03 

.05 

.05 

.06 

.02 

.08 

.02 

.04 

.03 

.02 

.44 

NORFOLK  2  SW  // 

.05   .07 

.08 

.05 

.01 

.05 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.41 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.07 

.05 

.06 

.04 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.33 

ROCKVILLE 

.07 

.04 

.05 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.30 

SEEPAUC  DAM 

•     • 

• 

* 

* 

* 

« 

* 

♦ 

♦ 

* 

.56 

.01 

.02 

1 

1.26 

STORRS  // 

.05 

.05 

.05 

.05 

.02 

.03 

.10 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.45 

WATERBURV  CITY  HALL 

.01 

.07 

.08 

.06 

.06 

.04 

.04 

.05 

.04 

02 

.02 

.49 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

• 

* 

* 

* 

.30 

■• 

* 

* 

* 

« 

.11 

HAIME 

AUGUSTA  AIRPORT 

.02 

.09 

.02 

.01 

.01 

.03 

.08 

.05 

.02 

.01 

.02   .01 

.37 

BETHEL 

.01 

.03 

.07 

.05 

.07 

.08 

.08 

.03 

.03 

.01 

.46 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.05 

.15 

.05 

.03 

.03 

.02 

.02   .02 

.02   .01 

.01 

.41 

CLAYTON  LAKE 

.06 

.04 

.08 

05 

.05 

.05 

.33 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.02 

.02 

.07 

.06 

.07   .09 

.04   .01   .01 

.40 

EUSTIS 

.02 

.07 

.04 

.03 

.05 

.07 

.05 

.03 

.02 

.02 

.40 

FORT  KENT 

.03 

.10 

.05 

04 

.06 

.09 

.03   .02 

.01 

.43 

GILEAD 

.01 

.03 

.02 

.03 

.03 

.07 

.07 

.06 

.02 

.34 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 

.05 

.03 

.04 

.01 

.02   .02 

.19 

GREENVILLE 

.01 

.02 

.04 

.03 

.03 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.27 

BOULTON  AIRPORT  6 

• 

* 

* 

• 

• 

.04 

* 

* 

•     * 

•     .09 

HOULTON  1  NE 

.05 

.04 

.06 

.02 

.03 

.05 

.01 

.26 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.03 

.08 

.04 

.03 

.04 

.02 

.30 

HILTON 

.01 

.02 

.06 

.08 

.04 

.04 

.11 

.06 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03   .02 

.57 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.07 

.07 

.01 

.02 

.05 

.05 

.05 

.04 

.01 

.02 

.40 

OLD  TOWN  AIRPORT 

« 

« 

* 

« 

* 

« 

« 

* 

• 

*     • 

»     .07 

.07 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.03 

.07 

.04 

.05 

.03 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.36 

ROCKLAND 

.02 

.03 

.01 

.04 

.01 

.03 

.05 

.03 

.03 

.02   .01 

.28 

ROXBURY 

.01 

.04 

.03 

.08 

RUMFORD  1  SSE 

.01 

.04 

.07 

.03 

05 

.03 

.06 

.01 

.02 

.02 

.01 

.35 

SKOWHEGAN 

.03 

.07 

.04 

.03 

.01 

.06 

.05 

.02 

.02 

.01 

.34 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.10 

.11 

.05 

.01 

05 

.04 

.05 

• 

* 

* 

•     * 

*     •    • 

•    *     • 

• 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 

02 

.10 

.05 

.03 

.05 

.34 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.07 

.03 

.03 

.05 

.07 

.03 

.03 

.02 

.01 

.36 

SWANS  FALLS 

.01 

.04 

.05 

.03 

.02 

.05 

.07 

.11 

.07 

.05 

.02 

.01 

.53 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.05 

.05 

.05 

.06 

.06 

.03 

.03 

.03 

.03 

.41 

BIRCH  HILL  DAM 

.04 

.05 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.17 

BLUE  HILL  // 

.05 

.04 

.04 

.01 

.03 

.03 

.01 

.21 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

.08 

.02 

.02 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.25 

CAMBRIDGE 

.02 

.04 

.05 

.02 

.01 

.02 

02 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01   .01 

.28 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.09 

.05 

.06 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.34 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

.01 

.02 

.07 

.03 

.03 

.06 

.03 

.U2 

.01 

.01 

.31 

KNIGHTVILLE  DAM 

*     • 

* 

« 

« 

* 

♦ 

.34 

.34 

MENDON  AIRPORT 

* 

* 

« 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

« 

* 

* 

•    « 

•    1.77 

1.77 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.04 

.01 

.02 

.06 

.02 

.05 

.05 

.01 

.31 

NEW  BEDFORD 

.03 

.06 

.10 

.06 

.04 

.05 

.08 

.08 

.10 

.04 

.01 

.65 

NORTH  TRURO 

.02 

.04 

.02 

.02 

.10 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01   .08 

.09 

.04 

.05 

.03 

.02 

.03 

.01 

.02 

.38 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.09 

.03 

.01 

.01 

.19 

SALEM  AIR  STATION  6 

•     ♦ 

« 

r 

« 

* 

* 

.05 

• 

* 

* 

* 

• 

.20 

« 

* 

•     •   1  •     .02 

STATE  FARM                       • 

« 

♦ 

* 

• 

* 

* 

.44 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.53 

STERLING  3  NW 

.03 

.08 

.05 

.03 

.01 

01 

.03 

.03 

.04 

.31 

WASHINGTON 

.01   .04 

.04 

.06 

.01 

.01 

.02 

.19 

WEST  BRIMFIELD 

* 

* 

« 

* 

• 

* 

• 

* 

« 

* 

• 

* 

.39 

.39 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

« 

* 

» 

* 

.22 

* 

* 

♦ 

• 

* 

.15 

* 

• 

*     « 

»     .01 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

♦ 

• 

• 

.25 

« 

• 

• 

• 

• 

.08 

NEW  HAHSPHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.. 

. 

, 

, 

. 

. 

, 

. 

♦ 

* 

• 

.38 

.38 

BRISTOL  // 

.03 

.06 

.01 

.02 

.14 

.08 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.43 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.04 

.03 

.05 

.04 

.02 

.02 

.01 

.04 

.05 

.01 

.01 

.32 

DURHAM 

.01 

.02 

.04 

.01 

.04 

.04 

.03 

.04 

.04 

.04 

.02 

.33 

ERROL 

.01 

.01 

.07 

.03. 

.03 

.06 

.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.35 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.02 

.04 

.04 

.04 

.05 

.06 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.37 

GORHAM 

.03 

.04 

.02 

.02 

.03 

.05 

.19 

HANOVER 

.03 

.02 

.05 

.03 

.03 

.01 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

.30 

HILLSBORO  2  W 

.06 

.03 

.08 

.05 

.04 

.01 

.01 

.03 

.05 

.36 

LANDAFF 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.05 

.06 

.03 

.01 

.25 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.10 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.01 

,01 

.05 

.04 

.03 

.06 

.07 

.08 

.06 

.01 

.03 

.46 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.04 

.04 

.04 

.03 

.01 

.27 

NASHUA  1  NE 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.04 

.05 

.03 

.01 

.24 

NEW  DURHAM 

.03 

.05 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.05 

.05 

.02 

.01 

.02 

.36 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.04 

.05 

.03 

.02 

.04 

.05 

.09 

.08 

.05 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.56 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.02 

.02 

.03 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.21 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.07 

.04 

.05 

.05 

.03 

.04 

.02 

.01 

.01 

.33 

WARREN  1  SE  // 

.13 

.05 

.02 

.20 

WENDELL 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

.02 

.01 

.01 

.22 

WINCHESTER 

.02 

.05 

05 

.02 

.01 

.02 

.04 

.01 

.22 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.05 

.05 

.09 

.12 

.06 

.04 

.02 

.06 

.01 

.51 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.06 

.06 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.07 

.04 

.02 

.39 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.04 

.10 

.07 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.07 

.02 

.01 

.42 

WOONSOCKET 

.10 

.08 

.06 

.24 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

CORINTH  // 

.02 

.06 

.01 

.02 

.03 

.06 

.04 

.01 

.25 

GRAFTON 

.01 

.05 

.03 

.07 

.04 

.03 

.05 

.01 

.06 

.06 

.01 

.02 

.03 

.47 

HICHGATE  FALLS  // 

.04 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.12 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.02 

.05 

.01 

.03 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.24 

MANCHESTER 

.01 

.02 

.03 

.06 

.04 

.02 

.02 

.16 

.02 

.38 

MONTPELIER  6 

* 

« 

« 

• 

• 

.07 

* 

• 

* 

* 

• 

.15 

MORRISVILLE 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.06 

.15 

NEWPORT  ,/                                 .01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.11 

.03 

.03 

.25 

.WRTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.03 

04 

.01 

.01 

.01 

.19 

ST  lOHNSBURY 

.03 

.01 

.01 

.03 

.06 

.07 

.02 

.01 

.01 

.04 

.29 

SEARSBURG  STATION  // 

• 

• 

« 

* 

• 

* 

* 

.28 

.02 

.08 

.04 

.02 

.02 

.46 

STOCKBRIDGE 

.01 

.03 

.01 

.02 

07 

.01 

.01 

.01 

.17 

TOWNSHEND  2  S 

.05 

.06 

.05 

.09 

.08 

.03 

.02 

.01 

.06 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.54 

TYSON 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.08 

.04 

.02 

.05 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

.40 

See  refarence  notes  ioUoKring  Station  Ind*x. 


Tabl*  4-CoatuiiMci 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   EKGLANS 
JANUARY    1949 


A.  M.  Hour  ending 


2  3  4  S    I     6 


MAINE 

BETBEL 

CARIBOU      IB   AIRP 

CXATTON    LAO 

EUSTIS 

TORT   KENT 

GREENVILLE 

BOULTON  AIRPORT 

SOITTB  AKDOVER 

SUNDAY    RIVER 

S1ANS   FALLS 


MASSACHUSETTS 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

NE>  EAMSPBIRE 

ERROL 

PITrSBDRG  RESERVOIR  // 

WENDELL 


LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  6 
NEWPORT  // 
STOCKBRIDGE 
TTSON 


CONNECTICUT 
SHEPAUC  DAM 


CARIBOO  WB  AIRPORT  // 
HODLTON  1  KE 


MASSACHUSETTS 
HTAHNIS  1  E 

VEnONT 
CORINTB  // 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB   AIRPORT 

CANDLEWOOD   LAEE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT    CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLI  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

SHEPAUC  DAM 

STORRS  // 

WATERBURY  CITY  HALL 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 


MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON    LAIE 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

FORT  KENT 

GILEAD 

GRAND   LAKE   STREAM 

GREENVILLE 

HOm,TON  AIRPORT  6 

HOULTON   1    NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH   ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND 

ROXBDRY 

RUMFORD  1  SSE 

SKOWHECAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 


MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB   AIRPORT  // 


.03  .02 

.01       .02       .01 
.02      .01 
.01       .01  .01 

.01       .01       .01       .02 
.02 


.15 

.02  I 

.02      .Oil     .02      .01 


7         8         9         10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


1  2         3 


-29th- 


.05  .03 

.01  .01 

.02  .01 

.01  .01 

.01  .01 


.01 
.01 


.03 
.08 

.09 
.07 
.01 
.02 
.11 
.02 


-30th- 


-31st- 


.07 
.OS 
.11 
.15 
.10 
.12 


.09 
.11 
.10 
.12 
.07 
.10 


.10 
.08 
.14 
.10 
.10 
.07 


.10 
.09 


.10 
.10 


.52 
.09 
.55 


.07  .07 

.10  .06 

.13  .11 

.06  .09 


.12 
.05 
.12 
.09 
.10 
.11 


.06 
.10 
.13 
.04 


.13 
.06 


.15 
.06 




4  S         6  7 


.17      .08       .01 


.01 
.08 


.02 
.01 


.07 
.02 


.04 
.06 
.12 
.14 


.01 
.07 


.13 
.05 


.01 
.01 


.02 
.04 


.04 
.07 


.04 
.01 
.01 


.08 
.04 

10 


.07 
.04 
.08 
.10 


.08 
.04 
.05 
.05 


.11 
.07 


.09 
.04 


.01 
.01 
.01 
.05 

.06 
.03 
.01 


.07 
.09 
.01 
.01 
.02 
.03 
.01 


.01 
.02 
.11 
.10 


.10 
.07 
.09 
.05 
.10 
.10 


.07  .07 

.02  .01 

.09  .16 

.04  .16 


.05 

.08 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.06 

.04 

.06 

* 

.05 

.04 

.08 

.06 


.03 
.05 
.06 
.05 


.09 
.02 
.01 
.02 


.13 
.01 


.06 
.07 
.07 

.03 
.05 


.03 
.09 
.05 


.01 
.01 


•  •  • 


.05 

.05 

.08 

.06 

.06 

.01 

.09 

.04  { 

.04 

.05 

.06 
.07  ' 
.05 
.03 


.03 
.08 
.05 
.22 
.02 
.02 


.18 
.05 
.05 
.01 
.11 


.08 
.05 
.04 
.01 
.06 


02 

.03 

.04 

05 

.02 

06 

.05 

.10 

06 

.06 

.06 

01 

.01 

02 

.05 
.06 
.24 
.03 
.02 


.05 
.01 
.12 
.01 


S«e  tmi»imnc»  aotaa  foUowtng  Statloo  Index. 


HOURLY  PRECIPITATION 


NE>    ENGIAMD 


Table  4-Contiiiued 

X  XI 

lu^^ 

IX  Xj 

LXTX 

±\-/l 

^ 

JANUARY  1949 

A.  M.  Hour  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

1 

CAHBRIDGE 

.30 

.11 

.07 

.07 

.04 

.20 

.02 

.02   .01 

.84 

HARyARD  FOREST  // 

.06 

.13 

.06 

.12 

.15 

.08 

.04 

.04 

.03 

.71 
.52 

EflGHTVILLE  DAM 

.02 

.10 

.13 

.11 

.07 

.06 

.02 

.01 

MEIOXIN  AIRPORT 

.04 

.18 

.09 

.13 

.11 

.09 

.02 

.10 

.07 

.83 

.58 

MANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.08 

.11 

.10 

.05 

.11 

.07 

.01 

.04 

NEW  BEDFORD 

.10 

.10 

.10 

.10 

.06 

.08 

.15 

.10 

.06 

.06 

.91 

NORTH  TRURO 

.05 

.02 

.05 

.15 

.18 

.11 

.02 

.05 

.63 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.04 

.06 

.10 

.08 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.44 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.08 

.07 

.12 

.09 

.09 

.09 

.27 

.11   .08 

.02 

1.02 

SALEH  AIR  STATION  6 

« 

* 

* 

* 

.15 

* 

* 

« 

* 

♦     .31 

STATE  FARM 

.05 

.07 

.06 

.07 

.12 

.12 

.04 

.09 

.03   .01 

.01 

.01 

.68 

STERLING  3  NW 

•     « 

« 

* 

.31 

.02 

.16 

.04 

.07 

.04 

.04 

.68 

WASHINGTON 

.02 

.04 

.06 

.04 

.04 

.06 

.03 

.01 

.01 

.31 

WEST  BRIMFIELD 

« 

^ 

, 

« 

•     .27 

.27 

WESTFIELD   2  NE  6 

* 

« 

« 

, 

.30 

« 

^ 

^ 

* 

*     .10 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

« 

* 

^ 

.80 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

« 

.32 

« 

* 

• 

• 

•     .25 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACEWATER  DAM 

.08 

.07 

.09 

.09 

.08 

.08 

.07 

.03 

.01 

.01 

.02 

.63 

BRISTOL  // 

.06 

.07 

.10 

.14 

.05 

.07 

.02 

.03   .03 

.02 

.59 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.10 

.09 

.08 

.12 

.07 

.08 

.09 

.01 

.64 

DURHAM 

•    * 

* 

• 

* 

•     .65 

,65 

ERROL 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.01   .02 

.02 

.01 

.17 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.08 

.07 

.09 

.08 

.08 

.07 

.04 

.04   .03 

.01 

.59 

GORHAM 

.02 

.01 

.05 

.05 

.06 

.05   .03 

.02 

.01 

.30 

HANOVER 

.05 

.08 

.09 

.08 

.07 

.04 

.02 

.02   .02 

.01 

.48 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.07 

.12 

.10 

.10 

.10 

.10 

.09 

.01 

.03   .04 

.77 

LANDAFF 

.01 

.03 

.01 

.09 

.07 

.03 

.02 

.01 

.27 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

* 

.31 

* 

* 

* 

*     .42 

LINCOLN  1  NW  // 

.18 

.06 

.01 

.08 

.05 

.02 

.02   ! 03 

.02 

.47 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.03 

.08 

.08 

.10 

.18 

.08 

.08   .03 

.02 

.02. 

.01   .02 

.74 

NASHUA  1  NE 

.05 

.09 

.09 

.10 

.10 

.10 

.02 

.03 

.01   .01 

.60 

NEW  DURHAM 

.05 

.05 

.09 

.12 

.08 

.07 

.09 

.04   .01 

.60 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.04 

.08 

.14 

.09 

.08 

.06   .05 

.02   .02 

.59 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01   .01 

*11 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.10 

.07 

.08 

.07 

.08 

.05 

.05 

.01   .01 

.53 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.06 

.06 

.10 

.05 

.02 

.04 

.01 

.35 

WENDELL 

.02 

.05 

.05 

.08 

.09 

.06 

.06 

.04 

.02   .03 

.01 

.51 

WINCHESTER 

.05 

.10 

.08 

.10 

.09 

.06 

.06 

.05 

.02 

.02   .01 

.01 

.01 

.66 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.09 

.12 

.11 

.12 

.10 

.17 

.18 

.07 

.01 

.96 

FORT  ADAMS 

—    —    _ 

—    —    _ 

_     _     _ 

_ 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.04 

.12 

.12 

.06 

.14 

.16 

.08 

.11 

.06 

.02 

.91 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.10 

.09 

.12 

.13 

.17 

.12 

.05 

.14 

.01 

.01   .01 

.95 

WOONSOCKET 

.12 

.10 

.08 

.10 

.09 

.03 

.05 

.13 

.02 

.72 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.03 

.04 

.04 

.02 

.01 

.19 

CORINTH  // 

.04 

.08 

.11 

.10 

.03 

.02 

.03   .01 

.42 

GRAFTON 

.03 

.05 

.08 

.10 

.09 

.11 

.07 

.05 

.01 

.04   .01 

.01 

.01   .03 

.69 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.03 

.06 

.05 

.06 

.03"  .01 

.01 

.01 

.01   .01 

.30 

LYMAN  FALLS 

.o: 

.02 

.03 

.01 

.03   .02 

.01 

.01 

.14 

MANCHESTER 

.03 

.05 

.07 

.09 

.05 

.03 

.01 

.01 

.03   .01 

.01 

.01 

.40 

MONTPELIER  6 

« 

* 

* 

« 

* 

.01 

* 

* 

• 

*     .32 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

.01        .01 

.01 

.02 

.04 

.08 
.02 

.08 
.03 

.03 
.04 

.06 
.02 

.05   .01 
.07   .02 

.01 

.41 

.20 

NORTHFIELD  NORWICH  HNiyKRSITT 

.02 

.03 

.04 

.05 

.08 

.03 

.03 

.02   .02 

.01 

.33 

ST  JOHNSBURY 

.04 

.04 

.08 

.03 

.01 

.02   .06 

.28 

SEARSBURG  STATION  // 

.15 

.13 

.11 

.10 

.10 

.09 

.05 

.04 

.77 

STOCEBRIDGE 

.02 

.05 

,07 

.06 

.04 

.01 

.05 

.04 

.34 

TOWNSHEND  2  S 
TYSON 

.04 

.09 

.08 

.10 

.10 

.10 

.04 

.03 

.58 

.01 

.06 

.10 

.12 

.07 

.07 

.03 

.04 

.04 

.02   .01 

.57 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

j 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

MAX 

37 

37 

34 

33 

38 

52 

40 

42 

38 

41 

:3 

15 

21 

20 

17 

35 

42 

26 

41 

36 

14 

38 

28 

25 

25 

14 

21 

34 

34 

22 

26 

30.9 

MIN 

32 

27 

26 

28 

28 

29 

29 

27 

25 

32 

9 

3 

9 

6 

-  2 

11 

26 

10 

20 

12 

3 

7 

15 

IS 

9 

2 

8 

17 

13 

-  1 

4 

15.5 

BAR  HAIRBOR 

MAX 

44 

43 

37 

36 

42 

51 

46 

48 

46 

42 

41 

29 

28 

21 

20 

39 

45 

40 

51 

52 

29 

38 

36 

38 

38 

18 

25 

39 

45 

28 

36 

37.8 

MIN 

37 

34 

30 

32 

31 

38 

31 

27 

25 

35 

19 

7 

13 

4 

4 

6 

37 

19 

26 

27 

5 

14 

19 

13 

12 

5 

14 

9 

27 

5 

13 

19.9 

BELFAST 

MAX 

41 

39 

36 

34 

38 

52 

40 

48 

42 

41 

39 

22 

23 

21 

21 

38 

41 

39 

48 

47 

29 

38 

32 

32 

32 

19 

23 

35 

35 

27 

26 

34.8 

MIN 

35 

32 

30 

30 

29 

35 

29 

26 

23 

33 

19 

3 

3 

3 

-  4 

-  1 

33 

12 

21 

28 

5 

12 

12 

8 

12 

-  5 

11 

0 

26 

0 

1 

16.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

HAX 

35 

35 

28 

24 

33 

45 

31 

37 

29 

35 

12 

8 

12 

12 

11 

34 

35 

16 

38 

35 

4 

27 

12 

12 

4 

7 

15 

27 

32 

7 

25 

23.1 

MIN 

30 

27 

24 

21 

20 

23 

24 

20 

9 

12 

-  8 

-11 

-  6 

-  7 

-  6 

-  3 

3 

-  5 

12 

-  7 

-14 

4 

-  6 

-  5 

-10 

-21 

-14 

-13 

3 

-10 

3 

2.9 

CORINNA 

HAX 

45 

43 

48 

35 

51 

49 

51 

52 

43 

47 

41 

25 

21 

19 

17 

28 

22 

37 

39 

27 

19 

35 

30 

34 

20 

22 

26 

33 

33 

31 

33 

34.1 

HIN 

18 

14 

12 

29 

29 

27 

29 

28 

23 

24 

14 

1 

3 

1 

-  1 

10 

3 

6 

10 

5 

0 

15 

12 

4 

5 

-  4 

9 

2 

-  9 

-  5 

-  4 

10.0 

EASTPORT  WB  CITY 

MAX 

44 

39 

35 

34 

40 

20 

40 

45 

40 

39 

31 

27 

22 

19 

17 

41 

43 

31 

48 

38 

22 

37 

26 

35 

21 

15 

24 

44 

J9 

22 

37 

32.7 

MIN 

39 

34 

32 

30 

31 

33 

33 

32 

32 

31 

8 

3 

11 

8 

3 

12 

24 

18 

31 

9 

0 

22 

14 

IS 

6 

2 

12 

21 

15 

2 

17 

18.7 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

MAX 

37 

35 

32 

31 

34 

37 

40 

39 

42 

39 

15 

19 

22 

22 

30 

39 

34 

35 

38 

36 

25 

IS 

26 

34 

34 

22 

18 

30.7 

MIN 

33 

31 

27 

2B 

28 

31 

28 

25 

22 

30 

12 

-  1 

-  1 

4 

0 

3 

29 

5 

14 

18 

-  4 

6 

-  4 

8 

* 

18 

-  6 

-10 

13.6 

EAST  WINTHROP 

MAX 

40 

40 

36 

36 

36 

52 

42 

41 

44 

40 

38 

26 

24 

22 

24 

37 

42 

40 

38 

40 

28 

40 

38 

26 

28 

24 

24 

35 

35 

29 

26 

34.5 

MIN 

34 

30 

28 

30 

28 

34 

30 

23 

24 

30 

18 

4 

6 

12 

-  9 

4 

26 

14 

20 

28 

6 

8 

8 

10 

14 

-  3 

10 

8 

22 

-  6 

-  6 

15.6 

FARMINCTON 

MAX 

36 

36 

33 

34 

35 

41 

37 

42 

39 

45 

40 

20 

21 

27 

20 

32 

43 

37 

33 

38 

19 

39 

35 

25 

25 

17 

23 

32 

34 

23 

18 

31.6 

MIN 

32 

30 

30 

28 

26 

32 

28 

25 

24 

31 

18 

0 

5 

10 

-10 

8 

24 

14 

20 

18 

2 

7 

11 

9 

15 

8 

10 

18 

21 

-  1 

-10 

15.6 

S*«  r«l*r«nc«  notaa  ioUowing  Station  Indax. 
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Table  5-Contmued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1949 

Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

1    [ 
10  1  U  1  12 

13 

14  1  IS 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

r 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

rOKT  KBIT  1  E 

MAX 
MIN 

46 
31 

35 
27 

30 
25 

26 
21 

30 
20 

32 
26 

32 
19 

38 
17 

35 
5 

4 
15 

20    5 
-  lJ-12 

14 
-  2 

12 
-  7 

10 
-  4 

27 
-  6 

35   13 
13  -13 

41 

7 

40 
-  4 

2 
-16 

29 
-  1 

11 
-  8 

10 
-13 

11 
-10 

12 
-22 

19 
-16 

25 
-18 

33 
9 

10 
-12 

22 

4 

22.9 
2.4 

QARDIHER 

MAX 

MIN 

42 
34 

41 
25 

36 
24 

34 

26 

37 
26 

55 
35 

41 
25 

45 
25 

24 

41 
32 

39   39 
18    5 

25   24   22 

5   15    2 

37 

4 

42   40 
30   15 

43 
20 

37   26 
26    6 

41 
10 

36 
18 

25 
18 

26 
15 

15 

4 

25 
10 

35 

4 

35 
34 

31 
-  5 

22 
-  1 

34.8 
17.1 

CItEENTILLX 

MAX 
MIN 

36 
32 

32 
26 

31 
26 

28 
25 

33 
24 

45 
28 

33 
28 

38 
28 

35 
25 

41 
18 

18   10 
-1-2 

15   IS   14 
3    5-2 

35 
10 

40   20 

9  1   4 

36 
16 

33 
0 

7 
-  5 

32 
5 

20 

4 

24 
8 

14 
3 

8 
0 

20 
2 

30 
12 

30 
0 

18 
-  5 

27 
-  8 

26.4 
10.3 

HOULTCN  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
30 

36 
30 

30 
26 

27 
23 

35 
24 

49 
26 

34 
27 

37 
21 

35 
14 

38 
16 

20   11 
-2-6 

16   13 
-7-4 

12 

-  5 

35 
-  4 

35   22 
6-5 

40 
18 

36 
-  4 

8 
-10 

31 
8 

20 
-10 

15 
-10 

11 
-16 

10 
-23 

20 

-11 

27 

-14 

31 
5 

14 

-  7 

28 

1 

26.3 
4.4 

BOOLTON  1  NE 

MAX 
MIN 

35 
26 

38 
27 

33 
27 

29 
23 

35 
25 

50 
30 

35 
27 

37 
25 

35 
15 

38   31   18 
23    5-6 

17   41 

1   14 

51 

15 

33 
3 

35   21 
15-2 

40 
21 

37 
9 

10 
-10 

35 

3 

22 

24 
-10 

14 
0 

12 
-18 

20 
2 

24 
0 

30 
6 

IS 
-  6 

24 
3 

27.6 
8.5 

JONZSBORO 

MAX 
MIN 

43 
39 

45 
32 

38 
29 

38 
34 

34 
30 

50 
33 

49 
30 

37 
27 

46 
25 

43 
25 

39   30 

17  -  2 

25   20 

0 ;    4 

20 
-  1 

16 

1 

40 
14 

42 
16 

34 

14 

41 
27 

33 
-  1 

33 
-  1 

36 
12 

22 
7 

33 
10 

17 
-  3 

18 
-  3 

26 
8 

42 
16 

35 
0 

20 
0 

33.7 
14.2 

LBWISTOII 

MAX 

MIN 

37 
32 

37 
29 

34 
28 

35 
29 

40 
30 

52 
32 

39 
32 

46 
27 

38 
27 

42 
33 

31   17 
14  (   7 

25  1  28 
15   10 

24 
3 

34 
18 

41 
28 

29 
17 

37 
22 

36 

IS 

16 

8 

40 
10 

31 
18 

27 
18 

27 
14 

16 
10 

24 

11 

34 
20 

35 
16 

26 
6 

26 
6 

32.4 
18.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

37 
31 

38 
29 

34 
22 

33 
27 

35 
28 

43 

31 

39 
29 

42 
24 

38 
21 

44 

31 

38  j  19 
14  \-   2 

26 

4 

25 
9 

26 

-  4 

^1 
6 

45 
25 

36 
12 

?? 

34 
25 

30 
2 

40 

6 

34 

8 

25 
6 

28 
15 

21 

-  ^ 

27 
9 

30 
14 

30 
18 

25 
0 

20 
-  7 

32.5 
14.3 

IILLNOCKET 

MAX 
MIN 

37 
31 

35 
30 

33 
28 

28 
25 

36 
15 

50 
31 

37 
26 

41 
26 

38 
19 

42 
25 

37 
10 

13 
0 

18 
0 

18 
-  1 

20 
-  5 

30 
-  1 

38 
23 

23 

-  1 

36 
11 

40 

13 

13 
-  7 

34 
5 

30 

4 

20 

-  4 

18 

2 

12 

-  5 

27 

a 

2» 

S 

30 

16 

18 
-  6 

22 

-  7 

29.1 
10.0 

miXIKOCEET  AIRPORT 

MAX 

MIN 

36 
31 

35 
28 

32 
28 

29 
2S 

35 
26 

50 
28 

36 
28 

40 
24 

36 
18 

42 
26 

26   11 
3    0 

18 

0 

17 

1 

26 
-  6 

33 

1 

38 
11 

20 
-  2 

40 
15 

36 

5 

8 
-  8 

35 

6 

26 
-  2 

20 
-  2 

18 

-  1 

12 
-  5 

25 

-  4 

29 

-  6 

32 
5 

18 
-  5 

28 

-  6 

28.6 
8.S 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

33 
28 

35 
26 

34 
25 

32 
18 

30 
9 

36 
22 

43 
22 

32 
15 

37 
10 

35  1  38   16 
15    2  -12 

9   15 

-11  -11 

17 
-12 

16  >  38  1  35 

-10  I  10  1-12 

29 
-  8 

49 
17 

21 
-19 

13 
-15 

31   19 

-  ij-  8 

16 
-  2 

15 

-14 

14 
-12 

23 

-11 

33 
-  2 

29 
-  9 

16 
-  8 

27.1 
1.4 

mLo 

MAX 

MIN 

32 
26 

30 
26 

28 
22 

26 
24 

30 
24 

38 
24 

28 
24 

36 
22 

32 
20 

34   28   12 
20    8-6 

15   16 

-6    4 

16 
-  4 

25 
6 

30 
10 

26 
2 

30 

7 

26 
8 

24 
-  6 

30 
2 

22 

4 

16 
6 

18 
6 

14 

-11 

17 

4 

26 
-  4 

26 
10 

13 

-  8 

13 

-14 

24.4 
8.1 

MORTH  BRIDCTOR 

MAX 
MIN 

37 

31 

37 
29 

33 
23 

36 
23 

35 
28 

52 
32 

39 
28 

49 
25 

38 
25 

43   40   19 
32   19    2 

28  ;  32 

11 ;  15 

26 
-  2 

35 
13 

45 
26 

35 
18 

35 
21 

36 
18 

18 

7 

44 

9 

35 
16 

29 
17 

29 
14 

15 
6 

29 
9 

32 
19 

35 
21 

28 
-  4 

21 
-  3 

33.7 
17.0 

OLD  TOWM 

MAX 
MIN 

39 
37 

37 
34 

36 
30 

35 
30 

37 
30 

52 
36 

38 
29 

43 
29 

41 
36 

41 
34 

39   20 
15    4 

20 

8 

19 
6 

19 
3 

37 

7 

39 
20 

34 

10 

46 
18 

46 
23 

23 
0 

38 
11 

33 
16 

24 
10 

24 
10 

16 
-  5 

24 
12 

34 
2 

3S 
24 

24 

1 

27 
0 

32.9 
16.8 

OLD  TOUK  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
31 

36 
28 

34 

25 

31 
27 

39 
28 

52 
26 

39 
27 

42 
24 

38 
20 

40 
28 

30   18 
3-2 

20 
-  4 

20 
3 

18 
-  7 

37 
8 

38 
14 

22 

6 

45 
18 

35 

7 

12 
-  2 

37 
8 

28 
0 

24 
3 

18 
-  1 

13 
-14 

25 
-  6 

34 
-  7 

34 
9 

23 
-  5 

33 
-10 

30.7 
9.2 

ORORO 

MAX 
MIN 

40 
34 

36 
32 

38 
30 

32 
28 

40 
32 

52 
30 

38 
30 

42 
29 

40 
26 

41 
30 

30 
14 

16 

4 

25 
6 

'I 

26 
-  1 

38 

5 

38 
18 

26 
10 

44 
20 

34 
12 

12 
0 

41 
10 

33 
10 

24 
8 

27 
6 

14 
-  6 

30 

4 

32 
0 

34 
IS 

32 

33 
0 

32.6 
14.2 

PORTLARD 

MAX 
MIN 

43 
34 

39 
30 

37 
27 

37 
29 

43 
34 

51 
33 

44 
33 

49 
34 

41 
31 

44 

35 

35 
15 

24 
10 

28 
22 

28 
14 

21 
9 

42 
21 

44 

31 

31 
20 

44 

26 

36 
18 

24 
12 

41 
13 

30 
23 

33 
27 

29 
18 

18 
13 

26 
13 

38 
23 

37 
20 

36 

8 

31 
1« 

35.3 
23.3 

PORTLAKD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
32 

39 
24 

36 
21 

36 
27 

44 

29 

53 
29 

43 
29 

51 
27 

41 
26 

43 
31 

31 
14 

21 

7 

30 
19 

28 
10 

25 
-  1 

42 
18 

46 
32 

32 
20 

43 
25 

35 
16 

23 
10 

43 
12 

29 

14 

30 
23 

29 

14 

17 
10 

23 
10 

36 
22 

35 
16 

26 

a 

2a 

5 

34.8 
18.5 

PREXTISS 

MAX 
MIN 

24 

16 

21 
14 

44 
14 

40 

5 

12 
-  4 

22 
0 

25 

4 

25 

4 

20 

-  1 

12 
-  3 

23 
-  2 

33 
0 

34 
10 

17 
-  8 

28 

4 

PKESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

36 
32 

35 
30 

33 
25 

29 
21 

28 
15 

47 
25 

33 
24 

38 
20 

37 
9 

36 
22 

34 

4 

6 
-  9 

6 

1 

12 
-  9 

8 
-  7 

30 
-  5 

36 
16 

18 
-  8 

37 
8 

40 

7 

20 
-16 

30 
-  3 

23 
-  1 

12 
-  6 

12 
-  2 

10 
-22 

12 
-14 

22 
-12 

32 
16 

18 
-  8 

21 
3 

25.5 
5.0 

RIPOCENUS  DAM 

MAX 
MIN 

40 
28 

35 
31 

32 
21 

29 
22 

25 
20 

36 
19 

42 
21 

34 
22 

37 
20 

36 
23 

38 

7 

16 
-  3 

10 
-  3 

10 
1 

14 
-  5 

15 
-  4 

36 
12 

35 

1 

27 
3 

38 
22 

22 
-  9 

17 
-  9 

30 

-  1 

18 
2 

21 
3 

13 
-  8 

8 
-  7 

20 

-  5 

34 
13 

26 
-  3 

26 
-  2 

26.5 
7.5 

SOCKLAHD 

MAX 

MIN 

43 
33 

39 
31 

37 
28 

34 
31 

40 
28 

51 
36 

42 
27 

50 
25 

41 
26 

40 

33 

37  ,  28 

19  1   8 

25 

7 

26 
8 

21 
1 

39 
3 

42 
32 

39 
12 

47 
25 

46 
24 

27 
6 

40 
15 

32 
17 

38 

18 

34 
13 

18 
S 

25 
11 

37 
19 

36 
24 

26 

1 

33 

7 

35.9 
18.5 

ROMFORD  3  SW 

MAX 

MIN 

36 

3C« 

35 
26 

31 
25 

34 
25 

37 
29 

47 
30 

35 
26 

42 
21 

33 
24 

44 

24 

24  '  14 

2  j-  4 

21 
8 

28 
6 

22 
-  4 

11 

42 
24 

25 
16 

38 
20 

37 
5 

13 

1 

36 
7 

30 
12 

33 

14 

33 
6 

17 
0 

25 
8 

32 
18 

38 
6 

29 
-  1 

27 
-  8 

31.4 
13,3 

ROM70RD  1  SSE 

MAX 

MIN 

36 
31 

37 
28 

32 
27 

35 
27 

36 
30 

41 
32 

36 
30 

44 

26 

38 
26 

48 
26 

26  i  15 
8    1 

25 
10 

32 
8 

28 
3 

31 
18 

43 
23 

24 
16 

41 
22 

36 
10 

14 
6 

42 
8 

32 
16 

29 
16 

27 
8 

20 

4 

30 
10 

33 
19 

38 
9 

25 
2 

24 

-  1 

32.2 
16.1 

TANCEBOBO 

MAX 
MIN 

40 
32 

35 
30 

33 
29 

30 
27 

38 
22 

11 

34 
24 

38 
22 

38 
17 

36 
23 

35 

1 

20 

-  4 

20 
-  5 

21 
-  3 

19 
-  2 

32 
-  2 

39 
30 

32 
3 

44 
21 

28 
-  6 

18 
3 

11 
-  5 

27 
3 

34 

-  9 

34 
20 

33 

-  5 

28 
-  8 

31.4 
10.7 

IIN3L0W 

MAX 
MIN 

43 
35 

38 
33 

39 
27 

35 
29 

33 
28 

53 
31 

53 
28 

40 
28 

43 
25 

38 
24 

40 

18 

18 
3 

18 
6 

17 
11 

22 
8 

22 
3 

35 
22 

36 
12 

29 
13 

38 
27 

30 

4 

32 

5 

31 

4 

30 
12 

It 

18 

1 

16 

4 

22 
12 

34 
18 

33 
3 

24 

3 

31.7 
15.8 

WOODLAND 

MAX 
MIR 

38 
33 

44 

32 

39 
29 

34 
29 

32 
28 

50 
26 

51 
28 

35 
24 

42 
20 

39 
15 

38 
10 

17 
-  3 

21 
-  2 

19 
-  3 

17 
-  1 

26 
0 

37 
22 

40 
9 

32 
9 

46 
28 

32 
-  5 

28 
16 

35 
12 

33 
-  2 

31 
5 

IS 
-  4 

16 
-  2 

24 
-  6 

37 

7 

36 
-  2 

38 
-  5 

33.0 
11.2 

NET  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

35 
28 

29 
22 

27 
22 

34 
13 

33 
19 

45 
30 

36 
28 

44 
22 

36 

25 

45 
31 

32 
10 

21 
0 

26 
12 

30 
10 

27 

1 

44 

16 

45 
28 

29 
17 

47 
21 

35 
11 

18 
6 

39 
12 

35 
13 

36 
20 

36 
12 

15 

2 

28 
12 

37 
20 

38 
12 

23 

1 

30 

1 

33.4 

15.4 

BERLIN 

MAX 
MIN 

43 
33 

35 
27 

29 
24 

29 
22 

36 
20 

51 
22 

50 
30 

35 
23 

39 
25 

39 
30 

41   20 
10-3 

22 
-  1 

22 
12 

29 
-10 

23 
-10 

45 
21 

44 

15 

41 
18 

59 
21 

25 
3 

28 

4 

34 
6 

30 
7 

32 
14 

21 
2 

IS 

4 

29 
12 

39 
17 

26 
0 

30 
-  4 

33.3 
12.7 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

40 
34 

34 
20 

25 
19 

32 
20 

36 
23 

49 
28 

32 
27 

41 
27 

40 
28 

39 
29 

35  '  20 
9-2 

22 

7 

15 
6 

20 
-  6 

34   44 
6   28 

30 
17 

53 
28 

35 
10 

20 

1 

34 

13 

29 
10 

30 
17 

28 

7 

10 
0 

29 
9 

38 
14 

35 
15 

20 
-  5 

30 

4 

31.6 
14.3 

BLACIWATER  DAM 

MAX 

MIN 

37 
29 

35 
28 

36 
20 

40 
18 

36 
23 

50 
32 

41 

27 

50 
25 

42 
25 

49 
34 

43   23 
18    3 

32   33  t  32 
18   18    6 

38   50   39 
14   32   18 

36 

24 

46  {  25 

23  1  8 

42 
14 

37 
16 

32 
23 

34 
20 

20 
8 

35 

14 

33 

21 

37 
27 

24 

5 

25 
2 

36.5 
19.1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
30 

33 
27 

34 
20 

39 
19 

40 
29 

55 
29 

43 

30 

49 

24 

42 
23 

47 
34 

35   26 
12    4 

32   33   27   47   47   31 
18   13    7   20   31   18 

43 
27 

38   22 
16   11 

41 
16 

36 
21 

33 
25 

34 

17 

18 
13 

29 
15 

34 

23 

38 
16 

28 
3 

28 

3 

36.2 
19.2 

DURHAM 

MAX 
MIN 

44 

30 

35 
29 

38 
19 

38 
28 

38 

25 

57 
37 

45 
28 

53 
26 

43 

26 

47 
36 

44   29 

27   11 

32   36  1  30  ;  49   53   44 
19   20    3  1  13   32   26 

44 

26 

52   30 
29  ,  12 

42   47   34 
15   14   23 

37 
26 

29   28 
15   14 

37 
23 

37 
29 

30 
6 

27 
8 

39.6 
21.8 

BAST  DEERING  1  S 

MAX 
MIN 

42 
30 

33 
27 

34 
20 

46 
18 

36 
23 

54 
34 

41 
29 

47 
24 

40 
25 

47   42   27 
35   20    6 

31   33   27   45   48   36 
19   18    7   16   34   17 

54 
27 

44   23 
23   14 

41   34   34 
22   19   25 

35 
20 

25   31 
14   15 

34 
24 

36   26   21 
26    3    5 

37.0 
20.6 

FABTAN 

MAX 
MIN 

42 

32 

25 
22 

27 
20 

25 
11 

30 
10 

40 
27 

40 
22 

34 
20 

38 
23 

40   38   20 
28   10  -  6 

21   20   20   26   41   41 
10   10  -15  -15   26   20 

31 
20 

60   25 
22    0 

30   25 
5    2 

33   20   15 
12    0    1 

2S 

11 

38   20  1  20   30.3 
20  f-  5  L  6   11.2 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

38 
31 

35 
20 

23 
20 

23 
18 

35 
15 

40 
16 

41 
20 

31 
16 

34 

22 

37   35   12 
24    0  -19 

17  1  15   14  1  23  i  40 
-15   0  [-24  1-23  '  19 

33 

to 

34 
13 

41   20 
17  ^10 

22   31   27 
-9   0   0 

27   13   13 
8  <-ll  |-  6 

20 
-  3 

33   13   16   27.0 
10  klO  ^9    4.5 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 

MIN 

40 
30 

33 
27 

34 
25 

38 
20 

34 
27 

49 
33 

42 
30 

48 
25 

42 
25 

47   42   24 
33   20    3 

29   32   29  32   50   38 
15   19    6   14   25   20 

35 
25 

41   25 
23   10 

40   37   33 
15   19   24 

35   21   30 
20   10   15 

34 
23 

36 
25 

28  1  23   35.5 
0    3   19.6 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

37 
29 

35 
28 

36 
20 

38 
18 

32 
24 

48 
30 

40 
24 

45 
23 

40 
24 

46   40   22 
32   19    2 

28   37   32   31   52   34 
12   14    4   11   24   17 

32 
24 

38   22 
23    8 

50  '  44  1  31 
13   17  1  22 

30  !  20   34 
20    8   12 

32 
22 

33 
25 

27 
-  2 

IS 
2 

35. 0 
17.7 

GLENCLIFF  2  NW 

MAX 

MIN 

42 
29 

30 
22 

28 
21 

35 
15 

42 

27 

45 
28 

33 
24 

39 
26 

41 
34 

42 
29 

35 
9 

21 
0 

21 
9 

24 
10 

21 
-  2 

37 
9 

43 
29 

30 
20 

47 
25 

39 

12 

19 
4 

35 

14 

30 

13 

35 
21 

37 
9 

12 
0 

31 
10 

37 
12 

34 

15 

21 

-  1 

32 
10 

32.8 

15.6 

See  leleieDce  ootae  foUowlng  Station  Index. 


Table  5-CoDtinued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANHART  1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HXNOVEK 

MAX 
MIN 

43 
32 

33 
25 

31 
27 

38 
20 

38 
24 

49 
31 

39 
30 

48 
27 

41 
28 

44 

36 

38 
13 

24 

4 

30 
16 

31 
9 

22 
0 

36 
15 

44 
31 

33 
23 

48 
28 

39 
18 

S2 
8 

34 
16 

31 
13 

33 
20 

33 
13 

14 
6 

32 
12 

35 
20 

38 
18 

as 

-  4 

24 

0 

34.5 
18.0 

KEENE  1  SW 

MAX 
MIN 

42 
29 

36 
25 

33 
14 

42 
24 

37 
23 

54 
32 

44 

28 

49 

25 

45 
25 

46 
35 

43 
23 

26 
6 

36 
23 

38 
26 

32 
9 

48 
19 

50 
35 

40 
22 

52 
32 

44 

24 

27  i  39 
13  {  18 

40 
20 

35 
25 

35 
23 

23 
13 

35 
17 

36 
22 

38 
26 

31 
-  4 

26 
-  2 

38.8 
21.0 

LAIEPORT  I 

MAX 
MIN 

35 
31 

34 
24 

33 
23 

37 
19 

51 
28 

53 
33 

44 
29 

47 
28 

43 
25 

45 
32 

32 
21 

24 
5 

29 
16 

31 
16 

21 
5 

40 
14 

48 
27 

30 
19 

42 
22 

31 
15 

19   40 
8   10 

36 
18 

36 
21 

28 
15 

18 
8 

31 
10 

37 
20 

31 
10 

25 
2 

32 
8 

34.9 
18.1 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 

MIN 

41 
29 

31 
25 

31 
26 

38 
18 

36 
22 

49 
32 

39 
30 

47 
24 

40 
26 

43 
33 

34 

5 

24 
1 

32 
19 

30 
8 

26 
0 

41 

19 

46 
.30 

35 
25 

50 
30 

37 
11 

22 

7 

33 

16 

32 
16 

33 
22 

34 
13 

14 
S 

30 
12 

36 
18 

39 
10 

25 
-  9 

31 
-  3 

34.8 
16.8 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

38 
30 

33 
28 

33 
24 

39 
24 

42 
33 

52 
33 

42 
33 

48 
28 

43 
27 

47 
35 

34 
16 

30 
10 

34 
23 

34 
15 

30 
10 

47 
23 

47 
32 

34 
22 

44 

32 

37 
18 

29 
15 

42 
20 

36 
24 

38 
30 

38 
21 

22 

17 

33 
18 

38 
30 

38 
19 

26 
11 

30 
10 

37.4 
22.9 

■ASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

43 
22 

33 
27 

36 
14 

40 
18 

40 
24 

56 
32 

50 
22 

52 
22 

52 
22 

43 
33 

47 
25 

29 

6 

32 
17 

36 
19 

37 
0 

47 
9 

51 
30 

51 
15 

36 
25 

47 
27 

36 
10 

45 
17 

45 
19 

37 
24 

35 
25 

31 
13 

28 
13 

36 
17 

37 
29 

37 

1 

29 
0 

40. S 
18.6 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

33 
29 

37 
28 

39 
18 

42 
20 

55 
25 

51 
31 

46 
25 

S3 
25 

43 
25 

46 
23 

32 
29 

30 

7 

36 
11 

39 
23 

30 
9 

51 
9 

53 
28 

32 

17 

54 
19 

38 
28 

32 
10 

47 
20 

38 
21 

35 
22 

33 
31 

32 
16 

30 
IS 

39 
20 

37 
30 

30 

1 

33 

7 

39.5 
20.1 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

53 
25 

25 
21 

28 
22 

31 
20 

36 
24 

48 
28 

37 
27 

43 
30 

37 
30 

42 
31 

27 

6 

22 
3 

26 
15 

26 

7 

34 
3 

42 
19 

42 
26 

27 
21 

4« 

24 

21 

7 

16 
S 

34 
11 

27 
14 

34 
20 

33 
8 

14 
5 

24 

12 

34 
19 

33 
8 

1* 
1 

38 

8 

32.0 
16.1 

PETERBORO  2  S 

MAX 

MIN 

41 
28 

31 
24 

31 
21 

37 
21 

35 
25 

52 
34 

39 
28 

46 
33 

42 
28 

46 
33 

44 
19 

26 
6 

31 
23 

34 
20 

28 
6 

44 

17 

47 
37 

38 
20 

53 
26 

46 
24 

24 
10 

37 
15 

36 
18 

36 
25 

24 

S 

19 
8 

37.2 

21.3 

PINEHAU  NOTCH 

MAX 
MIN 

35 
28 

30 
22 

32 
22 

35 
12 

31 
22 

45 
29 

32 
27 

44 
22 

36 

25 

40 
29 

32 
8 

16 
-  3 

14 
8 

28 
9 

23 

-  7 

46 

15 

46 
28 

29 
18 

49 
19 

36 
16 

16 
0 

33 

6 

31 
8 

35 
18 

37 

5 

12 
0 

29 

7 

33 
16 

34 

12 

20 

-  3 

27 

4 

31.8 
13.6 

PLYHODTE  2  W 

MAX 
MIN 

41 
31 

36 
27 

32 
25 

35 
20 

33 
24 

45 
29 

38 
29 

40 
33 

40 
25 

44 
33 

39 
16 

22 

4 

26 
15 

29 
12 

29 
-  1 

30 
11 

42 
23 

35 
19 

47 
37 

41 
18 

20 
10 

38 

14 

35 
17 

31 
21 

35 

IS 

17 

7 

30 
12 

33 
IS 

37 
23 

2S 
3 

24 
3 

33.8 
18.4 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

33 
29 

29 
23 

27 
22 

37 

16 

48 
17 

48 
22 

33 
28 

37 
29 

38 
27 

37 
31 

33 
10 

19 
-  4 

22 
8 

24 
8 

23 
-  6 

34 

7 

40 
29 

29 
18 

54 
20 

37 
13 

16 
3 

30 

14 

29 
9 

22 
16 

31 
6 

16 
0 

26 

9 

47 

11 

37 

16 

21 
-  3 

24 
3 

31.6 
13.9 

SDRRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

42 
29 

31 
25 

32 
13 

38 
23 

35 
22 

54 
33 

42 
27 

47 
24 

44 
26 

45 
34 

43 
22 

24 
4 

30 
18 

35 
25 

29 
8 

46 
16 

47 
30 

39 
25 

49 

31 

46 
28 

28 
12 

39 
21 

36 
15 

34 
23 

36 
21 

22 
11 

37 
15 

34 
21 

37 
25 

26 
-  8 

25 
-  2 

37.2 
19.9 

TUCEEBMAN  RAVINE 

MAX 
MIN 

25 
18 

39 
23 

40 
22 

40 
26 

34 
2 

13 

-  4 

12 
-  2 

19 
6 

12 
-  9 

46 
9 

39 
22 

26 
13 

44 

20 

28 
2 

15 
0 

29 
6 

23 
6 

32 
11 

27 
-  2 

15 

1 

17 
10 

34 

• 

33 

4 

8 
-13 

27 

7 

27.1 
7.5 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 
MIN 

53 
37 

39 
26 

33 
26 

32 
20 

41 
19 

49 
29 

50 
29 

41 
25 

50 
26 

39 
29 

43 
19 

25 

4 

27 

7 

30 
16 

31 
-  3 

29 
3 

40 
29 

47 
26 

35 
25 

51 
28 

30 
10 

23 
11 

34 
11 

34 
13 

34 

21 

25 
8 

16 
10 

32 
13 

39 

22 

34 

-  6 

25 
-  6 

3S.8 
17.0 

WINDHAM 

MAX 

MIN 

44 

30 

36 
28 

38 
20 

46 
20 

38 
24 

56 
38 

48 
24 

56 
24 

48 
26 

46 
36 

44 

26 

30 
10 

36 
16 

40 
22 

32 

4 

52 
10 

52 
36 

48 
20 

56 
28 

56 
28 

34 
12 

48 
20 

42 
22 

36 
26 

36 
28 

28 
16 

28 

16 

36 
22 

40 
30 

36 
2 

30 

8 

41.8 
31.7 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

38 

31 

35 
27 

36 
24 

38 
17 

37 
27 

52 
35 

40 
32 

48 
26 

40 
24 

45 
35 

35 
20 

24 

4 

26 
13 

33 
16 

25 

-  4 

34 
13 

47 
26 

29 
23 

39 
23 

40 
23 

23 
8 

41 
11 

35 
9 

34 
23 

34 
22 

22 
10 

28 

11 

34 
22 

37 
23 

26 

4 

22 

7 

34.7 
18.9 

WOODSTOCI 

MAX 
MIN 

43 
27 

33 
23 

30 
21 

38 
11 

33 
21 

46 
25 

37 
25 

44 
25 

40 
22 

46 
28 

40 
11 

21 

7 

25 
10 

32 
11 

26 
-  5 

29 
10 

43 
21 

36 
21 

37 
20 

40 
14 

20 
3 

40 
9 

35 
11 

31 
17 

38 
11 

18 
2 

30 
10 

32 
IS 

36 
16 

37 
-  3 

20 

15 

S3. 7 
14.6 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

MAX 
MIN 

24 
11 

17 
8 

12 

6 

31 
9 

34 
24 

35 
8 

17 
8 

29 
15 

29 
25 

29 
10 

10 
0 

4 
-  3 

9 

-13 

10, 
-  9 

19 
-  3 

37 
17 

27 
11 

21 
10 

34 
11 

12 
-  8 

8 
-  3 

22 

4 

19 
0 

26 
11 

16 
-  2 

12 
2 

14 

4 

26 
8 

17 
-18 

2 
-25 

20 
2 

20.1 
3.9 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

54 
34 

34 
25 

35 
17 

33 
20 

42 
23 

50 
20 

50 
31 

41 
27 

46 
26 

35 
27 

42 
21 

26 
8 

27 
9 

35 
20 

34 

8 

29 
8 

43 
29 

46 
28 

37 
29 

46 
29 

34 
10 

28 

41 
19 

32 
19 

36 
24 

29 
10 

18 

9 

29 

15 

37 
26 

32 
0 

27 
0 

36.4 
18.8 

BENNINGTON 

MAX 
MIN 

48 
25 

41 
22 

42 
15 

35 
12 

43 
18 

55 
30 

48 
27 

45 
28 

44 

25 

45 
27 

39 
15 

27 
5 

30 
19 

35 
19 

34 

1 

47 
28 

45 
35 

39 
36 

42 
34 

41 
20 

41 
27 

40 
34 

40 
19 

38 
25 

38 
19 

30 
12 

28 
9 

43 
10 

40 
20 

32 

IS 

36 
0 

39.7 
30.4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
26 

29 
24 

30 
24 

34 
23 

41 
30 

46 
33 

37 
31 

43 
35 

46 
33 

42 
21 

21 

7 

24 
5 

29 
13 

29 
9 

26 
-  6 

42 
26 

42 
21 

39 
21 

53 
34 

34 
9 

25 
8 

as 

25 

28 
9 

33 
18 

18 

4 

13 
6 

20 

4 

38 
13 

38 
7 

24 

-  1 

30 
14 

33.1 
17.0 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

41 
31 

33 
25 

29 
20 

34 

18 

36 
20 

47 
30 

40 
27 

45 
26 

37 
24 

46 
34 

40 

17 

27 
3 

29 
16 

31 
18 

25 
-  3 

38 
13 

43 
32 

35 
24 

46 
30 

41 
19 

23 
8 

38 
19 

34 

7 

32 
18 

37 
15 

16 
9 

29 
12 

35 
13 

39 
20 

22 
-  7 

18 
-  4 

34.4 
17.2 

CHELSEA  2  S 

MAX 
MIN 

40 
30 

32 
24 

30 
23 

36 
15 

37 
19 

50 
29 

37 
30 

45 
24 

40 
28 

43 
33 

34 

23 

1 

29 
15 

26 
3 

26 
-  6 

35 
13 

38 
28 

34 
20 

52 
29 

37 
14 

22 

34 
17 

30 
5 

34 
17 

33 
9 

14 

3 

34 
12 

35 
IS 

38 
15 

26 
-11 

20 
-  4 

33.7 
15.0 

CORNWALL  3  SW 

MAX 
MIN 

54 
32 

34 
24 

31 
24 

38 
28 

37 
33 

48 
34 

40 
30 

47 
35 

44 

32 

42 
32 

40 
12 

21 
6 

29 
14 

29 
12 

24 

4 

37 
17 

41 
26 

39 
21 

55 
33 

44 

20 

31 

8 

35 
25 

30 
9 

34 
16 

33 

4 

IS 
9 

19 

11 

37 

7 

36 
17 

31 
0 

27 
12 

35.4 
18.9 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

41 
26 

39 
24 

29 
20 

35 
12 

38 
11 

55 
30 

38 
28 

43 
29 

41 
28 

44 
26 

37 
10 

25 
3 

33 
20 

32 
18 

30 
2 

49 
19 

49 
28 

35 
24 

59 
32 

37 
18 

25 
6 

49 
20 

32 
17 

43 
22 

43 

12 

18 
9 

28 
11 

46 
9 

45 
13 

24 
2 

27 

1 

37.7 
17.1 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

51 
36 

40 
25 

29 
25 

28 
14 

35 
14 

42 
28 

42 
31 

36 
28 

36 
26 

40 
28 

38 

11 

18 
-  1 

21 
2 

22 
9 

21 
-10 

24 
-10 

38 
24 

37 
12 

38 

15 

44 

23 

23 
6 

-23 
6 

34 
8 

26 
8 

32 
13 

13 

4 

14 
6 

27 
10 

24 
18 

25 
-  6 

23 
-  7 

30.5 
12.8 

ENOSBURC  FALLS 

MAX 

MIN 

42 
27 

29 
24 

28 
21 

34 
19 

40 
12 

46 
30 

37 
22 

40 
30 

47 
28 

40 
30 

32 

10 

21 

2 

26 
-  3 

27 
10 

32 
-15 

40 
20 

41 
20 

37 
15 

51 
24 

37 
18 

24 
5 

38 

17 

3? 

32 
12 

32 

14 

17 
2 

19 
0 

42 

0 

38 
12 

26 
2 

31 
13 

34.1 
13.8 

LEMINGTON  1  W 

MAX 

MIN 

40 
29 

33 
24 

28 
22 

39 
22 

38 
24 

40 
28 

34 
24 

37 
20 

43 
24 

38 
19 

20 
0 

18 
-  7 

20 

20 
-  3 

23 
-17 

37 
13 

40 
13 

33 

39 

26 

35 
5 

19 

-  1 

35 
15 

29 
0 

32 
10 

29 
1 

14 
-  2 

24 
S 

38 
-  2 

37 

4 

21 
-  7 

31 
-  S 

31.1 
9.6 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

51 
35 

3i. 
25 

28 
25 

29 
20 

34 
21 

43 
31 

41 
31 

36 
28 

39 
27 

40 
31 

42 
13 

22 
1 

23 
6 

26 
13 

21 
-  9 

26 
-  9 

40 
26 

39 
23 

37 
23 

51 
22 

.22 
5 

26 
8 

34 
8 

28 
8 

31 
12 

17 
6 

15 

7 

27 
10 

39 
21 

2S 

-  4 

26 

-  4 

32.0 
14.8 

MONTPELIER 

MAX 

MIN 

38 
25 

27 
23 

26 
23 

34 
17 

37 
28 

46 
31 

37 
29 

42 
29 

39 
29 

39 
26 

26 

3 

22 
1 

24 
10 

25 
8 

22 
-  6 

45 
21 

46 
22 

37 
19 

57 
27 

34 
5 

21 

* 

33 
16 

28 
8 

32 
24 

23 
5 

11 
2 

26 

» 

38 
16 

36 
5 

24 

.  4 

25 
0 

32.3 
14.7 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

36 
25 

28 
22 

26 
21 

35 
22 

40 
20 

43 
29 

36 
27 

39 
30 

43 
26 

41 
13 

16 
0 

22 
-  2 

22 
3 

20 
-  8 

23 
-16 

44 

21 

43 
15 

34 
16 

44 

30 

44 

3 

21 
-  1 

35 
18 

21 
5 

32 
IS 

17 

-  1 

13 
-  1 

24 
2 

38 
3 

37 
-  1 

25 
-  S 

28 
8 

31.3 
10.9 

NORTBFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

41 
31 

32 
24 

29 
24 

34 
18 

36 
22 

45 
34 

37 
30 

44 
28 

39 
30 

42 
35 

11 

21 

1 

26 
14 

24 
11 

20 
-  2 

41 

14 

48 

29 

35 
22 

59 
21 

41 
16 

22 

4 

34 

16 

32 
■  6 

30 
16 

31 
12 

14 

5 

28 
11 

36 
12 

40 
19 

24 

-  3 

.'I 

33.5 
16.5 

RUTLAND  1  S£ 

MAX 
MIN 

44 
29 

32 
23 

30 
23 

38 
23 

40 
19 

51 
34 

40 
31 

44 
29 

43 
29 

44 

28 

37 
14 

25 
S 

29 
16 

33 
15 

26 
2 

38 
19 

46 
27 

38 
21 

60 
33 

40 
20 

24 

39 
20 

33 
15 

35 
19 

37 
11 

14 

7 

24 

11 

41 

8 

43 
19 

24 

4 

29 

5 

36.2 
18.3 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

41 
30 

30 
24 

27 
25 

35 
18 

39 
26 

49 

21 

36 
30 

40 
34 

48 
34 

43 
34 

34 
10 

20 
3 

25 
8 

28 
12 

20 
-10 

40   42 
16   21 

38 
16 

52 
32 

39 
12 

24   37 
4   21 

32 
9 

29 
12 

19 
2 

14 
1 

'I 

40 
7 

38 
13 

27 
2 

26 
14 

33.3 
15.6 

SAINT  JOBNSBDRT 

MAX 
MIN 

41 
35 

37 

25 

39 
24 

48 
17 

36 
23 

42 
33 

37 
29 

37 
27 

44 
26 

40 
34 

38 
10 

22 

1 

26 
9 

25 
15 

24 
-  7 

36  '  40 
13   30 

31 
15 

44 
28 

43 
19 

23   34 
5   16 

34 

7 

33 
16 

32 
11 

14 

4 

32 
11 

41 
9 

37 
17 

27 
-  S 

24 

-  6 

34.2 
IS. 8 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

47 
25 

28 
17 

22 
16 

24 
13 

32 
11 

44 
28 

41 
23 

38 
21 

38 
21 

37 
25 

43 
15 

23 
6 

23 
8 

29 
16 

28 
-  3 

31   45 
-  3   23 

40 
24 

36 
22 

It 

25   32 
5    8 

33 
13 

33 
11 

ti 

24 

9 

20 
10 

28 
11 

39 
11 

25 
-  1 

17 
-  3 

32.9 
13.5 

WILDER  1  E 

MAX 
MIN 

48 
32 

32 
22 

30 
22 

28 
16 

35 
16 

35 
24 

44 
25 

35 
21 

42 
22 

37 
21 

39 
IS 

21 

2 

22 

4 

27   26 
14-2 

16   35 

-  4   24 

40 
22 

31 
22 

44 

23 

26   20 

6    8 

30 
8 

31 
8 

30 
16 

22 
5 

12 
5 

34 
12 

33 

23 

34 

-to 

23 
-  8 

31.4 
13.4 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

44 
32 

39 
25 

33 

24 

36 
18 

41 

26 

48 
33 

39 

30 

46 
26 

45 

27 

tl 

44 

17 

29 

3 

29 

16 

29 
18 

24 

-  1 

38 
15 

45 
33 

It 

53 
29 

39 
25 

30 
8 

39 

17 

36 
9 

34 
18 

11 

24 

7 

30 

35 
10 

38 
18 

26 
-  6 

18 
-  3 

36.3 
18.2 

Se«  refeiencA  notof  ioUovring  Station  Index. 
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Tabu  S-Continuxj 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1949 

Station 

DAy  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

.0 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MASSACHUSETTS 

ADAHS 

MAX 
MIN 

58 
26 

58 
24 

31 
24 

28 
20 

35 
20 

48 
32 

51 
29 

43 
31 

40 
26 

46 
33 

43 
23 

42 
13 

24 
15 

34 
23 

34 
9 

34 
9 

43 
31 

51 
24 

41 
24 

41 
26 

47 

14 

35 

15 

38 
24 

39 
24 

47 
24 

45 

17 

30 
18 

33 
22 

36 
24 

38 
8 

32 

4 

40.2 
21.2 

AIBERST 

MAX 

MIN 

40 
28 

33 
27 

37 
20 

41 
26 

37 
27 

55 
34 

46 
33 

S3 
33 

43 
29 

45 
38 

33 
30 

29 
16 

38 
26 

41 
19 

31 
13 

51 
28 

51 
37 

39 
29 

48 
35 

38 
26 

30 
17 

41 
25 

35 
19 

39 
27 

41 
23 

23 
17 

31 
18 

37 
25 

35 
16 

30 
9 

30 
10 

38.7 
24.5 

ARLINGTON 

MAX 

MIN 

4' 

29 

35 
27 

38 
24 

^? 

38 
30 

56 
38 

48 
31 

57 
34 

47 
30 

43 
39 

43 

27 

33 
14 

38 
25 

41 

30 

33 
10 

51 
20 

51 
42 

50 
30 

59 
32 

59 
31 

34 
15 

46 
24 

39 
24 

40 
30 

40 
27 

29 
19 

25 
16 

36 
23 

40 
30 

33 
9 

33 
16 

41.9 
25. 9 

BIIXEIICA 

MAX 

MIR 

46 
29 

37 
27 

38 
22 

11 

40 
24 

57 
39 

49 

26 

55 
26 

44 

22 

46 
37 

41 
23 

33 
11 

38 
22 

40 
26 

28 

7 

52 
12 

51 
25 

33 
23 

59 
29 

57 
27 

28 

13 

46 
22 

39 
15 

38 
27 

36 
26 

28 
18 

27 
16 

38 
21 

38 
39 

31 
5 

34 
8 

40.9 
21.8 

BIRCB  HILL  DAM 

MAX 

MIN 

30 
28 

29 
24 

32 

15 

37 
20 

36 
22 

S3 
35 

41 

30 

48 
25 

40 
24 

44 

35 

28 
26 

25 
6 

33 
23 

36 

25 

32 
8 

s 

48 
32 

32 
20 

54 
29 

33 
28 

28 
10 

38 
22 

34 
14 

41 
26 

30 
2S 

30 
17 

31 
16 

38 
23 

31 
15 

23 

6 

27 
3 

35.4 
21.0 

BLUE  BILL 

MAX 

MIN 

43 

27 

32 

26 

37 
22 

38 
25 

40 
32 

3^5 

46 
32 

53 
35 

44 

38 

43 
37 

41 
23 

32 

14 

36 
21 

39 
25 

27 
10 

48 

19 

48 
42 

43 
30 

56 
34 

48 
27 

27 
15 

42 
24 

34 
25 

41 
29 

42 
25 

25 
19 

25 
16 

44 

24 

42 

25 

26 
10 

38 
17 

39.8 
25.3 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
31 

37 
30 

39 
28 

42 
30 

SO 
35 

59 
37 

49 
36 

56 
38 

46 
38 

45 
39 

39 
21 

34 
17 

38 
29 

41 
19 

28 
14 

52 
26 

52 
38 

39 
34 

60 
38 

*1 
23 

32 
19 

46 
26 

36 
28 

Vs 

43 

26 

26 
20 

27 
IB 

44 

36 

45 
21 

28 
IS 

38 

aa. 

41.7 

33.6 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

49 
28 

36 
27 

36 
23 

39 
26 

39 
29 

59 
38 

49 

31 

58 
32 

54 
35 

46 
38 

44 

31 

33 

15 

40 

26 

42 

30 

36 
12 

50 
19 

3*? 

50 
32 

57 
35 

55 
31 

37 
15 

46 
27 

43 

26 

45 

29 

45 

25 

28 

22 

28 

18 

4» 

22 

4« 

31 

34 

10 

34 

17 

43.8 
26.4 

MAX 
MIR 

tl 

35 
29 

38 
26 

42 
30 

40 
31 

57 
40 

48 
34 

54 
34 

52 
32 

45 
41 

45 
32 

34 
18 

37 
29 

40 

31 

11 

SI 
22 

51 
29 

SO 
33 

60 
33 

60 
34 

38 
18 

43 
27 

43 

29 

42 

32 

42 

29 

29 
23 

3a 

19 

37 
36 

43 
32 

35 
14 

34 
19 

43.2 
28.1 

CLirroii 

MAX 

MIN 

rs 

35 
27 

38 
22 

39 
21 

41 
26 

56 
33 

56 
31 

53 
30 

53 

26 

t^ 

45 
29 

35 

13 

33 
26 

39 
29 

42 
9 

31 
20 

54 
38 

54 

25 

33 
28 

57 
29 

40 
14 

32 
25 

43 

22 

36 
26 

40 

33 

35 
18 

20 

17 

34 
23 

40 
28 

43 

8 

26 

14 

41.1 

24.3 

coBASsrr 

MAX 

MIR 

48 
29 

33 
28 

36 
25 

37 
26 

38 
29 

57 
33 

56 
31 

48 
32 

55 
34 

45 

39 

42 

32 

36 
18 

33 
19 

37 
27 

39 
16 

31 
15 

49 

29 

48 
35 

45 
33 

59 
33 

40 
20 

39 

25 

44 

25 

36 
28 

43 
33 

37 
24 

57 
21 

34 
20 

44 

33 

39 
11 

27 
15 

42.3 
26.4 

CONCORD 

MAX 
MIR 

36 
30 

37 
26 

40 
24 

45 
27 

53 
33 

58 
35 

49 
32 

55 
29 

47 
27 

48 
32 

32 
19 

35 
14 

39 
27 

42 
16 

34 

11 

52 
14 

S3 
27 

31 
27 

50 

33 

40 
21 

34 
16 

45 
24 

40 
26 

40 
30 

43 
23 

24 
20 

31 
18 

41 

25 

37 
22 

30 

7 

38 
14 

41.7 
23.5 

MAX 
MIR 

55 
30 

35 
27 

34 
23 

38 
24 

41 
25 

53 
35 

54 
30 

48 
29 

56 
28 

48 
38 

44 

31 

37 
18 

36 
19 

40 
25 

43 
14 

37 

IS 

47 
34 

11 

50 
35 

54 
30 

42 
19 

48 
28 

49 
24 

41 
27 

49 
34 

41 
22 

36 
23 

38 
22 

SO 
31 

39 
12 

27 
13 

44.0 
25.7 

EDCARTOtN 

MAX 

MIN 

51 
33 

36 
29 

35 
27 

39 
30 

41 
29 

51 
31 

53 
36 

47 
37 

53 
33 

46 
39 

44 

33 

38 
25 

38 
28 

43 
32 

44 

20 

35 
21 

48 
35 

51 
37 

46 
38 

53 
34 

43 
27 

51 
31 

48 
30 

41 
31 

46 
39 

40 
28 

34 
29 

37 
32 

50 
35 

39 
17 

34 
17 

43.7 
30.4 

FALL  RITEB  2  N£ 

MAX 
MIN 

37 
30 

34 
29 

39 
26 

41 
24 

44 

31 

57 
37 

48 
35 

55 
39 

47 
33 

44 

39 

41 
2S 

32 

20 

38 
29 

43 
25 

30 
14 

49 
21 

53 
41 

41 
32 

57 
37 

45 
27 

32 
19 

52 
31 

39 
27 

46 
33 

43 
25 

29 
23 

29 
21 

50 
26 

47 
24 

28 

15 

44 

22 

42.4 
27.7 

riTCHBURG 

MAX 
MIN 

50 
28 

42 
27 

36 
23 

38 
27 

43 
28 

55 
32 

55 
30 

54 
26 

53 
27 

42 
35 

48 
29 

33 
11 

32 
18 

37 
27 

40 
8 

35 
12 

50 
30 

S3 
24 

32 
26 

55 
31 

38 
14 

31 

15 

42 
16 

37 
19 

43 
28 

33 
18 

21 

19 

32 
20 

39 
28 

36 

5 

26 

11 

40.7 
22.3 

rRAmNGBAM 

MAX 

MIR 

53 
27 

32 
28 

35 
24 

40 
24 

41 
25 

58 
33 

57 
30 

48 
28 

55 
28 

45 
30 

45 
30 

36 

15 

34 
16 

39 
28 

41 
11 

31 
11 

52 
30 

52 
28 

45 
31 

60 
32 

40 
15 

34 
17 

44 

23 

38 
24 

43 
33 

37 
18 

29 
17 

34 
18 

41 
30 

37 
10 

29 
12 

42.1 
23.4 

HOOSAC  TDNNEL 

MAX 
MIN 

41 
29 

30 
25 

31 
23 

34 
30 

34 
31 

43 

31 

40 
30 

45 
28 

43 
27 

45 
34 

45 
26 

28 
16 

30 
24 

35 
26 

34 
9 

45 
21 

48 
36 

42 
24 

47 
31 

44 
27 

32 
13 

38 
21 

37 
19 

37 
24 

45 
29 

32 
15 

36 
17 

35 
19 

39 

25 

25 

7 

22 

7 

37.5 
23.4 

HTANNI8  1  E 

MAX 

MIR 

45 
31 

36 
31 

42 
26 

45 
31 

40 
29 

50 
36 

46 
32 

53 
35 

53 
34 

44 

40 

40 
29 

38 
20 

40 
26 

44 

30 

33 
23 

45 
18 

52 
28 

47 
29 

49 
37 

49 
31 

33 
28 

SO 
30 

42 
30 

45 
28 

44 

28 

35 
25 

39 
28 

48 
30 

49 
32 

32 
14 

39 
19 

43.5 
28.6 

OICBTTILLE  DAM 

MAX 

MIR 

28 
26 

32 
26 

26 
20 

36 
30 

52 
50 

50 
25 

40 
27 

49 
24 

40 
27 

49 
28 

34 
16 

27 
17 

34 
23 

'I 

34 

IS 

SO 
30 

45 
23 

34 
26 

47 
28 

34 
13 

28 
14 

38 
8 

36 
12 

40 
32 

33 
16 

18 
14 

40 
18 

34 
26 

30 
-  3 

26 
0 

30 

8 

36.4 
20.3 

LACK  COCHITUATE 

MAX 
MIR 

55 
27 

32 
27 

36 
18 

41 
13 

42 
.18 

58 
31 

56 
25 

54 
24 

56 
21 

44 

29 

46 
30 

45 
12 

42 
IS 

41 
26 

43 

7 

31 
9 

52 
28 

53 
24 

51 
28 

60 
31 

56 
15 

SS 
16 

46 
18 

36 
20 

41 
31 

39 
18 

37 

17 

36 
17 

39 
29 

40 

T 

28 

s 

44. t 

30.6 

LAWR8NCE 

MAX 
MIR 

45 
30 

36 
28 

38 
24 

39 
28 

41 
29 

56 
34 

47 

31 

52 
28 

44 

32 

45 
39 

42 
23 

32 
14 

35 
25 

38 
22 

28 
12 

52 
20 

52 
40 

40 
29 

58 
30 

46 
26 

28 
15 

44 

22 

36 
25 

36 
28 

35 
26 

27 
18 

27 
16 

39 
24 

38 
23 

28 
10 

36 

15 

40.0 
34.7 

LOWELL 

MAX 
MIN 

45 
29 

35 
28 

37 
24 

39 
27 

39 
30 

56 
38 

47 
30 

52 
31 

47 
30 

44 

39 

44 

27 

31 
14 

35 
26 

38 
28 

32 

11 

52 
20 

11 

47 
29 

57 
29 

56 
32 

32 
15 

44 
22 

41 
24 

36 
28 

37 
29 

29 
19 

J? 

37 
25 

37 
30 

32 
9 

33 
16 

41.0 
25.7 

MIODLETON 

MAX 
MIR 

48 
32 

40 
30 

42 
26 

44 
28 

42 
30 

58 
40 

48 
30 

54 
32 

48 
30 

48 
40 

46 
30 

36 
16 

40 
28 

40 
28 

38 
14 

SO 
18 

52 
42 

SO 
32 

58 
34 

58 
34 

11 

44 

28 

44 

24 

42 
30 

40 
28 

32 
22 

32 
20 

42 
24 

42 
32 

34 
10 

34 

18 

44.0 
27.4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIR 

39 
32 

35 
30 

38 
28 

42 
33 

47 
33 

SO 
37 

46 
36 

50 
34 

48 
35 

45 
36 

42 
28 

38 
26 

39 
29 

44 

30 

31 
19 

44 

19 

SO 
40 

41 
38 

50 
39 

42 
32 

42 
29 

49 
34 

39 
29 

45 
36 

44 

28 

33 
27 

36 
30 

52 
33 

46 
27 

29 
19 

48 
32 

42.7 
30.6 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIR 

34 

32 

34 
31 

40 
28 

40 
29 

49 
34 

52 
38 

48 
35 

55 
40 

48 
38 

44 

38 

38 
27 

34 
24 

39 
31 

43 
24 

31 
17 

47 
27 

53 

41 

41 
37 

54 
39 

44 

29 

37 
24 

49 
34 

38 
29 

45 
36 

45 
29 

33 
28 

31 
25 

49 

29 

46 
26 

30 
19 

46 
25 

42.5 
30.4 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

27 
22 

27 
22 

28 
23 

34 
23 

48 
30 

54 
31 

39 
28 

46 
28 

42 
27 

42 

32 

32 
17 

27 
15 

30 
21 

34 
15 

32 
8 

45 
25 

43 
30 

35 
26 

55 

32 

35 
15 

25 
13 

35 

25 

34 
19 

40 
27 

37 
17 

21 

16 

27 
17 

38 
24 

33 
10 

32 
0 

31 

4 

35.4 
20.7 

PITMODTB 

MAX 

MIN 

49 
31 

36 
29 

38 
24 

43 
36 

41 
28 

59 
40 

49 
32 

57 
31 

48 
29 

44 

40 

42 
33 

35 
18 

39 
26 

43 
31 

33 
15 

50 
17 

S3 
43 

50 
36 

60 
33 

57 
33 

37 
21 

50 
30 

43 
28 

47 
33 

47 
29 

31 
24 

33 
23 

52 
23 

52 
34 

35 
12 

46 
19 

44.8 

28.4 

ROCEPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

45 
30 

35 
28 

36 
24 

38 
32 

40 
30 

52 
38 

47 
31 

54 
32 

47 
37 

Tt 

40 
28 

31 
19 

32 
25 

37 
25 

30 
17 

48 
15 

48 
43 

45 
32 

55 
36 

51 
30 

30 
22 

42 
27 

40 
28 

40 
26 

38 
26 

26 
25 

30 
22 

40 
27 

37 
25 

26 
9 

40 
17 

40.1 
27.2 

SANDWICE 

MAX 

MIN 

36 
32 

36 
29 

40 
26 

46 
28 

49 
30 

56 
32 

48 
31 

55 
32 

48 
30 

44 

32 

40 
24 

36 
20 

38 
26 

43 
24 

29 
19 

47 
20 

52 
40 

40 
38 

61 
38 

42 
30 

37 
28 

50 
34 

41 
28 

47 
35 

45 
28 

33 
27 

32 
29 

52 
29 

46 
26 

31 
16 

48 
22 

43.5 
28.5 

SHELBDRNZ  FALLS 

MAX 
MIR 

II 

34 

26 

32 
26 

35 
24 

36 
24 

45 

29 

45 
29 

42 
26 

48 
26 

40 
29 

50 
28 

33 
13 

11 

38 
26 

39 
10 

29 
10 

52 
27 

46 
28 

35 
28 

49 
30 

35 
14 

29 
IS 

42 
18 

37 
18 

41 
27 

33 
15 

18 
15 

29 
20 

36 
27 

30 

8 

38 

4 

37.9 
21.4 

SPRINGFIELD 

MAX 

MIR 

51 

26 

34 

16 

39 

26 

<1 

26 

40 
30 

54 
35 

48 
33 

55 
37 

45 
31 

46 
38 

46 
30 

33 
17 

38 
27 

42 
32 

48 

13 

51 
25 

51 
39 

47 
33 

55 
36 

55 
30 

38 
17 

** 

25 

40 
24 

39 
30 

43 

29 

32 

17 

32 
18 

37 
26 

39 
29 

33 

9 

35 
22 

42.9 
26.6 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

MAX 

MIR 

58 
32 

55 
25 

49 
25 

38 
28 

42 
28 

55 
35 

51 
33 

52 
33 

57 
32 

47 
39 

47 
31 

36 
18 

32 
19 

40 
24 

43 
16 

48 
14 

50 
36 

52 
33 

42 
33 

55 
31 

40 
19 

32 
20 

43 
15 

38 
22 

45 
27 

35 
19 

25 
19 

40 
24 

36 

23 

38 
10 

35 
14 

43.7 
25.1 

STOCKBRIDCE 

MAX 

MIN 

29 
25 

28 
24 

32 
26 

37 
25 

43 
28 

54 
31 

42 
30 

50 
27 

43 

28 

45 

33 

37 
21 

29 
20 

35 
25 

35 
21 

36 
11 

48 
26 

44 

35 

39 
25 

58 
36 

36 
19 

28 
15 

38 
25 

36 
19 

39 
29 

38 
20 

24 
19 

32 
21 

39 
21 

38 
17 

28 
0 

30 

2 

37.7 
22.7 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIR 

38 
31 

37 
29 

39 
26 

*1 
26 

42 
30 

53 
36 

50 
35 

54 
34 

46 
38 

44 

40 

40 
24 

34 
15 

37 
26 

40 
26 

26 
11 

49 
18 

SO 
40 

42 
33 

54 
37 

51 
27 

32 
16 

45 
24 

35 
25 

40 
28 

39 
27 

27 
20 

28 
16 

39 
27 

37 
27 

27 
12 

38 
19 

40. S 
26.5 

TADNTON 

■AX 
MIR 

48 
30 

35 
29 

38 
21 

41 
20 

41 
25 

58 
40 

48 
30 

56 
29 

47 
25 

44 

39 

40 
27 

32 
18 

38 
25 

42 
30 

31 
13 

49 
15 

51 
38 

45 
28 

57 
37 

52 
30 

31 
18 

46 
29 

37 
25 

46 
31 

44 

28 

30 
21 

28 
21 

49 
24 

48 
32 

32 
12 

40 
15 

42.7 
26.0 

TORMSaS  FALLS 

MAX 
MIR 

'44 

28 

34 
28 

36 
20 

41 
24 

33 
25 

54 
32 

45 
29 

52 
27 

42 
27 

45 
34 

41 
26 

30 
15 

36 
24 

40 
22 

37 
9 

49 
20 

52 
31 

43 
27 

49 

33 

45 
27 

42 
14 

42 
23 

^l 

37 
25 

43 
24 

40 
14 

37 
16 

37 
22 

39 
24 

38 
3 

25 
5 

40.6 
22.4 

WALPOLE 

lUX 
■IR 

45 
32 

36 
27 

39 
20 

43 
24 

41 

27 

56 
31 

49 
29 

56 
28 

45 
29 

47 
36 

37 
26 

34 
14 

39 
23 

41 
27 

28 
10 

51 
15 

52 
39 

44 

29 

59 
35 

SO 
27 

42 
17 

44 

26 

35 
25 

42 
31 

39 
26 

26 
19 

27 
18 

38 
22 

41 
27 

32 
8 

37 
16 

41.8 
24.6 

See  reference  aotes  ioUowlng  Station  Index. 
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Table  S-Conlinued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
JANUARY  1949 

Station 

, 1 

1 

2 

Day  of  month 

. 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WESTriELD  2  HE 

MAX 
MIN 

33 
28 

31 
28 

35 
24 

39 
22 

36 
28 

54 
34 

46 
34 

53 
27 

42 
28 

46 
33 

34 
22 

30 
17 

35 
28 

40 
18 

33 
8 

SO 
27 

50 
34 

39 
30 

49 
37 

38 
21 

29 
16 

40 
24 

35 
14 

33 
22 

tl 

22 
17 

32 
19 

35 
23 

39 
15 

26 

4 

33 
S 

38.1 
22.9 

WESTON  2  NW 

MAX 
UIN 

49 
28 

3i 
28 

39 
21 

42 
23 

39 
27 

48 
39 

49 
30 

56 
30 

49 
25 

47 
38 

44 
28 

47 
13 

39 

25 

41 
29 

33 
8 

53 
17 

54 
42 

SO 
28 

60 
32 

58 
31 

47 
15 

45 
13 

41 
22 

41 
31 

41 
27 

28 
17 

30 
17 

36 
22 

41 
29 

32 
8 

35 

12 

43.6 
34.4 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

33 

27 

32 
28 

38 
20 

38 
26 

38 
28 

54 
31 

46 
32 

55 
29 

45 
30 

47 
39 

42 
22 

30 

17 

36 
28 

41 

17 

32 
10 

51 
23 

50 
34 

40 
35 

55 
36 

42 
22 

30 
19 

38 

26 

37 
31 

40 

31 

41 
26 

26 
16 

31 
19 

37 
19 

39 
19 

28 
9 

30 

12 

39.4 
24.5 

WORCESTER  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
24 

29 
24 

34 
21 

36 
23 

52 
29 

55 
31 

42 
30 

50 
35 

39 
32 

45 
33 

34 
17 

30 
14 

35 
23 

11 

26 
9 

48 
22 

50 
36 

36 
27 

55 

31 

36 
18 

26 
13 

38 
26 

32 
21 

41 
25 

41 
21 

23 
16 

26 
15 

39 
23 

37 
14 

23 
5 

31 

15 

37.4 
22.2 

WORCESTER  1 

MAX 
MIN 

44 
26 

32 
26 

38 
22 

39 
17 

39 
22 

55 
29 

45 
25 

53 
28 

41 
28 

49 
37 

39 
23 

31 
12 

36 
23 

40 
26 

30 
9 

52 
17 

S3 
35 

43 
26 

57 
30 

43 
25 

25 
14 

42 
25 

36 
16 

40 
28 

41 
25 

25 
17 

31 
17 

40 
24 

40 
22 

28 
4 

30 
12 

39.9 
22.3 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

35 
29 

36 
30 

38 
31 

41 
30 

54 
39 

54 
40 

47 
36 

SO 
41 

45 
40 

41 
38 

40 
30 

35 
25 

42 
33 

42 
27 

29 
19 

48 
29 

49 
41 

43 
37 

SS 
41 

42 
31 

43 
26 

51 
37 

40 
31 

47 
37 

45 
30 

34 
30 

38 
27 

51 
36 

46 
27 

28 
18 

50 
26 

43.2 
32.0 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

48 
26 

'32 
27 

38 
21 

41 
24 

40 
29 

57 
39 

47 
31 

55 
34 

43 
32 

45 
36 

41 
29 

33 
18 

37 
25 

43 
29 

30 
10 

54 
20 

53 
42 

45 
29 

54 
35 

56 
30 

32 
15 

43 
27 

36 
24 

44 

29 

44 

25 

32 
18 

29 
19 

48 
23 

46 
28 

28 
10 

15 

16 

42.2 
25.8 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

35 
29 

32 
28 

36 
20 

40 
24 

49 
27 

49 
35 

48 
33 

56 
30 

46 
30 

46 
34 

40 
30 

33 
22 

38 
27 

44 
30 

31 

15 

48 

14 

55 
39 

43 
31 

55 
40 

46 
24 

32 
20 

50 
31 

38 
26 

46 
34 

46 
26 

31 
24 

31 
21 

47 
27 

49 
30 

31 
12 

47 
16 

42.5 
26.7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
29 

34 
28 

40 
25 

42 
26 

56 
30 

57 
35 

48 
34 

56 
37 

47 

33 

44 
37 

40 
25 

33 
21 

37 

28 

42 
22 

30 

15 

50 
23 

55 
40 

40 
32 

58 
38 

42 
26 

33 
20 

45 
32 

37 
28 

*7 

31 

48 
26 

28 
22 

30 
21 

49 

27 

46 
21 

27 
13 

40 
18. 

42.4 
27.3 

PROVIDENCE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

36 
31 

35 
30 

40 
28 

41 
29 

55 
35 

59 
38 

50 
36 

58 
40 

47 
35 

46 
39 

39 
27 

36 
22 

40 
30 

44 
23 

32 
16 

53 
27 

55 
41 

41 
33 

60 
40 

42 
25 

33   47 
18   32 

39 
29 

49 
32 

47 
29 

29 
23 

30 
22 

20. 
29  • 

48 
23 

30 
15 

39 
23 

42.6 
29.1 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

33 
24 

37 
27 

36 
26 

40 
23 

52 
34 

55 
35 

51 
34 

57 
33 

49 

34 

49 

35 

44 

.32 

33 
25 

41 
30 

42 
29 

32 
12 

51 
24 

55 
42 

44 
32 

54 
42 

44 

29 

3S 

23 

46 
33 

39 
23 

46 
33 

47 
29 

30 
26 

34 

26 

46 
30 

45 
30 

31 

15 

43.3 
29.0 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
25 

37 
27 

36 
27 

39 

24 

53 
36 

53 
37 

48 
36 

57 
34 

48 
36 

44 
38 

41 
30 

34 
26 

42 
32 

42 
25 

33 
18 

4» 
33 

55 
38 

42 
33 

52 
38 

39 

28 

38 
24 

46 
32 

38 
28 

43 
33 

45 
30 

32 
25 

34 
26 

44 

33 

44 

28 

2» 
18 

39 
23 

42.2 

2».a 

CREAM  BILL 

MAX 

MIN 

30 
20 

30 
20 

33 
20 

33 
19 

40 
26 

52 
33 

42 
28 

55 
34 

46 
32 

46 
31 

40 
34 

28 
18 

34 
23 

35 
24 

34 
9 

44 
21 

^3l 

40 
24 

55 
23 

32 
22 

26 
14 

38 
22 

30 
21 

39 
26 

39 
22 

23 
18 

32 
20 

40 

22 

40 
22 

25 

4 

31 
12 

37.3 
22.6 

DANBORT 

MAX 

MIN 

30 
22 

34 
23 

36 
23 

37 
13 

53 
26 

54 
33 

47 
31 

53 
35 

47 
29 

49 
33 

40 
25 

32 
22 

37 
28 

40 
28 

32 

15 

51 
22 

52 
40 

42 

26 

56 
38 

44 

20 

31 
19 

41 
28 

36 
25 

42 
30 

43 

23 

26 
21 

32 
22 

47 
32 

42 
25 

27 
10 

34 
13 

40.9 
25.2 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

54 
22 

34 
22 

34 
19 

40 
9 

44 
21 

55 
31 

47 
29 

52 
23 

48 
23 

49 
25 

38 
23 

38 
19 

39 
23 

39 
24 

34 
10 

48 
21 

48 
28 

42 
20 

60 
34 

42 
23 

33 
13 

40 
24 

39 
17 

40 
27 

41 
23 

32 
19 

35 
20 

38 
20 

40 
21 

21 
-  5 

34 
0 

41.2 
20.3 

GREENWICH 

MAX 
MIN 

30 
20 

37 
22 

37 
21 

39 
18 

43 
28 

S3 
39 

52 
28 

58 
32 

51 
36 

46 
32 

42 
30 

35 
23 

42 
26 

44 
28 

34 
13 

51 
21 

54 
40 

44 
28 

55 
38 

46 
28 

33 
19 

46 
30 

38 
22 

45 
30 

45 
26 

29 
24 

32 
24 

45 
28 

45 
26 

31 
12 

38 
16 

42.6 
36.1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
27 

34 
29 

37 
25 

42 
20 

55 
31 

56 
36 

SO 
34 

57 
31 

46 
30 

48 
38 

39 
26 

33 
22 

40 
30 

43 
24 

32 
16 

SO 
28 

54 
35 

42 
27 

57 
38 

40 
25 

33 
21 

42 
30 

38 
22 

43 
30 

42 

26 

26 
20 

31 
22 

43 
27 

44 

19 

28 
10 

33 

15 

41.6 
26.3 

MIISLETOWN 

MAX 
MIN 

53 
26 

34 
27 

34 
28 

35 
22 

41 
28 

56 
40 

49 
34 

52 
40 

55 
34 

45 
40 

48 
34 

37 
22 

36 
30 

40 
34 

42 

14 

46 
22 

50 
42 

54 
32 

56 
42 

56 
32 

38 
21 

37 
30 

41 
23 

42 
31 

44 

34 

35 
21 

30 
22 

41 
23 

45 
32 

38 
10 

37 
16 

43.1 
28.7 

HOONT  CAHMEL 

MAX 
MIN 

30 
25 

36 
24 

36 
26 

41 
22 

52 
31 

51 
33 

SO 
33 

55 
30 

46 
33 

47 
36 

41 
27 

32 
23 

39 
27 

42 
23 

33 

15 

50 
23 

54 
36 

44 
31 

53 
36 

38 
24 

32 
22 

44 

28 

40 
23 

42 
29 

43 
27 

27 
22 

32 
23 

42 
28 

42 

22 

28 

6 

32 
16 

41.1 
25.9 

NEW  BAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
26 

37 
29 

37 
27 

41 
23 

53 
35 

53 
38 

48 
37 

59 
38 

47 
36 

43 
33 

41 
29 

34 
24 

42 
32 

43 

25 

32 

18 

47 
32 

55 
38 

43 
33 

53 
39 

40 
25 

38 
23 

46 
32 

40 
26 

44 

32 

44 

29 

29 
24 

33 
23 

45 
32 

42 
36 

31 
16 

40 
21 

42.3 
29.1 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

37 
27 

37 
27 

39 
28 

43 
27 

44 
32 

54 
43 

49 
36 

59 
36 

58 
35 

48 
38 

43 
35 

38 
25 

41 
30 

45 
35 

40 
17 

49 
25 

55 
41 

54 
32 

55 
40 

52 
33 

42 
22 

51 
31 

42 
23 

46 
36 

46 
33 

35 
27 

35 
30 

50 
30 

47 
34 

40 
IS 

45.8 
30.8 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

53 
22 

28 
22 

27 
22 

27 
14 

33 
22 

51 
33 

52 
29 

40 
20 

46 
27 

42 
32 

44 

27 

28 
19 

28 
19 

33 
24 

34 
9 

30 
10 

44 

30 

43 
24 

39 
25 

54 
26 

27 
12 

33 
15 

34 
16 

33 
17 

38 
31 

34 
18 

?J 

32 
21 

41 

25 

31 
3 

18 
3 

36.1 
20.8 

NORWALK 

MAX 
MIN 

33 
22 

38 
24 

40 

19 

39 
16 

45 
27 

54 
40 

52 
28 

59 
25 

52 
28 

49 

32 

49 
32 

35 
26 

42 
29 

42 
26 

37 
13 

51 
18 

55 
37 

48 

27 

52 
38 

48 
29 

37 
18 

47 
31 

45 
19 

45 
30 

46 
30 

30 
26 

35 
25 

46 
26 

47 
30 

34 
14 

40 
15 

44  1 

35.8 

NORWICB  3  ESE 

MAX 
MIN 

48 
27 

34 
29 

38 
26 

43 
20 

44 
26 

55 
42 

48 
35 

56 
34 

46 
32 

46 
38 

43 
31 

36 
22 

38 
29 

42 
32 

33 
12 

49 

21 

53 
38 

48 
29 

56 
37 

51 
32 

35 
19 

44 

26 

40 
24 

45 
32 

45 
30 

35 
24 

33 

21 

46 
28 

46 
33 

35 
11 

38 
16 

43.5 
27.6 

PUTKAH 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

40 
27 

47 
25 
29 
23 

32 
27 

31 
19 
29 
25 

38 
18 

30 
15 
34 
23 

41 
16 

38 
14 
38 
21 

47 
24 

40 
22 
51 
28 

56 
29 

41 
33 
52 
32 

46 
29 

43 
26 
42 
30 

55 
25 

51 
26 
50 
29 

44 
26 

44 
28 
40 
32 

45 
32 

47 
30 
45 
34 

39 
24 

38 
21 
34 
22 

33 
20 

27 
11 
30 
19 

38 
22 

35 
21 
33 
25 

42 
24 

34 
24 
37 
18 

30 
11 

31 
6 
30 
10 

50 
20 

45 
18 
46 
24 

53 
32 

44 

35 
50 
33 

37 
24 

38 
21 
36 
29 

58 
36 

55 
30 
54 
33 

40 
19 

39 
22 
35 
20 

30 
15 

27 

14 
27 
16 

43 
28 

38 
21 
37 
27 

37 
17 

37 
18 

34 
21 

42 
30 

38 
24 
39 
28 

40 
24 

32 
21 
40 
24 

27 
21 

22 
16 
25 
21 

32 
20 

35 
18 
30 
19 

44 

26 

41 
22 

27 
8 

>4 

-  3 
23 

7 

36 
11 

91 

7 
33 
14 

40.7 
22.8 

SALISBURY 
STOKKS 

38 

18 
33 
25 

3S 

21 
39 
15 

ST. 3 
20.1 
37.4 
23.5 

WARREN 

MAX 
MIN 

28 
21 

30 

21 

30 
21 

35 
12 

40 
22 

52 
34 

45 
30 

50 
30 

46 
31 

49 
33 

40 
26 

29 
22 

11 

38 
27 

30 
12 

46 
21 

47 
36 

39 
26 

54 
36 

40 
25 

27 
16 

38 
25 

36 
17 

41 
28 

42 
23 

24 
20 

01 
21 

40 
23 

42 
26 

26 
3 

34 
10 

38.2 
23.3 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

31 
21 

36 
19 

35 

17 

38 
11 

42 
23 

54 
31 

49 
30 

54 
28 

47 
29 

51 
33 

46 
28 

31 
21 

38 
25 

40 
29 

35 
12 

50 
20 

50 
35 

44 
24 

56 
37 

46 
27 

30 
16 

41 
25 

36 
17 

40 
28 

39 
25 

28 
20 

34 
21 

40 
24 

41 
27 

30 
3 

34 
8 

40.8 
23.0 

WATERS URY 

MAX 

MIN 

32 
24 

36 
21 

37 
22 

42 
15 

50 
27 

56 
35 

52 
30 

57 
28 

48 
29 

S3 
34 

45 
26 

35 
17 

41 
25 

42 
26 

36 
12 

53 
21 

55 
37 

44 
28 

57 
38 

44 

25 

34 
17 

45 
26 

39 
18 

44 
27 

43 
25 

30 
18 

35 
19 

43 
25 

44 

26 

31 

1 

35 
11 

43.2 
23.6 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

48 
26 

37 
24 

40 
23 

44 
18 

44 
25 

S3 
42 

49 
29 

60 
26 

49 
27 

47 
38 

41 
28 

34 
25 

41 
25 

45 
32 

36 
14 

52 
16 

56 
37 

50 
25 

55 
40 

51 
30 

34 
20 

49 
32 

41 
19 

45 
32 

44 

35 

35 
26 

35 
24 

47 
30 

45 
32 

36 
8 

44.8 
26.9 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

MAX 

MIN 

34 
26 

33 
29 

36 
24 

40 
21 

53 
30 

55 
32 

48 
33 

56 
31 

45 
31 

47 
34 

38 
24 

32 
19 

38 
28 

41 
21 

30 
12 

51 
26 

52 
34 

1 

41 
26 



55 
32 

40 
22 

32 
19 

40 
29 

36 
21 

40 
28 

43 
24 

24 
19 

30 
20 

37 
26 

39 
18 

28 
1 

33 
11 

40.5 
24.2 

i  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


Station 


conncTiarr 


CouDty 


0130  mci  BkrtM 

0227  LITCBFIELD 
03S1  MEI  LOIDOM 
02»9  LITCHFIELD 
0(;34    HARTTORO 

0801    FAIRflELD 
0B06    rAIRFIELD 
0830    aABTTORD 
0951    LITCriTlKUi 
0973    BARTFORD 


'   CUDLSVOOD  LAEZ  1093   FAIRFIELD 

COCIAPORSrr  FRST   RANCER  14R8   MIDDUISFX 

L-ttJ.lMSTILL£  1536   HAItT70R0 

CUMJM   BILL  1715    LITCHFIELD 

QUBURT  1762   FAIRFIELD 


DAVSOK    LAG 

LAST   HAVE* 

EASTOI   LAKZ   RESERTOIR 

FALLS   TILLAGE 

CSESniCH 

GBOTOR 

aABTTORD 

aARTFORO   VB   AIRPORT 

H£lLOCKS   RESERVOIR 

JEWSrr  CITT 


1796  XEI  MA VEX 

2169  HEW  HAVEM 

2388  FAIRFIELD 

2658  LITCHFIELD 

3137  FAIRFIELD 

3307  KEl    LOXUW 

3446  HARTFORD 

3451  HARTFtMU) 

3S83  ENFIELD 

3857  HEW    LOHDOK 


LAD   EOROVOC  3989   NEW   LOHDOK 

LAtTREL    RESERVOIR  4096    FAIRFIELD 

UKHESTEK  4443    H.4RTF0RD 

HEAD   POHD    RESERVOIR  4599  FAIRFIELD 

NIDDLrrOVM  4767    HIDDLESEX 

mLFORO  4790   KEW   HAVER 

HOHAWX  FOREST   RAKER   ST  4933   LITCHFIELD 

MXDCS   BBERVOIR  5018   HIDDIESEX 

KOOirr   CARMEL  t5077    HEW    HAVEN 

]*ATCBAUC    FOREST    RANGER  15125   WIHDQAH 


!(EW    BARTTORD 

HSn   HAVEN    WB    AIRPORT 

SEimCTOX 

■It    LONDON 

^OBFOLX   2   MI    51 


5262  LITCHFIELD 
5273  HEW  HAVEN 
5285  HARTFORD 
5309  HEW  LONDON 
5445  LITCHFIELD 


NOaTB  BRAHFOeD  5510   HEW   H*VEH 

NORTH  COILFORD  564I    NEW   HAVEN 

■QKTB  STAIIFORD  SESERT01B5772  FAIRFIELD 
ROBWALI  5892  FAIRTIELD 

NOniCB   3   MI   ESE  5904   HEW   LONDON 

PACBAUC  ST  FRST  3  MI  HE  6131  NEW  LONDON 
PSOPLZS  FRST  RANCEH  STA  6239  LITCHFIELD 
PROSPECT  6597  HEW   BATEK 

PimUH  6645   WINDBAM 

PimtAH   HEIGHTS  6650  VIKDHAH 


POTHAM    LAKE 
aOCETILLE 
SOCEWOOD    LAKE 
ROCET   RIVER   DAH 
BDOtlD   POND 

SALISBURT 

SADCATDCZ   RESERVOIR 
SHELTON 
^HEPAIK   DAB 
SHinTLE   KEADOW   RES 

STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON    DAN 
STORSS 

THOMPSCWVILLE 
TOBRIXCTON    1 

TORRINCTCM    2 

TRAPS   FALLS   RESERVOIR 

■ARREN 

lASHISGTOW 
■ATERBUHT 

•ATEBBHRT  CITT  HALL 
WEPAIADC  RESERVOIR 
VESTBROOE 
>£ST  RARTFORD 
■EST  HARTLAHO 

■BIGVILLE  RESEr/OIR 
taiTNET  LAEE 
WIGI'M  RESERVOIR 
»1U-JM.\»TIC 
■OIXCTT  RESERVOIR 


AUCDSTA  AIR] 
BANGOR 
BAB  HARBOR 


66S5  FAIRFIELD 
6942  TOLLAMD 
6954  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 

7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 
7361  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 
7432  HARTFORD 

7946  TOLLAND 
eoeS  FAIRFIELD 
8138  TOLLAND 
8364  HARTFORD 
8436  LITCHFIELD 

8441  LITCHIIELO 
8488  FAIRFIELD 
8835  LITCHFIELD 
8859  LITCHFIELD 
8906  NEW  HAVEN 

8911  NEW  HAVEF 
90O7  NEW  HAVEN 
9067  MIDDLESEX 
Sl62  HARTFORD 
9174  HARTFORD 

9508  HARTFORD 
9544  NEW  HAVEN 
9568  LITCHFIELD 
9592  WINDHAM 
9759  HEW  HAVEN 


41  37 

41  56 
41  30 


41  10 
41  43 
41  40 


41 


73  OS 
73  02 
73  06 
72  57 
72  44 


73   08 

73  se 

73   39 
73   58 

73   28 

72   31 

72  56 

73  20 


Obser- 
vation 
time 


73  , 


.41  22  '  72  59  | 

;41  17   72  52  < 

41  14   73  15  ; 

!41  57  73  32  ! 

!41  05  ,  73  42 

41  21  ,  72  02  i 

41  46   72  42  : 

,41  44   72  39  I 

141  14   73  18  ' 

141  38   71  54  , 


Refex 

to 
tables 


41  34 

41  10 

41  46 

41  12 

41  33 


72  11 

73  33 

72  29 

73  31 
72  43 


SA  ANSOKIA  WATER  CO 
8A    WATER    BUR    HARTFORD 

HID  iBALTIC  MILLS  CO 
8A    WATER    BUR    HARTFORD 

MID    FNG    DEPT    HARTFORD 

8P    BRIDGEPORT    HYDRAUTI 
MIDlU    S    WEATHER   BUREAU 
8A  IBRISTOL   WATER   CO 
7A  iCONN   LIGHT  k  POWER 
8A    WATER    BUR    HARTFORD 

HID  !CONN   LIGHT  ft   POWER 
8A  1ST    FORESTER    HARTFORI 
8A    EDflK    R   WILDER 
5P      5P   T   S   GOLD 

SS  JOSEPH  L  SIMKO  JR 


8A    NEW    HAVEN    WATER    CO 
8A    NEW    HAVEN    WATER    CO 
7P   BRIDCLPORT   HYDARULIC 
8A  I  CONN    POWER    CO 
7A  iCBARI^S    E    MOHR 

I 
IID  IWATER   li   ELEC   DEPT 

HID  ENG  DEPT  HARTFORD 
ID  lU  S  WEATHER  BUREAU 
7P   BRIDGEPORT    HYDARULIl 

MID    JEWETT    CITT    WATER    C! 

SA  |nEW    LOIfDON    WTR    WORK 
8A   STAMFORD  WATER   CO 
8A  .MANCHESTER   WTR    DEPT 


41  12  73    OS 

41  SO  73   18 

41  30  72   26 

41  24  72   55 

>41  53  72   OS 

,41  53  72   57 

41  16  72   S3 

41  42  72   44 

Al  20  72   04 

41  58  73    13  i 


41  20 
kl  23 
41  07 
Al  OS 
l41  33 


41  56 
41  30 
4l  54 
41  54 


72  46 

72  43 

73  32  I 
73  26  , 

72  01 

71  51 

73  00 

72  57  I 
71  56  I 
71  52  ! 


41   05  73  38  I 
|41  52  '  72  36  | 

41  06  73  38  I 

41  35  73  26 

41  18  73  32 

,-11  59  73  27  I 

41  15  73  21 

1*1  19  73  05 

41  43  73  18 

|41  39  72  49 

^1  58  72  18 

41  23  73  10 

41  49  72  15 

42  00  72  36 
41  48  73  07  I 

41  48  73  08  I 

41  17  73  09  ■ 

41  44  73  20  I 

41  38  73  19 
)41  33  ■  73  02 


380 

200 

MID 

400 

380 

6 

HID 

150 

5P 

13B0 

7A 

213 

276 

200 

116 

6P 

205 

7P 

372 


2N    KORNEL    BAILET 

8A    NEW    HAVEN    WATER    CO 
8A    ST    FORESTER    HARTFORT 
IID    FRANK    P    O'NEILL 
2H    B    W    MAC    FARLAND 
(    8A    ST    FORESTER 


iR  BUR  HARTFORD 
MID  |U  S  WEATHER  BUREAU 
MID  'enG  i>EFT  HABTFORD 
5P  JDEPT  PDBLIC  WORKS 
7A  iNORUAN   E   SMITH 

8A    NEW    HAVEN    WATER    CU 
8A  IhEW    HAVEN    WATER   CC 
8A  ISTAHFORD  WATER  CO 
6P  iL   M   COMSTOCK 
7P  CHARLES    K    CRARY 


I  I    5P   A    G    ABBOTT 

SA    ST    FORESTER    HARTFORE 
'  I    8A    NEW    HAVEN    WATER   CO 

:    9P  1    9P  ALPHONSE    BONNER 
I  MID  IWHITHAK    DANIELSON 

8A   GREENWICH   WATER   CO 
HID    ROCKVILLE    WTR    &   AQUE 
I  I    8A  ,GREENWICH    WATER   CO 

7A  CONN    LIGHT   k   POWER 
'  I    3P  iR    E    MARTIN 

,  I 

!   8A  j    SP  HAROLD   MYERS 

7P  IBRIDGEPORT   HYDRAULIC 
I    8A    BIRMINGHAM    WATER    CO 
|HID  iBUB    EKC   WATERBURY 
;    8A    WTR    COM    NEW    BRITAIN 


I    8A  CONN    LIGHT    L    POWER 

■  I    7A  CONN    LIGBT    k    POWER 

640  HID   MID  AGR    EXP    STATION 

100   I  8A  CONN    LIGHT    k   POWER 

580  MID  TORRINGTON    WTR    CO 


41  34 

'U  IB 

41  18 

5   41  45 

5  42  00 

S  41  44 

4  41  20 

7  41  40 


BETHEL 

bUSSOA    DAM 
"ARieOC   WB   AIRPORT 
CLATTOH   lAKS 
^'ORINNA 
tASTVOBJ  WB   CITT 


0275  XENMEBEC  9  44  19 

03SO  PENOBSCOT  11   44  48 

0371    HANCOCK  4  44  23 

C4S0  WALDO  4  44  24 

0571   OXFORD  1   44  25 


73  02 
73  02 
72  26 
72  47 
72    58 

72    57 

72  55 

73  08 
72  14 
72   56 


69  46 
68   48 

6B  12 ; 


6C3 


340  I 

I 
475  I 


8A    TORRINGTON    REGISTER 
7P   BRlDGEPOrtT    HYDRAULK 
6P  I   6P  MART   C   OLIVER 
8P      eP  THE    GUNNERY    SCHOOL 
7P  ,    7P  AMERICAN    REPUBLIC    CC 


IMID    BUR    ENG   WATERBURY 
186  I  I    SA    NEW    HAVEN    WATER    CO 

40      4P      4P    JAMES    RINTOUL 
275  j  I    8A  WATER    BUR    HARTFORD 

1180  8A    WATER    BUR    hARTFORD 


570 


70  48   640  I 


8A  WTR  COM  NEW  BRITAIN 
8A  NEW  HAVEN  WATER  CO 

12N  WATERBURY  WATER  CO 
7A  CONN  LIGHT  L   POWER 

,    8A  WTR    COM   NEW    BRITAIN 


IID  CIVIL  AERO  ADH 
3P  SA^NGOR   BTDRO-ELEC  CO 
SP  ACADIA   NATL   PARK 
8P  >A    L    RAHSDELL 
HID    RUMFORD    FLS    PWR    CO 


0814  SOHERSET 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
2426  WASHINGTON 


EAST    SARCSftVILLE  2    MI    E    2442   PISCATAQUIS 
CAST  WINTHIOP  2539  KENNEBEC 

ELLSWORTH  2620   HANCOCK 

I08T1S  2700  FRANKLIN 

FARMINGTON  2765   FRANCLIX 


FORT    FAIRFIELO 
FORT    KENT    1    HI    K 
fORT    KENT 
GARDINER 
GILEAD 

GRAND   LAKE    STREAM 

GtrSNTILLE 

HIRAM 

BOCcTON    AIRPORT 

HOQLTON    1    MI    NE 


JACKHAR    1    HI    NNW 

JONESBORO 

LfWlSTON 

MACHIAS 
HAD I SON 

MIDDLE   DAM 
HILLINOCKET 
MILLINOCKET  AIRPORT 
■ILLINOCEET   DAH 
MILO 

WILTON 
■009EHEAD 

NORTH   AHDOVRR 
NORTH    E 
OLD   TOWN 


OLD    TOWN    AIR) 
OKONO 
PORTLAND 
PORTLAND    WB   i 
PRENTISS 


28C8  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
2883  AROOSTOOK 
3046  KENHEEEC 
3110  OXFORD 

3261  WASHINGTON 
3352  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 

4183  WASHINGTON 

4560  ANDROSCOGGIN 

4878  WASHINGTON 

4927  SOMERSET 

52S1  OXFORD 
5304  PEHOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 
5314  PISCATAQUIS 
5347  PISCATAQUIS 

5357  OXFORD 

5460  SOMERSET 

5805  OXFORD 

5875  CUMBERLAND 

6420  PENOBSCOT 

6425  PENOBSCOT 
6430  PENOBSCOT 
6900  CUHBERLAin) 
^905  CtniBERljUn) 
8927  PEXOBSCOr 


9  45  40 
15  46  52 
15  46  37 
11  44  55 

4  44  54 

II  45  10 
9  44  13 
4  44  32 
9  4S  13 
9  44  40 

IS  46  46 
15  47  IS 
15  47  15 
9  44  15 
1  44  24 

14  45  11 
9  45  27 

13  43  51 

15  46  07 
IS  46  0&' 

9  45  38 

4  44  39 
1  44  06 


69  SO  , 

68  01 

69  32 
69  16 

66  59 

69  20 

69  54 
68  26 

70  29 
70  09 

67  52 

68  36 

68  36 

69  45 

70  58 

67  48 

69  36 

70  48 
67  47 

67  50  , 

70  16 
67  39 

70  10 


100  (     7A  WALTER  THURSTON 
628  MID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 
000      iHID  ABBIE  H  PACQUET 
320   4P   4P  R  AMSDEN 
33  MID  MID  U  3  WEATHER  BUREAU 

400  SP  !  5P  E  L  HOWARD 

173  4P   4P  AUGUSTA  WATER  DIST 

24     illP  BANGOR  RTDRO-ELKC  CO 
160      KID  I>ONALD  A  CHICK 

420  6P  I  6P  C  S  PREBLE 


710 


:  CO 


9  44  48   69  54 


1  44  45 

11  45  39 

11  45  40 

11  46  17 


70  58 
68  42 
68  42 

68  46 

69  01 


70  47 
70  43 
68  39 

68  40 
68  42 
70  15 
70  J9 
68  10 


IID  STATE  PISH  HATCHERY  | 
1061  XID  [mid  B  C  3AWYER 

6P  CUMBERLAND  CO  PU,  cd 
459  HID  [mid  ,CIVIL  AERO  ADH 
410  6P  ,  6P  WILLIAM  CUMMINC     ' 

1180      6P  P  H  TBIPP  I 

185  7A   7A  IRVIN  C  MASON       i 
182  IfID  9P  tnriON  WATER  P1R  CO 

32     '  8A  BANGOR  HTDRU-ELEC  CC 
257   6P  ':    6P  GREAT  NORTHH  PAPER 

1500  I  7P  UHIOS  WATER  PWR  CO 
388  5P  SA  GREAT  NORTHR  PAPER 
40S  MID  iMID  CIVIL  AERO  ADM 

7A  I  7A  ERVIN  LCVELL         I 
290      SA  MAINE  PtmLIC  8EKV  C(\ 

640  HID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
1028       7A  H  LA  MONTAGHE 

HID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
7P  7P  C  L  CBADBOURME 
5P  I  5P  T  W  CLARK 

24  MID  |hiD  civil  AERO  ADH 
115       4P  PHT3  DPT  U  OF  MAINS 
65   BA  [  BA  □  S  WEATHER  BUREAU 

61  HID  Hid  u  s  weatber  bureau 

622  I  7P  I  7P  |L  A  AVKRILL 


2   3  4   S 

3 

2   3  5 

2   3  4   5 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    1949 


Station 


PRESqUE    lf"..S 
RIPOGENUS   DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND    1    MI   W 
ROXBURY 

RUMFORD  3    MI    SW 
RUMFORD   1   MI    SSE 
,SKOWFEGAN 
SP'lSft  ANDOVER 
eO^ii    WEST    HARBOR 

SQOA   PAN   DAM 
SUNDAY    RIVER 
SWANS    FALLS 
THE    FORKS 
UPPER    DAM 

VAHCEBORO 

WINSLOW 
WOODLAND 


MASSACHUSETTS 


ARLINGTON 
ASHBURNKAH 
ASHLAND 


BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BOYLSTON 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSBT 


CONCORD 

EAST  NAREHAM 

EOGARTOWH 

FALL  RIVZR  2  MI  NE 

FITCHBURG 
F RAH INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 

HARDWICK 
HARVARD  FOREST 
HATCHVILLE 
HA VERB ILL 
HEATH 

HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANNIS  1  HI  E 
IPSWICH 

JEFFERSON 
KNIGBTVILLE  DAH 
LAKE  COCHITLATE 
LAWRENCE 
LOWELL 

MAI'SFIELD 
I HENDON   AI RPORT 
MIDDLEBORO 
MIDDLETON 
MIIJORD 

HILLBURY 
MONTAGUE    CITY 
NANTUCKET   WB    AIRPORT 
NEW    BEDFORD 
NEWBURYPOffT 

NEW  SALEM 
I  NEWTON 
,NORTHBRIDGE 

NORTH  TRURO 

PELHAM 


PERU 

PETERSHAM 
PITTSFIELD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PRINCETON 
QUABBIN  INTAKE 
ROCCPORT  1  UI  ESE 

SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGRECANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHER' DGE 

SOUTH  ECREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD 
JPRINGFI£'.0  NEWS  BIJ)C 
STATE  FARM 

STERLING 

STERLING  3  MI  NW 
STOCKBHIDCE 
: SWAMP8C0TT 


TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE  1 
WARE  2 
WASHINGTON 

WEBSTER 

V^ST  BRIMFIELD 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 

WBSTFIELD   2   MI    NE 

WESTON  2  HI  NW 
WEST  OTIS 
WE8T0VEF  FIELD 
WEST  RUTLAND 
WINCHENDOR 


MEff  HAMPSHIRE 


County 


6937  AROOSTOOK 
7174  PISCATAQUIS 
72SQ  KNOX 
7255  KMOX 
7315 (OXFORD 

7325  OXFORD 
7330  I  OXFORD 
7827 i SOMERSET 
79-10  OXFORD 
8301  I  HANCOCK 

8398  I  AROOSTOOK 
8598  OXFORD 
8641  OXFORD 
8721  SOMERSET 


WASHINGTON 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


0049  BERKSHIRE 
0120  HAMPSHIRE 
0166  MIDDLESEX 
0190  WORCESTER 
0218  MIDDLESEX 


0257 

WORCESTER 

0551 

NORFOLK 

0562 

0655 

MIDDLESEX 

0666 

WORCESTER 

0736 

NORFOLK 

0770 

SUFFOLK 

0801 

WORCESTER 

4449 
4667 
4711 
4744 
4760 


BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 


4771  WORCESTER 
4903  FRANKLIN 
5159: NANTUCKET 
5246  BRISTOL 
5285  ESSEX 

5306  FRANKLIN 
531?: MIDDLESEX 
5514  WORCESTER 
5891  BARNSTABLE 
6251 1  HAMPSHIRE 

I 
6262 [ PLYMOUTH 
6311  BERKSHIRE 
6322i WORCESTER 
6409! BEKKSHIRE 
64141  BERKSHIRE 

■  6425  HAMPSaiRE 
6416: PLYMOUTH 

' 6644  WORCESTER 
6699  HAMPSHIRE 
'6977  ESSEX 

■  7124  ESSEX 


1 
! 7682; BERKSHIRE 
80301  MIDDLESEX 
[80461  HAMPDEN 
I  8051  HAMPDEN 
I  8101  PLYMOUTH 

■8154  WORCESTER 
8159;  STEflLING 

181811  BERKSHIRB 
8301  ESSEX 
8367 1  BRISTOL 

'sssol  FRANKLIN 
! 87S5:  NORFOLK 
, 8793  HAMPSHIRE 
879R, HAMPSHIRE 
BH42' BERKSHIRE 

8918  WORCESTER 

9093  HAMPDEN 

913G  HAMPSHIRE 

. 9191  HAMPDEN 

9196  HAMPDEN 

I  9360  MIDDLESEX 
9371  BERKSHIRE 
9382  HAMPDEN 

'  9442  WORCESTER 
9770  WORCESTER 


I      I      I 

31  J  |l 


lObser- 
I  vation 
[  time 


16  39 
5  S3 
4   06 


68  00 

69  15 
69   07 

69  08 

70  36  . 

70   34 
70   33 

69  43 

70  44  I 
68    191 


Refer 

to 
tables 


10 


68  20  568 
70  52  725 
70    59  400 

69  58  570 

70  52   1484 

67    26 j    410 

69   38  90 

67   24  140 


42 

39 

73 

06 

42 

24 

72 

32 

42 

25 

71 

n 

42 

39 

71 

53 

42 

18 

71 

28 

5P  HAINE  EXP  STATION 
8A  GREAT  NORTHN  PAPER 
P    OLIVER    W    HOLMES 

HID    MARSHALL    E    REED 

D   EVALINE    A    WARREN 
D    RUMFORD    PLS    PWR    CO 
D    CENTRAL    MAINE    PWR 
D    RUHFORD    FLS    PWR    CO 
D    U    S    COAST    GUARD 

I    C    STEVENS 
,MID    ROLAND    FLEET 
HID    PUBLIC    SERVICE    CO 
8A    GLADYS    H    DUHGIrf 
9P    UNION    WATER    PWF.    CO 

6P   6P  SETH  A  GOOD 

8A   8A  HOLL'WORTH/WHITNEY 

8A,  8A  ST  CROIX  PAPER  CO 


750   HID   8A[HEW  ENGLAND  PWR  CO 

8P  HID  MASS  AGR  EXP  STA 
180  '  6p:  6P  JOHN  F  NICHOLS 
1190'      8A  H  C  STEWART 
227  ;      7A  METRO  WATER  WORKS 


5  42  35  72  13  1000 

4  42  13  70  49   40 

5  42  17  72  21   556 
10  142  34)  71  16   139 

5  42  38,  72  0?'  840 


MIDDLESEX 
1 
1425[ CONNECTICUT 
1436  HAMPSHIRE 
1447  SUFFOLK 
1561  WORCESTER 
1582  NORFOLK 

1589  WORCESTER 
I  1622  MIDDLESEX 
[2451  PLYMOUTH 
I  2501 : DUKES 

2642, BRISTOL 

I  2806 [ WORCESTER 
[2975  MIDDLESEX 
i  2997 [ NORFOLK 
!3052[ WORCESTER 
1 32701  MIDDLESEX 

13401' WORCESTER 
'34:i9' WORCESTER 
3471  BARNSTABLE 
3505! ESSEX 
3549|  FRANKLIN 

3702  HAMPDEN 
3713  BEPJCSHIRE 
3772  WORCESTER 
3821  BARNSTABLE 
3876' ESSEX 


3931 
3985[ HAMPSHIRE 
40121  MIDDLESEX 
4105  ESSEX 
4313  I 


8A 


8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
BA  METRO  DIST  WTR  COMM 
7P  GEORGE  S  FLINT 
HID  L  P  VIGNEAULT 


2    3 


640 


42    13  71   07 

42   22  71   02 

42   22  71   431 

42   05'  71    01'    110 

42   23,  71   07: 

42    17,  72   59 1    600 

42  23  72   61    1360 

43  20[  71   12,    124 
71   41 


7P      7P   BLUE    HILL    OBSERV TY  2   3 

mid; MID    U    S    WEATHER    BUREAU  2    3 

AR    MRS    LORING    H    REED  3 

4P,     4P    CITY    ENGINLER  2    3 

MID   BLUE    HILL    OBSERVTY  3    ■ 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

4P'  7A  METRO  WATER  WORKS  2  3 

AR: METRO  HATER  WORKS  2  3 


16   70  50    60    7A   7A' OSCAR  JOHNSON 


5  42  23 
10  42  27 
4  41  461 
41  23, 


72  04 
71  22 
70  40 

70  31 


8A  METRO  DIS 


18    8A   8A 


4; 41  43:  71  08   19C 

10  42  34  71  46:  402 

10  42  17  71  251  172 

4  42  06  71  24)  320 

5  42   35  71  59(1110 
10   42   36  71  35;    325 


5   42  20 

5   42  32 

4  41  37i 
10   42  46[ 

5  42  40 


72  12 [  950 
72  11  1242 

70  32:   70 

71  02   60 

72  49 1  1450 

90 


72  36 
72  58 
72  00  1030 


10 

42  22 

71 

!i4 

5 [42  17 

72 

52 

4 [42  19 

71 

23 

42  42 

71 

10 

10 

42  38 

71 

19 

4  42  03 
4  42  06 
4  41  54| 
4  42  36' 

4  42  10[ 


71  12 
71  34 

70  54 

71  01 
71  31 


4  42  12\  71  45 

5  42  35I  72  34 
4  41  15[  70  04 
4  41  38  70  56 
4  42  50;  70  55' 


THELKA  LAUKKA  2  3 

ELIZABETH  B  HOUGH  2  3 

I lOP  MID  RICHARD  C    BRIGHAH  2  3 
I 

I  8A   8A  DEPT  PUBLIC  WORKS  2  3 

SA   7A  METRO  WATER  WORKS  2  3 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

BA  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8A  ST/TE  DEPT  HEALTH  3 
'  MID  DIR  HARVARD  FOREST  ,   3  ' 

!  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 
:  7P  EARL  F  SMITH       1   3 

I  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

'  8A|  A  W  LADD  3 

4p,  8a  new  england  pwr  co  2  3 

8a  state  dept  health  3 

6p:  6p  warren  sperl  2  3  ■ 

8a  state  dept  health  3 

'    ab  metro  water  works  3 

8a  8a, floyd  k  anderson  2  3  ■ 

7a  7a  metro  water  works  2  3 

9p'  mid]  essex  company  2  3 

5P   8A[  PROPS  LOCKStCANALS  2  3 

I  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

I  MID  ALBERT  POULIOT  3  ■ 

!  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

SS!  8A[ WILLIAM  R  HOELZEL  2  3 

i  8A[ STATE  DEPT  HEALTH  3 


8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
150  I       8A  GEORGE  H  LOBLEY 

I  MID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 
63  [mid;  4P  CITY  ENGINEER 
20  1       8A  STATE  DEPT  HEALTH 


72  20   750 
71.13   100 

71  40   300 
70  04;  138 

72  24 [ 1150 

70  49   65 

73  04  1700 

72  12; 1080 

73  15  1037 
73  17  1153 

72  Ssl 1650 

70  42[   21 

71  52 [ 1050 


8A  METRO  DIST  WTR  COl 
,  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
. MID  U  3  COAST  GUARD 

8A    METRO    IiIST    WTR    ( 


OMM 


5  42  31 

I  4  41  5S 

I  10  42  27 

I  5  42  22 

I  4  42  39 

4  42  32 


5  42  36,  72  44   400 


73  25' 

71  06  [ 
73  35! 

72  36! 

70  57 1 

71  49 

71  48[ 

73  19 

70  54, 

71  09, 


i  8A,  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8A  STATE  DEPT  UtIALTH  3 

«A'  HARVARD  FOREST  3 

12N,  12N  CITY  ENGINEER  3  3    I 

MID]  HID  U  S  WEATHER  BUREAU  1  3  3  -1  ; 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

4P   4P[ PLYMOUTH  CORDAGE  C0[  2  3    I 

AR  METRO  HATER  WORKS  3 

8A  METRO  Water  WORKS  3 

7P  7p!  rev  R  M  barker  2  3  4! 


Si  42  36! 

I  42  11 

5|  42  17 

51  42  16 

51  42  22 

17 1  42  03; 
5   42    10 

S[42  29 
5]  42  06 
5   42   09 

4;  42  23 
Si  42  It 
5'  42  12 
5  42  22 
5   42  43 


73   331 

71  151 

72  17l 
72    16' 


71  53   450  ; 
73  16,  435 
73  58  1305  ' 
73  43 


8P,  U  S  COAST  CUAIJ)     I 
MID  HID  W  A  WINSOR 

BA.  BRISTOL  00  AGR  SCRL 
8A'   8A,  new  ENGLAND  PWR  CO 
,  SAJ  STATE  DEPT  HEALTH 

j  8Aj  STATE  DEPT  HEALTH 
7A  METRO  WATER  WORKS 
4P]  4P[  U  S  ARMORY 
8aI  8A,  ROBERT  A  PINE 

I  KID  JAMES  E  WA><REN 

AR  METRO  WATER  WORKS 
HID,  NUNCIO  LANCIAhl 
9P<  9P:  NESBIT  H  BANGS 
7P)  7P  WESTON  K  LEWIS 
6P.  6P  WATER  WORKS 

6P:  hid'  t  MASS  ELEC  CO 
8Pi  SP;  PARKER  N  CHICK 

[  BA  J  W  KEILLY 

,  BA  STATE  DEPT  HFjILTH 
HID  MRS  A  W  JOHNSON 

.  8A[  STATE  DEPT  HEALTH 
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February,  1949  opened  with  a  week  of 
with  rain  or  freezing  rain  hampered 
temperatures  and  fair  periods  permit 
portion  and  winter  sports  activities 
was  near  a  foot  in  the  highlands  of 
northeast  to  over  two  feet  in  interi 
and  by  the  20th  the  ground  was  bare 
northern  division.   Periods  of  high 
20th  prevailed  over  all  New  England, 
Under  repeated  northward  thrusts  of 
birds  arrived  in  the  south  portion, 
still  an  important  industry  in  many 
season,  and  was  impracticable  except 
with  a  decided  excess  in  temperature 


GENERAL  SUMMARY 

typical  winter  weather.   Moderate  snowfalls,  some 
highway  travel  by  icing  at  intervals.   Seasonable 
ted  ice-cutting  and  lumbering  operations  in  the  north 

throughout  the  Section.   By  the  7th  the  snow  cover 
Connecticut  and  Massachusetts,  increasing  toward  the 
or  Maine.   Rapid  diminution  closely  followed,  however, 
except  on  northern  slopes  and  the  uplands  of  the 
temperature  around  the  9th  and  from  the  13th  to  the 

rapidly  reducing  the  snow  cover  and  ice  thickness, 
warm  air  early  flowers  bloomed  and  early  migrating 
and  maple  sugar  production  started.   Ice-cutting, 
rural  areas,  labored  against  a  belated  and  unfavorable 

in  the  northern-interior.   It  was  the  fourth  month 


It  was  the  warmest  February  of  the  last  twelve  and  the  seventh  warmest  of  record.   Thus 
the  winter  quarter  ended  with  an  average  excess  of  4.5°  for  the  three  month  period,  making 
it  the  mildest  since  1936-7.   On  the  last  evening  and  night  of  the  month  there  began  a 
heavy  northeast  snowstorm,  which  deposited  12  to  18  inches  over  southwestern  Connecticut 
and  lesser  amount  to  the  north  and  east.   In  southeastern  Massachusetts  this  storm  caused 
considerable  damage  to  wire  services,  trees  and  signs  by  easterly  gales.  M.T.N. 

TEMPERATURE 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section,  based  on  154  records,  was  27.3°,  which  is 
4.6°  above  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  temperature  for  the  northern  divi- 
sion was  23.0°;  for  the  southern  division  32.5°.   The  highest  monthly  mean  was  38.0°  at 
New  London,  Conn.;  the  lowest  was  10.8°  at  Fort  Kent,  Me.   The  highest  recorded  was  70° 
at  Greenwich,  Conn.,  on  the  15th;  the  lowest  was  -30°  at  Fort  Kent,  Me.,  on  the  9th.   The 
greatest  monthly  range  was  83°  at  Fabyan,  N.H.;  the  least  was  36°  at  Nantucket,  Mass. 

PRECIPITATION 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section,  based  on  150  records,  was  2.85  inches, 
which  is  0.19  inch  below  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  precipitation  for 
the  northern  division  was  2.47  inches;  for  the  southern  division  3.29  inches.   The  great- 
est monthly  amount  was  6.30  inches  at  Block  Island,  R.I.;  the  least  was  0.95  inches  at 
Bethlehem,  N.H.   The  greatest  amount  in  24  hours  was  1.93  inches  at  Shelburne  Falls,  Mass. 
on  the  1st.   The  average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  of  precipitation  was  11, 
which  is  2  above  the  mean  for  the  past  62  years. 

The  average  snowfall  for  the  northern  division,  based  on  79  records,  was  16.6  inches;  for 
the  southern  division,  based  on  69  records,  9.7  inches;  for  the  Section,  based  on  148 
records,  13.4  inches,  which  is  3.2  inches  below  the  mean  for  the  past  62  years. 
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In  addition  to  the  cllmatologlcal  data  fron  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydroclima- 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologic  Bulletin 
Series.   The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
Individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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18.2 

3.08 

19.4 

9 

1890 

24.7 
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32.9 

70 

-    7 
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15.6 

10 

1891 

23.0 

58 

-28 

30.6 

63 

-    8 

3.20 

17.4 

5.17 

12.7 

16 

1923 

10.5 

46 

-38 

20.6 

53 

-18 

1.33 

16.2 

1.99 

15.9 

9 

1892 

22.0 

50 

-26 

27.9 

54 

-14 

1.97 

20.5 

2.09 

14.0 

8 

1924 

13.3 

49 

-28 

23.6 

54 

-    9 

2.00 

20.4 

2.80 

16.5 

9 

1893 

16.8 

59 

-32 

28.5 

57 

-11 

4.56 

41,6 

6.65 

38.5 

13 

1925 

25.9 

62 

-20 

34.6 

66 

-    1 

2.85 

11.5 

2.49 

1.6 

9 

1894 

15.9 

59 

-42 

22.0 

56 

-25 

2.19 

23.6 

3.53 

22.2 

9 

1926 

16.1 

47 

-28 

25.3 

54 

-15 

3.13 

30.5 

5.38 

27.2 

11 

1895 

15.9 

48 

-27 

21.2 

52 

-19 

1.02 

11.4 

1.12 

11.0 

5 

1927 

20.6 

56 

-32 

31.3 

56 

4 

2.81 

30.0 

3.35 

14.3 

12 

1896 

19.1 

52 

-42 

27.1 

57 

-24 

4.45 

21.0 

5.69 

12.1 

11 

1928 

18.5 

55 

-37 

27.9 

59 

-    9 

2.16 

10.9 
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51 
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54 

3 

1.79 

16.7 

1 

3.15 
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7 

COMPARATIVE  DATA  (  Northern:   Maine,  New  Hampshire  and  Vermont;  Southern:   Massachusetts,  Rhode  Island  and 
Connecticut) 

Pressure,  Wind,  Humidity,  Sunshine,  Degree  Days  for  this  issue  will  appear  on  page  41. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1949 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

"9 

■^ 

i 

1 

Station 

1 

< 

a 

a 

1 
ja 

1 

1 

J 

1 

t 

g 

b 
0) 

1 

1 

S 

i 

a 

e2 

1 

1 
1 

^ 

e2 

8 
1 

1 

8 

S 

o 
en 

a 

i 

8 

MAINE 

AUCDSTA  WB  AIRPORT 

23.5 

50 

9+ 

-10 

12 

28 

1.67 

.46 

7 

15.1 

18 

7 

11 

2 

BAR  HARBOR 

28.2 

6.1 

53 

19 

-  3 

7 

27 

4.95 

1.10 

1.87 

23 

12.5 

20 

1 

11 

6 

1 

BELFAST 

25.4 

55 

19 

-11 

12 

28 

3.37 

.87 

7 

13.0 

22 

7 

10 

5 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

10.7 

0.0 

41 

9 

-24 

4 

28 

2.21 

.20 

.56 

7 

31.5 

29 

26 

12 

4 

CORINNA 

22. 4H 

19 

12 

EASTPORT  WB  CITY 

25.4 

3.9 

51 

19 

-  3 

12 

26 

4.35 

1.00 

1.61 

23 

26.0 

10 

5 

12 

5 

1 

EAST  SANGERVILLE  2 

20.3 

55 

9 

-14 

7 

28 

2.33 

.64 

15 

28.0 

9 

EAST  WINTHROP 

24.1 

53 

19 

-18 

12 

28 

2.81 

.07 

.57 

7 

18.5 

21 

7 

13 

S 

FARHINGTON 

22.0 

4.1 

50 

9+ 

-21 

12 

28 

2.77 

-  .08 

.85 

15 

22.1 

24 

7 

10 

5 

FORT  KENT  1  E 

10.8 

43 

9 

-30 

4 

28 

2.00 

.02 

.41 

1 

28.9 

26 

25+ 

7 

4 

GARDINER 

24.7 

5.2 

55 

19 

-12 

12 

28 

2.79 

-  .60 

.66 

7 

20.0 

14 

4 

GREENVILLE 

16.2 

2.7 

48 

9 

-22 

6  ■ 

28 

2.13 

-  .59 

.82 

15 

23.3 

25 

7 

11 

4 

HOULTON  AIRPORT 

12.8 

1.9 

44 

9 

-26 

6 

28 

1.67 

-  .26 

.42 

15 

25.4 

26 

15 

11 

3 

HOULTON  1  NE 

15.3 

1.6 

45 

9 

-23 

6 

28 

2.52 

.59 

.55 

15 

28.0 

23 

15+ 

11 

4 

JONESBORO 

22.1 

58 

19 

-10 

12+ 

28 

5.01E 

24.0 

14 

6 

11 

LEWISTON 

25.4 

6.2 

53 

9+ 

-  7 

12 

27 

2.67 

-  .94 

.64 

7 

17.1 

11 

5 

MADISON 

21.8 

6.6 

53 

19 

-20 

6+ 

28 

2.44 

-  .31 

.64 

15 

25.7 

11 

6 

MILLINOCKET 

18.1 

3.1 

45 

9 

-20 

12 

28 

2.14 

-  .65 

23.2 

11 

MILLINOCKET  AIRPORT 

16.6 

3.0 

44 

9 

-22 

6 

28 

2.43 

-  .36 

.67 

15 

22.4 

25 

15+ 

12 

3 

MILLINOCKET  DAM 

11.3 

43 

10 

-26 

6 

28 

2.01 

.45 

16 

29.0 

37 

16 

9 

NORTH  BRIDGTON 

25.3 

5.3 

57 

19 

-14 

12 

27 

2.67 

-  .56 

.64 

15 

18.5 

18 

7 

9 

6 

OLD  TOWN 

24.0 

4.5 

51 

9 

-12 

12 

28 

2.49 

-  .11 

.54 

15+ 

17.8 

17 

7 

10 

4 

OLD  TOWN  AIRPORT 

19.8 

50 

9 

-21 

12 

28 

2.08 

.65 

15 

17.8 

17 

7 

11 

3 

PORTLAND 

29.5 

55 

19 

3 

12 

24 

3.22 

.72 

23 

11.3 

16 

4+ 

12 

5 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

26.3 

5.5 

56 

19 

-12 

12 

26 

3.14 

-  .86 

.75 

23 

11.5 

14 

4+ 

11 

5 

PRENTISS 

16.5 

43 

17 

-22 

12 

28 

.38 

1 

13 

7 

7 

PRESQUE  ISLE 

12.5 

-0.8 

44 

9 

-22 

4 

28 

1.81 

-  .02 

.48 

1 

18.0 

35 

26 

11 

2 

RIPOGENUS  DAM 

14.1 

2.1 

45 

10 

-23 

6 

28 

1.81 

-  .04 

.37 

22 

22.6 

14 

ROCKLAND 

26.4 

52 

19 

-  5 

12 

28 

4.55 

.92 

23 

20.5 

20 

5+ 

11 

6 

RUMFORD  3  SW 

21.6 

7.3 

49 

9+ 

-19 

6 

28 

1.95 

-  .81 

.70 

15 

21.5 

26 

7 

10 

3 

RUMFORD  1  SSE 

24.3 

6.4 

53 

9 

-13 

6+ 

28 

2.30 

-  .46 

.80 

15 

27.9 

23 

7 

10 

3 

WINSLOW 

22.6 

3.1 

52 

20 

-15 

12 

28 

2.60 

.25 

.52 

23 

18.5 

18 

8+ 

8 

5 

WOODLAND 

19.7 

3.1 

49 

10+ 

-19 

6 

28 

3.01 

.60 

.68 

15 

22.0 

9 

7+ 

9 

4 

STATE 

20.6 

2.5 

2.71 

-  .19 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

24. 3M 

53 

19 

-13 

12 

25 

2.72 

.92 

15 

17.0 

22 

7 

7 

5 

BERLIN 

21.7 

5.5 

49 

10 

-21 

6 

28 

1.84 

-  .81 

.43 

16 

11.5 

11 

5+ 

10 

2 

BETHLEHEM 

23.2 

6.8 

50 

16 

-10 

12 

28 

.95 

-1.20 

.51 

15 

8.0 

8 

5+ 

6 

1 

BLACKWATER  DAM 

28.2 

58 

19 

-12 

3 

28 

1.96 

.60 

15 

9.5 

15 

5+ 

10 

3 

CONCORD  WB  AIRPORT 

27.0 

6.7 

60 

19 

-12 

3+ 

27 

1.83 

-1.06 

.56 

15 

5.4 

14 

7 

10 

3 

DURHAM 

29.8 

6.3 

60 

19 

-  8 

3+' 

28 

2.42 

-  .40 

1.6 

11 

4+ 

11 

EAST  DEERING  1  S 

27.9 

54 

19 

-10 

12 

25 

2.23 

.67 

15 

9.0 

16 

4+ 

9 

3 

FABYAN 

19.7 

60 

16 

-23 

6+ 

28 

12 

FIRST  CONN  LAKE 

16.0 

4.4 

43 

10 

-24 

12 

28 

,  2.40 

.01 

.55 

16 

27.8 

22 

26+ 

14 

4 

FRANKLIN  1  N» 

27.0 

7.0 

57 

19 

-12 

3 

27 

2.50 

-  .20 

.76 

15 

11.8 

20 

4 

11 

5 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

26.5 

54 

19 

-12 

3 

28 

2.54 

.68 

15 

13.0 

18 

7 

13 

5 

GLENCLIFF  2  NW 

24.7 

7.5 

50 

19 

-  9 

12 

28 

2.15 

-  .24 

.49 

15 

19.2 

11 

5 

14 

2 

HANOVER 

24.9 

6.1 

56 

19 

-15 

6 

27 

2.02 

-  .30 

.83 

15 

13.1 

15 

7 

8 

2 

KEENE  1  SW 

29.1 

7.9 

58 

19 

-14 

6 

24 

1.80 

-  .88 

.39 

23 

5.4 

13 

4 

9 

4 

LAKEPORT  1 

26.6 

56 

19 

-  8 

12 

28 

2.38 

-1.14 

.44 

1 

15.6 

15 

8 

9 

6 

LEBANON  AIRPORT 

23.8 

58 

19 

-17 

6 

28 

2.51 

.94 

15 

14.7 

19 

7 

9 

3 

MANCHESTER 

28.6 

4.7 

53 

19 

-  6 

3 

24 

2.67 

-  .29 

.66 

15 

6.3 

10 

5 

MASSABESIC  LAKE 

28.3 

58 

20 

-18 

3 

27 

2.25 

.60 

23 

12 

5+ 

12 

4 

NASHUA  3  N 

57 

9 

11 

3.27 

-  .05 

.73 

23 

7.4 

12 

1 

13 

6 

NEW  LONDON 

24.2 

51 

19 

-  5 

12 

28 

2.52 

.77 

15 

12.4 

17 

7 

11 

5 

PETERBORO  2  S 

28.0 

56 

19 

-  7 

12 

27 

2.10 

.43 

23 

6.4 

13 

4+ 

10 

4 

PINKHAM  NOTCH 

22.1 

5.7 

49 

19 

-13 

12 

28 

3.21 

.08 

.82 

15 

31.5 

26 

7 

15 

6 

PLYMOUTH  2  W 

23.8 

5.4 

50 

19 

-13- 

6 

28 

2.39 

-  .32 

.75 

15 

15.3 

6 

5 

RANDOLPH 

23.0 

46 

9 

-15 

6 

28 

1.68 

.84 

15 

8.3 

12 

5+ 

7 

2 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

27.7 

56 

19 

-14 

6 

26 

1.80 

.40 

15 

6.5 

14 

4+ 

12 

4 

TUCKERMAN  RAVINE 

19.0 

48 

15 

-14 

11 

28 

3.38 

.69 

15 

17.0 

40 

7 

18 

5 

WEST  LEBANON  1  SW 

23.9 

57 

20 

-16 

6 

27 

2.60 

.45 

1 

17.0 

14 

8+ 

13 

5 

WINDHAM 

29.8 

60 

19 

-12 

3 

25 

2.34 

.80 

23 

2.5 

15 

7 

10 

3 

WOLFEBORO  FALLS 

26.2 

55 

19 

-12 

12 

27 

2.56 

-  .52 

.80 

15 

11.9 

18 

7 

12 

4 

1 

WOODSTOCK 

25.9 

56 

19 

-12 

12 

27 

3.19 

.69 

7 

28.2 

26 

7 

13 

5 

1 

STATE 

25.2 

5.7 

2.35 

-  .28 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

10.3 

5.3 

35 

15 

-18 

11 

28 

2.82 

-2.66 

.45 

22 

23.1 

14 

26 

14 

6 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

25.2 

54 

20 

-12 

6+ 

27 

3.09 

.57 

.71 

1 

12.5 

14 

1+ 

10 

6 

BENNINGTON 

28.1 

5.9 

57 

19 

-  9 

5 

26 

.78 

-1.30 

.15 

16 

2.0 

5 

1+ 

10 

BLOOMFIELD 

22.8 

7.7 

47 

9 

-21 

12 

28 

2.34 

.42 

.54 

15 

15.0 

19 

7 

14 

4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

23.9 

4.5 

48 

15 

-12 

6 

28 

2.08 

.51 

.66 

15 

11.6 

10 

7 

9 

4 

CAVENDISH 

24.0 

5.7 

54 

19 

-22 

6 

27 

2.49 

-  .09 

1.03 

15 

12.8 

19 

4 

13 

4 

1 

Cl'ELSEA  2  S 

21.9 

5.7 

53 

19 

-23 

5 

28 

1.99 

-  .46 

.87 

15 

13.3 

18 

4 

8 

3 

CORNWALL  3  SW 

26.8 

7.5 

48 

14+ 

-  7 

5+ 

27 

DORSET  1  S 

28.0 

58 

15+ 

-13 

6 

27 

2.09 

.70 

15 

6.0 

12 

1+ 

8 

EAST  BARNET 

20.4 

5.3 

46 

10 

-23 

6 

28 

2.22 

.14 

.40 

23 

16.6 

13 

5 

12 

4 

ENOSBURC  FALLS 

24.8 

9.4 

58 

15 

-20 

6 

26 

2.57 

.27 

.78 

15 

21.0 

16 

7 

9 

2 

, 

LEMINGTON  1  W 

20.2 

47 

16 

-17 

3+ 

28 

1.97 

.99 

15 

16.0 

12 

5+ 

12 

1 

MIDDLESEX 

22.0 

48 

10+ 

-21 

6 

28 

2.26 

.50 

23 

20.7 

13 

5+ 

10 

4 

MONTPELIER 

22.8 

48 

15 

-15 

6 

28 

2.35 

.55 

25 

22.5 

18 

7 

14 

5 

^ 

NEWPORT 

20.4 

3.2 

46 

16+ 

-24 

6 

28 

2.22 

.24 

.75 

15 

13.9 

12 

5+ 

14 

2 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

24.6 

8.2 

55 

16 

-20 

6 

26 

1.84 

-  .41 

.50 

15 

21.5 

12 

4+ 

11 

2 

1 

See  lefeience  ootes  following  StotioD  Index. 
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Tabia  2-Coiitinued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


HEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1949 


Temperature 

Precipitation 

1 

No.  of  days 

1 

Snow,  Sleet,  HaU 

No.  of  daya 

1 

g 

> 

» 

0 

a 

Stabon 

1 

• 
> 
< 

& 

1 
1 

1 

1 

^ 

0 

b 

o 

1 

0 
CO 

3 

<3 

1 

J 

1 

1 

il 

e 

1 

s 

3 

i 
S 

S 
I 

s 

RDTLAKD  1  SE 

28.0 

7.9 

58 

15 

-12 

6 

28 

1.52 

-  .38 

.62 

15 

4.9 

6 

7+ 

10 

2 

SAINT  ALBANS 

25.9 

7.0 

49 

15 

-  4 

12 

26 

2.50 

1.15 

1.00 

15 

14.5 

10 

5 

10 

3 

1 

SAINT  JOHNSBURY 

24.7 

7.4 

48 

9 

-19 

6 

28 

2.29 

.25 

.65 

15 

16.5 

13 

5+ 

11 

3 

SOKERSET 

21.0 

4.5 

52 

20 

-22 

6 

28 

3.72 

-  .05 

.98 

16 

20.5 

24 

8 

12 

6 

TEST  BUREE 

20.3 

47 

10  _ 

-16 

12 

28 

2.72 

.45 

.56 

23 

21.0 

12 

5 

TILOER  1  E 

20.3 

51 

10 

-21 

6 

28 

2.45 

.56 

.50 

15 

16.0 

14 

8 

10 

5 

WOODSTOCK 

24.1 

5.5 

54 

19 

-20 

6 

26 

10 

STATE 

23.6 

5.6 

2.27 

-  .18 

HASSACBUSETTS 

ADAMS 

28.9 

7.3 

60 

20 

-11 

6+ 

26 

2.70 

.37 

.56 

23 

13.1 

8 

5+ 

13 

3 

AMBESST 

30.5 

6.8 

54 

19 

-  1 

6 

22 

2.47 

-  .71 

.52 

15 

13.4 

12 

4+ 

8 

4 

ARLINGTON 

33.3 

62 

19 

2 

12 

22 

2.27 

.32 

17 

5.6 

11 

14 

4 

BILLERICA 

30. 4M 

62 

19 

-  5 

12 

23 

2.86 

4.0 

9 

BIRCH  HILL  DAM 

27.2 

55 

19 

-11 

12 

25 

2.60 

.50 

1+ 

12.0 

16 

5+ 

9 

4 

BLUE  HILL 

31.9 

6.7 

58 

19 

2 

12 

22 

2.73 

-1.07 

.54 

7 

8.4 

5 

5+ 

14 

5 

BOSTON  WB  AIRPORT 

34.5 

5.7 

61 

19 

7 

12 

20 

3.25 

-  .12 

.65 

28 

6.9 

2 

4+ 

11 

4 

BROCKTON 

34.5 

6.6 

60 

14 

3 

12 

23 

3.25 

.13 

.80 

7 

2.8 

1 

4+ 

12 

4 

CRESTNirr  HILL 

35.0 

7.7 

59 

19 

8 

12 

21 

3.33 

-  .64 

.71 

1 

8.3 

10 

5 

CLINTON 

31. 2M 

6.3 

56 

20 

-  1 

12 

24 

3.75 

-  .02 

.88 

1 

12.6 

9 

8 

COHASSET 

32.5 

61 

20 

9 

3+ 

23 

3.33 

.69 

8 

7.5 

4 

11 

5 

CONCORD 

32.8 

9.2 

61 

19 

2 

12 

23 

2.21 

-1.17 

.58 

20 

6.0 

10 

1  + 

10 

4 

EAST  WAREHAM 

33.0 

4.9 

58 

16 

4 

12 

24 

5.33 

2.06 

1.09 

8 

5.6 

5 

11 

10 

8 

1 

EDGARTOWK 

35.7 

57 

15 

15 

12 

20 

5.74 

1.27 

20 

6.8 

11 

2 

PALL  RIVER  2  NE 

34.9 

6.6 

59 

15 

5 

12 

20 

4.35 

.52 

1.05 

7 

11.4 

6 

28 

14 

6 

1 

FITCHBURG 

30.2 

5.6 

60 

20 

-  2 

12 

24 

2.94 

-  .30 

.68 

1 

12.2 

12 

5 

11 

5 

FRAMINGRAII 

31.1 

4.7 

61 

20 

-  6 

13 

23 

3.47 

-  .44 

.83 

1 

9.5 

11 

7 

HOOSAC  TTOKEL 

27.5 

4.8 

56 

19 

-  5 

6+ 

27 

3.16 

.17 

.65 

1 

16.8 

16 

5+ 

13 

6 

ETANNIS  1  E 

35.4 

6.2 

56 

15 

8 

12 

20 

4.35 

.73 

1.10 

20 

5.0 

2 

11+ 

8 

7 

2 

DIGBTVILU:  DAM 

26.6 

57 

19 

-  9 

5 

28 

2.52 

.52 

1 

2.0 

19 

5 

10 

5 

IJkin!  COCBITUATE 

29.7 

3.7 

60 

20 

-  4 

12 

25 

3.67 

-  .09 

.80 

1 

9.0 

12 

7 

LAWRENCE 

31.7 

7.4 

59 

19 

2 

12 

22 

3.10 

-  .16 

.87 

23 

2.5 

11 

4 

UWELL 

32.8 

7.6 

60 

19 

0 

12 

22 

3.17 

.02 

.89 

23 

4.0 

5 

4+ 

12 

5 

mODLETON 

34.5 

58 

19 

4 

12 

20 

3.53 

.41 

.85 

1 

8.0 

8 

1 

10 

4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

35.4 

4.6 

52 

14 

16 

12 

18 

4.17 

.80 

1.02 

7 

4.5 

3 

11 

13 

7 

1 

NEW  BEDFORD 

35.8 

6.8 

57 

9 

10 

12 

19 

4.01 

.30 

1.04 

7 

5.0 

11 

7 

1 

NORTON 

32.7 

58 

14+ 

2 

12 

23 

3.12 

.89 

7 

6.4 

4 

4+ 

11 

5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

27.5 

6.3 

54 

19 

-  7 

6 

26 

3.18 

.45 

.78 

15 

13.7 

11 

4+ 

12 

6 

PLYMOUTH 

35.7 

7.7 

65 

15 

5 

12 

20 

3.17 

-  .90 

.98 

7 

4.2 

2 

11 

7 

5 

ROCIPORT  1  ESE 

32.6 

5.8 

58 

19 

7 

12 

21 

3.25 

-  .76 

.88 

23 

4.0 

5 

4+ 

13 

5 

SANDVICE 

35.2 

60 

15 

9 

12 

21 

3,93 

.97 

7 

5.5 

2 

4+ 

14 

5 

SEELBURNE  FALLS 

26.2 

3.4 

52 

20 

-  7 

6+ 

26 

4.57 

1.69 

1.93 

1 

16.6 

12 

5 

1 

SPRINGFIELD 

34.4 

6.9 

56 

19+ 

4 

6+ 

21 

2.18 

-1.24 

.40 

20 

7.0 

10 

4 

11 

3 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDC 

32.7 

56 

20 

7 

12 

23 

3.81 

.67 

1 

4 

5 

12 

STOCKBR IDGE 

29.3 

6.2 

57 

19 

-11 

6 

25 

3.06 

.44 

.82 

28 

15.0 

12 

1+ 

10 

4 

SWAHPSCOTT 

32.8 

6.5 

54 

9+ 

3 

12 

21 

2.80 

-  .55 

.66 

23 

1.4 

4 

4+ 

13 

5 

TADNTON 

33.7 

7.1 

60 

15 

3 

12 

21 

2.88 

-1.06 

.85 

7 

6.5 

4 

4 

8 

4 

TURNERS  FALLS 

29.9 

7.0 

53 

14+ 

-  9 

6 

25 

3.45 

.81 

.82 

28 

16.2 

14 

5 

10 

6 

WALPOLE 

32.0 

59 

14 

1 

12 

22 

2.53 

.51 

20+ 

6.6 

4 

1+ 

10 

4 

WESTPIELD  2  NE 

29.8 

6.5 

54 

13+ 

-  3 

3 

24 

2.76 

-  .93 

.72 

28 

11.9 

10 

4 

10 

5 

WESTOK  2  NW 

33.8 

7.7 

61 

19 

-  2 

12 

23 

2.81 

.11 

.68 

7 

2.5 

3 

4 

11 

3 

WESTOYER  FIELD 

31.4 

55 

19 

0 

6 

25 

3.46 

.54 

20 

13.1 

9 

5 

10 

5 

WORCESTER  AIRPORT 

29.2 

54 

19 

1 

12 

25 

2.75 

.50 

20 

12.8 

6 

4 

13 

6 

WORCESTER  1 

30.7 

5.6 

57 

9+ 

-  3 

12 

23 

2.70 

-  .53 

.56 

23 

12.0 

10 

1+ 

12 

5 

STATE 

32.0 

5.8 

3.29 

-  .05 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

36.7 

6.3 

54 

15 

14 

12 

17 

6.30 

2.84 

1.52 

7 

10.5 

2 

11 

13 

7 

3 

GREENVILLE 

33.7 

62 

15 

1 

12 

21 

2.07 

.59 

7 

5.4 

5 

1+ 

14 

IINGSTON 

33.7 

6.4 

58 

15 

-  1 

12 

22 

4.39 

.09 

1.55 

7 

10.0 

4 

11 

11 

5 

1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

34.2 

63 

15 

4 

12 

19 

3.48 

.78 

7 

11.8 

4 

4 

13 

7 

PROVIDENCE  WB  CITY 

36.3 

7.3 

65 

15 

8 

12 

19 

3.66 

.73 

.67 

28 

11.4 

3 

1+ 

12 

6 

STATE 

34.9 

6.0 

3.98 

.50 

CONNECT  I  COT 

BRIDGEPORT 

36.2 

8.0 

64 

15 

9 

3 

20 

3.54 

-  .27 

1.32 

28 

14.5 

13 

28 

12 

4 

1 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

35.2 

59 

15 

13 

3+ 

19 

3.33 

1.13 

28 

13.5 

7 

28 

12 

5 

1 

CREAM  HILL 

31.6 

8.5 

58 

15 

1 

12 

25 

3.17 

-  .17 

.90 

28 

16.0 

10 

4+ 

11 

5 

DANBURY 

33.7 

69 

15 

0 

3 

24 

2.80 

1.06 

28 

16.0 

14 

28 

9 

4 

1 

FALLS  VILLAGE 

30.5 

5.2 

61 

22 

-12 

3 

23 

2.38 

-  .75 

.66 

28 

11.0 

10 

4 

12 

2 

GREENWICH 

34.8 

70 

15 

6 

3 

23 

3.35 

1.16 

28 

13.1 

12 

28 

11 

4 

1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

33.0 

5.8 

58 

15 

6 

3 

21 

3.32 

-  .51 

1.09 

28 

13.4 

7 

4+ 

11 

5 

1 

MIDDLETOWN 

35.6 

63 

16 

6 

12 

20 

2.65 

.50 

23 

3.4 

7 

4+ 

13 

6 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

34.9 

7.0 

57 

9 

9 

3 

20 

3.59 

-  .13 

1.21 

28 

14.3 

10 

28 

14 

6 

1 

MEW  LONDON 

38.0 

8.7 

59 

15 

10 

12 

17 

3.84 

.12 

.97 

7 

6.0 

3 

11+ 

11 

5 

NORFOLK  2  SW 

26.2 

54 

16 

-  4 

6 

26 

3.23 

.83 

1 

14.2 

14 

5+ 

14 

6 

NORTH  KENT 

32.8 

60 

15 

-  2 

3 

22 

2.84 

.80 

28 

11.1 

9 

1+ 

12 

4 

NORWALK 

35.2 

8.7 

66 

15 

-  2 

3 

22 

3.42 

-  .18 

1.04 

28 

20.5 

18 

28 

10 

4 

1 

NORWICH  3  ESE 

35.2 

61 

15 

4 

12 

21 

2.99 

.52 

20 

7.7 

4 

28 

10 

5 

POTNAM 

31.6 

64 

15 

0 

3 

25 

3.41 

.63 

7 

12,0 

6 

28 

13 

6 

SALISBURY 

29.0 

6.8 

56 

15 

-  3 

3 

26 

2.53 

.13 

.44 

28 

12,6 

10 

1  + 

12 

6 

STORRS 

30.1 

4.7 

60 

15 

4 

12 

25 

2.76 

-  .61 

.49 

7 

13.8 

10 

28 

10 

6 

WASHINGTON 

33.2 

62 

15 

2 

12 

22 

3.48 

1.25 

28 

15.5 

12 

28 

10 

6 

1 

WATERBURT 

33. 3M 

5.9 

67 

15 

-  6 

3 

23 

1.93 

-1.88 

.51 

28 

10.0 

9 

28 

9 

3 

WESTBROOK 

35. 4M 

60 

15 

1 

3 

22 

3.68 

1.05 

23 

7.8 

5 

28 

14 

6 

1 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

30.6 

57 

19 

3 

3+ 

25 

3.33 

1.22 

28 

16.2 

8 

4 

10 

6 

1 

STATE 

33.1 

6.5 

3.12 

-  .32 

3*e  raiaraao*  aotM  following  Station  Indax. 
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Station 

Day  of  month 

^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18   19   20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27   28 

29 

30 

31 

's2 

MAINE 

I 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BETHEL 

Z 
R 

.37 
.52 
.40 
.08 

T 

.17 
.08 
.08 
.12 
.30 

.12 
.40 
.48 
.38 
.11 

T 
.04 

T 

.46 
.21 
.66 
.87 

.25 
T 

T 

T 

.03 
.07 
.31 
.20 

.01 
.01 

T 
T 

.21 

.64 
.60 
.63 
.53 

T 

.05 

.09 

.13 

.04 

.01 

.15 
.08 

T 
.17 

.04 

T 
T 
.08 

.37 
.47 

1.87 
.54 
.19 

.05 
.19 

.20 
.01 
.02 
.02 

i 

1 

i 

1.67 
2.60 
4.95 
3.37 

BRASSUA  DAU 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 
EASTPORT  WB  CITY 

Z 
R 

Z 

.20 
.04 

.50 
.29 

.Oil  T 

''   1 

T  I 

.03 

.16 
.25 

.45 
.02 

.30 

.07 

.04 

.56 

:4o 

.75 

.27 

T 

T 

T 

.10 
.18 

.07 
.18 
.11 

.03 

:f8 
.37 

.66 

.65 
T 
.02 

.07 

T 
.24 

T 

.12 
.04 

.15 

T 

.12 
.05 

.37 
.25 
.31 
.50 
1.61 

.03 

T 

T 
.27 

T 

.09 
.04 

.20 

T 

.02 

T 

2.46 
2.21 

4.35 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS 

FARUINCTON 

R 

.44 
.39 

.22 

T 

.33 
.08 

.28 

.32 
.18 
.40 
.30 
.29 

.01 
.04 

.42 

.57 
.21 
.15 
.46 

.25 

.03 
.07 

.02 

.03 
.01 

.06 

.64 
.47 
.64 
.82 

.85 

.03 
.05 

T 
.05 

1 
1 

.07 
.07 

.41 
.43 
.47 
.27 
.34 

.03 

T 
.18 

.10 
.24 
.01 
.22 

2.33 
2.81 
2.28 
1.76 
2.77 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT  1  E 
FORT  KENT 
GARDINER 
G I LEAD 

R 
Z 

.47 
.41 
.07 
.37 

.20 
.29 

.03 

.12 
.13 

.03 

.36 
.29 
.43 
.66 
.40 

.14 

T 

.08 

.04 
.05 

.14 
.08 
.02 

.60 
.40 
.29 
.40 
.70 

.06 

.06 
.01 

.33 
.24 

.03 

T 

.10 

.07 

T 

.40 
.23 
.22 
.59 

.17 

.20 
.20 
.19 
.03 
.20 

.27 
T 

.19 

2.61 
2.00 

1.65 
2.79 
1.94 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

UIRAH 

HOULTOH  AIRPORT 

HOULTON  1  NE 

R 
Z 

Z 

.04 

T 

.04 
.50 

T 
T 

.12 
.26 
.46 
.12 
.03 

.18 
.11 
.08 
.09 
.14 

T 

.33 
.30 
.63 
.35 
.38 

,10 

.01 

T 

.10 
.02 

^08 
.10 

.05 

.11 
.10 

.65 
.82 
.55 
.42 
.55 

.01 

T 

.07 

.05 
T 
T 
T 

.03 

T 

T 

.04 
.25 
.13 
.06 
T 

.66 
.19 
.28 
.30 
.45 

.04 
.22 
.07 

.08 
.11 
T 
.10 

T 

2.18 
2.13 
2.46 
1.67 
2.52 

JACKMAN  1  NNW 

JONESBORO 

LEWISTON 

MACHIAS 

MADISON 

.11 
.66 
.03 
.68 
.30 

T 

.60 
.39 
.27 

.20 
.49 
.24 
.40 
.25 

.20 
.07 

.16 
.64 
.41 

.66 
.70 

.05 
.03 
.02 

.07 

.22 

T 

.21 

.03 

.10 

T 

.51 

.01 

.64 

.85 
1.10 

.05 
.02 

.20 
.20 

T 
T 

.13 

.07 
.08 
.12 

.21 

.34 
.81 
.33 

1.73 
.94 

.02 
.14 
.03 

.10 

T 
.25 

.04 

1.74 
5.01 
2.67 
5.25 
2.44 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
HILLINOCKET  AIRPORT 
MILLINOCKET  DAM 
MILO 

Z 

.03 
.32 

.49 

.03 
.11 

.23 
.17 

.10 
.24 
.16 
.23 
.29 

.06 

.12 
.60 

.63 

.I7I 
.54; 

' 

.05 

.06 

.04 
T 

.10 
.04 
.20 
.06 

.65 
.57 
.67 

.06 

.45 
.61 

.03 

T 

I 

.42 

.10 

.19 
.02 
.29 

.41 

.37 

.18 

.091 
.10' 
.04 
.27, 

.09 

1.55 
2.14 
2.43 
2.01 
2.55 

MILTON 
MOOSEHEAD 
NORTH  AKDOVER 
NORTH  BRIDGTON 
OLD  TOWN 

R 

1 

.04 
.24 
.05 
.12 
.27 

.01 

.49 

.38 
.22 

.06 
.40 
.65 
.28 
.23 

.04 
.06 

.50 

T 

.35 

.48 

.44 

.19i 
.081 

.03; 

1 

.05 

.09 
.08 

T 

1.40 
.27 
.99 

.64 
.54 

.07 
.50 
.04 

.14 

T 

T 

T 

.10 

.10 
.05 

T 

.25 
.31 
.22 
.30 
.54 

.02 
.04 

.15 
.25 

T 

.031 
.08{  T 

.17' 
.02 

3.06 
2.15 
2.80 
2.67 
2.49 

OLD  TOWN  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

Z 

z 

.02 

.51 

.38 

.17 
.48 
.52 
.51 
T 

.22 
.65 
.05 
.03 

T 

.02 

.01 

T 

.30 
.35 
.70 
.59 
.23 

T 

1       T 

T   :   .05 

.07 
.07 

T 

T 
.20 

.65 
.35 
.56 
.58 

T 

T 
T 
.20 

.02, 

.04      1 
.02 

1   .09 

1   .02 

.05        .16 

.04        .18 

T 

.48 
.08 
.72 
.75 
.10 

T 

.03 
T 

.25 
.27 

.05>     1 

.09; 

.101     1 

2.08 
2.46 
3.22 
3.14 

PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 

I 

.48 
.01 
.42 

T 

.28 
.84 
.76 

.10 
.04 
.53 
.15 
.59 

T 
.03 

.10 
.27 
.71 
.66 
.33 

.29 

T 

.05 
.06 
.10 
.09 
.09 

.11 
.29 

.19 

.56 
.60 
.71 

.10 
.28 
.10 
.01 

.02 
.10 
.10 

T 
.05 

T 
.37 

T 

.06 

.38 

.23 
.01 

.02 

.10 

.05 
.16 

.06 
.02 
.22 
.11 

1.81 
1.81 
4.55 
3.37 
2. 26 

RUMFORD  3  SW 
RUUFORD  1  SSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 

z 
n 

I 

T 

T 

.32 
.50 
.37 

-24 

.10 
.09 
.21 

.37 
.35 
.50 
.34 

.75 

.02 
.04 
.03 
.08 

.18 

.02 
.04 
.03 

.70 
.80 
.69 
.96 
.58 

.05 

T 
.19 

T 

.18 

.16 
.12 
.15 

* 
.05 

.13 

.19 

.31 

.36 

1.40 

.11 
.15 
.14 

* 
• 

.02 
.02 
.03 
.19 

1.95 
2.30 
2.46 
2.58 

SQUA  PAN  DAU 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
UPPER  DAH 

.28 
.04 

.25 

1 
.0^ 

.55 
.35 

.32 

.10 
.10 
.06 
.34 
.17 

.06 
.02 

.38 
.26 

.14 

.37 
.02 

.26 

.03 

.02 

.03 
.05 

.05 

.10 
.04 

.10 
.95 
.60 
.22 
.78 

.40 
.03 
.04 

.31 

.02 

.03 

.01 

.03 

.11 
.12 

.02 

.20 
.23 
.23 
.25 
.24 

.04 
.01 

.06 
.20 
.35 

.02 

.34 

.02 
.16 
.08 
.08 

2.01 
2.75 
2.17 
1.84 
1.92 

WINSLOW 
WOODLAND 

.43 
.38 

.03 
.22 

.22 

T 

T 

.62 

.49 

.16 

T 
T 

.33 
.68 

.50 
.08 

T 

.20 

.52 
.66 

T 

.08 
.01 

, 

2.60 
3.01 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BATH  2  SSW 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 

z 

.28 
.18 
T 

T          .30 
.01     '   .08 
.02  T     .05 
T          .11 
.13 

T 

.18 

.22 

.04 

.02 

T 

.31 

T 
.30 

.07 
.12 

T 

T 

.04 
.01 

.05 
.12 

.92 

T 

.28 

.51 

.60 

.49 
.43 

.10 

T 
T 
.20 

.03 
I 

T 
.10 

.14 

I 

.34 
.38 
.24 
.14 

T 

.61 

T 
30 

.10 
.22 
.18 
.11 
.20 

T 

T 

2.72 
1.79 
1.84 
.95 
1.96 

BOW  GAPVINS  FALLS 

BRADFORD 

BRISTOL 

BUCKS  CORNER 

CAMPTON 

z 

.71 

!59 
.48 

.50 

1  .05 

T     .03 

.02 

.03 

.06 

.21 
.20 
.30 
.24 
.32 

T 

.30 
.24 
.37 
.19 
.29 

T 

.01 
.01 
.06 

.23 
.33 
.23 
.40 
.10 

.47 
.42 
.39 
35 

.03 
.03 

.03 

T 

.loj 

.161 
T    T 

.02 

.45 
.37 
.42 
.48 
.21 

.01 

T 

.36 
.  .48 
.42 
.38 
.34 

!  2.44 

1  3.03 

1  2.78 

2.63 

1  2.26 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

z 

.67 
.65 

.16 
.61 

T  1  T 

T 

.021 

T 

.19 

T 

.35 

.15 

T 

.27 

.20 

.14 

T 
T 

.20 

.35! 
.28 

.19 
.14 

T 

T 

.01 

T 
T 

T 

.28 
.35 
.56 
.20 

.46 
.48 
T 

.61 
.58 

T 
.04 

^04 

T 
.03 

.03 
.07 

.39 

T 

.07 

.55 
.41 
.33 
.18 
.49 

T 
.03 

T 
.27 

.50 
.35 
.06 
.22 

.71 

T 
T 

.04 

3.17 
2.87 
1.83 
1.88 
3.1* 

DURHAM 

EAST  DEERING  1  S 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

FABYAN 

z 
z 

.60 

.OS 
.20 
.05 
.36 

.03 
.OS 

!l3 

T 

■.tl 
.24 

.30 

.05 
.04 

T 

T 

.67 
.38 
.80 

.61 

.42 
.12 
.55 

T 

.01 

.02 

.09 

.14 
.22 
.07 

T 

.10 
.04 

.78 

.31 

.23 

.40 

.17 
.30 

.10 

.09 
.18 
.54 
.08 
.25 

T 

2.43 
2.23 
3.01 
2.17 

FIRST  COHN  LAKE' 
FITZWILLIAU  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILHANTON 

z 

.13 
.55 
.06 
.18 
.47 

.02 

T 

T 

.31 
.25 
.14 

.35 
.19 
.06 
.10 
.0^ 

.01 

.03 
.30 
.30 

.27 
.04 

.20 

T 

T 

T 

T 
.01 

.13 

.23 
.31 

.76 
.68 
.29 

.55 
.23 

'  .06 
.10 
.16 

T 

.13 
T 

.02 

.11 

T 

.44 

.08 

.07 

.05 

.01 
.04 

.05 
.04 

.37 
.33 
.35 
.38 
.39 

.01 
.02 

.14 
.40 
.26 

.17 
.22 
.07 
.15 
.25 

.04 

2.40 
2.65 
2.50 
2. 54 
2.02 

CLENCH  FF  2  NW 
GORHAM 
HANOVER 
HILLSBORO 
HILLSBORO  2  W 

B 

z 

.20 

.06 

T 

.16 

.21 

.20 

T 

.10 

.11 
.05 
T 
.20 

.20 
.16 
.23 

.•11 

.20 

T 

.10 
.20 
.02 

.02 

.49 
.67 
.83 
.40 
.40 

.04 
.35 

.05 

T 

T 

T 

.25 
.10 

T 

.04 
.08 
.05 

.02 

.42 
.14 
.38 
.40 
.14 

T 

.09 
.20 
.31 

.17 
.12 
.11 
.70 
.03 

.18 

2.1s 
1.63 
2.02 

1.3»^ 

JEFPERSON 
KEENE  1  SW 
LAKE PORT  1 
LANCASTER 
LANDAFF 

R 

.04 

T 

.44 

T 

T  1   .04 

T  i  T 

.03 

-.11 
.13 
.24 

.25 

T 

.17 

.30 

.01 

.03 

T 

.11 

T 

.10 

.05j     1 
.31 

.02 

T 
.09 

.13 

T 

.17 

.11 
.36 
.32 
.28 
.67 

.61 
.05 
.35 
.55 

.02 

T 

.07 

.08 

T 
T 
.02 

.35 
.04 

T 

T 
.08 

.26 
.39 
.39 
.46 
.21 

.09 

T 
T 

.34 
.04 

.13 
.33 
-.it 

.06 

.05 

1.61 
1.80 
2.38 
2.03 
1.67 

LEBANON  AIRPORT 
LINCOLN  1  NW 
MANCHESTER 
MASSA8ESIC  LAKE 
MERIDEN 

Z 

.45 

.32 
.67 

T 
T 

T 

■' 

.48 
.05 
.25 
.04 

.03 

.03 

.45 

T 

.08 

.12 

T 
T 

.24 
T 

T 

■=1     I     T 

^ 

T 

T 
.02 

.03 

.02 
.07 

.94 
.30 
.66 
.44 
.29 

.70 
T 

.05 
.25 

T 

.10 
.14 
.06 

T 

T 

.20 
.15 
.03 

.11 

.07 

T 

.23 
.70 
.62 
.60 
.35 

.10 

T 

.32 
.30 

.14 
.40 
.09 
.17 
.29 

T 

T 

I 
.06 

2.51 
3.84 
2.6T 
2.25 
2.28 

MILAN  6  N 
UILFORD 
NASHUA  1  NE 
NASHUA  3  K 
NELSON 

R 

.83 
.69 

.05 

.25 

T 

.23 

.45 

.17 
.25 

.22 
.15 

.22 
.21 
.07 

.26 
.28 

.01 

.01 

.11 

T 

.80 
.40 
.52 
.28 
.43 

.16 
.21 
.03 
.28 
.09 

.05 
.08 
.08 
.18 
.04 

.30 
.35 
.30 
.25 

.05 
T 

.15 
.04 

■01 

.25 
.64 
.56 
.73 
.43 

.01 

.08 
.19 
.24 

.10 
.30 
.04 
.24 
.12 

.01 

.11 

2.24 
3.27 
2.53 
3.27 
2.28 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTH  VILLAGE 

.04 
.50 
.61 
.20 
52 

T 

T 

.25 

T 

T 

.12 
.07 
.18 
.35 

T 

T 

.31 
T 

.20 
.18 
.16 

T 

T 

T 

T 

T 
.05 

.77 
.34 
.16 
.09 

.33 
.33 
.62 
.21 

.02 
.04 
.05 

.05 

.11 
.09 

.20 

T 

.10 

.37 
.30 
.54 
.33 
.44 

T 
T 

.32 
T 

.11 
.31 
.22 
.22 
.25 

T 

2. 52 
2.14 
2.26 
2.07 
1.67 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
rEBRUARY  1949 


Day  of  month 


8    I    9      10  I   11  ,  12  I  13      14 


15 


16 


17 


18  I  19  I  20 


23     24      2S  I  26  I  27     28 


29 


30 


PETBRBOIK)   2    S 
PHamAM   NOTCH 
PITTSBURG    RESERVOIR    '/ 
PLTMOUTH   2   1 
PLTBOITH    1    SI 

RANDOLPH 
SOirrH   DANBURT 
SOUTH   LYNDEBORO  1 

SOUTH  «EAR£ 
TODDARD 

6LmAPE£ 

&URRT  HOUVTAIH  DAM       Z 

TUCKERMAN  RAVINE 

lALPOLE 

tARREN  1  SE  Z 

■EKDELL  n 

■  ENTWORTH 

WEST  LEBANON  I  SI         ' 

■EST  RUHNEY 

VBITETIELD 

•  lUIOT 

•  mCHESTER  R 

■  INDH.MI 

iOLTEBORO  FALLS 
■OODSTOCK 

YORE  POND 

HOUHT  lASHINCTON  NB      Z 

VERHOn- 

BARXE 

aiLLOtS  FALLS 
BENNINGTON 
BETHEL 
BLOOHFIELD 

BOLTONVILLE 

BURLINGTON  VB  AIRPORT    Z 

CANAAN 

CATINSISH 

CHZLSEA  2  S 

CBITTSNDEN 

CORIITTB  //  R 

DORSET  I  S 

EAST  BARRET 

EAST  RYECATE 

ENOSBURC  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 

OILMAN 

GRAFTON  R 

BICBCATE  FALLS  //        R 

LEHIBGTON  1  I 

LTHAJ)  FALLS  /,  R 

UNCHESTER  R 

MARSHFIELD 

HATS  HILL 

aC  INDOE  FALLS 

HIDDLESEX 

■ONTPELIER 

■ORRISTILLE  R 

NEWPORT  Z 

NORTRFIELD  NORWICH  UHIV  Z 

PERU 

PLTHOUTH 

RANDOLPH  CENTER 

READING  HILL 


SSE 


READSBORO  1 
ROCHESTER 
RUTLAND  1  SE 
SAINT  ALBANS 
SAINT   JOHSSBLTIY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURC  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 
STOCXBRIDGE 
T0WN3HEND  2  S 
TUNBRIDGE 

TYSON 
VERNON  I  S 
WARDSBORO 
WATERSURY 
WIST  BURXE 

WEST  BURXE  S  NW 

WIST  DANVILLE 

WIST  HARTFORD 

WISTOa 

WtVn   RIVER   JUNCTION    1 

HITINCHAH 
WILDIR  1  E 
WOOOSTOCE 


MASSACHUSETTS 


ARLINGTON 

A9HBURNRAH 

ASHLAND 

ATliOL 

BILCHIRTO«N 
BILLIRICA 
BIRCH  BILL  DAH 
BLDI  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BOTUTON 

BIOCnON 

CAMBRIDGE 

CHESTER 

CnSTIRFIELD 

aaaTRDT  hill 

CLINTON 
COBASSIT 
COLOBROOI 


.13   T     .02   T 
.22   .IS        .2' 


■■<\ 


.55| 


.3T   .01   T 


.33   .02   T 
.06   .02   T 


I  :a  ? 


49 

.04 

.01 

.01 

49 

T 

.04 

6d 

T 

T 

1 

T 

.06 

.07 

.J 


.2d 

.83 


.61, 


'A 


.iS 

.15 


.29 

T 

.22 

.2i 


031   .03 


.od 


ifli 


M  .isi 

.16  .27 

T  .5? 

.03  .21   T 

.10  .17] 


.0^ 


•  toUowtdo  SUUoD  Indax. 


Table  3— Contmued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  EKCLAND 
FEBRUARY  1949 


Station 


CONCORD 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  NE 

FITCHBURC 

FRAUINGHAU 

FRANKLIK 

GARDNER 

GROTOH 

HARDWICK 

HARVARD  FOREST  // 

HATCHVILLE 

HEATH 

HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  1  E 
IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAU 
LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 
LOWELL 
MANSFIELD 
MENDON  AIRPORT 
UIDDLEBORO 

HIDDLETON 

UILFORD 

MiLLBURY 

MONTAGUE  CITY 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NEWTON 
NORTHBRIDGE 

NORTH  TRURO 

NORTON 

PELHAU 

PEMBROKE 

PERU 

PETER'^  -lAM 

PITTS. ; ELD  WB  AIRPORT 

PLA INFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

QUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  ESE  • 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SUELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE 
SOUTH  £GREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

STATE  FARM 

STERLING 

STERLING  3  NH 

STOCKBRIDGE 

SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE  2 

WASHINGTON 

WEBSTER 

WEST  BRIMFIELD 

WESTFIELD 

WESTFIELD  2  NE 

WESTON  2  NW 
WESTOVER  FIELD. 
ITEST  RUTLAND   * 
WINCHENDON 
WORCESTER  AIRPORT 

WORCESTER  1 


RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

BAKERSVILLE 

BARKHAMSTED 

BLOOHFIELD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  A[RPORT 

BRISTOL 

BULLS  BRIDGE  DAU 

BURLINGTON 

CANDLEWOOD  LAKl 

COLLINSVILLE 
CREAM  HILL 
DANBURY 
DAWSON  LAK£ 
EAST  HAVEN 

FALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAUREL  RESERVOir. 

MANCHESTER 

MEAD  POND  RESERVOIR 

MIDDLETOWN 

HILFORD 

HOODUS  RESERVOIR 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 


Day  of  month 


.IS 
.03 

.03 

.03 
l.OC 


•H 


l.Oi 
1.04 


.20       .10       .02       .6^ 


M 


i.sa 

.59 

1.53 


23     24 


.111      .01 


.07 

.o: 

.2< 

.07 
.0^ 

.01 

.66 

.1< 

i.ie 

.04 

1.22 

.2C 

.98 

.21 

i.oa 

0? 

3, 

.03 

.13 

.26 

.041 

.04 

.i: 

.10 

.06 

.08 

.06, 

I  1.21 


3««  refsTsaca  &ot«a  foUowtng  Statloo  Iad«& 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


HEt  ENCLAm) 
FEBRUADY  1949 


Day  of  month 


S       9 


13      14 


15 


16 


17      18      19      20     21 


22 


23     24  I  25     26      27 


28      29 


30      31 


xnincniii  It 

m  LoinxiK 

aoiiroLi  2  SI  z 

HORTH  BRARPORD 
RORTH  CVILTORD 

HORTB  airr 

RORTH  STAarORS  RESERVOIR 

NORRALE 

NORRICH  3  ESE 

PROSPECT 

PUTRAR 

PUTRAH  HEicirrs  //      I 

PUTRAR  LAEE 

ROCEVILLE  I 

ROCEROOO  LAEE 

■OCIT  RIVER  DAR 

ROURD  PORO 

SALISBURY 

SBELTOR  I 

SaSPAUG  DAR  R 

SBinTLE  REAOOW  RESERVOIR 

STArrORD  SPRIRGS 

STTVERSOR  DAR 

STORKS  Z 

1B0aI>SORVILL£ 

TORRIRGTOR    1 

TORRIRCTOR    2 

USBIRCTOR 

tATERBURT 

(ATKRBURY   CITY   HALL  I 

IXPAIADC    RESERVOIR 
WESTBROOE 
■EST   HARTFORD 
■EST  HARTLARD 
■HIGVILLE    RESERVOIR 

niTRET   LAO 
■ICVAR    RESERVOIR 

■  ILLIHAJITIC 

■  IRDSOR  LOCKS  BRADLEY  PL 
■OLCOTT  RESERVOIR 
■OOOBURY 


.90 
1.23 


.3< 
.11 
.29 

.2^ 
.28 

.43 

.28 
.04 
.30 


2^       .33 


.34 
.48 


.1^ 


^: 


02       .0!        .2! 


.3! 


::3 


.0^       .ij 


.2: 
1.2: 


2.62 
3.84 
3.23 
3.52 
3.98 

2.84 
3.08 
3.42 
2.99 
2.67 

3.41 
2.43 
2.75 
2.51 
2. 89 

2.75 
2.22 
2.53 
2.78 
3.33 

2.80 
2.87 
2.75 
2.78 
2.64 


2.17 
3.48 
1.93 
3.61 

3.17 
3.68 
2.60 
1.97 
2.71 

3.25 

2.92 
3.33 
2.98 
2.56 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY,    SUNSHINE,   DEGREE    DAYS 


SEA    LEVEL 

PRESSURE 

WIND 

RELATIVE 

HUMIDITY 

SUN- 

STATIONS 

EXTREMES-INCHES 

AVERAGES 

SHINE 

(0 

O  UJ 

UJ  «2 

Vi 
Hi 

X 

o 

1- 

i 

Uil 

I 
Ql 

§^ 

2   O 
—    UJ 
X    UJ 

Z 

o 

t- 

V) 
UJ 

l- 

Ul 

1- 

0) 
UJ 

1- 
« 
UJ 

UJ    H 

o  z 

1- 

(0 

UJ 

<  o 
cr  ai 

UJ    UJ 

o 

UJ 

cc 

UJ 

1- 

< 

s 

< 
o 

ro 

Q. 

o 

Q. 
O 
lO 

<    UJ 

ir  o 
UJ  tr. 

UJ  ^ 

O   0 

< 

o 

< 

2  "^ 

<    Q. 

< 

ro 

K) 

>    UJ 

UJ   lO 

X 

O 

_l 

O 

<  (/) 

2    CO 

a 

O 

— 

N^ 

- 

r~ 

<  a. 

a  (0 

BLOCK   ISUIND  WB   CITY, R.I 

30.62 

12 

29.18 

28 

17.6 

57 

N 

28 

82 

81 

76 

81 

62 

788 

BOSTON  WB   AIRPORT,    MASS. 

30.63 

21 

29.28 

28 

12.5 

40 

NW 

17 

69 

70 

56 

62 

57 

855 

BRIDGEPORT   WB   AP,    CONN. 

30.62 

21 

29.38 

28 

11.8 

_ 

_ 

_ 

78 

76 

64 

72 

_ 

835 

BURLINGTON  WB  AP,    VT. 

30.66 

21 

29.49 

15 

10.5 

45 

S 

12 

72 

74 

64 

72 

39 

1151 

CARIBOU  WB   AIRPORT,    ME. 

30.62 

21 

29.50 

15 

- 

- 

- 

- 

76 

74 

66 

72 

- 

1523 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.H. 

30.61 

21 

29.40 

28 

7.5 

34 

NW 

11 

74 

81 

54 

65 

46 

1065 

EASTPORT    WB   CITY,    ME. 

30.61 

21 

29.53 

28 

13.1 

34 

NW 

17 

- 

72 

62 

66 

55 

1110 

HARTFORD  WB,    CONN. 

30.57 

12 

29.32 

28 

8.8 

33 

NW 

17 

78 

82 

65 

72 

61 

897 

MT   WASHINGTON   WB,    N.H. 

30.62 

21 

29.66 

28 

45.5 

- 

- 

_ 

80 

80 

75 

72 

28 

1540 

NANTUCKET   WB  AP,    MASS. 

30.63 

21 

29.97 

28 

15.8 

54 

E 

28 

82 

81 

72 

80 

41 

832 

NEW   HAVEN   WB,    CONN. 

30.60 

12 

29.35 

28 

7.2 

21 

BE 

22 

_ 

78 

63 

71 

60 

844 

PORTLAND   WB   AIRPORT,    ME. 

30.60 

21 

29.38 

28 

8.5 

47 

W 

17 

78 

81 

66 

75 

61 

1085 

PROVIDENCE   WB,    R.I. 

30.63 

21t 

29.22 

28$ 

9.2 

33 

NW 

17t 

74 

75 

53 

67 

64t 

801 

t  Airport   Data 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

-I 

St- 

CDVNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06 

HAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.02 

.01 

.07 

BETHEL 

.01 

.03 

.02 

.02 

.08 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.03 

.01 

.04 

EASTPORT  WB  CITY 

.25 

.04 

.29 

EUSTIS 

.02 

.02 

FORT  KENT 

.05 

.01 

.01 

.07 

G I LEAD 

.04 

.03 

.07 

GRAND  LAKE  STREAM 

.03 

.01 

.04 

GREENVILLE 

.03 

.03 

BOULTON  AIRPORT  6 

* 

.30 

HOULTON  1  NE 

.06 

.01 

.07 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.07 

.09 

MILTON 

.01 

.02 

.01 

.04 

NORTH  ANDOVER 

.05 

.05 

OLD  TOWN  AIRPORT 

♦ 

* 

* 

« 

*     • 

•     .61 

.61 

ROXBURY 

* 

* 

* 

* 

*     ♦ 

•     .43 

.43 

RUMFORD  1  SSE 

.03 

.03 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.01 

.03 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MASSACHUSETTS 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

• 

* 

*    * 

•    .08 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.02 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.02 

DURHAM 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

-    -    - 

_    -    _ 

_    _    _ 

_ 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.09   .06 

.22 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.01 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

WENDELL 

.01 

.01 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.02 

RHODE  ISLAND 

FORT  ADAMS 

- 

- 

- 

- 

-     - 

-     - 

- 

- 

- 

- 

- 

-     - 

-    -    - 

-    -    - 

-    -    - 

- 

VERMONT 

GRAFTON 

.01 

.01 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

MONTPELIER  6 

« 

.02 

*         *        * 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.02 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

-2d- 

MAINE 

OLD  TOW«  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

-     - 

-    -    - 

-    -    - 

-    -    - 

- 

MASSACHUSETTS 

STERLING  3  NW 

.01 

.03 

.01 

.02 

.07 

WEST  BRIHFIELD 

* 

* 

* 

*     * 

«    • 

* 

* 

* 

• 

• 

«     * 

•        *        * 

•     .05 

.05 

NEW  HAMPSHIRE 

- 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02   .01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.15 

NASHUA  1  NE 

.02 

.03 

.05 

VERMONT 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.02 

MONTPELIER  6 

« 

.06 

* 

* 

*     * 

•     .01 

« 

* 

* 

* 

« 

.01 

V 

NEWPORT  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

STOCKBRIDGE 

.01 

.02 

.01 

-3 

d- 

.04 

CONNECTICUT 

ROCKVILLE 

.02 

.02 

SHEPAUG  DAM 

* 

•    • 

*    •    • 

*    «    * 

4     •     * 

• 

MASSACHUSETTS 

WESTOVEH  FIELD  2  NE  6 

-4 

th- 

• 

«     *     « 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.02 

.07 

.05 

.05 

.03 

.03 

.03 

.28 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.03 

.08 

.03 

.02 

.02 

.19 

CANDLEWOOD  LAKE 

♦ 

* 

* 

« 

* 

« 

*     * 

*    * 

•     •     .29 

.29 

HARTFORD 

.04 

.06 

.05 

.05 

.01 

.02 

.23 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01   .02 

.06 

.10 

.08 

.05 

.02 

.01 

.02 

.37 

JEWETT  CITY 

.05 

.05 

.03 

.03 

.03 

.01 

.20 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.06 

.07 

.02 

.03 

.02 

.01   .01 

.01 

.24 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.05 

.07 

.06 

.06 

.03 

.01 

.01 

.01 

.30 

NEWINGTON 

.02 

.08 

.08 

.04 

.03 

.01 

.02 

.28 

NORFOLK  2  SW  // 

.05 

.03 

.05 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.23 

See  reteieoco  notei  iollowing  SUtioD  ladex. 
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Ttbia  4-Contmuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEW  ENGLAND 
FKBHUABT  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

0 

1  1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

H 

PrrXAM  HXtGHTS  // 

.03 

.05 

.13 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.04 

.35 

ROCKTILLE 

.01   .02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.18 

SHEPAUC  DAH 

•     •     • 

*     «    « 

• 

• 

• 

• 

* 

.24 

.02 

.01 

.01 

.01 

.29 

STORKS   / 

.05 

.07 

.07 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01 

.29 

WATERBURY  CITY  HALL 

• 

* 

* 

• 

.25 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

• 

* 

• 

IINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

« 

• 

• 

• 

.19 

* 

• 

• 

* 

• 

.11 

MAINE 

AOCUSTA  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.10 

BETHEL 

.01 

.03 

.01 

.04 

.05 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.01 

.30 

CARIBOU  IB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

CLAYTON  LAKE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KASTPORT  WB  CITY 

.02 

.03 

.04 

.04 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.25 

lUSTIS 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.29 

GILEAD 

.01   .01   .01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.04 

.01 

.01 

.04 

.02 

.02 

.29 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.01 

.12 

CREEMTILLE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.23 

BOVLTON  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

• 

* 

.07 

♦ 

• 

* 

• 

HOULTON  1  HE 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.10 

■ILLIHOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.14 

aiLTON 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.03 

.03 

.05 

.05 

.02 

.02 

.03 

.01 

.04 

.02 

.03 

.01 

.04 

.49 

ROKTB  AHDOVER 

•     • 

•    •    • 

• 

• 

« 

* 

• 

♦ 

* 

* 

• 

« 

• 

• 

« 

« 

* 

• 

* 

• 

* 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01   .02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.06 

.03 

.04 

.05 

.01 

.05 

.02 

.02 

.01 

.04 

.51 

ROCKLAND 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.06 

.05 

.10 

.07 

.10 

.14 

.09 

.05 

.76 

ROZBURY 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.04 

.03 

.05 

.01 

.03 

.28 

RDKrOSO  1  SSE 

.04 

.02 

.03 

.02 

.04 

.05 

.03 

.02 

.04 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.42 

SIOWHEGAK 

.02 

.01 

.04 

.04 

.02 

.04 

.03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.04 

.01 

.37 

SOOTH  ANDOTER 

.04 

.02 

.03 

.02 

.04 

.05 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.04 

.02 

.05 

.04 

.45 

SOVTB  WEST  HARBOR 

.05 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.03 

.24 

SUNDAY  RIVER 

.01   .01   .01 

.03 

.04 

.03 

.03 

.04 

.03 

.04 

.04 

.01 

.04 

.02 

.02 

.03 

.04 

.02 

.04 

.02 

.55 

SWANS  PALLS 

.01 

.04 

.02 

.04 

.01 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.35 

MASSACEVSETrS 

AMHERST 

.01 

.02 

.02 

.07 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

BIRCB  BILL  DAM 

.01 

.04 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.16 

BUTE  BILL  // 

.02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.30 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.04 

.04 

.02 

.03 

.03 

.04 

.02 

.01 

.01 

.24 

CAMBRIDGE 

.02 

.03 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.20 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.02 

.02 

.05 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.21 

HYANHIS  1  E 

.01 

.05 

.08 

.08 

.03 

.07 

.05 

.02 

.01 

.03 

.01 

.44 

KNIGHTVILLE  DAN 

.01 

.01 

.04 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.20 

MENDUN  AIRPORT 

.01 

.06 

.03 

.04 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.28 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.06 

.06 

.10 

.05 

.05 

.06 

.02 

.03 

.01 

.01 

.46 

NEW  BEDFORD 

.02 

.02 

.03 

.05 

.04 

.06 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.31 

NORTH  TRDRO 

.01 

.02 

.05 

.05 

.03 

.02 

.01 

.02 

.21 

PirrSPIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.06 

.06 

.05 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.27 

BOCKPORT  1  ESE  // 

.03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.02 

.23 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

*     *     * 

• 

.02 

* 

* 

* 

* 

* 

.02 

« 

* 

* 

• 

• 

.02 

* 

« 

« 

* 

STATE  FARM 

.03 

.04 

.04 

.02 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.29 

STERLING  3  RW 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.21 

WASHINGTON 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

WEST  BRIMFIELD                    1  -     -     -     - 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

• 

* 

* 

« 

.07 

* 

• 

* 

• 

* 

.10 

* 

* 

* 

• 

WESTOVER  FIELD  6 

•     .05 

• 

* 

« 

• 

* 

.22 

• 

« 

• 

• 

• 

.10 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

* 

« 

.10 

* 

* 

« 

* 

« 

.11 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACEWATER  DAM 

.01   .01   .01 

.01 

.05 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.20 

BRISTOL  // 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.01 

.02 

.01 

.06 

.01 

.02 

.05 

.02 

.32 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.19 

ERROL 

.01 

.01 

.04 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.38 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.02   .02 

.01 

.02 

.03 

.04 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.33 

G<»IBAM 

.01   .02 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.21 

HANOVER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.19 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

LANDAFF 

.03 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.24 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

•     «     « 

« 

.09 

• 

* 

* 

• 

« 

.05 

• 

« 

• 

• 

« 

.28 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.03 

.04 

.03 

.03 

.02 

.03 

.04 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.08 

.01 

.01 

.01 

.45 

MODNT  WASaiNCTON  WB 

.01   .01 

.01   .01   .01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.27 

NASHUA  1  HE 

.03 

.05 

.03 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.23 

NEW  DURHAM 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.22 

PINKHAM  NOTCH 

.03 

.02 

.05 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.37 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.04 

.01 

.04 

.02 

.04 

.15 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.03 

.12 

WENDELL 

.01        .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

IIICBESTER 

.01 

.04 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.17 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.04 

.05 

.09 

.08 

.16 

.02 

.02 

.01 

.47 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.07 

.05 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.25 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.05 

.05 

.05 

.04 

.05 

.02 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.37 

WOONSOCKET 

.01 

.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.14 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01        .01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.03 

.04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.28 

CORINTH  // 

.01 

.04 

.01 

.02 

.02 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.26 

GRAFTON 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.12 

HIGBCATE  FALLS  // 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.29 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.35 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

MONTPELIER  6 

♦ 

*     *     * 

• 

.08 

* 

* 

* 

* 

• 

.19 

« 

• 

« 

• 

* 

.05 

• 

» 

* 

• 

NORRISVILLE 

.02   .01 

.01        .03 

.02 

.02 

.04 

.01 

.03 

.02 

.03 

.04 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.41 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.05 

.04 

.02 

.04 

.03 

.01 

.04 

.04 

.05 

.03 

.03 

.03 

.02 

.01 

.46 

NORTHFIELD  NORWICH  ONIV 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.26 

SAINT  JOBNSBURY 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.05 

.01 

.04 

.04 

.03 

.02 

.03 

.04 

.03 

.03 

.03 

.01 

,45 

SEARSBURC  STATION  // 

.03 

.07 

.05 

.03 

.07 

.03 

.02 

.02 

.03 

.02 

,37 

STOCKBRIDCE 

.01 

.02 

.06 

.04 

.04 

.03 

.01 

.01 

.04 

.03 

,29 

TOWNSHEND  2  S 

.01 

.04 

.02 

.01 

.08 

TYSON 

.01   ,01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.13 

-5th- 

CONNECTICUT 

■EW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

WATERBDRY  CITY  HALL 

•    • 

« 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.07 

.43 

S«e  ref*r«&c«  notoi  foUovrlng  StatloQ  IncUz. 
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Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEir  ENGLAND 
FEBRUARY    1949 


A.  M.  Hoiu  ending 


5        6 


8         9        10       a        12 


P.  M.  Hour  ending 


MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON   LAKE 

EASTPOHT  WB  CITY 

EUSTIS 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

BOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND 

ROXBURY 

RUKFORD  1  SSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 


MASSACHUSETTS 

NORTH  TRURO 

SALEM  AIR  STATION  6 

STATE  FARM 

WEST  BRIMPIELD 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 


NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

GOREAM 

HANOVER 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

i>ITTSBURG  RESERVOIR  // 

WINCHECTER 


VERMONT 

HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  6 
NEWPORT  // 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION  // 
TOWNSHEND  2  S 


OLD  TOWN  AIRPORT 
ROCKLAND 
SUNDAY  RIVER 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  ITB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NFWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

SHEPAUG  DAM 

STOHRS  // 

WATERBURY  CITY  HALL 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 


MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

FORT  KENT 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND 

ROXBURY 

HUMFORD  1  SSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS   FALLS 


.02 
.01 


.02 

.01 

.05 

.04 

* 

.01 

.03 

.01 


.02 
.01 
.02 
.03 


.03 
.01 


.01 
.04 


.02       .02 
.01       .01 


.02 
.01 
.01 
.01 

.07 
.01 
.01 
.01 


.03 
.02 
.02 
.02 


.01 
.01 


.03 
.01 
.01 
.01 


.01 
.01 
.02 


.01 
.02 


.02      .02 


.02 
.01 


.02 
.02 


02 

.02 

01 

.01 

.01 
.01 
.01 

* 

01 

.01 

01 

.02 

.01 

01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

♦ 

* 

* 

* 

01 

.02 

.01 

03 

.03 

.01 

.01 

03 

.02      .01      .01 


.01 
.02 
.02 


.01 
.01 


.04 
.01 

.01 


.01      .01 

.01  .01 

.01 


.04 
.01 


.01      .01      .01 
.01 


.01      .01      .01 

.01 
.01 


.01      .01 
.01      .01 


*  *  * 


.03 
.02 


.05 
.02 


-6th- 


.01      .01      .01 


-7th- 


.01 

.04 

.06 

.04 

.05 

.01 

.10 

.04 
.18 

.05 

.04 

.02 

.01 

.03 

.03 

.09 

.02 

.02 

.02 

.03 

.02 

.10 

.03 

.08 

.09 

.13 

.15 

.08 

.05 

.07 

.09 

.12 

.07 

.10 

.06 

.07 

.12 

.06 

.09 

.08 

.01 

.03 

.04 

.04 

.04 

.07 

.01 

.03 

.06 

.02 

.01 

.07 

.17 

.10 

.09 

.08 

.02 

.02 

.03 

.04 

.06 

.05 

.06 

.07 

.02 

.05 

.14 

.10 

.08 

.05 

.01 

.06 

.04 

.01 

.04 

.02 
.01 
.04 

.03 
.01 


.03      .02 
.06      .03 


.04 
.08 
.05 
.08 


.03 

.09 

« 

.21 

.08 

.09 

.12 

.04 

.08 

.06 

.10 


.04 
.02 
.05 


.04 

.03 

.05 

* 

.23 

.10 

.05 

.06 

.10 

.03 

.08 

.04 


.02 
.07 


.01 
.08 
.07 

* 

.04 

.01 


.03 
.38 
.02 
.01 
.16 


.05 
.02 
.06 


.05 
.05 


.08 

.11 


.04 
.03 
.01 
.10 


.07 
.01 
.13 


.05 
.02 


.09 
.11 


.01 
.05 
.01 
.13 


.08      .05      .04 

.01 
.12      .07 


.04 
.10 


.01  .01 

.32  « 

.04  .01 

.01  .03 


.01      .02      .01 


S«e  reference  notei  following  Statioa  Index. 


TabU  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1949 


A.  M.  Ho 

\i  ending 

p.  M.  Houi  ending 

Station 

3 

1     1 

1 

o 

\ 

2 

3  !  4  I  5  t  6 

i     1 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5    6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

VASSACHUSETTS 

! 

AMHERST 

1       «     • 

.03   • 

. 

« 

. 

. 

« 

* 

• 

«    *    * 

•     .12 

.15 

BIRCB  BILL  DAM 

.01 

.03 

.06 

.03 

.13 

BLUE  HILL  // 

.02 

.09 

.09 

.23 

.08 

.03 

.54 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

OS 

.13 

.15 

.10 

.06 

.52 

CAMBRIDGE 

.03 

.08 

.10 

.is:  .09 

.04 

.49 

HARVARD  FOREST  /' 

.02 

.04 

.08   .03 

.01 

.01 

.19 

HTANNIS  1  E 

.08 

.07,  .08 

.45 

.25 

.10 

1.03 

ENIGBTVILLE  DAM 

.02 

.05 

.04  1  .01 

.01 

.01 

.14 

MEHDON  AIRPORT 

.01 

.04 

.13 

.12 

.lOJ  .10 

.02 

.52 

NANTUCKET  »B  AIRPORT 

.02 

.04 

.17 

.19 

.57 

.03 

1.02 

NEW  BEDFORD 

.12 

.14 

.24 

.32 

.11 

.10 

.01 

1.04 

NORTH  TRUHO 

.03 

.12 

.13 

.12 

.07 

.11 

.58 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

.04 

.03 

.01 

.16 

ROCD>ORT  1  ESE  '/ 

.07 

.15 

.16 

.22 

.06 

.01 

.67 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

« 

* 

* 

« 

.46 

« 

.     »     * 

•    .05   * 

*     •    • 

STATE  FARM 

.01 

.08 

.11 

.30 

.18 

.12 

.02 

.01 

.83 

STERLING  3  NW 

*     • 

«    «    * 

•     * 

• 

♦ 

* 

* 

.47 

.05 

.52 

WASHINGTON 

.01   .01 

.03 

.01 

.09 

.01 

.16 

WEST  BRIMFIELD 

.02 

.10 

.03 

.IS 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

♦ 

» 

* 

* 

.17 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

* 

* 

.28 

NEW  BAMPSBIRE 

BLACnATER  DAM 

.05 

.06 

.05 

.09 

.02 

.01 

.02 

.01 

.31 

BSISTOL  // 

.06 

.05 

.09 

.10 

.01 

.01 

.01        .01 

.34 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.05 

.04 

.04 

.02 

.20 

ERROL 

.02 

.05   .04 

.02   .04 

.06 

.02 

.01 

.01 

.02 

.29 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

1 

.01 

.01 

.12 

.06 

.05 

.01 

.04 

.01 

.31 

GORHAM 

I 

.01 

.04 

.01 

.04 

.05 

.01 

.16 

HANOVER 

.01 

.06 

.03 

.07 

.06 

.23 

BILLSBORO  2  W 

.01 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.11 

LANDAFF 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.10 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

•     *     • 

•     .01 

* 

« 

* 

* 

* 

.20 

* 

*    *     * 

•     .03 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.05 

.17 

.10 

.10 

.02 

.04 

.49 

MOUNT  WASBINGTON  WB 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02   .02   .02 

.02 

.25 

NASBUA  1  NE 

.01 

.07 

.04 

.02 

.01 

.03 

.03 

.21 

NEW  DURHAM 

.01 

.04 

.05 

.10 

.08 

.04 

.01 

.33 

PIKKHAM  NOTCH 

.01   .02 

.01   .05 

.09 

.11 

.10 

.10 

.05 

.01 

.01 

.03 

.59 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.05 

.01 

.02 

.02 

.05 

.02   .01 

.18 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.03 

.02 

.06 

.03 

.14 

WARREN  1  SE  // 

_    -     _ 

_     -     _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _    _ 

_    _    _ 

WENDELL 

.04 

.03 

.04 

.01 

.01 

.13 

WINLEESTER 

.01   .01   .01 

.01 

.02 

.04 

.06 

.03 

.19 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.13 

.19 

.36 

.62 

.16 

.06 

.02 

1.54 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.07 

.13 

.29 

.18 

.06 

.04 

.78 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.08 

.11 

.21 

.13 

.09 

.03 

.01 

.66 

WOONSOCKET 

.03 

.13 

.12 

.14 

.06 

.03 

.51 

VERMONT 

BDRLINGTON  WB  AIRPORT 

.01   .05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.16 

CORINTH  // 

.01 

.06 

.04 

.01 

.02  1  .01 

.01 

.16 

GRAFTON 

.01 

.05 

.09 

.06 

.04 

.01 

.03 

.29 

BIGHGATE  FALLS  // 

.05 

.05 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.05 

.01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.17 

MANCHESTER 

_ 

_ 

.09 

.01 

.03 

.01 

_ 

MOMTPELIER  6 

* 

* 

* 

« 

« 

.43 

HOKRISVILLE                             .02   .01 

.01   .01 

.01   .01 

.07 

.01 

.01 

.16 

NEWPOTT  //                       1 

.02 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.11 

WORTHFIELD  NORWICH  tWIV 

.02 

.07 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.18 

SEARSBURG  STATION  // 

.07 

.01 

.02 

.10 

STOCKBRIDGE 

.02 

.04 

.03 

.04 

.06 

.02 

.21 

TOWHSHEND  2  S 

.03 

.05 

.06 

.06 

.oi;  .01 

.01 

.01 

.24 

TYSON            ■                          .01;       .01   .03 

.02   .04 

.05 

.08 

.04 

i  .01 

.01 

.30 

1 

-8th- 

MAINE 

BETHEL                             -     -     -   '  - 

_ 

. 

_ 

. 

HODLTON  AIRPORT  6 

»     .03 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01   .02   .03i  .06   .01   .03 

.01 

.01 

.18 

NORTH  ANDOVER 

.01   .Oli  .02   .01   .02 

.01 

.08 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.02 

-9th- 

MAINE 

MILLINOCKET  AIRPORT  ■ 

.01    .01 

SUNDAY  RIVER 

_ 

-10 

th- 

.01 

.02              .03 

j 

CONNECTICUT 

i 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.01            1   .03 

BARTFORD  WB  AIRPORT  // 

j                .01:    .01 

JEWETT  CITY 

.01   .021  .02   .01   .03    .09 

MO(»US  RESERVOIR 

.01      1        .01          .02 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01   .03   .02;  .01           '   .07 

PUTNAM  HEIGBTS  // 

*     •     •     •     *   i   • 

MAINE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.03 

.04 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 

.01   .01   .021  .02   .01      1   .07 

CAMBRIDGE 

-    -    _ 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

_    _    _ 

HYANNIS  1  E 

* 

« 

•     *     ♦ 

•     *     ♦   '  ♦     *     «   1   • 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.05   .02   .02;  .02   .04   .121   .27 

NEW  BEDFORD 

.06 

.08 

.08 

.08 

.08 

.07 

.45 

See  reference  notet  follovring  Station  Index. 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAMD 
FEBRUARY  1949 


A.  M.  Houx  ending 

p.  M.  Houx  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

' 

1 

STATE  FARM 

•     * 

*    • 

« 

* 

STERLING  3  NW 

.03 

.03 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

•    • 

• 

NEW  HAUPSBIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01   .01 

.02   .01   .01 

.06 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.03   .03   .04 

.03   .02 

.01 

.18 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.06   .06 

.07   .05 

.05 

.29 

PROVIDENCE  WB  CITY 

' 

.09   .05 

.02   .04 

.04 

.24 

WOONSOCKET 

-11 

th- 

.03 

.06   .06 

.02 

.17 

CONNECTICUT 

JEWETT  CITY 

.02        .02 

.04 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

•     .07 

.07 

MASSACHUSETTS 

CAMBRIDGE 

_    _    _ 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_  ' 

. 

. 

_ 

-    -    . 

_ 

_ 

. 

HYANNIS  1  E 

•     *     * 

*    *    * 

•     .40 

.40 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01        .01 

.02   .01 

.05 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

STATE  FARM 

*     *     * 

•     *     * 

•     .20 

.01 

.01 

.22 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.02 

.03 

WORCESTER  AIRPORT  5 

»     .05 

NEW  HAMPSHIRE 

LANDAFF 

.01 

.01 

.02 

RHODE  ISLAND 

' 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.03   .04   .01 

.08 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03   .01   .01 

.05 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.05   .02   .03 

.10 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

-13th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.02 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.02 

HARTFORD 

.02 

.02 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

NEWINGTON 

.01 

.01 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

SHEPAUG  DAM 

.04 

.04 

STORRS  // 

.01 

.02 

.01 

.04 

MAINE 

^ 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

.05 

BETHEL 

_    _    _ 

-    -    _ 

- 

_ 

- 

- 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

.02 

.02   .02 

.10 

CLAYTON  LAKE 

• 

• 

* 

« 

* 

* 

• 

*     • 

«     *    « 

«    • 

• 

• 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.03 

.02 

.07 

.03 

.01 

.01 

.18 

G I  LEAD 

.01 

.02 

.01 

.04 

GRAND  LAKE  STREAM 

.04 

.05 

.01 

.10 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.02 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

«     • 

•     .08 

HOULTON  1  NE 

.01 

.05 

.03 

.09 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

MILTON 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

« 

*     • 

*    • 

• 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.03 

.01 

.05 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.05 

.01 

.01 

.09 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02   .04 

.01 

.07 

ROCKLAND 

.01   .02 

.01 

.04 

.01 

.09 

RUKFORD  1  SSE 

♦ 

* 

* 

• 

« 

* 

* 

♦ 

*     * 

•    * 

• 

SKOWHEGAN 

.02 

.01 

.03 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.02 

.01 

.OS 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.02 

.01 

.07 

.02 

.03 

.03 

.18 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

MASSACHUSETTS 

MENDON  AIRPORT 

.02 

.02   .01   .01 

.01 

.07 

NORTH  TRURO 

.02   .01 

.02 

.05 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.05 

.01 

.06 

SALEM  AIR  STATION  6 

*    *     • 

«     *    * 

•     .03 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.01 

.03 

NEW  EAHPSaiRE 

ERROL 

• 

« 

. 

. 

. 

. 

.12 

.12 

CORHAM 

.01 

.04 

.01 

.04 

.07 

.02 

.01 

.20 

HANOVER 

.02 

.02 

LANDAFF 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.09 

LINCOLN  1  NW 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.OS 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.02   .04 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.02 

.02 

.01 

.42 

PINKHAM  NOTCH 

.03 

.02 

.01 

.10 

.10 

.05 

.08 

.02 

.41 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.08 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.07 

See  reference  not«a  following  Statioa  ludex- 
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Table  4<-Continusd 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
FEBRUART  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

3 

Station 

0 

1     2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

VERMONT 

BORLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

CORINTH  // 

.04 

.02 

.01 

.07 

BIGBGATE  FALLS  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.07 

.05 

.01 

.20 

LTHAN  FALLS  // 

.01 

.04 

.01 

.02 

.08 

HONTPELIER  6 

• 

« 

* 

♦ 

♦ 

.02 

* 

* 

* 

* 

liORRISVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.11 

NEWPORT  -'/ 

.01 

.01 

.04 

.01 

.07 

NORTHFIELD  NORWICH  OTIIV 

.04 

.05 

.03 

.02 

.14 

SAINT  JOHNSBUHY 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.08 

SEARSBURG  STATION  // 

-14 

.01 

th- 

.01 

.01 

.03 

COMKECTICDT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.02 

ROCKVILLE 

.01 

.01 

.01 

.03 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.18 

CLAYTON  LAKE 

*     • 

• 

« 

• 

* 

* 

* 

« 

• 

• 

* 

♦ 

* 

.11 

.11 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.03 

FORT  KENT 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.08 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

HOULTON  AIRPORT  6 

« 

• 

* 

* 

♦ 

.06 

« 

« 

* 

* 

* 

.05 

HOULTON  1  NE 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.10 

MILTON 

« 

* 

« 

* 

• 

* 

* 

« 

NORTH  ANDOVEH 

.01 

.02 

.05 

.08 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.01 

.03 

■USSACHUSETTS 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.01 

.03 

NEW  HAMPSHIRE 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

» 

. 

» 

« 

.02 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BICaGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

MONTPELIER  6 

•     .01 

SEARSBURG  STATION  // 

-15 

th- 

.01 

.01 

CONNECTICUT 

BLOOHFIELI) 

.01 

.04 

.01 

.01 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.18 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.04 

.02 

.01 

.12 

CANDLEWOOD  LAKE 

.05 

.01 

.01 

.03 

.16 

.10 

.02 

.38 

HARTFORD 

.03 

.03 

.02 

.08 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

.01 

.08 

.04 

.01 

.18 

JEWETT  CITY 

.03 

.01 

.04 

MOa>DS  RESERVOIR 

.01 

.08 

.03 

.01 

.13 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.04 

.05 

.01 

.01 

.01 

.14 

HEWINGTON 

.02 

.01 

.01 

.06 

.02 

.01 

.13 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.04 

.01 

.01 

.10 

.13 

.02 

.05 

.04 

.02 

.43 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

.02 

.02 

.01 

.20 

ROCKVILLE 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.09 

.08 

.02 

.01 

.01 

.29 

SBEPAUG  DAM 

.01   .04 

.01 

.01 

.07 

.10 

.05 

.02 

.01 

.32 

STMIRS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.12 

.02 

.01 

.23 

WATERBUHY  CITY  HALT, 

.01   .04 

.01 

.05 

.12 

.05 

.28 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

« 

« 

* 

« 

« 

.06 

* 

« 

* 

* 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.11 

.09 

.01 

.04 

.04 

.01 

.34 

BETHEL 

* 

« 

• 

» 

« 

* 

* 

• 

• 

« 

* 

* 

.48 

.01 

.03 

.01 

.53 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.06 

.09 

.11 

.11 

.08 

.02 

.01 

.48 

CLAYTON  LAKE 

.03 

.04 

.03 

.05 

.06 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.37 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.10 

.12 

.09 

.11 

.09 

.03 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.66 

EUSTIS 

.01 

.01 

.08 

.14 

.11 

.06 

.09 

.15 

.09 

.01 

.01 

.01 

.77 

FORT  KENT 

.03 

.05 

.08 

.02 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.29 

CILEAD 

.03 

.06 

.09 

.04 

.05 

.02 

.04 

.10 

.15 

.01 

.01 

.04 

.64 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.02 

.01 

.10 

.15 

.10 

.05 

.10 

.02 

.01   .02 

.01 

.01 

.04 

.65 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.01 

.03 

.11 

.14 

.14 

.10 

.11 

.09 

.04 

.01 

.80 

HOULTON  AIRPORT  6 

, 

* 

* 

* 

• 

.01 

* 

• 

« 

* 

* 

.39 

« 

• 

• 

* 

BOULTON  1   NE 

• 

« 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

.60 

.60 

MILLINOCKET  AIRPORT 

* 

♦ 

* 

* 

* 

« 

♦ 

* 

* 

* 

.73 

.73 

MILTON 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

1.00 

.02 

.05 

.11 

.14 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

1.40 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.06 

.12 

.06 

.09 

.06 

.16 

.21 

.09 

.01 

.04 

.02 

.05 

.99 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.09 

.08 

.05 

.07 

.10 

.09 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.54 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

.01 

.04 

.07 

.05 

.09 

.13 

.05 

.02 

.02 

.03 

.01 

.03 

.58 

ROCKLAND 

.05 

.02 

.16 

.02 

.01 

.05 

.11 

.05 

.03 

.05 

.05 

.60 

ROIBURY 

.01 

.02 

.08 

.03 

.07 

.10 

.03 

.02 

.50 

RUMFORD  1  SSE 

* 

• 

• 

* 

« 

• 

* 

« 

* 

* 

» 

*     • 

« 

* 

• 

* 

« 

« 

« 

• 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.01 

.06 

.09 

.08 

.08 

.04 

.09 

.15 

.04 

.01 

.01 

.01 

.69 

SOUTH  ANDOVER 

.07 

.14 

.08 

.03 

.07 

.11 

.16 

.12 

.01 

.02 

.02 

.83 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.12 

.04 

.11 

.05 

.07 

.10 

.06 

.02 

.58 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.13 

.08 

.07 

.04 

.07 

.10 

.20 

.14 

.01 

.01 

.03 

.05 

.95 

SWANS  FALLS 

.01 

.05 

.08 

.07 

.08 

.04 

.02 

.10 

.14 

.01 

.60 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.06 

.04 

.04 

.01 

.02 

.02 

.01 

.19 

.07 

.02 

.03 

.01 

.52 

BIRCH  HILL  DAM 

» 

• 

• 

• 

* 

• 

* 

• 

* 

« 

• 

• 

• 

*     * 

• 

« 

.40 

.40 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

.05 

.03 

.01 

.01 

.16 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.03 

.01 

.04 

.01 

.08 

.02 

.01 

.22 

CAMBRIDGE 

.01 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.11 

.02 

.01 

.01 

.28 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.07 

.06 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.10 

.04 

.07 

.03 

.61 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01   .02 

.05 

.05 

.02 

.02 

.01 

.07 

.13 

.03 

.03 

.09 

.03 

.01 

.57 

MENDON  AIRPORT 

.07 

.06 

.02 

.01 

.16 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01   .03 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.13 

.10 

.10 

.10 

.15 

.01 

.78 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.03 

.08 

.06 

.03 

.02 

.13 

.06 

.03 

.02 

.46 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.19 

* 

* 

* 

* 

. 

.02 

* 

* 

« 

S«e  reiersnce  note*  following  StatioD  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  E1ICI.AJID 
FEBRDART  1949 


A.  M.  Hour  endisg 


F.  M.  Hour  ending 


STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NT  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT 


NEW  HAUPSBIRE 

BLACKWATER  DAD 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORHAM 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LANDAPF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOl'CH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TOWNSHEND  2  S 

TYSON 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD    LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVFN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

SHEPAUG  DAM 

STORRS  // 

WATERBURY  CITY  HALL 

WINDSOR  LOCKS  BRADLKY  FIELD  g 


UAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

CLAYTON    LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

GILEAD 

GRAND    LAKE    STREAM 

HOULTON  AIRPORT  6 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

ROCKLAND 

ROXBURY 

RUHFORD    1    SSE 

SOUTH  ANDOVER 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 


MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAU 

BLUE  BILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

UYANNIS  1  E 

KNICHTVILLE  DAM 

MENDON  AIRPORT 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NORTH  TRURO 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 


.02 
.01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.02 


.01 
.01 
.01 


.01 

.01 

.01 

•  Oil 

.03 

.07 

.03 

.05! 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.04 
.01 


.01 
.01 


.04 
.02 


.13 

.04 


03 

.01 

01 

.01 

05 

.01 

.01 

01 

01 

.02 

03 

04 

01 

01 

20 

* 

« 

03 

01 

.01 
.04 

.01 

.05 
.06 

.05 
.02 
.10 
.06 
.08 


.08 
.01 
.04 
.01 
.05 

.05 
.05 
.05 
.05 


.01 
.01 


.05 
.03 
.11 
.04 
.02 


.07 
.05 
.09 
.02 
.08 


.05 
.07 
.04 
.05 
.05 
.15 
.10 
.04 


.10 
.01 


.05 
.04 


.05 
.09 
.11 
.09 


.10 
.09 
.11 
.11 
.02 

.09 
.12 


.06 
.13 
.03 
.02 

«  j 
.07 
.01 


.01      .01      .02 


•  •  • 

.01       .06      .05 


.01      .01      .02 


.01 
.09 


.01 

.03 

.06 

.07 

.04 

* 

.02 

.01 

.11 


.05 
.02 
.05 
.03 


. 05 :     .04 
.05      .02 


.06 

.07 

.03 

.01 

« 

.02 

.09 

.03 


.06 
.07 


.03 
.03 


.05 
.03 


.08 
.03 


.08 
.07 
.05 
.05 


.02 
.01 
.13 
.11 


.15 
.03 


.10 
.18 
.01 
.01 


.01 
.12 


.22 
.10 
.01 


.02 
.12 
.02 
.19 
.07 
.15 
.14 
.01 
.17 


.04 
.13 
.17 
.02 
.07 
.17 


.23 
.06 
.02 
.23 


.19 
.16 
.09 


.01 
.01 
.01 


.01      .01      .01 


04 

.12 

.01 

.01 

.04 

12 

.08 

.05 

.19 

.06 

08 

.02 

.05 

.03 

.01 

.06 

* 

• 

* 

.06 

• 

« 

* 

.03 

• 

* 

• 

.01 
.01 


.02 
.15 
.09 
.06 
.19 
.07 


.11 
.21 
.07 
.16 
.15 
.13 


.03 

.01 
.03 


-16th- 


.01      .06      .03 


.01 

.OJ 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.09 

.03 

.02 

.02 

.01 

.04 

.03 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 
.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

• 

• 

* 

• 

.02 

.03 
.01 

.02 
.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

.04 

.04 

.02 

.02 

.05 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 
.01 
.03 


.06 
.43 


.03 
.02 


.03 
.04 


.05 
.04 


.03 
.04 


.09 

.08 

.04 

02 

.09 

.05 

.05 

.OS 

01 

.07 

.06 

.07 

.07 

.01 

.08 

.06 

.07 

.03 

.04 

.06 

.11 

.06 

.07 

.03 

.03 

.05 

.04 

.05 

.05 

.07 

.03 

.04 

.07 

.07 

.06 
.02 

.07 
.10 

.03 

.06 

.08 

.01 

.10 

.05 

.10 

.07 

.06 

.05 

.08 

.10      .05      .10 


.02 
.02 
.09 


.041 
.07 


10 

.10 

05 

.06 

02 

.04 

01 

.09 

09 

.16 

10 

.06 

08 

.09 

10 

.08 

12 

.06 

07 

.03 

05 

.08 

See  refeience  aote*  following  StAtioo  Index. 


Table  4-CoDtuiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ME*  ENGLAND 
FEBRUARY  1949 


A.  M.  Hour  ending 


10    11    12 


P.  M.  Houj  ending 


ROCKPORT  1  KSK  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FAim 
STERLING  3  Nl 
WASHINGTON 
WEST  DRIKFIELD 
VESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
I08CESTER  AIRPORT  6 


NEW  HAHPSHIRE 

LEBANON  AIRPORT  6 
NASHUA  1  NE 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 
■INCHESTER 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


LTMAN  PALLS  // 
SEARSBUBG  STATION  // 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

HARTFORD 

JEWETT  CITY 

VOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WD  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

SHEPAUG  DAM 

STORKS   / 

WATERBUHY  CITY  HALL 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 


MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

GRAND  LAKE   STREAM 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND 

SOUTH  WEST  HARBOR 


MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  BILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

HYANNIS  1  E 

•OIIGHTVILLE  DAM 

MENDON  AIRPORT 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NORTH  TRURO 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE  // 

SALEM  AIR  STATION  6 

STATE  FARM 

STERLING  3  HW 

WASHINGTON 

WEST  BRIMFIELD 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

CONCORD  WB  AIRPORT 

LANDAFF 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA  1  NE 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISIoAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


VERMONT 

LTHAN  FALLS  // 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NOBTHFIELD  NORWICH  UNIV 


.07 
.08 
.17 


*  .05 

.01 

.01      .04      .01 


01 

.01 

03 

.02 

.01 

03 

.02 

04 

.01 

.01 

05 

.06 

.02 

02 

.01 

06 

.02 

01 

.02 

.01 

.06 
.09 
.12 


08 

.03 

02 

.03 

17 

.08 

04 

.02 
.03 


•  •  • 


03 

.07 

02 

.09 

04 

.10 

.01      .04       .06 


.04 

.14 

.12 

.05 

.08 

.11 

.04 

.07 

.10 

.06 

.05 

.06 

-17th- 


.03      .02 
.02      .02 


.03 
.01 
.04 
.02 


.06 
.02 


.02 
.01 


.01 
.01 


.04 
.09 


.28 
.24 
.29 


.03i      .01 
•  Oli 
.02 
.01 
.Ol\ 

.04J 


.01, 

• 

.03 

.02 

.01 


.01 
.02 
.01 


.02 
.02 


.05      .04|      .03      .01 


.04 
.19 


•  od 


.04 

.04      .01 


.27 
.01 


.01 
.03 


.02 
.01 


.01 
.01 


.07  .02  .01 
.09  .04  .0] 
.07      .03 


«  *  «     I      * 

.01      .0 


•0^ 


.01 
.05 


Se«  releranca  aotat  foUowlng  Station  Index. 
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02      .01      .07      .04 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KE»  KNGLAMD 
FSBRUART  1949 


ST  JOHNSBURY 
SEARSBUHG  STATION  // 
STOCEBRIDGE 


NEW  HAUPSBIRE 

LANDAFF 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

WINCHESTER 


CONNECTICUT 

BLOOBTIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

ROCKVILLE 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 


MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
SALEM  AIR  STATION  6 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW   HAMPSHIRE 


WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

HOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

ROCKVILLE 

SHEPAUG  DAM 

STORRS  // 

WATERBURY  CITY  HALL 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 


MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
FORT  KENT 
HOULTON  AIRPORT  6 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
SOUTH  WEST  HARBOR 


MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  BILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

HYANNIS  1  E 

KNIGHTVILLE  DAM 

MENDON  AIRPORT 

NANTUCKET   WB   AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NORTH  TRURO 

PITTSPIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE  // 

SALEM  AIR  STATION  6 

STATE  FARM 

STERLING  3  NW 

WASHINGTON 

WEST  BRIMFIELD 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 
CONCORD  WB  AIRPORT 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
eiLLSBORO  2  W 
NASHUA  1  NE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WENDELL 
WINCHESTER 


A.  M.  Hour  eading 


1    2    3 


.01 
.07 
.10 


.03 
.01 
.03 
.02 
.01 
.02 
.02 


.04 
.10 
.02 
.04 


.06 
.03 


.05 
.08 
.10 


.09 
.10 
.04 
.05 
.05 
.06 
.05 
.09 


4    5    6 


.06 
.10 
.02 


.10 

.13 

.09 

.08 

.11 

.09 

.05 

.05 

* 

.07 

.08 

.10 

.04 


.01 
.01 

.02 
.06 
.08 
.01 
.08 


.06 
.06 
.04 


.07 
.05 
.01 
.04 


.04 
.04 
.02 


.09 
.05 
.03 
.04 
.05 
.05 
.08 
.02 
.02 


.04 

.09 

.05 

.12 

.05 

* 

.18 

.07 

.05 

.04 

.06 

• 

.08 

.09 

.03 


.05 
.03 
.03 
.02 
.04 
.03 
.02 
.07 


7    8    9 


.01 
.04 


.01 
.01 


.01   .01   .01 
.01 


.02 
.01 
.01 


.03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.18 

.03 

* 

.25 

.09 

.09 

.04 

.04 

* 

.10 

.04 

.05 

.07 


.06 
.05 


.17 

.05 

.05 

.04 

.04 

* 

.07 

.07 

.05 

.02 


10    11    12 


P.  M.  Hour  ending 


1    2    3 


-18th- 


-19th- 


-20th- 


07   .03   .07   .03 


.03 

.01 

.01 

.05 

.01 

.33 

♦ 

.02 

.04 

.03 

.03 

.03 

.04 

.03 

.02 

.06 

.05 

.07 

.18 

.19 

* 

, 

.07 

.09 

.06 

.01 

.03 

.11 

.01 

.07 

.02 

.31 

« 

.08 

.04 

.05 

.02 

.03 

.01 

.29 

• 

.39 

« 

.44 

• 

.02 

.05 

.01   .01 
.02   .02   .04 


.03   .06   .03 


.01   .03 

.05 

.11   .02 


.08   .01 
.05 


.01 
.01 


01 

.01 

03 

.04 

.01 

.03 

01 

.02 

.02 
.03 


.01   .02 
.02 


.01   .01   .01   .01 
.01 


.05 
.01 


.04 
.06 
.04 


.01   .01 
.02   .01 


.04   .02   .03 
•     .02   ♦ 


S«e  retoreoce  note*  following  StAtioQ  Index. 
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TabU  4-Continu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1949 


A.M 

.  Hour  •nding 

P.  M.  Hour  ending 

3 

Station 

1 

1 

2 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

H 

RBCOE  ISLAND 

BLOCI  ISLAND  WB  CITY 

.08   .09 

.13 

.22 

.17 

.37 

.29   .01 

1.36 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02   .06 

.07 

.09 

.14 

.08 

.07   .03   .02 

.58 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.04   .04 

.08 

.09 

.11 

.09 

.05   .04   .01 

.55 

WOONSOCKET 

.02   .03 

.09 

.09 

.09 

.03 

.06   .01   .03 

.01 

.46 

VERHONT 

GRAFTON 

.03 

.02 

.05 

MANCHESTER 

.01 

.07 

.01 

.02   .02 

.13 

SEARSBURC  STATION  // 

.01   .04 

.08 

.08 

.02 

■  02 

.25 

TOWNSHEND  2  S 

.01 

.05 

.05 

.03 

.03 

.03 

.20 

-21st- 

CONNECTICUT 

SHEPADG  DAM 

« 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

• 

MAINE 

rORT  KENT 

.01   .01 

.01 

.03 

eOOLTON  AIRPORT  6 

•     .01 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

NEW  HAMPSHIRE 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

VERMONT 

CCSINTB  // 

.01 

.01 

.02 

.04 

TYSON 

.01   .02 

.01 

.01 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-22d- 

CONNECTICUT 

BLOOUriELD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.10 

.09 

.07 

.36 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.10 

.06 

.15 

.13 

.58 

CANDLEWOOO  LAKE 

.02 

.02 

.04 

.02 

.02 

.01 

.07 

.04 

.14 

.16 

.54 

HARTFORD 

.02 

.11 

.06 

.06 

.25 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.12 

.08 

.05 

.33 

JEWETT  CITY 

.02 

.03 

.22 

.12 

.39 

MOOCUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.04 

.17 

.15 

.12 

.50 

HEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.11 

.10 

.09 

.12 

.49 

NEWINCTON 

.01 

.01 

.01 

.12 

.05 

.09 

.10 

.39 

HOBFOLX  2  SW  // 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.08 

.11 

.31 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.12 

.10 

.30 

ROCEVILLE 

.01 

.09 

.04 

.07 

.21 

SHEPAUG  DAM 

«     « 

• 

* 

• 

• 

•    *    * 

• 

« 

.04 

.02 

.04 

.01 

.02 

.02 

.03 

.14 

.14 

.46 

STORHS  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.12 

.08 

.07 

.32 

WATEB8URT  CITY  HALL 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.09 

.08 

.08 

.11 

.43 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

• 

• 

« 

* 

.03 

« 

* 

* 

• 

* 

.01 

* 

« 

* 

& 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.09 

BETHEL 

.01 

.03 

.04 

.08 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.12 

CLAYTON  LAKE 

* 

* 

« 

♦ 

* 

* 

« 

♦ 

* 

* 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.03 

.05 

EUSTIS 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.10 

GILEAD 

.01 

.02 

.03 

GRAND  LAKE  STREAM 

!  .01 

.01 

.01 

.01 

.04 

GREENVILLE 

.02 

.02 

.03 

.03 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.21 

BOULTON  AIRPORT  6 

« 

« 

* 

.02 

• 

« 

« 

• 

BOULTON  1  NE 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.10 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.15 

MILTON 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.10 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

.06 

.10 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.04 

.01 

.03 

.18 

ROCKLAND 

.01 

.01 

.03 

.01 

.06 

RUKFORD  1  SSE 

* 

* 

* 

« 

« 

• 

• 

• 

« 

« 

* 

• 

SIOWHECAN 

.02 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.15 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.02 

.03 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.03 

.01 

.05 

SUNDAY  RIVER 

• 

.01 

.01 

.04 

.05 

.11 

SWANS  FALLS 

.01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.02 

.12 

MASSACHUSETTS 

- 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.10 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

.03 

.03 

.13 

.21 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.08 

.17 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

.07 

.13 

.22 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.01 

.03 

.01 

.05 

.02 

.14 

BTANNIS  1  E 

.05 

.02 

.07 

KNIGHTVILLE  DAM 

.02 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.07 

.10 

.30 

KENDON  AIRPORT 

*    • 

• 

• 

• 

* 

• 

* 

• 

• 

« 

* 

• 

• 

« 

* 

• 

• 

lANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.04 

HBW  BEDFORD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.07 

.07 

.25 

■OSTH  TRURO 

.03 

.03 

.06 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

.10 

.30 

BOCEPORT  1  ESE  // 

.01 

.02 

.06 

.09 

8ALEM  AIR  STATION  6 

• 

* 

* 

« 

• 

.02 

« 

♦ 

* 

STATE  FARN 

.08 

.06 

.14 

STERLING  3  NW 

.07 

.12 

.19 

WASHINGTON 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.06 

.15 

.34 

WEST  BHIMFIELD 

.01 

.06 

.08 

.10 

.25 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

« 

« 

• 

• 

.06 

• 

• 

• 

• 

« 

.04 

• 

« 

• 

* 

lESTOVEB  FIELD  6 

* 

« 

• 

• 

• 

.04 

* 

• 

* 

« 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

• 

« 

• 

• 

.02 

« 

.01 

* 

* 

• 
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Tdble  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NKW  ENGLAND 
FEBRUART  1949 


NEK  HAUPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

CONCORD  WB  AIRPORT 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORBAH 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NU  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TOWNSHEND  2  S 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RKfERVOIR 

NEW  HAVe¥  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

SHEPAUG  DAM 

STORRS  // 

WATERBUHY  CITY  HALL 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 


MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

FORT  KENT 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND 

ROXBORY 

RUKFORD  1  SSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 


MASSACHUSETTS 

BIRCH  BILL  DAM 
BLUE   HILL   // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD   FOREST   // 
HYANNIS    1    E 
KNIOHTVILLE  DAM 
MENDON   AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW    BEDFORD 
NORTH    TRURO 
PITTSFiELD   WB   AIRPORT 
ROCKPORT   1   ESE  // 
SALEM   AIR    STATION   6 
STATE   FARM 


A.  M.  Hour  ending 


.14      .04      .01 


.09 

.10 

.15 

.05 

.03 

.13 

.07 

.01 

.11 

.11 

.02 

.18 

.02 

.02 

.01 

.09 

.06 

.05 

.08 

.06 

,07 

.05 

.11 

.01 

.07 

.07 

.05 

.01 

.06 

.01 

* 

.44 

* 

.03 

.03 

.01 

* 

.01 

.04 

.02 
.01 
.02 


.02 
.05 
.09 
.01 
.05 
.02 


.01 
.03 
.02 
.06 


.05 

.04 

.01 

* 

.03 

.06 

.01 

.03 

.01 

.04 

.04 

.02 

.03 

.04 

.05 


.04 
.07 

* 

.06 

.15 

.03 

.06 


.06 
.03 
.01 
.06 
.11 
.07 
.02 

.04 
.04 
.09 
.02 


.05 
.03 
.01 


.02 

.02 

.04 

.02 

• 

.03 

.93 

.05 

.01 

.05 

.11 


.16 
.05 
.04 


.05 

.03 

.03 

* 

.04 

.01 

.05 


.02 
.01 

.03 

.03 

.10 

.15 

.11 

.02 

« 

.04 

.04 

.12 

.03 


.07 
.02 
.03 

.12 
.01 
.05 

.07 

.01 

« 

.02 

.02 

.02 

.01 

.05 

.16 

.10 


.04 

.01      .01 


.02      .05      .03 


.12 

.08 

.07 

.03 

.02 

.14 

.08 

.07' 

.04 

.17 

.09 

.091 

.05 

.01 

.13 

.10 

.09 

.03 

.13 

.08 

.031 

.01 

.01 

.01 

.05 

.13 

.051 

.30 

.07 

.02 

.10 

.07 

.03] 

« 

* 

» 

• 

• 

.03 

.04 

1 

.13 

.06 

.09 

.08 

.14! 

.02 

.10 

.15 

.121 

.25 

.07 

.01 

.06 

.03 

.02 

.14 

.15 

.28 

.10 

.05 

.03 

.01 
.03 


.08 
.04 


.05 
.10 
.16 


.03 
.03 
.13 
.08 
.06 


.05 
.01 
.11 
.04 
.58 
.03 


.25 
.01 
.01 

.10 

.03 

* 

.03 

.01 


.02 
.03 
.22      .32       .20 


.01      .01 
.01 


-23d- 


.02  .03  .01 

•  *  • 

.30  .21  .20 

.01  .01 
.01 

.10  .06  .02 


.02      .02      .04 
.02      .01 


.01 
.03 


P.  M.  Hour  ending 


.02      .01      .01 
.01 

.01      .01      .01 


.02 
.04 
.01 


.01 
.01 


.02 
.03       .04 

.02      .01 


.02      .02 
.01 


.05 
.01 


.01 
.01 


.01      .02      .02 

.01      .01 

.01 


.02 
.01 


.06 
.03 


.01 
.01 


05 

.05 

.06 

01 

.05 

.09 

03 

.04 

.13 

.02 

.04 

.01 
.04 


.02      .02      .01!     .03      .01 


•  .31 

.07      .01 
.01 


.CI      .01 
*  .17 


.03 
.02 


.03 
.02 


.01 
.03 


.01 
.01 


.08 
.03 
.01 
.01 


.01 
.03 
.02 


.08 
.03 


.01 
.03 


.01 
.03 


.10 
.02 


.01 
.06 
.01 


.12 

.04 

.01 

.03 

.01 

.05 

« 

.10 

.08 

.04 

.07 

.04 
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Table  4-Continu»d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEI  ENGLAND 
FEBRUABt  1949 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


2    3 




STERLING  3  Nl 
WASaiNCTON 
WEST  BRIMFIELO 
WKSTTIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
I08CESTER  AIRPOBT  6 


NEW  HAMPSHIRE 

BLACnATER  DAM 

BRISTOL  // 

CONCORD  *B  AIRPORT 

ERROL 

ERANELIN  FALLS  DAM 

GORHAM 

HANOVER 

aiLLSBORO  2  I 

LANDAPF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  I  NW  '/ 

MOONT  WASHINGTON  WB 

RASHCA  1  NE 

NEW  DURaAM 

PINKBAM  NOTCH 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  S£  // 

WEHDELL 

WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCCET 


VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

COBINTB  // 

eaUFTON 

BIGBGATE  FALLS  // 

LTMAK  FALLS  // 

MANCHESTER 

HOHTPELIER  6 

MOBBISTILLE 

NEWPORT  // 

RORTHFIELD  NORWICH  DNIT 

SAINT  JOHNSBORY 

SEARSSmO  STATION  // 

STOCEBRIDGE 

TOWHSHEND  2  S 


COniECTICDT 
JEWETT  CITY 

MAINE 
RORTH  ARDOVER 

CONNECTICUT 

BLOOilFIELD 

BRIDGEPORT   WB   AIRPORT 

CANDLEWOOD   LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT   // 

JEWETT  CITY 

■OODOS  RESERVOIR 

KEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

KEWINGTON 

NORFOLI  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

SHEPAUC  DAM 

BT0RR8  // 

WATERBURY  CITY  HALL 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

APG08TA  WB  AIRP<»T 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

IVSTIS 

rOBT  tERT 

GILEAD 

GREENVILLE 

nOOLTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET   AIRPORT 

■ILTON 

■ORTB  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

lOCKLAND 

niMFORD  1  SSE 

SIOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOOTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWAHS  FALLS 


.13 
.09 
.09 


.06 
.05 


.09 
.02 
.03 


.16      .01 
.03      .02 


.01 

.01 


.19  .14  .01 1 

.12  .11  .06 

.10  .10  .06      .01 

.07  .06  .03      .01 


.04 
.04 
.05 
.05 
.11 
.04 
.03 
.01 
.01 
.08 


.04 

.04 

.02 

.01 

.03 

« 

.03 

.05 

.01 

.01 

.04 


.04      .041     .02 


.01 
.01 
.02 


.01 
.01 


.05      .05      .03      .01 


.09 

.05 

.01 

.02 

.05 

.02 

.02 

.03 

.02      .01      .01 


.01 
.01 
.01 


.01 
.05 
.03      .06 

.01 


.06 
.02 
.18 


.05 

.05 
.01 

.07 

.03 

.01 

.10 

.06 

.10 

.04 

.02 

.011 

.08 

.03 

.01 

.01 

.03 

.05 

.07 

.07 

.04 

.02 

.01 

.04 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.05 

.06 

.03 

.02 

.01 

.031 

.01 

.01 

.03 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.11 

.04 

.031 

.01 

.01 

.01 

* 

.13 

• 

* 

« 

* 

* 

.15 

.10 

.09 

.04 

.06 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02, 

.01 

.02 

.07 

.14 

•11 

.10 

.09 

.05! 

.12 

.12 

.06 

.10 

.01 

.03 

.01 

.02 

.05 

.05 

.02 

.03 

.02 

.10 

.09 

.08 

.01 

.05 

.07 

.08 

.03 

.02 

.01 

.02 

.06 

.08 

.07 

.05 

.05 

.01 

.01 

.12 

.09 

.07 

.04 

.Oil     .01      .02      .08 


.07      .08      .04      .06      .02 


.04 
.03 
.07 


.01 
.02 
.04 


-24th- 


-25th- 


.01    .oi; 
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.03 
.01 
.03 
.01 
.01 
.02 


.01 
.01 
.02 


.01 

.01 

.01  .01 
.01 
.02 


.02 
.01 
.02 


.01 
.02 


.03 
.01 
.01 


.01       .01 
.01 

«  .12 


.01 

.01 


.02 
.01 


.01      .02 
.01 


.03 
.05 


.04      .04 
.01 


.02 
.03 


.01 
.01 


.04 
.01 


.01 
.03 
.07 
.05 


.05 
.03 


.07 
.06 

.03 
.02 
.01 

.02 

.01 
.02 


.02 
.01 


.03 
.01 


.01      .03 
.01      .01      .03  ! 

.02      .03      .03      .02      .03      .01      .01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.Oil  .02 
.01  .01 
.01      .02 


.02 
.01 


.01 
.05 


.03 
.01 


.02 
.01 
.02 

• 

.03 

.05 


.02 
.02 
.02 


.03 
.01 


.01 
.03 


.01 
.04 


.01 
.02 


.02 
.02 
.04 


.01 
.01 
.03 
.01 

.02 

* 

.03 

.04 


.02 
.02 


.02 
.01 


.02 
.01 
.01 

« 

.01 

.02 


.01 

.03 

.01 

» 

.01 

.01 

.01 

.01 


.01 
.02 
.01 

• 

.04 

.02 


.01 
.01 

.01 


.01 
.01 
.01 
.01 
.01 
.01 


.02 
.01 


.01 
.04 


.01 
.02 


.02 
.01 
.01 

.01 
.01 


.01 
.01 


.03 
.01 


.01 
.01 


.01 
.03 


.02 
.02 


Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEW  ENGLAXD 
FEBRUABT  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

MASSACHUSETTS 

AHBERST 

.02 

.03 

.09 

.04 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.30 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.03 

.07 

.06 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.23 

BLUE  HILL  // 

.02 

.02 

.01 

.05 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.06 

.02 

.01 

.18 

CAMBRIDGE 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.05 

.01 

.01 

.19 

HARVARD  FOREST  // 

.03 

.06 

.04 

.04 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.27 

HYANNIS  1  E 

.02 

.05 

.15 

.03 

.25 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.04 

.06 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.21 

MENDON  AIRPORT 

•     * 

• 

*    * 

* 

• 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

« 

• 

* 

* 

« 

• 

• 

* 

« 

* 

• 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.12 

.02 

.01 

.01 

.19 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

NORTH  TRURO 

.03 

.02 

.05 

.10 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.05 

.05 

.03 

.07 

.06 

.02 

.08 

.01 

.02 

.39 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.02 

.08 

.02 

.01 

.07 

.05 

.01 

.03 

.30 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

« 

« 

« 

• 

.10 

« 

« 

* 

« 

* 

.20 

* 

* 

• 

« 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.02 

.02 

.06 

STERLING  3  NW 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

WASHINGTON 

.01 

.02   .01 

.01 

.05 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.20 

WEST  BRIMFIELD 

.02 

.02 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

*     * 

* 

.04 

* 

* 

* 

* 

* 

.15 

* 

* 

• 

* 

• 

.05 

• 

« 

* 

« 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

* 

*     « 

* 

.04 

« 

* 

• 

« 

« 

.17 

« 

« 

• 

* 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

* 

* 

* 

* 

.09 

* 

« 

• 

* 

* 

.10 

* 

• 

• 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.04 

.05 

.OS 

.06 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.02 

.42 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.27 

ERROL 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.12 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.02 

.03 

.05 

.05 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.35 

HANOVER 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.27 

HILLSBORO  2  W 

.04 

.02 

.04 

.04 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.31 

LANDAFT 

.01 

.02 

.01 

.04 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

♦ 

* 

* 

* 

.16 

* 

« 

« 

* 

* 

.09 

« 

* 

• 

* 

LINCOLN  1  NW  // 

.10 

.02 

.03 

.05 

.05 

.06 

.01 

.01 

.02 

.35 

MOUNT  WASHINGTON   WB 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

NASHUA  1  NE 

.03 

.01 

.01 

.05 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.19 

NEW  DURHAM 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.21 

PINEHAM  NOTCH 

.02 

.03 

.06 

.07 

.03 

.02 

.05 

.02 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.42 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.08 

.03 

.07 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.34 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.19 

WENDELL 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.15 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.03 

.05 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.25 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

WOONSOCKET 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.09 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.14 

CORINTH  // 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

.22 

GRAFTON 

.02 

.04 

.05 

.05 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.28 

HIOHGATE  FALLS  // 

.02 

.01 

.04 

.03 

.03 

.01 

.02 

.16 

LYMAN  FALLS  // 

.03 

.01 

.03 

.01 

.02 

.10 

MANCHESTER 

.02   .01 

.01 

.06 

.02 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.31 

MONTPELIER  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.37 

• 

« 

* 

• 

♦ 

.02 

• 

* 

« 

* 

HORRISVILLLE 

.01 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.13 

NEWPORT  // 

.03 

.02 

.01 

.02 

.08 

NORTHPIELD  NORWICH  UNIV 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.02 

.21 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.19 

SEARSBUBG  STATION  // 

.01 

.06 

.08 

.05 

.06 

.04 

.02 

.01 

.33 

STOCKBRIDGE 

.03 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.26 

TOWNSBEND  2  S 

.03 

.03 

.04 

.04 

.05 

.02 

.03 

-26 

.03 
th- 

.01 

.01 

.01 

.01 

.31 

CONNECTICUT 

MOODUS  RESERVOIR 

.05 

.05 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.01   .01   .02 

.03 

.02   .02 

.02 

.01 

.14 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

1 

.02 

.02 

.04 

EUSTIS 

.Oil 

.01   .01!  .01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

GREENVILLE 

.01   .02   .02   .01 

.01   .Olj  .02 

.10 

HOULTON  AIRPORT  6 

»     .05 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MILTON 

.01       .Oil 

.01 

.03 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01   .01   .01 

.04 

.03 

.10 

ROCKLAND 

.03   .03   .04 

.01 

.11 

RUMFORD  1  SSE 

.01 

.01 

SKOWHEGAN 

.01          !  .01 

.01 

.03 

SOUTH  WEST  HARBOR 

*     *     *     * 

«     « 

• 

♦ 

* 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

SUNDAY  RIVER 

.Oil 

.01 

.02 

SWANS  FALLS 

.01   .01 

.03   .02 

.01 

.05 

.03 

.16 

MASSACHUSETTS 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

.02 

BLUE  BILL  // 

.01 

.02 

.04 

.07 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.01 

.04 

CAMBRIDGE 

*     *     * 

* 

*     * 

* 

* 

« 

« 

« 

* 

« 

.05 

.05 

HARVARD  FOREST  // 

.01   .01 

.02 

MENDON  AIRPORT 

•    •     *   '  « 

*     * 

* 

• 

• 

« 

• 

• 

* 

• 

* 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

NORTH  TRURO 

.02 

.03 

.05 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

ROCKPORT  1  ESE   // 

.01   .02 

.03 

SALEM  AIR  STATION  6 

«     *     *     * 

*    •   '  * 

.07 

« 

• 

« 

• 

• 

.04 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.01   .011  .01 

.02 

.01 

.08 

WESTFIELD  2  NE  6 

•     .04 

1 

WESTOVER  FIELD  6 

*     .02 

1 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.01 

• 

* 

* 

* 

.01 

Se«  rataience  note*  following  Station  Inde: 


Tabl*  4-Contmu«<i 


HOURLY  PRECIPITATION 


N£«  ENGLAND 
FEBRDARY  1949 


A.  M.  Houi  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

a 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8    9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

^ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

xn  BAHPSBIHE 

BLACETATER  DAM 

.02 

.01 

.01   .02 

.02 

.08 

CONCORD  »B  A I  SPORT 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06 

ERROL 

.01 

.01 

.01 

.03 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.02 

.01 

.04 

GORHAM 

.01 

.03 

.02 

.04   .02 

.12 

HANOVER 

.04 

.04 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.01 

.03 

LA.SDAFF 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.11 

* 

« 

•     * 

»     .10 

LINCOLN  1  N¥  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

MOUNT  lASHINGTON  WB 

.01 

.01 

.01  '       .01 

.04 

NASHUA  1  NE 

.03 

.01 

.04 

NEI  DintBAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

PINEHAM  NOTCH 

.01 

.01 

.03 

.01 

.06 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01   .03 

.11 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

WARREN  1  SE  // 

.04 

.01 

.05 

WENDELL 

.02 

.04 

.01 

.07 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

CORINTH  // 

.04 

.01 

.02 

.01   .01 

.09 

HICHGATE  FALLS  // 

.01 

.03 

.04 

.03 

.01 

.12 

LYMAN  FALLS  // 

.03 

.01 

.03 

.02 

.02   .04 

.06   .02 

.23 

MANCHiSTER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

MONTPELIER  6 

• 

.19 

* 

« 

•     •   1  »     .04 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

NEWPORT  // 

.02 

.01 

.02 

.01 

.06 

SAINT  JOHHSBURY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

TOWNSHEND  2  S 

.01 

-28 

th- 

.01 

CONNECTICDT 

BLOOMFIELD 

.01 

.03 

.04 

.12 

.10 

.08 

.06 

.09 

.06 

.10 

.16 

.13 

.08 

.04 

.02 

1.12 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.04 

.07 

.07 

.05 

.05 

.07 

.08 

.10 

.07 

.08 

.12 

.12 

.11 

.05 

1.13 

CANDLEWOOD  I.AITR 

.02   .08 

.05 

.05 

.09 

.07 

.11 

.13 

.12 

.10 

.07 

.03 

.02 

.01 

.95 

HARTFORD 

.02 

.01 

.07 

.10 

.09 

.07 

.11 

.05 

.14 

.14 

.08 

.07 

.02 

.01 

.98 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.07 

.10 

.10 

.10 

.12 

.11 

.10 

.05 

.08 

.07 

.08 

.08 

1.09 

JEWEIT  CITY 

.02 

.02 

.01 

.01 

.04 

.02 

.07 

.06 

.04 

.02 

.04 

.04 

.39 

MOODUS  RESERVOIR 

.02 

.OS 

.07 

.14 

.05 

.05 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.53 

IBW  HAVEN  WB  AIRPOTT 

.01 

.03 

.04 

.10 

.13 

.16 

.11 

.17 

.04 

.07 

.06 

.06 

.08 

.07 

.05 

.03 

1.21 

■EWIKCTON 

.01 

.06 

.01 

.09 

.05 

.04 

.04 

.06 

.04 

.08 

.08 

.03 

.03 

.01 

.01 

.64 

HORFOLI  2  SW  // 

.04 

.05 

.05 

.05 

.07 

.12 

.15 

.16 

.12 

.09 

.07 

.07 

.05 

.09 

.07 

.06 

1.31 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

.02 

.04 

.06 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.27 

ROCEVILLE 

.08 

.02 

.03 

.07 

.04 

.06 

.02 

.03 

.05 

.09 

.03 

.07 

.59 

SHEPADC  DAM 

*    • 

* 

• 

.25 

• 

« 

* 

• 

« 

* 

« 

* 

• 

• 

• 

.90 

1.15 

STORRS  // 

.03 

.05 

.05 

.07 

.05 

.05 

.05 

.02 

.01 

.02 

.04 

.44 

WATEHBURY  CITY  HALL 

«    «    « 

• 

* 

« 

• 

• 

* 

• 

* 

• 

* 

• 

• 

« 

* 

1.45 

1.45 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

* 

* 

* 

• 

.08 

« 

♦ 

« 

* 

• 

.65 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.05 

.08 

.06 

.06 

.05 

.05 

.03 

.03 

.05 

.48 

BIRCH  HILL  DAM 

« 

• 

* 

« 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

BLUE  BILL  // 

.02 

.11 

.18 

.13 

.07 

.11 

.62 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.03 

.18 

.20 

.14 

.10 

.65 

CAMBRIDGE 

.02 

.08 

.14 

.05 

.03 

.06 

.38 

HARVARD  FOREST  // 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

« 

* 

• 

• 

« 

* 

HTANNIS  1  E 

♦    « 

• 

* 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

« 

* 

« 

* 

• 

« 

« 

DIGHTVILLE  DAM 

* 

* 

« 

« 

• 

• 

* 

• 

* 

• 

• 

* 

« 

• 

« 

« 

MKNDON  AIRPORT 

«    « 

* 

* 

* 

« 

.96 

.01 

.03 

.05 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.03 

1.21 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.06 

.07 

.06 

.06 

.07 

.09 

.45 

MEW  BEDFORD 

.05 

.08 

.08 

.10 

.10 

.10 

.10 

.10 

.10 

.81 

NORTH  TRURO 

• 

* 

• 

* 

* 

« 

* 

« 

• 

* 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.02 

.05 

.03 

.08 

.08 

.05 

.05 

.03 

.03 

.03 

.03 

.04 

.04 

.04 

.64 

ROCKPOST  1  ESE  // 

.02 

.01 

.05 

.07 

.05 

.20 

STATE  FARM 

.02 

.06 

.10 

.08 

.05 

.04 

.08 

.43 

STERLING  3  NW 

.01 

.01 

.11 

.10 

.06 

.01 

.02 

.02 

.05 

.04 

.43 

WASHINGTON 

.01 

.02 

.06 

.05 

.01 

.04 

.02 

.05 

.05 

.05 

.04 

.04 

.05 

.06 

.09 

.02 

.66 

WEST?IELD  2  NE  6 

* 

• 

« 

« 

• 

.34 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

• 

« 

* 

• 

.48 

« 

♦ 

* 

« 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

* 

* 

.26 

NEW  HAMPSHIRE 

BIJtCEWATER  DAM 

.01 

.02 

.04 

.01 

.02 

.10 

BRISTOL  // 

.01 

.04 

.05 

.05 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.31 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.04 

DURHAM 

_ 

_ 

- 

_ 

_    « 

-    -    - 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

HANOVER 

.04 

.03 

.04 

.11 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.03 

.08 

.04 

.02 

.18 

LINCOLN  1  NW  // 

.04 

.04 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.02 

.10 

.10 

.02 

.02 

.26 

NASmjA  1  KE 

.01 

.01 

.03 

.06 

.11 

MEW  DLTRHAM 

.01 

.01 

PINKBAM  NOTCH 

.01 

.01 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.04 

.10 

.14 

.10 

.02 

.02 

.02 

.44 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.01 

.02 

.02 

.06 

WSMDELL 

.01 

.04 

.06 

.OS 

.01 

.01 

.18 

WINCHESTER 

.03 

.05 

.14 

.22 

.12 

.07 

.02 

.04 

.69 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.06 

.14 

.09 

.10 

.10 

.11 

.12 

.13 

.10 

.12 

.12 

.14 

.15 

1.48 

»ORT  ADAMS 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _ 

-    -    - 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

« 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.04 

.04 

.08 

.09 

.10 

.06 

.04 

.48 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02 

.03 

.08 

.13 

.09 

.14 

.08 

.05 

.05 

.67 

WOONSOCKET 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

.37 

.37 

VERMONT 

COBINTH  // 

.04 

.04 

GRAFTON 

.01 

.01 

.01 

.04 

.07 

.07 

.04 

.01 

.26 

MANCHESTER 

.01 

.02 

.04 

.05 

.08 

.03 

.23 

NORTHFIELD  NORWICH  OMiy 

.02 

.01 

.04 

.07 

3EARSBURG  STATION  // 

.02 

.05 

.04 

.04 

.10 

.13 

.14 

.06 

.02 

.60 

STOCKBRIDGE 

1 

.05 

.08 

.13 

TOWNSHEND  2  S 

.02 

.08 

.09 

.15 

.11 

.06 

.03 

.54 

TTSON 

- 

- 

- 

- 

Sm  nUnao*  notM  ioliowljig  Statl 

m  Indfl 

«. — 



.01 

.05 

.06 

.02 

DAILY  TEMPERATURES 


MEW  ENGLAKD 
FEBRUAKT  1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.1^12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21  22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

MAINE 

1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

32 
18 

25 

7 

21 
3 

16 
6 

19 
11 

18 
0 

33 
6 

34 
22 

50 
27 

32 
19 

22   27 
-  4-10 

35 
25 

32 
24 

30 
17 

41 
19 

36 
16 

35 
11 

50 
30 

34 
17 

26 
10 

33 
15 

41 
28 

40 
14 

36 
28 

34 
22 

36 
14 

30 

32.1 
14.8 

BAR  HARBOR 

HAX 
HIN 

37 
27 

31 
21 

22 

5 

26 
8 

27 
15 

29 
10 

43 
-  3 

42 
24 

50 
22 

49 
23 

30   24 
13-2 

38 
22 

35 
28 

37 
20 

51 
34 

41 
32 

33 
15 

53 
30 

44 
27 

29 
13 

35 

15 

43 
31 

40 
28 

36 
27 

37 
29 

37 
17 

34 
15 

36.9 
19.5 

BELFAST 

MAX 
HIN 

34 

24 

31 

18 

22 
-  8 

21 

1 

20 
13 

25 
6 

34 
-  9 

38 
17 

SO 
24 

45 
18 

31,  24 
10] -11 

35 
23 

34 
26 

34 
18 

45 
29 

41 
29 

33 
6 

55 
30 

43 
23 

28 
8 

33 
6 

44 
22 

41 
25 

39 
28 

37 
29 

40 
15 

37 
5 

35.5 
15.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

25 

15 

18 
-  5 

7 
-13 

5 
-24 

18 

-  5 

8 

-15 

25 
-  9 

28 
12 

41 
18 

19 
-  2 

2 

-17 

18 
-21 

30 
5 

IS 
-  2 

19 
-  8 

39 
19 

34 
10 

20 
-  3 

32 
12 

17 
2 

14 
-12 

28 
-17 

34 
18 

- 

21 
12 

25 
10 

21 
0 

31 
-11 

22.3 
-  0.9 

CORINNA 

HAX 
HIN 

33 
3 

32 
0 

22 
-  5 

20 
-  5 

24 
-  7 

25 
-13 

33 
-  8 

37 
19 

49 
22 

48 
13 

41 
29 

50 1  40 
17   10 

41 
29 

41 
25 

40 
15 

35 
16 

33 
10 

32 

2 

35.6 
9.1 

EASTPORT  WB  CITY 

MAX 
HIN 

40 
24 

26 

7 

14 
0 

24 
9 

20 
13 

20 
9 

41 
15 

38 
24 

48 
33 

33 
22 

24   33 

0  -  3 

37 
31 

31 
17 

40 
15 

42 
34 

38 
20 

38 
13 

51 
31 

31 
17 

25   34 

9   20 

44 
32 

34 

25 

31 
20 

32 
25 

29 

15 

32 
14 

33.2 
17.5 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

MAX 
HIM 

28 
15 

24 
10 

16 
-  6 

14 
-  6 

18 
6 

25 
-  8 

26 
-14 

36 
18 

55 
20 

32 
14 

25   19 
4-16 

34 
12 

32 
12 

26 
10 

45 
15 

44 
22 

-. 

40 
24 

36 
16 

32'  28 

7j   0 

40 
26 

38 
18 

35 
22 

32 
24 

34 
10 

36 
2 

31.3 
9.3 

EAST  WINTHROP 

HAX 
HIN 

34 

IS 

33 
0 

23 

-  8 

23 
-  4 

22 
11 

22 
-  2 

34 
-10 

37 
17 

52 
16 

47 
12 

33   22 
14-18 

36 
14 

36 
30 

33 
IS 

44 

20 

40 
26 

32 
10 

53 
21 

45 
20 

32  1  33 
8    4 

44 
30 

42 
20 

40 
26 

38 
28 

40 
14 

38 
6 

36.0 
12.2 

FARHINGTON 

HAX 

HIN 

32 

17 

26 
11 

22 
-  8 

15 
-  5 

23 

12 

20 
-17 

26 
8 

38 
11 

50 
12 

36 
15 

28   19 

7  -21 

32 
4 

37 
28 

35 

15 

47 
20 

37 
22 

30 
8 

50 
16 

38 

24 

32   32 

0!   3 

45 
29 

43 

15 

35 
29 

38 
29 

40 
5 

35 
2 

33.6 
10.4 

FORT  KENT  1  E 

HAX 
HIN 

25 
16 

21 

4 

10 
-16 

7 
-30 

13 
-  8 

18 
-26 

27 
-19 

31 
13 

43 
18 

-'I 

4   12 
-19-27 

29 
5 

33 
3 

15 
-20 

41 
14 

34 
15 

23 
-  9 

32 
6 

18 
8 

15   27 
-13-24 

35 
20 

36 

-  6 

26 

11 

25 
15 

21 
3 

36 
-16 

24.6 
-  3.0 

GARDINER 

HAX 
HIN 

34 
18 

30 
3 

24 
-  2 

22 

-  1 

19 
10 

23 
4 

34 
-11 

36 
15 

52 
24 

44 
16 

33   24 
11  -12 

36 
22 

37 
28 

32 
19 

44 
20 

39 
25 

32 

7 

55 
26 

43 
21 

35  j  33 
11   10 

43 
31 

44 
17 

38 
27 

36 
28 

38 
13 

37 

7 

35.6 
13.8 

GREENVILLE 

HAX 
MIN 

29 
18 

22 
-  3 

13 
-10 

10 
-  2 

16 
-11 

19 
-22 

28 
0 

33 
20 

48 
18 

27 

7 

13^  16 
-17  -21 

36 
IS 

32 

7 

36 
10 

42 
25 

33 

7 

26 

1 

42 
17 

24 

7 

27   29 
-  4  -  6 

34 
22 

39 
8 

26 
20 

36 

15 

30 
0 

35 
-10 

28.3 
4.0 

HOULTON  AIRPORT 

HAX 
HIN 

28 
16 

22   10 
0  -10 

9 
-20 

14 
-18 

IS 
-26 

27 

-15 

31 
19 

44 
25 

26 
1 

8   20 
-11  -22 

30 
16 

24 
-  9 

24 
-14 

41 
23 

37 
12 

29 
3 

34 
16 

19 
6 

19   29 
-16  -19 

35 
24 

32 
5 

22 
12 

27 
16 

25 

1 

30 
-14 

25.5 
0.0 

HOULTON  1  NE 

HAX 
HIN 

27 
16 

16   16 
-  2|-10 

9 

-19 

15 
1 

15 
-23 

27 

-10 

33 

18 

45 
26 

■30 
5 

10!  20 
-  5|-19 

30 
12 

24 

4 

34 

-10 

43 

24 

39 
21 

28 
3 

36 
18 

19 
10 

20  j  30 

-  7j-18 

37 
22 

37 
22 

28 
14 

30 

8 

30 

39 
-11 

27.0 
3.5 

JONESBORO 

HAX 

HIN 

34 
12 

36 
14 

21 
-  4 

15 
-  4 

20 

7 

20 
-  1 

24 
-  1 

40 
20 

37 
20 

48 
17 

34!  15 

9i  -10 

35 
-10 

36 
25 

27 
13 

38 
17 

42 
31 

33 

17 

58 
12 

52 
27 

57 
5 

'I 

35 

34 
12 

33 

1 

38 
10 

34 
12 

35 
14 

34.2 
9.9 

LEWISTON 

HAX 
HIN 

33 
22 

25 
13 

24 
4 

16 
8 

22 
10 

24 
-  1 

28 
2 

36 
21 

53 
25 

36 
21 

25   24 

2|-  7 

36 
25 

40 
29 

32 
20 

45 
33 

36 
20 

35 
12 

53 
30 

33 
21 

30 
13 

32 
15 

42 
30 

42 
29 

36 
30 

33 
24 

38 
15 

32 
16 

33.6 
17.2 

HADISON 

MAX 

HIM 

32 
16 

28 
11 

25 
-  9 

21 
-  4 

22 
11 

25 
-20 

26 
-12 

39 
15 

50 
15 

39 
9 

30   21 
10-20 

31 
8 

35 
22 

34 
14 

49 
18 

43 
21 

34 
1 

53 
13 

37 
22 

34 

7 

34 
2 

42 
28 

40 
14 

34 
25 

33 
26 

39 
12 

34 
0 

34.4 
9.1 

MILLINOCKET 

MAX 

HIN 

29 
17 

24 
10 

13 
-  6 

10 

-15 

17 
0 

23 
-22 

27 

-17 

34 
22 

45 
22 

36 
14 

21   15 
3  -20 

29 
12 

29 
14 

24 

7 

43 

14 

36 
22 

27 
5 

43 
22 

36 
IS 

29 
-  5 

30 
-  6 

40 
27 

37 
10 

31 
17 

32 
22 

36 
3 

38 

-  7 

29.8 
6.4 

MILLINOCKET  AIRPORT 

HAX 

HIN 

29 
20 

23 
2 

14 

-10 

11 
-15 

16 
-  8 

21 
-22 

27 

-18 

34 
21 

44 
26 

28 

5 

13,  18 

-12|-19 

29 
18 

30 
12 

20 

7 

43 
20 

36 
13 

28 

7 

42 

20 

21 
13 

29 

-  5 

29 
-  7 

38 
27 

37 
10 

28 
18 

31 
18 

35 
1 

37 
-  8 

28.3 
4.8 

MILLINOCKET  DAM 

HAX 
HIN 

28 

18 

22 
10 

17 
-16 

8 
-21 

9 
-19 

18 
-26 

19 
-24 

26 
-22 

30 
18 

43 
5 

24   11 
-  3-21 

20 
-19 

32 
9 

24 
-  5 

35 
7 

38 

15 

33 

-  3 

41 

3 

39 
11 

15 
-  8 

25 
-16 

31 
-10 

38 
6 

32 

23 
15 

28 
-  4 

32 
-16 

26.5 
-  3.9 

NORTH  BRIDGTON 

HAX 
HIN 

36 
17 

27 
12 

27 
-  5 

17 
0 

31 
14 

28 
-  8 

32 
2 

42 
8 

54 
19 

37 
16 

29   22 
2  -14 

44 
13 

46 
33 

36 
20 

48 
27 

36 
20 

36 
6 

57 
25 

40 
26 

35   31 
11   12 

44 
28 

44 
25 

36 
27 

37 

24 

45   35 
10'  11 

36.9 
13.6 

OLD  TOWN 

HAX 
HIN 

34 
26 

27 
18 

18 

1 

16 
-  2 

20 
12 

18 
-  1 

31 
-  6 

31 
20 

51 
26 

42 
20 

29   16 
8  -12 

33 
15 

32 
18 

33 
17 

44 
22 

41 
30 

31 
11 

50 
29 

41 
22 

30   33 
10|   6 

41 
29 

42 
25 

39 
25 

34 
26 

35 
14 

37 

5 

33.2 
14.8 

OLD  TOWN  AIRPORT 

HAX 

MIN 

31 
16 

25 
5 

17 
-  9 

16 
-  9 

19 
2 

25 

-14 

33 
-17 

34 
16 

50 
27 

31 
14 

17 
-11 

28 
-21 

34 
26 

31 
13 

26 
11 

43 
24 

39 
14 

34 

48 
29 

29 
12 

30   33 
4  -4 

40 
25 

42 
17 

32 
22 

33 
19 

34 
5 

38 
-  4 

31.9 
7.7 

PORTLAND 

HAX 

HIN 

It 

30 
15 

23 
8 

22 
16 

25 

16 

25 
13 

39 

16 

39 
22 

54 
32 

37 
25 

29 

31 
3 

44 
30 

38 
32 

37 
26 

44 
37 

41 
21 

38 
16 

55 
34 

38 
24 

29   38 
16   23 

49 
33 

40 
30 

39 
33 

36 
27 

42 
20 

33 

22 

36.8 
22.1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

34 
20 

29 
8 

27 
-  3 

19 
9 

24 
13 

25 
2 

37 
7 

41 
9 

52 
27 

34 
14 

27 
2 

29 
-12 

41 
28 

39 
33 

35 
26 

42 
33 

37 
17 

37 
9 

56 
32 

36 
22 

30   37 
14   13 

46 
29 

38 
22 

38 
32 

37 
26 

43 

17 

32 
19 

35.8 
16.7 

PRENTISS 

HAX 
HIN 

37 

4 

22 
0 

17 
-12 

14 
-10 

15 
0 

20 
-12 

33 
-  3 

31 
14 

41 
23 

33 
6 

30 
-  2 

20 
-22 

33 

7 

23 
8 

% 

24 
10 

43 
13 

29 
0 

40 
12 

32 
10 

26   30 
5   0 

35 
22 

36 
13 

30 

8 

28 
2 

30 
8 

36 
2 

29.1 
3.9 

PRESQUE  ISLE 

HAX 

MIN 

26 
16 

21 
2 

10 
-17 

7 
-22 

14 
-  3 

14 
-21 

24 
-  5 

29 
14 

44 
23 

35 
2 

8   10 
-16  -19 

32 
9 

28 
6 

At 

40 
9 

37 
-  1 

34 
17 

30 
14 

20 
11 

IS   28 

-  9-16 

35 
25 

31 
10 

20 
-  5 

25 
16 

23 
0 

30 
-14 

24.4 
0.5 

RIPOGENUS  DAM 

HAX 

MIN 

28 
18 

23 
9 

15 
-12 

10 
-13 

10 
-  9 

18 
-23 

17 
-21 

26 
12 

33 
20 

45 
5 

25   10 
-  3  -22 

20 
-19 

33 
14 

21 

8 

'I 

40 
23 

32 
-  4 

40 
-  2 

40 
16 

20  i  27 

-2-3 

30 
9 

35 

5 

36 
S 

25 
17 

26 

4 

32 
-  8 

26.9 
1.3 

ROCKLAND 

HAX 
HIM 

36 
23 

30 
14 

24 
-  1 

29 
5 

24 
13 

30i  41 

8-2 

40 
10 

44 
26 

39 
14 

30   27 
11,  -  5 

37 
25 

36 
29 

35 
22 

44 
27 

40 
24 

36 
8 

52 
30 

40 
27 

30 
11 

35 

45 
32 

41 
26 

36 
28 

35 
28 

37 
15 

34 
10 

36.0 
16.8 

RDMFORD  3  SW 

HAX 

HIN 

31 
20 

24 
3 

20 
-10 

15 

0 

24 
-  8 

24 
-19 

30 
0 

36 
18 

49 

11 

37 

16 

24   20 
11  -16 

32 
12 

41   39 

24|  16 

44 
26 

34 

14 

36 

2 

49 

24 

35 
16 

32 
7 

31 

6 

43 

26 

40 
26 

34 
28 

35 

17 

38 

7 

33 
2 

33.2 
10.0 

RUMFORD  1  SSE 

MAX 
HIN 

32 
22 

26 
9 

25 
2 

18 
3 

29 
0 

30 
-13 

34 
-13 

40 
20 

53 
14 

40 
22 

27   22 
-6-8 

32 
10 

43;  43 
261  17 

47 
30 

36 
18 

37 
10 

52 
23 

36 
20 

33 
12 

38 

44 
28 

41 
28 

35 
29 

36 
22 

41 
15 

35 
8 

35.9 
12.7 

WINSLOW 

HAX 
HIN 

25 

4 

30 
12 

25{  26 
-7    0 

24 
10 

25 
-  6 

20 
-  6 

25 
9 

38 
24 

49 

12 

38 
11 

14 
-15 

36 
-  5 

36   32 
21!  17 

36 
12 

46 
27 

41 
11 

35 
16 

52 
22 

47   30 

llj   9, 

35 
19 

44 
24 

41 
28 

36 
28 

35 
11 

40 

5 

34.3 
10.9 

WOODLAND 

HAX 
HIN 

33 

15 

28 
10 

25   23 
-  6-13 

15 
6 

21 
-19 

18 
-16 

37 
11 

35 
22 

49 
10 

31   12 
5-13 

34 

11 

36 
20 

24 
8 

33 
10 

42 
26 

40 
5 

37 
12 

49 

16 

37!  30 
4  -  4 

36 
27 

39 
21 

38 
14 

29 
15 

33 
11 

31 
0 

32.0 
7.4 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

HAX 
HIN 

29 
19 

23   23   20   24!  3l|  34 

e!  -  5;  8   7-91  3 

40 
19 

49 
25 

36   29 
-  4-13 

45 
18 

44 
33 

49 
28 

43 
25 

31 
15 

43 
4 

53 
30 

44 
18 

33]  27 
I3I   8 

3S 
25 

41 
24 

31 
27 

42 

1 

30 
8 

35.8 
12.8 

BERLIN 

HAX 
HIN 

30 
-  1 

30   22;  21   18 

16  -  1    0   10 

22   2S 
-21-18 

34 
22 

47 
19 

49 
23 

38   16 

12  -17 

30 
-12 

41   39 
30   22 

43 
23 

45 
20 

30 
3 

47 
7 

48 
29 

36:  29! 

Si   9| 

31 
13 

36 
13 

41 
24 

35 
29 

29 
-  4 

38 

34.0 
9.3 

BETHLEHEM 

HAX 

MIN 

27 
20 

20   21   20   16 
0-4    3   10 

26  J  34 

-8,   1 

37 
21 

47 
25 

36 
16 

26   27 
-  2  -10 

43 
17 

37   41 
30   27 

50 
27 

33 
10 

41 
5 

44 
28 

36 
27 

29   30 
lOl  141 

1    1 

32 
24 

43 
16 

36 
26 

33 
14 

36 
0 

35 
13 

33.4 
12.9 

BLACKWATER  DAM 

HAX 
HIN 

33 
21 

18   30   23   33 
14  -12   12   16 

37   39 
6    8 

44 
22 

53 
14 

50 
12 

30   33 
18-8 

SO 
16 

52   40 
32   28 

49 
30 

30 
26 

47 
8 

58 
28 

45 
29 

40 
16 

31 
17 

38 
18 

46 
23 

37 
30 

34 
26 

43 
12 

39 

12 

39.4 
16.9 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

34 
22 

26 

-  1 

26 
-12 

23 
12 

28 
14 

30 
-  1 

36 
4 

45 
16 

54 

15 

40 
11 

28 
1 

30 
-12 

50, 
26' 

49 
30 

46 
32 

44' 
33' 

36 
21 

45 
9 

60 
26 

40 
23 

37 
18 

33 
21 

41 
30 

44 
23 

36 
30 

34 
21 

42 
12 

34 
15 

38.3 
15.7 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY    1949 


Day  of  month 


11      12      13     14  ,  IS      16      17     18     19     20  I  21  j  22     23     24     25     26     27  i  28 


I„„l 


DDRBAM 

EAST  DEERING  1  S 

FAST  AN 

FIRST   CONN    LAKE 

FRANKLIN    1    NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GLENCLIFF  2  KW 

HANOVER 

KEENE  1  SW 

LAKEPORT  1 

LEBANON  AIRPORT 

MANCHESTER 

■lASSABESIC  LAKE 

NASHUA  3  N 

NE1  LONDON 

PETERBORO  2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLTIIOUTB   2  W 

RANDOLPH 

SURRT  MOUNTAIN  DAV 

TUCKERMAN  RAVINE 

WEST  LEBANON  1  SI 

IINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 

MOUNT  (ASHINCTON  IB 

VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON 

BLOOMFIiXO 

BURLINGTON  IB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA  2  S 

CORNWALL  3  SI 

DORSET  I    S 

EAST  BARNET 

ENOSBURG  FALLS 

LEMNGTON  1  I 

MIDDLESEX 


MAX 
MIH 


MAX 
KIH 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


I  MAX 
MIN 


MAX  { 
k  MIN 


35  30 
24   17 


29   26 
16   12: 


30   2$ 
-  4   11 

27   23 


35  28 
23  IS 

36  18 

20  14 

33  22; 

17|  9[ 

32  26 

22  7 

33  30 

23  19 

32  26 

21  16 

31  24 

22  -  9 

34  28 
25  0 

34  34 

16  8 

34  30 

15  14 


26{  22 

■  7  13 


17!  19 

5-9 


13   13 
20  -20 


29  21' 

12!   S| 


301  18 

'12   4 


20   25 

5<   B| 


24   24' 

■  8    7 


34   30 
■  9   12 


30   27 
■  6   17 


30   28 
18-2 


2a  29 
18i   4 


231  18 
15  -23 


15   13 

a  -14 


33|  40| 
16  -  5 


20   27 

2l 


24   24 
8  -15 


30  35 
16  -14 


27   29 
15-6 


22   28 
-  81  -17 


3i;  30 
16   2 


42   56   48 
20   18 


40   42  51 


48   30 
20-8 


SO   51   43   45 
22   30   32   31 


39 
28 


42   60 
16   32 


10   18   34 


30 
16 

38 
18 

43 
10 

43 
19 

54 
10 

41 
IS 

44 
22 

50 
12 

48 
12 

37 
19 

49 
27 

34 

15 

41   51   37 
8   22   14 


43   45   50   44 


42l     51i     37 
20l     14]      19 


41      50|     39 
1      18]        ^ 


29      29     32     32     32 


30      27 
-   8      19 


32     32 
18-5 


28      21      21      21      21      23i     33 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


I  MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX  { 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIH 


23      23 
16      15 


28      19 
16        6 


46      31 
26        6 


29     22 
19        8 


33      28 
23      16 


27      11 
7-3 


32     33 

5     16 


32      27 
21      12 


35     27 
16        4 


13    -    1 

-   4    -14 


29     33 
3      18 


23  23 

3  15j 

22  15 
0-2 

22  21 

-2  1 

22  17 

-  1  2 

30  29 

-  8  10 


24      32 

18        1 


19      26 

3    -12| 


19     21 

6[  -13 


21      27 
r  -15 


2T     31 
19i  -14 


43      521     38{ 

8     1»     181 


41     55     571 
3      15      10 


44      57      40 
15      15      12 


39      47      33 

it;     22      17 


49|     38| 
30      14 


31      27      50 
12    -10      25 


35      14      28 
6    -21   -21 


30        8      29 
-   1    -24    -20 


32      28{     42] 
10   -10      14 


30      29      43 
16    -11      12 


27      24     42 
0-9      20 


26      21      39 
2    -12      19 


38      29      48 
16    -10      25 


29      43 
-   B      18, 


23      27      40 

8   -13      27 


30      31      SO 
6-3     29 


41      28      46 
21    -14      20 


33 
25 


40,     49      34 
331     32      25 


40      60 
23I     23 


40      40 
16      18 


45      38 
32      22 


40      41 
31      34 


331 

15! 


50'     44      44      38      43 
36      35      34      26 


46      46 
3l!     31 


521     46 
33      32 


30      39 
24 


54      55      48      42 


47      34 

3i      16 


39     46      39 

21      21      21 


39|     41J      521     41 


3,     IS 


20     14 
-   3   -   9 


28      25 
■12  -   9 


32     30 
-12      10 


24      19 

'    l|        4' 


25j     20 
0   -   2 


24j     2S 

si  -le 


2^ 

-IS 


311      42I      52 

ll      14^        i 


21      28      45 


30      24  48l 

18   -   7  24 

23     1^  42 

2   -13  14 

28      22  34 

7   -la  5 

26      20|  35 

0   -11  8 

35      26  47 

15   -13  23 

15      27  37 

-14|  -H  22: 

37      22  33 

9  -10  -  a 


45      47 
32]     31 


39      361 

28      20      28 


45,     3S!     42 

32      29     32 


34^ 

is! 


36 
22 


43 
25 


39 
24 


40      34      49     42 
16      16      31      23 


41      32      38      42 
18      18      30,     24 


38i     38; 

29      32| 


34      34 
30l     24 


40 
5 


40 
17 


28     30 
5      22 


26      30 
12      13 


581     45 
24      32 


,61     42! 
7     20 


39' 
12 

34 
17 

20| 

38 
15 


32[ 
131 


29     34      43 
14      2^     23 


16      2SI     16 


34      43      51 

24      33      22 


581     43'     35      33 


21      14      IS     20      17 


34 

22 


11 
37 


34 
30l 


46      43 
15      18 


31|     35 
-   6 


28      33 
2        0 


35     35 

7      10 


44      35 

151     18 


36  42     42 

26;  30 

34'  4  si     46 

11  29      19 

35;  4e 


51     38      29      30 

2^     16     13      16 


33     39 
22     22 


391     34      38     44 
16      18      31 


49      381     31      23      39     38 


36      33 
32      18 


39     36 
34      22 


42     38i 

27     32' 


30      30 
27     13 


40l     36 
17      22 


37     43 
12      13 


32     32 

8      20 


36|     32 
29     24 


35  34; 

29I  26 

51  43 

33  35 


31 

71     ISj     23      22;     24     17 


32  34  SO  41  31  29  37  40  48  35 

22  10  10  29  14  13  2g'  24  3l|  23 

43      32;  4^  44  35  33  3^  34{  45  37J  32 

26^     15  9  31  25  9  10  25  18  2q  17 


321     48 

23i' 


1? 


49     38      40 
32'     27        6 


471     291     37| 

18        3 


36  34 

1»   0 

36 
2 

44 

6 

sai 
16 

48 
10 

34 

22 

34 
-  8 

54 
18 

30|  26 
1^  -10 

1 

41 
25 

52 

38 
16 

30 
11 

26 
-12 

41 
20 

28^  27 
10,  -10] 

'1 

41 

24 

sa 

16 

43 
23 

32 

7 

24 
-12 

38 

16 

40  4 

321  31] 

54  50 

30  36 

48'  39I 

34  27t 


40     38 

30     21 


57 
26 


46      401     44     60      54 


3^ 


301 
I 
47*     36     3^ 


55     41 
30      29 


56      42      36 


33:     29     32      21      10      12      30      16 


21J     25      11 


34 
18 


34 
18 


32 
20 


31     26 
IS     14 


30      32 
3-3 


25     35 
11        8 


22     23 
10  -    1 


25     25 
2      12 


26      23 
■11        5 


25      28      32 
15  -12  -12 

2sl     25     40 
-   9|  -   8     1^ 

23     25     35 
15  -14  -   9 


IS     24 
•   8!  -12 


43     48 
12     29 


36      47 
18      19 


4d     45 
20     29 


52      41 
11      11 


37 

33 

32 

10 

8 

-  5 

37" 

32 

27 

18 

7 

-21 

23      29     37     40 


35      15 

15-6 


36     30 
6      II 


17      30 
-  6     17 


231     36 

■   *  -   7 


33      38 
■    5     26 


24      35 
141     IZ 


16      12     26 
7I  -10   -11 


47 
33' 


35 
28; 


42      33 
IS      22 


44     37 
15      15 


38     34 

14     14 


35     30 

11     is{ 


40     46 
32     20 


36     34 

22      17 


39     39 
26      16 


46     44 
32      22 


43     45 
30     19 


40      43 

29      25 


8      24     24     26{     25 
12 


34| 
10 


38      54 
10      29 


57     48 
10     32 


40      40 

23     20 


28      48      43      35     41      41      24      27 
21      25     31      17      11     23      19      16 


40 
18 


37      32 
4      12 


3S     3^ 
10        7 


39     34 

1        6 


43      34  36  36 

31      29]  13J  IS 

281  2^  30 

18  9 


42  40  44j  42 

26  32  16l  16 

35  38  38|  34 

28  26  6j 


391     34     41 
3l|     21        7 


MAX 
MIN 

31 
19 

24 

-  4 

28 

-  9 

24 
2 

27   23  38 
-23-5-4 

41 

-  li 

49 

7 

39 

4 

23 
-  4 

25 
-17 

36 
13 

MAX 
MIN 

33 
14] 

27 
S 

27 
-  3 

27, 
17 

24   24   42 
-  7  -  7   13 

39 

12 

45 

30 

42 

17 

34 
11 

27 
-  6 

39 
25 

MAX 
MIN 

34 
21 

27 

10 

28 
10 

28 
8 

31   3B  41 
9  -13   10 

4S 

SO 
34 

40 
6 

30 
8 

34 
-  8 

50 
26 

MAX 

MIN 

27 
1 

29 
17 

19 
-  6 

21 

-  6 

20   17   29 
10  -23  -21 

34 
19 

35 
19 

46 
17 

34 
12 

13 

-18 

31 
-15 

MAX 
MIN 

31 
1? 

24 
15 

27 
-  4 

25 
12 

18   24   40 
1  -20    4 

43 

20 

44 
29 

34 
23 

23 
4 

35 
-10 

38 
26 

MAX 
MIN 

31 
18 

25 

-  I 

9 
-17 

20 

1 

19   0   33 
6-5-8 

35 
22 

46 
24 

33 
14 

23 
-17 

25 
-22 

35 
23 

MAX 
MIN 

29 
2 

29 
20 

21 

-  I 

24 

1 

22   16   27 
9  -21  -20 

39 

45 

16 

48 

16 

35 
13 

IS 
-13 

30 
-  8 

45 
33 

39 

31 

50 
30 

43 
32 

39 
31 

47 
29 

48 
25 

44 

24 

47 
321 

48 
32 

58 
28 

55 
30 

36 
31 

38 
28 

*3 
3i 

45 
24 

5^ 
40 

SS 
4^ 

35 

23 

20 

23| 

38 
30 

38 

30 

47 
28 

35 

23 


36 
13 


12     II 


34     41 
28      22 


39     47| 
19     20 


28        7 


41| 
21 


46      331 
23      31 


45     38 
32     22 


401     35 
2S     21 


39     33 
32i     13 


39     43] 

30|     la 


33  3l{ 

12  12 

38  32 

7  21 

361  38 

-2  5 

3i:  38 

4  18 

3^  32 

01  a 


34 

40 

53 

41 

35 

33 

36 

46 

35 

?? 

40 

36 

19 

2 

18 

21 

10 

10 

19 

a 

31 

-  6 

^ 

44 

40 

48 

39 

32 

34 

36 

41 

41 

37 

35 

37 

25 

11 

33 

23 

18 

15 

29 

22 

32 

22 

10 

21 

36 

48 

44 

58 

38 

34 

37 

48 

40 

35 

40 

30 

2! 

10 

15 

26 

15 

17 

28 

19 

30 

19 

0 

18 

43 

29 

39 

41 

38 

27 

31 

34 

4a 

34 

26 

34 

28 

1 

4 

26 

10 

10 

18 

12 

1^ 

26 

-  3 

2 

45 

43 

43 

29 

27 

33 

35 

44 

40 

34 

33 

4l! 

20 

37 
12 

45 

27 
40 

13 
33 

4 
35 

13 
32 

29 
32 

12 
42 

3^ 
36 

10 
33 

-14| 

41 

-  7 

26 

15 

-  2 

3 

9 

VI 

29. 

16 

i 

-  3 

46 

31 

48 

t^ 

36 

30 

34 

35 

tl 

35 

24 

35 

26 

5 

10 

ll 

14 

24 

131 

24 

-  tI 

-  2 

35.7 
8.0 


36.9 
16.6 


40.2 
15.7 


31.8 
8.9 


36.1 
13.5 


32.8 
7.5 


33.7 
10.2 


S«e  reference  Dotee  following  StAtion  Index 
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Tdble  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KEW  ENGLAND 
FEBRUART  1949 


EAST  WAREHAU 


FALL  RIVER  2  NE 

FJTCHBURG 

FRAMINGHAH 

HOOSAC  TUNNEL 

ETANNIS  1  E 

ENIGRTVILLE  DAH 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

HIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NORTON 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 


ootet  followiag  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Conbnuad 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY    1949 


Stibon 

1 

Day  of  month 

1 

2  1  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.. 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

PLTHOUTB 

MAX 

MIH 

46 
27 

35   32 
23   13 

34 
24 

35 
21 

33 
19 

44 

17 

45 
23 

62 
34 

51 
26 

37 
27 

32 

5 

58 
23 

59 
40 

65 
38 

57 
40 

46 
32 

40 
17 

61 
36 

54 
33 

38 
26 

39 
19 

50 
35 

49 
29 

42 
31 

42 
33 

37 
20 

36 
24 

45.0 
26.3 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 

mil 

34 

28 

30  1  27 
20  j  10 

34 
21 

34 
22 

28 
19 

39 

27 

40 
22 

54 
35 

40 
26 

36 
16 

28 

7 

54 
28 

52 
35 

44 

35 

42 
35 

38 
26 

40 
18 

58 
35 

40 
30 

35 
24 

35 
24 

48 
34 

41 
32 

40 
34 

38 
32 

38 
22 

37 
24 

39.4 
25.8 

SANDIICB 

MAX 

MIN 

38 

28 

34   32 

20   16 

36 
24 

36 
21 

36 
20 

48 
22 

43 
26 

56 
34 

38 
28 

34 
14 

39 
9 

50 
39 

58 
40 

60 
41 

51 
34 

42 

25 

40 
20 

52 
39 

48 
35 

36 
24 

44 

20 

52 
33 

48 
32 

43 
32 

41 
31 

40 

25 

38 

25 

43.3 
27.0 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

35 
10 

35   26 
19    0 

30 
-  3 

32 
17 

27 
-  7 

27 
-  7 

41 
10 

41 
11 

50 
12 

40 
10 

28 
-  5 

32 
-  4 

45 
32 

48 
35 

47 
35 

41 
24 

31 
10 

41 
14 

52 
21 

50 
19 

36 
20 

37 
28 

40 
23 

45 
22 

36 
28 

32 
12 

40 
14 

38.0 
14.3 

SPRINGFIELD 

MAX 

MIN 

35 
22 

34   30 
19    9 

32 
21 

34 
22 

34 

4 

41 
18 

42 
20 

53 
31 

46 
23 

36 

24 

33 

4 

53 
29 

54 
37 

54 
38 

46 
37 

41 

29 

41 
18 

56 
34 

56 
37 

51 
20 

41 

28 

48 

34 

52 
27 

50 
34 

48 
31 

44 
18 

45 
27 

43.9 
24.8 

SPRINGFIELD  NEIS  BLDG 

MAX 
HIN 

35 
17 

35   30 
20   10 

29 
17 

33 
21 

35 
9 

32 
14 

44 
20 

40 
25 

54 
25 

40 
22 

35 

7 

39 
9 

54 
31 

55 
38 

48 
37 

44 
29 

41 
35 

39 
18 

56 
24 

51 
24 

43 
33 

42 
26 

47 
30 

51 
35 

44 
24 

51 
19 

44 
19 

42.5 
22.8 

STOCIBRIDCE 

MAX 
MIH 

32 
18 

26   27 

15-7 

33 
16 

32 

8 

35 
-11 

43 
12 

42 
15 

45 

27 

39 

17 

27 

7 

32 
-  2 

SO 
32 

47 
35 

55 
35 

48 
31 

34 
22 

42 
12 

57 
28 

48 
30 

40 
20 

35 
27 

37 
31 

50 
24 

38 
33 

35 
22 

45 
12 

34 
22 

39.6 
19.0 

SWANPSCOTT 

MAX 
MIX 

34 
27 

29   30 
21   12 

35 
22 

33 
20 

30 
14 

38 
25 

42 
24 

54 
35 

38 

25 

33 
15 

32 
3 

53 
30 

54 
37 

44 
36 

48 
36 

38 
28 

39 
19 

53 
35 

43 
31 

36 
19 

37 
26 

49 
34 

42 
28 

41 
35 

41 
31 

37 
20 

37 
26 

40.0 
25.5 

TAUITTON 

MAX 
MIH 

40 
25 

30   32 
22   10 

34 
20 

35 
18 

32 
13 

40 
12 

44 

17 

57 
32 

45 
22 

34 
23 

31 
3 

11 

58 
34 

60 
41 

57 
41 

41 
30 

38 
13 

58 
36 

47 
35 

39 
23 

38 
16 

51 
35 

46 
25 

42 
30 

42 
34 

45 
18 

37 
17 

43.2 
24.1 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

35 
23 

31   32 
20-1 

29 
15 

It 

33 
-  9 

43 
6 

"■ 

50 
20 

40 
10 

40 
17 

30 
-  5 

45 
24 

53 
36 

45 
34 

46 
35 

38 
27 

41 
10 

53 
23 

48 
32 

44 

17 

39 

25 

46 
32 

48 
22 

41 
32 

38 
29 

43 
13 

37 
18 

40.9 
18.8 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

35 
23 

30   32 
16    4 

33 
19 

34 
17 

33 
12 

39 
14 

45 
15 

56 
30 

38 

22 

33. 
17 

33 

1 

57 
28 

59 
35 

45 
38 

54 
36 

37 
26 

42 
10 

58 
33 

45 

33 

37 
22 

34 
16 

49 
34 

45 
27 

41 
30 

39 
32 

46 
17 

35 
19 

41.6 
22.4 

fESTFIELD  2  NE 

MAX 
MIN 

33 
19 

27   30 
12-3 

28 
21 

30 
8 

32 
-  2 

41 
13 

42 
19 

53 
26 

36 
16 

31 
6 

33 
-  3 

54 
33 

54 
36 

48 
36 

43 
32 

32 
20 

42 
11 

54 
33 

50 
32 

40 
20 

37 
28 

42 
32 

50 
25 

37 
32 

36 
24 

44 
15 

30 
20 

39.6 
20.0 

WESTON  2  NW 

MAX 
MIH 

36 
24 

33   33 
19    7 

34 
20 

36 
15 

36 
9 

38 
11 

47 
18 

57 
31 

45 
17 

32 
22 

34 
-  2 

57 
27 

57 
38 

50 
38 

53 
36 

40 
29 

45 
13 

61 
35 

57 
32 

52 

19 

48 
17 

50 
32 

47 
23 

48 
31 

41 
33 

47 

14 

45 
21 

45.0 
22.5 

WESTOYER  FIELD 

MAX 

MIH 

33 
18 

27   29 
14    5 

31 
20 

33 
12 

30 
0 

43 

17 

40 
22 

50 
25 

36 
18 

32 
10 

33 
18 

49 
26 

54 
32 

45 
40 

45 
33 

35 
22 

40 
21 

55 
35 

50 
32 

42 
32 

37 
31 

44 
28 

SO 
27 

41 
32 

37 
28 

44 

18 

34 
20 

40.0 
22.7 

tORCESTEE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 
19 

25   24 
10    6 

26 
20 

28 
13 

28 
11 

38 
21 

41 
17 

51 
28 

32 
21 

28 

5 

32 

1 

52 
32 

49 
37 

52 
35 

44 
31 

32 
18 

40 

13 

54 
34 

46 
27 

35 
17 

33 
20 

44 
30 

45 
27 

36 
30 

37 
19 

43 
14 

31 
21 

37.7 
20.6 

WORCESTER  1 

MAX 
MIH 

34 
21 

28   30 
16    7 

29 
14 

32 
14 

32 
3 

41 
11 

46 
13 

57 
31 

38 
18 

30 
15 

32 
-  3 

55 
25 

S3 
33 

54 
36 

54 
32 

34 
23 

44 

8 

57 
33 

46 
33 

43 
17 

34 
17 

46 
33 

46 
25 

37 
30 

39 

28 

44 

16 

33 
19 

41.0 
20.3 

RBOOE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITT 

MAX 

MIH 

38 
29 

34   33 
25   22 

39 
32 

38 
24 

35 
20 

48 
33 

45 
30 

50 
36 

37 
30 

34 
19 

42 
14 

48 
40 

52 
41 

54 
42 

52 
38 

39 

28 

42 
25 

50 
40 

49 
38 

40 
27 

45 
31 

50 
36 

44 
33 

47 
39 

44 
28 

37 
23 

37 
28 

43.0 
30.4 

CUENTILLE 

MAX 
MIH 

36 
22 

30   30 
18    9 

33 
20 

35 
19 

11 

41 
18 

44 
25 

55 
33 

42 
23 

32 
20 

32 

1 

58 
28 

58 
38 

62 
39 

58 
37 

40 
27 

41 
14 

60 
34 

50 
34 

45 
21 

36 
19 

50 
34 

44 
28 

41 
30 

43 
32 

46 

16 

34 
21 

43.3 
24.0 

UNGSTOH 

MAX 

MIH 

38 
26 

31   31 
20  I  10 

36 
25 

36 
27 

It 

34 
20 

36 
22 

55 
31 

38 
24 

34 
20 

35 

-  1 

54 
35 

57 
37 

58 
40 

57 
37 

38 
26 

38 
17 

55 
36 

tl 

40 
25 

40 
21 

52 
35 

46 
25 

43 
32 

45 
30 

41 
20 

35 
20 

42.3 
25.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
24 

29   30 
18   12 

34 
25 

36 
19 

34 
12 

43 
22 

44 
23 

57 
34 

35 
27 

33 
13 

37 

4 

58 
37 

57 
42 

63 
40 

58 
33 

36 
23 

41 
19 

58 
39 

47 
35 

35 
24 

39 

21 

51 
33 

48 
30 

42 
33 

42 
27 

42 
19 

37 
24 

42.9 
25.4 

PROVIDENCE  WB  CITY 

MAX 
MIH 

36 
26 

31   34 
20   16 

36 
28 

38 
20 

36 
16 

45 
26 

47 
25 

60 
36 

36 
30 

35 

13 

39 
8 

62 
39 

59 
43 

65 
42 

58 
33 

37 
25 

44 
21 

62 
41 

48 
35 

36 
25 

41 
25 

52 
36 

51 
32 

45 
36 

43 
27 

48 
21 

38 
26 

45.1 
27.5 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIH 

36 
29 

31   32 
15    9 

35 
28 

40 
28 

34 
13 

48 
22 

44 

20 

57 
28 

42 
28 

36 
26 

37 
11 

58 
34 

56 
41 

64 
42 

57 
37 

39 
27 

44 
19 

58 
34 

54 
43 

44 

27 

41 
32 

50 
37 

47 
30 

50 
38 

47 
28 

40 
20 

32 
26 

44.8 
27.6 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
28 

31   32 
18   13 

36 
31 

40 
23 

32 

16 

48 
28 

43 

23 

58 
30 

36 
30 

34 
16 

37 
13 

48 
35 

52 
39 

59 
40 

52 
36 

37 
25 

43 
23 

53 
33 

54 
35 

38 
27 

42 
34 

51 
34 

42 
32 

46 
39 

41 

25 

38 
21 

35 
29 

42.6 
27.7 

CREAM  HILL 

MAX 
MIH 

30 
18 

25   27 
15    5 

31 
18 

32 
20 

35 
17 

42 
19 

48 
32 

50 
32 

35 
20 

27 
12 

28 

1 

49 
25 

50 
37 

58 
37 

55 
31 

35 
20 

38 
13 

54 
30 

52 
41 

42 
18 

35 
24 

41 
31 

48 
29 

56 
31 

37 
22 

42 
10 

35 
22 

40.6 
22.5 

DANBCRT 

MAX 
MIH 

34 

23 

29   29 
19    0 

34 
23 

37 
19 

30 
6 

45 
21 

43 
27 

53 
26 

36 
24 

32 
19 

33 
7 

56 
31 

64 
46 

69 
40 

58 
32 

34 
27 

42 
15 

57 
31 

55 
37 

40 
23 

39 
27 

47 
32 

49 
28 

45 
35 

41 
25 

43 

16 

31 
24 

43.0 
24.4 

VALLS  VILLAGE 

MAX 

MIH 

34 
19 

28   28 
11-12 

35 
12 

36 
19 

36 
-  8 

45 
11 

^? 

47 
16 

48 
10 

34 

15 

32 
-  2 

51 
26 

52 
29 

57 
34 

54 
29 

39 
22 

44 
8 

57 
24 

52 
34 

53 
19 

61 
24 

42 
32 

49 
21 

46 
33 

43 
22 

44 
10 

34 
19 

43.6 
17.3 

GREENWICH 

MAX 
MIN 

32 
24 

31   33 

13    6 

35 
24 

35 
9 

34 
23 

47 
21 

42 
IB 

57 
30 

45 
25 

35 
19 

35 
7 

55 
30 

5S 
40 

70 
41 

66 
37 

39 
26 

41 
16 

58 
31 

57 
44 

50 
23 

38 
27 

60 
34 

47 
27 

48 
30 

42 
27 

42 
17 

32 
24 

44.7 
24.8 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
20 

30   32 
10    6 

33 

25 

35 
16 

32 
6 

39 
19 

41 
19 

53 
28 

36 
24 

33 

13 

37 

7 

54 
35 

55 
35 

58 
39 

51 
32 

35 
25 

41 
19 

57 
34 

50 
34 

40 
24 

42 
28 

46 
33 

52 
28 

45 
36 

40 
25 

43 
20 

34 
26 

42.1 
23.8 

aiDDLETOWN 

MAX 
MIN 

36 
19 

34   29 
22   12 

35 
24 

36 
30 

34 

7 

41 
16 

45 
21 

48 
34 

55 
25 

36 
25 

31 

6 

50 
26 

52 

40 

57 
44 

63 
42 

47 
32 

35 
18 

52 
34 

54 
40 

50 
23 

39 
27 

47 
38 

47 
30 

50 
38 

50 
31 

47 
19 

41 
27 

44.3 
26.8 

RW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIH 

37 
29 

31   33 
16    9 

37 
32 

38 
21 

33 
13 

47 
25 

41 
24 

57 
28 

35 
29 

34 
16 

37 
12 

49 
36 

52 
38 

57 
43 

53 
34 

38 
26 

42 
21 

53 
34 

55 
34 

39 
26 

43 
33 

48 
32 

45 
30 

49 
38 

40 
26 

38 
22 

34 
30 

42.7 
27.0 

MW  LONDON 

MAX 
MIN 

45 
28 

37   32 

24   16 

39 
26 

39 
32 

37 

16 

45 
30 

46 
26 

58 
33 

56 
30 

36 
27 

35 
10 

53 
34 

57 

41 

59 
41 

55 

41 

tt 

41 
22 

55 
36 

55 
40 

55 
26 

40 
31 

52 
37 

47 
32 

46 
38 

46 
33 

41 
21 

39 
30 

46.1 
29.8 

aoiroLK  2  SW 

MAX 
MIH 

31 
17 

27   22 
16    0 

26 
0 

32 
25 

25 
-  4 

29 
-  1 

39 
17 

38 
17 

49 
18 

36 
16 

24 
-  1 

27 
1 

50 
27 

48 
36 

54 
32 

38 
27 

31 
10 

38 
10 

52 
33 

45 
18 

36 
18 

36 
28 

35 
24 

44 
24 

36 
23 

26 
11 

39 
12 

36.2 
16.2 

■ORTH  KENT 

MAX 
MIH 

34 
23 

291  28 

191-  2 

36 
20 

35 
25 

31 
3 

44 

18 

42 
16 

S2 
23 

38 
22 

34 

19 

32 
S 

52 
30 

54 
35 

60 
40 

56 
36 

40 
26 

41 
15 

55 
31 

56 
41 

46 
20 

37 
28 

45 
34 

52 
26 

43 
36 

42 
25 

35 
14 

34 
22 

42.3 
23.2 

■ORWALZ 

MAX 
MIH 

39 
25 

32   35 
20-2 

35 
23 

40 
28 

35 

7 

48 
15 

45 
12 

58 
21 

47 
24 

37 
24 

38 
9 

54 
27 

55 
35 

66 
42 

58 
38 

41 
28 

45 
16 

58 
25 

59 
44 

51 
25 

40 
27 

51 
34 

47 
25 

51 
36 

49 

31 

42 

18 

34 

20 

46.1 
24.2 

MRWICH  3  ESE 

MAX 

MIR 

37 
25 

31   32 

21    7 

35 
20 

36 
30 

'I 

43 
20 

43 
22 

56 
34 

46 
26 

35 
25 

34 

4 

57 
30 

59 
37 

61 
43 

56 
40 

43 
29 

40 
18 

56 
30 

52 
35 

50 
24 

38 
24 

51 
38 

51 
26 

46 
33 

43 
32 

45 
19 

36 
21 

44.6 
25.7 

PUTNAM 

MAX 
MIH 

35 
17 

29   30 

91   0 

I 

35 
19 

35 
IS 

36 
3 

43 
13 

44 

12 

54 
24 

35 
17 

33 
14 

32 
3 

58 
25 

57 
32 

64 
39 

55 
33 

34 
24 

42 
10 

59 
32 

50 
36 

43 
20 

37 
19 

50 
30 

51 
24 

44 

30 

42 
28 

45 
16 

34 
18 

43.1 
30.1 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

32 
16 

26  i  26 

12|-3 

33 
14 

31 
22 

33 
0 

44 

12 

40 
10 

SU 
31 

'.I 

28 
14 

29 
2 

47 
23 

49 
31 

56 
35 

46 
28 

32 
20 

% 

55 
28 

51 
37 

45 
16 

34 
22 

40 
28 

49 
22 

40 
29 

37 
20 

42 

7 

34 
20 

39.5 
18.5 

S«e  lafeTenc*  oota*  follo%>riDg  Statioo  lodes. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KEH  EMGLAMD 
FEBBIHRY   1949 


WASHINGTON 


WATERBDRY 


WESTBROOK 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY   FLD 


MIN 


■UX 
IIIM 


MAX 
HIN 


HAX 
HIN 


HIN 


Day  of  month 


10      11      12      13     14      15      16      17  i  18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


451    31 1 
31      19 


43 
23 


38.6 
21. S 


43.6 
22.8 


45.0 
21.6 


45.5 
25.3 


S««  reference  aote*  following  StAtioa  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


Coimty 


cauacricn' 


ANSORIA 
UmSTILLI 
BALTIC 
UmAJ0TIS 

BUXmriELD 


0130  Mn   MTEII 

0237  LITCariELD 

0251  MEW   LOMDOM 

0299  LITCHTIKLD 

OC34  URTrORD 

OSOl  FAIItrilXO 

0S06  rAlltriELO 

0830  RARTTOU) 

0961  LITCHFIELD 

0973  HARTFORD 


CADLOOOO   LAKE  1093   FAIRllEU) 

COCUPniSIT   FKST  RAIICER   1488   MIDDLESEX 
COLLIXSVILLE  1536   aARTTORD 

CUAM   HILL  1715   LITCHFIELD 

(UnVRT  1762    FAIRFIELD 


BOLLS  MIDGI   DAM 


'  7  41  20  73  05 

S  41  SO  I  73  02 

17  41  37  1  73  06 

5  41  56  )  73  S7 

S  41  50  ;  73  44 

i 

4  41  12  73  12  I 

4  41  10  73  08  I 

5  41  43  73  S<  I 
7  41  40  73  29  , 
S  4 1  48  73  58  : 


Obsei 
vatioQ [ 
time 


B      _ 


144      8P 
7  IMID 
600  1 


DAVSO*   LAKE 

IA9T  HATSM 

USTOli   LAKE   RESERVOIR 

FALL3   TILLAGE 

cuurviCH 


1798  HEV  HAVEN 
2169  KE*  BAVEN 
'3388  FAIRFIELD 
3658  LITCHFIELD 
3137    FAIRFIELD 


CMTOli  3a07   HE*    LOKIKHf 

UXTFOID  3446   HARTFORD 

■ARTPOID  VB   AIRPORT  3451   HARTFORD 

RESEKTOIR  3583   EltFIELD 

ITT  3857   KE»   LOJIDOR 


LAO   KOIKMOC 

LAeiEL   RESERVOIR 
■ABOOSTU 

aUO  POn)   RESERVOIR 
■  lODLETOVll 

■ILTOftD 


3989  KE*  LOKOON 
4096  FAIRFIELD 
4443  HARTFORD 
4599  FAIRFIELD 
4767  MIDDLESEX 

4790  ire»  HAVEM 


7  41  39 


4  41  22 

4  41  17 

4  41  14 

7  41  57 

4  41  OS 

17  41  21 

5  41  46 
5  41  44 
4  41  14 

17  41  38 

4  41  24 


REV  lAVVM  n  AIRPOrr 
REMIMCTOB 
m   LOMDOM 
lOKTOLK  3  Ml  SI 


MOSAVE  FOREST  RAMCER  ST  4933  LITCHFIELD 
MOOOUS  RESERVOIR        5018  MIDDLESEX 

aociTT  cahdel  |S077  hkv  baven 

MTCBAK  rOUST  RANGER  ^135  VIHieAM 

6262  LITCHFIELD 
5373  KEV  HAVEN 
5285  BABTFORD 
5309  HE*  LOMDOM 
5445  LITCHFIELD 

lorra  BiAjrroRD  5Sio  new  uavek 

ROira  COILTORD  5641   NEW   HAVEN 

KMTB  STAMFORD  RE5ERV01R5772  FAIRFIELD 
HOMWALS  5892  FAIRFIELD 

KRWICn  3    Ml    E3E  5904   NEW   LONDON 

PACIAUC  ST  FRST  3  MI  HE  GI31  NEW  LONDON 
PBOPIXS  rUST  RANGER  STA  6339  LITCHFIELD 
PMOSnCT  6597   HEW   HAVEN 

PtmtAM  6645    WINDHAM 

PmUM  aiCHTS  6650  WINDHAM 


4   41    23 
4    41    07 

4   41   08 


72   46 

72  43 

73  32 
73  26 
72   01 


17  41  35  71  51 
5  41  56  73  00 
7  Al   30 


POTNAM   LAO 
ROCCVILLE 
lOCnOOO   LAO 
ROCCT   RIVU   DAJ 


6655    FAIRFIELD 
6942  TOLLAND 
6954    TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 


SALISSOBT  7109  LITCHFIELD 

SADCATOCK   RISEBVOIR  7157   FAIRFIELD 

SULTOM  7361    FAIRFIELD 

S8BPAPC  DAM  7373  LITCHFIELD 

ssvrru  meadow  res  7432  rartford 


7946  TOLLAND 
8065  FAIRFIELD 
8138  TOLLAND 
8364  HARTFORD 
8436  LITCHFIELD 

8441  LITCHFIELD 
8488  FAIRFIELD 
8835  LITCHFIELD 
8859  LITCHFIELD 
8906  NEW  HAVEN 


■ATCR8UIIT  CITT  HALL  8911  <(EW  BAVEN 

VEPAWADC  RESERVOIR  90O7  NEW  HAVEN 

VE3TBR00K  9067  MIDDLESEX 

WEST  BARTFORD  9162  HARTFORD 

VEST  RARTLAND  9174  HARTFORD 


4  41  05 

5  i41  S3 
4  41  06 


TOBaiXGTOR  1 


WMICVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
VIC«^M  RESERVOIR 
WTLLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 


9508  HARTFORD 
9544  NEW  HAVEN 
9S«8  LITCHFIELD 
9592  WINDBAM 
9759  MEW  RATEM 


17  r41  58 

6  41  23 
17  41  49 

5  42  00 

7  41  48 


7  41  44 

7  41  38 

4  41  33 

4  41  34 

4  41  18 

4  41  18 


5  \*l  44 

4  41  20 

7  141  40 

17  41  43 


VIND30R  LOCKS  8RADLET  FU9704 


I  LITCHFIELD 


ADCUSTA  AIRPOrr 

0275 

KENNEBEC 

19 

69  48 

BANGOR 

035O 

PENOBSCOT 

48 

68  48 

BAB  KARSOR 

0371 

HANCOCK 

23 

68  12 

BELFAST 

0480 

WALDO 

24 

69  00 

8ETHEL 

0571 

OXFORD 

25 

70  48 

3RAS8CA  DAM 

0814 

SOMERSET 

45 

40 

69  50 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

1175 

AROOSTOOK 

46 

68  01 

CLATTOR  LAD 

1472 

AROOSTOOK 

37 

69  32 

COaiMNA 

1628 

PENOBSCOT 

55 

69  16 

3436 

MASHIHGTOM 

54 

66  59 

EAST  SAMCXRVILLE  2  MI  B 

2443 

PISCATAQOIS 

10 

69  20 

EAST  WimROP 

3539 

19 

69  54 

ELLSWORTH 

2620 

HAMCOCE 

32 

68  26 

EOBTIS 

2700 

FRANKLIN 

13 

70  29 

FARMIMCTOR 

2765 

FRANKLIN 

70  09 

FOtT  PAIRrilLO 

2868 

AROOSTOOK 

46 

67  52 

FORT  ONT  1  MI  E 

2878 

AROOSTOOK 

15 

68  36 

FORT  ONT 

2883 

AROOSTOOK 

IS 

68  36 

GARDINER 

3046 

KENNEBEC 

15 

69  45 

CILEAD 

3110 

OXFORD 

70  58 

GRAND  LAKE  STREAM 

3261 

WASHINGTON 

11 

67  48 

GREENVILLE 

3353 

PISCATAQUIS 

27 

69  36 

RIRAM 

3800 

CUMBERLAND 

51 

70  48 

BOVLTON  AIRPORT 

3892 

AROOSTOOK 

07 

67  47 

ROOLTON  1  MI  HT. 

3897 

AROOSTOOE 

08 

67  50 

JACnUN  1  MI  NNV 

4086 

SOKERSET 

38 

70  16 

jomaono 

4183 

WASaiNGTOH 

39 

67  39 

LEWISTOM 

4566 

ANDROSCOGGIN 

06 

70  10 

UCSIAS 

4876 

WASHINGTON 

43 

67  28 

lU&ISON 

4927 

SOMERSET 

48 

69  54 

■IDOU  DAM 

5261 

OXFORD 

45 

70  58 

■ILLIMOCXET 

5304 

PEROeSCOT 

39 

68  42 

VILLI NOCaT  AIRPORT 

5309 

PENOBSCOT 

68  42 

■ILLIHOCDT  DAM 

5314 

PISCATAQUIS 

17 

88  46 

■ILO 

5347 

PISCATAQDIS 

17 

69  01 

aiLTOM 

5357 

OXFORD 

27 

70  39 

■OOeSMKAD 

5460 

S(MtERSET 

35 

69  43 

■OtTH  AMOOVER 

5805 

OXFORD 

39 

70  47 

mm  BRIDGTOM 

5875 

CUMBERLAND 

08 

70  43 

0U>  TOWM 

6420 

56 

68  39 

OLD  TOWN  AIRPORT 

6425 

PEMOBSCOT 

44 

57 

68  40 

OBONO 

6430 

PEMOBSCOT 

4* 

52 

68  42 

POBTLAND 

6900 

COMBZKLABD 

\*3 

39 

70  IS 

POBTLAMD  WB  AIRPORT 

6905 

CUMBERLAJn) 

\t3 

39 

70  IB 

pRimss 

6927 

PENOBSCOT 

ps 

39 

68  10 

Refer 

to 
tables 


8A  ANSONIA  WATER  CO 
8A  WATER  BUR  HARTI'-ORD 
MID  BALTIC  MILLS  CO 
8A  IWATER  BUR  HARTFORD 
IIDiENC  DEPT  HARTFORD 


8P  BRIDGEPORT  HTDRAULld   2  : 
HID  \U   S  WEATHER  BUREAU     2  : 
8A  BRISTOL  WATER  CO 
7A  CONN  LIGHT  ft  POWER  i     : 
8A  WATER  BUR  HARTFORD 


73  28  ' 

72  31  ' 

72  56 

73  20 
73  38  ; 

72  59  I 

73  52 
73  IS  I 
73  32 
73  43 

72  02 
72  43 

72  39 

73  18 

71  54  ; 

72  11 

73  33 

72  29 

73  31 

72  43 

73  05  i 
73  IB  I 

72  36 

73  55 
73  05 

72  57 
72  53 
72  44 


7  41  58   73  13 


'HID  CONN  LIGHT  k  POWER 
8A  KT  FORESTER  HARTFOI 
BA  EDWIN  R  WILDER 

5P  I  5P  T  S  GOLD 

SS   SS i JOSEPH  L  SIMKO  JR 


8A  INEW  HAVEN  WATER  CO 
8A  |nEW  HAVEN  WATER  CO  I 
7P  jBHIDCEPORT  HYDARULiq 


ID  iVATER  It  ELEC  I 
HID  jENG  DEPT  I 
HID  <V   S  WEATHER  BUREAU 

IBRIDGEPORT  HTDARULIq 

mid;jewett  citt  water  cq 


8A  NEW  LONDON  WTR  WORK 

8A  STAMFORD  WATER  CO 

SA  MANCHESTER  WTR  DEPT 

8A  STAMFORD  WATER  CO 

369   6P  12K  KORNEL  BAILEY 


30 


72  57 
71  56 

71  52 

73  38  I 

72  26  I 

73  38  I 
35   73  26 

73  32  I 


7   41  59  73   27   , 

4   41  IS  73   21 

7   41  19  73   05  I 

7   41  43  73    IB  I 

4  41  39  72   49  i 


72  18  I 

73  10 
72    15  ' 

72  36 

73  07 


73  30 
73  19 
73   02 

73  02 
73   02 

72  26 

73  47 
72   58  ' 


72  55  1 

73  08 
73    14  , 


8A  iNEW    HAVEN    WATER   CO 
8A   ST   FORESTER   ttABTFORI 
HID  IfRANK   P  O'NEILL 
2N  IB   W    MAC    FARLAKD 
8A  1ST    FORESTER    UARTFORI 

8A  WATER  BUR  HARTFORD 
KID  lU  S  WEATHER  BUREAU 
MID  ENG  DEPT  HABTFORD 
5P  [dEPT  public  WORKS 
7A  INORHAN   E   SMITH 


:    8A    NEW    HAVEN   WATER    CO 
I   eA   NEW   RAVEN   WATER   CO 
j    8A    STAMFORD    WATER    CO 
6P     6P  1l   N   COMSTOCK 
7P      7P  iCHARLES    K    CHART 
I  I 

5P  [A   C  ABBOTT 
SA  1st    FORESTER    HARTFORD 
6A  IKEW   BAVEN   WATER  CO 
9P      9P  JALPHONSE   BONNER 
OIID   WHITMAN    DANIELSON 

I    8A    GREENWICH    WATER   CO 
MID   ROCKVILLE  WTR  li  AQUI 

8A  GREENWICH  WATER  CO 
I  7A  ICONN  LIGHT  ft  POWER 
I   3P   R   E   HARTIN 

BA  I    SP  HAROLD   MYERS 

7P  BHlOGEPOirr   HYDRAOLIC 
'    8A    BIRMINCHAJf    WATER    CO 
'mid   BUR    EKC   iATERBURY 
'   8A   WTR   COM   KEW   BRITAIN 


8A  iCONK   LIGHT  k  POWER 
7A   CONN  LIGHT   t  POWER 

MID  IaGR    EXP    STATION 
8A   CONN   LIGHT   k  POWER 

HID  TORBINGTON    WTR    CO 


8A    TORHINGTON    REGISTER 

[  7P  BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

I  6P  '   6P  HARV   C   OLIVER  iCLOSED   2/1/49 

8P      8P  TTCE   GUNNERY   SCHOOL     1      2   3        5 
7P      7P  AMERICAN   REPUBLIC   Cd      2   3        5 


rID  HUR    ENC   WATERBURY       | 
8A    NEW    HAVTH    WATER   CO     | 
4P    JAMES    RINTOUL 
1  I    8A  WATER    BUR    HARTFORD 

8A  [WATER   BUR   HARTFORD 
I  I 

I  j    8A    WTR    COM    NEW    BRITAIN 

I  I    8A   iNEW    HAVEN   WATER   CO 

i  !l2N   WATERBURY    WATER    CO 

I   7A  ICONN   LIGHT   &   POWER 
'  BA   [WTR    COM    NEW    BRITAIN 

■  I 


354  MID  VID  CIVIL    AERO    ADM 

61  :  I   3P  BANGOR   HTDRO-ELEC  CC 

30  :   5P  I   5P  ACADIA   NATL   PARK 

20  I  8P  I   8P   A    L   RAM3DELL 

640  ;  ^ID    RUMFORD    FLS    PWR    CO 

1100  '  i   7A  WALTER  THURSTON 

628  {MID  [MID   V   S   WEATHER    BUREAU 

1000  I  iMID  ABBIE   M   PACQUET 

320      4P      4P   R   AMSOEH 
33  HID  HID  V  S   WEATHER   BUREAU 

400  SP      5P  E   L   HOWARD 

173  4P  ,   4P  AUGUSTA   WATER  DIST 
24  II  IP  BANGOR   HTDRO-ELSC 

1160  iMlD  DONALD   A   CHICK 

420  6P  [  6P  C   8   PREBLE 

4  SO  i   eP  |C   W   MORSWORTHT 

■i-in       -.a      SP  c   B    BUCHANAN 
MID  GEORGE   W   CTR 
SS   SAMUEL   D  SOCLE 
7P  RUMFORD   FLS   PWR  CO 


6P  CUMBERLAND   CO  P4L   I 
459  MID  IMID  CIVIL  AERO  ADM 
410  .   6P  j   6P  WILLIAM  CUHNIIIC 

IIBO  '  6P   P  M   TRIPP 

185      7A  7A  IRVIN   C   MASON 

182  MID  9P  UNION  WATER  PWR  CO 

32  '  8A   BANGOR   HTDRO-ELEC  C( 

357      6P  6P  GREAT   NORTHN   PAPEH     ' 

1500  7P   UNIOM   WATER  PWB  CO 

388  :   5P  ,   8A   GREAT   NORTHN   PAPER 
405  MID  IMID   CIVIL   AERO  ADM 

I   7A  I    7A  lERVIH   LDVELL 
290  I   8A  iMAINE   PUBLIC   SERV  CC 


3   4 


IMID   RUMFORD   FLS   PWR  CO 


640  I 


124  [mid  [MIO  civil  AERO  AMI 

115  I  I   4P  PHTS   Dl^   D  OF   MAINE 

65  I  8A  I  SA  lO  8  WEATHER  BUREAO 
61  BID  MID  [0  8  WEATHER  BUREAU 
623      7P      7P  1,  A   AVBRILL 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY    1949 


Stabo 


PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  MI  W 
ROXBURY 

RUMFORD  3  HI  SW 
RUMFORD  1  MI  SSE 
SKOWBEGAN 
; SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HAKBOR 

SQUA  PAN  DAM 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
UPPER  OAH 

VANCEBORO 

WINSLOW 
'  WOODLAND 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 
ARLINGTON 
ASHBURNBAH 
ASHLAND 

ATHOL 
BEECBWOOO 
BELCHEBTOWN 
BILLERICA 
BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 
, BROCKTON 
CAMBRIDGE 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTHUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

COLDBROOK 

CONCORD 

EAST  NAREHAH 

EDGARTONN 

FALL  RIVER  2  HI  NE 

FITCHBURG 

FRAMINCHAH 

FRANKLIN 

GARDNER 

CROTOH 

UARDWICK 
HARVARD  FOREST 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 


HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUB8AR0ST0N 
HYANHIS  1  MI  E 
IPSWICH 

JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
' LAWRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 
HENOON  AIRPORT 
HIDDLEBORO 
HIDDLETON 
MILFORD 

MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 
NEWTON 
NORTHBRIOGE 
N0R1B  TRURO 
<  PELHAN 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM 
PITTSFIELD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PRINCETON 
QUABBIN  INTAKE 
noCKPORT  1  MI  ESE 

SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGAN3ET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDCE 

SOUTH  EOREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 
STATE  FARM 

STERLING 
STERLING  3  MI  NW 
SrOCKBRIDGE 
I SWAMPSCOTT 
TAUNTON 

ITDRNSRS  FAU.B 
rALPOLB 
FARE  I 
'ARE  2 
'ASHINGTON 


'EST  BRIMFISLD 
EST  CUMMINCTON 

'ESTFIELD 
ESTFIELD  2  Ml  NE 

WESTON  2  MI  NW 
EST  OTIS 
TESTOVER  FIELD 
EST  RUTLAND 
INCHENDON 


NEW  HAMPSHIRE 

<  ALXXAHDRIA 
BATH  2  HI  S8W 
HUGH  BILL 
BERLIN 


County 


AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 


7325  OXFORD 
7330  OXFORD 
7827  SOMERSET 
7940  OXFORD 
830 1 ' HANCOCE 


J3     3 


Refer 

to 
tables 


AROOSTOOK 

OXFORD 

OXFORD 

SOMERSET 

OXFORD 


HIKGTON 
9826  KENNEBEC 
9891  WASHINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 
WORCESTER 
MIDDLESEX 

WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

MIDDLESEX 


,44  33 

44  46 
44  36 
44  16 


68  00 

69  is; 

69  07  i 

69  08  I 

70  36 

70  34 
70  33 

69  43 

70  44 
68  19 

68  20  588 
70  52  725 
70  59  400 

69  58  570 

70  52  1484 

67  26  410 
69  38  I  90 
67  24   140 


4  1 42  25 
10  43  39 
4  42  18 


5  42  35  72  13  1 1000 

4  42  13  70  49:   40 

5  42  17  72  21   556 
10  42  34)  71  16'  139 

5  42  38'  73  07   840 


4  42  13l  71  07 

4  42  221  71  02 

I0I42  22  71  43 

4142  Os!  71  01 

4!42  23:  71  07 


640 


CONNECTICUT  5  I  42  17 

HAMPSHIRE  I  5  I  42  23 

SUFFOLK  I  4  I  42  20 

WORCESTER  1 10  42  24 

NORFOLK  '  4^42  16 


1589  WORCESTER 
1622  MIDDLESEX 
24511  PLYMOUTH 
2501 1  DUKES 
2«42| BRISTOL 

28061  WORCESTER 
2975  MIDDLESEX 
2997I NORFOLK 
30521  WORCESTER 
3270 1  MIDDLESEX 


5 '42  23 
! 10  42  27 
i  4 1  41  46 


72  04 
71  22 
70  40 
70  31 


41  43   71  08   190 


3702  HAMPDEN 
37131  BERKSHIRE 
37721  WORCESTER 
3B21{ BARNSTABLE 

! 3876! ESSEX 

1     i 

I  3931  WORCESTER 

I  3985' HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

4 105 1  ESSEX 
4313| MIDDLESEX 

449  BRISTOL 
667, WORCESTER 
711  PLYMOUTH 
744  ESSEX 
760  WORCESTER 

77 ij  WORCESTER 
903] FRANKLIN 
5159] NANTUCKET 
S246  BRISTOL 
528S|  ESSEX 

53O61  FRANKLIN 
5317' MIDDLESEX 
5514! WORCESTER 
5891'  dARNSTABLE 
6251 !  HAMPSHIRE 

6262 I PLVHOOTH 
6311  BERKSHIRE 
6322  WORCESTER 
6409  BERKSHIRE 
6414  BERKSHIRE 

6425' HAMPSHIRE 
6486  PLYMOUTH 
6644 1  WORCESTER 
6699  HAMPSHIRE 
6977, ESSEX 

71241  ESSEX 

7190. BARNSTABLE 
I  7293  BRISTOL 
' 7370  FRANKLIN 
' 7627  WORCESTER 

7692  BERKSHIRE 

8030  MIDDLESEX 

8046  HAMPDEN 

8051  HAMPDEN 

,8101  PLYMOUTH 

8154' WORCESTER 
'  8159I  STERLING 

8ISI:  BERKSHIRE 

8301.  ESSEX 
,8367  BRISTOL 

J8S80  FRANKLIN 
I  8755  NORFOLK 
8793I  HAMPSHIRE 
<  8798: HAMPSHIRE 
, 8842  BERKSHIRE 

891B  WORCESTER 
9093  HAHPDEN 
9136  HAMPSHIRE 
, 9191  HAMPDEN 
! 9196'  HAMPDEN 

' 9360  MIDDLESEX 

' 9371  BERKSHIRE 

' 9382  HAMPDEN 

9442  WORCESTER 

9770  WORCESTER 


0038'  CHATTON 
0496)  CMFTON 
0537  SKLKMAP 

0890  cooe 


i 10  42  34 

I lOl 42  17 
I  4  42  06 
{  S I  42  35 
I  10  I  42  36 


5  42  13 

5  42  41 

5  42  29 

4  41  39 


,  4  42  19 
i 10  42  42 
I  10  42  381 

'  4  42  03I 
4  42  06 
4  41  54 
4  42  36 
4  42  10 


71  46 

71  25 

71  24 

71  59  ill 

71  35 


72  36 


42  12   71  45   330 
42  35   72  34   150 


4  42  50 

5  42  28' 
4  42  18 
4  42  O61 

4  42  02| 

5  42  24: 

4  42  01' 

5  42  27 
5  42  32 


7I 43  10 
4I42  35 
5i  43   06 

5j  43  06 
4    41    57 


4  41    54 

5  43   36| 
43   111 

5   43    17, 

5   43    16 
5   43    22 


17  42  03 
5  42  10 
5   42   39 

I  5|  42  06 
5|  43  OB 

4   43    23 


5P|    SP   MAINE  EXP   STATION 
5P      8A   GREAT   NORTHN   PAPER 
7P      7P   OLIVER   W   HOLMES 
MID    CENTRAL    MAINE    PWR 
MID  MARSHALL   E    REED 


3    4 


227 


MID   MID  EVELINE   A   WARREN  2   3   4    5 

MID    KID    RUMFORD    FLS    PWR    CO  2    3    4    5 

MID   CENTRAL   MAINE    PWR  3   4 

MID    RUMFORD    FLS    PWR    CO  3    4 

MID    U    S    COAST    GUARD  3    4 

7A    M  C   STEVENS  3 

HID    ROLAND    FLEET  3    4 

HID   PUBLIC   SERVICE   CO  3   4 

8A   GLADYS   M   OURCIN  3 

9P   UNION   WATER   PWR   CO  3 

6P      6P   SETH    A    GOOD  2    3  5 

8A      8A   H0U.'WORTH/WHITNET  2   3        5 

8A      8A   ST   CROIX   PAPER   CO  2   3        5 


8 A    NEW    ENGLAND    PWR    CO  2    3 

KID   MASS   ACR   EXP   STA  2   3   4 

6P    JOHN    F    NICHOLS  2    3 

8A    M  C   STEWART  3 

7A   METRO   WATER   WORKS  3 

SA   STATE   DEPT   HEALTH  3 

8A   STATE   DEPT   HEALTH  3 

8A   METRO   DIST   WTR   COMH  3 

7P  GEORGE   S   FLINT  2   3 


325 


72    12      950 

72    11    1242 

70  32        70 

71  02        60 

72  49    1450 


90 


72   UO, 1030 

70    16  25 

70  53 i  30 

71  54 i  820 

72  52  540 
71  231  148 
71  10'  57 
71    19 I  85 

71    12!  240 

71    34  410 

70  54  50 

71  01  97 
71    31  275 


BA| 

7pl    7P'BLUE   HILLlCffiSERVTY  2   3    4    5 

HID] MIDI U    S    WEATHER    BUREAU  2    3    4    5 

'    ARiKRS   LORING    H    REED  3 

4Pj    4PJCITV    ENGINEER  2   3        5 

; KID   BLUE    KILL    OBSERV'TV  3    4 

■     8A! STATE   DEPT   HEALTH  3 

8a' state  dept  hf.alth  3 

4p    7a  metro  water  works  2  3      5 

ar;    ah. metro  water  works  23      5 

7a'   7a  oscar  johnson  2  3      5 

8a  metro  dist  wtr  comm  3 

8p    sp  fred  a  tower  2  3      5 

'  sa    8a  r  thelma  laukka  2  3      5 

i   8a|    8ai  elizabeth  b  hough  2  3      5 

10P| mid! RICHARD   C   BRIGHAH  2   3        5 

I    8a|     SAJdePT   PUBLIC   WORKS  2   3        5 

8A|     7A|uETR0   water    WORKS  2    3         5 

,     8A|  STATE   DEPT   HEALTH  3 

I     8A| STATE   DEPT   HEALTH  3 

I     8A| STATE    DEPT    HEALTH  3 

SA'ST/TE    DEPT   HEALTH  3 

MIOIDIR  HARVARD   FOREST  3   4 

8A    STATE    DEPT    HEALTH  3 

7P) EARL   F   SMITH  3 

8A: STATE   DEPT   HEALTH  3 

;     8A:  A   W   LAOO  3 

4P|     8A|  MEW   ENGLAND   PWR   CO  2    3         5 

8a[  STATE    DEPT   HEALTH  3 

6P      6P!  WARREN   SPERL  2   3    4    5 

8A|  STATE    DEPT    HEALTH  3 


72   20      750 
71    13      100 

71  40 '    300 
70   04:     138 

72  24    1150 

70   49        6S 

73  04    1700 

72  12   1080 

73  15    1037 
73    17   1153 


5    42   31  72   55  1650 

4| 41    59  70    42  21 

10   42   27  71    52  1050 

5. 42  22  73  17  560 

4.43  39, 

I  4!  42  33' 
41  46! 

41  50 

42  36 
41  03' 


70  37 
70  53! 

70  30 ; 

71  071 
73  44 

72  04  i 

73  35 

71  06 
73  35 

72  36 

70  57 

71  49 
71  48 

73  19 

70  54 

71  09; 


72  33,  200 

71  15!  300  I 

72  17  i 

72  16   530  I 

73  08  1800  I 

71  53  450 
73  16  435 
73  SB  1305 

72  42 


ARl  METRO  WATER  WORKS  3 

8aI  FLOYD  K  ANDERSON  2  3  4  5 

7A   7Ai  METRO  WATER  WORKS  2  3    5 

9P  MIDl  ESSEX  COMPANY  2  3    5 

5P  8a|  PROPS  LOCKSItCANALS  2  3    5 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

:  HID  ALBERT  POULIOT  3  4 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

SS   8A  WILLIAM  R  HOELZEL  2  3    5 

8A|  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO  3 

8A  GEORGE  H  LOBLEY  3 

MID  KID  U  S  WEATHER  BURKAU  2  3  4  5 

MID   4P  CITY  ENGINEER  2  3  4  5 

I  BA{  STATE  DEPT  HEALTH  !   3 

8a|  METRO  DIST  WTR  COHmI   3 

8A|  STATE  DEPT  HEALTH  '    3 

I  8A,  STATE  DEPT  HEALTH  3 

I  HID;  U  S  COAST  GUARD  3  4 
'  SA  METRO  DIST  WTR  COHH    3 
I    I 

I  SAJ  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8AI  state  DEPT  HEALTH  3 

8A  HARVARD  FOREST  3 

t2N  12H,  CITY  fcNGINEER  2  3    5 

MID  HID  U  S  WEATHER  BUREAU  2  3  4  S 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 
4P   4Pi  PLYMOUTH  CORDAGE  CO  2  3    5 

AR  METRO  WATER  WORKS  3 

'  8a|  METRO  WATER  WORKS  3 

7P   7P|  REV  R  M  BARKER  2  3  4  £ 


20  ! MID  MID 


400  I  8A   8A 
720        8A 


U  S  COAST  GUARD 
W  A  WINSOR 
BRISTOL  CO  AGR  SCHL 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
STATE  DEPT  HEALTH 


8A  STATE  DEPT  HEALTH 
7A  METRO  WATER  WORKS 
4I»  4Pl  U  S  ARMORY 
8A   8A  ROBERT  A  PINE 
'  MIDI  JAMES  E  WARREN 

AR  METRO  WATER  WORKS 
HID  NUNCIO  LANCIANI 
9P   9P  NESBIT  H  BANCS 
7P   7P  WESTON  K  LEWIS 
6P|  6P,  WATER  WORKS 

6P  HIdJ  W  mass  ELEC  CO 
8P   6p1  PARKER  N  CHICK 
I  BAJ  J  W  REILLT 
'   6A:  STATE  DEPT  HEALTH 
'   MID  MRS  A  W  JOHNSON 

8A|  STATE  DEPT  HEALTH 
MID  INA  E  LAMB 
SP   5P  NORMAN  THURSTON 

.  STATE  DEPT  HEALTH 


72  43   263   HID  MIDI  CIVIL  AERO  ADM 


71  19  234 
73  0S|  1400 
73  32   342 

71  59   900 

72  05   960 


lOl  43  3»  71  531  1371 

51  44  OB  72  00'  510 

'  10  43  39  71  35,  1100 

I  ij  44  3B  71  lOi  1110 


5P   5P'  WESTON  COLLEGE 

8A  STATE  DEPT  FIEALTH 
MID|  KIDi  U  8  ARMY 

,  8Ai  METRO  WATER  WORKS 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 

UIdI  HID  CIVIL  AERO  ADM 
6P*  ep  CLIPPDRD  L  DAVID 


BP  JOHN  0RLIN8KI  2  3 
7aI  WALTER  C  FftOBBL        3 

PUBLIC  SERV  CO  N  H  S 

8A  EDW  FENN,  BROWN  CO  3  3 
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tables 

J9 
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2 

J  1  1 

A 

BETHLEHBM 

0703 

GRATTOH 

s 

44  17 

71 

42 

2470 

6P 

6P 

GEORGE  E  TUCKER 

2 

3 

5 

lOLFEBORO  FALLS 

9865 

CARROLL 

10 

43  36 

71  12   514 

6P 

6P  ksKNETB  BIRMT 

2  3   5 

BLACOATEH  DAM 

0741 

MERRIMACK 

10 

43  19 

71 

43 

480 

5P 

5P 

C  F  SNODGRASS 

2 

3  4 

5 

lOODSTOCK 

9940 

GRAPTON 

10 

43  59 

71  41  1  720 

6P 

6P  ^BED  8  BROWN 

2  3   5 

BOW  GARVINS  PALLS 

0B34 
0910 

HERRIHACK 

10 

43  10 

71 

31 

220 

7A 

L  H  BERRY 

3 

rORK  POND 

9966 

:oos 

44  30 

71  20 

ISOO 

8A 

DS  BUREAU  FISHERIES 

3 

BRADTORD 

KERRIHACK 

10 

43  15 

71 

58 

970 

SA 

RUTB  S  MOORE 

3 

BRISTOL 

099B 

GRAFTON 

10 

43  36 

71 

43 

430 

7A 

PUBLIC  SERVICE  CO 

3  4 

1 

RHODE  ISLAND 

BUCKS  CORMSR 

1048 

GRAFTON 

43  44 

71 

59 

1240 

7A 

PAUL  D  SHITB 

3 

CAMPTOM 

1099 

GRAFTON 

10 

43  52 

71 

38 

660 

7A 

ERASTUS  DOLE 

3 

AUSTIN 

0576 

WASHINGTON 

41  36 

71  39 

550 

8A 

EDMUND  R  GREENE 

3 

CENTER  HARBOR 

133B 

BELOAP 

10 

43  43 

71 

29 

900 

8A 

RUPERT  BRAGG 

3 

ILOCK  ISLAND  WB  CITY 

0896 

NEWPORT 

41  10 

71  36   35 

HID  ^ID  D  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

CLAREHONT 

1552 

SULLIVAN 

5 

43  23 

72 

21 

420 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SEHV 

3 

^ORT  ADAMS 

2826 

NEWPORT 

41  28 

71  20  ,  61 

MID  U  S  ARHY 

3  4 

CLEAR  BROOI 

1590 

GRATTON 

10 

44  04 

71 

36 

1600 

U  S  ENGINEER 

S 

pREENVILLE 
KINGSTON 

3306 
4266 

providence 
Washington 

41  53 

41  29 

71  34   420 
71  32  ;  100 

8P   8P  AGRICULT'AL  EXP  STA 
9P  1  9P  AGRICULT'AL  EXP  STA 

2  3   5 
2  3    5 

CONCORD  WB  AIRPORT 

1683  MERRIMACK 

10 

43  12 

71 

30 

339 

MID 

HID 

V   S  WEATHER  BUIIEAU 

2 

3  4 

5 

DIXVILLE  NOTCH 

2023  COOS 

1 

44  52 

71 

20 

1650 

SA 

GERTRUDE  E  NASH 

3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

41  44 

71  25 

55 

IID  IhID  U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

DUBLIN 

2136  jCHESHIRE 

10 

42  54 

72 

04 

1320 

lOA 

DUBLIN  SCHOOL  INC 

3 

PROVIDENCE  WB  CITY 

6703 

PROVIDENCE 

41  50 

71  25 

12 

HID  IHIU  U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

DURHAM 

2174  ISTRAFFORD 

43  08 

70 

56 

73 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  K  H 

2 

3  4 

5 

WESTERLY  1  MI  W 
IWOONSOCKET 

8911 

WASHINGTON 

41  22 

71  50 

40 

7A  JULIAN  L  HC  KENZIl 

3 

EAST  OEERING  1  HI  S 

2284  IHILLSBORO 

10 

43  04 

71 

49 

787 

6P 

6P 

CHARLES  E  REIDT 

2 

3 

5 

9423 

PROVIDENCE 

41  59 

71  31 

200 

HID  jSEWAGE  DEPT 

3  4 

EASTIUH  FALLS  DAM 

2427  HERRI HACK 

10 

43  27 

71 

40 

300 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  B 

3 

BRROL 

2842  COOS 

1 

44  47 

71 

04 

1260 

9P 

G  E  CAMPBELL 

3  4 

1     VERMONT 

FABTAIt 

2898  COOS 

44  16 

71 

27 

1560 

J  C  CREPEAO 

2 

3 

S 

FIRST  OOHN  LAO 

2999  !C00S 

3 

45  06 

71 

18 

1660 

7A 

7A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2 

3 

5 

^ARRE 

0337 

WASHINGTON 

2 

44  14 

72  33 

600 

BA  GREEN  MI  POWER  CORP 

3 

FITZWILLIAM  3  MI  SW 

3024  [CHESHIRE 

5 

42  45 

72 

11 

1200 

SA 

MASS  DEPT  BEALTB 

3 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON 

0499 
0558 

WINDHAM 
BENNIICTON 

5 
8 

42  51 

72  27   300 

73  10   880 

SA  1  BA  IBELLOWS  FLS  ELiC  CO 
5P   5P  STATE  FISH  HATCHERY 

2  3   5 

2  3   5 

FITZWILLIAM 

3029  CHESHIRE 

5 

42  47 

72 

09 

1360 

7P 

7P 

WILLIAHINA  RICKER 

2 

3 

5 

pETHEL 

0660 

WINDSOR 

5 

43  50 

72  33  1  560 

7A  G  DOUGLAS  iCUBTlSS 

3 

FRANKLIN  1  HI  N* 

3177  IHERRIMACK 

10 

43  27 

71 

390 

6P 

6P 

P  J  SOUTHHAYD 

2 

3 

5 

BOLTONVILLE 

0724 

ORANGE 

44  11 

72  06  1 

8A  iR  N  BROWN 

3 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

3182  IHERRIHACK 

10 

43  28 

71 

39 

430 

5P 

5P 

HORRIS  H  HUHPHREY 

2 

3  4 

5 

3359  IBELKNAP 

Iff 

43  2S 

960 

^LOOHFIELD 

0690 

5 

44  46 

71  36   940 

4P   4P  IGEORCE  L  COOPER 

2  3   5 

CLENCLIFF  2  HI  Nl 

3409  GRAFTON 

5 

44  00 

71 

53 

1650 

6P 

7A 

STATE  SANATORIUM 

2 

3 

5 

bURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

2 

44  28 

73  09  331 

HIDIHIDU  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

5 

45  00 

71  32 

1020 

,  7A  IP  E  FEARON 

3 

GORaAH 

3485  COOS 

44  23 

71 

920 

HID 

EVERETT  GATCHELL 

3  4 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

5 

43  23 

72  35 

800 

6P,  6P|CENT  VT  PUBLIC  SERV 

2  3    S 

HANOVER 

3850  GRAFTON 

5 

43  42 

72 

17 

603 

BP 

BP 

DARTMOUTH  COLLEGE 

2 

3  4 

5 

Chelsea  2  hi  s 

1360 

ORANGE 

5 

43  59 

72  37 

750 

7P  j  7P 

HRS  THEODORE  TAPLIN 

2  3    5 

UILLSBORO 

4057  'BIU.SBORO 

6 

43  07 

71 

57 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3 

1 

HILLSBORO  2  HI  ■ 

-4062  HILLSBORO 

10 

43  07 

71 

56 

775 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3  4 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

16 

43  41 

72  57 

1030 

1  7A 

CBNT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

JEFFERSON 

4314  icOOS 

5 

44  25 

71 

28 

1400 

7A 

C  C  MC  INTIRE 

3 

ICORINTB 
[CORNWALL  3  HI  SW 

1565 
1580 

ORANGE 

5 
2 

44  02 
43  SB 

72  17  1 

73  12  '  S04 

5P 

HID 

5P 

GEORGE  C  HASTINGS 
SARAH  E  LANE 

3  4 
2  3   5 

KEEME  1  MI  SW 

4399  ICHESBIRE 

5 

42  56 

72 

17 

480 

7P 

7P 

HERTON  T  GOODRICH 

2 

3 

5 

IX>RSET  I  HI  S 

1786 

BENNINGTON 

2 

43  14 

73  06   960 

6P 

6P 

RUFUS  S  GILBERT 

2  3   5 

LA REPORT  1 

4475  iBELKJfAP 

10 

43  33 

71 

28 

562 

SS 

SS 

KENNETH  GOULD 

2 

3 

5 

lEAST  BARNET 

1962 

CALEDONIA 

5 

44  20 

72  02  680 

BA 

BA 

CONN  RVER  POWER  CO 

2  3   5 

LANCASTER 

4556  jCOOS 

5 

44  29 

71 

34 

880 

7A 

TWIN  ST  GASiELEC  CO 

LANDAFF 

4568  'GRAFTON 

5 

44  11 

71 

54 

960 

HID 

HERMAN  L  TITUS 

3  4 

|EAST  RYEGATE 

2578 

CALEDONIA 

5 

44  12 

72  04   443 

BA 

J  F  DEVINS 

3 

LEBANON  AIRPORT 

4656  GRAFTON 

5 

43  38 

72 

19 

562 

HID 

HID 

CIVIL  AERO  ADH 

2 

3  4 

5 

ENOSBURC  FALLS 

2769  JFRANKLIN 

2 

44  52 

72  45   422 

6P 

6P 

L  H  POHEROT 

2  3   5 

4732  GRAFTON 

ESSEX  JUNCTION 

2828  CBITTENDEN 

2 

44  30 

73  07   270 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

LINCOLN  1  HI  NW 

10 

44  03 

71 

40 

830 

7A 

ROBERT  L  SINCLAIR 

3  4 

GILHAN 

3341  lESSEX 

5 

44  25 

71  43   850 

8A  BERYL  BOYLE 

3 

MANCHESTER 

5072  HILLSBORO 

43  00 

28 

171 

HID 

HID 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GRAFTON 

3400  WINDHAM 

5 

43  11 

72  37  (1190 

'hid  AVERY  R  PARK 

3  4 

HASSABESIC  LAKE 

5211  HILLSBORO 

10 

42  59 

71 

24 

260 

7A 

7A 

HANCHESTER  WTR  WKS 

2 

3 

5  6 

MERIDEN 

5362  SULLIVAN 

5 

43  33 

72 

IS 

1040 

8A 

KIHBALL  UNION  ACAD 

3 

BIGHGATE  FALLS 

3914  FRANKLIN 

44  56 

73  03   ISO 

HID  ORIN  HARRIS 

3  4 

HILAR  6  HI  H 

5400  COOS 

' 

44  37 

71 

12 

1190 

8P 

ANDROSCOGGIN  RES  CO 

^ 

LEMINGTON  1  HI  W 
LYMAN  FALLS 

4603  lESSEX 
4765  iESSEX 

5 
5 

44  54 

44  46 

71  31  1015 
71  36  1  940 

9P   9P  CONRAD  W  BAKER 

HID  PUBLIC  SERV  00  N  H 

2  3    5 
3  4 

HILFORD 

5412  IHILLSBORO 

10 

42  50 

71 

39 

250 

8A 

C  S  EHERSON 

MANCBESTEB 

4882  (BENNINGTON 

43  10 

73  04 

950 

MID.E  B  HENRY 

3  4 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

5639  IcOOS 

44  16 

71 

18 

6262 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  4 

5 

.HARSHFIELD 

498S|WASHINGT0N 

2 

44  25 

72  16 

1150 

8A 

GREEN  HT  POWER  CORP 

3 

NASHUA  1  MI  NE 

5707  IHILLSBORO 

10 

42  46 

71 

26 

150 

PUBLIC  SERVICE  CO 

3  4 

i 

NASHUA  3  MI  N 

5712  .HILLSBORO 

10 

42  48 

71 

29 

125 

7A 

7A 

PENNICHUCK  WTR  WKS 

2 

HAYS  HILL 

5029  WINDHAM 

5 

42  45 

72  44 

850 

BA 

HRS  FRED  HAY  JR 

3 

5730  JCHESHIRE 

5 

42  59 

72 

08 

1520 

6P 

3 

iHC  INDOE  FALLS 

Ihiddlesex 

5044 
5132 

CALEDONIA 
WASHINGTON 

5 

44  15 
44  18 

72  03 
72  40 

448 

459 

8A 

BA 

8A 

CONN  RIVER  POWER  CO 
GREEN  HT  POWER  CO 

3 
2  3   5 

NEW  DURHAM 

5780  STRAFFORD 

10 

43  26 

10 

652 

HID 

PROPS  LOCKS!  CANALS 

3  4 

Ihontpelier 

527B 

WASHINGTON 

2 

44  12 

72  34 

1122 

MID 

HID 

CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

5843  MERRIMACK 

10 

43  25 

71 

59 

1345 

5P 

5P 

COLBY  JR  COLLEGE 

2 

3 

5 

jHORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

2 

44  34 

72  36 

600 

IHID  WATER  k   LIGHT  DEPT 

3  4 

NEWPORT 

5868  SULLIVAN 

5 

43  22 

72 

10 

700 

BA 

H  P  SHEPARD 

3 

i 

NORTH  CHICHESTER 

59S2  HERRIHACK 

10 

43  IS 

350 

7A 

D  J  FREDERICK 

3 

NEWPORT 

5542 

ORLEANS 

16 

44  56 

72  12  1  766 

HID  HID, HILTON  W  DREW 

2  3  4  5 

NORTH  STRATFORD 

6234  COOS 

5 

44  45 

71 

38 

880 

6A 

NEW  ENG  PWR  SERV  CO 

3 

NOHTHFIELD  NORWICH  UNIV 

5733  WASHINGTON 

2 

44  08 

72  40  1  840 

6P|  6P|GE0RGE  H  BURNRAM 

2  3  4  5 

1 

PERU 

6335  BENNINGTON 

5 

43  14 

72  54  1 

i  7A 

A  H  KELTON 

3 

NORTH  VILLAGE 

6302  HILLSBORO 

10 

42  56 

71 

55 

800 

BA 

MRS  M  B  RAHSEY 

3 

PLYHOUTB 

6438  WINDSOR 

5 

43  32 

72  43  il420 

I21t 

VIOLET  D  PKLKEY 

3 

PETERBOHO  2  Ml  S 

6697  IHILLSBORO 

10  ;42  51 

71 

57 

1000 

6P 

6P 

G  A  HORISON 

2 

3 

5 

RANDOLPH  CENTER 

6717  ORANGE 

5 

43  57 

72  36  1 

8A 

VT  STATE  AGR  SCHOOL 

3 

PINIOIAM  NOTCH 

6816  COOS 

13  |44  le 

71 

15 

2000 

7P 

7P 

J  B  DODGE 

2 

3  4 

5 

1 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6856  ICOOS 

5  45  03 

71 

23 

1350 

HID 

N  H  WATER  RESOURCES 

3  4 

READING  HILL 

6746  WINDSOR 

5 

43  31 

72  34  1500 

5P 

T  F  ROWLEE 

3 

PLYMOUTB  2  HI  W 

6944  GRAFTON 

10  43  46 

71 

44 

500 

7P 

7P 

GEORGE  G  CLARK 

2 

3 

5 

READSBORO  I  MI  SSE 
ROCHESTER 

6761  IBENNINGTON 
6893  iWINDSOB 

5 
5 

42  51 

43  52 

72  57  1122 
72  48  ,  860 

8A 
9A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
B  P  ORDWAY 

3 
3 

PLYHOUTB  1  HI  SW 

6949  GRAFTON 

10  43  46 

71 

41 

650 

8A 

OLIVE  LATUCK 

3 

j   RUTLAND  1  MI  SE 

6995  RUTLAND 

2 

43  37 

72  58  600 

6P 

6P 

GEORGE  L  KIRK 

2  3   5 

RANDOLPH 

7088  TOO? 

1  44  22 

71 

19 

1250 

6P 

6P 

A  N  HC  CLINTOCK 

2 

3 

5 

SAINT  ALBANS 

7025  FRANKLIN 

2 

44  49 

73  05  1  540 

5P|  5P 

DONALD  E  DAVIS 

2  3    S 

7967  MERItlH/CK 

10  143  29 

71 

53 

690 

8A 

EDNA  F  POWERS 

3 

SOUTH  LYNDEBORO 

8081  HILLSBORO 

10  142  S3 

71 

47 

649 

7P 

HARRY  f  BOLT 

3 

ISAINT  JOHNSBURY 

7054  CALEDONIA 

5 

44  25 

72  00 

711 

4P 

4P 

FAIRBANKS  HUSEUH 

2  3  4  5 

SOUTH  SUTTON 

8169  MERRIMACK 

10  I43  19 

71 

56 

750 

PUBLIC  SERV  CO  N  fl 

S 

SALISBURY 

7098  ADDISON 

2 

43  54 

73  06 

374 

7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

5 

42  50 

72  57 

2360 

8A  GEORGE  8RIGGS 

3 

SOUTH  WEARE 

8194  IHILLSBORO 

10 

43  04 

71 

43 

650 

GP 

AUGUST  BRUTNEEL 

3 

ISEARSBURG  STATION 

7152 

BENNINGTON 

5 

42  52 

72  55 

1660 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3  4 

STODDARD 

8350  'CHESHIRE 

10 

43  05 

72 

07 

1400 

6P 

FRED  R  JENNIMCS 

3 

ISOMERSET 

7401 

WINDHAM 

5 

42  58 

72  57 

2080 

8A 

8A 

L  L  LEONARD 

2  3    5 

SUNAPEE 

8502  SULLIVAN 

5 

43  23 

72 

05 

6A 

3 

SURRY  HOUNTAIN  DAM 

8539  CHESHIRE 

5 

43  00 

72 

19 

540 

5P 

5P 

H  G  LAWTON 

2 

3  4 

5 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

5 

43  11 

72  49 

1030 

7A 

RAY  E  LTHAN 

3 

THORNTON  GAP 

6678  ,GRAFTOH 

10 

43  59 

71 

33 

2120 

0  S  ENGINEER 

^ 

SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 

7646 
7954 

ORANGE 
WINDSOR 

5 
5 

44  05 

43  16 

72  04 
72  27 

374 
300 

BA 
9A 

L  0  HILDRETU 
SPRINGFLD  TERH  RWY 

3 
3 

TUCKERMAN  RAVINE 

8754  COOS 

13 

44  16 

71 

17 

3800 

7P 

7P 

A  H  C  SKI  SHELTER 

2 

3 

5 

STOCKBRIDGE 

8057 

WINDSOR 

5 

43  48 

72  47 

760 

HID  1  ALFRED  H  DUBKEE 

3  4 

WALPOLE 

8854  CHESHIRE 

43  05 

72 

26 

240 

8A 

GEORGE  I   BRIDGE  JR 

3 

TOWNSHEND  2  HI  S 

8438 

WINDHAH 

5 

43  02 

72  40  ;  420 

'  7A'J0HN  L  CASTLE 

3  4 

WARREN  1  HI  SE 

8885  GRAFTON 

10 

43  55 

71 

53 

700 

4P 

N  H  FISH  HATCHERY 

3  4 

j 

1     1 

WATERVILLE  VALLEY 

8960  GRAFTON 

10 

43  57 

71 

30 

1500 

U  S  ENGINEERS 

S 

TUNBHIDGE 

8483  ORANGE 

5 

43  54 

72  29   600 

1  BA  BERN ICE  M  ROWELL 

3 

9074  SULLIVAN 

5 

43  22 

07 

935 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3  4 

TYSON 

8512 

WINDSOR 

5 

43  28 

72  42  1080 

[hidIedith  SPAULDINC 

3  4 

8600 

WINDHAM 

5 

42  46 

72  31   228 

1  8A|C0NN  RIVER  POWER  CO 

3 

WENTWORTB 

9091  (GRAFTON 

10 

43  52 

71 

55 

600 

7AlR  L  DOMING 

3 

IWARDSBORO 

8747 

WINDHAH 

5 

43  03 

72  47  1020 

6A 

WENDALL  R  DAVIS 

3 

WEST  LEBANON  I  HI  SW 

9318  IGRAFTON 

5 

43  36 

72 

19 

550 

8A 

BA  .GRANITE  ST  ELEC  CO 

2 

3 

5 

iWATERBURY 

8805 

WASHINGTON 

2 

44  23 

72  46  1  432 

8A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 

3 

WEST  RUHNET 

9474  (GRAFTON 

10 

43  38 

71 

51 

610 

6P 

ELVA  H  CHI YELL 

3 

WHIT8FIELD 

9613  jCOOS 

5 

44  18 

71 

33 

1300 

5P 

STATE  FISH  HATCHERY 

3 

WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

5 

44  38 

71  SB  1  228 

12N 

8A 

GILMAN  W  FORD 

2  3   5 

WILHOT 

9676  JHERRIHACK 

10 

43  27 

71 

55 

900 

8A 

MRS  RUTH  H  GRACE 

3 

iWEST  BURKE  5  HI  KW 

9109|CALED0NIA 

5 

44  41 

72  03 {112B 

BA 

PORTLAND  PIPE  LINK 

3 

iWEST  DANVILLE 

91B2|CALEDONIA 

5 

44  24 

72  09; 

;  BA 

0  F  BRICKETT 

3 

WINCHESTER 

9726  CHESHIRE 

s 

42  46 

72 

23 

450 

MID 

CARL  D  GRUPE 

3  4 

IWEST  HARTFORD 

9329|WINDSOR 

5 

43  42 

72  26   400 

BA  EVA  K  DOUBLEDAY 

3 

WINDHAM 

9731  ROCKINGHAM 

10 

42  47 

71 

19 

174 

6P 

6P 

HERMAN  BAKER 

2 

3 

5 

WESTON 

9476  WINDSOR 

5 

43  18 

72  48' 1260 

7a!a  A  PROCTOR 

3 

WEST  TOPSHAM 

9588  1  ORANGE 

5 

44  08 

72  18  1 

7A 

HALE  C  WHITE 

3 

WHITE  RIVER  JUNC  1  HI  N 

9691 iWINDSOR 

5 

43  39 

72  19  490 

8A 

STUART  A  ELLIOTT 

3 

WHITINCHAM 

973S 

WINDHAH 

5 

42  46 

72  53,1450 

BA 

E  T  SUTTON 

3 

1 

WILDER  1  MI  E 

9764 

WINDSOR 

5 

43  40 

72  20   370 

8A 

BA 

BELLOWS  FLS  KLEC  CO 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Identification  nuabers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  ol  numbers  within  a  state. 

Delayed  data  aad  correctioas  «111  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otbervlse  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperatures  in  °P,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  in  miles.   Evaporatl 
measured  io  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Vhen  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.   Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  io  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  time. 

No  record . 

>  And  also  on  later  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6  Precipitation  measured  at  6-hourly  Intervals,  no  recording  gage. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dailj*  record. 

R  Station  equipped  with  recording  gage  only. 

S  Storage  precipitation  station.   E^ecipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  June  issue  of  this  publication. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Z  Hourly  amounts  from  a  recording  gage  at  the  same  site  may  be  found  in  Table  4. 

Subscription  Price:  15if  per  copy;  $1.50  a  year.  (Yearly  subscription  includes 
Annual  Summary).  Correspondence  regarding  subscriptions  should  be  addressed  to 
the  Weather  Records  Processing  Center,  Federal  Building,  Albany  1,  N.Y. 

W.  R.  P.  C,  Albany,  n.  y.  -  -  -  5-3-49 
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GENERAL  SUMMARY 

March,  1949  opened  with  a  general  snowstorm,  continuing  from  the  last  night  in  February,  and  becoming 
the  heaviest  of  the  season.   Over  most  of  Connecticut  and  Rhode  Island  and  adjacent  parts  of  Massa- 
chusetts 15  to  22  inches  fell,  the  deposit  diminishing  toward  the  north  and  east.   The  first  two 
weeks  were  typical  of  the  season,  with  frequent  snowstorms  and  alternating  cold  and  mild  intervals, 
culminating  in  severe  cold  from  the  19th  to  the  21st,  when  sub-zero  temperatures  were  common  to  many 
interior  stations  southward  even  into  central  Connecticut.   Because  this  third  week  was  so  cold  the 
mean  temperature  for  the  month  was  not  so  much  above  normal  as  the  four  preceding  months.  However, 
considering  the  entire  period  from  November  to  March,  inclusive,  there  has  been  no  warmer  season 
since  1912-13,  when  the  5-month  average  was  0.3°  higher,  and  in  the  62  years  of  record  for  New 
England  but  one  other  corresponding  period  was  milder,  that  of  1888-9,  which  was  1.1°  warmer  than 
the  season  Just  past.   Nearly  coincidental  with  the  Vernal  Equinox  an  abrupt  transition  into  spring 
took  place  and  out-lived  the  month,  the  last  week  being  extremely  mild.   Some  stations  that  had 
reported  a  record  low  minimum  temperature  on  the  20th  reacted  to  a  record  high  maximum  on  the 
26th.   Although  precipitation  was  deficient  by  38%,  snowfall,  contrary  to  impression,  was  well 
above  normal  in  the  south  portion,  thanks  to  the  carry-over  from  the  storm  of  the  last  of  February, 
and  frequent  moderate  snows  in  the  ensuing  three  weeks.   In  the  intervals  between  storms  the  snow 
melted  and  there  was  little  traffic  inconvenience.   Except  over  the  highlands  and  in  the  extreme 
north  no  snow  remained  after  the  22nd.   Warm  and  moist  air  with  winds  predominantly  southwest  over- 
spread the  Section  except  in  the  north.   Ground  frost  disappeared,  the  surface  soil,  meadow  lands 
and  forest  floor  rapidly  dried  out.   Early  melting  of  the  snow  cover  and  breakup  of  river  ice  with 
precipitation  subnormal  favored  an  orderly  spring  runoff  with  no  serious  freshets  anywhere.   Wood- 
land fires,  unusual  so  early  in  the  season,  occurred  on  the  dry,  windy  days  of  the  last  week. -M.T.N. 

TEMPERATURE 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section,  based  on  154  records,  was  33.7°,  which  is  1.3° 
above  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  temperature  for  the  northern  division  was  30.5°; 
for  the  southern  division,  37.6°,   The  highest  monthly  mean  was  40.7°  at  Weston,  Mass;  the  lowest 
was  21.7°  at  First  Connecticut  Lake  and  Tuckerman  Ravine,  N.H.   The  highest  recorded  was  79°  at 
Framingham,  Mass. ,  on  the  27th;  the  lowest  was  -20°  at  Fabyan,  N.H. ,  on  the  20th.   The  greatest 
monthly  range  was  84°  at  Knightville  Dam,  Mass.,  and  Putnam,  Conn.;  the  least  was  41°  at  Nantucket, 
Mass. 

PRECIPITATION 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section,  based  on  144  records,  was  2.23  inches,  which  is 
1.35  inches  below  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  precipitation  for  the  northern  divi- 
sion was  2.12  inches;  for  the  southern  division,  2.35  inches.   The  greatest  monthly  amount  reported 
was  5.07  inches  at  Harvard  Forest,  Mass.;  the  least  was  1.02  inches  at  North  Chichester,  N.H.   The 
greatest  amount  in  24  hours  was  2.20  inches  at  Springfield  News  Building,  Mass. ,  and  Whitney  Lake, 
Conn.,  on  the  1st,   The  average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  of  precipitation  was  10,  which 
is  1  below  the  mean  for  the  past  62  years. 

The  average  snowfall  for  the  northern  division,  based  on  79  records,  was  9.5  inches;  for  the 
southern  division,  based  on  67  records,  13.5  inches;  for  the  Section,  based  on  146  records^  11.3 
inches,  which  is  0,1  below  the  mean  for  the  past  62  years. 
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In  addition  to  the  cliaatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope-  Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatlc 

ratlve  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydroclima-  Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 

tic  Network  stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic  Bulletin  were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 

Series.   The  Hydroclimatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requlre- 

the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was  ments  of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 

established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the  public  dissemifiation  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 

Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order  to  provide  records  agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 

of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and  erence  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection 

related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about  may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 

2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the  25,  D.C. 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 

by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be-  Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 

tween  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42,  through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 

the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  individuals  as  listed  In  the  Station  Index, 
data  required  In  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States.  ■ 
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1910 

34.7 

78 

^17 

40.1 

83 

5 

1,41 

2.9 

1.46 

1,0 

6 

1942 

34,3 

65 

-    3 

39.1 

66 

17 

5,21 

18,6 

7,05 

7.5 

li 

1911 

25.5 

62 

^27 

32.8 

68 

-10 

3,67 

21.2 

3.61 

7.1 

11 

1943 

26,9 

67 

-40 

34,0 

71 

-22 

2,60 

14, e 

3,54 

8.9 

11 

1912 

25.9 

64 

-28 

33,4 

66 

-   3 

4,10 

11,0 

6.64 

8,7 

IC 

1944 

25,9 

65 

-28 

32,5 

66 

-   6 

3,28 

13, £ 

4.78 

10,4 

12 

1913 

33.0 

76 

h36 

40,3 

75 

-10 

5.32 

8,2 

4,88 

1,5 

i: 

1945 

37,4 

85 

-29 

44,2 

90 

6 

1,91 

5.3 

2.18 

2,7 

11 

1914 

29.6 

71 

-15 

34.4 

74 

-   2 

3.70 

13,5 

4.48 

7.6 

10 

1946 

38,7 

87 

-16 

44.5 

85 

0 

1.39 

1,0 

1.67 

0,5 

7 

1915 

28.0 

62 

h-10 

33.5 

61 

6 

0.28 

2,5 

0.14 

0.9 

; 

1947 

29,9 

59 

-19 

34.4 

61 

3 

3.28 

17, £ 

3.18 

7.2 

9 

1916 

22.4 

74 

-23 

28.0 

72 

-   6 

2.38 

29,7 

3.29 

31,1 

11 

1948 

28,2 

72 

-32 

36.0 

76 

-21 

2,71 

15,: 

3,66 

12.0 

12 

1917 

28.2 

65 

-18 

34.6 

64 

-    2 

3.09 

18,3 

4,39 

13.1 

12 

1949 

30,5 

76 

-20 

37.6 

79 

-    9 

2,12 

9.5 

2.35 

13,5 

IC 

1918 

27.6 

70 

-34 

35,7 

74 

-    8 

1.72 

17,9 

2,48 

9,8 

i 

Period 

29,2 

87 

-40 

35,5 

90 

-22 

3,22 

14.3 

3.94 

8.0 

11 

1919 

32.2 

68 

-26 

39,1 

70 

2 

4,08 

8,5 

5,21 

3.2 

11 

COMPARATIVE  DATA  (Northern: 
Connecticut) 


Maine,  New  Hampshire  and  Vermont;  Southern:   Massachusetts,  Rhode  Island  and 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


HEW  ENGLAHD 
HABCE   1949 


Temperatuie 

Precipitation 

No.  of  days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  dayi 

■3 

1 

Station 

g 

> 

t 

g 

1 
1 

1 

a 

1 

J 

1 

1 

0 

b 

0> 

o 

1 

» 

J 

1 

1 

§ 
t 

ll 

1 

i 

0 

3 

8 

a 

8 

KAIWE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

31.1 

61 

26 

7 

20 

25 

2.15 

.77 

23 

7.0 

7 

1+ 

12 

3 

BAR  HARBOR 

34.1 

2.4 

61 

28 

10 

21 

25 

2.20 

-2.60 

.57 

23 

11.7 

4 

1 

15 

2 

BELFAST 

32.1 

60 

28 

5 

4  + 

26 

2.00 

.67 

23 

7.0 

12 

1+ 

10 

2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

22.6 

0.8 

48 

26 

-10 

8 

31 

2.48 

.13 

.70 

23 

14.4 

28 

6+ 

15 

4 

CORINNA 

27.4 

53 

31 

2 

8 

31 

2.30 

.50 

6+ 

2.6 

14 

2 

10 

4 

EASTPORT  WB  CITY 

31.7 

2.8 

58 

28 

10 

20 

25 

3.15 

-  .79 

.61 

12 

19.8 

6 

21 

17 

5 

EAST  SANGERVILLE  2 

29.8 

58 

26 

-  4 

8 

29 

.83 

23 

7 

2 

EAST  WINTHROP 

31.3 

58 

28 

-  2 

4 

27 

2.45 

-1.19 

.70 

23 

8.9 

17 

1  + 

12 

4 

FARIIINGTON 

31.4 

2.5 

71 

29 

0 

8 

25 

.59 

23 

10 

2 

FORT  KENT  1  E 

23.1 

49 

26 

-19 

8 

29 

2.59 

.56 

.71 

12 

14.0 

31 

13 

9 

6 

GARDINER 

32.4 

1.7 

63 

26 

0 

4 

27 

2.24 

-1.68 

.90 

23 

9.5 

12 

3 

GREENVILLE 

25.2 

0.7 

58 

26 

-10 

4 

30 

1.88 

-1.08 

.49 

23 

8.4 

17 

1+ 

11 

2 

HOULTON  AIRPORT 

24.7 

2.2 

56 

26 

-12 

8 

30 

2.26 

-  .09 

.51 

6 

20.5 

23 

2 

14 

4 

HOULTON  1  NE 

27.7 

2.1 

55 

26 

-17 

8 

29 

2.33 

-  .02 

.60 

6 

13.0 

24 

6+ 

13 

3 

JONESBORO 

29.7 

60 

29 

0 

20 

27 

4.0 

5 

1 

8 

3 

LEWISTON 

32.1 

2.2 

61 

26 

11 

4 

25 

2.37 

-1.93 

.65 

23 

7.9 

12 

4 

MADISON 

30.4 

3.5 

60 

26 

1 

4 

28 

1.55 

-2.03 

.71 

23 

2.2 

8 

2 

MILLINOCKET 

28.6 

1.6 

60 

26 

-  8 

8 

30 

2.24 

-1.30 

11 

3 

MILLINOCKET  AIRPORT 

28.4 

2.4 

58 

26 

-10 

8 

29 

3.27 

-  .27 

.94 

21 

5.5 

22 

1 

12 

5 

MILLINOCKET  DAU 

22.2 

49 

27 

-18 

9 

31 

9.0 

10 

1 

NORTH  BRIDGTON 

32.2 

2.0 

65 

26 

-  2 

20 

25 

2.11 

-1.91 

.52 

23 

8.0 

10 

4 

OLD  TOWN 

32.6 

2.0 

58 

28 

7 

4  + 

24 

2.17 

-  .88 

7.0 

12 

1 

13 

OLD  TOWN  AIRPORT 

29.1 

57 

28 

-  3 

4 

29 

2.27 

.63 

23 

6.1 

10 

1 

13 

3 

PORTLAND 

35.6 

62 

28 

12 

20 

20 

2.37 

.79 

23 

9.0 

4 

12+ 

14 

3 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

33.2 

2.1 

69 

26 

4 

20 

25 

2.04 

-1.82 

.69 

23 

7.5 

3 

1+ 

14 

2 

PRENTISS 

26.5 

56  1 

27 

-  5 

8 

30 

12 

3 

1 

PRESQUE  ISLE 

25.8 

2.1 

59 

29 

-16 

8 

30 

.63 

23 

7.5 

45 

21 

10 

3 

RIPOGENUS  DAU 

23.3 

1.3 

54 

27 

-13 

6 

30 

2.59 

-  .25 

.53 

25 

11.7 

12 

3 

ROCKLAND 

32.9 

64 

28 

5 

20 

24 

2.36 

.69 

23 

7.5 

6 

1 

14 

3 

RUUFORD  3  SW 

28.1 

1.7 

63 

26 

-  5 

8 

28 

1.69 

-1.80 

.42 

23 

5.3 

17 

1 

9 

4 

HUMFORD  1  SSE 

31.1 

2.2 

66 

26 

1 

8 

27 

1.31 

-2.18 

.41 

11 

3.7 

4 

1 

10 

3 

VANCEBORO 

29. 7B 

2.6 

11.5 

10 

4 

WINSLOW 

31.7 

1.2 

60 

27 

8 

3+ 

24 

1.77 

-1.49 

.53 

7+ 

T 

4 

1+ 

7 

3 

WOODLAND 

29.1 

1.6 

56 

29 

2 

20+ 

28 

2.78 

-  .50 

.74 

23 

12.8 

10 

1+ 

11 

3 

STATE 

29.3 

0.2 

2.26 

-1.19 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

29. 9M 

65 

26 

-  1 

8 

26 

2.48 

9.0 

IS 

12 

13 

4 

BERLIN 

27.9 

1.0 

64 

27 

-  3 

4 

28 

1.67 

-1.80 

.61 

12 

8.3 

7 

12 

14 

1 

BETHLEHEM 

29.5 

3.1 

64 

26 

-  5 

19 

26 

1.64 

-  .99 

.60 

12 

1.3 

11 

13 

9 

1 

BLACKWATER  DAM 

34.5 

72 

26 

4 

8+ 

25 

1.48 

.52 

11 

7.5 

5 

1 

8 

2 

CONCORD  WB  AIRPORT 

34.9 

5.8 

74 

26 

5 

20 

25 

1.20 

-1.83 

.37 

11 

5.5 

2 

1+ 

10 

2 

DURHAM 

37.0 

3.6 

75 

26 

4 

20 

23 

1.27 

-1.96 

.44 

23 

8.2 

4 

1+ 

6 

1 

EAST  DEERING  1  S 

34.9 

71 

26 

0 

20 

23 

1.79 

.57 

11 

13.0 

7 

4 

FABYAN 

24. 6M 

63 

27 

-20 

20 

28 

2.77E 

17.5 

10 

FIRST  CONN  LAKE 

21.7 

-0.3  1 

53 

27 

-17 

20 

30 

3.37 

.25 

.82 

12 

22.1 

31 

13 

20 

4 

FRANKLIN  1  NW 

34.7 

3.8 

71 

26 

4 

20 

25 

4.0 

5 

1 

10 

FRANKLIN  FALLS  DAU 

33.0 

70 

26 

-  1 

20 

26 

1.50 

.41 

11 

4.0 

6 

1+ 

14 

3 

GLENCLIFF  2  NW 

29.6 

2.9 

64 

26 

1 

19 

26 

2.49 

-  .81 

.47 

11 

12.4 

13 

12+ 

14 

6 

HANOVER 

33.2 

3.7 

70 

26 

-  1 

20 

24 

1.70 

-  .92 

.51 

11 

6.5 

8 

1 

14 

3 

KEENE  1  SW 

35.8 

3.8 

76 

26 

-  6 

20 

23 

2.01 

-1.20 

.70 

1 

14.0 

9 

1 

9 

3 

LAKEPORT  1 

33.0 

72 

26 

6 

8 

24 

1.41 

-2.56 

.44 

12 

8.2 

7 

5 

12 

2 

LEBANON  AIRPORT 

32.2 

72 

26 

-  2 

20 

25 

1.31 

.44 

11 

3.0 

5 

1 

8 

1 

MANCHESTER 

35.4 

2.8 

66 

26 

9 

20 

23 

2.09 

-1.52 

.51 

11 

10.1 

10 

4 

MASSABESIC  LAKE 

36.2 

73 

27 

1 

20 

23 

1.35 

.37 

23 

8.5 

5 

1+ 

8 

2 

NASHUA  3  N 

36. 3U 

3.0 

75 

26 

-  2 

20 

16 

1.65 

-2.05 

.55 

12 

10.0 

6 

2 

12 

3 

NEW  LONDON 

30.2 

65 

26 

3 

20 

26 

1.30 

.41 

11 

8.8 

12 

1 

10 

1 

PETERBORO  2  S 

34. 2H 

71 

26 

3 

20 

24 

2.54 

1.14 

1 

18.3 

12 

1 

8 

3 

1 

PINKHAM  NOTCH 

29.3 

4.9 

64 

26 

0 

4 

27 

2.76 

-4.24 

.66 

23 

12.2 

20 

1 

17 

3 

RANDOLPH 

29.3 

63 

26 

-  3 

20 

28 

2.17 

.48 

12 

12.1 

5 

12+ 

14 

3 

SURRY  MOUNTAIN  DAU 

34.5 

72 

26 

-  5 

20 

25 

1.59 

.55 

1 

15.1 

13 

1 

10 

2 

TUCKERMAN  RAVINE 

21.7 

53 

27 

-  6 

20 

27 

4.84 

.83 

23 

19.2 

43 

1 

20 

8 

WEST  LEBANON  1  SW 

32.9 

72 

27 

-  1 

20 

24 

1.62 

.35 

12 

6.0 

3 

1+ 

13 

3 

WINDHAM 

37.2 

76 

26+ 

-  6 

20 

24 

1.47 

.58 

1 

11.5 

8 

1 

8 

2 

WOLFEBORO  FALLS 

33.4 

70 

26 

4 

4 

24 

1.93 

-2.26 

.53 

23 

5.6 

10 

1 

10 

3 

WOODSTOCK 

31.7 

70 

26 

-  2 

8 

25 

2.73 

.98 

23 

7.5 

17 

1+ 

12 

5 

STATE 

32.0 

3.0 

2.00 

-1.23 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

13.2 

1.7 

44 

27 

-18 

19 

30 

3.79 

-3.41 

.69 

23 

16.7 

16 

6+ 

17 

7 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

33.0 

75 

27 

0 

20 

26 

2.29 

-  .75 

.65 

1 

7.1 

5 

1 

10 

3 

BENNINGTON 

33.5 

1.5 

74 

27 

-  8 

20 

26 

6 

1+ 

9 

3 

BLOOUFIELD 

29.  IM 

3.2 

62 

26 

-13 

20 

27 

2.28 

-  .13 

.59 

12 

12.1 

13 

12+ 

12 

4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

31.0 

1.9 

64 

27 

-  2 

20 

24 

1.40 

-  .64 

.32 

29 

7.5 

5 

13 

11 

3 

CAVENDISH 

32.2 

3.0 

69 

26 

-  6 

20 

25 

1.92 

-1.22 

.59 

6 

11.1 

13 

1+ 

10 

2 

CHELSEA  2  S 

30.6 

3.3 

68 

26 

-  6 

20 

25 

.46 

11 

8 

1 

9 

2 

CORNWALL  3  SW 

33.2 

2.5 

70 

26 

2 

20 

26 

1.78E 

-  .46 

.56 

23 

4.0 

3 

12 

7 

4 

DORSET  1  S 

33.6 

71 

27+ 

-  2 

20 

23 

2.42 

.52 

6 

10.0 

7 

1+ 

8 

5 

•  EAST  BARNET 

27.6 

1.4 

65 

27 

-  9 

20 

25 

1.42 

-1.22 

.44 

12 

5.5 

8 

1+ 

16 

2 

ENOSBURG  FALLS 

29.6 

1.7 

67 

26 

-14 

20 

26 

3.72 

.88 

20.0 

9 

12+ 

9 

LEMINGTON  1  W 

26.1 

60 

26 

-16 

19 

29 

2.35 

11.2 

11 

12+ 

11 

4 

MIDDLESEX 

29.0 

64 

27 

-  6 

20 

26 

1.85 

.32 

12 

7.9 

9 

1+ 

15 

4 

MOHTPELIER 

29.1 

64 

26 

-  2 

20 

27 

1.93 

.64 

11 

13.4 

9 

13 

13 

3 

NEWPORT 

26.5 

0.2 

61 

26 

-  8 

20 

28 

2.39 

-  .20 

.66 

27 

10.2 

12 

13 

14 

4 

NORTBFIELD  NORWICH  DNIV 

31.7 

5.3 

67 

26 

-  4 

20 

26 

1.40 

-1.16 

.48 

11 

8.5 

5 

12+ 

9 

1 

See  leierence  Dote*  following  Station  Index. 
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Table  2-Contmued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1949 


Temperature 

Preoipitaa 

on 

lil 

No.  of  da] 

No.  of  days 

Snow,  Sleet  H< 

n 

1 

1 

Station 

< 

3 
i 

a 

1 

M 

a 

^ 

1 

2 

^ 

e 

> 

1 

s 

§ 

1 

8 

CM 

1 

0 

a 
B 

1 

J 

s 

& 

I 

1 

0 

a 

0 

3 

£ 

0 

B 
o 

0 

i 

s 
3 

RUTLAOT)  1  SE 

33.7 

2.8 

69 

26 

0 

20 

23 

1.91 

-    .72 

.34 

11 

10.0 

5 

12 

10 

3 

SAINT  ALBANS 

31.9 

4.3 

63 

26+ 

3 

18 

26 

2.36 

-  .28 

.54 

28 

18.0 

8 

11+ 

9 

5 

SAINT  JOHNSBORT 

31.9 

3.3 

65 

26 

-  6 

20 

25 

1.36 

-1.21 

.26 

12 

2.9 

4 

1+ 

10 

1 

SOMERSET 

26. S 

1.6 

66 

28 

-12 

4 

29 

3.38 

-1.23 

.89 

1 

21.0 

23 

5 

14 

5 

WEST  BURKE 

27.1 

60 

27 

-10 

20 

29 

1.92 

-  .84 

.51 

12 

6.0 

15 

1 

WILDER  1  E 

29.2 

66 

27 

-  4 

20 

27 

1.64 

-  .79 

.34 

12 

2.5 

6 

1 

13 

2 

WOCBSTOCK 

33.2 

4.2 

70 

26 

-  3 

20 

26 

2.10 

-1.08 

10.5 

9 

STATE 

30.4 

1.5 

2.09 

-  .82 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

34.0 

5.0 

74 

27 

0 

20+ 

23 

2.45 

-1.17 

.62 

1 

18.0 

7 

1 

14 

4 

ARLINGTON 

39.2 

76 

26 

7 

20 

20 

2.49 

1.02 

1 

18.7 

10 

1 

7 

4 

1 

BILLERICA 

37.1 

77 

26 

-  1 

20 

22 

1.19 

.38 

12 

11.7 

8 

1 

4 

3 

BIRCH  HILL  DAM 

34.1 

70 

26 

-  8 

20 

25 

2.20 

.80 

1 

19.3 

16 

1 

9 

3 

BLUE  HILL 

36.9 

2.8 

76 

26 

6 

20 

20 

2.83 

-1.31 

.99 

1 

22.2 

9 

18 

7 

4 

BOSTON  WB  AIRPORT 

39.2 

3.6 

71 

26 

13 

20 

18 

1.66 

-1.91 

.54 

1 

9.9 

7 

1 

6 

4 

BROCKTON 

39.0 

1.9 

74 

26 

7 

20 

19 

2.11 

-1.45 

.58 

1 

17.5 

10 

1 

8 

4 

CHESTNUT  BILL 

40.6 

4.6 

75 

26+ 

13 

20 

19 

1.73 

-2.35 

.49 

19 

10.7 

8 

3 

CLINTON 

37.3 

2.9 

71 

27 

5 

20 

21 

2.37 

-1.87 

15.8 

10 

COEASSET 

37.0 

74 

27 

8 

20 

20 

2.08 

1.01 

1 

14.0 

6 

2+ 

6 

3 

1 

CONCORD 

39.4 

6.4 

71 

26 

6 

20 

21 

2.15 

-1.43 

.84 

1 

17.3 

8 

1+ 

6 

4 

EAST  WAREHAM 

35. 8 

-0.6 

69 

29 

8 

20 

21 

3.88 

-  .41 

.83 

19 

8.7 

7 

2+ 

12 

5 

EDGARTOWN 

37.9 

70 

29 

17 

20 

17 

4.09 

1.14 

19 

T 

11 

7 

1 

FALL  RIVER  2  NE 

38.6 

1.7 

68 

26+ 

8 

20 

20 

2.68 

-1.53 

.72 

23 

14.1 

9 

1 

11 

4 

FITCBBURG 

37.0 

3.0 

73 

27 

5 

20 

22 

2.15 

-1.37 

.81 

1 

16.0 

11 

2 

10 

3 

rKAMINGHAM 

42.0 

6.2 

79 

27 

7 

20 

22 

2.55 

-1.73 

.59 

19 

17.8 

9 

5 

BOOSAC  TUNNEL 

33.4 

2.8 

70 

27 

1 

20 

25 

2.38 

-1.83 

.64 

1 

19.8 

11 

1 

13 

3 

HTANNIS  1  E 

38.4 

1.9 

72 

28 

13 

20 

19 

3.54 

-  .81 

1.05 

18 

2.0 

2 

1+ 

9 

6 

2 

CNIGBTVILLE  DAM 

32.6 

76 

26 

-  8 

19 

25 

2.65 

1.45 

1 

6.0 

17 

1 

6 

3 

1 

LAKE  COCHITUATE 

38.4 

3.3 

78 

27 

-  5 

20 

23 

2.60 

-1.58 

.68 

19 

17.0 

9 

4 

LAWRENCE 

38.1 

4.0 

75 

26 

8 

20 

20 

1.46 

-2.40 

.38 

1 

9.7 

8 

4 

LOWELL 

39.5 

4.8 

77 

26 

7 

20 

21 

1.61 

-1.99 

.52 

1 

15.5 

8 

1 

7 

3 

MIDDLETON 

39.4 

72 

26 

10 

20 

20 

1.96 

-1.86 

.73 

1 

15.0 

9 

2 

8 

3 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

37.7 

2.2 

59 

28 

18 

20 

19 

3.34 

-  .41 

.91 

1 

1.6 

1+ 

10 

5 

NET  BEDFORD 

38.6 

2.1 

67 

28 

15 

20 

16 

4.21 

.04 

1.85 

1 

16.5 

12 

1 

7 

4 

1 

NORTON 

37.9 

75 

26 

5 

21 

22 

2.36 

.78 

1 

17.3 

8 

1  + 

7 

3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

32.6 

2.7 

70 

27 

-  1 

20 

23 

2.38 

-1.05 

.58 

11 

11.3 

8 

1 

14 

2 

PLTMODTH 

39.9 

3.4 

74 

26 

7 

20 

19 

3.07 

-1.52 

1.01 

1 

13.0 

5 

1 

7 

4 

1 

ROCKPORT  1  ESE 

37.0 

2.8 

64 

26 

10 

20 

20 

1.66 

-2.88 

.75 

1 

13.0 

8 

1 

8 

2 

SANDWICH 

38.6 

69 

28 

14 

20 

19 

3.24 

1.00 

18 

2.0 

3 

1 

7 

5 

1 

SHELBUHNE  FALLS 

33.6 

2.0 

73 

27 

0 

20 

26 

2.32E 

-1.14 

.89 

1 

8.0 

10 

1+ 

12 

3 

SPRINGFIELD 

39.5 

2.5 

70 

26+ 

7 

21 

19 

2.99 

-  .63 

1.30 

1 

24.5 

16 

1 

5 

4 

1 

SPRINGFIELD  NEWS  BUILDING 

37.5 

72 

27 

8 

20+ 

19 

4.31 

2.20 

1 

27.0 

22 

1 

8 

5 

1 

STOCKBRIDGE 

35.0 

3.5 

72 

26+ 

-  4 

20 

22 

1.57 

-1.91 

.58 

11 

12.7 

11 

1 

8 

2 

SWAMP  SCOTT 

36.8 

2.6 

62 

26+ 

9 

20 

21 

1.52 

-2.62 

.57 

1 

16.0 

9 

1 

8 

3 

TAUNTON 

38.1 

2.9 

70 

26+ 

-  5 

20 

19 

1.12 

-3.09 

.45 

18 

19.0 

11 

1 

6 

2 

TURNERS  FALLS 

36.9 

2.7 

73 

26 

-  2 

20 

25 

1.75 

-1.62 

.58 

11 

4.5 

8 

2 

WALPOLE 

37.9 

77 

26 

1 

20 

21 

1.92 

.58 

1 

13.2 

7 

1 

5 

3 

WESTFIELD  2  NE 

36.2 

3.8 

74 

26 

-  6 

20 

22 

1.62 

-2.25 

.65 

23 

8.3 

9 

1+ 

7 

3 

WESTON  2  NW 

40. 7M 

5.2 

79 

26 

4 

20 

22 

2.46 

-1.17 

1.47 

1 

15.0 

8 

1 

6 

1 

WKSTOVER  FIELD 

37.7 

73 

26 

1 

20 

21 

2.20 

.74 

23 

9.1 

11 

1 

6 

4 

WORCESTER  AIRPORT 

35.1 

71 

26 

2 

20 

21 

2.08 

.60 

1 

15.8 

10 

1 

8 

4 

WORCESTER  1 

36.7 

1.9 

74 

26 

0 

20 

22 

1.70 

-2.12 

.59 

12 

11.3 

8 

1 

7 

4 

STATE 

37.4 

2.2 

2.39 

-1.47 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

37.9 

2.5 

61 

28 

18 

19+ 

16 

3.55 

-  .28 

1.08 

23 

8.2 

12 

1 

11 

4 

1 

GREENVILLE 

38.1 

76 

26 

5 

20 

20 

2.66 

.95 

23 

8 

18+ 

5 

4 

KINGSTON 

36.8 

1.5 

70 

28 

-  4 

20 

21 

2.58 

-2.15 

.71 

18 

9.5 

9 

1 

7 

5 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

38.6 

71 

27 

8 

20 

20 

1.97 

.61 

23 

9.9 

8 

1 

7 

3 

PROVIDENCE  WB  CITY 

40.3 

4.6 

72 

27 

10 

20 

17 

2.32 

-1.09 

.82 

18 

11.4 

8 

18 

5 

4 

STATE 

38.3 

1.7 

2.62 

-1.41 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

39.8 

2.3 

74 

27 

5 

20 

19 

2.30 

-1.92 

.73 

23 

7.2 

12 

8 

4 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

39.5 

70 

28 

11 

20 

17 

1.56 

.52 

23 

5.6 

10 

11 

2 

CREAM  HILL 

36.3 

3.5 

75 

26 

4 

19^ 

19 

2.79 

-  .95 

.79 

1 

21.0 

18 

7 

5 

DANBURT 

38.0 

78 

27 

1 

20 

21 

1.78 

.60 

23 

16.0 

16 

6 

3 

FALLS  VILLAGE 

36.1 

2.1 

76 

27 

-  7 

20 

25 

1.32 

-1.96 

.36 

11. 

9.0 

10 

1+ 

9 

2 

GREENWICH 

39.3 

76 

27 

7 

19< 

19 

2.02 

.81 

23 

14.0 

18 

6 

3 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

38.5 

3.5 

72 

26 

2 

20 

19 

2.37 

-1.53 

.80 

1 

15.8 

IS 

8 

4 

MIDDLE TOWN 

39.7 

70 

28 

6 

20 

19 

2.57 

1.10 

1 

27.3 

22 

8 

3 

1 

MOUNT  CARMEL 

37.9 

4.8 

70 

27 

0 

20 

19 

2.56 

-2.21 

.90 

1 

17.5 

15 

9 

4 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

38.8 

4.3 

66 

28 

8 

20 

19 

1.95 

-1.84 

.52 

23 

8.4 

15 

8 

4 

NEW  LONDON 

39.9 

2.3 

69 

28 

10 

20 

17 

2.41 

-1.82 

.63 

1 

12 

6 

4 

NORTH  KENT 

38.3 

78 

27 

-  1 

20 

20 

2.08 

.57 

11 

12.8 

13 

9 

3 

NORWALK 

38.5 

2.7 

74 

27 

-  1 

20 

23 

2.15 

-1.90 

.83 

23 

9.0 

19 

6 

3 

NORWICH  3  ESE 

38.4 

70 

27 

0 

194 

19 

4.05 

2.08 

23 

12.5 

10 

6 

4 

1 

PLTNAM 

36.7 

75 

26 

-  9 

20 

22 

3.02 

.81 

1 

28.3 

18 

7 

4 

SALISBURY 

34.5 

1.1 

73 

27 

-  2 

20 

24 

1.54 

-2.07 

.48 

23 

19.9 

11 

7 

2 

STORRS 

34.6 

0.2 

74 

26 

-  5 

20 

23 

1.52 

-2.60 

.48 

23 

10.0 

13 

8 

3 

WASHINGTON 

37.8 

75 

27 

0 

20 

23 

3.07 

1.45 

1 

13.3 

13 

6 

4 

1 

WATERBURY 

39.0 

2.2 

76 

27 

2 

20 

23 

1.72 

-2.38 

.51 

18 

20.0 

22 

5 

4 

WESTBROOK 

37.9 

72 

28 

-  6 

20 

23 

2.45 

.75 

23 

15.4 

10 

7 

4 

IIHDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

37.2 

71 

26 

4 

20 

22 

1.19 

.50 

23 

4.0 

12 

1  + 

4 

3 

STATE 

37.9 

2.1 

2.21 

-1.81 
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Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4  1  5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAINE 

AUGUSTA  IB  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BBLTAST 

BBTHEL 

Z 
R 

.35 
.03 

.15 
.13 

T 

.03 

.03 

T 

.05 

.04 
.08 

.38 
.29 
.01 
.17 
.49 

T 
.06 

.20 

T 
.05 

.14 
.28 
.20 
.18 
.39 

.12 
.30 
.41 
.30 
.10 

T 

.07 

.16 
.15 

.10 
.22 
.16 

.01 

.02 

T 

T 

.77 
.43 
.57 
.67 

.13 

.15 

.01 
.15 
.05 
.11 

.09 

.06 
.03 

.04 

.03 

.05 
.05 

2.15 
1.67 
2,20 
2.00 

BRASSUA  DAB 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 
EASTPORT  TO  CITY 

Z 
R 

Z 

.08 
.03 

.23 

.09 
.01 
.03 
.10 
.01 

T 

T 

.04 

.10 

.02 

T 

.48 

.39 

.50 

.01 

.30 

T 

.44 

.01 
.16 

.36 
.11 

.03 
.20 
.18 
.10 
.33 

.29 
.28 
.28 
.30 
.61 

.03 
.06 

T 

.02 
.07 

.10 
T 

.01 

T 

T 
T 

.50 

.01 
.06 

T 
.09 

.08 

.09 
.01 
.01 
.40 

T 

.04 
.70 
.77 
.20 
.40 

.25 

T 
.03 

.02 

•S5 

.03 

.50 
.08 

.39 

.60 

.03 

.16 
.06 
.02 

.06 

T 

T 

1.35 
2.48 

2.30 
3.15 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

EAST  WINTKROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS 

PARUINGTON 

R 

T 

.43 

.28 

.04 

.05 
.04 

.02 

.61 
.42 
.04 
.30 
.50 

.22 
.13 
.40 
.23 
.14 

736 
.27 
T 
.15 

T 

T 

.02 
.30 

T 

.07 
.02 

.11 

T 

.05 

T 

.83 
.70 
.82 
.30 
.59 

T 

.07 
.02 
.15 

.12 
.12 

.13 

.05 
.02 

.10 

.45 
.05 

.02 

2.45 
2.30 
1.33 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT  1  E 
FORT  KENT 
GARDINER 
GILEAD 

R 
Z 

.06 

.05 

T 

.09 

.01 
.10 
T 

.65 
.39 
.15 
.40 
.16 

.01 

T 

T 

.10 

.40 

.51 

T 

.34 

.46 

.71 
.40 
.38 

.30 
.26 
.03 

.12 

.06 

.05 

.02 

.04 

.15 
.07 

.02 

.03 
.01 

.62 
.33 
.76 
.90 
.11 

T 

.14 

.18 

.21 
.04 
.29 

.21 
.30 
.07 
.09 

T 

.08 

2.91 
2.59 
2.27 
2.24 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HIRAU 

eOULTON  AIRPORT 

BOULTON  1  NE 

R 
Z 

Z 

.15 
.08 
.14 
.23 
.13 

.01 

.02 
.05 

.01 
.03 

T 
T 

.10 
.35 
.41 
.51 
.60 

T 

.01 

T 

.04 

.21 
.23 
.63 
.36 
.16 

.46 
.22 
.08 
.29 
.50 

.01 

.03 
.06 

T 
.02 

T 

T 
.01 

.24 

T 

.10 

.05 

.02 

.03 

.08 
.15 
.04 
.08 
.03 

T 

T 
.04 

.60 
.49 
.25 
.39 
.45 

.14 

.12 
.05 
.08 

.03 

T 

.21 
.07 
.09 
.08 

.11 

T 

.03 

.08 

.20 

T 

.02 

2.13 
1.88 
1.89 
2.26 
2.33 

JACKUAN  1  NNT 

JONESBORO 

LEWISTON 

UACHIAS 

HAD I SON 

?18 
.03 
T 

.41 

T 

.01 
.45 

.21 

.39 
.02 
.02 

.50 
.45 

T 

.15 

.43 
.25 
.14 

.15 

.34 
.33 
.08 

.01 

T 

.13 
.02 

.50 
.66 

.20 
.03 

.11 

T 
T 

.26 
.52 
.65 
.03 
.71 

.49 

.05 
.23 

.22 
.06 

.07 

.28 

.12 

.05 
.07 
.06 

.05 

1.49 

2.37 
2.97 
1.55 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  AIRPORT 
MILLINOCKET  DAM 
MILO 

Z 

.02 

* 

.03 

.03 

T 

.02 

.02 

• 
.03 

T 

.33 
.71 
.71 

.03 

.60 
.63 

T 

T 

.42 
.03 
.12 

T 

.59 
.19 
.27 

^59 

.04 

.01 
.66 
.07 

.12 

T 

.01 
T 

T 

T 
T 

T 

.14 
.94 

.21 
.02 
.19 
.21 

.33 
.50 
.76 
.84 

.70 

.28 

.02 
.25 
T 

.13 

.24 

.07 
.05 

.26 
.18 
.03 
.27 
.34 

2.40 
2.24 
3.27 

2.72 

MILTON 
MOOSEHEAD 
NORTH  ANDOVER 
NORTH  BRIDGTON 
OLD  TOWN 

R 
S 

.08 
.07 

.12 

T 
.03 

.36 

T 

.20 

.49 

.37 

.35 

.03 

.02 

T 

.64 

T 

.57 

.29 

.37 

.15 
.32 
.12 
.43 
.29 

T 

T 

.04 

T 

.03 

.03 

T 

.06 
.08 

T 
.10 

T 
.04 

.15 

.40 
.15 
.28 
.52 
.51 

.25 

.16 
.02 
.22 

.10 
.05 

.04 

.05 
.19 
.03 
.12 
.09 

T 

.04 

.02 
.03 

1.86 
1.63 
1.33 
2.11 
2.17 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  re  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

Z 
Z 

.16 
.27 
.13 

T 

T 
T 

.10 

- 

.01 
.06 
.05 

T 
T 

.38 
.22 
.22 
.40 
.48 

- 

T 

.01 

.01 

.27 
.68 
.63 

TlO 

.24 
.08 
.05 

T43 

T 
.04 

T 

.04 
T 

.08 

T 
T 
T 

.12 
.08 
.09 

T 
T 

.06 
.02 
.01 

.06 

T 

.63 
.79 
.69 
1.50 
.63 

T 

.19 
.03 
.02 
.27 

.03 
.03 
.02 

.01 
.01 
.01 
.03 

.13 
.02 
.03 

T 

T 

.07 
.08 

2.27 
2.37 
2.04 

RIPOCENUS  DAU 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUHFORU  3  SW 

R 
Z 

.40 
.17 
.03 

T 

.18 
.04 

.06 
.08 

.45 
.10 
.06 
.17 
.32 

.02 

.03 

.17 
.09 
.35 
.44 
.25 

.41 
.47 
.12 
.04 
.35 

.09 

T 

T 

.13 
.20 

T 

.06 

.03 
T 

.21 
.02 
T 

.17 
.69 
.60 
.33 
.42 

.53 

.01 
.03 
.14 

.22 
.04 
.05 

.16 
.09 

.03 

.07 
.07 

.20 
.19 

.02 

2.59 
2.36 
1.85 
1.11 
1.69 

ROMFORD  1  SSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SQUA  PAN  DAM 

Z 
R 
Z 
R 

.01 
.12 
T 
.40 

.25 

T 
.07 

.30 
.59 
.24 

.48 

.04 

.26 

.03 
.05 

.41 
.22 
.25 
.28 
.10 

.08 
.08 
.46 
.06 
.31 

.28 

.11 

.01 
.05 

.03 

.32 

.14 

.31 
.59 
.33 
.52 
.71 

.13 
.17 
.10 

.08 
.09 

.02 
.01 

.01 

.06 
.06 
.30 

.02 

T 
.14 

1.31 

1.84 

1.47 

5.96V 

2.85 

SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
VANCEHORO 

R 
R 

T 
.26 

.06 
.02 

.21 
.58 

.29 

.29 

.10 

.02 
.18 

.47 
.48 
.16 
.64 

.06 
.09 

.11 
.05 
.52 

.08 

.05 

.14 

.17 

.03 
.09 

.01 
.09 

.12 
.60 
.10 
.32 
.78 

.24 

.09 

.07 
.07 

.02 
.19 

.01 
.12 

.02 
.20 
.30 
.40 
.33 

.04 
.08 

1.05 
1.95 
1.36 
2.39 

WINSI.OW 
WOODLAND 

T 
.12 

T 

T 

T 

.04 

.53 

.17 

.10 

.05 

.15 

T 
.62 

T 

T 

.37 

T 

T 

.14 

.17 
.74 

.53 

.22 

.26 

.02 

.21 

.11 

T 

1.77 
2.78 

NEW  HAMPSHIRE 

BATH  2  SSW 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 

.02 

T 

T 

T 

- 

- 

.01 
.01 

.06 
.06 

.59 
.06 

.13 
.24 

.02 
.10 

- 

T 

T 

.58 

T 

.50 

.13 

.15 

.15 
.60 
.45 
.61 
.60 

.02 

T 

.04 

.05 

.05 

T 
T 

T 

.04 
.03 
T 

T 
T 

T 
.02 

.02 
.05 

T 
T 

T 

T 

T 

.01 

.52 
.04 
.15 
.03 
.09 

.05 
.06 

.02 

.02 
.15 
.06 
.11 
.16 

T 

.20 

T 

.10 
.04 
.12 

.24 

.29 

.16 
.26 
.35 
.13 
T 

2.48 
1.25 

1.67 
1.64 

BLACKWATER  DAM 
BOW  GARVINS  FALLS 
BRADFORD 
BRISTOL 
BUCKS  CORNER 

Z 
Z 

.20 

.05 

.46 

T 

.07 

.02 

.01 
.01 

T 

.02 
T 
.02 

.20 
.03 
.12 
.01 
.19 

.18 
.14 
.45 
.28 

.52 

T 

.19 

.08 

.11 

.48 

.36 
.51 
.54 

.01 

T 

.01 

.01 
.04 

.05 

.03 
.10 
.06 
.02 
T 

T 

.35 

T 

.05 
.11 
.14 

.36 
.08 
.12 
.21 

.10 
.02 
.09 
.12 
.06 

T 

.03 
.03 
.10 
.07 
.29 

T 

.02 
.20 
.47 

1.48 
1.27 
1.71 
1.71 
2.43 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  re  AIRPORT 

DIIVILLE  NOTCH 

Z 

T 

.35 
.08 

.02 
.02 

T 

T 

.09 
T 
T 
.02 

.51 
.18 
.13 
.22 
.32 

.02 
.36 
.40 

.05 

T 

.11 
.27 
.35 
.37 

T 

.54 

.42 

.01 
.68 

.03 

T 
T 
.05 

.16 

.03 
T 
T 
T 

.05 
.10 

T 
T 

.01 
T 
T 
T 

.03 
.05 

.28 
.13 
.06 
.29 
.51 

.31 
.18 
.07 

.17 

T 

.05 
.09 
.05 
.02 
.06 

.06 

.25 
.04 
.05 
.03 
.74 

T 

.11 

.23 

T 

T 

.14 

2.36 
1.61 
1.90 
1.20 
2.88 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING  1  S 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

z 
z 

.19 
.33 
T 

.45 

T 

T 

.03 
.07 

.08 
.27 
.03 
.34 

.24 

.09 

.48 
.23 
.57 
.46 
.47 

.43 

T 
.33 

T 
.02 

.08 

.02 

.23 
.16 
T 

.32 

T 
.04 

T 

.44 
.35 
.08 
.44 

.56 
.19 

.03 
.09 
.04 

.10 
.08 
T 
.10 

.05 

T 

.04 

.38 

T 
.04 

.11 

2.29 
1.27 
1.79 
1.33 
2.40 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM  3  SW 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 

z 

.65 
.22 
.01 

.06 

.13 
.05 
.04 
.06 

.18 
.16 
.18 
.09 
.27 

.20 

.03 
.25 
.48 
.41 

.95 
.82 
.27 
.06 
.14 

.21 

.05 

.10 
.02 

.02 

.11 

.04 

T 

T 

.03 

.01 

.05 
.02 

r 
.20 

.02 

.05 
.01 

.01 
.03 

.03 

.34 
.27 
.24 

T3O 

.35 
.26 

.05 

.37 
.15 
.09 
.03 
.10 

.22 
.03 
.02 

.01 

T 
.05 

.01 

.03 
.05 

2.77 
3.37 
2.27 

l.SO 

CILMANTON 
GLENCLIFF  2  NW 
GORHAM 
HANOVER 
HILLSBORO 

R 
Z 

.05 
.08 

.14 
.40 

.06 
.01 

.01 

.03 

.04 

.01 
.01 
.OS 

.06 
.39 
.11 
.28 
.02 

.23 

T 
.20 

.03 
T 

.05 
.47 
.33 
.51 

.10 

.47 
.40 
.01 
.08 
.40 

.05 
.02 

T 

.04 

T 

.13 

.02 

T 

.02 

T 

.02 
.02 

.01 
T 

.20 
.38 
.01 
.20 
.01 

.10 
.20 

.05 
.14 
.02 

.05 
.07 

.02 

T 

.02 
T 

.06 
.01 

.02 
.25 
.10 
.13 
.15 

.05 
.01 

.01 
.27 
.05 
.25 

1.38 
2.49 
1.06 
1.70 
1.56 

HILLSBORO  2  W 
JEFFERSON 
KKENE  1  SW 
LAKEPORT  1 
LANCASTER 

B 

.04 

.70 

T 

T 

.oe 

T 

.08 

T 

.04 

T 

.20 
T 

.18 
.04 

.33 

.27 
.36 

.50 
T 

.51 
.03 

T 

.78 
.03 
.44 

.80 

.16 
T 
T 
.10 

T 

.09 
.06 

T 
T 
T 

T 

T 

.09 

T 

T 

T 
.06 

T 
T 

.22 
.02 
.36 
.05 
.10 

.10 

.17 
.10 

.03 

.01 
.13 
.05 
.11 
.12 

.03 

T 
.07 

T 

.03 
.30 
.02 
.02 
.15 

.03 

.34 

T 

.10 

.10 

1.09 
2.33 
2.01 
1.41 
1.89 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT 
LINCOLN  1  NW 
MANCHESTER 
MASSABESIC  UKE 

I 

z 

.1( 
.03 
.39 

T 
T 

T 

.01 
.07 
.04 

.12 
.2C 
.1( 
.14 
.13 

T 
.28 

T 

T 

.60 
.44 
.08 
.51 
.06 

.09 

T 

.52 

.22 

.35 

.01 
.IC 

T 

T 

T 
.06 

T 

T 
.04 

T 
T 

.28 
.02 

T 
.20 

T 

.02 

T 

.10 

.15 
.11 
.45 
.45 
.37 

.40 

.05 
T 

T 

T 

.05 
.03 
.02 

.04 

T 

.02 

T 

.12 

.20 
.01 

T 

.11 
T 

.17 
.32 
.20 

1.35 
1.31 
2.70 
2.09 
1.35 

HER  I  DEN 
MILAN  6  N 
MILFOBD 
NASHUA  1  SE 
NASHUA  3  N 

I 

.28 

.31 

.58 

.li 

.21 
•  2T| 

.OS 

.2; 

T 
.1( 

T 

.01 

.2! 
.3< 

.o: 

.04 
.01 

.2C 
.0! 

.3C 
.IC 

.51 
.01 

.34 
.50 
.48 
.0: 
.5! 

.03 

.13 

.05 

T 
.03 

.28 

.0: 
.20 
.2S 

.2: 
.3: 
.17 

.3! 
.0! 

.05 
.31 
.37 

.01 

.06 

.10 
.06 

.02 
.27 
.02 

.02 

.16 
.12 

1.95 
2.08 
1.55 
1.49 
1.65 

NELSON 

NEW  DURHAM 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

: 

.li 

.o: 

T 
I 

T 

.21 
.24 
.11 
.51 
T 

T 

.6( 
.2! 

.41 
.2< 

.0! 

.1! 
.2! 
.4( 

.01 

.07 
.06 

T 

.14 

T 

T 

.35 
.40 

.2; 
.1: 
.3( 

.04 

.OS 
.M 
.04 
.13 

I 

.04 
.0: 
.10 

.IC 

.05 
.01 

1.36 
1.30 
1.79 
1.02 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW   RNGLAND 
HAACH    1949 


Station 

Day  of  montli 

1 

1 

2,3,4        5 

i    6 

7 

8 

9      10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19  1  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

iiona  sTUTTou) 
innrra  viujoi 

PSTKSBOKO   2    S 

PIHKBAH    NOTCH                          Z 

PITTSBUHC    RESERTOIB   //  ■ 

.23 

1.14 

.33 

'                 .05 

I                                 .02 

.06 

.07 

.08 

1  ^ 

:2o 

.46 
.21 

.22 

.05 

.05 

.01 

T 

.15 
.46 
.32 

.66 
.27 

.21 

• 

.10 

T 
.82 

T 
.01 

.08 

.02 
.02 

I 

T 
.07 

.03 

.18 
.01 

T 
.07 

I 

.03 

T 
.01 

.13 

T4I 
.66 
.59 

.32 

.13 
.03 

.04 

.07 
.18 

.01 
.02 

.04 
.47 

.36 
.10 

.17 
.06 

T 

.18 

.14 

.03 

2.18 

2Ts4 
2.76 
2.32 

PLTMOtTTB    1    SI 
RANDOLPH 
SOOTH   DAKBOBT 
SODTH   LTXDKBOHO 

T 
.09 

.40 

T 
.03 

T 
.10 

T 
.02 

.20 
.30 

!  -.11 

.26 

.47 
.15 

.10 
.31 
.23 
.S3 

.60 
.48 
.29 

.06 

I 
T 
T 

.05 

T 

.02 
.13 

.02 
-.11 

T 
T 

.04 

T 

.26 
.11 
.13 
.39 
.23 

.24 

.06 

.18 

.05 

.05 
.06 

.01 
T 

.02 
.04 

.21 
.20 
.06 

.27 
.36 
.09 

2.32 
2.17 
1.41 

1.44 
1.73 

sramaD 
stniApn 

SHUT  IKXniTAIK  DAI             Z 

ncoiuuK  txyixs 

lALPOLI 

.es 

.27 

.55 
.27 
.40 

.02 

T 

.15 

.27 

.22 

.41 
.16 

.47 

.01 
.36 

.03 

.53 

.46 
.48 
.40 

.11 
.54 
.11 
.78 
.20 

.02 
.03 
.28 

.07 

.09 

.05 

.03 

T 

.14 

.12 

.05 
.05 

.04 
.02 
.08 
.18 

.05 

.32 
.06 
.06 
.83 
.14 

.06 
.09 

.12 

.09 
.04 

.15 

.05 
.12 

.08 
.06 

.25 
.08 

.01 

.03 

T 

.57 

2.11 
1.69 
1.59 
4.84 
2.16 

•miiu.                           > 

nST   LZBAKOir    1    SI 

nsT  sinniT 

.04 
.07 
.12 

I 

T 

.03 

T 

.30 
.36 
.25 
.26 
.23 

.29 
.10 
.26 

.01 

.30 

.34 

T 

.27 

.09 

.35 

.52 
.35 
.49 

.02      .03 

.21 
.03 
T      i 

T 

T 

.02 
.03 

.21 

T 

i" 

T 
T 

T 

.SO 
.08 
.23 
.09 
.22 

.52 
.03 
.22 

.03 

.20 

.02 

T 

.03 

T 
T 

.45 
.06 
.31 
.09 
.29 

.18 
.22 
.30 

2.10 
1.18 
2.60 
1.62 
2.16 

IHITtriKU) 

WILMCT 

■  INCHESTER                                 R 

imDBAII 

lOLraBORO  FAIXS 

.10 
.13 

.12 
.58 
.10 

T 

.14 

T 

.10 
T 
.03 

.34 
.21 

.30 

.22 

.01 

.03 
.12 
.64 
.15 
.38 

.98 
.38 

.10 
.20 

.01 

T 

T 

.01 
.02 

.24 
.10 

.04 
.08 

T 

.26 
.12 
.41 
.28 
.53 

.09 

.01 

.05 
.02 
.02 
.11 

.03 

.04 
.06 

.08 
.09 

.15 

1.99 
1.53 

l747 
1.93 

•OODSTOCK 
lORI   POHD 

.01 

.02 

.06 
.10 

.43 
.16 

.40 
.13 

.30 
.40 

T 
.05 

T 

T 
.06 

.03 
.03 

T 
T 

T 

.05 

.98 
.35 

.30 

.02 
.02 

.04 
.40 

.29 

.15 

.12 

2.73 

2.17 

ROBUT   •ASHISGTOll   WB           Z 

.34 

.02 

T 

.18 

.14 

.06 

.31 

.34 

.06 

.14 

.06 

.15 

.69 

.26 

.51 

.26 

.16 

.11 

3.79 

VERMONT 

BAXHE 
BILLOIS    FALLS 

BuramcTON 

BITBIL 

.07 
.65 

T 

.03 

T 

.03 

.19 
.17 

.32 
.30 

.11 
.24 

.49 

.40 
.35 
.37 
.20 

.45 
.36 
.40 
.42 
.59 

.06 

T 

.04 
.05 

.06 
.09 

T 
T 

.06 

.04 

.01 
T 

.08 
.12 
.10 
.07 
.35 

.01 
.15 

.04 
.07 
.03 
.13 
.05 

.01 

.02 
.02 
.09 

.21 
.09 

.23 
.30 

.26 

T 

.34 
.18 

2.08 
2.29 

2.11 
2.28 

BOtTOHTILLE 

BORLIUCTOII   IB   AIBPOKT      Z 

CAJUAH 

CATE»DISB 

CHELSEA    2    S 

T 
.01 

.19 
.09 

T 

T 

.03 

.03 

T 

.06 
.27 
.21 

.01 
.13 

r 

T 

.09 

.06 
.26 
.04 
.56 
.46 

hi 
.79 

.07 

.12 

• 
T 

.12 
.08 

T 

.37 

T 
.01 

.02 

T 

.07 

T 

.01 

T 

.01 

T 
.01 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.01 
.03 
.23 
.17 

.04 
.32 

.01 
.03 

.03 
.01 

.15 
.05 
.03 

T 

.62 

.16 

32 
T 

T 

.11 
.03 
.04 
.25 

1.40 
2.69 
1.92 

CaiTTEIIDElI 

CCBIHTB   //                                 K 

COUIWALL  3   SI 

DOaSET  1    3 

EAST  BASKET 

.27 
.03 

.41 
.03 

T 
.02 

.20 

.25 
.10 
.52 

.03 

.14 

.09 

T 

.38 

• 

.46 

.02 

.63 
.15 
.30 
.15 
.44 

.04 

T 
.01 

.03 
.03 

T 
.03 

T 

.03 

T 

T 

T 
.01 

.03 

.28 
.34 
.56 
.25 
.10 

.18 
.09 

.30 

.16 

.05 
.04 

.05 
.15 
.01 

.51 

.43 

.21 

.06 

.35 

.10 

.47 

T 

.25 

2.72 
1.42 
1.78 
2.42 
1.42 

nOSB3RC   FALLS 

ESSEX    JtmcTION 

GIUUX 

GRAPTOIf                                         R 

HIGHGATE   FALLS    '/                R 

.06 

.11 

.63 
.26 

.69 
.30t 

.05; 

1 
1 

.24 

.04 

.08 

.69 
.02 

.58 
.44 

.15 
.48 
.40 
.02 
.35 

.05 
.04 
.03 

.05 

.20 
.20 

T 
.02 

.03 

.01 

.67 

.14 
.21 

.10 

T 
.12 

.01 
.04 

.15 
.04 
.04 
.36 

1.09 
.18 
.03 

T 
.27 

.47 
.27 

.01 

3.72 
1.51 

1.69 
2.45 

LEIISCTOI    1    1 

LTIUH   FALLS    /'                       R 

«A!ICHISTEB                                 R 

KABSHFIELD 

HAYS    IILL 

.22 

,05 

1.20 

.02 

I      .04 
.05 
.03 

.16 

.30 
.25 
.98 
.42 
.14 

1 
.16 

T 

. 

.51 

.45 

• 

.37 

.66 
.33 
.16 
.56 
.50 

.02 
.06 
.03 

.02 
.10 
.02 

.04 
.05 

T 

.17 

.02 

.01 

.01 
.03 
.04 

.39 
.35 
.22 
.07 
.33 

.02 
.05 

.14 
.05 
.09 

.05 

.24 
.34 
.15 

.52 
.08 

.30 
.06 

T 
.19 

.30 
.26 

2.35 
2.26 
2.41 
1.82 
3.29 

He    I»DOE    FALLS 

IIDDLESEX 

WWTPELIER 

■OUISTILLE                               R 

niTOItT                                         Z 

.02 
.06 
.04 

.02 

T 

.03 

.17 

.11 

.06 
.25 
.OS 
.53 
.4* 

.07 
.06 

T 

■J? 

.05 
.29 
.64 
.19 
.38 

.38 
.32 
.32 
.09 
.25 

.04 
.06 
.13 

.01 

.01 
.03 

.03 
.01 
.11 

.01 

T 

T 

.03 
.05 
T 

.03 

T 

T 

T 

T 

.01 

.08 

.01 

.05 
.01 

T 

T 

.15 
.10 
.10 

■.VI 

.11 
.07 

.04 
.02 

.08 
.06 

T 

^2^ 
.22 
.66 

.12 
.22 

T 
.03 

T 

.08 
.21 
.17 

.21 
.28 
.09 
.10 
T 

1     1.42 

1.85 

1.93 

1     2.34 

1     2.39 

NORTRFIELD   HORIICB   UNIVZ 

PERI' 

PLYIOUTB 

RAOTOLPH  CESTEE 

RIADIMO   HILL 

.07 
.42 

.07 
.11 

T 
.06 

.02 
.07 

.12 

'.e-4 
.12 

.65 

.29 
.02 

.4e 

.23 
.44 

.19 
.27 

.40 

.03 
.04 
.74 
.26 
.25 

T 
.04 

T 

.10 

.08 

.10 

T 

T 

.15 
.15 

T16 
.2( 

.04 

T 
.05 

.06 
.08 

.02 
.47 

.10 

.10 
.15 
.18 
.04 

.24 

.35 
.20 

1.40 
3.16 

iTss 

1     2.26 

READSBORO    I    3SE 

ROCHESTER 

RUTLAKD    1    3E 

SAIRT   ALBAHS 

SAIST    JOeNSBUBT                     Z 

.5^ 
.11 
.21 

T 

T 

.2( 

T 
T 

T 

.1: 

T 

.31 

.41 

.1! 

.27 

.1( 

.24 
.2; 
.34 
.2S 

.24 

.23 

.36 
.30 
.31 
.26 

.04 

I 

.01 

.02 

I 
T 

.06 

.1( 

.03 

.08 

T 
.04 

.34 
.97 
.23 
.16 
.IS 

iH 

.04 

.15 
.03 
T 
.07 

.05 
.04 

.20 
.11 
.2a 
.54 
.12 

.53 
.22 
.27 

.17 

2.48 
2.48 
1.91 
2.36 
1.36 

SALISBURY 

SIARSBURC  HOCKTAIN 

SUISBURC   STAT  ion                Z 

SOtmiSET 

SOOTB   UnroOHDEERY             ^ 

.09 
.57 
.70 
.89 
.53 

.0! 

.07 
.11 

.19 
.02 

.le 
.57 

.51 
.23 
.30 

.17 
.31 
.30 
.28 
.23 

.01 
.1! 
.26 
.28 
.17 

.47 

.17 

.28 
.45 

.16 

.12      T 

.01 

T 

.OS 

.06 
.06 

T 

T 
T 

.0^ 

.o« 

.03 

.11 
.42 
.31 
.17 
.10 

.05 
.12 
.12 
.09 

.07 
.0^ 
.07 
.09 
.1: 

.01 
.04 
.01 

T 

.01 
.32 
.42 
.50 
.25 

.47 

1     1.78 
3.02 
3.35 
3.38 
1.99 

80CTB   lEIBURY 
SPBIIKFIELD 

TOnSHEND   2    S                          3 
TUmBIDCE 

.34 
.04 
.Si 
.14 

T 
T 

T 

T 
T 
.16 

I 

.08 
.51 
.38 

T 

.14 

T 

.11 
.4! 
.St 
.IC 
.3S 

.35 
.22 

.44 

.4: 

.03 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
.0: 

T 

.0: 
.01 
T 

T 

.17 
.26 
.04 

.34 

T 

.08 
.05 

T 
.07 

.OE 
.10 

.02 
.10 

T 
T 
.31 

T 

.15 

T 

.06 

.03 

.10 

.25 

.29 

T 

.15 

.30 

1.50 
1.76 
2.27 
1.91 
1.71 

TTSCII                                         1 

fimsBna 

VATIBBUST 
IBST  BUHKE 

.g( 
.e: 

.K 

.0] 

• 

.02 

.03 
.01 
.08 

.osi 

.53 
.42 
.20 
.2i 

.1: 

.01 
.01 

T 

.3C 

.se 
« 

.li 
.0: 

.21 
.2: 

.21 
.51 

.5( 

!o< 

T 

.01 
.OE 

.01 

T 
T 
.06 

.02 

.14 

T 

.06 
.01 

.21 
.IS 
.IS 
.3S 

.16 

.19 

.11 
.16 

.0! 
.07 
.03 
.0: 
.06 

.09 
.0! 

.19 
.08 
.2! 
.2! 

.02 

.36 
.14 

1.88 
1.95 
1.94 
1.95 
1.92 

nST  BtniXE    5    Ml 

■EST  DAifTILLE 

nST  BAItTFOKD 

IX8T0V 

■BITE  RIVER    JinETiaK   1   I 

.<K 

.u 

.41 

.i: 

T 

T 

.1: 

.Oi 

.2! 

.31 
.1: 

.11 

' 

.0! 
.2( 
.44 
.2( 

.4E 
.41 

• 

T 

.111 

.04 

.04 
.61 

.07 

.0: 
T 

.0: 
.04 

T 

T 

T 
T 

I 

T 

.0: 

T 

.23 
.1( 
.06 
.IS 
.11 

.16 

.07 

■"■- 

.04 

T 

.01 

.40 
.OE 

.3; 
.14 
.04 
.16 

.38 
.22 
.2t 

.24 

1       - 

1     1.86 

1     1.75 

1.94 

1.88 

niTIRCBAll 
IILSSII  1    t 

■oooaracE 

.9^ 

:i3 

T 

.1: 
.01 
.0: 

.14 

.25 
.30 

.3C 
.07 

.24 
.24 

• 

.2C 
.34 

.54 

:S3 
.3^ 

T 

.03 
.01 

T 

T 

.11 

T 

T 

T 
.03 

.38 
.12 
.15 

.19 
.0: 

.06 
.02 

T 
.17 

.17 
.20 

.24 

2.92 
1.64 
2.10 

HASSACenSETTS 

AMUS 

ULIKCTOI 

isminaHAa 

ASBLAND 

BncBioaD 

.62 

i.oa 

.4! 
■  S! 
.44 

.04 
.2; 
.0: 

.01 

.0: 

.04 

.3( 

.0! 
.0! 
.04 

T 
T 

.0. 

T 

.24 
.14 

■1 

.28 
.2' 

.U 
.2< 
.4! 
.41 
.3C 

.0! 

T 

.0: 

T 

.OS 
.01 

.6C 

T 

.OS 
.05 
.If 
.4! 
.57 

.36 
.3£ 
.27 
.11 
.OS 

.11 

.It 
.3t 
.32 

.03 

.0! 
.05 
T 

T 
.05 

T 

.28 

.0! 

T 

2.45 
2.49 

1.85 
2.36 
2.06 

BSLCBEBTOVH 

BILLEIICA 

BIBCB  BILL  DAB                       2 

BLUE  BILL                                    Z 

BOBTOI  IB  AIRPOKT                J 

I.2J 
.31 
.80 
.99 
.54 

T 

.0! 

.Oi 

T 

T 

T 
.13 

T 
T 

.0; 

.01 

T 

T 

.01 
.01 

.0! 
.3( 
.0: 
.07 
.0] 

T 

.01 

I 

.2: 
.8! 
.47 

.3! 
.2< 
.OS 

.42 
.3( 
.51 
.S( 
.3( 

.30 

.01 

T 

.04 

T 
T 

I 
I 
T 

r 

T 

T 

I 

T 

2.70 
1.19 
2.20 
2.83 
1.66 

BOTLSTOM 

BBocrroB 

CABBIIDCC                                    ■ 

CBATBAB 

CHESTER 

.sa 

.58 

.44 

.2: 

l.Ot 

.21 

T 

T 

• 
T 

.54 

.0] 
T 

.0! 
.6! 

.01 
.07 

.54 

T 
.1! 

.04 
.54 

T 

.07 
.3( 
.07 

.47 

.4t 

.2t 

.6< 

.m 

.04 

T 

.48 
.46 

.8: 

.5: 

.i( 

.2( 

.4( 

.54 

.06 

.03 

T 

3.55 
2.11 
1.85 

2^36 

CBESTERFIELS 
CaXSTKUT  BILL 
CLITTOIC 
COBASSET 
CCIDBROOE 

1.4S 

.31 

.41 

1.01 

1.0! 

1 

.1< 
.2( 
.0: 
.1; 

.01 
.01 

.11 

T 

T 

.04 

.01 

T 

.31 

.04 
• 

.0! 
.0: 

.2f 
.1< 
.6! 

.31 

.51 

T 

.0: 

.2! 
.46 

.41 
.51 
.31 

.34 
.04 

T 
.2: 

T 

.4! 

.51 

.It 

.24 

.04 
T 

T 

T 

2.85 
1.73 
2.37 
2,0s 
3,04 

■  foUowlT^  StAttod  liuUs. 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


im   ENCLiKD 
HAHCB    1949 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

CONCOHS 

EAST  WABXHAH 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  NE 

FITCHBURG 

.84 
.54 
.59 
.58 

.81 

.22 
.12 

.14 

T 

.02 

T 

T 
T 

.01 
.03 

.17 
.26 
.13 

.01 
.03 
.14 

.77 
.64 

.07 

T 

.01 

.31 
.05 
.02 
.30 
.16 

.06 
.38 
.43 

.29 

T 

T 

.51 
.03 
.01 
.68 

T 

.83 
1.14 

.36 

.36 

T 

.72 

.15 

.76 
.32 

.16 

T 
.53 

.08 
.02 

.04 

.07 
.03 

.02 

T 

2.15 
3.88 
4.09 
2.68 
2.15 

FRAUIKGHAU 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

.55 
.55 
.37 
.18 
.38 

.28 

T 

.05 

.09 

.04 

T 

T 
.02 

.03 

.02 

T 

.08 

.02 

.08 

.15 

.19 
,09 
.42 

.48 
.55 
.32 
.45 
.26 

.01 

T 
T 

.59 

■.It 
.27 
.30 

.11 

.18 
.12 
.39 

.35 
.58 
.28 
.31 
.14 

.02 

.02 
.03 

T 

T 
.01 

2.55 
2.22 
1.69 
1.56 
2.06 

HARVARD  FOREST  // 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HOLYOKE 

R 

.84 
.98 
.76 
.94 
1.45 

.03 

T 

T 

.08 

T 

T 
T 
.18 

T 

.16 
.02 

.67 

T 

.66 
.02 
.15 
.31 
.42 

.03 
.30 
.10 
.28 
.19 

T 

.04 

T 

.04 

T 

.27 
.09 
.41 

.88 

.19 
.32 

.65 
.40 
.61 

.40 

.20 
.05 

.19 

.07 
.04 
.08 
.01 

T 

.03 

T 

T 
.05 

T 

5.07V 

3.60 

1.88 

2.54 

3.07 

HOOSAC  TUNNEL 
HOBBAHDSTON 
HTAiraiS  1  E 
IPSIICH 
JEFFEnsON 

Z 

.64 

.38 

1.00 

.44 

.61 

.06 
T 

.05 
.25 

.08 
.03 

.14 
.01 

.25 
.03 
.25 

T 

.30 

.20 

T 

.22 
.19 
.10 
.06 

.19 
.27 
.30 
.32 
.42 

.01 

T 

T 

.02 

T 

1.05 

.12 
.18 

.39 
.50 

* 

.35 
.26 
.25 

.02 
.50 

.11 
.19 

T 
.35 

.05 
.03 
.09 
.11 

.20 

T 

2.38 
1.63 
3.54 
1.74 
2.28 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCBITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 
MANSFIELD 

Z 

1.45 
.65 
.38 
.52 
.76 

.20 
.08 

T 

.02 

T 

.05 

.02 

T 

.02 
.02 

T 

.30 
.09 
.32 
.21 
.02 

.20 

.43 

T 

.22 

.35 

.01 

T 
T 

.20 

.26 
.30 

T 

.68 

.05 
.65 

.45 
.13 
.33 
.25 
.22 

.39 
.24 

.01 
.12 
.06 

T 
T 

T 

I 
T 

2.65 
2.60 
1.46 
1.61 
2.34 

VENDON  AIRPORT 

yiDDLEBORO 

HIDDLETON 

HILFORD 

MILLBURY 

R 

.08 
1.16 
.73 
.34 
.67 

.22 
.10 
.07 
.10 

.14 

T 
T 

.07 
.02 

.23 
T 

.03 
T 

.01 

.28 

.51 
.06 
.04 
.06 
.24 

.20 
.19 
.56 
.43 

T 

.50 

T 

.04 

.78 
.45 
.41 
.50 

.55 
.09 
.28 
.27 
.31 

.49 
.15 
.34 
.18 

.02 
.02 
T 
.03 

.01 

1.85 
3.57 
1.96 
2.12 
2.46 

MONTAGUE  CITY 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEU 

Z 
Z 

.90 
.91 
1.85 
.14 
.54 

.02 

T 
T 

.09 

T 

T 

.07 

.22 

.15 

T 

.12 

.54 

T 

.03 
.50 

T 

.25 
.43 
.02 
.06 

.20 

T 

.11 

.31 

.43 

T 
T 

T 
.02 

T 

.76 
.56 

.21 

T 

.17 
.11 

.23 
.04 
.96 
.03 

.18 
T 

.28 
.82 

.37 
.06 
.04 

T 
.01 

.01 

T 

.02 

2.13 
3.34 
4.21 
1.07 
2.02 

NEWTON 
NORTHBRIDGE 
NORTH  TRURO 
NORTON 
PELHAM 

R 

.56 
.69 
.70 
.78 
.82 

.05 
.13 

.03 

T 

T 
T 

.07 

T 

.06 
.07 

.55 
.02 

T 

.08 
.26 
.12 
.10 

.28 
.51 
.01 
.19 
.50 

T 

.80 
.68 

.48 
.50 

.16 

.29 
.25 
.53 
.45 

.36 
.24 

.45 

.02 

T 

1.90 
2.62 

2.36 
2.48 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM 

PITTSFIEU)  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

Z 

.66 
1.28 
.80 
.09 
.92 

.24 
.25 

.14 
.03 

.41 

.23 
.36 

.14 
T 

T 

.24 

.06 
.44 

.58 

.27 
.29 
.70 
.04 
.50 

.14 

.15 
.09 

T 
.03 

.12 
.05 
.04 

.25 
.13 

.60 
.20 

.17 

.10 

.07 
.48 
.65 
.51 
.52 

.45 

.10 

.10 
.08 

T 
.04 

.11 

.20 
.10 

T 

2.73 
3.57 
2.70 
2.38 
2.77 

PLYMOUTH 
PRINCETON 
QUABBIN  INTAKE 
ROCKPOHT  I  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

1.01 

.57 

1.00 

Z   .75 

.33 
.03 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
.06 

T 

.22 

.33 

.02 
.02 

.15 

.19 
.08 

.20 
.65 
.54 
.02 
.04 

.74 

.40 
.35 

.47 
.27 

T 
T 

.42 

T 

.17 

.29 

.55 
.64 

.10 
.05 

T 

.01 

T 

T 
T 

T 

3.07 
2.57 
2.54 
1.66 

1.17 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE 
SOUTB  EGREMONT 

i  .49 

1  .98 

1  .53 

.68 
.04 

T 
.02 

T 

.20 

.11 

.15 

T 

.05 
.03 

.87 

.02 

.27 
.18 
.33 
.35 
.40 

.26 
.30 
.05 

.02 

T 

T 

.03 
.01 

1. 00 
.80 

.14 
.57 
.14 

.51 
.01 
.19 
.50 
.37 

.13 
.04 

T 

.08 
.58 
.13 
T 

.02 

3.24 
2.45 
2.32 
2.82 
1.64 

SPOT  POND 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 
STATE  FARM 
STERLING 

R 

1.05 

1.30 

2.20 

.51 

.60 

.13 
.24 

.01 

T 
T 

T 
.33 

T 

.02 
.10 

.11 

.11 

T 
.02 

.10 
.60 
.31 
.15 

• 

.50 
.03 

.09 
.79 

T 

T 

T 
.21 

.31 
.62 

.53 
.40 
.46 

.09 
.75 
.70 
.64 

* 

.42 

.50 

T 

T 

.15 

T 
T 

T 

T 

2.84 
2.99 
4.31 
2.35 
2.59 

STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TURNERS  FALLS 

R 

.21 
.21 
.67 
.15 
.19 

.03 
T 
T 
.11 

.05 

.14 

.01 

T 

.10 

T 

.05 

T 

.01 

T 

.56 
.58 
.21 
.10 
.58 

T 

.07 
.05 
T 

.11 

T 

T 

T 
.02 

.38 
.18 
.35 
.45 
.20 

T 

.39 
.25 
.28 
.32 
.42 

.02 
.13 

T 
T 

.02 
.07 

T 

T 

1.61 
1.57 
1.52 
1.12 
1.75 

WALPOLE 
WARE  I 
WARE  2 
WASHINGTON 
WEBSTER 

R 

.58 

1.04 
.28 
.79 

.03 
.06 

T 
.05 

.10 

T 
.03 

.20 

T 

.01 

T 
.12 

• 

T 

.23 
.58 

.49 
.20 

.06 

.30 
.05 
.39 

T 
.05 

.03 

T 

.03 
T 

.50 
.35 

.17 

.35 
.48 

.05 

.55 
.38 
.40 
.50 
.43 

.21 

T 
.05 

.03 

T 
.01 

T 
.12 

.04 

1.92 
1.50 
2.23 
2.12 
2.57 

WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD 
WESTFIELO  2  NE 
WESTON  2  HW 
WEST  OTIS 

R 

.40 
1.29 

.22 
1.47 
2.27 

T 
T 

T 

.03 
.05 

.09 

.02 

T 

.37 
.40 

• 
.35 

.56 
.06 
.01 
.14 
.08 

T 
.03 

.01 

T 

.05 
.04 

.01 

.22 

T 

.25 

« 

.26 

.48 
.23 

T 

T 

.41 
.48 

Jl 
.54 

T 
T 

T 
.03 

T 

1.59 
2.54 
1.62 
2.46 
3.66 

WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 
WINCHENDON 
WORCESTER  AIRPORT 
WORCESTER  1 

■  id 

1.01 
.80 

:I2 

.14 
.08 

.T 

T 

.20 

.04 
.02 
.03 

T 

.57 

.06 

T 

.01 

.09 

T 
.02 

.50 
.04 
.19 
.50 

T 

.36 

.59 

T 

.56 
T 
T 

T 

T 

.05 

T 

.01 

T 

.31 

.45 
.29 

.33 
.21 

T 

.74 
.19 
.25 
.47 
.47 

.23 
.10 

T 

T 

.06 
.01 
.03 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

2.20 
3.07 
2.24 
2.08 
1.70 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

Z 
2 

.84 
.62 
.45 
.44 

.18 

T 

T 
T 
.02 

T 
.09 

T 

.04 
.05 

.02 
.01 

.11 

T 
T 

.02 

.01 

T 

T 

.18 
.62 
.50 
.53 
.53 

.45 

T 

.1£ 

T 

.07 
T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 
.72 

!7I 
.60 

.64 

.45 
1.08 
.95 
.60 
.61 

.16 

.01 

T 

T 
.18 

.26 
.02 

T 
T 

.05 

T 
T 

2.83 
3.55 
2.66 
2.58 
1.97 

PROVIDENCE  WB  CITY 
WESTERLY  1  W 
WOONSOCKET 

2 

[ 

.31 

1.64 

.37 

T 
T 

.01 
.01 
.02 

T 

T 

.60 

.6: 

.53 

T 

T 

.82 
.76 
.60 

.58 
.48 
.55 

T 

.24 

T 

T 
.03 

2.32 
3.81 
2.07 

CONNECTICUT 

ANSON lA 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKBAMSTED 

BLOOMFIELD 

I 

1.24 

1.5( 

.8< 

2.0! 

.1! 

.01 
.0< 

.01 

T 
.01 

.01 

.07 

.01 

.3: 

.2< 
.4( 
.31 
.53 

.0! 

.15 

.1( 

.12 
.01 

T 

.70 
.36 

.38 
.32 

.2« 

T 

1.32 

.62 

1.70 

.46 

T 
T 
.5t 

.02 

.03 

.01 

.04 

T 

3.43 
2.96 
3.62 
3.44 
1.50 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

BRISTOL 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

.2! 

7\      .12 
i  2.00 

1.61 

.03 
.OS 

T 
.02 

T 
.0] 

.02 

T 
.30 

.01 

.5( 
.44 
.29 
.45 
.27 

T 

.10 
.09 
.03 

.0: 
.0; 

.01 

T 

T 

.48 

.18 

.43 

:27 

T 

.73 
.52 
.42 
.47 
.40 

.13 
.17 

.10 

.05 
.01 

.18 

.01 
.02 

.2( 

:ll 

.02 

2.30 
1.56 
3.28 

3.14 

CANDLEWOOD  LAKE         sl   - 
COCKAPONSET  FBST  RANGER   l.K 
COLLINSVILLE              1.6S 
CREAK  eiLL                 .7S 
DAHBURY                    .2C 

.OS 

.04 
.01 
.OS 

.06 

.09 
.01 

.04 

.01 

.63 

.30 
.6C 
.52 

.41 
.IS 

T 

.06 
.25 
T 

T 

i 

T 

.32 

.40 
.34 

.60 
.46 

T 

.73 
1.06 
.48 
.65 
.60 

.06 

.06 

T 

.11 

T 

.01 

.11 

3.24 
3.35 
2.79 
1.78 

DAWSON  LAKE 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

l.-5( 

i.e( 

.47 
.11 
.6( 

.01 

.0: 

.0! 

T 

.01 

.1! 
.11 
T 

.03 

.24 
.2( 
.42 
.3( 
.2< 

.i: 

.10 
.02 
.03 

.04 

T 
.0! 

T 

.01 

.3( 
.22 
.35 

.22 

T 

.90 
.35 
.92 
.36 
.81 

.21 

.06 
.06 

.04 

.02 
.21 
T 
.02 

- 
3.05 
2.4« 
1.32 
2.02 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

JEWETT  CITY 

R 
Z 

I 

.8; 

1 

T 

.0] 

T 

.0: 

T 
.01 

T 
.OS 

.6! 
.4! 
.5! 
.6( 
.5< 

T 
T 

.01 

.o; 

.01 

T 

.0! 

T 

.61 

.4; 

.5! 
.4( 
.31 

T 

.se 

.3f 

.32 

.91 

1.12 

.05 

T 

.01 

.11 

I 
T 
.01 

.01 

T 

.07 

T 
.23 

2.89 

1  - 
2.37 

2.44 

Sa«  r*fer«noa  note*  following  Station  Idc1«& 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


HEW    ENGLAND 
MARCH   1949 


Day  of  month 

1 

Station 

T 

1 

1 

2 

3       4    1    S 

6 

7 

8 

9 

10  1   11 

12 

13        14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

3B 

29 

30 

31       « 

LAD    ICWOIIOC 

.90 

'         1 

.22 

.47 

.49 

_ 

UMJIEL  usnroiR 

l.SO 

1  -"^ 

.46 

.09 

.41 

.96 

.07 

.01 

To5 

3.56 

HAIICmSTM 

•        |1.60 

'l 

.26 

.26 

T       1 

T 

.52 

.32 

T 

T 

2.96 

OAD   POHD   RESEXVOia 

1.50 

.01 

.03 

.49 

.11 

.01 

.40 

.01 

1.00 

.07 

.02 

.10  '  3.75 

HIDDLETOWII 

1.10     T 

T 

T 

T 

.33 

.02 

T 

T 

.22 

.16 

.65 

.05 

.04  1  2.67 

HILFORD 

1.25 

.01 

.41 

.10 

.37 

.55 

,03 

.13 

.02 

2.87 

noun   PORKST   RAHCEI   ST* 

1.29 

.05 

.48 

.04 

.18 

.33 

.81 

,01 

.01 

.01      3.21 

HOODUS    RZSERTOIR                     if    .20 
IKXnrT  CARMEL                                 ,    ,90  ,  T 

.47 

.02 

.61 

.02 

.94 

.01       .01 

2.28 

.01 

.26 

.06 

T 

.29 

.10 

T 

.86 

.03 

T 

.05  {  2.56 

SATCHAUG    FRST   RANGER   STA      .75 

.50 

• 

.52 

.55 

2.32 

HEW    BARTPORD                                 1.91       .07 

.06 

.25 

.10 

.05 

.33 

.38 

.14 

.01 

3.30 

XEV  a.iVEN  re  airport        2 

.30 

.02 

I 

T 

.01 

.39 

T 

T 

.51 

T 

.52 

.07 

T 

.13 

1.95 

miNGTON                                      1 

.08 

.01 

.01 

.02 

.45 

T 

.26 

.43 

1.26 

ItEV    LONDON 

.83  '           1 

T 

.47 

.09 

.58 

.58 

.06 

2.41 

NORTB    BRANFORD 

1.80      .20  1 

.01 

.12 

.25 

.03 

.40 

.87 

.07 

3.56 

.03 

.02 

.25 

.13 

.60 

.80 

.07 

.02 

.07 

3.58 

NOHTB    EEKT                                         .20 

.07 

.57 

.04 

.11 

T 

.45 

.56 

.04 

T 

.04 

2.08 

NOKTS   STUCma)   RESIRTOIR    1.61 

.01 

.01 

1   .45 

.08 

.01 

.51 

.97 

.05 

.01 

.09 

3.80 

NOnALX                                                .12               , 

T 

.52 

.42 

.83 

.06 

.20 

2.15 

NORWICH    3    ESE                                  .73 

.01 

.51 

T 

.68 

.04 

2.08 

T 

4.05 

PACHAIC    STATE    PR3T   3    NE      1.35               1 

.60 

.92 

.84 

.05 

.01 

.02 

3.79 

PEOPLES    PRST   RANGER   STA      1.69      .03  1 

.01 

.09 

.21 

.09 

.02 

.29 

.56 

.07 

3.06 

PROSPECT                                           1.80      .10 

.03 

.17 

.50 

.66 

.05 

.04 

3.35 

PlTTNAll                                                   .«! 

.OS 

.04 

.68 

T 

.73 

.65 

.06 

3.02 

PITTNAII  HZIGBTS   //                  R    .  IR 

.60 

.42 

.80 

T 

2.00 

PVTNAR   LAKE                                       .74 

' 

.41 

.08 

T 

.35 

.80 

.03 

.02 

.05 

2.48 

ROCETILLE                                      R    .47 

.53 

.02 

.02 

.30 

.36 

1.70 

ROCnOOO   LAO                                  .70 

■ 

.40 

.09 

T 

.21 

.83 

.03 

.02 

.05 

2.33 

ROCCT  RIVER   DAR                             ,94  1 

.03 

.09 

.47 

.09 

.10 

.25 

.62 

.21 

.01 

2.81 

ROUND   POND                                         .32 

T 

.63 

.35 

.74 

.06 

.07 

.06 

2.23 

SALISBURT                                            ,15 

.11 

.45 

.05 

.09 

T 

T 

.21 

T 

.48 

T 

1.54 

SACGATCCI  RESERTOIR                   ,31               ' 

T 

T 

.52 

T 

.23 

.96 

.03 

.14 

2.19 

SHELTON                                              1 , 20      , 01  | 

T 

.34 

.10 

.38 

1.30 

.05 

.06 

3.44 

SHUTTLE    RZADO*  RSSERTOII    1 .  32       .17  1 

.01 

.29 

.09 

.01 

.52 

.45 

.03 

2.89 

STAPFOBD   SPRINGS                          .85              1 

.48 

* 

.29 

.52 

2.14 

STEVENSON   DAK                               1,28 

.47 

.14 

.40 

.84 

.04 

.06 

3.23 

STOSRS                                              I    ,10 

T 

.02 

T 

T 

.41 

.01 

.45 

.02 

.48 

.03 

1.52 

TBOHPSOHVILLE                                  ,35 

.02 

.44 

.18 

.16 

.48 

.19 

.05 

'1.87 

TORRINGTON    1                                  1,56 

.08 

.35 

.18 

.44 

.64 

.05 

3.30 

TORSIHCTON   2                                 2,00      T 

.01 

.11 

.20 

.20 

.50 

• 

.50 

.75 

.01 

.02 

4.30 

TUP   PALLS    RESERVOIR                ,39 

T 

.50 

.45 

.99 

.04 

.03 

2.40 

■ASBINGTON                                      1.45 

T 

.06 

.62 

T 

.35 

.50 

.09 

3.07 

lATERBURT                                       i    -40;             1 

.30 

T 

.51 

.46 

.05 

1.72 

REPAfAUG   RESERVOIR                 |l,20      .20 

.05 

.30 

.12 

.03 

.40 

.82 

.05 

.07 

3.24 

VESTBROOK                                       i     ,61 1 

T 

T 

T 

.37 

.02 

T 

.48 

.75 

.11 

.11 

2.45 

WEST   HARTFORD                             ,1.'45 

.26 

.11 

.02 

.38 

.01 

.42 

2.65 

WEST   CARTLA.MD                               1,70       .06 

• 

• 

• 

.55 

.03 

.33 

.70 

,06 

3.43 

WHIGVILLE    RESERVOIR                1,46 

.31 

.06 

.05 

.37 

.51 

T 

2.76 

WHITNEY   LAKE                                 2.20      .04 

.27 

.09 

.01 

.50 

.80 

.06 

.03 

4.00 

WIGWAM  RESERVOIR                       1.66 

.01 

.03 

.35 

.04 

.07 

.17 

.32 

.59 

.01 

3.25 

WILLIRAKTIC                                    1.20 

_ 

.04 

.67 

.28 

.33 

.02 

_ 

WIHDSOR  LOCES    BRADLETFLD     .12 

T 

T 

T 

T 

T 

.31 

T 

.26 

T 

.50 

T 

T 

T 

T 

1.19 

WOLCOTT  RESERVOIR                     1.20      .08 

.02 

.02 

.31 

.11 

.03 

.02 

.55 

.55 

.04 

.01 

.03 

2.97 

WOODBimT                                              .  85 

T 

.02 

.36 

.06 

.03 

T 

T 

.21 

.53 

.04 

2.10 

S«*  ralMMioa  notM  {oUowing  Sutton  IncUx. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


RXW  ESGUHI) 
lUBCB   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

-1 

St- 

comrecTicoT 

BLOOMFZELD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

' 

.12 

BKIDGKPORT  WB  A '  PORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.12 

CANDLKWOOD  LAKE 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

HAHTFORD  WB  AIRPORT 

.12 

.09 

.08 

.07 

.09 

.08 

.08 

.03 

.03 

.04 

.05 

.03 

.01 

.80 

JEWETT  CITY 

.05 

.04 

.03 

.04 

.03 

.03 

.04 

.03 

.02 

.31 

MOODDS  RESERVOIR 

.02 

.03 

.03 

.06 

.02 

.03 

.01 

.20 

NEW  EATEN  WB  AIRPORT 

.or 

.02 

.02 

.04 

.06 

.07 

.04 

.01 

.01 

.01 

.30 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

NORFOLK  2  SW  // 

.03 

.09 

.07 

.09 

.05 

.07 

.06 

.05 

.07 

.58 

PDTNAll  HEIGHTS  // 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.18 

ROCKTILLE 

.05 

.09 

.10 

.06 

.06 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.47 

STORRS  // 

.01 

.02 

.03 

.01 

.04 

.02 

.13 

WINDSOR  LOCKS  RRADLET  FIELD  6 

* 

.54 

* 

* 

• 

* 

* 

.07 

MAINE 

AUGDSTA  WB  AIRPORT 

« 

* 

* 

* 

. 

* 

* 

* 

• 

• 

• 

♦ 

* 

• 

«    *    • 

*    *    * 

•     *     .29 

.29 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01   .02 

.02   .02   .01 

.08 

CLAYTON  LAKE 

.01   .02 

.03 

KASTPORT  WB  CITY 

.02 

.02 

.05 

.05 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.23 

GRAND  LAKE  STREAM 

.04 

.01 

.01   .03   .01 

.02   .02 

.01 

.15 

GREENVILLE 

.03   .01 

.04 

HOULTON  AIRPORT  6 

« 

« 

* 

« 

* 

.02 

« 

«     •     « 

•     .15  • 

«    .    * 

HODLTON  1  NE 

• 

• 

* 

♦ 

*     «    * 

*     .     .20 

.20 

OLD  TOWM  AIRPORT 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_     _    _ 

_    _    - 

-    —    — 

PORTLAND  WB  AIRPOKT  // 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.13 

ROCKLAND 

.01 

.03 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.17 

SKOWHEGAN 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01   .01 

.12 

SOUTH  WEST  HARBOR 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

« 

* 

« 

« 

* 

• 

* 

« 

.31 

.01   .02   .02 

.03        .01 

.40 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.03 

.05 

.06 

.04 

.05 

.04 

.02 

.03 

.02 

.37 

BIRCH  HILL  DAM 

* 

* 

* 

.74 

.01 

.01 

.76 

BLUE  HILL  // 

.06 

.07 

.05 

.04 

.02 

.03 

.02 

.03 

.04 

.02 

.01 

.02 

.41 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.08 

.06 

.05 

.03 

.03 

.03 

.03 

.05 

.07 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.54 

CAMBRIDGE 

.05 

.04 

.01 

.09 

.09 

.05 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.46 

HARVARD  FOREST  // 

* 

* 

« 

« 

.77 

.01 

.01 

.05 

.84 

HYANNIS  1  E 

« 

• 

* 

« 

* 

• 

.87 

.04 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

1.00 

KNIGHTVILLE  DAM 

« 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

1.22 

1.22 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.08 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.04 

.18 

.21 

.11 

.10 

.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01   .01 

.01   .01   .02 

.01   .01 

.91 

NEW  BEDFORD 

.14 

.14 

.14 

.14 

.14 

.14 

.04 

.04 

.04 

.04 

.04 

.04 

.04 

.04 

.03 

1.19 

NORTH  TRURO 

» 

* 

• 

* 

« 

* 

* 

* 

• 

♦ 

« 

« 

• 

« 

•    «    • 

»     .70 

.70 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

ROCKPORT  1  KSE  // 

.05 

.05 

.05 

.03 

.12 

.02 

.03 

.02 

.37 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

* 

« 

* 

* 

* 

.32 

* 

* 

* 

• 

« 

.02 

STATE  FARM 

.07 

.06 

.02 

.10 

.03 

.03 

.02 

.04 

.03 

.03 

.01 

.03 

.01 

.03 

.51 

STERLING  3  NW 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.21 

WASHINGTON 

.03 

.02 

.03 

.03 

.07 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.28 

WEST  BRIMFIELD 

• 

* 

* 

* 

« 

« 

• 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

«    *    « 

*     .40 

.40 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.44 

* 

• 

* 

« 

.13 

• 

• 

* 

* 

« 

.03 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

.50 

* 

• 

• 

• 

.30 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.18 

* 

« 

* 

« 

.20 

* 

« 

• 

• 

• 

.30 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.01 

.03 

BRISTOL  // 

.05 

.03 

.01 

.09 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

DURHAM 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

« 

_ 

_ 

_ 

_ 

-    .    — 

.    -    — 

-    -    - 

- 

HANOVER 

.03 

.03 

HILLSBOHO  2  W 

.03 

.01 

.04 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.10 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.04 

.09 

.04 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01   .01   .01 

.01 

.34 

NASHUA  1  NE 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.05 

.06 

.04 

.03 

.01 

,02 

.01 

.31 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.02 

.12 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.20 

SUHEY  MOUNTAIN  DAM 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

WARBEN  1  SE  // 

.01 

.01 

WENDELL 

.02 

.01 

.01 

.04 

WINCHESTER 

.05 

.02 

.04 

.01 

.12 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.12 

.08 

.09 

.09 

.07 

.04 

.03 

.03 

.02 

.03 

.02 

.62 

PORT  ADAMS 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

_    _    - 

.    -    -. 

.    .    - 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.18 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.04 

.04 

.04 

.01 

.01 

.04 

.05 

.02 

.04 

.01 

.01 

.31 

WOONSOCKET 

* 

« 

* 

* 

« 

« 

« 

« 

« 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

.37 

.37 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CORINTH  // 

.01 

.02 

.03 

GRAFTON 

.02 

.03 

.01 

.06 

MANCHESTER 

.01 

.04 

.02 

.04 

.04 

.07 

.22 

MONTPELIEK  6 

« 

.09 

NORTHFIELD  NORWICH  UHIV 

.01 

.01 

SEAHSBUBG  STATION  // 

.02 

.03 

.05 

.03 

.02 

.15 

STOCKBRIDGE 

.02 

.01 

.01 

.04 

TOWNSHEND  2  S 

.05 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.M 

TYSON 

.02 

.01 

.03 

-2 

d- 

.»• 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.01 

.•3 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.02 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

.06 

« 

« 

♦ 

* 

4 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.01 

.02 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-    74    - 


Tablfl  4-Contmuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


RET  ENGLAjn) 
HAilCB  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hotir  ending 

1 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5    6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1- 

-4 

th- 

MASSACHUSKTTS 

HTAimiS  1  E 

.02 

.01 

.03 

KKT  BAHPSHIRE 

OOBHAH 

-5 

th- 

.01 

.02 

.03 

COHHECTICDT 

BLOOMFIEU) 

.01 

.01 

CASDUrWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

HABTTOED  »B  AIRPOHT  // 

.01 

.01 

NEW  HAVEN  WB  AIBPORT 

.02 

.02 

KEWIKGTOH 

.01 

.01 

NORFOLK  2  SW  // 

*    * 

♦     ♦     ♦ 

*     *     * 

* 

* 

« 

• 

MAINE 

ADGUSTA  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.03 

CLATTON  LAKE 

.01 

.03 

.04 

EASTPORT  WB  CITT 

.01 

.01 

.02 

FORT  iKNT 

.01 

.01 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01   .01 

.03 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

.01 

.05 

ROCKLAND 

.01 

.02 

.03 

.02 

.08 

SKOWEEGAN 

.03 

.04 

.07 

«ASSACHDSBTrS 

BIRCH  BILL  DAK 

.02 

.03 

.05 

miDOIl  AIRPORT 

.02   .03 

.03 

.05 

.01 

.14 

PITTSriELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.08 

.03 

.01 

.14 

WASaiNGTON 

.04 

.03 

.03 

.10 

WEST07EB  FIELD  6 

* 

* 

•     « 

* 

.20 

WOBCESTER  AIRPORT  6 

« 

* 

«    « 

• 

.02 

NEW  HASPSHIRE 

BLACKWATER  DAK 

.02 

.01 

.03 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

rEANELIN  FAI.ImS  DAI 

.01 

.03 

.01 

.05 

GOBHAa 

.01 

.01 

HUOTER 

.01 

.01 

• 

* 

«     « 

* 

.01 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.03 

.02 

.06 

■OUNT  WASHINGTON  WB 

.02   .02 

.02 

.02 

.02   .02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.16 

PINKHAW  NOTCH 

.01 

.01 

.01 

.03 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.03 

.04 

.01 

.08 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.02 

WINCHESTER 

.01 

.02 

.02 

.05 

.10 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

VERMONT 

BICaCATE  FAT.InS  // 

.02 

.03   .01 

.04 

.01 

.11 

LTMAN  FALLS  // 

.01 

.01   .02 

.01 

.05 

■AKCHESTEB 

.03 

.03 

MOMTPELXER  6 

* 

* 

•    • 

» 

.03 

« 

* 

« 

« 

MOBRISVILLE 

.04 

.01 

.05 

.06 

.01 

.17 

MEWPORT  // 

.04 

.04 

SAINT  JOHNSBtJRT 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

SEARSBUEG  STATION  // 

.05 

.03 

.08 

STOCKBRIDGE 

.01 

.02 

.13 

.16 

TOWHSEEND  2  S 

.01 

.02 

.01 

.01 

-6 

th- 

.05 

CONNECT  ICDT 

BLOOHFIELD 

.01 

.01 

BBIDGEPtST  WB  AIRPOHT 

.01 

.01 

CANDLEWOOD  LAKE 

.05 

.01 

.06 

BAHTFOD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

MEWINGTON 

.01 

.01 

ROKFOLX  2  SW  // 

*    * 

* 

• 

*    • 

• 

« 

* 

* 

• 

* 

• 

.07 

.07 

ST08BS  // 

.02 

.01 

.03 

MAINE 

AOGCSTA  WB  AIRPORT 

.08 

.09 

.04 

.14 

.35 

• 

*     ♦ 

♦ 

.26 

.08 

.05 

.05 

.01 

.02 

.02 

.48 

CABIBOD  WB  AIRPORT  // 

.01   .02 

.03 

.02 

.06 

.08 

.06 

.05 

.06 

.04   .03 

.02 

.48 

CLAYTON  LAKE 

.03   .01 

.01 

.01   .01   .04 

.07 

.05 

.04 

.04 

.03 

.01 

.01   .03 

.39 

HASTPOET  WB  CITT 

.01 

.01 

rosTis 

.04 

.08 

.07 

.05 

.08 

.01 

.01 

.34 

FOBT  KENT 

.02   .03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.15 

GILEAD 

.04 

.03 

.02 

.04 

.01 

.01 

.15 

OtAND  LAKE  STREAM 

.03 

.04   .02 

.01 

.10 

CREENVILLE 

.06 

.12 

.04 

.03 

.05 

.30 

HCVLTOH  AIRPORT  6 

« 

« 

•    * 

* 

.02 

• 

• 

» 

• 

* 

.43   » 

•    e    • 

»     .06 

BCfOLTON  1  NE 

.03 

.11 

.17 

.14 

.10   .03 

.58 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.39 

.20 

.15 

.11 

.01 

.58 

MILTON 

.17 

.08 

.11 

.38 

HORTH  ANDOVEE 

.01   .01 

.05 

.03 

.04 

.04 

.02 

.20 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.02   .01 

.01 

.01 

.08 

.02 

.18 

.02 

.38 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03   .01 

.01 

.03 

.04 

.05 

.05 

.22 

ROCKLAND 

.04 

.02 

.08 

BOKBimT 

• 

« 

• 

• 

* 

.24 

.24 

HIMFORO  1  SSE 

.03 

.11 

.06 

.12 

.01 

.01 

.34 

SKOWHEGAN 

.03 

.11 

.13 

.10 

.16 

.06 

.59 

SOUTH  ANDOVER 

_        _ 

_ 

.. 

_     _ 

_ 

_     _ 

—    —    — 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

SUXDAT  RIVER 

Toe 

To5 

T04 

7o4 

Toi 

Toi 

721 

SWANS  FALLS 

.15 

.20 

.16 

.07 

.58 

S**  imimTmncm  notoa  following  Station  IncUx. 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


■St  EKGLAXD 
MABCB  1949 


A.  M.  Houi  ending 

1 
P.  M.  Houi  ending 

3 

1 

bUbOD 

J 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

MASSACHUSETTS 

BIRCH  BILL  DAM 

.08 

.03 

.11 

CABBHIDGE 

.02 

.01 

.03 

EMIGBTVILLE  DAM 

.05 

.01 

.06 

ItENDON  AIRPORT 

.06 

.01 

.07 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

NORTB  TRtmO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

-    - 

-    -    - 

_    _    _ 

_    _    _ 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

.05 

.06 

.01 

.23 

STERLING  3  IJW 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

WASEINGTON 

.05 

.11 

.04 

.20 

WESTFIELD  2  HE  6 

* 

« 

• 

* 

* 

.05 

NEY  HAMPSHIRE 

BLACEWATER  DAM 

.01 

.04 

.07 

.08 

.20 

BRISTOL  // 

.05 

.15 

.13 

.14 

.01 

.48 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.05 

.12 

.05 

.22 

DURHAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    - 

_    -    — 

-    -    - 

_    _    _ 

- 

ERROL 

.01 

.01 

.05 

.08 

.11 

.04 

.03 

.01 

.01 

.35 

FRANKLIN  FAT.I.R  DAM 

.01 

.04 

.05 

.08 

.09 

.27 

GORHAM 

.01 

.03 

.02 

.05 

.11 

HANOVER 

.01 

.08 

.15 

.03 

.01 

.28 

HILLSBOEO  2  W 

.03 

.09 

.08 

.20 

LAKDAFF 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.12 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

« 

.20 

LINCOLN  1  WW  // 

.06 

.12 

.07 

.05 

.04 

.34 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.01 

.01 

.06 

.02 

.02 

.13 

NASHUA  1  NE 

.02 

.02 

.04 

NEW  DURHAM 

.05 

.12 

.06 

.01 

.24 

PINEHAM  NOTCH 

.01 

.04 

.21 

.09 

.08 

.05 

.01 

.49 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.02 

.03 

.02 

.06 

.02 

.03 

.02 

.21 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.02 

.01 

.13 

.02 

.01 

.21 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.01 

.01 

.05 

.13 

.05 

.02 

.28 

WENDELL 

.01 

.05 

.13 

.17 

.36 

WINCHESTER 

.07 

.08 

.15 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01   .07 

.09 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

WOONSOCEET 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.04 

.04 

.04 

.02 

.01 

.27 

CORINTH  // 

.02 

.02 

.01 

.01 

.09 

.05 

.03 

.02 

.25 

GRAFTON 

.04 

.15 

.19 

.26 

.04 

.01 

.69 

HIGHGATE  FALLS  // 

.03 

.02 

.05 

.04 

.03 

.03 

.02 

.07 

.01 

.30 

LYMAN  FALLS  // 

.04 

.11 

.04 

.04 

.01 

.01 

.25 

MANCHESTER 

.05 

.01 

.15 

.19 

.32 

.15 

.09 

.01 

.01 

.98 

MONTPELIER  6 

♦ 

.01 

« 

* 

• 

* 

• 

.02 

« 

* 

♦ 

« 

* 

.02 

MORRISVILLE 

.01 

.05 

.07 

.04 

.01 

.09 

.07 

.09 

.05 

.01 

.03 

.01 

.53 

NEWPORT  // 

.03 

.04 

.09 

.02 

.03 

.05 

.07 

.05 

.05 

.03 

.05 

.51 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.01 

.02 

.05 

.04 

.01 

.13 

SAINT  JOHNSBUBY 

.01 

.05 

.08 

.03 

.01 

1 

.18 

SEAHSBURG  STATION  // 

.03 

.20 

.12 

.28 

.05 

.68 

STOCKBBIDGE 

.01 

.05 

.13 

.12 

.07 

.38 

TOWNSHEND  2  S 

.01 

.08 

.10 

.03 

.17 

.01 

.40 

TYSON 

.02 

.01 

.01 

.05 

.14 

.11 

.14 

.05 

.53 

-7th- 

1 

- 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL 

.01 

.01 

HTAKNIS  1  E 

.02 

.09 

.05 

.01 

.04 

.01 

.05 

.02 

.29 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.02 

.04 

.01 

.05 

.02 

.02 

.'4 

.01 

.01 

.22 

NEW  BEDFORD 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.14 

NORTH  TRURO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-        - 

-    -    - 

-    -    - 

-          -         - 

~ 

STATE  FARM 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.10 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.03 

.01 

.01 

.05 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

' 

.01 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

-8 

th- 

- 

.01 

MAINE 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.03 

.03   .05 

.04   .03   .06 

.05   .06   .02 

.04   .01 

.44 

SOUTB  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MASSACHUSETTS 

HYANNIS  1  E 

.02 

.05 

.04   .07 

.08   .05   .04 

.04   .04   .02 

.01   .01 

.47 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.05 

.01 

.04 

.08 

.02 

.02   .01 

.02   .06   .10 

.02        .02 

.01   .02   .01 

.55 

NEW  BEDFORD 

.01   .05   .05 

.06   .08   .03 

.04   .02   .02 

.36 

NORTB  TRURO 

.01   .02 

.08   .05   .04 

.08   .05   .05 

.05   .10   .02 

.55 

STATE  FARM 

.01   .01 

.02   .04   .01 

.01        .01 

.11 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

-9 

^- 

. 

.01   .03   .01 

.04   .02 

.11 

MAINE 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 
.16 
.26 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

.01 

.01 

.13 

.05 

.03 

.01 

S*«  refarano*  DOtoa  loUowing  Station  Indas. 


Tabl*  4-CoDtinu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEW  EHGLAMD 
HASCB  1949 


A.  M.  Hour  ending 


12         3 


4  S         6  7  8  9         10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


1  2         3  4  5         6  7         8         9         10        11        12 


IIASSACBUSETTS 

HTAHKIS  1  E 

HAMTDCCTT  WB  AIRPORT 
NET  BEDFORD 
STATE  rAKM 


COmiECTlCDT 

BLOOKTIELD 

BRIDGEPORT  TB  AIRPORT 

CAXDLEWOOO   LAKE 

HARTFORD  VB  AIRPORT 

XEV  HATEK  IB  AIRPORT 

REWIKGTOK 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 


MAIKE 

BETHEL 

CLATTOK  LACE 

EASTPOET  WB  CITT 

GILEAD 

SRAXD  LAEE  STSEAI 

HILTOX 

WOBTB  AKDOVEH 

OLD  TOWN  AIRPORT 

POBTLAJID  WB  AIEPOIT  // 

ROZBUIT 

SOUTH  AHDOTEB 

SOOTH  WEST  HARBOR 

SUXDAT  RIVER 


■ASSACHUSETTS 

BLUE  BILL  // 
BOeTOX  WB  AIRPORT  // 
SALEl  AIR  STATION  S 
STATE  rARN 
WEST  BRiariELD 
WSSTFIELD  2  RE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 


HEW  HAMPSHIRE 

nAHKLIM   FALLS   DAll 

GCBHAJI 

UBAWOW  AIRPORT  6 

LIUCOLW   1   RW   // 

aODNT  WASEIKCTOI  WB 

PinBAH   NOTCH 

WSHDELL 

WIKHESTER 


RBCDE    ISLAND 
BLOCE    ISLAND  WB  CITT 

VERMONT 

BDRLIKGTON  WB  AIRPORT 
BICaGATE  FALLS  // 
■ONTPELIER  6 
lOBBISTILLE 
8AIET  JOraSBOBT 


CONNECTICUT 

BLOCKFIEU) 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CAXDLEWOOD  LAKE 

BABTTOID 

HASTFOBD  WB  AIRPORT  // 

JEWEI'l'  CITT 

■OODCS  RESEBTOIR 

■EW  HATEN  WB  AIRPC«T 

RWINDTON 

ROSFOLE  2  SW  // 

PBTNAH  HEIGHTS  // 

lOCETILLE 

STOBRS 

■IRDSOB  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 


■AIR 

ADGPSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

CABIBOO  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

IISTPORT  WB  CITY 

KOSTIS 

FOBT  KENT 

GILEAD 

OHAXD  LAKE  STREAM 

OREENTILLE 

HOOLTON  AIRPORT  6 

BOOLTON  1  KE 

■ILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

RORTB  ANDOYER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

BOCKLAND 

BaZB0RY 

BimrOBD  1  SSE 


.01   .01  .01 

.01 

.02   .02  .02 

.01   .01  .01 


.01   .01 

.02   .02   .03   .01 
.04 


.03   .01   .01   .01 


.02   .01 
.01   .03 


.01   .01   .01   .01 


-10th- 


.01 
.01 
.09 


.01 
.04 
.01 


.01 
.06 
.08 


.01 
.01 
.02 


.01 
.01 
.01 


.02 

.01 

.02 

.01 
.04 


.01 
.01 


.03   .03   .01   .05 


.01 
.01 

.02 

.01 

.01 


.11 
.06 
.09 
.07 
.05 
.08 
.08 
.05 
.02 
.03 
.04 


.02 
.01 


.02 
.02 
.05 
.01 


.06 
.05 
.10 
.08 
.02 
.05 
.04 
.13 
.11 
.05 
.07 
.06 


.01 
.02 


.01 
.01 


.02 
.01 
.01 
.01 


.04 
.05 
.01 
.05 
.03 
.05  1 

.02 
.01 
.09 
.06 
.07 
.07 


.02 
.01 
.01 
.01 
.04 

.01  I 
.01 


.04 

.04 

• 

.04 

.05 

.04 

.02 

.01 

.05 

.03 

.07 

.01 

.05 


.04 
.03 
.03 
.02 
.01 
.04 


.01 
.02 
.02 


.02 
.08 


.04 

.02 

• 

.02 

.04 

.04 

.01 


.06 
.05 
.01 
.10 


.06 
.01 
.08 


.04 
.08 


.01 
.01 
.01 
.02 
.01 
.02 
*    *     • 


06 

.09 

.02 
.06 

.03 
.05 

.02 

.06 

.03 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 
.01 

.01 

* 

* 

* 

• 

• 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

* 
.01 

* 

* 

* 
.01 

.02 
.01 


.01   .01 


.02 

.01   .01 

.01 


.02   .01 


.01 
.05 


.01 
.01 
.01 


.02 

.03 

• 

« 

01 

.02 

.01 

01 

-nth- 


.03 

.01 

• 

.01 

.01 

.04 

.04 

.01 

.01 
.03 
.01 
.03 


.04 
.01 
.01 

.01 
.03 


.01 
.03 


.05 
.03 


.02 

.02 
.03 

.01 

.03 

04 

.02 

.01 

01 

.03 

.01 

.01 
.01 
.02 

.03 
.01 

.02 
.02 
.04 
.02 
.02 


.01 
.02 


.01   .01   .02   .03   .03 


3««  rsfsrano*  ootae  iollowtng  Station  Index. 
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.03 
.01 
.01 

.02 
.05 
.02 
.01 


.01 

* 

.01 


.01 
.01 


.01 
.01 
.02 
.02 
.01 
.02 


.01 
.01 
.01 
.01 

.01 
.03 


.01 
.04 


.01 
.01 


.16 
.01 


.04 

.02 

* 

.02 

.06 

.02 

.04 

.02 

.03 

.03 

.05 

.04 

.02 


.02 
.01 

• 

.02 

.03 

.06 

.03 

.01 
.01 
.04 
.06 
.03 


.01 

.02      .01 

.01      .01 


.02 

.01      .01 


.03      .08 

«  « 

.01      .03 


.01 
.01 
.02 
.01 
.01 
.03 
.01 
.01 


.03 
.01 


.04 
.07 


.03 
.07 


.18 
.02 
.01 


.01 
.01 
.01 


.01 
.05 
.01 
.01 
.01 


.02 
.03 


.06 
.06 


.05 
.02 


.01 
.01 


.04 
.02 


.01 
.01 


.11 
.09 


.09 
.06 


.02 

.03 

.05 

.04 

.05 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06 
.05 


.09 
.04 


.09 
.04 


.03 

.OS 

.01 

.03 

.05 

.03 

.02 

.03 

.01 

.03 

.06 

.09 

.03 

• 

.04 

.09 

.03 

.13 

.03 

Tdble  4-Coiitiziued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  EXCLAB) 
MABCH   1949 


A.  M.  Houx  ending 

P.  w 

.  Houx  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s   1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

SKOWBEGAN 

.01 

.03 

.P4 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.05 

.22 

SOUTH  ANDOTKR 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

♦ 

• 

* 

* 

• 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

SODTH  WEST  HARBOR 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

.05 

.02 

.28 

SUNDAY  HIVBR 

.02 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.04 

.04 

.06 

.03 

.03 

.47 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

.03 

.06 

.09 

.01 

.06 

.48 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.04 

.05 

.02 

.02 

.15 

BIRCH  HILL  DAM 

.03 

.07 

.04 

.02 

.06 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.40 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

.10 

.08 

.04 

.02 

.02 

.45 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.05 

.04 

.04 

.03 

.01 

.27 

CAMBRIDGE 

.01 

.02 

.01 

.03 

.06 

.05 

.02 

.02 

.03 

.04 

.01 

.30 

HARVARD  FOREST  // 

, 

.04 

.04 

.07 

.04 

.07 

.07 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.05 

.05 

.04 

.02 

.04 

.01 

.01 

.66 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.05 

.08 

.06 

.02 

.03 

.02 

.38 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.02 

.08 

.04 

.05 

.01 

.07 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.41 

MENDON  AIRPORT 

.03 

.03 

.09 

.02 

.03 

* 

• 

* 

* 

« 

* 

* 

.31 

.51 

NANTUCKET  WE  AIRPORT 

.03 

.06 

.05 

.05 

.05 

.07 

.04 

.05 

.03 

.43 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.13 

NORTH  TBURO 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.12 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.05 

.08 

.10 

.10 

.05 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.58 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.06 

.03 

.01 

.04 

.05 

.02 

.03 

.39 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

♦ 

* 

• 

* 

* 

.03 

* 

* 

• 

* 

* 

.01 

* 

* 

* 

* 

• 

.04 

« 

* 

* 

* 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.15 

STERLING  3  NW 

.01 

.07 

.08 

.02 

.03 

.04 

.06 

.02 

.03 

.05 

.03 

.05 

.05 

.02 

.56 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.07 

.10 

.03 

.03 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.49 

WEST  BRIMFIELD 

* 

* 

* 

« 

« 

* 

* 

• 

* 

t 

* 

* 

« 

« 

« 

* 

« 

« 

* 

* 

• 

• 

« 

• 

« 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.01 

* 

« 

* 

* 

« 

.25 

« 

* 

« 

« 

* 

.03 

* 

* 

* 

* 

• 

.12 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

« 

« 

* 

* 

.05 

« 

• 

« 

* 

« 

.30 

* 

* 

« 

» 

* 

.12 

* 

• 

* 

• 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.02 

• 

« 

* 

« 

• 

.17 

• 

« 

« 

« 

• 

.17 

* 

• 

* 

• 

* 

.14 

* 

• 

* 

• 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.02 

.03 

.02 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.05 

.07 

.05 

.01 

.48 

BRISTOL  // 

.07 

.02 

.05 

.03 

.02 

.01 

.04 

.02 

.01 

.10 

.03 

.07 

.02 

.05 

.02 

.01 

.57 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.01 

.04 

.01 

.02 

.03 

.04 

.02 

.03 

.01 

.07 

.03 

.01 

.37 

DURHAM 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.02 

.03 

.04 

.02 

.01 

.25 

ERROL 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.11 

.08 

.05 

.05 

.04 

.59 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.05 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.05 

.03 

.07 

.05 

.03 

.03 

.02 

.49 

CORHAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

.04 

.02 

.01 

.02 

.02 

.33 

HANOVER 

.02 

.01 

.02 

.03 

.05 

.06 

.05 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.53 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.06 

.02 

.03 

.07 

.01 

.06 

.03 

.01 

.01 

.06 

.02 

.04 

.05 

.01 

.50 

LANDAFF 

.05 

.05 

.03 

.06 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.08 

.06 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.02 

.60 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.02 

• 

• 

« 

* 

« 

.18 

« 

* 

* 

* 

• 

.16 

* 

* 

» 

« 

* 

.06 

• 

« 

* 

• 

LINCOLN  1  NW  // 

.06 

.02 

.05 

.05 

.02 

.01 

.10 

.01 

.04 

.02 

.06 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.50 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.31 

NASHUA  1  NE 

.01 

.02 

.05 

.06 

.03 

.01 

.04 

.01 

.03 

.03 

.04 

.01 

.03 

.03 

.03 

.05 

.02 

.01 

.51 

NEW  DURHAM 

.02 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.05 

.03 

.04 

.01 

.29 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.07 

.04 

.02 

.03 

.04 

.41 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

* 

« 

* 

* 

■* 

• 

« 

♦ 

• 

• 

« 

• 

* 

* 

* 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.04 

.09 

.08 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.05 

.04 

.03 

.02 

.01 

.55 

WARREN  1  SE  // 

,05 

.07 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.03 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.04 

.49 

WENDELL 

.02 

.04 

.02 

.03 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.07 

.02 

.02 

.02 

.34 

WINCHESTER 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.09 

.08 

.03 

.07 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.05 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.64 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.02 

.03 

.09 

.07 

.06 

.05 

.03 

.02 

.04 

.03 

.03 

.03 

.05 

.04 

.01 

.62 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

.07 

.05 

.03 

.03 

.03 

.04 

.04 

.04 

.05 

.03 

.S3 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

.03 

.01 

.05 

.05 

.08 

.07 

.04 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.60 

WOONSOCKET 

.01 

.06 

.02 

.01 

.06 

.09 

.04 

.03 

.03 

.07 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.53 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.26 

CORINTH  // 

.01 

.07 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.38 

GRAFTON 

.01 

.04 

.06 

.09 

.06 

.05 

.02 

.02 

.03 

.01 

.03 

.03 

.03 

.05 

.01 

.01 

.03 

.58 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.05 

.05 

.04 

.03 

.03 

.01 

.44 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.04 

.04 

.06 

.01 

.01 

.03 

.01 

.04 

.06 

.04 

.02 

.08 

.05 

.51 

MANCHESTER 

.01 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.04 

.03 

.04 

.04 

.01 

.01 

.03 

.01 

.45 

MONTPELIER  6 

* 

.02 

* 

♦ 

* 

* 

* 

.08 

• 

• 

• 

» 

• 

.18 

* 

♦ 

* 

• 

* 

.21 

• 

* 

« 

* 

MORRISVILLE 

.01 

.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.19 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.05 

.03 

.01 

.01 

.02 

.04 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.37 

NORTHFIELD  NORWICH  DNIV 

.01 

.01 

.05 

.03 

.06 

.09 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.50 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.06 

.05 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.42 

SEAHSBURC  STATION  // 

.03 

.08 

.08 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.39 

STOCKBBIDGE 

.04 

.10 

.12 

.06 

.02 

.03 

.01 

.01 

.04 

.04 

.02 

.05 

.01 

.02 

.01 

.58 

TOWKSHEND  2  S 

.02 

.01 

.04 

.ifi 

.11 

.03 

.06 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.60 

TYSON 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.09 

.11 

.03 

.05 

.03 

.03 

.01 

-12 

.01 
th- 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.56 

CONKECTICOT 

NORFOLK  2  SW  // 

.03 

.03 

ROCKVILLE 

.01 

.01 

.02 

STORRS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.OS 

MAims 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

.05 

.02 

.03 

.03 

.01 

.20 

BETHEL 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.10 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.28 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.04 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.28 

EASTPORT  WB  CITY 

.14 

.02 

.02 

.14 

.08 

.07 

.01 

.02 

.02 

.08 

.01 

.01 

.01 

.61 

EDSTIS 

.02 

.03 

.02 

.02 

.11 

FORT  KENT 

.01 

.03 

.03 

.03 

.05 
.01 

.05 

.03 

.01 

.01 

M 

.03 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.40 

GILEAD 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.14 

GRAND  LAKE  STREAM 

.05 

.06 

.0' 

.05 

.04 

.05 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.46 

GREENVILLE 

.02 

.01 

.02 

.04 

.03 

.02 

.05 

.19 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.10 

* 

* 

* 

* 

• 

.08 

« 

« 

• 

« 

* 

.17 

* 

• 

• 

« 

* 

.02 

* 

• 

• 

• 

HOULTON  1  NE 

.01 

.01 

.0' 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

.10 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.45 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.05 

.03 

.02 

i03 

.01 

.15 

MILTON 

.05 

.02 

.01 
.04 

.01 

.05 

.01 
.01 

.15 

NORTH  ANDOVER 

.04 

.01 

.01 

.01 

.12 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.05 

.04 

.08 

.05 

.02 

.03 

.01 

.01 

.27 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

ROCKLAND 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.12 

ROXBURY 

• 

.40 

.40 

RUMFORD  1  SSE 

.01 

.02 

.o; 

.06 

SEOWHEGAN 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.08 

i  notat  ioUowing  StAtion  Index. 
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Tabl*  4-CostiiilM<l 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEI  EMGLAND 
MABCH  1949 


A.  M.  Hour  anding 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

SOOTH  AMDOTEB 

.57 

.57 

SOUTB  VEST  HARBOR 

.04 

.01 

.01 

.06 

SUXDAT  RIVER 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

SWAHS  FALLS 

.08 

.01 

.09 

KASSACBDSETTS 

BLUE  BILL  // 

.02 

.02 

BOSTOK  IB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

HTAHNIS  1  E 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01  i 

.01 

.01 

.04 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

! 

.04 

.05 

SALXl  AIR  STATION  6 

• 

• 

• 

• 

• 

♦ 

•     .04 

STA'T:  FAKH 

.01 

.02 

.02 

.03   .01 

.09 

lASBINGTON 

.01 

.02 

.02 

.05 

VEST  BRIMFIELD 

• 

• 

• 

« 

« 

« 

»     .56 

.56 

VESTFIELD  2  NE  6 

• 

*    *    * 

VESTOVER  FIELD  6 

* 

.03 

V08CESTER  AIRPORT  6 

• 

.02 

NEV  HAMPSHIRE 

COICORD  VB  AIRPORT 

.01 

.01 

ERROL 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.02 

GORHAJI 

.01 

.01 

BAIIOVER 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.07 

LAKDATF 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.09 

I.RRANON  AIRPORT  6 

• 

.02 

LINCOLN  1  NV  // 
■OUNT  VASBINGTON  VB 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.11 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03   .01 

.01 

.01   .01   .01 

.01   .02   .03 

.02   .02   .02 

.02 

.34 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

.02 

PINEHAB  NOTCH 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

• 

* 

• 

« 

• 

*     *     * 

* 

*     *     * 

«    *    « 

*    •     • 

•    •    « 

*    *    • 

* 

VARREN  1  SEy/ 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

1 

.01   .03 

.01 

.01   .01 

.17 

VERHONT 

BDBLINGTON  VB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01       .01 

.14 

CCniNTB  // 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.15 

(aAFTON 

.01   .01 

.02 

HIGHCATE  FALLS  // 

.03 

.05 

.04 

.06 

.03 

.03 

.01   .01 

.03 

.01 

.02   .02 

.01 

.35 

LTMAN  FALLS  // 

.02 

.04 

.05 

.01 

.01 

.02 

.04   .01 

.02 

.01   .03   .02 

.01   .01   .01 

.01 

.01 

.33 

MANCHESTER 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.01       .01 

.16 

MONTPELIER  6 

• 

.23 

* 

« 

* 

« 

•     .06 

« 

*     •     • 

•     .10   • 

*    •    « 

»     .02   * 

»    »   • 

■ORRISVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01   .01   .01 

.02 

.01 

.09 

HEVPORT  // 

.02 

.05 

.05 

.04 

.01 

.01   .02   .02 

.04 

.01   .01   .01 

.01 

.30 

NOBTHFIELD  NORVICH  UNIV 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.09 

SAINT  JOHNSBURY 

.02 

.02 

.01 

.02 

.07 

SKABSBORG  STATION  // 

.03   .01   .01 

.05 

TTSON 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03   .02   .01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.22 

-13 

ith- 

CONNECTICUT 

BEIDCEPORT  VB  AIRPORT 

.02 

.01 

.03 

HARTFORD 

.02 

.01 

/ 

.03 

HARTFORD  VB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.07 

JEVITT  CITT 

.02 

.02 

.01 

.05 

■nonns  reservoir 

.02 

.02 

KaraLZ  2  sv  // 

.01 

.01 

.01 

.04 

.05   .05 

.17 

MAINE 

CARIBOU  VB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

POUT  KENT 

.01 

.01 

.01 

.03 

HOm,T0N  AIRPORT  6 

* 

.02 

* 

* 

• 

* 

•     .01 

* 

♦    ♦    * 

•     .02 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  VB  AIRPORT 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.15 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.03 

.05 

VESTFIELD  2  NE  6 

• 

.01 

REV  HAMPSHIRE 

HANOVER 

.01 

.01 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

•     •     .01 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

« 

* 

• 

* 

« 

.79 

.82 

WENDELL 

.01       .01 

.02 

VERMONT 

COBINTB  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.03 

.01 

.05 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

MONTPELIER  6 

• 

.08 

• 

• 

• 

•     •     .04 

•     *     • 

•     .07 

-14th- 

NEV  HAMPSHIRE 

ERROL 

.01 

.01 

WENDELL 

.01 

.02 

.03 

VERMONT 

MONTPELIER  6 

* 

*    •    • 

NEVPORT  // 

.01    .01 

-15th- 

MAINE 

CARIBOU  VB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.07 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

•     •    * 

*      .03 

OLD  TOVH  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

S«e  rs(ei«nc«  aot««  following  StatioD  Index. 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEW  EXGLAXD 


Table  4-Coiilmued 

A  XN.^ 

V^  .LL 

^.JX 

X  XL 

XJ<^ 

LX  XJ 

I..CTL.X 

l.\Ji. 

1 

MARCH  1949 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

NEW  BAMPSBIRE 

BREOL 

.01   .01 

.01 

.03 

LINCOLN  1  NW  // 

.02 

.02 

.04 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01 

.01 

.01   .01 

.01   .01 

.06 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

CORINTH  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

LTMAN  FALLS  // 

.01 

.04 

.03 

.02 

.10 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.02 

MONTPELIER  6 

•     .02 

* 

* 

*    * 

•     ,09 

NEWPORT  // 

.01   .02 

.01 

.04 

SAINT  JOHNSBURY 

.03 

.01 

.04 

-16th- 

VERMONT 

SEABSBURG  STATION  // 

.01   .03 

.04 

-17th- 

1 

CONNECTICUT 

ROCETILLE 

.02 

.02 

MAINE 

• 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

GILEAD 

.02 

.01 

.02 

.01 

.06 

MILTON 

.01 

.02 

.03 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.02 

.03 

MASSACHUSETTS 

HARVARD  FOREST  // 

.04 

.04 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.02   .01 

.04 

WASHINGTON 

.02   .01 

.03 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

• 

«     • 

*     .04 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

• 

•     « 

•     .05 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

*     * 

»     .01 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.02 

FRANELIN  FALLS  DAM 

.01    01 

.02 

GORHAH 

.03   .07 

.01 

.02 

.13 

HANOVER 

.01 

.01 

.02 

LINCOLN  1  NW  // 

.04 

.02 

.06 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

.01   .01 

.02   .02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.14 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.02   .01 

.04 

WINCHESTER 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-   -   - 

- 

VERMONT 

HICHGATE  FALLS  // 

.06   .12 

.02 

.20 

SEARSBURG  STATION  // 

.01   .01 

-18 

th- 

.02 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.03 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.18 

CANDLEWOOD  LAKE 

.05 

.04 

.12 

.02 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.32 

HARTFORD 

.02 

.08 

.08 

.04 

.07 

.06 

.04 

.02 

.02 

.43 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.03 

.07 

.10 

.10 

.07 

.08 

.06 

.03 

.02 

.02 

.01 

.59 

JEWETT  CITY 

.01 

.05 

.06 

.07 

.06 

.05 

.02 

.03 

.02 

.01 

.38 

MOODUS  RESERVOIR 

.03 

.09 

.11 

.14 

.12 

.04 

.03 

.03 

.02 

.61 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.08 

.12 

.11 

.07 

.05 

.04 

.02 

.01 

.51 

NEWINGTON 

.06 

.06 

.06 

.03 

.03 

.01 

.01 

.26 

NORFOLK  2  SW  // 

. 

.01 

.06 

.07 

.06 

.07 

.06 

.03 

.01 

.02 

.39 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.05 

.07 

.10 

.07 

.06 

.03 

.02 

.01 

.01 

.42 

ROCKVILLE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.04 

.04 

.03 

.05 

.03 

.30 

STORRS  // 

.01 

.05 

.10 

.10 

.11 

.10 

.04 

.02 

.01 

.01 

.55 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

« 

« 

« 

« 

* 

.17 

« 

* 

* 

* 

♦ 

.09 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.0« 

CLAYTON  LAKE 

_ 

_ 

_ 

_ 

«    _ 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    - 

-    -    - 

. 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.04 

.04 

.05 

.05 

.04 

.04 

.04 

.09   .04 

.03   .01   .01 

.50 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.04 

.04 

.05 

.04   .02 

.02   .01 

.24 

HODLTON  AIRPORT  6 

• 

*     *    * 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

OLD  TOWN  AIRPORT 

« 

.02 

.03 

.02   .02 

.09 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.09 

ROCKLAND 

.01 

.03 

.06 

.05 

.02 

.02   .01 

.20 

RUMFORD  1  SSE 

_    » 

_ 

_ 

_    _ 

_    _ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    .    - 

- 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.03 

.03 

.04 

.09 

.04 

.05 

.02   .02 

.32 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.06 

.06 

.01 

.01 

.16 

BIRCH  BILL  DAM 

.02 

.06 

.05 

.03 

.02 

.02 

.20 

BLUE  BILL  // 

.07 

.07 

.14 

.12 

.12 

.09 

.10 

.07 

.03 

.01 

.82 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.04 

.07 

.07 

.07 

.06 

.05 

.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.47 

CAMBRIDGE 

.01 

.06 

.08 

.06 

.06 

.04 

.05 

.04 

.06 

.46 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.05 

.07 

.05 

.02 

.03 

.01 

.03 

.27 

HYANNIS  1  E 

.01 

.05 

.08 

.09 

.10 

.18 

.32 

.16 

.05 

.04 

.01 

1.09 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.04 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.21 

HENDON  AIRPORT 

.01 

.06 

.11 

.11 

.10 

.04 

.04 

.02 

.01 

.50 

See  leierence  notee  foUowiiig  StatloQ  Index. 
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TabI*  4-Continawl 


HOURLY  PRECIPITATION 


HE¥  EMCLAKD 
MABCH  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Subon 

1 

1  '  2 

3 

4 

5    6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

HANTDCnr  WB  AIRPORT 

.02 

.04 

.05 

.07   .13 

.16 

.20 

.06 

.02 

.01 

.76 

mt   BEDrORD 

.03 

.04 

.03 

.03   .06 

.16 

.14 

.06 

.01 

.56 

HOBTH  TRURO 

.04 

.06 

.08   .12 

.10 

.20 

.15 

.05 

.80 

PITTSFIKLD  WB  AIRPORT 

.04 

.05 

.03 

.01 

.13 

ROCEPORT  1  ESE  // 

.02   .06 

.06 

.06 

.05 

.05 

.05 

.05 

.01 

.41 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

*     * 

.11 

* 

• 

* 

♦     .24 

STATE  PARM 

* 

« 

•     * 

• 

* 

• 

• 

•     .62 

.62 

STERLING  3  NT 

.02   .07 

.04 

.07 

.07 

.03 

.03 

.05 

.38 

tASHINGTON 

.02 

.07 

.03 

.02 

.02 

.01 

.17 

ISST  BRUCFIELO 

.01 

.08 

.07 

.05 

.01 

.22 

WESTPIELD  2  KE  6 

« 

• 

*     • 

.12 

• 

* 

* 

♦     .13 

WKSTOYER  FIELD  6 

• 

* 

•     • 

.23 

• 

* 

* 

»     .08 

lORCKSTEE  AIRPORT  6 

« 

• 

*     * 

.13 

• 

« 

• 

•     .32 

NEW  BAMPSHIRE 

BLACCTATER  DAll 

.01 

.01 

.03 

.01 

.06 

.01 

.13 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.03 

.01 

.02 

.10 

DtntHAM 

*     * 

« 

• 

« 

« 

• 

.24 

.24 

FRAJIXLIM  PALLS  OAK 

.01 

.01 

.01 

.01        .01 

.05 

lOONT  WASHINGTON  WB 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.06 

RA5HUA  1  NE 

.02 

.04 

.06 

.06 

.03 

.02 

.04 

.01 

.28 

NEW  DURHAK 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

SORRY  XODFTAIV  DAM 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

WSXDELL 

.05 

.06 

.04 

.03 

.02 

.01 

.21 

WIHCHESTER 

-    -    - 

-    -    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

-    -    - 

- 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.03 

.05 

.10 

.10   .18 

.18 

.07 

.02 

.73 

PROTIDEJtCE  WB  AIRPORT 

.02 

.06 

.07 

.08   .09 

.08 

.08 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.80 

PROTIDEHCE  WB  CITY 

.05 

.09 

.10   .11 

.14 

.14 

.06 

.08 

.03 

.02 

.82 

WOONSOCKBT 

• 

• 

• 

«     * 

* 

« 

* 

• 

« 

« 

.60 

.60 

TERaONT 

SUBSBDRC  STATION  // 

.01   .01 

.03 

.02 

.07 

-19th- 

CONNECTICUT 

BLOOIIFIELD 

.03 

.07 

.08   .06 

.04 

.04 

.02 

.01 

.01 

.36 

KAINE 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

lASTPORT  WB  CITY 

.01   .01 

.01 

.01 

.01   .01 

.06 

HODLTON  AIRPORT  6 

•     .06   » 

•    «    * 

•     .02 

■rarOKD  1  SSE 

-     _     _ 

-    -    - 

. 

-20th- 

MAINE 

rOBT  EENT 

.01   .01   .01 

.01 

-21 

st- 

.04 

MAIIIE 

BETEEL 

-     _     _ 

- 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

- 

- 

. 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 

.02 

.04 

.02 

.01 

.09 

CLAYTON  I.ArP 

_     _     _ 

_     _     _ 

_     _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

-     _     _ 

-    _    _ 

KASTPORT  WB  CITY 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.08 

QtAND  LAO  STREAM 

.01 

.01 

.01 

.05 

.08 

HODLTON  AIRPORT  6 

• 

« 

«     * 

« 

.02 

• 

♦ 

• 

* 

•     .03   • 

«     «     • 

BOOLTON  1  NE 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01   .01 

.09 

mLLINOCEET  AIRPORT 

.01   .02 

.01 

.06 

.01 

.02 

_ 

_ 

-     -     - 

-     -    _ 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.10 

■UirORD  1  SSE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW  HAHPSaiRS 

niANXLIN  PALLS  DAM 

.01 

.01   .01 

.03 

LINCOLN  1  NW  ,'/ 

.04 

.04 

' 

.08 

■OCNT  WASHINGTON  WB 

.02 

.03 

.03 

.02   .02 

.01 

.01   .01 

.15 

PINOAM  NOTCH 

.01 

.01 

.01 

.03 

VERMONT 

CflBIllTB  // 

.02 

.01 

.03 

BKaCATE  FALLS  // 

.02 

.01 

.03 

JONTPELIER  6 

• 

*   •   > 

•     .01 

■ORRISVILLE 

.04 

.04 

,00 

aAINT  JCMNSBURY 

.01 

.03 

.01 

-22 

d- 

.05 

CONNECTICUT 

■OODOS  RESERVOIR 

.01   .01 

.02 

■OBFOLI  2  SW  // 

.02 

.02 

MAINE 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

WBT  KENT 

.01 

.01 

BODLTON  AIRPORT  6 

•     .03 

HOOLTON  1  NE 

.01   .01 

.02 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01   .01 

.03 

ROCKLAND 

.02 

.02 

SODTB  ANDOTEB 

.01   .01 

.02 

SDHDAY  RIVER 

.01 

.01 

S««  r«fer«nc*  notaa  foUowtng  Station  Ind*x. 
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Table  4-CoDtinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENCLANO 
HARCH   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Stahon 

3 

J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

' 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

(lASSACmiSETTS 

KNIGHTVILLE  DAH 

.02 

.02 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01   .02   .07 

.10 

WASHINGTON 

.02   .03 

.05 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

•    *    • 

NEW  EAHPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

FRANKLIN  FALLS  DAU 

.01 

.01 

HANOVER 

.01 

.01 

LANDAFF 

.01   .01 

.02 

PINKHAH  NOTCH 

.01 

.01 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

WARREN  1  SE  // 

.03 

.03 

VERMONT 

CORINTH  // 

.01 

.01 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

MANCHESTER 

.01   .02 

.03 

HONTPELIER  6 

* 

*    •    * 

NORTHFIELD  NORWICH  ONIV 

.01 

.01 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.01 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

TYSON 

.01   .05 

.06 

- 

-23d- 

CONNECTICDT 

BLOOMFIELD 

.03 

.04 

.08 

.10 

.14 

.07 

.46 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.03 

.16 

.10 

.12 

.08 

.52 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.03 

.18 

.10 

.20 

.14 

.06 

.73 

HARTFORD 

.01 

.03 

.06 

.10 

.12 

.06 

.38 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.02 

.04 

.07 

.09 

.09 

.01 

.32 

JEWETT  CITY 

.02 

.04 

.05 

.20 

.10 

.19 

.24 

.27 

.01 

1.12 

MOODDS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.02 

.03 

.13 

.21 

.15 

.23 

.08 

.05 

.02 

.94 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.11 

.13 

.13 

.10 

.01 

.52 

NEWINGTON 

.01 

.04 

.12 

.08 

.10 

.07 

.01 

.43 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.10 

.28 

.16 

.02 

.69 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.03 

.01 

.03 

.09 

.10 

.15 

.18 

.18 

.02 

.80 

ROCKVILLE 

.04 

.03 

.03 

.05 

.16 

.04 

.01 

.36 

STORRS  // 

.01 

.04 

.12 

.15 

.10 

.09 

.02 

.53 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.30 

• 

* 

* 

• 

* 

.20 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.05 

.01 

.18 

.14 

.03 

.04 

.58 

BETHEL 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.03 

.06 

.06 

.03 

.03 

.02 

.04 

.01 

. 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.03 

.04 

.05 

.06 

.08 

.12 

.12 

.05   .03   .02 

.01 

.70 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.04 

.05 

.04 

.05 

.01 

.01 

.02 

.05 

.10 

.10 

.07 

.09 

.09 

.02 

.01 

.77 

EASTPORT  WB  CITY 

. 

.01 

.02 

.02 

.07 

.04 

.01 

.02 

.01 

.04 

.04   .11   .01 

.40 

EUSTIS 

.03 

.02 

.03 

.01 

.02 

.09 

.07 

.01 

.03 

.02 

.33 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.07   .05 

.05 

.06 

.06 

.08 

.07 

.08 

.08 

.04 

.01   .01   .01 

.76 

GILEAD 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.15 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.05 

.05 

.01 

.02 

.02 

.05 

.13 

.05 

.10 

.09   .01 

.60 

GREENVILLE 

.02 

.04 

.01 

.05 

.02 

.05 

.06 

.06 

.06 

.08 

.01 

.46 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

• 

« 

* 

* 

.16 

* 

• 

• 

* 

* 

.10 

♦ 

♦     *     ♦ 

»     .13 

HOULTON  1  NE 

.01 

.01 

.01 

.09 

.03 

.03 

.01 

.02 

.02 

.04 

.05 

.05 

.08   .01   .01 

.47 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.06 

.07 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.05 

.10 

.10 

.09 

.06 

.12 

.01 

.78 

MILTON 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

.08 

.07 

.05 

.04 

.05 

.01 

.40 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.07 

.02 

.02 

.28 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.04 

.07 

.09 

.07 

.01 

.38 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.01 

.14 

.25 

.13 

,05 

.01 

.69 

ROCKLAND 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.07 

.06 

.12 

.13 

.03 

.06 

.03 

.60 

ROXBUHY 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.03 

.05   .02 

.23 

RUMFORD  1  SSE 

.01 

.01 

.01 

.03 

.09 

.05 

.06 

.02 

.04 

.01 

.33 

SKOWHEGAN 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.04 

.09 

.12 

.09 

.06 

.09 

.01 

.59 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.03 

.05 

.02 

.01 

.02 

.04 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.30 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.03 

.01 

.01 

.06 

.05 

.03 

.03 

.13 

.01 

.14 

.01 

.52 

SUNDAY  RIVER 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.12 

SWANS  FALLS 

.05 

.03 

.02 

.01 

.02 

.04 

.10 

.05 

.10 

.05 

.02 

.06 

.05 

.60 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.02 

.06 

.05 

.10 

.11 

.16 

.03 

.54 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.03 

.05 

.03 

.12 

.15 

.10 

.02 

.52 

BLUE  HILL  // 

.06 

.14 

.13 

.09 

.08 

.50 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.08 

.11 

.04 

.12 

.36 

CAMBRIDGE 

* 

* 

* 

« 

• 

* 

« 

* 

• 

* 

« 

* 

• 

* 

* 

•    *    * 

•     .40 

.40 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.03 

.05 

.05 

.10 

.11 

.16 

.13 

.65 

HTANNIS  1  E 

.01 

.05 

.12 

.02 

.01 

.02 

.23 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.07 

.22 

.06 

.44 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.03 

.02 

. 05  1  .04 

.10 

.06 

.23 

.01 

.55 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

) 

.03 

.01 

.04 

NEW  BEDFORD 

!  .03 

.03 

.11 

.42 

.14 

.14 

.22 

.17 

.96 

NORTH  TRURO 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.09 

.03 

.25 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.05 

.01 

.01 

.12 

.08 

.01 

.06 

.06 

.10 

.01 

.51 

ROCKPOHT  1  ESE  // 

.06 

.06 

.01 

.04 

.01 

.18 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.29 

STATE  FARM 

.10 

.06 

.10 

.08 

.12 

.17 

.01 

.64 

STERLING  3  NW 

.01 

.03 

.04 

.11 

.14 

.04 

.01 

.01 

.39 

WASHINGTON 

.04 

.03 

.03 

.05 

.10 

.02 

.06 

.07 

.08 

.01 

.01 

.50 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.02 

.03 

.02 

.11 

.12 

.10 

.41 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.01 

« 

« 

* 

* 

* 

.38 

* 

* 

• 

* 

« 

.27 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

« 

« 

• 

.39 

* 

* 

« 

* 

« 

.35 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

* 

* 

.23 

« 

• 

• 

* 

* 

.24 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.03 

.02 

.03 

.10 

.05 

.05 

.02 

.30 

BRISTOL  // 

.03 

.01 

.03 

.03 

.07 

.03 

.02 

.01 

.23 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.06 

.09 

.10 

.03 

.29 

DURHAM 

.01 

.08 

.14 

.18 

.03 

.04 

.48 

EBBOL 

.01 

.04 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.05 

.04 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01   .01   .01 

.01 

.48 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.03 

.02 

.01 

.03 

.03 

.09 

.03 

.03 

.02 

.29 

GORHAll 

.01 

.01 
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TabI*  4-Contuiu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NET  ENGLAND 
lUBCB   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Statioo 

3 

) 

3 

1     1 

2 

3 

4 

s  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5         6 

1 

7         8 

9 

10 

11 

12 

H 

HANOTER 

.02 

.03 

.05 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.19 

BILLSBOBO  2   W 

.05 

.08 

.07 

.02 

.22 

LAKDATF 

.02 

.01 

.05 

.03 

.02 

.02 

.15 

LEBAKON  AIRPORT  6 

• 

* 

• 

• 

• 

.10 

* 

« 

* 

• 

• 

.01 

LIllCOLJI   1    (TW   // 

.07 

.06 

.04 

.01 

.02 

.05 

.22 

.05 

.08 

.06 

.04 

.09 

.01 

.02 

.03 

.85 

MOWT   TASBINGTON   WB 

.03 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

.03 

.04 

.08 

.07 

.08 

.05 

.02 

.04      .04 

.03      .03      .02 

.69 

NASEDA    1    XE 

.01 

.07 

.12 

.10 

.03 

.33 

KEW   DDRHAll 

.01 

.01 

.01 

.02 

.11 

.10 

.11 

.07 

.01 

.01 

.46 

PINEEAM  NOTCH 

.02 

.05 

.05 

.03 

.03 

.04 

.10 

.15 

.02 

.10 

.05 

.05 

.04 

.01 

.01      .01 

.76 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.04 

.06 

.03 

.02 

.02 

.03 

.08 

.06 

.07 

.04 

.02 

.03      .06 

.01      .02 

.59 

SURRV  MOtlNTAIN  DAK 

.02 

.01 

.04 

.02 

.06 

.09 

.05 

.01 

.30 

WARREN   1    SE   // 

.03 

.01 

.07 

.13 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02      .01 

.42 

TENDELL 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.08 

imCBESTER 

.01 

.02 

.02 

.03 

.05 

.10 

.12 

.06 

.41 

RHGOE    ISLAND 

RIM-.S   ISLAND  IB  C  ITT 

.01 

.02 

.07 

.12 

.23 

.29 

.26 

.07 

.01 

1.08 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.16 

.11 

.19 

.11 

.01 

.01 

.61 

PROVIDENCE   WB  CITY 

.01 

.01 

.07 

.11 

.07 

.15 

.15 

.01 

.58 

WOONSOCEET 

.01 

.05 

.01 

.08 

.10 

.10 

.10 

.08 

.02 

.55 

VERNONT 

BDBLZNGTON  WB   AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

CQBINTB   // 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.04 

.01 

.06 

.03 

.05      .01 

.02 

.01 

.01 

.34 

GRAITON 

.01 

.02 

.04 

.02 

.04 

.01 

.14 

EIGBGATE  FALLS  // 

.04 

.02 

.01 

.01 

.05 

.01 

.04 

.01 

.02 

.21 

LTMAN  FALLS   // 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

.04 

.06 

.01 

.02 

.01      .01 

.35 

MANUHiiSTEB 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

.03 

.02 

.04 

.03 

.22 

lONTPELIER  6 

• 

.02 

« 

* 

« 

« 

• 

.03 

• 

* 

* 

* 

* 

.04      • 

«           •           • 

•           .01 

■OBBISVILLE 

.03 

.01 

.03 

.02 

.04 

.06 

.01 

.04 

.24 

NEWPORT  // 

.01 

.07 

.08 

N08THFIELD  NORWICB  UNIV 

.05 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.14 

SAINT  JOBNSBURT 

.01 

.01 

.06 

.01 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

.21 

SEAR5BDRG   STATION  // 

.04 

.05 

.02 

.03 

.04 

.02 

.05 

.08 

.05 

.02 

.02 

.42 

5T0CIBRIDGE 

.04 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02      .02 

.02 

.26 

TOWNSHEND  2   S 

.01 

.02 

.03 

.06 

TTSOK 

.01 

.01 

.02 

.01 

.10 

- 

-25 

th- 

.15 

CONNECTICUT 

BanXSEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.08 

.01 

.10 

.01 

.01 

■OOOUS   RESERVOIR 

.01 

.01 

in  BAVEN  WB  AIRPORT 

.05 

.02 

.07 

IKBrOLK  2   SW   // 

.01 

.01 

MAINE 

AOGOSTA  WB  AIRPORT 

.03 

.04 

.01 

.04 

.12 

.04 

.03 

.08 

.15 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.03 

KASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

BDSTIS 

.03 

.03 

.06 

CILEAD 

.04      .07 

.01 

.03 

.15 

GRAND  LAfTE   STREAM 

.01 

.12 

.01 

.14 

(aOENVILLE 

.02 

.05 

.02 

.09 

aODLTON  AIRPORT  6 

* 

♦ 

• 

• 

•ILLINOCKET   AIRPORT 

.04 

.10 

.09 

.02 

.25 

■ILTON 

.05 

.03 

.08 

.16 

NCBTB  ANDOVER 

.02 

.02 

OLD  TOWN  AIRPCmr 

.02 

.10 

.06 

.18 

PORTLAND  WB   AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

ROCKLAND 

.01 

.01 

RDHFORD   1   SSE 

.03 

.02 

.01 

.06 

8K0WBEGAN 

.09 

.01 

.04 

.03 

.17 

SDNDAT  RIVER 

.02 

.01 

.06 

.09 

MASSACHUSETTS 

BIRCH  BILL  DAM 

.02 

.02 

NEW   BEDFORD 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.10 

.10 

SALEM  AIR   STATION  6 

« 

• 

* 

« 

lOtCESTER  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

« 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKTATER  DAM 

.01       .  01 

.05 

.02 

.09 

BRISTOL  // 

.02      .06 

.01 

.02 

.01 

.12 

nsoL 

.02 

.02 

rUNXLIN  FALLS  DAM 

.05 

.01 

.01 

.07 

.03      .05 

.06 

.14 

.02 

.01 

.01 

.04 

HILLSBORO  2   T 

.01 

.02 

.03 

LAMDATF 

.01 

.04 

.05 

LINCOLN   1   NW   // 

.01      .01 

.01 

.03 

■OUNT  WASniNGTON  WB 

.12      .02 

.02 

.02 

.08 

.26 

PINEBAM   NOTCH 

.11      .04 

.02 

.14 

.31 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01      .01 

.01 

.03 

■VRRT  MOUNTAIN  DAM 

.03 

.03 

fABREN   :    SE   // 

.02 

.02 

.04 

lENDELL 

.02 

.01 

.03 

WINCHESTER 

.01 

.01 

RHODE    ISLAND 

BLOCK   ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

OBAITON 

.01 

.03 

.04 

.04 

.12 

LTIUN  FALLS   // 

.01 

.04 

.05 

lUNCHESTER 

.03 

.05 

.01 

.09 

MONTPELIER  6 

• 

• 

• 

• 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAXD 
lUBCH  ]949 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hoiu  ending 


10        U        12 


NORTHFIELD  NORWICH  DUIT 
SAINT  JOHNSBURT 
SEABSBURG  STATION  // 
STOCEBRIDGE 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
JElfETT  CITY 
HOODUS  RESERVOIR 
NORFOLK  2  SW  // 


MAIHE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 

EASTPORT  WB  CITY 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HOBLTON  AIRPORT  6 

HOOLTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND 

SOUTH  WEST  HARBOR 


MASSACHUSETTS 

BIRCH  BILL  DAJI 
H7ANNIS  1  E 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
ROCKPORT  1  ESE  // 
SALEU  AIR  STATION  6 
WASHINGTON 
WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW  HAHPSHIBE 

CONCORD  WB  AIRPORT 
HILLSBORO  2  W 
LINCOLN  1  NW  // 
NEW  DURHAM 
WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  CITT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 

GRAFTON 
MONTPELIER  6 
SEARSBURG  STATION  // 
TYSON 


COHNECTICBT 
BBIOGEPORT  WB  AIRPORT 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HODLTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
RUM70RD  1  SSE 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WASHINGTON 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

ERROL 

GORHAM 

BANOVEB 

HILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 


BURLINGTON  WB  AIRPORT 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 


.01 
.05 


-26th- 


.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

* 

.02 
.01 
.08 

.01 

.02 

.04 

.01 

.07 

.01 

.03 

.02 

10 

.03 

.04 

.16 

01 

10 

* 

* 

« 

.02 

.01 

.02 
.01 
.01 
.01 
.02 


.02      .10      .03 
.01      .01 


.01      .01      .02 
•  .04 

.03 


-27th- 


.02 

.01      .01 


.01 
.08 


*  «  * 


.02      .05 
.01      .05 


.01      .01      .02 
.03      .07      .13 


.05      .05      .01 


.10 
.23 


.02 
.08 


.21 
.04 


.10 
.03 


.12 
.04 


.03      .02 
.01 


.03 

.03 

02 

.03 

.01 

.02 

.01 

01 

.01 

04 

.05 

.10 

01 

02 

01 

.03 

03 

.16 

.04 
.06 
.05 

03 

.01 

• 

« 

.09 
.08 
.02 

24 

.11 

.04 

.13      .02 
.04      .01 


S«a  reisranoe  notaa  foUowingi  Station  Index. 
-   84   - 


Table  4-Continuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


lirw  ENGLAND 
MARCH  1949 


A.  M.  Houx  ending 


P.  M.  Houi  ending 


LTHAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MOKTPELIER  6 

MOBRISTILLE 

KEVP08T  // 

NORTRFIELO  NORIICB  UNIT 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TTSON 


MAINE 

AOGUSTA  VB  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOl'  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EDSTIS 

FORT  KENT 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HODLTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOTER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROXBURY 

SOOTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RITER 

SWANS  FALLS 


MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 


NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

BRISTOL  /  ' 

CONCORD   WB  AIRPORT 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GOBHAM 

EANOTER 

aiLLSBORO  2  W 

LEBANON  AIRPOBT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MODNT  WASHINGTON  WB 

MEW  DURHAM 

PIMKHAM  NOTCH 

PITTSBDHC  RESERVOIR  // 

WAU»  1  SE  // 

1KM>KM. 


VERMONT 

BIGBCATE  FALLS  // 
LTMAN  FALLS  // 
MOKTPELIER  6 
MORBISVILLE 
NEWPORT  // 

SEARSBURG  STATION  // 
STOCIBRIDGE 
TTSOM 


HKW  HAMPSHIRE 

BRISTOL  // 

KIROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORHAM 

HANOVER 

BILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

NEW  DURHAM 

PINEHAM  NOTCH 

lARBEN  1  SE  // 


VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

BIGBGATE  FALLS  // 

LTMAN  FALLS  // 

■ONTPELIER  6 

■ORHISVILLE 

KEWPORT  // 

MORTEFIELD  NORWICH  DNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

STOCKBRIDGE 


MAINE 

AOGUSTA  WB  AIRPORT 

GILEAD 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 


.03 
.02 


.02 
.01 


.05 
.02 


.03 
.02 
.02 


.03 
.01 


.03 
.03 
.03 
.06 


.01 
.05 


01 

.01 

03 

.01 

.25 

.01 

02 

.01 

13 

.11 

04 

.02 

06 

.02 

.01 
.01      .02      .01 


.01 
.02      • 


.01 
.03 


.01 
.01 
.02 


.02      .01 
.07      .08 


-28th- 


.02 

.01 
.02 


.01 
.02 


.02 
.01 


.01 

.05 


.02 

.01 

01 

.01 

.02 

.01 

05 

.06 

.01 

.01 

.01 

02 

.05 

.03 

08 

.03 

.10 

« 

06 

.01 

14 

.08 

.04 

01 

.01 

12 

.04 

01 

.02 

.01 

09 

*  «  * 


.01       .01 
.06 


.04      .02      .01 


.02      .01 

.02      .01 
.01       .01 


-29th- 


.01       .02      .02 


-30th- 


.02 
.01 
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.15 

.06 

.01 

.04 

.49 

.05 

.01 

.01 

.01 

.15 

.02 

.01 

.10 

.01 

.02 

.04 
.08 

.01 
.02 


.04       .02      .02 


.01 
.01 
.03 
.01 


.04 
.02 


.03 
.01 

.02 
.07 
.01 


.02 
.04 


.09 

.09 

.08 

.02 

.03 

.01 

.05 

.06 

.09 

.01 

.04 

.06 

• 

• 

• 

.04 

.06 

.09 

.01 

.04 

.06 

.02 

.07 

.05 

.01 

.03 

.02 

.04 

.04 

.04 

Table  4-Coatinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEir  ENGLAND 
HABCB  1949 


A.  M.  Hour  ending 


8-9    10    11    12 


P.  M.  Houx  ending 


PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 


NEW  HAMPSHIRE 

BRISTOL  // 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAU 

GORHAM 

BANOVER 

LANDAFF 

LEBANON 

LINCOLN 


.02 
.05 


.03 
.01 


.01 

.05  .02 

.03  .02 

.03  .02 


IRPORT  6 

NW  // 
MOUNT  WASHINGTON  WB 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
WARREN  1  SE  // 


VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

HIGHGATE  FALLS  // 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NOETHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW  // 


MASSACHUSETTS 


NANTUCKET  WB  AIRPORT 
WASHINGTON 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
FORT  ADAMS 


.07 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.05 

.01 

.04 

.06 

.03 

.01 

• 

.25 

* 

« 

* 

* 

.06 

.08 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.02 

.03 

OS 

.05 

05 

.03 

01 

.11 

04 

.06 

04 

.01 

05 

.02 

03 

.04 

.01 
.02 


-31st- 


.01      .01      .05 
.04      .03 

.01      .04 


.01 
.01 


.01 

.01      .01 


.08 
.19 
.07 


.10 
.05 
.06 
.05 
.10 


.18 
.11 
.08 
.03 
.13 


.11 
.10 
.01 

.10 
.05 
.12 
.09 


.12 
.11 
.13 
.02 


.02 
.04 
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Tables 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
MARCH  1949 

Stabon 

Da7  of  month 

1 

1 

I 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1  12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAINE 

1 

ADGOSTA  n   AIRPORT 

MAX 

MIN 

31 
23 

36 
19 

36 
14 

34 
13 

41 
22 

41 
27 

29 
13 

33 
8 

45 
25 

40 
31 

36   32 
30   20 

29 

14 

41 
21 

38 
20 

26 
12 

34 
10 

33 
18 

23 
10 

30 
7 

41 
12 

42 
27 

47 
33 

50 
33 

47 
29 

61 
35 

49 
39 

57 
39 

51 
34 

49 
32 

50 
29 

39.7 
22.5 

BAR  HARBOR 

MAX 

■IN 

32 
26 

38 
23 

40 
18 

39 
16 

43 
24 

49 
37 

38 
21 

30 
18 

41 
22 

42 
28 

40   36 
31   29 

39 
18 

43 
19 

43 
30 

38 
18 

37 
18 

37 
20 

32 
18 

30 
11 

39 
10 

44 

31 

50 
31 

54 
37 

52 
27 

49 
32 

49 
37 

61 
37 

55 

36 

51 
34 

52 
29 

42.7 
25.4 

BELTAST 

MAX 

■IN 

33 
24 

40 
22 

41   34 

12  :  s 

43 

15 

43 
30 

37 
20 

28 
11 

46 
26 

42 
27 

40   34 
32  28 

35 
16 

45 
18 

41 
21 

35 
17 

37 
10 

34 
14 

30 
16 

33 
8 

38 

5 

44 

28 

49 
32 

54 

30 

49 
24 

50 
33 

45 
34 

60 
37 

S3 
35 

SO 
34 

52 
29 

41.8 
22.4 

CARIBOO  WB  AIRPflBT 

MAX 

■  IN 

30 
17 

23 
9 

1  23  ;  29 

36 
14 

35 
8 

14 
-  2 

27 
-10 

40 
18 

35 
27 

32   31 
26   18 

24 
15 

32 
13 

32 
9 

19 
5 

25 
2 

30 

7 

20 
5 

23 
-  3 

25 
5 

33 
17 

44 

27 

39 
25 

40 
19 

tl 

40 
29 

46 
32 

38 
24 

31 
21 

32 
20 

31.5 
13.6 

CORINNA 

■AX 

■IN 

34 
24 

37 

21 

'  42  '  45 
20   21 

38 
10 

41 
IS 

35 

5 

34 
2 

40 

5 

38 

4 

37   36 
20   10 

38 

39 
15 

45 

21 

35 
10 

36 
5 

36 
8 

37 
5 

35 
3 

31 
9 

39 
15 

45 
20 

50 
28 

51 
25 

45 
26 

40 
15 

49 
22 

40 

14 

50 
18 

S3 

19 

40.4 
14.3 

EASTPOHT  WB  CITT 

■AX 

MIN 

29 

25 

35 
24 

33   32 
17   15 

41 
27 

46 

26 

26 
18 

28 
18 

34 
26 

36 
31 

34   33 
31   2S 

30 
18 

40 
21 

40 
28 

29 
16 

33 
18 

35 
24 

29 
12 

29 
10 

37 
20 

47 
39 

39 
32 

50 
36 

44 

32 

44 
36 

42 
34 

58 
38 

48 
34 

46 
32 

47 
28 

37.9 
25.5 

EAST  SAIIGISTILLE  2  E 

MAX 
■  IN 

32 

24 

45 
18 

35   37 
10    7 

37 
19 

37 
30 

42 
12 

35 
-  4 

50 
18 

41 
25 

36   46 
28   24 

34 

14 

38 
16 

42 
17 

28 
8 

32 
5 

33 
2 

31 
12 

29 
7 

28 

7 

39 
25 

47 
32 

48 
32 

46 
25 

58 
32 

56 
34 

52 
36 

47 

29 

43 
29 

46 
24 

40.3 
19.3 

EAST  imTBROP 

■AX 
■IN 

32 
24 

37 
21 

38 

1 

36 
-  2 

43 
12 

43 
30 

37   36 
20   10 

48 
24 

46 
24 

42   35 
30   28 

31 

14 

41 
22 

41 
20 

36 
14 

34 

4 

32 
10 

30 
10 

31 
0 

40 
4 

44 

28 

48 
34 

51 
30 

50 
24 

54 
32 

54 
35 

58 
38 

53 
35 

52 
32 

52 
28 

42.1 
20.5 

rARMINGTOll 

■AX 
■» 

33 
25 

37 
23 

38 
10 

40 

1 

43 
15 

38 
28 

35   39 
20    0 

52 
IS 

43 
26 

40   35 
31  ,  25 

29 

15 

43 
23 

40 
22 

27 
14 

35 
6 

37 
5 

30 
12 

38 
5 

33 
8 

43 
23 

44 
33 

54 
33 

48 
20 

65 
32 

SO 
35 

56 
36 

71 
34 

47 
33 

50 
25 

42.4 
20.4 

FORT  nSNT  1  B 

■AZ 

■IR 

30 
12 

24 

12 

25 
2 

35 
-16 

38 
6 

36 
16 

M 

35 
-19 

46 

4 

37 
26 

33   29 
25   23 

31 
16 

36 
14 

35 
12 

22 
2 

31 
-  3 

33 
-  3 

24 
6 

27 

-  1 

27 
0 

33 

14 

46 
27 

47 
28 

43 
13 

49 
33 

43 
24 

45 
35 

40 
24 

35 
16 

34 

24 

34.4 
11.8 

GARDINER 

■AZ 

■m 

32 
23 

39 
22 

41 
3 

38 
0 

44 

21 

43 
32 

36 
20 

34 
8 

47 
23 

43 
25 

41   34 
32   28 

34 
IS 

43 
20 

41 
31 

34 
15 

35 
9 

33 
19 

29 

13 

33 

4 

41 
15 

42 
29 

46 
32 

50 
30 

47 
24 

63 
34 

55 
39 

59 
40 

S3 
32 

SO 
34 

45 
30 

42.1 
22.6 

CRISNTILLE 

■AX 

■IN 

29 
20 

29 
5 

31 

37 
-10 

36 
18 

34 
14 

22 

4 

31 
-  2 

44 

15 

38 
26 

34   29 
26  ,  12 

24 
12 

37 
14 

34 

13 

23 

5 

30 

-  4 

34 
-  2 

24 
5 

32 
0 

28 
0 

38 
25 

47 
31 

44 

24 

49 
19 

58 
31 

44 

32 

52 
33 

43 
28 

38 
25 

47 
22 

36.1 
14.3 

HOCLTON  AIRPORT 

MAX 

■IN 

27 
16 

29 
12 

30   35 

-  6  -11 

37 
15 

36 
14 

17 
-  5 

24 

-12 

39 
21 

38 
25 

35   35 
29   17 

24 
15 

34 
13 

33 
15 

23 
9 

30 
9 

i 

24 
8 

26 
-  1 

34 

1 

35 
23 

47 
29 

47 
21 

41 
15 

56 
29 

40 
29 

51 
35 

45 
25 

40 
22 

38 
25 

35.0 
14.4 

BOOLTON  1  NE 

■AX 

MIN 

31 
17 

32 
14 

35   34 
9-8 

34 
20 

34 
23 

34 
8 

26 
-17 

40 
20 

40 
24 

34   34 
24   22 

32 
18 

35 
17 

32 
12 

29 
8 

34 
10 

33 
13 

29 
12 

28 
14 

30 

12 

35 
19 

49 
27 

49 

31 

48 
32 

55 
30 

52 
33 

52 
35 

45 
25 

45 
24 

38 
26 

37.4 
17.9 

JONESBORO 

MAX 

>IH 

2S 
14 

35 
9 

35 
8 

35 
21 

40 
34 

44 
19 

22 

14 

29 
20 

29 
20 

35 
17 

41   31 
21  1  29 

32 
16 

32 
18 

41 
21 

35 
14 

31 
12 

36 
17 

35 
17 

28 
0 

29 
12 

36 
21 

43 
32 

47 
32 

52 
27 

49 
32 

45 
37 

47 
37 

60 
34 

52 
30 

51 
25 

38.1 
21.3 

LEflSTON 

■AX 

■m 

32 
25 

35 
23 

36 

21 

36 
11 

46 
26 

40 
28 

33 
16 

36 
12 

50 
25 

41 
31 

35   32 
32   21 

28 
17 

41 
25 

37 
22 

26 
18 

34 
12 

31 
18 

23 
13 

31 
12 

42 
13 

41 
20 

49 
33 

50 
31 

47 
27 

61 
34 

48 
40 

56 
40 

SO 
36 

46 
35 

47 
32 

40.0 

24.2 

Mioiaoa 

■AX 
■IR 

33 
25 

36 
22 

36 

8 

'I 

41 
13 

36 
28 

34 

18 

39 
6 

50 

14 

45 
25 

43   36 
30   26 

31 
14 

41 
14 

41 
21 

30 
12 

35 
6 

35 
6 

35 
12 

32 

4 

30 
9 

44 

22 

45 
34 

51 
31 

45 
20 

60 
30 

49 
34 

56 
35 

50 
32 

46 
32 

48 
26 

41.0 
19.7 

■ILLINOCXST 

■AZ 

■IR 

33 
23 

35 
20 

37 
12 

39 

-  1 

35 
17 

35 
27 

29 
10 

30 
-  8 

43 
21 

39 
23 

36  1  31 
29  1  24 

27 

14 

38 
18 

37 
20 

27 
8 

32 
5 

33 

1 

26 
12 

28 

7 

27 
10 

35 
25 

48 
31 

50 
32 

50 
21 

60 
32 

52 
32 

55 
35 

47 
30 

44 

29 

49 
24 

38.3 
18.8 

■ILLIROCEST  AIRPORT 

■AX 

■IN 

29 
23 

33 
16 

35 
10 

38 

-  4 

36 
14 

35 
15 

24 
3 

31 
-10 

43 
22 

39 
30 

34   31 
30   18 

26 
15 

38 
18 

34 
20 

25 
8 

31 

4 

33 
-  2 

25 
10 

28 
70 

28 
9 

36 
26 

47 
31 

49 
30 

48 
21 

58 
32 

43 
32 

53 
36 

45 
29 

44 

30 

47 
25 

37.0 
19.7 

ULLIIIOCEST  DAM 

■AX 

MIN 

38 
14 

31 

16 

32   35 
-  2-15 

35 
-10 

38 
20 

34 

1 

24 
-20 

33 
-18 

45 
9 

37   31 
26   24 

29 
12 

23 
12 

34 
12 

33 
0 

22 
-  2 

31 
-  7 

32 
-  3 

25 
-  4 

26 
0 

28 
9 

37 
26 

46 
28 

47 

15 

48 
18 

49 
25 

43 
29 

46 
29 

43 
19 

40 
20 

35.3 
9.1 

■OBTB  BRIDGTOR 

MAX 

■IN 

35 
25 

36 
22 

37   38 
20    7 

47 
19 

46 
32 

35 
21 

44 

4 

56 
16 

44 

28 

38   33 
31   24 

34 
8 

46 
22 

39 
25 

11 

34 
6 

i 

27 
11 

34 
-  2 

45 
8 

43 
27 

47 
33 

54 
33 

46 
24 

65 
31 

57 
39 

57 
36 

S3 
35 

48 
34 

51 
30 

42.8 
21.6 

OLD  TO»N 

MAX 

MIN 

36 
25 

38 
22 

39   38 
9    7 

40 
21 

42 
32 

35 
16 

27 

7 

44 

26 

44 

24 

42   34 
31   29 

35 
18 

44 

20 

42 
26 

33 

16 

37 

13 

37 
16 

30 
12 

32 
9 

45 

12 

50 
35 

53 
36 

52 
27 

48 
22 

52 
34 

50 
34 

58 
34 

51 
36 

49 
34 

50 
29 

42.2 
23.0 

am  ton  airp(st 

MAX 

■IR 

29 
23 

36 
13 

38   35 
2,-3 

40 
12 

41 
22 

25 
11 

27 

4 

42 
24 

44 

25 

34   33 
30   20 

32 
16 

42 
18 

38 
23 

27 
14 

35 
9 

36 
8 

27 

7 

30 

1 

34 

46 
27 

50 
36 

52 
26 

51 
19 

S3 
32 

52 
31 

57 
37 

49 
29 

47 
28 

SO 
26 

39.7 
18.5 

FOBTIJtIfD 

■AX 

■IN 

33 
25 

41 
24 

42   36 
20   20 

50 
30 

50 
30 

36 
20 

36 
15 

SO 
28 

43 
34 

37   34 
33   22 

34 

18 

45 
25 

44 

25 

33 
19 

39 
20 

34 
25 

29 
16 

30 
12 

44 
23 

41 

32 

52 
37 

55 
36 

44 

35 

56 
40 

50 
40 

62 
41 

58 
39 

55 
36 

54 
34 

43.5 
27.7 

POKTLUID   WB  AIRPORT 

MAX 
■IR 

33 
25 

40 
23 

40   35 

12    9 

49 
28 

50 
30 

11 

35 
14 

48 
27 

42 
32 

36   33 
32   20 

32 
16 

44 

8 

41 
22 

31 
15 

37 
10 

34 
19 

26 
6 

29 

4 

43 
13 

40 
30 

52 
36 

54 
30 

44 
26 

69 
39 

49 
40 

60 
39 

58 
39 

53 
34 

53 
29 

42.7 
23.7 

pmrTiss 

■AX 

■IR 

28 
16 

32 
10 

35   36 
-2-4 

37 
15 

40 
20 

32 
6 

28 
-  5 

36 
14 

39 
10 

36   32 
23   24 

26 
10 

22 
10 

38 
16 

28 

* 

-. 

34 
8 

27 

7 

28 
-  1 

38 
21 

47 
26 

42 
24 

47 
27 

52 
27 

SO 
28 

56 
32 

50 
34 

46 
30 

42 
22 

44 

24 

37.4 
15.5 

PnSQCE  ISLE 

■AX 
■  IN 

29 
13 

26 
15 

27   30 
0-7 

36 
12 

48 
IS 

20 
2 

25 
-16 

39 

IS 

36 
21 

34   31 
25   25 

27 
15 

35 
15 

33 
16 

26 
6 

29 

7 

34 
8 

28 
11 

26 

1 

26 

6 

32 
20 

45 
27 

45 
30 

46 
19 

56 
31 

54 

30 

52 
34 

59 
25 

55 
21 

47 
21 

36.6 
14.9 

(IPOGEMUS  DAM 

■AZ 
■IR 

35 
-8 

30 
16 

33   34 

-  9;-10 

37 
-10 

38 
22 

34 

5 

23 
-13 

33 
-12 

46 

7 

37   35 
29   23 

24 
9 

21 
13 

35 
19 

32 
5 

21 
3 

30 
4 

32 
6 

23 
-  2 

25 
3 

27 

15 

36 
26 

45 
25 

48 
19 

48 
23 

54 
30 

49 
33 

50 
27 

41 
27 

40 
20 

35.4 
11.1 

■OCn.AMD 

■AZ 
■IR 

31 
24 

38 
21 

39   38 
13   13 

43 
22 

42 
32 

35 
21 

30 
13 

45 
26 

43 

31 

39   35 
30   23 

34 
13 

43 
15 

45 
24 

32 
16 

38 

IS 

35 

IS 

30 

14 

32 
5 

39 
11 

42 
32 

47 
34 

53 
33 

46 
26 

48 
35 

46 
38 

64 
37 

11 

52 
34 

54 

25 

42.4 
23.4 

nmroao  3  sw 

■AX 

■IR 

34 

24 

32 
17 

35   36 
14    3 

45 
15 

40 
20 

30 
-  1 

41 
-  5 

51 
12 

41 
27 

35   30 
28   16 

28 
13 

40 
22 

38 
15 

24 

7 

30 
5 

30 
2 

20 
8 

30 
1 

36 
3 

38 
22 

45 
32 

49 
24 

47 
20 

63 
29 

SO 
34 

53 
36 

49 
33 

46 
27 

47 
24 

39.1 
17.0 

VBatoan  1  ssE 

MAX 

■IR 

35 
26 

34 
20 

37   38 
21   10 

44 

20 

40 
25 

32   44 

9    1 

55 
18 

44 

29 

36,  32 
30   18 

28 
15 

42 
24 

35 
16 

26 
12 

33 
13 

33 
8 

23 
8 

31 
8 

36 
10 

40 
26 

45 
32 

52 
31 

49 
24 

66 
31 

SO 
36 

57 
37 

51 
35 

50 
34 

SO 
29 

40.9 
21.2 

TAJREBORO 

■AZ 
■IR 

30 
22 

36 
21 

38;  40 

9j   3 

38 
8 

42 
26 

^ 

42 
26 

27 
15 

39 
15 

37 

17 

29 
10 

35 
5 

35 
2 

30 
16 

-  1 

32 

38 
26 

48 
31 

52 
31 

52 
21 

50 
28 

45 
29 

55 
36 

48 
30 

45 
21 

49 
23 

40.3 
19.0 

iimLot 

■AZ 
■IR 

33 
14 

33 
22 

38 

8 

3? 

37 
14 

41 
30 

39   32 
21    8 

n 

48 
31 

42   35 
32   27 

33 
16 

32 
20 

42 
26 

38 
15 

35 
16 

34 

15 

33 
15 

29 
9 

32 
13 

35 
21 

47 
33 

49 
34 

52 
25 

SO 
33 

60 
38 

57 
38 

58 
36 

51 
35 

49 

30 

40.9 
22.5 

WOODLAIID 

■AZ 

■IR 

39 

8 

27 
21 

34 

7 

34 

3 

38 
14 

44 

15 

42 
16 

20 
13 

29 
16 

35 
28 

38   34 
29   28 

33 
24 

32 
18 

41 
19 

37 
12 

28 
11 

34 
9 

34 
20 

34 
2 

31 
2 

32 
18 

44 

31 

48 
35 

52 
26 

51 
32 

52 
27 

49 
34 

56 
33 

50 
28 

48 
25 

38.7 
19.5 

HEW  HAMPSBIRE 

AUXAMDRIA 

■AZ 

■IR 

33 
23 

33 
16 

36 
14 

38 
3 

47 
20 

44 

25 

59 

5 

47 
-  1 

54 

14 

39 
29 

36   27 
24   16 

30 

11 

40 
18 

33 

15 

26 

7 

32 
18 

28 
5 

21 

4 

29 

* 

50 

4 

52 
34 

50 
29 

50 
22 

65 
35 

45 
31 

54 
37 

51 
33 

45 
31 

45 
28 

41.3 
18.5 

BBLIH 

■AZ 

■IR 

34 

8 

31 
15 

30 
9 

32 
-  3 

37 
3 

46 
26 

39   23 
15,-2 

46 

4 

54 
22 

42   36 
32,  24 

27 
14 

25 
16 

39 
24 

30 
10 

23 
11 

29 

4 

31 
6 

17 
2 

27 
3 

35 

13 

52 
28 

53 
32 

48 
22 

48 
29 

64 
35 

S3 
39 

52 
32 

48 
33 

43 
26 

38.5 
17.2 

■AZ 

■IR 

28 

22 

30 
10 

31 
9 

38 

5 

48 
25 

47 

26 

26'  44 

15    2 

50 
19 

41 
30 

40   31 
30   18 

21 
9 

41 
13 

31 
18 

20 
5 

30 
10 

31 
9 

22 
-  2 

27 
-  3 

43 
10 

54 

33 

54 
44 

47 
31 

54 

25 

64 
37 

51 
34 

44 

35 

46 
29 

44 

32 

43 
24 

39.4 
19.5 

bucrater  dam 

■AX 
■IR 

34 
25 

34 

19 

37   42 

21|   7 

57 
25 

48 
32 

37   49 
22.   4 

1 

53 
14 

48 
26 

38   32 
29   26 

32 
14 

43 
20 

41 
25 

31 
12 

36 

17 

32 
12 

27 
9 

33 

4 

54 
10 

59 
30 

61 
38 

56 
36 

58 
23 

72 
32 

66 
46 

S3 
43 

56 
37 

53 
37 

49 
25 

45.8 
23.2 

Sm 

niw 

no  note. 

bUow 
87 

IngSt 

AUoa 

Iad« 

Tdble  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  EKGLAKD 
HABCH   1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

li 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

CONCORD  WB  AIRPOBT 

MAX 
MIN 

35 
26 

35 
22 

37 
22 

38 
10 

56 
28 

50 
30 

33 
16 

47 
9 

56 
17 

43 
29 

35 
30 

32 
22 

31 
17 

45 
21 

38 
20 

30 
15 

37 
20 

30 
15 

24 
11 

33 

5 

53 
12 

63 
32 

62 
43 

55 
29 

58 
24 

74 
39 

54 
47 

58 
45 

57 
39 

52 
34 

49 
32 

45.2 
24.5 

DDRHAll 

MAX 
MIN 

33 

25 

41 
22 

38 
14 

40 
9 

58 
25 

54 
34 

42 
27 

40 

16 

55 
25 

45 
31 

46 

27 

35 
28 

34 
18 

49 
23 

46 
25 

38 
16 

40 
20 

36 
19 

28 
11 

36 

4 

54 
11 

54 
31 

64 
37 

62 
30 

52 
25 

75 
35 

70 
47 

61 
44 

60 
40 

56 
41 

55 
35 

48.3 
25.6 

EAST  DEERING  1  S 

MAX 
MIN 

35 
26 

36 

19 

36 
19 

40 
6 

54 

22 

47 

34 

34 
24 

44 

24 

55 
14 

42 
27 

36 

32 

33 
24 

31 
14 

46 
18 

39 
23 

29 
14 

36 
13 

29 
10 

27 

7 

33 
0 

52 
11 

63 
30 

59 
47 

56 
34 

57 
22 

71 
41 

70 
39 

59 
49 

59 
39 

55 
38 

52 
30 

45.6 
24.2 

FABTAN 

MAX 
MIN 

35 
23 

27 
11 

27 

1 

31 
-11 

40 
-11 

50 
30 

43 
14 

24 
-  5 

42 
-  2 

51 
10 

43 
21 

38 
20 

24 
9 

21 
9 

35 
19 

28 
5 

20 

5 

26 
-  4 

20 
-  3 

11 
-20 

25 
-11 

43 
25 

49 
34 

55 
31 

49 
21 

49 
31 

63 
37 

50 
29 

46 
30 

42 
18 

36.9 
12.2 

FIBST  COKN  LAKE 

MAX 
MIN 

36 

7 

30 

7 

22 
-  3 

28 
-  9 

39 
-  3 

43 
23 

33 

3 

15 
-13 

45 
-  7 

50 

10 

39 
27 

34 
19 

21 
8 

19 
9 

33 

14 

24 

1 

14 
-  2 

23 
-  9 

27 
-  1 

14 
-17 

20 
-13 

32 
15 

47 
30 

48 
24 

40 
18 

46 
27 

53 
29 

49 
36 

44 

25 

39 
26 

37 
17 

33.7 
9.6 

FRANKLIN  1  NW 

■AX 

MIN 

35 
27 

35 
20 

37 
22 

38 
9 

54 
26 

45 
30 

32 
22 

45 
9 

54 
17 

43 
29 

40 
32 

35 
26 

31 
16 

45 
24 

39 
25 

29 

14 

37 
19 

33 
14 

29 
9 

32 

4 

53 
10 

51 
29 

62 
37 

55 
36 

57 
24 

71 
32 

58 
42 

58 
41 

56 
40 

52 
39 

51 
32 

44.9 
24.4 

FBANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 

MIN 

34 
26 

32 
20 

36 
20 

47 
6 

SO 
23 

43 
30 

35 
22 

42 

4 

53 
14 

48 
26 

38 
29 

33 
25 

31 
14 

42 
18 

41 
21 

29 
12 

33 
17 

30 
12 

25 
6 

32 
-  1 

50 
8 

52 
26 

59 
34 

54 
32 

56 
22 

70 
30 

67 
40 

54 
43 

54 

36 

50 
36 

49 
25 

44.2 
21.8 

GLENCLIFF  2  NW 

MAX 
MIN 

29 
21 

27 
13 

30 
17 

34 
6 

45 
24 

42 

25 

26 
11 

39 
2 

49 
19 

42 
30 

35 
29 

31 
17 

21 
9 

37 
19 

50 

17 

21 

5 

30 
15 

23 
10 

20 
1 

25 

4 

47 
13 

51 
37 

50 
38 

47 
29 

50 
28 

64 
35 

51 
40 

53 
39 

48 
28 

43 
30 

41 
23 

38.7 
20.5 

HANOVER 

MAX 
MIN 

35 
26 

33 
16 

36 
14 

38 
5 

50 
28 

43 
30 

30 
15 

43 

4 

53 
15 

42 
32 

38 
30 

30 
21 

32 
15 

43 
18 

34 
22 

29 
10 

35 
22 

32 
12 

23 
8 

31 
-  1 

54 
14 

57 
31 

56 
47 

52 
35 

55 
24 

70 
37 

57 
43 

55 
44 

54 
37 

49 
36 

50 
28 

43.2 
23.2 

EEENE  1  SI 

MAX 
MIN 

37 
27 

38 
19 

40 

11 

43 
2 

56 
26 

49 

33 

37 
24 

48 
9 

60 
17 

46 
30 

40 
32 

33 
24 

36 
18 

46 
16 

41 
16 

34 
13 

37 
20 

31 
14 

28 
7 

36 
-  6 

55 
14 

66 
28 

64 
50 

60 
35 

58 
24 

76 
39 

67 
18 

65 
52 

62 
34 

58 
39 

S3 
33 

48.4 
23.2 

LAEEPOBT  1 

MAX 

MIN 

35 
26 

34 
19 

36 
19 

41 
10 

44 

24 

44 
26 

32 
24 

48 
6 

56 
18 

42 
30 

35 
27- 

32 
18 

30 
14 

44 

21 

37 
27 

29 

11 

35 
18 

30 
14 

22 

7 

33 
5 

51 
9 

49 
29 

59 

35 

57 
33 

57 
23 

72 
32 

48 
39 

57 
38 

56 
35 

50 
36 

51 
31 

43.4 
22.7 

LEBANON  AIRPOBT 

MAX 

MIN 

34 

21 

34 
14 

34 

12 

38 

4 

49 
29 

41 
27 

28 
10 

44 

3 

54 
13 

40 
31 

37 
28 

32 
20 

30 
15 

43 
19 

34 
17 

30 
11 

35 
22 

31 
12 

24 

7 

32 
-  2 

S3 
13 

60 
33 

56 
38 

50 
24 

55 
22 

72 
35 

56 
45 

56 
43 

55 
39 

SO 
28 

49 

25 

43.1 
21.2 

HANCHESTER 

MAX 

MIN 

34 
26 

34 
23 

36 
25 

38 
17 

53 
32 

49 
31 

32 
19 

42 
14 

51 
23 

43 
33 

37 
31 

33 
25 

31 
20 

42 
26 

38 
21 

28 
16 

33 
22 

31 
19 

23 
12 

32 
9 

50 
17 

60 
31 

60 
43 

54 
32 

55 
28 

66 
48 

53 
46 

55 
44 

54 

40 

49 
38 

48 
35 

43.4 
27.3 

HAjSSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

35 
25 

36 
21 

39 

22 

39 

7 

53 
24 

58 
30 

53 
26 

40 
10 

52 
13 

55 
25 

41 
31 

37 
28 

34 
17 

43 
18 

48 
22 

42 
15 

37 
10 

38 
13 

32 
10 

32 

1 

50 
5 

64 
28 

62 
40 

63 
35 

58 
22 

68 
36 

73 
44 

60 
40 

60 
34 

62 
37 

55 
34 

49.0 
23.3 

NAiiHUA  3  N 

MAX 
MIN 

36 

40 

41 

40 

54 

57 

46 

16 

43 
19 

35 
32 

35 
28 

34 

20 

22 

42 
22 

33 
16 

35 
18 

30 
15 

28 
11 

36 
-  2 

53 
14 

65 
24 

63 
33 

60 
33 

59 
24 

75 
29 

60 
51 

55 
42 

61 
38 

57 
37 

54 
35 

47.4 
25.1 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

29 
18 

27 

15 

30 
13 

34 
10 

49 
24 

41 
24 

24 

10 

37 
6 

47 
25 

37 
29 

32 
22 

26 
16 

36 
11 

37 
19 

32 
12 

25 

7 

30 
18 

29 
10 

19 

4 

28 
3 

50 
18 

53 
36 

51 
36 

46 
31 

52 
31 

65 
36 

56 
41 

54 
45 

SO 
31 

45 

29 

43 
26 

39.2 
21.2 

PETERBORO  2  S 

MAX 

MIN 

33 
25 

32 
17 

35 
18 

38 

11 

53 
23 

47 
28 

24 

40 

6 

54 

28 

46 
30 

34 
30 

33 
23 

30 

15 

40 
20 

35 
22 

28 

12 

29 
16 

28 
24 

'I 

32 
3 

48 
14 

61 
14 

54 
48 

56 
34 

56 
30 

71 
36 

62 
51 

59 
49 

57 
35 

53 
35 

49 
30 

43.9 
24.4 

PINKHAll  NOTCH 

MAX 

MIN 

28 
21 

59 
16 

34 

15 

34 
0 

40 
18 

43 
27 

28 
10 

42 

1 

49 
18 

41 

29 

33 
28 

30 
15 

24 
10 

38 
18 

31 
15 

20 
6 

25 
14 

27 

4 

19 
5 

27 

4 

42 
6 

48 
31 

53 
34 

46 
29 

44 
30 

64 
33 

58 
37 

58 
37 

45 
29 

42 
31 

42 
26 

39.2 
19.3 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

31 
24 

30 
15 

36 
9 

43 

4 

49 
17 

44 

28 

28 
16 

45 
-  1 

53 

15 

39 
28 

35 
30 

31 
17 

19 
10 

41 
18 

34 
18 

25 
8 

30 

13 

31 
1 

23 
3 

29 
-  3 

38 

1 

43 
22 

54 
37 

48 
31 

51 
22 

63 
32 

49 
38 

51 
39 

50 
30 

44 

32 

50 
25 

39.9 
18.7 

SnRBT  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

34 
25 

33 
18 

37 
11 

39 
0 

53 
25 

48 
31 

36 
22 

44 
10 

53 
15 

51 
28 

42 
31 

34 
25 

32 
17 

46 
11 

43 
23 

31 
13 

35 
15 

30 
12 

26 

7 

34 
-  5 

54 
11 

63 
27 

57 
49 

54 

35 

57 
24 

72 
37 

64 
44 

64 
49 

57 
32 

54 
39 

49 
3D 

46.1 
22.9 

TDCKERMAN  BAVINE 

MAX 
MIN 

21 

15 

24 
8 

17 
8 

24 
3 

38 
16 

37 
18 

20 

1 

35 
0 

41 
16 

33 

21 

28 
23 

24 
5 

10 

-  1. 

22 
9 

21 
6 

7 

12 
5 

18 
8 

11 
-  4 

13 
-  6 

37 
9 

45 
36 

45 
36 

37 
21 

43 
22 

46 
34 

53 
41 

52 
28 

32 
19 

30 
22 

35 

12 

29.4 
14.0 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 
MIN 

35 
16 

36 
16 

35 

14 

37 
6 

41 
11 

51 
34 

42 
22 

28 
6 

46 
12 

52 
22 

41 
32 

39 
27 

34 
16 

33 
16 

44 

26 

35 
13 

32 

14 

37 
14 

32 
10 

25 
-  1 

35 
6 

59 
25 

62 
34 

58 
36 

49 

22 

57 
30 

72 
40 

58 
45 

58 

41 

57 
37 

51 
27 

44.2 
21.6 

WINDHAM 

MAX 

MIN 

36 
26 

44 
22 

44 

18 

40 
8 

58 
20 

57 
38 

44 

28 

42 
10 

56 
18 

50 
24 

40 
32 

38 
28 

36 
20 

48 
20 

46 
22 

40 
16 

40 
14 

38 
14 

30 
8 

38 
-  6 

54 
8 

64 
28 

64 
50 

64 
28 

58 
24 

76 
40 

76 
42 

63 
43 

64 
36 

58 
34 

52 
32 

50.3 
24.0 

WOLFEBOBO  FALLS 

MAX 
MIN 

37 
28 

35 
18 

36 
20 

38 

4 

48 
23 

45 
32 

36 
23 

41 

4 

51 
15 

45 
27 

37 
29 

35 
26 

31 
IS 

42 
23 

38 
26 

27 
13 

3S 
20 

32 

15 

26 
8 

31 
6 

49 
8 

54 
29 

57 
36 

53 
33 

55 
24 

70 
34 

57 
42 

55 
39 

54 

36 

48 
37 

50 
27 

43.5 
23.2 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

33 
27 

33 
19 

37 
21 

37 
4 

43 
20 

41 
32 

33 
18 

48 
-  2 

58 
13 

45 

30 

44 

32 

33 

22 

26 
14 

44 
24 

39 
25 

26 
10 

36 

15 

33 

5 

28 

7 

30 
2 

42 

5 

47 
26 

46 
36 

52 
35 

51 
23 

70 
31 

44 

36 

56 
36 

52 
34 

46 
36 

47 
30 

41.9 
21.5 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

MAX 
MIN 

10 
2 

11 
-  2 

6 
-  3 

15 
-  2 

27 
12 

29 
8 

18 
0 

35 
17 

32 
25 

28 
19 

33 

8 

7 
-  9 

2 
-11 

11 
-  1 

M 

-  3 
-14 

2 
-  3 

9 
-  8 

-  8 
-18 

-  1 

-17 

26 

-  1 

33 
26 

38 
19 

35 
18 

37 
26 

38 
32 

44 
34 

37 
16 

21 
9 

21 
9 

22 

7 

20.2 

6.1 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

33 
16 

34 

20 

33 
15 

37 
6 

41 
8 

52 
32 

45 
23 

32 
9 

45 
12 

54 
21 

41 
31 

35 
27 

32 
18 

32 
20 

44 

21 

42 
13 

32 
14 

37 
12 

27 
9 

24 
0 

36 
5 

56 
25 

64 
32 

56 
37 

55 
24 

54 
30 

75 
38 

59 
47 

58 
39 

57 
38 

92 
31 

44.3 

21.7 

BENNINGTON 

MAX 
MIN 

33 
20 

30 
-  3 

36 

7 

38 
-  3 

40 
8 

40 
18 

40 
12 

40 
5 

51 
14 

49 
28 

46 
30 

41 
28 

36 
15 

40 
10 

37 
22 

36 

11 

37 
18 

36 
18 

31 
-  2 

31 
-  8 

54 
11 

64 
29 

64 
47 

59 
28 

64 
25 

66 
38 

74 
42 

72 
44 

62 
29 

65 
35 

58 
28 

47.4 

19.5 

BLOOMFIELD 

MAX 

MIN 

36 
24 

32 
11 

34 

2 

40 
-  6 

46 

22 

45 
30 

32 
10 

45 
-10 

50 
10 

47 
31 

42 
32 

35 
20 

23 
12 

40 
9 

39 
20 

27 

29 

31 
1 

27 

1 

27 
-13 

28 
-  2 

53 
25 

51 
31 

48 
30 

54 
20 

62 
36 

60 
32 

52 
36 

46 
30 

45 

32 

45 
19 

41.0 
17.1 

BURLINGTON  WB  AIRPOBT 

MAX 
MIN 

32 
23 

29 
17 

32 
17 

36 
10 

48 
33 

42 
24 

24 

5 

36 

4 

39 
15 

34 
27 

32 
26 

28 
16 

32 
15 

41 
IS 

33 
16 

28 
10 

32 
22 

33 
13 

20 
9 

30 
-  2 

47 
12 

59 
29 

55 
37 

45 
28 

56 
25 

*4i 

64 
41 

61 
41 

52 
34 

49 
33 

42 
26 

40.5 
21.5 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

35 
24 

31 
17 

35 
15 

38 

-  1 

49 
22 

40 
30 

31 
18 

42 

1 

53 
11 

42 
29 

39 
28 

43 
23 

31 
15 

44 

6 

37 
25 

30 
9 

35 
21 

31 
8 

28 
5 

32 
-  6 

56 
8 

57 
27 

56 
40 

51 
35 

53 

22 

69 
32 

58 
39 

55 
41 

55 
33 

51 
37 

49 
27 

43.7 
20.7 

CHELSEA  2  S 

MAX 
MIN 

35 
24 

32 
14 

35 
8 

39 
-  3 

51 
24 

38 
23 

27 
10 

45 

1 

50 
11 

40 
31 

40 
27 

31 
18 

29 
11 

42 
8 

35 
19 

28 
6 

34 
17 

33 

6 

21 
2 

32 
-  6 

50 
8 

54 
27 

53 
41 

47 
32 

S3 
22 

68 
33 

56 
41 

57 
43 

54 

34 

47 
34 

46 
25 

42.0 
19.1 

COBNWALL  3  SW 

MAX 
MIN 

32 
14 

32 
19 

36 
11 

36 

12 

48 

29 

49 
27 

34 
12 

37 
6 

42 
12 

42 
28 

34 

29 

37 
23 

34 
12 

42 
17 

42 
21 

30 
10 

37 
21 

35 
17 

28 
8 

35 
2 

51 
20 

62 
29 

63 
42 

46 
32 

43 
25 

70 
32 

68 
40 

67 
45 

56 
36 

50 
35 

48 
26 

44.1 
22.3 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

34 
21 

35 
11 

40 
3 

43 
0 

52 
22 

46 
22 

30 
16 

46 
5 

56 
15 

41 
27 

39 
27 

31 
19 

36 
15 

41 

15 

36 
24 

33 
10 

35 
15 

31 
10 

26 

5 

32 
-  2 

56 
12 

65 
33 

59 
45 

54 
29 

62 
24 

70 

41 

71 

41 

71 
45 

56 
36 

52 
36 

45 

35 

45.9 
21.2 

EAST  BARNET 

MAX 

MIR 

34 
10 

31 
11 

27 
5 

31 
-  3 

36 
3 

46 
31 

40 
17 

17 
-  3 

40 

4 

48 
18 

40 
33 

35 
25 

27 
12 

28 
15 

39 
24 

27 
9 

24 

11 

29 
2 

31 

5 

16 
-  9 

27 
2 

46 
19 

52 
31 

51 
33 

44 
23 

53 
30 

65 
38 

54 
39 

51 
34 

49 
35 

44 

22 

38.1 
17.0 

ENOSBUBG  FALLS 

MAX 

MIN 

34 

21 

29 
13 

33 

11 

41 
3 

49 
33 

42 
26 

26 

4 

39 
1 

47 

11 

37 
26 

38 
26 

29 

16 

28 
8 

43 
6 

36 
16 

26 
2 

32 
14 

30 
16 

18 
-  2 

30 
-14 

45 
3 

60 
24 

57 
36 

47 

29 

58 
23 

67 
36 

57 
33 

60 
46 

58 
26 

48 
32 

45 
29 

41.6 
17.6 

LEMINOTON  1  W 

MAX 

MIN 

32 
22 

25 

7 

27 
-  2 

33 
-10 

45 
22 

43 
19 

25 
-  3 

35 
-  9 

45 
15 

42 
27 

35 
26 

27 
13 

24 

39 
18 

31 
13 

23 
6 

28 

4 

31 
-  4 

25 
-16 

38 
-  5 

34 
10 

53 
21 

52 
36 

41 
26 

53 
17 

60 
32 

54 
29 

55 
36 

45 
29 

42 
24 

42 
20 

38.2 
14.0 

MIDDLESEX 

MAX 

MIN 

1  36 
15 

34 

17 

29 
6 

32 

-  4 

37 
5 

47 
31 

34 
14 

21 

1 

43 
6 

48 
17 

38 
32 

33 
24 

27 
15 

30 
15 

42 
23 

29 
10 

26 
12 

31 

7 

32 
8 

20 
-  6 

32 

4 

50 
23 

54 
34 

51 
32 

47 
23 

54 
30 

64 
37 

56 
40 

55 
35 

53 
35 

47 
24 

39.7 
18.2 

See  reiereDce  aotes  foUowing  Station  Index. 
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Tabic  5-Contmuad 

DAILY  TEMPERATURES 

REW  ENGLAND 
■ARCH  1949 

Station 

Day  of  month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1 
22 

23 

24 

25 

26 



27 

28 

29 

30 

31 

iS 

wnrrPEi.iKB 

MAX 

UN 

30 
19 

27 
14 

29 

11 

33 
0 

48 
25 

42 
23 

25 
5 

41 

1 

48 
14 

38 
29 

34 

23 

26 
13 

27 
12 

40 
17 

34 
10 

24 
6 

31 
17 

32 
9 

16 
3 

29 
-  2 

47 
19 

52 
30 

53 
34 

47 

27 

52 
23 

64 
35 

56 
39 

56 
38 

51 
32 

46 
30 

44 

25 

39.4 
18.7 

HCTPOBT 

Mix 

MIR 

33 
17 

26 
12 

32 
6 

"o 

46 

22 

36 
16 

20 
-  5 

37 
-  6 

43 
5 

37 
25 

35 
23 

26 
12 

25 

42 
15 

28 
11 

22 
6 

33 
13 

31 

7 

15 
3 

28 
-  8 

41 

1 

54 

27 

49 
33 

44 
24 

52 
21 

61 
33 

55 
32 

55 
33 

46 
30 

44 

24 

41 
22 

37.9 
15.0 

HOBTHFIELD  II08WICH  DHIY 

■lAZ 
HIN 

33 
24 

30 
18 

32 
8 

35 

1 

49 

27 

47 
30 

30 
15 

40 
3 

47 
13 

44 

31 

47 

31 

31 
21 

28 
14 

41 
14 

37 
23 

26 
8 

32 
20 

31 

12 

21 
6 

30 
-  4 

52 
13 

56 
29 

55 
29 

SO 
31 

53 
23 

67 
38 

61 
40 

59 
44 

51 
35 

46 
35 

43 

27 

42.1 
21.3 

RDTLAXD  1  SI 

MAX 

■IH 

35 
21 

32 
19 

35 
10 

40 

7 

52 
29 

49 
28 

30 
15 

40 

7 

47 

16 

40 
27 

35 
29 

31 
22 

35 
15 

41 
11 

37 
25 

32 
10 

37 
22 

32 
15 

25 

7 

32 
0 

56 
16 

60 
33 

57 
49 

49 
34 

60 
25 

69 
35 

67 
44 

65 
47 

55 
37 

48 
35 

44 

31 

44.1 
23.3 

SAiirr  ALaus 

HAZ 

Mil 

32 
22 

28 
22 

32 
22 

38 
16 

50 
32 

47 
26 

28 

4 

35 

7 

37 
26 

36 

27 

38 
19 

29 
14 

42 
18 

38 
18 

26 
6 

33 
20 

29 
22 

25 
3 

30 
9 

29 

4 

44 

16 

57 
29 

54 
43 

44 
30 

59 
28 

63 
45 

63 
40 

63 
43 

49 
31 

46 
33 

41 
26 

41.1 
22.6 

SAIRT  JOEKSBimT 

MAX 

35 
25 

31 
12 

66 
6 

Jl 

47 
27 

46 
31 

33 
15 

42 
-  1 

49 
12 

40 
31 

40 
32 

35 
25 

26 
12 

44 
20 

40 
24 

27 
9 

32 
12 

33 

7 

29 
5 

29 
-  6 

46 

7 

54 

27 

S3 
44 

51 
32 

55 
24 

65 
33 

62 
37 

53 
44 

51 
33 

48 
33 

45 
24 

43.4 
20.4 

SOHEBSET 

KAZ 

■IR 

25 
13 

27 
8 

27 

7 

31 
-12 

38 
-  6 

49 
30 

42 
14 

22 
5 

46 
7 

52 
17 

36 
26 

33 

17 

21 
12 

28 

4 

35 
15 

28 

4 

25 

2 

27 
-  6 

25 

-   1 

18 
-  4 

26 
3 

SI 
20 

57 
30 

50 
26 

51 
20 

51 
26 

65 
36 

66 
36 

48 
32 

51 
30 

48 
28 

38.7 
14.2 

WIST  BURKE 

■AZ 
■III 

34 

24 

32 
14 

29 
-  2 

32 
-  9 

37 
32 

45 

32 

32 
12 

18 
-  7 

28 
6 

49 

29 

38 
30 

40 
26 

28 
20 

25 
8 

41 
10 

30 
8 

23 

9 

30 
3 

30 

4 

26 
-10 

29 
15 

40 
15 

52 
25 

48 
30 

44 

19 

51 
20 

60 
37 

49 
38 

47 
31 

46 
32 

44 

22 

37.3 
16.9 

(ILDKI  1  E 

■AZ 

■IR 

34 
13 

31 
14 

29 
10 

31 
2 

34 

12 

46 
28 

38 
19 

22 
3 

40 
10 

50 
20 

36 
29 

40 
20 

34 
12 

30 
11 

44 

26 

35 
8 

26 
12 

33 
10 

30 
6 

20 
-  4 

21 
8 

52 
21 

54 
31 

54 
32 

46 
20 

52 
30 

66 
38 

52 
40 

52 
36 

52 
34 

54 
24 

39.9 
18.5 

TOODSTOCI 

■AZ 
■IR 

34 

24 

35 
16 

36 
10 

39 

1 

S2 
2S 

44 
32 

38 
19 

40 

3 

50 
14 

43 
31 

41 
31 

37 
25 

32 
14 

43 
11 

40 
27 

30 
11 

34 
21 

33 
9 

29 
6 

32 
-  3 

54 

12 

58 
28 

55 
44 

52 
34 

54 
22 

70 
32 

67 

41 

S3 
44 

54 
35 

SO 
31 

50 
27 

44. S 
21.8 

MASaiCBUSETTS 

IDAUS 

■AZ 

■IR 

30 
24 

34 

14 

38 
11 

38 
5 

43 

9 

SS 
32 

48 
21 

34 
11 

48 
12 

59 
20 

44 

31 

40 
23 

31 
16 

33 
17 

47 
23 

33 
13 

31 
14 

37 

14 

27 
8 

27 
0 

39 
0 

S3 
30 

63 
40 

59 
35 

59 
27 

55 
35 

74 
44 

72 
46 

SS 

35 

62 
35 

54 
36 

45.9 
22.0 

ARLIIfCTON 

■AZ 

■IR 

33 
25 

42 
22 

41 
20 

42 
IS 

61 
25 

S8 
38 

47 
30 

38 
17 

58 
26 

45 
30 

36 
31 

37 
27 

35 
20 

46 
26 

45 
29 

39 
17 

41 
25 

35 
23 

28 
10 

36 

7 

50 
20 

65 
42 

61 
SO 

60 
36 

56 
33 

76 
43 

71 
50 

67 
48 

64 
40 

62 
41 

54 
36 

49.3 
29.1 

BII.I.XRICA 

■AZ 

■IR 

36 
25 

39 

21 

40 

11 

40 

5 

59 
24 

57 
37 

42 
29 

39 

15 

56 
11 

42 
22 

40 
32 

36 
22 

35 
19 

49 
24 

47 
23 

35 
16 

41 
18 

36 
14 

28 
10 

37 

-  1 

52 
17 

66 
40 

63 
51 

61 
32 

55 
25 

77 
42 

68 
52 

64 
39 

63 
37 

57 
34 

53 
37 

48.8 
25.3 

BIBCB  EIIX  DAM 

■AZ 

33 
24 

34 
17 

37 
7 

36 
-  2 

52 
24 

50 
31 

40 
26 

47 
3 

56 
14 

41 
28 

38 
30 

38 
24 

30 
16 

40 
19 

39 
21 

35 
13 

32 
17 

31 
12 

26 
6 

31 
-  8 

48 
9 

60 
32 

57 
49 

57 
30 

56 
23 

70 
38 

68 
48 

66 
52 

57 
33 

54 
31 

51 
33 

45.5 
22.6 

BLUE  HILL 

■AZ 

■IR 

32 
24 

37 
21 

38 
20 

37 
16 

53 
25 

54 

37 

38 
28 

32 

17 

46 

27 

37 
32 

34 

31 

33 
24 

32 

18 

46 

24 

43 

29 

32 
16 

38 
25 

32 

25 

25 
10 

31 

6 

46 
21 

62 
40 

56 
49 

54 
36 

56 
36 

76 
42 

67 
51 

64 
50 

62 
38 

54 

41 

47 
35 

45.0 
28.8 

BOSTON  WB  AIRPOBT 

■AZ 

■IR 

35 
26 

41 
24 

40 
25 

38 
21 

59 
30 

57 
36 

37 
26 

35 
20 

49 
30 

40 
34 

36 
33 

36 
29 

36 
23 

49 
30 

46 
26 

35 
20 

40 
30 

33 
23 

27 
14 

35 
13 

51 
26 

65 
42 

61 
50 

51 
40 

52 
38 

71 
45 

68 
42 

66 
44 

64 
43 

58 
44 

52 
39 

47.2 
31.2 

mocrroH 

■AZ 

■IR 

35 
25 

40 
21 

40 

21 

39 

17 

52 
28 

56 
34 

50 
28 

34 

22 

46 
29 

44 

32 

37 
33 

37 
26 

34 
21 

49 

26 

48 
28 

42 

13 

41 
25 

40 
26 

29 
11 

34 

7 

47 
17 

62 
40 

58 
49 

55 
37 

57 
33 

74 
43 

73 
47 

68 
50 

65 
41 

64 

41 

57 
37 

48.6 
29.3 

CIESTinn'  HILL 

■AZ 
■IN 

36 
27 

39 
24 

39 

26 

39 
19 

58 
29 

55 
39 

53 
32 

39 
20 

53 
29 

44 

34 

38 
34 

35 
29 

35 
24 

46 
28 

47 
31 

42 
20 

39 
28 

39 
26 

30 
15 

34 
13 

51 
23 

64 
42 

61 
52 

61 
38 

57 
32 

7S 
45 

75 
51 

67 
48 

63 
43 

62- 
45 

55 
38 

49.4 
31.7 

CLurroH 

■AZ 

■IR 

35 
24 

37 
19 

42 
20 

40 
13 

38 
26 

60 
36 

53 
28 

40 

15 

42 
20 

53 
28 

41 
31 

43 
26 

39 
19 

34 
24 

44 

27 

42 
15 

44 

23 

37 
19 

37 

9 

27 

5 

32 
22 

50 
40 

60 

51 

64 
33 

55 
31 

58 
38 

71 
46 

66 
48 

62 
37 

61 
37 

56 
35 

42.7 
27.3 

COHASSET 

■AZ 

■IR 

37 
26 

32 
23 

39 
23 

40 
20 

39 
21 

53 
37 

57 
32 

34 
24 

35 
24 

41 
31 

38 
34 

36 
27 

37 
21 

35 
26 

48 
28 

47 
19 

35 
20 

40 
25 

33 

14 

28 
8 

35 
16 

48 
33 

64 
43 

58 
38 

47 
31 

52 
37 

74 
46 

65 
41 

64 
40 

62 
42 

54 
37 

45.4 
28.6 

COHCORT 

■AZ 

■IR 

39 
25 

42 
23 

42 
23 

49 
14 

62 
28 

48 
37 

40 
23 

45 
15 

60 
26 

46 

31 

46 
32 

36 
27 

37 
20 

47 
25 

44 

27 

37 
18 

42 
24 

35 
22 

29 

11 

36 
6 

SS 
21 

67 
36 

6S 
51 

63 
34 

61 
29 

71 
42 

67 
50 

64 
48 

64 
39 

61 
40 

55 
37 

SO.  2 
28.5 

EAST  lAJtEHAM 

■AZ 

■IR 

37 
27 

31 
20 

37 
17 

38 

15 

40 
20 

45 
35 

53 
29 

32 
27 

34 
27 

38 
30 

39 
34 

38 
24 

36 
22 

34 

23 

46 
27 

48 
18 

36 
20 

41 
25 

39 
12 

27 
8 

33 
13 

46 
32 

56 
42 

54 
37 

49 
26 

57 
37 

55 
41 

67 
43 

69 
42 

62 
39 

56 
33 

44.3 
27.3 

SDCABTOn 

■AZ 

■IR 

37 
31 

42 
25 

38 
25 

40 
23 

41 

23 

49 
39 

53 
33 

35 
28 

37 
31 

40 
36 

40 
36 

39 
30 

37 
21 

36 
28 

45 
34 

42 
20 

36 
24 

41 
30 

40 

18 

30 

17 

35 
19 

47 
35 

58 
43 

50 
40 

50 
27 

55 
36 

58 
44 

54 
46 

70 
44 

56 
42 

54 
37 

44.7 
31.1 

FALL  RITES  2  NE 

■AZ 
■IR 

34 
26 

40 
22 

41 
20 

39 
17 

50 
30 

56 
40 

40 
28 

32 
22 

51 
30 

39 
32 

37 
32 

36 
28 

11 

48 
28 

47 
31 

35 
19 

43 
26 

39 
25 

28 
12 

33 
8 

46 
22 

59 
43 

57 
46 

57 
38 

56 
33 

68 
43 

66 
50 

68 
50 

64 
42 

60 
41 

44 
39 

46.7 
30.5 

riTCHBDRG 

■AZ 

■IR 

34 
25 

36 
21 

38 
22 

39 
17 

40 
23 

58 
33 

55 
29 

36 

16 

45 
21 

55 
31 

42 
31 

35 
26 

35 
20 

34 

22 

45 
24 

40 
16 

34 
19 

37 
20 

31 
10 

26 

5 

35 
16 

54 
34 

64 
50 

63 
31 

61 
30 

59 
41 

73 
46 

68 
48 

58 
38 

62 
39 

59 
37 

46.8 
27.1 

FIAIIMCaAll 

■AZ 
■IR 

36 
24 

36 
22 

39 
23 

41 
15 

44 

21 

61 
36 

56 
30 

38 
15 

42 
19 

55 
30 

42 
32 

35 
27 

37 
20 

35 
24 

50 
26 

44 
18 

35 
20 

40 
22 

30 
12 

28 
7 

36 

15 

52 
31 

66 
49 

63 
35 

59 
29 

60 
38 

79 
49 

70 
SO 

64 
40 

65 
40 

58 
37 

56.4 
27.6 

H008AC  TUKKEL 

■AZ 

■IR 

35 
21 

32 

15 

36 
16 

42 

7 

55 

7 

44 

28 

0 

34 
26 

54 

10 

59 
13 

43 
22 

40 
32 

33 
24 

32 
18 

42 
20 

34 
25 

30 
15 

34 
13 

30 
15 

25 

5 

32 

1 

53 
4 

61 
21 

55 
37 

60 
35 

52 
27 

68 
32 

70 
41 

53 
47 

52 
37 

53 
33 

50 
32 

44.9 
21.9 

HTAinilS  1  E 

■AZ 

■IR 

33 
30 

42 
23 

43 
22 

42 
20 

48 
30 

55 
35 

46 
30 

32 
30 

41 
32 

39 
35 

40 
34 

38 
28 

36 
24 

49 

28 

50 
32 

40 
20 

44 
28 

40 
32 

34 
16 

36 
13 

45 
19 

55 
34 

49 
43 

51 
40 

58 
28 

49 
43 

55 
44 

72 
45 

60 
42 

55 
42 

43 
3S 

45.8 
30.9 

DCIGBTTILLE  DAH 

■AZ 

■IR 

33 
15 

31 
11 

35 
0 

40 
0 

58 
31 

44 

25 

30 
6 

46 

7 

56 
26 

39 
30 

34 
22 

30 
16 

29 
20 

43 
28 

33 
18 

29 
23 

37 
13 

27 
0 

21 
-  8 

34 

1 

55 
16 

63 
38 

64 
26 

60 
24 

49 
28 

76 
40 

70 
48 

55 
36 

61 
32 

52 
34 

44 

36 

44.5 
20.7 

LAIE  COCHITDATE 

■AZ 

■IR 

44 

24 

43 

20 

42 
13 

44 

6 

42 
23 

59 
34 

57 
30 

56 
15 

54 
20 

S6 
25 

55 
32 

52 
27 

38 
19 

36 
23 

48 
22 

47 
16 

45 
20 

44 
17 

i 

30 
-  5 

36 
10 

S3 
29 

65 
47 

64 
29 

62 
24 

61 
39 

78 
46 

'69 
45 

66 
38 

65 
36 

63 
35 

52.1 
24.7 

LAWREHCE 

■AZ 

■IR 

35 

25 

39 
23 

40 
21 

38 
16 

57 
29 

56 
36 

39 
27 

40 
19 

54 
28 

41 
31 

37 
33 

34 
27 

35 
20 

47 
25 

44 

28 

34 
18 

39 
23 

34 
23 

11 

'I 

52 
19 

63 
40 

61 
51 

58 
38 

56 
30 

75 
41 

60 
45 

60 
45 

60 
41 

56 
42 

53 
37 

47.1 
29.1 

LOWELL 

■AZ 

■IR 

36 
25 

43 
23 

42 
20 

42 
16 

59 
26 

57 
37 

44 

30 

45 
15 

57 
25 

48 
31 

38 
32 

36 
28 

35 
21 

49 
25 

45 
28 

38 
18 

40 
23 

37 
23 

30 
13 

38 

7 

53 
19 

65 
40 

64 
50 

62 
37 

57 
32 

77 
42 

72 
S3 

61 
46 

63 
39 

59 
42 

55 
37 

49.9 
29.1 

msDLrroN 

■AZ 

■IR 

36 
26 

40 

24 

40 
18 

40 

12 

54 

28 

56 
38 

50 
32 

40 
20 

52 

28 

46 
30 

40 
34 

40 
30 

38 
22 

46 
28 

46 
30 

40 
20 

40 
26 

44 

22 

34 
14 

34 
10 

50 
20 

62 
42 

62 
52 

60 
38 

54 
30 

72 
44 

62 
48 

60 
46 

60 
40 

58 
42 

54 
40 

48.7 
30.1 

RAITTOCIET  WB  AIRPORT 

■AZ 

■IH 

39 
30 

37 
27 

38 
26 

38 
26 

50 
34 

51 
38 

38 
30 

36 
30 

40 
35 

40 

37 

■•1 
32 

37 
31 

34 
25 

42 
30 

44 

31 

34 
22 

39 
30 

45 
31 

32 

20 

30 
18 

44 

24 

52 
40 

50 
42 

47 
30 

53 
30 

58 
42 

51 
43 

59 
42 

53 

42 

51 
38 

43 
36 

43.4 
32.0 

HEW  BEDrORD 

■AZ 

■IR 

32 
27 

36 
23 

44 

23 

38 
22 

48 
34 

52 
35 

35 
31 

33 
28 

46 
33 

38 
35 

37 
33 

37 
30 

34 
26 

46 
30 

46 
30 

36 
22 

41 
31 

38 
28 

29 
17 

32 
15 

46 
27 

56 
42 

52 
45 

53 
39 

50 
36 

61 
44 

58 
47 

67 
50 

59 
44 

56 
43 

44 

40 

44.5 

32.6 

WORTOT 

■AZ 

■IR 

37 
26 

40 
22 

41 

9 

44 

IS 

52 
21 

57 
32 

36 
38 

34 

20 

50 
29 

44 

29 

36 
32 

38 
28 

36 
22 

48 
27 

47 
20 

41 
18 

41 
28 

34 
28 

28 
11 

34 
6 

46 
5 

62 
34 

59 
48 

55 
35 

58 
24 

75 
44 

74 
48 

68 
51 

65 
41 

68 
35 

46 
37 

48.2 
27.6 

PITTSriELD  WB  AIRPOBT 

■AZ 

■  IN 

32 
17 

26 
12 

33 
14 

35 

3 

51 
27 

42 
29 

29 
17 

44 

11 

53 
20 

42 
32 

37 
23 

28 
17 

29 

15 

39 
21 

30 
17 

27 

13 

32 
16 

26 
12 

19 
S 

29 
-  1 

50 
11 

60 
43 

60 
35 

55 
31 

51 
27 

68 
40 

70 
S6 

61 
41 

57 
34 

51 
38 

42 
34 

42.2 
22.9 

PLTMOOTB 

■AZ 

■IR 

11 

40 
23 

41 
19 

40 
18 

52 
26 

S8 
39 

55 
31 

34 
28 

39 
31 

39 
33 

37 
35 

37 
27 

35 
23 

50 
25 

SO 

31 

43 

19 

42 
27 

40 
28 

32 
13 

34 

7 

48 
19 

66 
43 

59 
49 

56 
39 

59 
29 

74 
44 

73 
46 

70 
45 

64 
43 

64 
43 

50 
38 

49.0 
30.7 

HOCIPORT  1  ESE 

■AZ 

■IR 

30 
25 

36 
22 

38 
23 

35 
20 

51 
29 

57 
38 

42 
29 

33 
23 

42 

32 

38 
32 

■  niai 

35 
33 

36 
26 

Qotaa 

33 

20 

foUox 
89 

48 
24 

ring  S 

46 
31 

tation 

34 
18 

Indai 

40 
25 

36 
21 

26 

14 

34 

10 

46 
24 

60 
40 

57 
41 

49 
38 

52 
32 

64 
40 

60 
42 

63 
40 

58 
40 

55 
40 

48 
35 

44.6 
29.3 

Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


XEI  ENGLAND 
MAXCH   1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

SANDWICH 

MAX 

HIN 

35 
28 

43 
24 

43 

21 

42 
20 

50 
30 

56 
37 

38 
32 

33 
30 

38 
34 

38 
36 

38 
32 

38 
28 

36 
26 

50 
26 

48 
29 

40 
21 

44 

28 

38 

29 

32 

16 

35 

14 

50 
20 

64 
42 

52 
46 

49 
34 

54 

30 

59 
44 

60 
46 

69 
42 

59 
42 

54 
39 

44 

38 

46.1 
31.1 

SHELBUKNE  FALLS 

MAX 
MIN 

32 
22 

34 
18 

35 
19 

38 

7 

34 
10 

57 
30 

46 
28 

33 
12 

48 
20 

54 
33 

42 
32 

37 
25 

29 
19 

31 
22 

42 
23 

32 

16 

33 
18 

35 
9 

28 
2 

24 
0 

33 
6 

57 
18 

63 
32 

63 
30 

60 
27 

54 
31 

73 
40 

71 
48 

54 
39 

57 
33 

54 
32 

44.6 
22.6 

SPRINGFIELD 

MAX 
MIN 

37 
27 

37 
16 

41 
18 

40 
13 

53 
28 

S3 
34 

39 
30 

48 
15 

59 
26 

58 
38 

44 
32 

34 
26 

33 
20 

49 
21 

48 
30 

36 
19 

43 
23 

43 
24 

38 
10 

20 
8 

53 

7 

62 
42 

65 
50 

64 
35 

61 
33 

70 
43 

68 
54 

70 

51 

65 

41 

65 
40 

58 
38 

50.1 
28.8 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

MAX 
MIN 

35 
27 

38 
19 

35 
11 

40 
9 

38 
28 

52 
14 

53 
14 

39 

18 

48 
21 

59 
38 

48 
33 

38 
32 

39 
22 

37 
22 

48 
31 

42 
21 

35 

19 

42 
26 

32 

11 

29 
8 

35 
8 

52 
34 

60 
43 

64 
34 

61 
33 

55 
42 

72 
48 

70 
48 

63 
42 

66 
42 

59 
40 

47.9 
27.0 

STOCKBRIDGE 

MAX 
HIN 

35 
23 

30 
14 

36 
17 

36 
3 

52 
30 

44 

30 

32 
21 

46 
12 

54 

20 

43 
30 

37 
28 

32 
24 

32 
IS 

42 
23 

34 
20 

32 
14 

37 
22 

28 

16 

23 

7 

32 
-  4 

52 
14 

62 

44 

63 
40 

56 
35 

51 
28 

72 
42 

72 
54 

69 
46 

62 
36 

52 
39 

43 
34 

44.9 
25.1 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

32 
25 

37 
22 

38 
20 

36 
16 

49 
29 

55 
37 

38 
30 

34 
18 

46 
27 

40 
29 

35 
31 

35 
29 

37 
21 

48 
26 

48 

31 

34 
18 

40 
29 

34 
26 

26 
11 

34 
9 

47 
26 

60 
37 

53 
44 

48 
36 

50 

31 

62 
42 

57 
42 

61 
42 

62 
39 

57 
43 

47 
3« 

44.5 
29.1 

TAUNTON 

MAX 
HIN 

33 

27 

39 
22 

39 

7 

39 
9 

49 
23 

55 
37 

47 
30 

33 
21 

48 
30 

39 
29 

36 
33 

39 

27 

36 
23 

49 
36 

46 
27 

39 
19 

42 
26 

37 
22 

29 
12 

33 

-  5 

45 
27 

61 
41 

57 
52 

53 
37 

58 
25 

70 
44 

70 
49 

67 
50 

64 
41 

60 
39 

SO 
38 

47.2 
29.0 

TUBNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

39 
27 

37 
16 

41 
12 

38 
6 

56 
28 

50 
31 

40 
27 

46 
13 

57 
20 

50 
31 

44 
32 

35 
26 

35 
20 

43 
23 

43 
25 

33 
17 

38 
20 

37 
16 

32 
0 

35 
-  2 

56 
15 

63 
29 

62 
47 

58 
28 

53 
27 

73 
48 

69 
48 

68 
52 

61 
34 

58 
35 

52 
32 

48.5 
25.3 

WALPOLE 

MAX 
HIN 

34 
28 

41 
22 

41 
16 

42 
14 

58 
25 

56 
35 

40 
28 

37 
17 

51 
27 

40 
31 

36 
32 

38 
26 

36 
21 

48 
24 

45 
25 

35 
18 

40 
22 

31 
20 

27 
10 

36 

1 

51 
16 

65 
40 

60 
49 

56 
33 

59 
27 

77 
44 

69 
50 

65 
52 

64 
40 

57 
38 

45 

37 

47.7 
28.0 

WESTFIELD  2  NE 

MAX 

HIN 

35 
22 

32 
19 

38 
21 

37 
6 

55 
28 

49 
32 

35 
20 

45 
13 

54 
20 

44 
34 

36 
31 

34 
24 

34 
21 

46 
26 

38 
22 

32 
19 

40 
19 

27 
19 

24 
9 

35 
-  6 

55 
15 

62 

35 

66 
40 

58 
30 

53 
27 

74 
40 

70 
54 

70 
47 

64 
40 

56 
36 

44 

37 

46.5 
25.8 

WESTON  2  NW 

MAX 
HIN 

41 
25 

42 
21 

41 
20 

42 
21 

59 

25 

57 
29 

55 
15 

56 
24 

47 
29 

50 
32 

45 
26 

49 
19 

48 
24 

51 
26 

45 
17 

42 
23 

39 
18 

40 
10 

37 
4 

52 
18 

66 
41 

62 
50 

62 
32 

57 
29 

79 
41 

73 
46 

75 
46 

76 
38 

68 
39 

57 
36 

53.8 
27.5 

WESTOVER  FIELD 

HAX 
MIN 

37 
22 

37 
18 

41 
21 

37 
10 

55 
23 

50 
31 

37 
21 

47 
15 

57 
25 

47 

35 

38 
33 

35 
26 

35 
21 

51 
30 

39 
25 

33 
19 

41 
23 

32 
20 

27 
9 

35 

1 

52 
18 

62 
45 

65 
42 

59 
32 

54 
30 

73 
41 

69 
56 

68 
47 

62 
41 

56 

39 

48 
39 

47.7 
27,7 

WORCESTER  AIRPORT 

MAX 

MIN 

32 
23 

33 

17 

35 
17 

39 
15 

54 
27 

49 
31 

34 

19 

41 
16 

53 
28 

39 
31 

32 
28 

31 
21 

29 
17 

42 
21 

37 
19 

29 
11 

35 
21 

28 
17 

22 
6 

30 
2 

48 
18 

60 
42 

60 
44 

57 
33 

54 
34 

71 
40 

70 
53 

67 
42 

59 
37 

55 
39 

46 
34 

44.2 
25.9 

WOBCESTEB  1 

MAX 
MIN 

35 
23 

37 
20 

39 
21 

41 
16 

58 
23 

54 
33 

36 
26 

43 
17 

55 
26 

42 
30 

34 
31 

35 
25 

32 
19 

46 
17 

40 
24 

32 
14 

37 
21 

29 
18 

27 
9 

34 
0 

51 
12 

62 
38 

64 
50 

59 
30 

56 
28 

74 
42 

71 
53 

68 

51 

61 
34 

57 
34 

49 
33 

47.0 
26.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 
HIN 

36 
28 

35 
24 

38 
28 

38 
24 

48 
38 

50 
34 

36 
29 

35 
23 

44 

33 

40 
35 

38 
33 

39 
31 

38 
26 

42 
28 

45 
30 

35 
23 

39 
30 

40 

29 

29 
18 

31 
18 

47 

28 

54 

42 

53 
42 

50 
36 

46 
34 

52 
41 

54 

45 

61 
48 

56 

42 

S2 

42 

45 

38 

43.4 
32.3 

GREENVILLE 

MAX 
HIN 

35 
25 

38 
20 

39 
20 

39 
16 

\l 

56 
35 

37 
30 

39 
17 

56 
27 

42 
32 

35 
32 

35 
25 

33 
20 

47 
24 

44 
29 

38 
17 

40 
24 

35 
25 

28 
10 

33 
5 

48 
17 

62 
44 

57 
43 

60 
33 

56 
31 

76 
43 

74 
SS 

61 
42 

64 

39 

5» 

41 

57 
39 

47.7 
28.5 

KINGSTON 

HAX 
HIN 

34 
26 

37 
20 

40 
19 

36 
19 

46 
21 

53 
30 

43 
30 

37 
20 

55 
30 

41 
33 

37 
32 

38 
25 

36 
22 

45 
25 

47 
26 

35 
23 

42 
26 

37 
24 

31 
10 

31 
-  4 

45 
8 

57 
42 

54 

43 

55 
30 

52 
26 

64 
42 

63 
47 

70 
43 

63 
39 

59 
38 

45 

38 

46.1 
27.5 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

HAX 

MIN 

36 
26 

39 
22 

41 
23 

36 
18 

52 
28 

58 
37 

39 
26 

37 
20 

54 

31 

40 
35 

37 
32 

V. 

35 
23 

48 
27 

44 

28 

33 

19 

42 

25 

35 

25 

26 
13 

32 
8 

48 
18 

61 
45 

58 

47 

58 
35 

52 
30 

70 
42 

71 
48 

67 
49 

64 
43 

68 
44 

45 

40 

46.9 
30.2 

PROVIDENCE  WB  CITY 

HAX 
HIN 

35 
26 

41 
24 

42 
24 

39 
20 

55 
33 

60 
39 

41 
28 

38 
19 

56 
31 

41 
35 

38 
34 

39 
30 

37 
24 

51 
29 

47 
27 

36 
21 

43 
27 

38 
2S 

28 
IS 

34 
10 

52 
26 

65 
46 

60 
46 

60 
40 

56 
35 

62 
45 

72 
49 

69 
52 

66 
44 

60 
45 

48 
41 

48.7 
31.9 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

HAX 
HIN 

38 
27 

39 
20 

40 
23 

?? 

54 
32 

56 
32 

41 

27 

52 
18 

60 
29 

45 
36 

42 
33 

39 
28 

44 

24 

50 
23 

11 

38 

20 

45 
29 

38 
29 

31 
8 

36 
5 

52 
21 

62 
35 

65 
49 

58 
36 

49 
33 

67 

41 

74 
51 

68 
55 

67 
38 

68 
38 

47 
37 

49.8 
29.7 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

38 
25 

37 
21 

40 
23 

37 
21 

50 
36 

58 
34 

40 
26 

49 
23 

53 
29 

45 
36 

38 
33 

39 
29 

44 

25 

47 
26 

42 
25 

38 
21 

44 
30 

38 
22 

33 
13 

34 

11 

50 
28 

61 
38 

61 
47 

54 

38 

44 

35 

62 
42 

68 
49 

70 
SO 

63 
42 

64 
43 

46 
38 

48.0 
30.9 

CREAM  HILL 

HAX 
HIN 

34 
21 

31 
13 

34 
16 

35 
14 

51 
25 

47 
35 

35 
20 

48 
12 

58 
37 

47 
36 

38 
29 

32 
21 

32 
15 

41 
23 

39 
25 

32 
13 

36 
21 

34 
18 

26 

4 

30 

4 

48 
19 

59 
40 

62 
40 

58 
31 

53 
33 

75 
37 

72 
54 

67 
52 

60 
46 

58 
43 

46 
33 

45.7 
26.8 

DANBDRY 

HAX 
HIN 

36 
24 

36 
14 

39 
17 

38 
10 

56 
28 

57 
37 

38 
22 

3E 
16 

57 
22 

w 

40 
31 

35 
25 

40 
22 

48 
24 

37 
20 

35 
18 

41 
26 

34 
24 

27 
9 

34 

1 

54 
20 

64 
44 

68 
41 

%% 

49 
32 

71 
39 

78 
56 

71 
50 

66 
39 

63 
47 

51 
35 

48.6 
27.4 

FALLS  VILLAGE 

HAX 
HIN 

37 
22 

30 

16 

37 

7 

37 
0 

57 
26 

53 
29 

41 
22 

48 

11 

56 
16 

57 
28 

43 
30 

36 
23 

38 
17 

47 
24 

40 
20 

33 
15 

42 
23 

37 
15 

29 

4 

31 

-  7 

53 
9 

65 
27 

67 
49 

58 
33 

55 
23 

73 
38 

76 
48 

72 
53 

64 

32 

57 
34 

51 
32 

49.0 
23.2 

GREENWICH 

HAX 

MIN 

38 
20 

38 
17 

41 

16 

38 
15 

57 
22 

59 

35 

42 

30 

40 
18 

58 
23 

47 
36 

39 
31 

39 
25 

42 
24 

51 
22 

42 
29 

37 
15 

43 
24 

36 
25 

29 
7 

37 

7 

54 
21 

63 
40 

68 
47 

60 
33 

50 
33 

69 
39 

76 
51 

70 
58 

68 
40 

68 
43 

53 
33 

50.1 
28.4 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

38 
22 

35 
19 

40 
11 

38 
9 

%l 

55 
36 

38 
23 

46 
18 

56 
28 

46 
34 

38 
32 

39 
28 

38 
23 

48 
25 

40 
25 

37 
21 

42 
27 

30 
22 

26 
12 

35 
2 

52 
20 

63 
41 

64 
43 

61 
36 

54 
32 

72 
42 

70 
55 

69 
48 

65 
43 

61 
43 

46 
39 

48.2 
28.8 

HIDDLETOWN 

HAX 
HIN 

31 
28 

37 
22 

37 
18 

38 
13 

48 
28 

54 
38 

57 
31 

36 
16 

48 
29 

55 
34 

46 
33 

37 
28 

37 
25 

41 
28 

46 
31 

40 
21 

37 
28 

41 

26 

28 
12 

28 
6 

46 
21 

58 
43 

60 
50 

64 
36 

58 
32 

56 
43 

69 
55 

70 
58 

66 

64 
49 

62 
37 

48.2 
31.1 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
HIN 

33 
25 

34 

21 

38 
22 

38 
8 

51 
34 

56 
29 

38 
25 

48 

17 

58 
28 

46 
34 

38 
33 

38 
27 

41 
26 

49 
19 

43 
25 

37 
20 

43 

27 

32 
22 

26 
11 

34 
0 

51 
17 

60 
36 

63 
44 

61 
34 

50 
30 

65 
40 

70 
50 

67 
46 

65 
33 

67 
38 

48 
37 

48.0 
27.7 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

38 
26 

36 
24 

39 
25 

36 
18 

50 
34 

57 
32 

39 
24 

47 
20 

58 
30 

46 
35 

38 
33 

38 
29 

42 
26 

45 
26 

42 
26 

38 
22 

44 

30 

38 
22 

28 

15 

33 
8 

47 
31 

58 
36 

57 
46 

55 
36 

48 
32 

59 
42 

63 
47 

66 
52 

59 
43 

65 
42 

46 
38 

46.9 
30.6 

NEW  LONDON 

MAX 
HIN 

37 
27 

38 
22 

41 
23 

41 
20 

49 
31 

59 
35 

58 
34 

45 
22 

58 
32 

45 
36 

43 
34 

39 
28 

41 
24 

45 
27 

45 
32 

40 
21 

41 
28 

41 
29 

?* 

32 
10 

48 
25 

55 
42 

54 
44 

56 
38 

49 
33 

59 
42 

63 
45 

69 
49 

65 
43 

60 
46 

51 
39 

48.3 
31.5 

NORTH  KENT 

HAX 

HIN 

36 
20 

33 
17 

38 
20 

38 

7 

56 
29 

50 
33 

38 
26 

50 
10 

61 
20 

46 
34 

41 
32 

1% 

40 
20 

47 

15 

40 
25 

37 
18 

42 
25 

35 

19 

28 
6 

33 
-  1 

54 
15 

64 
37 

68 
51 

62 
34 

52 
29 

76 
40 

78 
58 

72 
58 

67 
40 

62 
42 

SO 
38 

49.3 
27.2 

NORWALK 

HAX 
HIN 

41 
23 

41 
13 

42 
13 

40 
6 

57 
24 

56 
26 

44 
28 

50 
15 

61 
30 

44 
30 

41 
31 

39 
27 

44 

24 

53 
19 

43 
25 

39 

18 

46 
22 

37 
22 

32 

1 

40 
-  1 

53 
15 

60 
30 

68 
49 

59 
34 

50 
29 

68 
40 

74 
48 

69 
54 

69 
34 

66 
40 

54 
35 

51.0 
25.9 

NORWICH  3  ESE 

HAX 
HIN 

35 
27 

37 
20 

41 
18 

39 
11 

48 
25 

48 
46 

56 
33 

39 
20 

57 
20 

48 
31 

37 
33 

39 
28 

36 
23 

48 

25 

44 

28 

35 
19 

42 
26 

40 
26 

28 
0 

36 
0 

48 

1 

56 
40 

55 
49 

61 
37 

55 
30 

68 
43 

70 
50 

68 
52 

65 
41 

66 
43 

50 
40 

48.2 
28.5 

PDTHAa 

HAX 
HIN 

36 
26 

36 
20 

41 
7 

40 
4 

56 
20 

54 
33 

39 
26 

43 
19 

57 
26 

44 
29 

36 
32 

38 

26 

35 
21 

47 
18 

42 
23 

34 

18 

40 
23 

29 
20 

37 
-  1 

34 

-  9 

50 
8 

62 
33 

60 
49 

60 
29 

58 
26 

75 
42 

73 
50 

Si 

63 
41 

60 
35 

f8 

48.1 
25.2 

SALISBURY 

HAX 
MIN 

34 
21 

39 

11 

35 
11 

35 
6 

55 
24 

44 

34 

37 
18 

46 
8 

56 
19 

44 

31 

43 
27 

33 
19 

35 
14 

44 

15 

36 
22 

32 
10 

38 
18 

31 

17 

23 
0 

31 
-  2 

51 
14 

62 
35 

63 
45 

57 
29 

48 
27 

72 
34 

73 
54 

67 
43 

62 
32 

55 
42 

^2 

46.0 
22.9 

STORRS 

HAX 

HIN 

32 
20 

30 
16 

34 

18 

35 
8 

51 
24 

50 
29 

33 
17 

45 
14 

55 
27 

41 
32 

33 
27 

32 
23 

31 
19 

43 
25 

36 
22 

30 
17 

37 
23 

30 

19 

22 

7 

29 

-  5 

47 
12 

57 
41 

59 
40 

58 
30 

51 
28 

74 
38 

67 
52 

64 
44 

58 
39 

56 
40 

42 
36 

43.9 
25.2 

WASaiNGTON 

HAX 
HIN 

37 
27 

36 
17 

39 
21 

38 

7 

57 
26 

53 
31 

40 
24 

50 
3 

60 
23 

54 
23 

41 
30 

47 
22 

38 
20 

46 
22 

42 

25 

35 
12 

41 
25 

35 
20 

28 

7 

34 
0 

53 
14 

60 
35 

65 
48 

61 
32 

55 
29 

74 
39 

75 
55 

65 
54 

66 
39 

63 
41 

45 
34 

49.5 
26.0 

WATERBURY 

HAX 

HIN 

39 
22 

36 
18 

39 
21 

40 
8 

58 
26 

58 
30 

42 
25 

51 
15 

61 
23 

51 
32 

42 
30 

54 
23 

40 
18 

50 
19 

43 

25 

37 
17 

44 

24 

39 
21 

30 
8 

36 
2 

54 
15 

65 
38 

67 
47 

64 
29 

48 
20 

75 
38 

76 
52 

72 
54 

68 

41 

66 
43 

54 
35 

51.6 
26.4 

WESTBROOK 

HAX 
HIN 

40 
27 

40 
20 

45 
13 

38 
11 

50 
24 

59 
27 

53 
32 

50 
18 

58 
22 

47 
27 

42 
34 

41 
25 

43 
24 

47 
18 

46 
22 

39 
16 

44 

25 

37 
23 

31 
8 

35 
.  6 

50 
11 

59 
32 

55 
48 

56 
34 

50 
26 

64 

41 

68 
48 

72 
50 

63 
30 

65 
43 

49 
38 

49.5 
26.2 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FLD 

HAX 
HIN 

38 
22 

33 
11 

39 
10 

36 

7 

52 
28 

52 
35 

38 
20 

47 

15 

57 
24 

47 
31 

37 
32 

38 
26 

37 
22 

47 
23 

40 
24 

36 
19 

43 
24 

28 
22 

26 
9 

35 

4 

53 
16 

62 
41 

65 
41 

56 
32 

54 
30 

71 
41 

70 
53 

70 
45 

66 
41 

59 
41 

45 
39 

47.6 
26.7 

>  note*  fotloMring  Station  Index. 

-  90  - 


STATION  INDEX 


Staho 


County 


0120  n*   BATO 

032T  LITCHFIUJ) 

0251  im    LOMDOB 

03M  LITCBTIKLD 

0634  BARTTORO 

0*01    FAIViaj} 
OB06    rAlltriCLD 
0S30   BAnrOBD 
OKI    LITCftriSU) 
Ot73   BAJnrORD 


comriCTicirT 

AKSORU 

BAOISTILLt 

BALTIC 

BAftCBAIiaTID 

BUXMIFIKU) 

BBIDCSPOrr 

BBIDCKPOBT   VB  AIBPO*T 

BBISTOL 

BtTLLS  BIIDGB  DAB 

BlfBLIIHITOB 

CABDLIVOOO  LAO  1093  FAIBriELO 

COCKAPOBSrr  PSST  KAMCIB  1488  BIDDLBSU 

CtXXIRSVILLS  1536  BARTTOBD 

CIBAB  BILL  1719  LtTCHriKLC 

1762  rAIBTIILD 


DAVSOa  LAO  1798  HI  BATU 

BAST  BATD  2169  BK«  BATEI 

BASTOa  LAO  BSSBBTOIR  32»8  rAIRTISLD 

FALLS  TILLAGZ  2«&«  LITCHTIBLO 

CBZOniCB  3137  FAIHriELO 

CBOTOB  3207  XEI  LOBDOM 

BABTTOKD  3446  RARTrORD 

BARTFORD  TB  AIRPORT  3451  HARTFORD 

BBHLOCKS  RESERVOIR  35S3  EMFISLD 

jwrrr  cm  3857  kct  lordoi 


LAD   XOHOHOC 

LAVRXL    RBSERTOIR 

BABCBBSTCR 

BUD   POilD   RSSERVOIR 

aiooLrroiB 


3989  Ktl  LOKDOR 

4096  FAIRFIELD 
4443  BARTFORD 
4599  FAIRFIELD 
4767  BIODLESEX 


vation 
time 


■  ILFtMD  4790  BE*  BATER 

■OMAVX  PORKST  RABCIR  ST  4933  LITCHFIELD 
■OODVS  RBSERTOIR  S018  BIDOLESEX 
■OOVT  CARMEL  »S077  RIB  RATEII 

RATCBAIK  FOaSST  RABCEB  |S12S  BIRDHAJT 


BIB  BARTTOBD 
BXV  BATEM  VB  AIRJ 

BIBIBCTOIt 
BBW  LOnXM 
BOtFOLX  2  BI  SB 


A262  LITCHFIELD 
5273  BEV  HATEB 
5285  HARTFORD 
5309  MEl  LOKDOR 
5445  LITCHFIELD 


B08TB  BRABFORD  5510  KE«  HATEM 

HOBtB  GDILFORO  5641  MEW  HATEN 

BOm  STAHFORD  RBSERTOIIIS772  FAIRFIELD 
RORVALE  5892  FAIRFIELD 

RORBICH  3  HI  ESE        S904  BEB  UMIDOH 

PACBAOC  ST  FRST  3  HI  BE  6131  HE¥  LOBDON 
PEOPLES  FRST  RANGER  STA  6239  LITCHFIELD 
PROSPECT  6597  BE1  HAVER 

PUTRAN  6645  VIBDHAH 

PCTRAB  BEICHTS  6650  VIHDBAN 


PirrRAH  LAKE 
•OOCTILLE 
BOCEVOOD  LAO 
BOCrr  RIVER  DAB 
BOOHD  POBD 


6655  FAIRFIELD 
6942  TOLLABD 
6954  TOLLABD 
6966  LITCHFIELD 

7002  FAIRFIELD 


TOBKIBCTDR  1 


BALISBDRT  7109  LITCBFIBLO 

SABCATUCS  RES8RVOIR  7157  FAIRFIELD 

BVLTOB  736]  FAIRFIELD 

SKEPAUG  DAB  7373  LITCHFIELD 

SBtTTTLE  HEADO*  RES  74?2  HARTFORD 


7946  TOLLAKD 
806S  FAIRFIELD 
8138  TOIXABD 
9364  BARTFORD 
B436  LITCHFIELD 


S441  LITCHFIELD 
B488  FAIRFIELD 
BARIBB  B835  LITCHFIELD 

BASBIHCTtni  8859  LITCHFIELD 

BATUBOBT  BM6  BIB  BAVEB 

•ATEBBORT  CITT  BALL  8911  ME*  HAVER 

VBMtAUC  RBSERTOIR  9007  BE*  HAVER 

nSTBROOl  9067  MIDDLESEX 

■BST  HARTFORD  9162  HARTFORD 

WBST  HARTLABD  9174  BARTFORD 


BIICTILLE  RBSERTOIR 
WBITHIT  LAO 
■ICBAB  RISXBTOIR 
BILLIHAVTIC 
BOLCOTT  RESEXTom 


^r* 


1  46  72  29 
I  12  73  31 
1  33   72  43 


72  26 
72  55 
72  05 


72  57 

72  53 

72  44 

72  04 

73  13 

72  46 

72  43 

,  73  32 


71  51 
73  00 

72  57 
71  56 


ABSONIA  *ATBR  CO 
VATEB  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
BATER  BDR  HARTFORD 
BBC  DIPT  HARTFORD 

BRIDGEPORT  HTDRADLK 
U  S  BEATHER  BDREAD 
BRISTOL  BATER  CO 
COBB  LIGHT  k   POVBR 
BATER  BUR  HARTFORD 

Ibid  cobr  light  r  povbr  J 

'  8A  'ST  FORESTER  HARTFORD 

:  BA  EDTIH  R  «ILDER 

5P  5P   T    S    GOLD  ! 

S5  1  SS  iJOfiEPB    L    SI. 


8A  ^BEV   BATER   *ATER   CO 
8A   BE*   HAVER   WATER  CO 
7P  iBRIDGEPORT   HTDARULIC 
8A   COBB   PO*ER   CO 
7A  [CBARLES    E    HOBR 

MID  IWATER  A  CLEC  DEPT 
HID  ERG  DEPT  BARTFORD 
MID   V  S   BEATHER   BDREAU 

7P  BRIDGEPORT  HTDARULIC 
MID    JEBETT    CITT    BATER    CC 

8A   BE*   LORDON   *TR  *ORE 

8A   STAMFORD   WATER  CO 

8A  iHANCHESTER    ITR  DEPT 

SA  STAMFORD  VATER  CO  | 
I2N  ;KORKEL   HAILEY  j 

8A  IRE*  HATEM  *ATER  CO  | 
8A  1st  FORESTER  HARTFORD 
MID  iFRABE   P   O'BEILL 


8A  IVATER  BUB  HARTFORD 
MID  U  S  REATHER  BUREAU 
MID  IENC  DEPT  BARTFORD 
5P  IdEPT  PUBLIC  VOSKS 
7A   MORMAN   E   SMITH 


05  73  38 
52  72  26  I 

06  73  38 
35  73  26 
18  73  32 


19  73  05 
43  73  18 
39   72  49 


49  72  15 
00  '  72  36 
48   73  07 


BE*  HA7EN  WATER  CO 
BE*  HAVER  *ATER  CO 
STAMFORD  WATER  CO 
L  M  COMSTOCK 
CHARLES  E  CRARY 

A  C  ABBOTT 
ST  FORESTER  HARTrORE 
ME*  HAVEN  *ATER  CO 
ALPHONSE  BONNER 
MID  BBITMAB  DANIELSON 

8A  GREEKIICH  *ATER  CO 
MID  ROCKVILLE  BTR  k   AQDE 
8A  OREENRICH  WATER  CO 
7A  k;ONR  LIGHT  k   POVER 
3P  R  E  UARTIK 

5P  HAROLD  MTERS 

7P  Bridgeport  HTORAULiq 

8A  BIRMINGHAM  *ATER  CO  i 
IID  'BUR  EKC  WATERBUBT  I 
8A  BTR  COM  NE»  BRITAIN  . 


73  20 
73  19  ! 
73  02  I 


34  73  02  , 

18  73  02  I 

18  72  26 

45  72  47 

00  72  58 


I    ,  8A  CORN  LIGHT  k   POVER 
I  7A  CONN  LIGHT  k   POWER 
640  ^ID  'MID   lAGR  EXP  STATION 

'  "-  ICONN  LIGHT  k    POWER 

HID  ,TORRIRGTON  *TR  CO 

SA  prORRIRGTON  REGISTER 
7P  [BRIDCEPORT  HYDRAULIC 
6P   6P  (MART  C  OLIVER 
I  8P  ;  8P  THE  CUKKERY  SCHOOL 
i  7P  I  7P  AMERICAN  REPUBLIC  CC 

MID  BUR  ENC  WATERBUBT 
I  8A  NET  HAVEN  WATER  CO 
;  4P  j  4P  JAMES  BINTOUL 

I  8A  VATER  BUR  HARTFORD 
j  8A  VATER  BUR  BARTFORD 


CLOSED  2/1/49 


72  57 

72  55 

73  08 
72  14 

72  56 


MAIHE 

aocubta  AiRPorr 


CABIBOO  VB   AIRPORT 
CUTTOII   LAO 
COaiBBA 
U<TM«T   *B   CITT 


tAST  SAJKiCRTILLB  2   Ml   B  3442   PISCATAQUIS 
lABT  BirrasOP  2539  ONBZBEC 

■LLgworra  36 20  babcoci 

nVTia  2700   PRANCLIN 

rAailBCTOH  2765   FRANKLIN 


3868  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
3883  AROOSTOOK 
3046  EKITRXBZC 
3110   OXFORD 


9508  HARTFORD 
9544   BE*   BATEB 
9568  LITCHFIELD 
9S92    WIRDBAH 
9759  MI*   HATEB 


0275  DBBKBIC 
0350  |>lMOeSCOT 
0371   lUBCOCX 
0480  WALDO 
0571   OXFORD 


0814   SOMERSET  9  45  40  69   50 

317&  AROOSTOOK  15  -46  52  68  01  , 

1472   AROOSTOOK  15  46  37  69   32  ' 

1628   PEBOaSCOT  11   44  55  69   16 

2426   VASHINCTOR  4   44  54  66    59 


4  44   23      68   12 
4   44    24      69   00 

1   [44   25      70   48  i 


8A   *TR    COM    NEW    BRITAIN  j 
8A   JIE*    HAVEN    WATER   CO      ' 
12N  BATERBDRY    WATER   CO 
7A  CONN   LIGHT   fc   POWER     ' 
8A  VTR    COM    NEW    BRITAIN  ' 


KID  CITIL   ASRO  ADM 
3P  BANGOR  HTDRO-ELEC   CC 
5P  UcADIA   NATL   PARK 
8P  |a    L   RAMSDELL 

HID  IRUHFORD    FLS    PVR    CO 


nar  fairfielo 
roiT  oirr  1  MI  I 
port  am 

SUDinR 

CILIAO 


mSOLS  DAM 
■ILLIBOCOT 

aiLLiBocxrr  airpost 

■ILLIBOCIBT  DAM 
■ILO 

■ILTOa 
■OOSKUAD 

■OCT  ABDOVER 
MMTB  BRIDGTON 


»  TOWN  AIRPORT 


3361  VASBIBCTOB 
3353  PISCATAQOIS 
3800  CUmERLABD 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4183  WASHIHCTON 
4566  ANDROSCOGGIN 
4878  VASBIRGTOH 
4927  SOMERSET 

5361  OXFORD 
5304  PDOBSCOT 
5309  PIIWB8C0T 
5314  PISCATAQOIS 
S347  PISCATAQOIS 


11  45  10  69  20 

9  44  19  69  54 

4  44  32  68  26 

9  4S  13  70  29 

9  44  40  70  09 

IS  46  46  67  53 

15  47  15  68  36 

15  47  15  68  36 

9  44  15  69  45 

I  44  24  70  58 

14  45    11  67   48 

9  45   27  69   36 

13  43   51  70   48 

15  46   07  67   47 
15  46   08  '   67    SO 

9  45   38  70    16 

>  67   39 

70    10 

67   28 

I  69    54 


640  I 


1100  I   7A  WALTER  THDRSTOM 

628  MID  [mid  ,D   S   BEATHER   BUREAO 

1000  |mID  AB8IE   H   PACQUET 

320  4P      4P  iR   AHSDER 

33  MID  IMID   0   S   WEATHER   BUREAU 


400  :   5P  '    5P  Z   t.   HOWARD 
173       4P      4P  AUGUSTA    VATER    DI8T 
24  IIP  IBABGOR   BTDRO-BLIC  CC 

1160  MID  DONALD  A   CRICK 

430  '  6P      6P  C   S   PREBLE 


C  B   NORSWOBTHT 
G    E    BUCHABAB 
CEORCE   *   CTR 
SAMUEL   D   SOULE 
RUMFORD   FLS    PBR    CO 

STATE   FI8B   HATCHBBT 
B   C   SAVTBR 
CUMBERLAND   CO  PftL  CC 
CITIL  AERO  ADM 
WILLIAM   CtnOIIBC 


4SO  I  I  6P 

530  ,   5P      5P 


139      SS      SS 


S3  57 
5460 
5805 


6900 
6905 
6927 


OXFORD 

SOMERSET 

OXFORD 

CUMBERLAND 

PBNOeSCOT 

PBNOaSCOT 
PDOBSCOT 
CUMBBRLAVD 
CTIiaXRLABD 
PENOBSCOT 


11  45  40 

11  48  17 

11  45  17 

1  44  27 

9  45  35 

1  44  39 

12  44  08 


11  ■ 


S« 


70  58 
68  43 
68  42 

68  46 

69  01 

70  39 

69  43 

70  47 
70  43 
68  39 


1180  I  6P  |P  H  TBIPP 

185  ,  7A  7A  bRVIR  C  MASON 

182  MID  9PJUBI0B  VATER  PWR  CO 

32  .  8A  IHAHGOR  BTDRO-ELEC  C( 

257  ,  6P  6P  {GREAT  NORTHB  PAPER 

1500  !  I  7P  |DBIOB  VATBR  PWR  CO 
388  I  5P  8A  GREAT  NORTHB  PAPER 
405  [mid  MID  ICIVIL  AXRO  ADM 

'  7A  I  7A  ^RTIN  UlTBLL 
390     I  BA  MAIBB  PUBLIC  8KRT  <X 

640     [BID  |BUKFORD  FLS  KB  CO 
1038       7A  H  LA  HOrTAGNX 
740     ;mID  RUMFORD  PUI  PWB  CO 
7P  C  L  CBADBODBBR 
5P  T  W  CLARK 


11  44  57 
11  44  52 
4  43  39 
4  43  39  I 

11  MS   M 


34  ItlD   Mi 


ID  ICITIL  AKBO  ADM 
4P  IPBTS   OPT   0  OF   HAIRX 
lA   0   B  VKATSU   BHBKAO 
HID  \0  a   VUTDB   BUUAD 

A  ATKRILL 


KB*  ENGLAND 
■URCB  1949 


1 

1 

Obser- 

1 

Station 

1 

►9 

County 

& 

1 

Longitude 
Elevation 

vation 
time 

Observer 

.   .  .   _  . 

Refer 

to 
tables 

0. 

a 

0. 

PRESQUE  ISLE 
IrIPOGENUB  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  I  Ml  W 

6937 
7174 
7250 
7255 
7315 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

15 

4 

46 
45 

44 
44 

39 
53 
06 
06 
40 

68 
69 
69 
69 
70 

00  1  606 
15   965 

07  1   40 

08  j   30 

36   720 

5P 
5P 
7P 

I 

5P  MAINE  EXP  STATION 
SA  GREAT  NORTHN  PAPER 
7P  OLIVER  V  HOLMES 
HID  CENTRAL  MAINE  P*H 
MID  MARSHALL  E  REED 

2  3 
2  3 
2  3 
3  4 

3  4 

5 
5 
5 

RUMFORD  3  MI  S* 
RUMFORD  1  MI  SSE 
SKOWHECAN 
I BOOTH  ANDOVER 
SOUTH  VEST  HARBOR 

7325 'oxford 
7330 [oxford 
7927  SOMERSET 

8301  HANCOCK 

1  ,44 

9:44 
1  i44 
4  44 

31 
33 
46 

36 
16 

70 
70 
69 
70 
68 

34'  674 
33   505 

43  165 

44  650 
19    10 

HID  HID 

MIDiHID 

MID 

MID 

KID 

eVALlNE  A  VARREN 
RUMFORD  FLS  P*R  CO 
CENTRAL  MAINE  P*R 
RUMFORD  FLS  P*R  CO 
U  8  COAST  GUARD 

3  3  4 

2  3  4 

3  4 

3  4 

3  4 

5 

5 

SQUA  PAN  DAM 
SUNDAT  RIVER 
SWABS  FALLS 

rm  FORKS 

UPPER  DAM 

8398  AROOSTOOK 
8598  OXFORD 
8641  OXFORD 
8721  SOMERSET 

15  46 

4  44 
9  45 
1  j44 

32 
30 
02 
20 
52 

68 
70 
70 
69 
70 

30   588 
52   735 
59   400 
58   570 
52  11484 

KID 
MID 

9P 

M  C  STEVENS 
ROLAND  FLEET 
PUBLIC  SERVICE  CO 
GLADYS  H  DURGIN 
UNION  VATER  PVR  CO 

3 

3  4 
3  4 
3 
3 

,  TAMCEBORO 

VINSLOV 
VOODLABD 

8969 
9826 
9891 

NASHIKCTON 
WASHINGTON 

14i45 
9)44 
14  145 

1 

34 
33 

09 

67 

36:  410 
38  1   90 

24!  140 

6P 
8A 
8A 

6P 
8A 
8A 

SETB  A  GOOD 

BOLL  - VORTB/VBITNET 

ST  CROIX  PAPER  CO 

2  3 
2  3 

2  3 

5 
5 
5 

MASSACBUSKTTS 

ADAMS 
; AMHERST 

ASHBURMHAH 
ASHLAND 

0049 
0120 

0190 
0218 

BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 

NORCESTER 
MIDDLESEX 

8 

5 

10 

4 

42 
42 

42 
42 

39 

24 
25 
39 
18 

73 
72 
71 
71 
71 

06 
32 

11 
53 
28 

750 
317 

180 
1190 
227 

HID 
8P 
6P 

8A 
MID 

8A 
7A 

NEV  ENGLAND  PVR  CO 
MASS  AGR  EXP  STA 
JOHN  F  NICHOLS 

HETRO  VATER  WORKS 

2  3 
2  3  4 

3 
3 

5 
5 

ATHOL 
BEECHVOOD 

BIRCH  BILL  DAM 

0257 
0551 
0562 
0655 
0666 

WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

5  42 
4|42 
5  42 

5  43 

3S 
13 
17 
34 
38 

72 
70 

i 

13 
49 
21 
16 
07 

1000 
40 
556 
139 
840 

:  8A 
8A 

,  8A 
7P  .  7P 
8A  MID 

STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COKM 
GEORGE  S  FLINT 
L  P  VICNEAULT 

3 
3 

2  3 
2  3  4 

5 

5 

BLUE  HILL 

BOSTON  VB  AIRPORT 

BOYLSTON 

CAHBRIDCE 

0736  NORFOLK 
0770  SUFFOLK 
0801  WORCESTER 

1097  MIDDLESEX 

4  42 
4  42 
10 '42 
4  42 
4,42 

13 
32 
22 
05 
23 

71 
71 
71 
71 
71 

07 1  640 
03    12 
43   540 
01,  110 

07  1 

hid'mid 

,  AB 

4P   4P 

MID 

BLUE  HtLLIOBSERV'TY 
V   S    VEATHER  BUREAU 
MRS  LORINC  H  REED 
CITY  ENGINEER 
BLUE  HILL  OBSERVTY 

2  3  4 
2  3  4 

3 
2  3 

3  4 

S 
5 

5 

1  CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  BILL 
CLINTON 
COHASSET 

I42S  COM?fECTICUT 
1436  HAMPSHIRE 
1447  SUFFOLK 

1561  WORCESTER 

1562  NORFOLK 

5  42 

5  42 
4  42 

10  142 

4|42 

17 
23 
30 
24 
16 

72 

72 
71 
71 
70 

59   600 
51 '1360 
12   124 
41   398 
SO    80 

1  SA 

BA 

4P   7A 

AR   AR 

7A|  7A 

STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  WATER  WORKS 

OSCAR  JOHNSON 

3 

3 

2  3 

2  3 

2  3 

5 
5 

' COLDBROOK 
CONCORD 
EAST  VAREHAM 
EDGAHTOVN 
FALL  RIVER  2  MI  NE 

1589,W0RCESTER- 

2451  PLYMOUTH 
25011  DUKES 
2642] BRISTOL 

5I42 
10|42 

4|41 
441 

23 
27 
46 
23 
43 

73 
71 
70 
70 
71 

04  1  661 
22!  139 
40'   18 
31    20 
08   190 

8P'  8P 
8A   SA 
8A   8A 
lOPlMID 

FRED  A  TOWER 
R  THELMA  LAUKKA 
ELIZABETH  B  HOUGH 
RICHARD  C  BRIGHAH 

3 
2  3 
2  3 

2  3 

5 

5 
5 
5 

FITCHBURG 
FHAM INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 

2806  WORCESTER 
2975  MIDDLESEX 
2997; NORFOLK 
30521  WORCESTER 
32701  MIDDLESEX 

10 
10 
4 

42 
42 
42 
42 
42 

34 

17 
06 
35 
36 

71 
71 
71 
71 
71 

46'  402 
35   172 
24   320 
59  1110 
35i  335 

8A   BA 

8A   7A 

8A 

SA 

8A 

METRO  WATER  *ORKS 
STATE  DEPT  HEALTH 

STATE  DEPT  HEALTH 

2  3 

2  3 

3 

3 

3 

5 

HARDVICK 
BARVARD  FCftEST 
BATCHY I LLE 
HAVERHILL 

3401  WORCESTER 
3429  WORCESTER 
3471  BARNSTABLE 
3505;  ESSEX 
3549  FRANKLIN 

4  41 

10  42 

5  42 

20 

32 
37 
46 

72 
72 
70 
71 
72 

12i  950 
11  1242 
32    70 
02    60 
49  1450 

8A 
MID 
SA 
7P 
8A 

ST/TE  DEPT  HEALTH 
DIR  HARVARD  FOREST 
STATE  DEPT  HEALTH 
EARL  F  SMITH 

3 

3  4 
3 

3 

HOLTOO 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANNIS  1  MI  E 
IPSVICH 

3702  HAMPDEN 
3713  BERKSHIRE 
3772  WORCESTER 
3821: BARNSTABLE 
38761  ESSEX 

5  42 
5  42 
5  42 
4  41 
4  42 

13 
41 

29 
39 

72 

72 
72 
70 
70 

36    90 
58   BOO 
00  1030 
16,   25 
S3    30 

8A 

4P   6A 
8A 

6P   6P 
SA 

A  *  LADD 

STATE  DEPT  HEALTH 
*ARREN  SPERL 

2  3 

3 

2  3  4 

5 

5 

JEFFERSON 
EHIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCEITUATE 
LAVRENCE 
LOVELL 

3931 
3985 

4105 
4313 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

ESSEX 

MIDDLESEX 

10  42 

10' 42 
10142 

22 
17 
19 
43 
38 

71 
72 
71 
71 
71 

54   820 
53   540 
23   148 
10    57 
19    85 

AR 
BA   BA 
7A   7A 
9P  MID 
5P:  8A 

METRO  WATER  WORKS 
FLOYD  K  ANDERSON 
METRO  WATER  WORKS 
ESSEX  COMPANY 
PROPS  LOCKSkCANALS 

3 
2  3  4 
2  3 
2  3 

5 

MANSFIELD 
HEKDON  AIRPORT 

MIDDLETON 
HILFORD 

4449 

4667 
4711 
4744 
4760 

BRISTOL 
WORCESTER 

ESSEX 
WORCESTER 

4  42 
4  42 
4  41 
4  42 
4  42 

03 
06 
54 
36 
10 

71 
71 

;; 

71 

12   340 
34   410 
541   50 
Oil   97 
31[  275 

8A 

1  MID 

SA 

SSl  8A 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 
ALBERT  POULIOT 

WILLIAM  R  HOELZEL 
STATE  DEPT  HEALTH 

3 

3 
2  3 

5 

HILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
NANTUCKET  VB  AIRPORT 
NEV  BEDFORD 
NEVBUBTPORT 

47711  WORCESTER 
4903  FRANKLIN 

5246  BRISTOL 
5285  ESSEX 

4  42 
5142 
4141 

4  42 

12 
35 
15 
38 
50 

71 
72 
70 
70 
70 

45'  330 
34   150 

56    63 

55    20 

8A 

8A 

HID  MID 

MID   4P 

8A 

NE*  ENGLAND  PWR  CO 
GEORGE  H  LOBLEY 

CITY  ENGINEER 
STATE  DEPT  HEALTH 

3 

3 

2  3  4 

2  3  4 
3 

5 

NE*  SALEM 
NE*TON 

NORIB  TRURO 
PELHAM 

5306  FHANICLIH 
5317  MIDDLESEX 
5514  WORCESTER 
5891  BARNSTABLE 
6251  HAMPSHIRE 

5  42 
4  42 
4  42 

4  42 

5143 

28 
18 
06 
02 
34 

72 
71 
71 
70 
73 

30   750 
13   100 
40   300 
04   138 
24  1150 

8A 
8A 

MID 
8\ 

METRO  DIST  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
U  S  COAST  GUARD 
METRO  DIST  WTR  COMM 

3 
3 

3  4 
3 

PEHBROO 

PERU 

PETERSHAM 
PITTSFIELD 
PITTSFIELD  »B  AIRPORT 

6262: PLYMOUTH 
6311  BERKSHIRE 
6322  WORCESTER 
6409<  BERKSHIRE 
6414  BERKSHIRE 

5,42 

5  42 
7|42 

7142 

01 
37 
32 
27 
26 

70 

73 
72 
73 
73 

491   65 
04  1700 
12  1080 
15  103T 
17  1153 

BA 

8A 

8A 

12H  12N 

KID  MID 

STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
HARVARD  FOREST 
CITY  ENGINEER 
U  S  WEATHER  BUREAU 

3 

3 

3 
2  3 
2  3  4 

5 

PLAIBFIELD 
PLYMOUTH 
PRINCETON 
QUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  MI  ESE 

6425  HAMPSHIRE 
6486  PLYMOUTH 
6644, WORCESTER 
6699  HAMPSHIRE 
697?' ESSEX 

5  42 

10,42 

5!  42 

31 
59 
27 
22 
39 

72 
70 
71 
72 
70 

55  1650 

52  1050 
17,  560 

37  j   80 

8A 

AH 

8A 

7P|  7P 

STATE  DEPT  HEALTH 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO 
METRO  RATER  WORKS 
METRO  WATER  WORKS 
REV  R  M  BARKER 

3 
2  3 

3 

3 
2  3  4 

SABDVICB 
SECREGAHSET 

SHELfiURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE 

7124  ESSEX 
7190  BARNSTABLE 
7293  BRISTOL 
7370  FRANKLIN 
7627  WORCESTER 

4142 
4|41 
4141 
5!  42 
17'  41 

32 
46 
50 
36 
03 

70 

70 
71 

72 
72 

52 1   40 
30    20 
071   35 
44'  400 
04;  730 

8P 

MIDI  HID 

1  8A 

BA   8A 

8A 

U  8  COAST  GUARD 
V  A  VINSOR 
BRISTOL  CO  AGR  SCHL 
NEW  ENGLAND  PVR  CO 
STATE  DEPT  HEALTH 

3  4 

2  3 
3 

3  3 

SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD 
SPRIBCriBLD  NEV8  BLDG 
STATS  FARM 

7692  BERKSHIRE 
8030  MIDDLESEX 
8046  HAMPDEN 
8051  HAMPDEN 
8101  PLYMOUTH 

5  42 
5  43 
4  41 

10 
25 
06 
06 
57 

73 
71 
72 
72 
70 

25   750 
06   160 

35  199 

36  130 
57    80 

8A 

7A 

4p  4P 

8A   8A 

MID 

STATE  DEPT  HEALTH 
HETRO  WATER  *OHKS 

ROBERT  A  PINE 
JAKES  E  VARREN 

3 

3 
3  3 
3  3 

3  4 

STKRLIBG 
8TRRLIMG  3  HI  MB 
STOCKBRIDCK 
SVAHPSCOTT 
TAUNTON 

8154  WORCESTER 
8159  STERLING 
8181  BERKSHIRE 
8301  ESSEX 
8367  BRISTOL 

10  42 
10'  42 
7  43 
4>  42 
4|41 

27 
28 
17 
28 
54 

71 
71 
73 
70 
71 

49:  555 
48   690 

19   850 
54,   20 
09    20 

AR 

HID 
9P   9P 
7P   7P 
6P   6P 

METRO  WATER  WORKS 

NE9BIT  n  BANGS 
WESTON  K  LEVIS 
VATER  WORKS 

3 

2  3 
2  3 
2  3 

TURNERS  FALL8 
WALPOLE 
WARE  1 
WARE  2 
VA8HIB0T0R 

8580, FRANKLIN 
8755.  HOKTOLt 
8793'  HAMPSHIRE 
8798  HAMPSHIRE 
8842  BERKSHIRE 

5 

S 
5 

5 

43 
43 
42 
42 
43 

36 
11 
17 

16 
23 

72 
71 
72 
72 
73 

33 1  300 

151  200 

16,  530 
08  1800 

6P;  MIQ, 

8PI  8P 

1  8A 

!  SA 

:  KID 

*  MASS  ELEC  CO 
PARKER  N  CHICK 

J  W  REILLY 

STATE  DEPT  HEALTH 

MRS  A  *  JOHNSON 

2  3 
2  3 

3 
3 
3  4 

VIST  BBmriKLD 
WEST  CUMMINCTON 
VE8TFIELD 
WB8TFIILD  2  MI  VB 

8918  RORCKSTER 
9093  RAMPDEN 
9136. HAMPSHIRE 
9191  HAMPDEN 

17 

5 
5 

42 
43 
42 

43 
43 

03 
10 

11 

09 

71 
72 
72 
72 
73 

53   450 
16   435 
58  1305 

42  251 

43  263 

8A 

;  HID 

5P   5P 

8A 

MIdI  HID 

STATE  DEPT  HEALTH 
IRA  E  LAMB 
NORMAN  THURSTON 
STATE  DEPT  HEALTH 
CITIL  AERO  ADM 

3 

3  4 
2  3 

3 
2  3  4 

nSTON  2  MI  BW 
VEST  OTIS 
VB6T0TEB  FIELD 

VEST  RtTTLAND 
VINCHKNDOH 

9360  MIDDLESEX 
9371  BERKSHIRE 
9382  HAMPDEN 
9442  WORCESTER 
9770  WORCESTER 

4 
5 
5 
5 
5 

42 
42 
42 
42 
42 

23 
11 
12 
33 
42 

71 
73 
72 
71 
72 

19   234 
05.  1400 
32   242 
59   900 
05   960 

5P1  5P 

MID  HID 

8A 

WESTON  COLLEGE 
STATE  DEPT  HEALTH 
U  S  ARMY 

METRO  VATER  WORKS 
STATE  DEPT  HKALTI! 

2  3 
3 

2  3 
3 
3 

VOBCBSTRR  AIBPOBT 
WORCKSm  1 

9923,  V0RCE8TEB 
9928  W0BCE8T1R 

4 
4 

43 
43 

16 
IB 

71 
71 

S3 
4f 

•se 

639 

MIDI  MID 

8P|  «P 

CITIL  ABRO  ADM 
CLIFFORD  L  DAVID 

2  3  4 
2  3 

NEV  BAMPSBIRE 

ALEXAHDRIA 
BATH  2  BI  88V 
BXACS  BILL 
BBRLIR 

0038 
04»« 
0527 
0690 

GRAFTON 
GRAFTON 

COOS 

10 
5 

10 

1 

43 
44 
43 

44 

3ft 
OS 
3S 
2S 

71 
73 
71 
71 

S3 

00 
39 
10 

1371 
510 
1100 
1110 

»P 

»P 

8A 

JOra  0RLIN8K1 
LLDTD  L  ALDRICB 
POBLIC  BBRT  CO  N  B 
EDV  PKNN,  BBOVN  CO 

3  3 
3 

2  3 

STATION  INDEX 


Station 


BETHLEHEM 
BLACHATER   DAB 
BOW    CARVINS    FAU.S 
BRADFORD 
BRISTOL 

BUCKS   CORNER 
CAMPTOK 
CENTER    HARBOR 
CLAREHONT 
CLEAR   BROOK 

COHCOHD    «    AIRPORT 

DIKVILLE    KOTCa 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST    DEERING    1    HI    S 

EASTMAN    FALLS    DAM 

ERROL 

FABTAH 

FIRST    CONN    LAKE 

FITZWILLIAH   3   MI    S« 

FITZVILLIAM 
FRANKLIN    1    HI    NV 
FRANKLIN    FALLS    DAM 
GILHANTON 
ra^HCLIFF    2   MI    N1 

GOflBAH 
HANOVER 

HILLSBORO 
HILL8B0R0    2    MI    K 
JEFFERSON 

KEENE    1    Ml    SW 
LAKEPORT    1 
LANCASTER 
LANDAFF 

!    AIRPORT 


LINOOLN    1    HI    Nil 
MANCHESTER 
HASSABESIC    LAKE 
MERIDEN 
MILAN   6   Ml    N 

MILFORD 

HOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA  1  Ml  HE 

NASHUA  3  HI  N 

NELSON 

NEW  DURBAH 

NEf  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTH  VILLAGE 
PETERBORO  2  MI  S 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 
PLYMOUTH  2  MI  N 

PLYMOUTH  I  MI  SW 
RANDOLPH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LVNDEBORO 
SOUTH  SUTTON 

SOUTH  WEARE 

STODDARD 

S UNA PEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

THORHTON    CAP 

UCKERHAN   RAVINE 

ALPOLE 

ARREN    1    MI    SE 

ATERVILLE    VALLEY 

lENDELL 


County 


GRAFTOIf 
HERRI HACK 
MERRIMACK 
MZHRIHACK 
GRAFTON 

CRAFTOM 
CRAPTON 

BELERAP 
SULLIVAN 
GRAFTON 


5  «  17 
10  43  19 

10  |<I3  10 
10  43  15 
10  43  36 


!io 


ENTWORTH 


|1683  HEBBIHACK 
2023  COOS 
12136  jCHESHIRE 
12174  JSTRAFFORD 
J2284  jaiLLSBORO 

2427  HERRIHACK 
12842  ICOOS 
12898  jCOOS 
12999  |COOS 
[3024  CHESHIRE 

3029  jCBESHIRE 
3177  HERRIHACK 
31S2  HERRIHACK 
3359  BELKNAP 
3409  IgRATTOM 

{3483  COOS 
3BS0  IGRAFTON 
4057  IHILLSBORO 
4062  HILLSBORO 
4314  COOS 

14399  CHESHIRE 
4475  BELKBAP 
14556  COOS 
14568  IGRAFTON 
14656  iCRAFTON 
I     ' 

14732  GRAFTON 
|5072  HILLSBORO 
IS211  HILLSBORO 
J5362  SULLIVAN 
5400  jCOOS 

'5412  HILLSBORO 
15639  COOS 

5707  HILLSBORO 
|5712  HILLSBORO 

S730  ICSESHIRE 

[5780  STRAFFORD 
'5843  ImERBIHACK 
586B  SULLIVAN 
5982  .HERRIHACK 
,6234  COOS 

'6302  JHILLSBORO 
|6697  IhILLSBORO 
6818  COOS 
16856  IcOOS 
;6944  GRAFTON 

i6949  GRAFTON 
|70BB  coos 
;7967  jHERRIHACK 
:8081  HILLSBORO 
8169  MERRIMACK 

8194  ;HIU.SBORO 
8350  .CHESHIRE 
8502  ^SULLIVAN 
8539  |CH£SHIRE 
'8678  IGRAFTON 

8754  COOS 
8854  CHESHIRE 
8885  GRAFTON 
;8960  GRAFTON 
i9074  iSULLIVAN 
I 

9091  GRAPTOM 
9318  GRAFTON 
9474  GRAFTON 
9613  'COOS 
[9676  UtERRIHACX 


43  44 
43  52 
43  43 

43  23 

44  04 

43  12 


71  30 

71  20  I16SO 

42  54  I  72  04  [1320 

43  08   70  56 
43  04  I  71  49 


71  43 


71  59  |1240 
71  38 

71  29 

72  21 
71  38  \1600 


430 


44  23 

43  42 

43  07 

43  07 

44  25 

42  S6 

43  33 

44  29 


10  44  03 
10  |43  00 

,10  |42  59  I 
.  5  43  33 


I  71  40 

;  71  04 

'  71  27 

I  71  18 

72  11 

72  09 

71  40 

71  39 

71  25 

71  53 

71  11 

72  17 
71  57 
71  56 
71  28 


300 
1260 
1560 
1660 
1200 

1360 


2  46 
42  48 
42  59 


10  43  25 
5  43  22 
10  |43  IS 


42  56 

42  51 

44  16 

45  03 

43  46 


71  40 
71  28 

71  24 

72  15 
71  12 

71  39 
71  18 
71  26 

71  29 

72  08 

71  10 

71  59 

72  10 
71  22 
71  38 

71  55 

71  57 

71  15 

71  23 


10  |43  46  I  71  41 

!2  I  71  19 

!9  71  53 

>3  71  47 

L9  71  56 

)4  I  71  43 

(5  I  72  07 

t3  I  72  05 

)0  I  72  19 

i9  71  33 


72  26 
71  53 

71  30 

72  07 


s  Ikeri 


22 


10  43  52 
:  S  43  38 

10  43  38 

5  44  18 

;iO  43  27 


CONNECTICUT 

NORTH  KENT 

MASSACHUSETTS 


;5664  LITCHFIELD 


71  55 

72  19 
71  51 
71  33 
71  55 


Obser- 
vation 
time 


PAUL  D  SHITB 
ERASTUS  DOLE 
RUPERT  BRAGC 
CENT  VT  PUBLIC  SERV 
U  S  ENGINEER 

U  S  WEATHER  BDItEAU 
GERTRUDE  E  NASH 
DUBLIN  SCHOOL  INC 
UNIVERSITY  OF  N  H 
CHARLES  E  REIDT 

PUBLIC  SERV  CO  N  B 


J    C    CREPEAU 

CONN    RIVER   POWER   CO 

HASS   DEPT   HEALTH 

ILLIAMINA    RIGOR 
F    J    SOUTHMATD 
MORRIS    M    HUMPHREY 
HARMON   STOCKWELL 
STATE   SANATORIUM 

EVERETT    GATCHELL 
DARTMOUTH   COLLEGE 
PUBLIC    SERV    CO    N    H 
PUBLIC    SERV    CO    N    H 
MC    INTIRE 

HERTON    T   GOODRICH 
KENNETH  GOULD 
TWIN   ST  GASfcELEC   CO 
HERMAN    L    TITUS 
CIVIL   AERO    ADM 

7A  ROBERT  L  SINCLAIR 
HID  PUBLIC  SERVICE  CO 
7A  MANCHESTER  WTR  WKS 
8A  KIMBALL  UNION  ACAD 
8P  ANDROSCOGCIN   RES   CO 


C   S   EMERSON 
U   S   WEATHER   BUREAU 
PUBLIC    SERVICE    CO 
PENNICHUCK   WTR    WKS 
DAVID   P   WHEELWRIGHT 

PROPS    LOCKSfc    CANALS 

COLBY  JR  COLLEGE 

H  P  SHEPARD 

D  J  FREDERICK 

NEW  ENG  PWR  SERV  CO 

HRS  H  H  RAMSEY 

G  A  HORISON 

J  B  DODGE 

N  H  WATER  RESOURCES 

GEORGE  C  CLARK 

OLIVE  LA TUCK 
A  N  HC  CLINTOCK 
EDNA  F  POWERS 
HARRY  W  HOLT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 

AUGUST  BRUTWEEL 
FRED  R  JENNINGS 
H  W  BANNISTER 
H  G  LAWTON 
U  S  ENGINEER 

7P  A  U  C  SKI  SHELTER 
GEORGE  L  BRIDGE  JR 
N  H  FISH  HATCHERY 
U  S  ENGINEERS 
MID  PUBLIC  SERV  CO  N  H 


R   L 

GRANITE   ST   ELEC  CO 
ELVA   H   CBIVELL 
STATE   FISH  HATCHERY 
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NEW  ENGLAND  -  APRIL  1949 
W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Uass . 

GENERAL  SUMMARY 

The  moderately  high  level  of  temperature  during  April,  1949,  as  in  the  five  preceding  months 
was  subject  to  only  brief  interludes  of  cool  weather.   The  Southern  Division,  in  fact,  had 
little  frost  and  hardly  any  nocturnal  freezing  until  the  25th,  except  in  such  special  exposures 
as  cranberry  bogs  and  intervale  lands.   Bud  development  was  well  in  advance  of  normal,  and  with 
the  soil  in  prime  condition  as  to  moisture  grasses  and  pasture  lands  developed  thick  cover. 
Preparatory  agricultural  work  and  early  seeding  progressed  with  little  hindrance.   Despite  the 
mildness  there  were  no  very  high  midday  temperatures  and  the  inadequate  daily  range  affected 
unfavorably  the  maple  sugar  crop  as  to  quality.   A  heavy  general  storm  occurred  on  the  6th, 
when  a  rapidly  moving  intensifying  disturbance  originating  in  the  Gulf  of  Mexico  passed  north- 
eastward over  the  coastal  states  a  short  distance  Inland.   Damage  was  considerable  to  small 
craft  along  the  coast  but  was  by  no  means  confined  to  the  seaboard  as  wrecked  buildings,  fallen 
trees  and  interrupted  utilities  were  left  in  the  wake  of  the  storm  in  most  interior  parts  of 
the  Section.   Some  heavy  rainfalls  occurred,  particularly  in  southern  and  eastern  parts,  while 
damaging  wind  gusts,  lightning  and  hail  commonly  afflicted  interior  and  northern  district. 
Again  on  the  15th  a  series  of  thunderstorms  with  hail  moved  across  central  Vermont,  New  Hamp- 
shire and  Maine,  repeated  with  lesser  violence  and  over  smaller,  more  scattered  areas  on  the 
17th,  18th,  19th  and  23d.   The  monthly  rainfall  totals  were  mostly  near  normal  and  sufficient 
to  maintain  good  storage  and  power  supply  and  occasionally  to  dampen  the  woods,  where  fire 
hazard  threatened  to  develop  several  times.   A  few  fires  did  break  out,  but  were  quickly 
controlled.   At  the  end  of  the  month  cherry  and  apple  trees  were  blooming  ten  days  ahead  of 
season,  and  were  subjected  to,  but  probably  not  seriously  damaged  by  the  freeze  of  the  25th  and 
the  frost  of  the  29th.   However,  low-level  peach  orchards  suffered  severely.  M.T.N. 

TEMPERATURE 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section, based  on  154  records,  was  46. 6°, which  is  2.9° 
above  the  mei.n  for  the  past  62  years.   The  average  temperature  for  the  northern  division  was 
44.2°;  for  the  southern  division,  48.9°'.  The  highest  monthly  mean  was  52.2°  at  Providence,  R.I.; 
the  lowest  was  32.9°  at  Tuckerman  Ravine,  N.H.   The  highest  recorded  was  83°  at  Springfield, 
Mass.  on  the  30th,  the  lowest  was  11°  at  Tuckerman  Ravine,  N.H.  on  the  25th.   The  greatest 
monthly  range  iJas  64°  at  Fabyan,  N.H.,  the  least  was  29°  at  Block  Island,  R.I.  • 

PRECIPITATION 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section, based  on  153  records,  was  3.46  inches,  which 
is  0.12  inch  above  the  mean  for  the  past  62  years.  The  average  precipitation  for  the  northern 
division  was  3.04  inches;  for  the  southern  division,  4.00  inches.  The  greatest  monthly  amount 
reported  was  6.86  inches  at  Tuckerman  Ravine,  N.H.;  the  least  was  1.32  inches  at  Clayton  Lake, 
Me.  The  greatest  amount  in  24  hours  was  2.17  inches  at  Providence,  R.I.,  on  the  6th.  The 
average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  of  precipitation  was  12,  which  is  2  above  the  mean 
for  the  past  62  years . 

The  average  snowfall  for  the  northern  division,  based  on  73  records,  was  3.6  inches;  for  the 
southern  division,  based  on  70  records,  0.1  inch,  for  the  Section,  based  on  143  records,  1.9 
inches,  which  is  2.1  inches  below  the  mean  for  the  past  62  years. 
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In  addition  to  the  cllaatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope-  Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocliaatlc 

ratlve  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Ilydroclima-  Network  stations  were  presented  in  bulletins  (HydroXogic  Bulletins)  which 

tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic  Bulletin  were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 

Series.   The  Hydrocllmatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 

the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was  ments  of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 

established  In  1939  at  the  request -of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 

Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records  agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 

of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and  erence  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection 

related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about  may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 

2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the  25,  D.C. 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 

by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be-  yany  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 

tween  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42,  through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 

the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  individuals  as  listed  in  the  Station  Index, 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 
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70 

39 

596 

CARIBOU   WB     AP,    ME. 

30.47 

19 

28.98 

.  7 
6 
6 

12.6 

- 

- 

- 

78 

77 

53 

65 

- 

744 

CONCORD  WB      AP,    N.H. 

30.37 

29 

29.00 

8.4 

35 

E 

6 

77 

72 

42 

58 

42 

556 

EASTPORT  WB   CITY,    ME. 

30.47 

18 

29.09 

6 

9.8 

41 

E 

6 

- 

78 

64 

72 

50 

672 

HARTFORD   WB      AP  ,    CONN . 

30.41 

29 

29.08 

6 

10.5 

44 

SW 

6 

78 

74 

45 

60 

67 

445 

MOUNT   WASHINGTON   WB,    N.H 

30.39 

30 

29.13 

6 

35.1 

- 

- 

- 

87 

87 

88 

90 

23 

1252 

NANTUCKET  WB     AP,    MASS. 

30.39 

29 

29.26 

6 

15.0 

50 

SE 

6 

86 

84 

70 

84 

55 

567 

NEW   HAVEN   WB     AP,    CONN. 

30.42 

29 

29.16 

6 

8.0 

34 

SE 

6 

_ 

72 

52 

66 

65' 

467 

PORTLAND  WB      AP,    ME. 

30.40 

18 

28.95 

6 

8.1 

53 

E 

19 

83 

74 

58 

75 

62 

585 

PRQVIDEJ^CE   WB      AP.    R,I. 

30.39 

29 

29.14 

6 

lO.l 

45 

SW 

6 

73 

71 

46 

.SS 

63 

457 

TABLE    1 
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>  z 

1888 

37.7 

86 

-    5 

41.7 

89 

11 

2.71 

11.2 

2.64 

3.0 

n 

1889 

45.9 

85 

10 

47.4 

92 

17 

2.04 

5.5 

3.66 

0.0 

9 

1890 

41.5 

78 

6 

45.7 

80 

12 

1.87 

2.7 

2.92 

1  .4 

9 

1891 

43.3 

82 

2 

47.6 

84 

12 

2.61 

10.6 

3.17 

5.6 

8 

1892 

42.5 

76 

4 

46.1 

81 

14 

0.91 

0.0 

1.16 

0.0 

8 

1893 

37.5 

69 

-   7 

43.2 

78 

11 

2.36 

8.8 

3.78 

7.0 

14 

1894 

43.3 

84 

1 

45.8 

82 

9 

1.80 

6.6 

3.12 

9.7 

12 

1895 

42.0 

83 

8 

45.1 

84 

15 

4.65 

1.5 

4.49 

0.1 

13 

1896 

43.6 

88 

4 

46.7 

92 

10 

1.31 

6.£ 

1.32 

0.5 

8 

1897 

43  .7 

88 

3 

47.4 

88 

16 

2.78 

3.3 

3.12 

T 

10 

1898 

40.7 

73 

5 

43.1 

78 

12 

3.45 

5.5 

4.80 

3.8 

13 

1899 

42.6 

92 

2 

46.0 

84 

18 

1.33 

3. J 

1.90 

1  .1 

6 

1900 

42.5 

83 

8 

46.3 

83 

18 

1.48 

0.3 

2.23 

0.0 

6 

1901 

44.3 

87 

15 

45.3 

87 

24 

5.58 

2.3 

8.12 

0.0 

14 

1902 

43.4 

82 

14 

46.8 

86 

20 

3.59 

2.f 

3.66 

0.3 

9 

1903 

42.8 

87 

-    1 

46.7 

87 

17 

1.83 

2.6 

3.49 

0,1 

8 

1904 

39.6 

71 

0 

43.5 

78 

16 

4.64 

12.1 

6.80 

3.0 

12 

1905 

41.4 

79 

12 

45.8 

79 

19 

1.90 

0.7 

2.59 

0.2 

8 

1906 

40.3 

75 

-    7 

45.8 

77 

17 

2.47 

8.4 

3.28 

1    8 

9 

1907 

38.0 

77 

-    3 

41.8 

75 

17 
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17.5 

3.05 

9.3 

9 

1908 

39.3 

84 

-    4 

45.6 

90 

6 

2.42 

5.4 

2.16 

0.6 

n 

1909 

40.3 

86 

2 

45.4 

86 

13 

3.45 

4.4 

5.58 

1  ,0 

12 

1910 

46.9 

83 

12 

50.2 

84 

17 

3.37 
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2.87 

0    0 

9 

1911 

39.9 

87 

-    8 

43.4 

88 

9 

1.18 

7.4 

3.09 

6,6 

6 

1912 

41.4 

81 

5 

45.9 

80 

18 

2.82 

8.3 

4.03 

0.4 

14 

1913 

44.1 

92 

2 

47.5 

86 

12 

2.20 

1.7 

4.82 

0.6 

10 

1914 

37.9 

87 

-    3 

43.6 

88 

12 

4.87 

8.e 

4.47 

1  ,0 

12 

1915 

46.4 

89 

15 

49.5 

93 

15 

2.49 

4.C 

2.00 

6    9 

8 

1916 

41.8 

74 

12 

44.2 

80 

20 

3.16 
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3.54 

5   7 

12 

1917 

39.3 

77 

3 

43.4 

79 

11 

2.45 

3.9 

2.62 

5.1 

11 

ldl8 

42.1 

79 

5 

46.2 

80 

16 

2.11 

5.0 

3.65 

4.3 
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1919 

40.6 

84 

-   3 

45.4 

77 

12 

2.40 

2.8 

3.05 

0.3 

11 

1920 

38.7 

80 

2 

43.6 

77 

13 

6.06 

3.3 

5.32 

1.2 

13 

1921 

47.3 

92 

-   3 

51.0 

86 

20 

3.25 

1.8 

4.72 

0.6 

11 

1922 

42.2 

80 

10 

46.5 

85 

16 

3.28 

10. 1 

2.45 

2.3 

10 

1923 

39.3 

85 

-12 

46.3 

90 

7 

5.21 

2.8 

4.90 

0.4 

11 

1924 

39.1 

71 

-    2 

44.8 

74 

15 

4.63 

15.8 

5.45 

6.6 

10 

1925 

42.5 

82 

6 

47.9 

85 

20 

1.83 

10. 1 

2.52 

1.2 

8 

1926 

35.1 

77 

-10 

42.5 

80 

22 

2.93 

10. 0 

2.64 

1.0 

10 

1927 

41.2 

89 

5 

45.7 

91 

27 

1.27 

0.9 

1.92 

0.6 

7 

1928 

39.0 

83 

-10 

44.2 

84 

16 

3.56 

10.6 

4.59 

1.8 

11 

1929 

40.9 

90 

1 

46.2 

90 

17 

4.97 

12.8 

7.04 

3.8 

14 

1930 

39.8 

79 

-    2 

45.3 

82 

17 

1.56 

2.3 

1.73 

0.2 

7 

1931 

43.8 

86 

11 

47.6 

84 

20 

2.71 

4.9 

3.06 

1.4 

9 

1932 

40.5 

78 

1 

45.0 

79 

17 

2.98 

3.3 

2.05 

0.4 

9 

1933 

41.7 

83 

10 

45.6 

85 

18 

5.56 

13.9 

6.06 

8.7 

15 

1934 

42.2 

78 

5 

46.9 

80 

19 

4.85 

1.4 

4.42 

T 

11 

1935 

40.9 

87 

-    7 

45.1 

91 

17 

2.85 

5.8 

3.50 

3.3 

11 

1936 

39.8 

85 

10 

44.1 

85 

18 

4.35 

11. 1 

3.65 

0.4 

15 

1937 

41.0 

76 

-    4 

44.8 

76 

17 

3.13 

7.6 

4.67 

1.3 

12 

1938 

44.2 

91 

-    7 

48.6 

93 

12 

2.69 

4.8 

3.07 

2.1 

11 

1939 

37.1 

76 

-    5 

43.3 

87 

16 

4.42 

L4.5 

4.69 

2.2 

14 

1940 

37.9 

80 

-   9 

42.2 

78 

13 

4.92 

12. 1 

5.77 

3.3 

13 

1941 

46.5 

95 

7 

50.7 

93 

17 

0.76 

T 

1.36 

T 

6 

1942 

43.9 

87 

9 

48.9 

89 

19 

2.61 

8.1 

1.24 

3.2 

10 

1943 

36.3 

77 

-    5 

41.1 

75 

5 

3.19 

11. 0 

3.47 

2.0 

12 

1944 

37.7 

74 

-10 

43.1 

80 

12 

3.01 

3.0 

4.15 

0.1 

10 

1945 

47.0 

89 

13 

51.2 

89 

20 

4.87 

0.7 

4.13 

T 

11 

1946 

40.1 

81 

0 

44.6 

86 

10 

2.84 

5.7 

2.58 

1.1 

12 

1947 

39.2 

78 

0 

45.2 

81 

14 

2.41 

7.0 

4.63 

2.4 

13 

1948 

42.0 

78 

9 

46.4 

77 

17 

3.03 

3.7 

3.50 

0.1 

11 

1949 

44.2 

82 

11 

48.9 

83 

19 

3.04 

3.6 

4.00 

0.1 

12 

P 

SRIOD 

41.4 

95 

-12 

45.7 

93 

5 

3.04 

6.1 

3.62 

2.1 

10 

COMPARATIVE  DATA  (Northern: 
Connecticut) 


Maine,  New  Hampshire  and  Vermont ;  Southern:   Massachusetts,  Rhode  Island  and 


-  95 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


MEW   ENGLAKD 
APRIL   1949 


Temperature 

Precipitation 

1 

No.  of  days 

1 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

0 

> 

» 

Station 

1 

1 

■i 

1 

^ 

g 

' 

1 
1 
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1 

1 
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1 
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0) 

CM 
CO 

d 
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1 
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1 
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1 

a  s 

2  s 

1 

i 
3 

8 

8 

8 
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CONKECTICUT 

BRIDGEPORT 

51.5 

3.9 

77 

14 

32 

2+ 

2 

4.15 

.15 

1.25 

6 

12 

6 

1 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

50.5 

75 

27 

34 

2 

3.11 

.99 

6 

11 

4 

CREAH  HILL 

47.0 

3.6 

74 

30 

22 

6 

13 

.76 

14 

11 

DANBURY 

49.7 

80 

30 

26 

5 

5 

3.59 

.67 

14 

10 

6 

FALLS  VILLAGE 

47.1 

2.5 

78 

30 

19 

5 

16 

3.54 

.27 

1.20 

14 

12 

5 

1 

GREENWICH 

50.2 

76 

30 

28 

2 

8 

4.35 

1.22 

6 

T 

11 

5 

1 

HARTFORL  WB  AIRPORT 

50.4 

3.7 

78 

14 

28 

5 

3 

3.78 

.42 

1.08 

14 

12 

5 

2 

MIDDLETOWN 

51.6 

74 

15 

31 

29 

4 

4.88 

1.55 

6 

11 

5 

2 

MOUHT  CARHEL 

49.3 

5.3 

76 

14 

28 

11+ 

7 

4.16 

.35 

1.45 

6 

9 

4 

1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

49.6 

4.7 

75 

14 

32 

2+ 

2 

3.19 

-  .03 

1.06 

6 

12 

5 

1 

NEW  LONDON 

50.6 

3.5 

75 

15 

34 

9+ 

3.67 

-  .12 

8 

NORFOLK  2  SW 

44.8 

72 

23 

23 

5 

13 

3.59 

.98 

19 

1.0 

1+ 

15 

6 

NORTH  KENT 

49.9 

78 

30 

24 

5 

11 

3.64 

.93 

14 

12 

4 

NORWALK 

49.2 

2.5 

77 

14 

23 

5 

10 

3.78 

.08 

1.30 

6 

9 

5 

1 

NORWICH  3  ESE 

49.5 

75 

30 

28 

5+ 

10 

3.52 

1.83 

6 

7 

3 

1 

PUTNAM 

47.3 

77 

22+ 

23 

29 

14 

2.89 

.98 

6 

12 

4 

SALISBURY 

45.4 

1.7 

74 

30 

23 

5+ 

15 

3.34 

.10 

1.14 

14 

T 

11 

4 

1 

STORES 

46.1 

0.9 

74 

22 

26 

25 

8 

3.90 

.34 

1.12 

6 

12 

S 

1 

WASHINGTON 

48.7 

78 

30 

25 

5+ 

14 

4.02 

1.10 

14 

9 

S 

1 

WATERBURY 

50.4 

2.5 

80 

30 

28 

2 

10 

4.12 

.36 

.81 

6 

11 

5 

WESTBROOK 

48.3 

76 

14+ 

23 

29 

13 

3.70 

1.22 

6 

9 

5 

1 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

49.6 

80 

30 

25 

5 

8 

3.38 

1.17 

6 

10 

4 

1 

STATE 

48.9 

2.6 

3.73 

.04 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

45.9 

72 

13+ 

28 

1+ 

10 

2.34 

.82 

6 

1.3 

9 

2 

BANGOR 

49.5 

9.9 

74 

13+ 

29 

1 

5 

3.43 

-  .04 

1.00 

28 

11 

6 

1 

BAH  HARBOR 

46.1 

4.9 

68 

13 

26 

11 

5 

2.94 

-  .81 

.65 

19 

T 

15 

5 

BELFAST 

45.6 

72 

14 

26 

1 

11 

2.70 

.90 

19 

T 

7 

3 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

40.1 

4.5 

73 

13 

22 

25 

23 

2.11 

-  .66 

.64 

19 

7.1 

6 

1 

13 

3 

CORINNA 

1.40 

19 

6 

2 

1 

EASTPORT  WB  CITY 

42.7 

3.7 

60 

21 

28 

25 

5 

2.57 

-  .27 

.70 

6 

0.7 

6 

13 

3 

EAST  SANGERVILLE  2 

42. 4M 

75 

13 

26 

12+ 

15 

3.55 

6.0 

11 

EAST  WINTHROP 

47.0 

72 

14+ 

28 

1+ 

13 

3.59 

1.47 

19 

2.0 

9 

4 

1 

FARMINGTON 

45.2 

3.2 

76 

13 

24 

1 

17 

3.27 

-  .25 

1.15 

19 

3.7 

11 

3 

1 

FORT  KENT  1  E 

39. 4M 

75 

30 

19 

18 

25 

2.01 

-  .77 

.49 

6 

3 

1 

6 

4 

GARDINER 

47.5 

5.1 

72 

14 

26 

1 

7 

3.14 

-  .33 

1.05 

6 

2.0 

10 

3 

2  ' 

GREENVILLE 

40.5 

3.4 

74 

13 

23 

5+ 

22 

3.01 

.09 

.89 

19 

8.4 

4 

1+ 

12 

4 

HOULTON  AIRPORT 

41.7 

3.1 

73 

13 

24 

11+ 

17 

1.76 

-  .69 

.55 

6 

1.9 

1+ 

10 

3 

HOULTON  1  E 

41.3 

2.0 

74 

13 

22 

1 

20 

1.99 

-  .46 

.60 

16 

T 

1+ 

8 

4 

JONESBORO 

44.0 

64 

13+ 

26 

10+ 

12 

3.49 

1.23 

7 

8 

4 

1 

LEWISTON 

45.8 

4.4 

75 

14 

28 

1 

5 

4.51 

.93 

1.87 

19 

1.5 

1 

19 

11 

3 

2 

MADISON 

44.9 

4.8 

75 

13 

25 

1+ 

16 

3.06 

-  .68 

1.22 

19 

2.4 

1 

7+ 

11 

3 

1 

MILLINOCKET 

43.8 

3.9 

75 

13 

24 

25 

16 

2.75 

-  .63 

.90 

7 

4.0 

2 

7 

8 

MILLINOCKET  AIRPORT 

42.7 

3.9 

76 

13 

24 

25 

18 

2.82 

-  .56 

.88 

19 

2.4 

1 

6+ 

13 

4 

MILLINOCKET  DAM 

38.3 

72 

14 

18 

11 

28 

2.71 

1.18 

7 

10.0 

5 

3 

1 

NORTH  BRIDGTON 

45.9 

3.5 

78 

14 

24 

1 

13 

3.21 

-  .49 

1.18 

6 

6.0 

12 

3 

2 

OLD  TOWN 

46.8 

4.9 

75 

13 

28 

1+ 

6 

2.82 

-  .75 

.53 

16+ 

12 

4 

OLD  TOWN  AIRPORT 

44.0 

77 

13 

22 

1 

17 

2.91 

.71 

6 

T 

12 

4 

PORTLAND 

47.9 

73 

21 

31 

25 

2 

3.71 

1.60 

6 

0.4 

11 

2 

2 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

45.6 

5.5 

73 

23 

26 

1+ 

12 

3.72 

.34 

1.61 

6 

0.4 

11 

2 

2 

PRENTISS 

40.7 

71 

14 

18 

2+ 

27 

2.08 

6 

PRESQUE  ISLE 

41.9 

4.5 

71 

13 

23 

25 

23 

1.80 

-  .81 

.4  5 

7 

4.0 

12 

1 

7 

4 

RIPOGENUS  DAM 

40.3 

3.4 

75 

14 

22 

5+ 

18 

3.09 

-  .49 

.99 

19 

10.2 

3 

6+ 

12 

4 

ROCKLAND 

45.1 

69 

23 

26 

1 

10 

2.80 

.74 

6 

12 

3 

RUMFORD  3  SW 

42.5 

3.6 

77 

14 

20 

1 

23 

3.04 

-  .28 

.94 

19 

6.5 

11 

3 

RUMFORD  1  SSE 

45.1 

4.2 

77 

13+ 

25 

1 

13 

2.61 

-  .71 

.91 

6 

8 

3 

WINSLOW 

46.8 

4.1 

75 

14 

29 

24 

4 

2.94 

-  .17 

.89 

7 

T 

9 

WOODLAND 

43.8 

3.7 

75 

14 

23 

11+ 

15 

2.79 

-1.00 

.82 

19 

1.0 

1 

6 

10 

4 

STATE 

44.0 

3.1 

2.89 

-  .19 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

46.3 

3.8 

76 

23 

23 

5+ 

13 

4.69 

.34 

.99 

19 

0.5 

19 

15 

5 

AMHERST 

50.1 

5.2 

79 

30 

27 

5+ 

7 

2.70 

-  .61 

.73 

6 

11 

3 

ARLINGTON 

51.3 

80 

22 

30 

25 

2 

5.17 

1.47 

14 

12 

5 

3 

BILLERICA 

49. 6M 

80 

22 

25 

2+ 

10 

4.19 

1.04 

19 

12 

6 

2 

BIRCH  HILL  DAM 

46.3 

76 

22 

21 

29 

13 

3.94 

1.61 

14 

11 

3 

2 

BLUE  HILL 

48.9 

4.3 

78 

22 

29 

25 

2 

4.15 

.32 

1.22 

6 

T 

8 

5 

2 

BOSTON  WB  AIRPORT 

50.9 

4.5 

77 

21 

33 

25 

3.23 

-  .11 

.77 

6 

14 

4 

BROCKTON 

50.5 

3.8 

77 

21 

32 

2+ 

3 

3.47 

-  .01 

.98 

6 

11 

5 

CHESTNUT  HILL 

51.9 

5.1 

78 

22 

32 

25 

1 

4.69 

.77 

.98 

15 

15 

6 

CLINTON 

48.3 

3.3 

77 

23+ 

28 

25 

6 

5.03 

1.06 

1.47 

14 

T 

12 

2 

CORASSET 

48.6 

78 

22+ 

34 

20+ 

3.11 

.78 

7 

1< 

3 

CONCORD 

50.6 

5.6 

83 

30 

28 

25 

6 

3.24 

-  .26 

.70 

6 

T 

10 

4 

EAST  WAREHAM 

47.1 

2.8 

71 

14 

29 

2+ 

4 

4.92 

.73 

1.27 

7 

13 

7 

1 

EDGARTOWN 

47.6 

66 

28 

30 

12 

3 

6.06 

1.67 

4 

14 

6 

2 

FALL  RIVER  2  HE 

50.5 

4.4 

76 

22+ 

32 

2+ 

2 

5.27 

1.13 

1.54 

14 

T 

13 

6 

2 

FITCHBURG 

48.6 

2.8 

79 

23 

30 

25 

4 

4.84 

1.53 

1.19 

14 

14 

5 

2 

FRAMINGHAM 

49.8 

2.9 

80 

23 

30 

25 

5 

3.89 

.20 

.78 

19 

14 

5 

HOOSAC  TUNNEL 

46.1 

3.7 

78 

30 

25 

5 

11 

4.46 

.06 

1.07 

19 

1.0 

19 

14 

7 

1 

RYANNIS  1  E 

48.6 

3.9 

70 

27 

31 

18+ 

3 

5.06 

1.38 

1.70 

4  . 

T 

9 

4 

3 

KNIGHTVILLE  DAM 

44.0 

75 

30 

22 

4+ 

18 

3.78 

1.65 

19 

T 

19 

7 

5 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


MSW   EJIGLAKD 
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Tempaiahm 

PraoipiUtion 

1 

No.  of  daya 

1 

Snow,  SlMt,  Hail 

No.  oi  daya 

g 

a 

> 

0 

Station 

5 

1 

1 

« 

1 

j2 

e 

0 
N 

a 

9 

1 

g 

11 

1 

1 

s 

< 

s 

1 

1 

% 

2 

& 

1 

1 

1 

& 

J 

1 

1 

1 

s 

s 

0 

1 

LUX   COCHITIIATE 

49.3 

3.3 

79 

23 

19 

18 

12 

3.99 

.08 

.95 

19 

14 

5 

UWHEDCE 

SO.O 

4.6 

76 

22 

31 

17 

3 

4.98 

1.40 

1.34 

14 

T 

15 

5 

3 

LOVELL 

51.4 

5.6 

80 

22 

30 

25 

2 

4.03 

.47 

.99 

19 

T 

13 

4 

■IDDLETON 

50.8 

74 

22 

32 

12+ 

2 

4.21 

.45 

1.23 

7 

16 

3 

2 

IUUITDCI£T  IB  AIRPORT 

46.2 

2.9 

62 

13+ 

30 

18 

2 

4.45 

1.49 

1.29 

6 

13 

6 

1 

m  BEDFORD 

49.8 

4.1 

70 

27 

34 

2+ 

4.03 

.12 

1.05 

6 

9 

6 

1 

PITTSFIKLD  WB  AIRPORT 

44.9 

4.0 

73 

22 

25 

5 

13 

3.78 

.68 

.79 

6 

1.7 

16 

6 

PLTHODTH 

50.1 

6.2 

75 

22 

30 

18 

4 

4.47 

.20 

1.57 

6 

7 

6 

1 

lOCEPORT  t  ESE 

48.6 

5.1 

77 

21 

34 

12+ 

3.08 

-1.28 

1.00 

14 

T 

10 

4 

1 

SANOflCH 

48.9 

73 

22 

32 

11+ 

2 

4.48 

1.13 

6 

T 

4 

12 

5 

1 

SHELBURKE  FALLS 

46.3 

3.1 

78 

15 

26 

25 

9 

5.13 

1.18 

1.55 

19 

14 

5 

1 

SPRIHGFIELD 

52.0 

3.5 

83 

30 

30 

1 

7 

2.97 

-  .33 

.91 

14 

10 

3 

SPRIHGPIELD  NEIS  BLDG 

51. 5 

78 

15 

31 

5 

2 

3.23 

.79 

14 

S 

6 

STOCDRIDGE 

46.8 

3.9 

76 

22 

23 

5 

13 

2.78 

-  .95 

.76 

6 

1.0 

13 

4 

SWAMPSCOTT 

47.2 

4.2 

70 

21 

29 

25 

1 

2.87 

-1.63 

.86 

6 

9 

4 

TADirrOli 

49.7 

4.7 

77 

22 

27 

12 

8 

3.65 

-  .48 

1.05 

6 

10 

6 

1 

49.5 

3.7 

78 

30 

25 

5+ 

11 

3.49 

.36 

1.04 

6 

12 

3 

1 

lALPOLE 

49.1 

77 

30 

28 

12+ 

9 

i.03 

1.26 

6 

T 

11 

5 

1 

ICSTFIELD  2  HE 

48.2 

4.2 

79 

30 

25 

5+ 

9 

3.75 

-  .38 

1.15 

6 

12 

4 

1 

VISTOH  2  HI 

50.2 

4.8 

80 

22 

27 

2 

9 

4.53 

.13 

1.19 

6 

T 

10 

5 

2 

nSTOTER  FIELD 

49.2 

78 

30 

25 

5 

8 

2.58 

1.01 

14 

11 

2 

1 

lORCESTER  AIRPORT 

47.4 

78 

22 

27 

25 

5 

4.07 

1.07 

14 

T 

14 

6 

2 

lOBCESTER  1 

48.5 

3.0 

78 

22 

27 

IS 

8 

5.05 

1.48 

1.72 

14 

T 

11 

6 

2 

STATE 

48.9 

3.6 

4.08 

.51 

NEW  HAMPSBIRE 

AUXAMDRIA 

41.511 

18 

1 

18 

3.59 

1.19 

6 

12.0 

6 

19 

13 

5 

1 

RltlMN 

42.0 

2.5 

76 

14 

19 

1 

18 

2.89 

.00 

.69 

7 

5.0 

3 

19 

15 

4 

BETBLEEEU 

43.2 

3.4 

73 

13 

18 

18 

17 

2.18 

-  .45 

.64 

16 

T 

6 

7 

3 

BLACRATER  DAH 

47.1 

79 

22 

24 

11 

14 

3.25 

1.20 

6 

T 

19 

8 

4 

2 

CORCORD  IB  AIRPORT 

46.4 

4.8 

80 

22 

20 

1 

13 

2.77 

-  .01 

.92 

6 

T 

11 

3 

DDRHAll 

48.5 

4.7 

76 

22 

24 

1 

9 

3.80 

.23 

1.24 

6 

11 

4 

2 

■AST  OEERINC  1  S 

47.6 

77 

22 

23 

10 

12 

3.69 

1.32 

6 

4.0 

4 

19 

13 

5 

2 

FABTAX 

39. 9M 

78 

23 

14 

25 

22 

2.83 

.53 

7 

9.5 

5 

19 

13 

3 

rilST  CORK  LACE 

37.0 

1.9 

72 

14 

14 

1 

25 

3.37 

-  .02 

.66 

7 

11.2 

15 

7 

21 

4 

FBAnLIN  1  HI 

46.9 

4.1 

80 

22 

21 

1 

12 

2.16 

-1.37 

.77 

6 

10 

3 

nAMCLIH  FALLS  OAH 

45.4 

78 

22 

20 

1+ 

20 

2.61 

.75 

19 

11 

4 

CLnCLIFF  2  HI 

42.4 

3.4 

75 

22 

19 

1 

18 

3.31 

-  .42 

.70 

6 

3.0 

3 

19 

15 

6 

BiaOTER 

45.8 

3.5 

77 

14+ 

21 

1 

9 

2.16 

-  .47 

.59 

15 

0.7 

11 

4 

48.5 

4.8 

80 

14+ 

20 

29 

12 

2.96 

-  .13 

.75 

14 

1.0 

1 

19 

11 

5 

lAXKPOHT  1 

46.4 

82 

22 

22 

1 

12 

2.82 

-  .58 

.81 

7 

4.2 

2 

19+ 

13 

4 

UDAIION  AIRPORT 

44.4 

78 

22 

18 

1 

14 

1.44 

.33 

4 

1.0 

9 

2 

lUaCHXSTER 

46.8 

3.2 

72 

22 

28 

1 

4 

4.04 

.85 

1.25 

6 

T 

15 

3 

1 

■ISSABESIC  LAB 

48.1 

80 

23 

24 

11+ 

13 

3.48 

1.03 

19 

T 

13 

3 

1 

■unnA  3  H 

47.5 

3.7 

81 

22 

24 

11+ 

12 

4.63 

1.31 

1.03 

19 

T 

15 

6 

1 

m  LONDOH 

43.4 

75 

22 

23 

25 

16 

2.53 

.96 

6 

5.7 

2 

6+ 

9 

4 

PITERBOaO  2  S 

48.211 

78 

22 

25 

25 

8 

3.64 

1.13 

14 

0.8 

1 

19 

11 

4 

2 

PIHXRAK  HOTCH 

40.9 

4.7 

72 

13+ 

19 

1 

22 

4.82 

-  .50 

1.56 

6 

25.5 

10 

6 

18 

6 

2 

PLTHOUTH  2  W 

44.8 

3.3 

76 

14 

21 

1 

17 

1.95 

-1.16 

.63 

6 

2.0 

7 

4 

lARDOLPH 

42.6 

78 

13 

16 

25 

18 

3.14 

.94 

6 

7.9 

3 

6+ 

18 

2 

SDRRT  MOUHTAIN  DAH 

47.1 

78 

22 

21 

29 

15 

2.49 

.80 

8 

T 

13 

4 

TDCKERIUH  RAVI  HE 

32.9 

59 

14 

11 

25 

25 

6.86 

1.24 

6 

39.4 

38 

19+ 

20 

10 

3 

■18T  LEBAHON  1  SI 

45.2 

81 

23 

20 

1 

14 

2.17 

.65 

16 

1.0 

19 

12 

3 

IIirDHAIi 

49.0 

78 

22 

24 

12+ 

14 

5.13 

1.84 

14 

13 

4 

2 

tOLFEBORO  FALLS 

46.7 

4.6 

78 

14 

20 

1 

11 

3.32 

-  .89 

1.22 

6 

2.0 

1 

19 

11 

2 

2 

WOODSTOCK 

45.0 

77 

14+ 

23 

1 

15 

3.00 

.67 

6 

2.0 

19 

13 

6 

STATE 

44.7 

2.8 

3.23 

.17 

■OOirr  lASBINCTON  IB 

22.9 

-0.5 

45 

13 

-12 

9 

29 

6.53 

-  .42 

2.65 

6 

34.3 

13 

9+ 

21 

5 

1 

RHODE  ISLAKD 

BUKK  ISLAND  IB  CITY 

47.5 

3.5 

66 

14 

35 

17 

3.42 

-  .13 

1.13 

6 

14 

5 

1 

GIIMVILLE 

49.9 

77 

22+ 

30 

25 

6 

4.08 

2.02 

6 

6 

3 

2 

CIIIGSTON 

47.7 

3.2 

72 

27 

26 

29 

10 

4.57 

-  .06 

1.58 

6 

10 

6 

2 

PMIIDENCE  IB  AIRPORT 

49.8 

75 

27+ 

32 

18 

1 

4.85 

2.01 

6 

T 

12 

5 

1 

PBOTIDENCE  IB  CITT 

52.2 

5.6 

78 

21 

34 

25 

5.17 

1.87 

2.17 

6 

11 

6 

1 

STATE 

49.4 

3.8 

4.42 

.62 

VERMONT 

BKLLOIS  FALLS 

45.5 

76 

23 

24 

29 

11 

3.27 

.00 

.63 

19 

13 

5 

BLOOMFIELD 

43.811 

4,4 

76 

21 

17 

24 

18 

2.64 

-  .43 

.40 

7 

16 

5 

BURLIHCTOH  IB  AIRPORT 

45.1 

1.8 

78 

22 

21 

14 

2.34 

.19 

.71 

6 

0.2 

16 

12 

4 

CATENDISB 

45. 1 

3.5 

78 

22 

20 

20 

4.03 

.69 

1.57 

19 

3.3 

1 

19 

15 

3 

1 

CRILSEA  2  S 

43.4 

4.5 

78 

22 

IS 

21 

2.99 

.20 

.72 

6 

2.5 

13 

5 

COmiALL   3  SI 

47.4 

3.5 

77 

22 

25 

11 

1.83 

-  .44 

.50 

15 

9 

3 

44.9 

77 

13 

20 

2+ 

14 

3.89 

.74 

15 

13 

5 

UST  BARNET 

42.1 

1.7 

76 

23 

18 

16 

2.34 

.07 

.38 

16 

T 

17 

3 

■aOSBIIEC  FALLS 

44.1 

2.8 

80 

22 

18 

18 

3.26 

.35 

.65 

23 

1.0 

16 

14 

6 

LiailKTOH  1  I 

40.6 

75 

22 

15 

25 

13 

2.75 

.58 

6 

3.5 

15 

4 

UOOLESEX 

43.611 

77 

23 

19 

15 

3.54 

.64 

16 

2.0 

16 

6 

MOnPELIER 

42.4 

76 

22 

20 

20 

3.40 

.71 

19 

8.2 

6+ 

17 

4 

42.6 

1.4 

78 

13 

19 

21 

2.21 

-  .73 

.43 

23 

T 

16 

15 

3 

43.9 

3.6 

75 

22 

19 

16 

2.72 

.44 

.64 

15 

6.5 

19 

10 

4 

ROTLAHD  1  SE 

46.0 

3.4 

78 

22 

20 

11 

2.62 

-  .49 

.60 

15 

T 

17 

4 

SAINT  ALBAHS 

45.9 

2.9 

79 

22 

23 

10 

3.26 

.28 

.78 

6 

4.0 

17 

14 

5 

SAINT  J0HN3BURY 

45.0 

2.9 

80 

23 

21 

1+ 

15 

2.85 

.24 

.77 

6 

0.5 

13 

4 

SONERSET 

39.6 

3.0 

72 

14 

18 

26 

4.25 

-  .42 

.89 

7 

13.0 

6 

19 

13 

6 

TEST  BURKE 

40.9 

71 

14+ 

19 

1+ 

16 

2.67 

-  .83 

.32 

16 

1.0 

18 

3 

»ILDER  I    t 

42.1 

76 

14+ 

17 

22 

2.26 

-  .91 

.60 

16 

T 

11 

4 

»0ODSTOCK 

45.5 

3.6 

78 

22 

20 

19 

3.60 

.61 

0.4 

8 

STATE 

43.8 

2.3 

2.99 

.07 
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Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S  26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

COBireCTICUT 

' 

ANSONIA 

.02 

1.17 

.08 

.09 

.03 

1.14 

.13 

1.20 

.41 

.08 

.08 

4.43 

BAKERSVILLE 

.04 

1.03 

.20 

.72 

.07 

1.13 

.04 

.65 

3.88 

BARKHAMSTED 

.03 

.69 

.30 

.07 

.67 

.05 

1.32 

.27 

.31 

3.71 

BRIDGEPORT 

1.25 

.17 

.15 

.58 

.06 

.02 

.42 

.68 

.25 

.38 

.01 

.18 

4.15 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT    Z 

.01 

.99 

.18 

.47 

.06 

.07 

T 

.53 

.14 

.46 

.07 

T 

.13 

3.11 

BRISTOL 

.01 

.03 

.03 

1.02 

.33 

.10 

.88 

.14 

1.30 

.32 

.36 

1 

.04 

j 

4.56 

BULLS  BRIDGE  DAU 

.09 

.04 

.75;   .09 

.08 

.07 

.80 

.04 

.97 

.39 

.38 

.04 

3.74 

BURLINGTON 

.02 

.02 

.82;   .35 

.09 

.17 

.78 

.03 

.10 

1.10 

.01 

.34 

.37 

4.20 

CANDLEWOOD  LAKE          R 

.08 

1.161 

.06 

.22 

.55 

.05 

.26 

.69 

.25 

.04 

.16 

3.52 

COCKAPONSET  TRST  RANGER 

.05 

.09 

•   '2.01 

.24 

.51 

.13 

.03 

.98 

.45 

.08 

.14 

4.71 

COLLINSVILLE 

.02 

.82 

.29 

.08 

.10 

.73 

T 

.11 

1.09 

.33 

.34 

3.91 

CREAU  HILL 

T 

.11 

~ 

.02 

.76 

.02 

.03 

.12 

.42 

T 

.69 

.10 

.02 

_ 

DANBURY 

.05 

.60 

.11 

T 

.67 

.08 

.43 

.51 

.49 

.50 

.15 

3.59 

DAWSON  LAKE 

.07 

.03 

1.47 

.10 

.17 

.98 

.14 

1.05 

.47 

.09 

.11 

4.68 

EAST  HAVEN 

.10 

1.00 

.07 

.25 

.04 

.48 

.08 

.62 

.48 

.08 

.05 

3.25 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

T 

1.30 

.11 

.85 

.13 

.37 

.82 

.02 

.68 

.03 

.20 

4.51 

FALLS  VILLAGE 

.02 

.07 

.59 

.04 

1.20 

.05 

.18 

.63 

.04 

.30 

.40 

.02 

3.54 

GREENWICH 

1.22 

.11 

.80 

.08 

.09 

.35 

.83 

.12 

.54 

.10 

.11 

4.35 

CROTON 

.14 

1.68 

. 

.15 

.23 

.14 

.09 

.01 

.51 

.36 

.49 

.04 

.11 

3.95 

HARTFORD  WB  AIRPORT      Z 

.04 

1.02 

.23 

.31 

1.08 

.07 

.05 

.14 

.32 

.23 

.28 

T 

.01 

T 

3.78 

HEHLOCKS  RESERVOIR 

1.47 

.16 

.85 

.11 

.44 

.72 

.30 

.39 

.16 

4.60 

JEWETT  CITY              R 

.09 

1.65 

.11 

.52 

.07 

.31 

.35 

.24 

.17 

.13 

3.64 

LAKE  KONOHOC 

.09 

* 

1.22 

.75 

.17 

.40 

1.03 

.50 

.13 

4.29 

LAUREL  RESERVOIR 

.14 

1.14 

.10 

.09 

.77 

.17 

.99 

.61 

.09 

.13 

4.23 

MANCHESTER 

.04 

.12 

.74 

.15 

.19 

T 

j 

.71 

.28 

.69 

T 

.25 

.41 

T 

3.58 

MEAD  POND  RESERVOIR 

.12 

.01 

1.20 

.07 

.11 

.03 

.80 

.20 

1.00 

.57 

.08 

.27 

4.46 

MIDDLETOWN 

T 

.05 

.02 

1.55 

.22 

.04 

1.13 

.13 

.82 

.40 

.47 

.05 

4.88 

MILFORD 

.20 

.01 

1.14 

.07 

.18 

.05 

.58 

.12 

.64 

.45 

.13 

.20 

3.77 

MOHAWK  FRST  RANGER  STA 

.01 

.05 

.58 

.17 

.03 

.04 

* 

.81 

.03 

.88 

.50 

.47 

.01 

3.58 

MOODUS  RESERVOIR         R 

1.78 

.24 

.25 

.51 

.07 

.03 

.54 

.37 

.35 

.13 

.12 

4.39 

MOUNT  CARMEL 

T 

T 

T 

1.45 

.18 

.02 

T 

.96 

.15 

.79 

.49 

.05 

.07 

4.16 

NATCHAUO  FOREST  RAHGEII 

.12 

.80 

.25 

.38 

.20 

.58 

.63 

.02 

.03 

.03 

3.04 

NEW  HARTFORD 

.03 

.68 

.38 

.05 

.55 

.06 

.04 

1.22 

.27 

.30 

3.58 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     Z 

.02 

1.06 

.27 

.35 

.10 

.06 

.01 

.50 

.21 

.39 

.OS 

T 

.14 

3.19 

NEW  LONDON 

T 

• 

1.65 

.20 

T 

.35 

.10 

.72 

.55 

.10 

3.67 

NORFOLK  2  SW             Z 

.03 

.04 

.is!   .56 

.29 

.02 

.04- 

T 

.63 

.01 

.05 

T 

T 

.98 

.03 

.35 

.37 

1 

.03 

T 

3.59 

NORTH  BRANFORD 

.12 

.04 

1.20 

.28 

.04 

..46 

.04 

1.00 

.50 

.05 

1 

.13 

3.86 

NORTH  GUILFORD 

.02 

.06 

1.21 

.05 

.27 

.12 

.61 

.09 

.86 

.49 

.08 

1 

.12 

3.98 

NORTH  KENT 

.01 

.12 

.71 

.04 

T 

.93 

.02 

T 

.21 

.67 

.04 

.74 

.11 

1 

.04 

3.64 

NORTH  STAMFORD  RES 

.13 

.01 

1.29 

.05 

.12 

.71 

.13 

.90 

.61 

.12 

.12 

4.19 

NORWALK 

1.30 

.11 

.88 

.12 

.25 

.46 

.53 

.05 

.08 

3.78 

NORWICH  3  ESE 

.06 

1.83 

.09 

.55 

.09 

.68 

.22 

3.52 

PACHAUG  STATE  FRST  3  NE 

.01 

.10 

.01 

2.00 

.20 

.58 

.15 

.02 

1.05 

.32 

.10 

.01 

.14 

4.69 

PEOPLES  FRST  RANGER  STA 

.07 

.62 

.22 

.04 

.88 

.01 

.04 

1.07 

.29 

.33 

3.57 

PROSPECT 

.02 

.04 

1.501   .25 

.19 

.01 

1.16 

.15 

1.29 

.35 

.30 

.04 

5.30 

PUTNAM 

.17 

.98 

.30 

.10 

.33 

.21 

.12 

.12 

T 

.16 

.36 

T 

.02 

.02 

2.89 

PUTNAM  HEIGHTS  //        R 

.10 

.93 

.22 

.15 

34 

.15 

.08 

.22 

.25 

.20 

.18 

.02 

2.84 

PUTNAM  LAKE 

.07 

• 

1.28 

• 

.10 

1.05 

.09 

1.12 

.58 

.10 

.08 

4.47 

ROCKVILLE                R 

.10 

.80 

.19 

^ 

.20 

.40 

.09 

.07 

.27 

.37 

.20 

.40 

3.09 

ROCKWOOD  LAKE 

.08 

* 

1.22 

.09 

1.09 

.08 

1.05 

.58 

.08 

.07 

4.34 

ROCKY  RIVER  DAM 

.07 

.09 

.78j   .14 

.05 

.05 

.66 

.02 

.85 

.44 

.34 

.01 

3.50 

ROUND  POND 

.03 

1.22 

.07 

.77 

.06 

.14 

1.02 

.67 

.09 

.05 

4.12 

SALISBURY 

I 

.03 

.60 

.04 

1.14 

.05 

.01 

.06 

.74 

.41 

.24 

.02 

T 

3.34 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

1.22 

.07 

.90 

.19 

.34 

.72 

.47 

.08 

.23 

4.22 

SHELTON 

.03 

T 

1.17 

.07 

.13 

.05 

1.18 

.14 

1.29 

T 

.42 

.08 

T 

.11 

4.67 

SHUTTLE  MEADOW  RES 

.02 

.05 

1.11 

.51 

.19 

1.23 

.02 

.10 

.88 

.32 

.29 

.03 

4.75 

STAFFORD  SPRINGS 

.05 

.14 

<     .91 

.16 

.63 

.18 

.69 

.18 

.37 

.02 

.01 

3.34 

STEVENSON  DAM 

.10 

1.351   .22 

.14 

1.06 

.16 

1.50 

.56 

.17 

.15 

5.41 

STORES                   Z 

.13 

1.12| 

.30 

.14 

.68 

.09 

.09 

.24 

.43 

.16 

.49 

T 

.03 

3.90 

THOMPSONVILLE 

.76   .15 

.13 

.69 

.13 

.66 

.01 

.20 

.37 

3.10 

TORRINGTON  1 

.06 

.79 

.07 

.54 

.05 

.76 

.39 

.31 

2.97 

TORBINGTON  2 

.04 

.63 

.25 

.01 

.04 

.55 

.03 

.87 

.03 

.42 

.38 

3.25 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

1.37 

.14 

1.00 

.15 

.41 

.63 

.19 

3.89 

WASHINGTON 

T 

.05 

.78 

.05 

1.10 

.04 

.18 

.82 

T 

.71 

.29 

T 

4.02 

WATERBURY 

T 

.81 

.18 

.72 

.11 

.03 

.51 

.77 

.11 

.77 

.06 

.05 

4.12 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

.13 

.03 

1.25 

.09 

.21 

.05 

.80 

.05 

.12 

1.04 

.54 

.07 

.13 

4.51 

WESTBROOK 

T 

.10 

1.22 

.34 

T 

.43 

.18 

T 

.77 

.42 

.13 

.11 

3.70 

WEST  HARTFORD 

.01 

.77 

.55 

.15 

.06 

1.15 

T 

.15 

.91 

.32 

.31 

.02 

.02 

4.42 

WEST  HARTLAND 

.10 

« 

.72 

.72 

1.08 

.73 

3.35 

WBIGVILLE  RESERVOIR 

.05 

.84 

.28 

.07 

.02 

,80 

.01 

.15 

1.16 

.01 

.37 

.37 

.01 

4.16 

WHITNEY  LAKE 

.03 

1.10 

.02 

.22 

.02 

.96 

.05 

.95 

.55 

.08 

j 

.12 

4.10 

WIGWAM  RESERVOIR 

.02 

.86 

.07 

.01 

.56 

.11 

T 

.81 

.08 

.42 

.31 

3.25 

WILLIMANTIC 

.12 

.62 

.68 

.20 

.67 

.50 

.05 

.66 

.20 

.28 

T 

3.98 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FLD 

.01 

1.17 

.18 

.24 

.49 

.08 

T 

.27 

.50 

.23 

.21 

T 

T 

T 

3.38 

WOLCOTT  RESERVOIR 

.06 

.15 

1.42 

.48 

.17 

.05 

1.05 

.03 

.15 

1.20 

.35 

.55 

1 

.05 

5.71 

WOODBURY 

.05 

T 

.74 

.16 

.04 

.05 

.73 

.11 

.77 

.38 

- 

.06 

- 

MAINE 

' 

AUGUSTA  WB  AIRPORT       z 

T 

T 

i   .82 

T 

T 

.14 

.12 

.09 

T 

.75 

T 

T 

.20 

T 

1  .16 

.03 

.03 

2.34 

BANGOR 

(   .33 

.38 

.50 

.25 

.01 

.40 

.17 

.10 

.11 

.18 

1.00 

3.43 

BAR  HARBOR 

T 

T 

.63 

.03 

.08 

.39 

.03 

.31 

.13 

.02 

.65 

T 

.30 

.02 

.01 

.03 

.13 

.18 

2.94 

BELFAST 

T 

.70 

.05 

T 

.55 

.03 

.90 

.24 

.23 

2.70 

BCFHEL                   R 

.06 

.99 

.53 

.11 

.04 

1.01 

.27 

.17 

.01 

.03 

3.22 

BRASSUA  DAM 

T 

T 

.02 

.11 

.60 

.02 

.01 

T 

.29 

.05 

.04 

.01 

.45 

.06 

T 

.06 

.15 

.05 

.12 

T 

2.03 

CARIBOU  WB  AIRPORT       Z 

T 

T 

.09 

T 

.35 

.15 

T 

.01 

T 

T 

T 

.35 

.07 

.01 

.64 

.04 

.01 

.11 

.24 

T 

.04 

T 

2.11 

CLAYTON  LAKE             R 

.26 

.14 

.04 

.01 

.01 

.35 

.04 

.02 

.36 

.02 

.05 

.02 

1.32 

CORINNA 

.60 

- 

1.40 

.10 

1   ■»" 

- 

EASTPORT  WB  CITY         Z 

T 

T 

T 

.70 

.04 

.01 

T 

.15 

.45 

.08 

.61 

T 

.24 

.01!    j  .10 

.06 

.12 

2.57 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

T 

.04 

.88 

. 

.56 

.18 

* 

1.04 

.35 

.33 

j  . 

.17 

3.55 

EAST  WINTHROP 

T 

T 

T 

.84 

.38 

.30 

.20 

T 

1.47 

T 

T 

.19 

T 

i   .12 

.04 

05 

3.59 

ELLSWORTH 

.01 

.33 

.54 

.23 

.15 

.37 

.24 

.01 

1   '1° 

.19 

2.22 

EUSTIS                   Z 

.05 

.20 

.35 

T 

.30 

T 

.40 

T 

.20 

T 

.15 

1.651 

FARMINGTOH 

.08 

.04 

.97 

.03 

T 

.15 

.33 

T 

1.15 

.22 

.03 

.19 

.08 

3.27 

FORT  FAIRFIELD 

.08 

.73 

.05 

.34 

.05 

.55 

.04 

.12 

.061 

.12 

2.14 

PORT  KENT  1  E 

.49 

.34 

.38 

.48 

T 

.22 

T 

.10 

2.01 

FORT  KENT                8 

.63 

.12 

.07 

.23 

.10 

.38 

.06 

.06 

1.65 

GARDINER 

1.05 

.26 

T 

T 

.15 

.06 

.03 

1.03 

.21 

T 

•   1   .23 

.12 

3.14 

GILEAD                   Z 

T 

.IS 

1.25 

.07 

* 

.44 

1.12 

.03 

I  •" 

3.24 

GRAND  LAKE  STREAM        R 

.62; 

.22 

.34 

.10 

.05 

1.11 

.12 

.07 

.05 

.20 

2.88 

GREENVILLE               Z 

.07 

.08 

.86 

.01 

.05 

.43 

.01 

.04 

.89 

T 

.39 

.14 

.04 

3.01 

HIRAM 

.05 

.11 

1.77 

.03 

.12 

.07 

.09 

1.11 

.30 

.10 

.04 

3.79 

BOULTON  AIRPORT 

T 

T 

.13 

T 

.55 

.03 

T 

.01 

.19 

.12 

T 

.36 

T 

T 

.06 

.28 

T 

.03 

1.76 

HOULTON  1  NE             2 

T 

.10 

.36 

.21 

T 

T 

.60 

T 

.40 

.02 

.05 

.25 

T 

1.99 

JACKMAN  1  MNW 

.07 

.12 

.60 

.57 

.04 

.03 

1.17 

.08 

.30 

.10 

.05 

3.13 

JOHESBORO 

1.23 

T 

.77 

.16 

.51 

.23 

.10 

.32 

.17 

3.49 

LEWISTOH 

T 

.01 

1.78 

I 

r 

.04 

.01 

.04 

.03 

1.87 

T 

T 

.35 

T 

.17 

.06 

.15 

4.51 

MACHIAS 

1.03 

.01 

.47 

.17 

.06 

.62 

.27 

.13 

.24 

17 

3.17 

MADISON 

.02 

.04 

.81 

.07 

.46 

.05 

1.22 

.17 

.01 

.15 

.06 

3.06 

MIDDLE  DAM 

.10 

.22 

.86,   .OS 

.35 

.01 

.03 

.51 

.03 

.02 

.12 

.12 

.14 

.03 

.02 

2.42 

MILLIHOCKET 

.04 

1   .90 

T 

.45 

• 

.89 

.23 

.22 

.02 

2.7a 

MILLINOCKET  AIRPORT      2 

T 

.05 

.01 

.it 

.04 

T 

.01 

.34 

.06 

.01 

T 

.88 

.03 

T 

.30 

.21 

T 

.01 

T 

2.82 

MILLINOCKET  DAM 

l.U 

; 

.57 

T 

.75 

.07 

.14 

T 

2.71 

MILO 

.04 

.93 

.06 

.43 

1.11 

.16 

.09 

.13 

.11 

.05 

3.11 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
APRIL    1949 


Day  of  month 


10   ;  11      12      13      14      15      16 


18      19      20     21 


23     24      25     26      27     28      29 


30      31 


HILTON 
HOOSEHEAD 
NORTH    AHDOVER 
NORTH    BRIDGTON 
OLD   TOWN 

OLD  TOWN    AIRPORT 

OROJJO 

PORTLAND 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

PR£NT I SS 

PRES4UE    ISLE 
RIPOGENUS    DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND    1    ■ 
ROXBURY 

RUHFORD   3    SW 
RimrOHD   1    SSE 
SKOWHEGAN 
SOmi    AKDOVER 
SOVTB    WEST    HARBOR 

S<}tJA    PAN    DAH 
StnniAY    RIVER 
SWANS    FALLS 
-ra£   FORKS 
UPPER  DAM 


lussAcausrrrs 

AOAMS 

AMHERST 
ARLINGTON 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 

ATBOL 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
"ILLERICA 
BIRCH  HILL  DAM 

BLUE    HILL 

BOSTON    WB   AIRPORT 

BOTLSTON 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

CHESTER 
CBBS-^RFIELD 
CHESTNOT   HILL 
CLINTON 
COHASSET 

COLDBROOK 

CONCORD 

EAST   WAREHAM 

SDGARTOVN 

FALL    RIVER    2    NE 

FITCHBURC 
FRAH INGHAM 
GARDNER 
CROTOH 
HARDWICK 

HARVARD   FOREST   // 

HAICHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

BOLTOCE 

H008AC  TUNNEL 
BtTBBARDST(»f 
HTANNIS    I    E 
IPSWICH 

JEFFERSON 

KNIGFfTVILLE   DAM 
LAKL    COCHITUATE 
LAWRLNCE 
LOWELL 
MANSFIELD 

MENDON    AIRPORT 

MIDDLEBORO 

HIDDLETON 

HILFORD 
MILLfiURY 

MONTAGUE    CITY 
MOUNT   WACHUSET 
NANTtCKBT    WB    AIRPORT 
NEW   BEDFORD 
NEWBURTPORT 

MEW    SALEM 
NEWTON 
NORTHBRIDCE 
NORTH    TRURO 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM 

PITTSriELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

PLTMOOTB 
PRINCETON 
QUABBIN    INTAKE 
ROCKPORT    I    KSE 
SALEM    AIR    STATI(»I 

SANDWICH 
SSCRCGANSET 
SHKLBURNE    FALa^ 
SOVTHBRIDGE 
SOUTH    EGREVONT 

SPOT    POND 

SPRINGFIELD   CITY    HALL 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD   NEWS    BLDG 
STATE    FARM 

STERLING 
STIRLING    3    NW 
STOCIB  RIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 


■i     T 


01 

.12 

.66 

.68 

4a 

.11 

.2T 

.84 

\i 

.31 

• 

.97 

.OS 

.20 

.78 

.11 

.29 

.37 

20 

.70 

.03 

71* 

.0! 

.47 

1.27 

6i 

.21 

.36 

.76 

.79 

.59 

1.30 


.li;  .12 

.26 

.22 

.47I  .04{ 

.12  1.29 

.711  .06 

'      .i:i  .03 

-og  .07 

.08  .13 


.76 
.72 
•1^ 


.76'      .61       .08 
.73       .IS 
1.35 
.35  1.38 


1.29 
1.09 
.15  1.56 


•"'  J 

.34  .10  .50 
.iq  .02  .72 
.86  l.li 


.3el     .54 


.78 
.10 
.0« 


1.5T| 


I     I 


M 

1 

.11 

.8^ 

.12 

1.13 

.40 

01 

1.28 

n 

.8( 

.61 

.16 

0< 

.7( 

.23 

.23 

r 

.49 

43 

.11 

08 

.50 

1.23 

.16 

.4( 

M 

.06 

.V. 

.01! 

.08 

20 

.6! 
1.2< 

.33| 

.07 
.40 

2i 

. 

1.0^ 

. 

1.2< 

' 

.34 

.7f 

.07 

.»& 

1 

.13 

.19 

.24 

1.26 

.01 

.7« 

.41 

W 

.4. 

1.08 

21  \      .551 

.09(      .1^      .63      .7lj      .27) 


.67 


.2? 


1.00 

,  l.M 


18      .09     T 


18      .05      .06   1.06 

05      .33      .53      .02 


11   1.19     T 
02       .13    1.21      T 


11       .04       .94 


19       .02      T 


01       .021  1.14 


IT*      .22 


.Oil      .02 


•  loUowlnq  SUtioD  lsd«z. 
-    99    - 


Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


HEU    ENGLAND 
APRIL   1949 


Station 

Day  of  montii 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  [21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

TURNERS    FALLS 

.10 

1.04 

.05 

.17 

.84 

.11 

.13 

.60 

.11 

.21 

T 

.06 

.07 

3.49 

WALPOLE 

.62 

1.26 

.21 

T 

.53 

.01 

.05 

T 

T 

.93 

.37 

I 

.01 

.03 

.01 

4.03 

WARE    1 

.05 

.13 

.71 

.20 

« 

.05 

• 

.59 

.21 

.58 

.14 

.25 

.06 

.07 

3.04 

WARE    2 

.03 

.12 

• 

.75 

• 

.18 

.15 

.40 

.24 

.65 

.23 

.27 

• 

.33 

.08 

3.43 

WASHINGTON 

R 

.14 

.94 

.02 

.02 

.08 

.57 

* 

.05 

.24 

.37 

.20 

.35 

.02 

.13 

3.13 

WEBSTER 

T 

.05 

.09 

.49 

.41 

.20 

.05 

1 

.29 

.07 

.16 

T 

.46 

T 

.18 

.19 

.01 

T 

2.65 

WEST    BRIMFIELD 

R 

_ 

_ 

_ 

1    .09 

.34 

.07 

'   - 

- 

_ 

WBSTFIELD 

.06 

.89 

.44 

.11 

T 

1.01 

.02 

.10 

1.12 

.01  1 

.23 

.18  ; 

.02 

4.19 

WESTFIELD   2    NE 

.12 

1.15 

T 

.08 

.18 

.68 

.07 

.01 

.57  1    .46 

.22 

.20 

', 

T 

T 

.01 

T 

3.75 

WESTON    2    NW 

.33 

1.19 

.48 

.83 

T 

1.15 

.17 

.15 

.03 

.06 

.14 

4.53 

WEST   OTIS 

.13 

.04 

.40 

.42 

T 

.01 

.80 

.01 

1    .81 

.01 

.29 

.35 

.03 

3.30 

WESTOVER    FIELD 

.03 

.75 

.06 

.02 

1.01 

.10 

T 

.12  1    .06 

.15 

T 

T        1             1  T 

.15 

.13 

2.58 

WEST    RIH'LAND 

.13 

.30 

.36 

.25 

.05 

.84 

.14 

.11      .66 

vl3 

.01  1 

.14 

.07 

T 

3.19 

WINCHEKDON 

.11 

.20 

.50 

.11 

.01 

1.18 

.22 

.25 

.43 

.I9 

.19 

.02 

.10 

3.41 

WORCESTER   AIRPORT 

.18 

1.01 

.30 

T 

.18  jl.07 

.07 

.04 

.28       .46 

.15 

.25 

.01 

.01 

.06 

T 

4.07 

WORCESTER    1 

.26 

1.10 

.34 

T 

1.72 

.16 

T 

.15  ;    .80 

.40 

T 

.02 

.01 

.09 

T 

5.05 

NEW   HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

.01 

.21 

1.19 

T 

.30 

T 

.04 

.30       .82 

.10 

. 

.20 

.25 

.16 

.01 

3.59 

BATH    2    S5W 

.35 

.10 

.30 

.18 

'            > 

.46 

.10 

.11 

1    .19 

T 

.07 

.03 

.10 

, 

.16 

.15 

2.30 

BERLIN 

.11 

.10 

.18 

.69 

.02  i  T       1    .01  ( 

[             j 

.41 

.04  1    .35 

.25  1  T 

T 

.17 

.09 

.05 

.22 

.20 

T 

2.89 

BETHLEUEH 

T 

.23 

.04 

.45 

T     ,  T     ;        ;        ;        , 

T 

.64 

T 

.19 

T       1  T 

T 

.50 

.13 

T 

2.18 

BLACKWATER   DAH 

Z 

.13 

1.20 

;       i        :        !  ■"> 

.28 

1.02 

I 

.20 

[    .05 

.27 

3.25 

BOW  GARVINS   FALLS 

T 

.11 

.13 

.72 

T 

.01 

1    .36 

.14 

.24 

T 

.55 

.17 

.18 

.05 

.14 

.02 

2.82 

BRADFORD 

i 

.05 

.12 

.35 

.73 

.05 

.21 

.02 

.25 

.02 

.02 

.91 

.02 

.18 

.04 

T       ; 

.35 

.11 

3.43 

BRISTOL 

zl 

T 

.10 

.18 

.42 

i    .01 

.22 

T 

.16 

.16 

.18 

T 

T       i 

.25 

T 

1.68 

BUCKS    CORNER 

i 

.07 

.20 

.04 

.89 

.03 

.02 

T 

.36 

.03 

.83 

.16 

.23 

.05 

.35 

.16 

3.42 

CAHPTON 

) 

.06 

.25 

.21 

.64 

T 

.01 

.33 

.60 

.10 

T 

.33 

.05 

.14 

.10 

2.82 

CENTER    HARBOR 

.04 

.07 

.21 

.52 

.02 

.34 

.48 

.17 

.01 

.35 

.04 

.26 

.09 

2.60 

CLAREHONT 

.05 

.42 

.19 

.32 

.01 

T 

.33 

T 

.33 

.03 

.05 

.12 

.40 

.24 

i  2.49 

CONCORD   WB    AIRPORT 

z 

T 

.12 

.92 

T 

T 

.02 

.51 

.19 

T 

T 

.13 

.50 

.08 

.08 

.15 

.07 

T 

2.77 

DIXVILLE    NOTCH 

j 

.31 

.23 

.34 

T 

.06 

.28 

T 

.11 

.12 

.10 

T 

.15 

.10 

.21  1             1 

.17 

.11 

2.29 

DUBLIN 

.27 

.68 

.08 

.67 

.18 

• 

.63 

.38 

.16 

.02 

3.07 

DURHAU 

z 

.13 

1.24 

.26 

.03 

.53 

.06 

.03 

1.12 

.14 

.04 

.22 

3.80 

EAST   DEERING    I    S 

.16 

* 

1.32 

.01 

.66 

.15 

.02 

.03 

.05 

.90 

.27 

.03 

.07 

.02 

3.69 

EASTMAN    FALLS    DAM 

.01 

.13 

.14 

.71 

.06 

.40 

.04      .50 

.34 

.32       .03       .26 

.07 

3.01 

ERROL 

z 

.03 

.25 

.65 

.07 

.33 

.03 

.53 

.03 

.03 

.26 

.07  1             1    .15 

.09 

2.52 

FABYAN 

.12 

.24 

.18 

.53 

.14 

.31 

.18  1    .12 

.18 

.14 

.08  1             1    .41 

.20 

2.83 

FIRST    CONN    LAKE 

.27 

.12 

.12 

.66 

.02 

.19 

.01 

T 

.19 

.08 

.02       .07 

.23  :    .18 

.15 

.19 

.35  1    .02 

.39 

.07 

.01 

.03 

3.37 

FITZWILLIAM    3    SW 

.03 

.10 

.49 

.38 

.20 

.09 

ll.OO 

.12 

.18 

.53 

.03  ! 

.23 

.16 

.13 

.10 

3.77 

FRANKLIN    1    NW 

.11 

.77 

.06 

.16 

.05  :    .38 

.27 

.12 

.16 

.08 

2.16 

FRANKLIN    FALLS    DAU 

z 

.05 

.74 

.15 

i  o* 

.01 

.30 

T 

.75 

.27 

.06 

.19 

.05 

i 

2.61 

GILHANTON 

.02 

.08 

.80 

i    .21 

.26 

1    .63 

.03 

.27 

.07 

.37 

2.74 

GLENCLIFF,2    NW 

.07 

.30 

.70 

.09 

.07 

T 

.15 

.30 

.15 

.05       .38 

T 

T 

.29 

.14 

.21 

.12 

.29 

3.31 

GORHAH 

R 

.03 

.12 

1.24 

.15 

.50 

jl.Ol 

- 

- 

HANOVER 

z 

T 

.32 

.43 

.01 

.59 

.04  j    .36 

.02 

.07 

.15 

.10 

.07 

2.16 

HILLSBORO 

.10  ;    .20 

.90 

.30 

.01 

.20 

T           .60 

.10 

.30 

.05 

.15 

.01 

2.92 

HILLSBORO    2    W 

R 

.10 

.08   1.20 

.05 

.25 

.20 

.23       .49 

.19 

.22 

.09 

.02 

3.12 

JEFFERSON 

.14 

.25)    .05 

.42 

T 

T 

.10 

.43 

.10 

.11  1  T 

.13      T 

T 

.13 

.16      T 

.39 

.13 

T 

.04 

2.58 

KEENE    1    SW 

.13 

.66 

.02 

.09 

T 

.75 

.38 

T 

T           .46 

1 

.34 

.02 

.08 

.03 

2.96 

LAKZPORT    I 

.01 

.02  1    .17 

.81 

T 

T 

T 

.08 

.27 

T 

.02  !    .77 

.18 

.17 

.03 

.27 

.02 

2.82 

LAKEPORT    2 

.01 

.04 

.91 

.11 

1 

.09 

.27 

.05       .91 

.14 

.04 

.07 

.20 

.03 

2.87 

LANCASTER 

.16       .20 

.35 

.12 

j 

1 

.51 

.08  1    .08 

.05  '   T 

.07 

.25 

• 

.26 

T 

.30 

.15 

2.58 

LAHDAFF 

R 

.13 

.13 

.33 

.04 

1            1    .28 

.14 

_ 

„ 

.20 

.13 

1      - 

LEBANON   AIRPORT 

T 

.33 

.30 

T 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

.15  1    .13 

i    .10 

.04 

T 

.24 

.10 

T 

T 

1.44 

LINCOLN    1    NW 

Z 

.10 

.25       .20 

.60 

T 

T 

.05 

.50 

.05 

T       !    .10 

.30 

T 

.35 

.05 

T 

.18 

.17 

T 

T 

I   2.90 

MANCHESTER 

.19 

1.25 

.12 

.15 

.62 

.11 

.02 

.01 

.17 

.91 

.09 

.14 

.09 

.09 

.08 

T 

4.04 

MASSABESIC   LAKE 

.06 

.08 

.65 

.24 

.18 

T 

.80 

.07 

T 

.01 

1.03 

T 

.13 

.06 

.09 

.08 

3.48 

MERIDEN 

.23 

.24 

.36 

.16 

T 

.43 

.02 

.42 

.01 

.08 

.03 

.21 

.16 

2.35 

MILAN    6    H 

.18 

.15 

,38 

.12 

.04 

.44 

.28 

.05 

.19 

.16 

.25 

.10 

2.34 

UILFORD 

.06 

.06 

.46 

.98 

.20 

T 

1.16 

.03 

.22 

T       I1.O8 

.01 

.08 

.05 

.02 

.05 

4.46 

NASHUA    1    NE 

R 

.91 

.23 

.10 

1.57 

.03 

.15 

.89 

.06 

.12 

.04 

.10 

.03 

4.23 

NASHUA    3    N 

.06 

.28 

.18 

.84 

.28 

.01 

.98 

.40 

.07 

1.03 

.13 

.09 

.09 

.06 

.13 

4.63 

NELSON 

.07 

.91 

.05 

.60 

.25 

T 

.64 

.34 

2.86 

NEW    DURHAM 

Z 

1.14 

.01 

.07 

.12 

.20 

.39 

.05 

.23 

1 

.25 

.04 

2.50 

NEW    LONDON 

T 

.17 

.96 

T 

.07 

T 

.25 

T 

T 

.40 

.17 

.03 

T 

.31 

.17 

2.53 

NEWPORT 

.17 

.15 

.43 

.31 

T 

.06 

.47 

.73 

T 

.14 

.06 

.39 

.12 

i  3.03 

NORTH    CHICHESTER 

.10 

.96 

.23 

.22 

.58 

.36  1 

.16 

.05 

.28 

.06 

1               3.00 

NORTH    STRATFORD 

.30 

.10 

.13 

.38 

.02 

T 

.08 

.35 

.03 

T 

T 

.09  1   T 

.20 

.15 

.10       .10 

.16 

.13 

I               2.32 

NORTH    VILLAGE 

.14 

.25 

^* 

.05 

.03 

.63 

.25 

.16 

.89 

.15 

.04 

.07 

3.50 

PETKRBORO    2    S 

.13 

1.11 

.13 

1.13 

.12 

.42 

.07 

.32 

.03 

.12 

.06 

1   3.64 

PINKHAH    NOTCH 

z 

.08 

.09 

1.56 

.42 

.03 

.01 

.02 

.31 

.05 

.06 

.08 

1.17 

.02  '   T 

.38 

.09 

.29 

.09 

.07  1  T 

T       1             1  4.82 

PITTSBURG    RESERVOIR   // 

R 

.16 

.11 

• 

.56 

.01 

.09 

.26 

.09 

.24 

.48 

.15 

.25 

.10 

.01  1 

j             1  2.51 

PLYMOUTH    2    W 

.63 

.11 

.35 

I 

.31 

.29 

.17 

.09 

1.95 

RANDOLPH 

.03 

.15 

.94 

.14 

T 

.17       .04 

- 

.18 

.12 

.12 

T 

.40 

.05       .02 

.11 

.15  i 

.23 

.05 

.20 

.04 

3.14 

SOUTH   DANBURY 

T 

.11 

.40 

.58 

T 

.03 

.22 

.50 

.02 

.24 

.24 

.05 

2.39 

SOUTH   LYNDEBORO 

.12 

1.46 

.11 

1.08 

.19 

.13 

.18 

1.19 

' 

.23 

.02 

.06 

.10 

4.87 

SOUTH    WE A RE 

.08 

1.27 

.03 

.54 

.21 

.02 

.04 

1.03 

! 

.24 

.09 

3.55 

STODDARD 

.07 

1.05 

.06 

.03 

.53 

.27 

.04 

.21 

.84 

.41 

.10 

.15 

.05 

3.81 

SUNAPEE 

.02 

.03 

.03 

.28 

.61 

.02 

.14 

.05 

.33 

.18 

1.69 

SURRY    MOUNTAIN   DAM 

z 

.12 

1    .80 

.02 

.05 

.02 

.45 

.28 

T 

.40 

.22 

.02 

.02 

.07 

.02 

2.49 

TUCKERMAN    RAVINE 

.09 

.20 

1.24 

1.05 

.05 

.37 

.05 

T 

.38 

.12 

.10 

.31 

1.15 

.11       .02 

T 

.37 

.37 

.34 

.42 

.07 

.05 

6.86 

WALPOLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.20 

.14 

1      - 

WARREN    1    S£ 

z 

.30 

1    .50 

.40 

T 

T 

.65 

.20 

.07 

.15 

.15 

2.42 

WENDELL 

R 

1    .70 

.02 

.16 

.67 

.02 

.04 

.10 

.16 

1.87 

WENTWORTH 

.21 

.42       .23 

.43 

T       ' 

.36 

.02 

.01 

.22 

.11 

.32 

.17 

2.50 

WEST    LEBANON    1    SW 

.12 

.22       .26 

.13 

.03 

.65 

T 

.35 

.04 

.06 

.03 

.16 

.12 

2.17 

WEST    RUMNEY 

.10 

.19      .10 

i 

.89 

T 

i   '' 

.43 

T 

.86 

.04 

T 

.24 

.06 

T 

.25 

.11 

T 

1  3.27 

WILMOT 

.15  1    .41 

.64 

.03 

.23 

.03 

.75 

T 

.25 

.04 

.06 

.23 

.11 

2.93 

WINCHESTER 

R 

.08 

.90 

.20 

.07  1    .76 

.26 

.44 

.16 

.14 

.09 

.01 

.01 

3.12 

WINDHAM 

.13 

.04  '    .86 

.38 

T 

'1.84 

T 

.05 

T 

.02 

1.20 

.14 

.18  ! 

.09 

.03 

.17 

5.13 

WOLFEBORO    FALLS 

T 

.14 

1.22 

.03 

T 

.07 

T 

.18 

.05 

1.15 

.18 

.13 

.13 

.04 

3.32 

WOODSTOCK 

T 

.30 

.67 

.18 

.02 

1 

.40 

.07 

.01 

T 

.25 

.04 

.52 

.04 

.24 

T 

.26 

T 

3.00 

YORK    POND 

.22 

.13 

.10 

1.04 

.01  j    .03 

.48 

T 

T 

.28 

.37 

T 

T 

.20 

.20 

T 

.30 

.05 

T 

3.41 

MOUNT   WASHINGTON   WB 

Z 

T 

T 

.23 

.08 

J2.65 

.02 

.10 

.80  1                .03 

.25 

.20 

.15 

.23 

.75 

.03 

.09 

.05 

.16 

.12 

.29 

.11 

.08 

.11 

i  6.53 

RHODE    ISLAND 

1 

AUSTIN 

T 

.34 

.05  i2.00 

.53 

.12 

1 
1 

.58 

.14 

.26 

T 

1.58 

.14 

.05 

.15 

5.94 

BLOCK    ISLAND   WB   CITY 

Z     T 

.15 

.32 

1.13 

.16 

1 

.24 

.11 

.01 

.01 

.43 

.38 

.37 

.03 

.01 

T 

.07 

3.42 

GREENVILLE 

T 

2.02 

.23 

1 

T 

T 

.18 

T 

1.18 

.25 

.22 

T 

4.08 

KINGSTON 

.25 

1.58 

.28 

.05 

.60 

.09 

1.17 

.03 

.43 

.09 

4.57 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT 

«] 

T 

.36 

2.01 

.16 

.06 

.49 

.16 

.01 

.40 

.90 

.18 

.07 

T 

.05 

T 

4.85 

PROVIDENCE   WB   CITY 

Z 

T 

.45 

12.17 

.27 

.05 

.60 

.12 

T 

.29 

.99 

.14 

.07 

.02 

5.17 

WESTERLY    1    W 

.29 

11.49 

.14 

.38 

1. 11 

.62 

.09 

4.12 

WOOHSOCKET 

R 

.14 

1.34 

.16 

.11 

.70 

.10 

.02 

.16 

.59 

.15 

.17 

.02 

3.66 

VERMONT 

1 

BARRE 

.55 

.02 

.31 

.38 

.01 

.61 

.01 

T 

.44 

.16 

.04 

.09 

.04 

.14 

.24 

3.04 

BELLOWS    PALLS 

.16 

.37 

.38 

.60 

.08 

.20 

T 

.39 

.63 

.03 

.13 

.06 

.17 

.07 

3.27 

BETHEL 

.23 

.46 

.49 

.02 

.55 

.65 

.09 

.10 

.06 

.18 

.23 

3.06 

BLOOMFIBLD 

.28 

.38 

.40 

.02 

.08  ■ 

T 

.38 

.03 

.01 

.12 

.04 

.25 

.15 

.16 

.18 

.03 

.13 

2.64 

BOLTONVILLE 

.12 

.14 

.13 

.01 

- 

.47 

.10 

.03 

.02 

T 

.28 

T 

.17 

.16 

1.63 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


N£«    ENGLAHD 
APRIL    1949 


Subon 

Day  of  montli 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10    j     11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUKLIHGTOII  WB  AlBFOVT 

Z 

.07 

.71 

.01 

T 

T 

.35 

.05 

T 

T       1    .27 

.06 

T 

.22 

.12 

.17 

.26 

.05 

T 

2.34 

CAIIAAJI 

.IS 

.13 

.40 

.01 

.08 

.09 

.25 

.03 

.01       .03 

.15 

.15 

.14 

.10 

.42 

.18 

.15 

T 

2.50 

CATEXDISB 

T 

.OS 

.11 

.11 

.03 

.08 

.02 

.54 

.13 

T 

.08  11.57 

.18 

.04 

.08 

.81 

.16 

T 

4.03 

CHXLSEA    3    S 

.05 

.35 

.72 

.07 

.01 

T 

.52 

.03 

T 

.06       .58 

T 

.13 

T 

.16 

.35 

.06 

I 

2.99 

CaiTTSJIDEK 

.15 

.01 

.50 

.06 

.64 

.10 

.29 

.05 

.20 

.12 

.22 

.15 

2.49 

COR]  ITT?   // 

1 

.IS 

.13 

.62 

.05 

.49 

.25 

.08 

.12 

.17 

.20 

2.30 

COUflALL   3    SV 

.13 

.10 

.02 

T 

.50 

T 

.05 

T 

T 

.30 

.15 

.10 

.49 

1.83 

DOSSCT   1    S 

.to 

.71 

.13 

.08 

.05 

.08 

.74 

T 

T 

.15  '    .45 

.65 

T 

.15 

.50 

.10 

3.88 

EAST  BAfwrr 

.30 

.13 

.35 

.21 

.01 

T 

.38 

.04 

.04       .23 

.04 

.02 

.02 

.07 

.10 

.06 

.19 

.15 

2.34 

nOSBDRC  rALU 

T 

.40 

.44 

T 

.04 

.22 

.05 

.07 

1   T 

.18 

.34 

.65 

.34 

.03 

.27 

.08 

.15 

3.26 

■SSZI    JUHCTION 

.08 

.07 

.41 

T 

.32 

.06 

.03  i    .22 

.05 

.02 

.03 

.01 

.30 

.09 

.17 

T 

1.86 

GILMAH 

.30 

.10 

.18 

.30 

.48 

.04 

.05 

.14 

.02 

.24 

1.75 

CRAJTOJf 

1 

.13 

.98 

.08 

.04 

. 

- 

- 

.15 

.13 

.28 

.02 

i 

- 

aiCBGATE   rtLLS   // 

« 

.73 

.11 

.25 

.11 

.01 

.29 

.01 

.19 

.41 

.10 

.24 

.12 

.05 

1 

2.62 

LEMIlfCTOII    1   W 

.10 

.35 

.58 

.11 

T 

.11 

.29 

.02 

.01 

.20 

.23 

.33 

.15 

.17 

.07 

T 

.03 

2.75 

LTHAN    FALLS    // 

1 

.M 

.10 

.61 

.22 

.10 

.35 

.17 

.03 

.22 

.06 

.04 

.21 

.09 

.03 

2.35 

HAKCHESTER 

1 

.99 

.02 

.16 

.07 

.88 

.46 

.19 

.39 

.50 

.32 

3.98 

KARSHF 1 ELD 

.57 

.02 

.41 

.45 

.03 

.08 

.45 

• 

.11 

1.15 

.21 

.05 

.06 

.32 

.21 

.26 

T 

4.38 

HAYS    MILL 

.07 

.15 

.62 

1.20 

.06 

.09 

.58 

.27 

1.60 

.03 

.47 

.13 

.12 

.14 

5.53 

DC    imOE    FALLS 

.31 

.15 

.28 

.19 

.04 

T 

T 

.43 

.02 

.01 

.22 

.06 

.02 

.02 

.12 

.06 

.02 

.16 

.16 

2.27 

MIDDLESEX 

.26 

.40 

.50 

T 

.03 

T 

.01 

.64 

.03 

.01 

.60 

.20 

T 

.01 

.11 

.21 

.03 

.20 

.30 

3.54 

HOITTPELIES 

.37 

.19 

.61 

.17 

T 

.01 

T 

.60 

.02 

.04 

.05 

.71 

.03 

T 

.03 

.11 

.06 

.21 

.18 

.01 

3.40 

HORRISVILLE 

R 

.04 

.74 

.12 

.03 

.31 

.03 

• 

.70 

.01 

.27 

.14 

.13 

.22 

.20 

.05 

2.99 

KEVPORT 

Z 

.06 

T 

.36 

.10 

.01 

.02 

.16 

T 

.06 

T 

.19 

.02 

.33 

.43 

.20 

.21 

.03 

.03 

2.21 

RORTHFIELD   RORWICB   URI 

V  z 

T 

.40 

.56 

.13 

T 

.04 

T 

.64 

T 

T 

T 

.57 

T 

T 

T 

.15 

.09 

.09 

.05 

2.72 

KRD 

.54 

.63 

.10 

. 

.20 

.75 

.07 

.72 

.08 

.45 

.28 

.35 

.53 

4.70 

PLnotrm 

_ 

_ 

_ 

.95 

• 

* 

.94 

— 

— 

— 

- 

.40 

.28 

.18 

.60 

.44 

.14 

.17 

.35 

2.56 

RXACIRC   BILL 

.04 

.20 

.65 

.68 

.03 

.71 

.10 

.07 

.23 

.12 

.21 

3.04 

BXADSBORO    1    SSE 

.OS 

.02 

.62 

.78 

.02 

.16 

.26 

.31 

1.12 

.08 

.52 

.22 

.25 

.12 

4.54 

ROCBESTER 

.43 

.85 

.68 

.05 

T 

.70 

.16 

.42 

.30 

.30 

.35 

.30 

4.54 

RUTLAIID    1    SE 

.05 

.06 

.34 

.08 

.01 

.05 

.01 

.60 

.05 

.04 

T 

.24 

.22 

.17 

.13 

.25 

.25 

.05 

2.62 

SAIHT  ALBARS 

.78 

.15 

.12 

.07 

.15 

.32 

.07 

.23 

.30 

.43 

.35 

.16 

.12 

.01 

3.26 

SAIKT    JOBRSBURT 

z 

.35 

.77 

.16 

.04 

T 

.43 

T 

.18 

.04 

.09 

T 

.08 

.29 

T 

.20 

.06 

.16 

2.85 

SALISBURY 

.29 

.01 

.30 

.24 

.01 

.08 

.01 

.52 

.08 

.22 

.06 

.02 

.10 

.17 

.11 

.14 

.42 

.03 

2.81 

SIARSBDRC   ROURTAIR 

.02 

.01 

.43 

.63 

.32 

.21 

.36 

.01 

.57 

.57 

.30 

.60 

.30 

4.33 

SEARSBURC   STATIOR 

z 

.04 

.40 

1.05 

.40 

.16 

.40 

.01 

.95 

T 

.60 

.28 

.01 

.52 

.12 

4.94 

SOMERSET 

.04 

.27 

.89 

.20 

.18 

.10 

.34 

.03 

.80 

.46 

.19 

.63 

.12 

4.25 

SOCTB    LORDOKDERRY 

.02 

T 

.43 

.75 

.02 

.02 

.56 

T 

.70 

.09 

.24 

T 

.45 

.11 

3.39 

SOITTH   RETBURY 

.31 

.13 

.26 

.27 

T 

T 

.54 

T 

.01 

.23 

.01 

.10 

.12 

T 

.18 

.27 

2.43 

SPRIHGFIELD 

.18 

.16 

.37 

.43 

.04 

.07 

.36 

T 

T 

.40 

T 

.09 

.05 

.27 

.10 

2.52 

STOCKBRIDGE 

B 

.23 

.97 

.17 

.72 

.11 

- 

.05 

.30 

.33 

.13 

.08 

- 

TOVRSHEKD   2    S 

Z 

T 

.12 

.33 

1.14 

.02 

.15 

.35 

T 

1.32 

.03 

.21 

.06 

.19 

.14 

4.06 

TCRBRIDGE 

.20 

.50 

.20 

• 

.20 

.55 

T 

T 

.65 

.07 

.08 

T 

.15 

.20 

.40 

3.20 

TTSOR 

1 

1.12 

.17 

.14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

" 

TKRKOR      1    S 

.01 

.12 

.34 

.82 

.11 

.02 

.77 

.02 

.36 

.62 

.02 

.20 

.09 

T 

.10 

T 

3.60 

WARDSBORO 

.16 

1.24 

.26 

.08 

.13 

.34 

.30 

1.02 

.03 

.35 

T 

T 

.40 

4.31 

WATERS  VRY 

.18 

.30 

.91 

T 

.19 

.02 

.59 

.04 

.60 

.10 

.02 

.02 

.17 

.38 

.04 

.28 

.47 

4.31 

VXST   BURKE 

.02 

.10 

.28 

.30 

.05 

.07 

.09 

.15 

.32 

.09 

.24 

.07 

.14 

.20 

.15 

.02 

.24 

.14 

2.67 

WEST   BURIE    5   K¥ 

.35 

.04 

.27 

.33 

.37 

.10 

.23 

.23 

.40 

.78 

.35 

.20 

.10 

.15 

.05 

.45 

.20 

.61 

.35 

5.56 

WIST   DARTILLE 

.55 

.02 

.33 

.35 

.04 

• 

.17 

. 

.54 

.60 

.09 

.05 

.01 

.39 

.27 

3.41 

WIST  BARTTORD 

T 

.15 

.08 

.35 

.27 

.65 

T 

.47 

.09 

T 

.17 

.16 

2.39 

WHITE    RIVER   JURCTIOR    1 

■ 

I 

.15 

.29 

.30 

.26 

T 

.01 

.64 

.42 

.09 

.06 

.03 

.17 

.10 

T 

2.52 

WBITIRCBAM 

.05 

.67 

.74 

T 

.24 

.22 

.21 

1.29 

.04 

.64 

.20 

.24 

.09 

4.63 

WILDER    1    E 

I 

15 

.25 

.31 

.17 

T 

.60 

.36 

.12 

.04 

.01 

T 

.15 

.10 

2.26 

WO0O3TOCE 

.68 

.47 

.73 

T 

1.05 

.23 

.06 

.38 

3.60 
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Station 

1 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 
1 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

-] 

St- 

CONNECTICUT 

SHEPAUG  DAU 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

_ 

_ 

WATKRBnRY  CITY  HALL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

REODE  ISLAND 

FORT  ADAHS 

~ 

" 

~ 

" 

~ 

" 

~ 

-3 

d- 

* 

" 

~ 

~ 

" 

~ 

~ 

~ 

~ 

"■ 

" 

UAINE 

BETHEL 

.02 

.04 

.06 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02   .06 

.01 

.09 

EnSTIS 

.01 

.06 

.01 

,08 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.09 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

« 

• 

HOULTON  1    NE 

.02 

.01 

.05 

.04 

.12 

MILLINOCKET  AIRPORT 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MILTON 

.07 

.05 

.01 

.13 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.05 

.06 

ROXBURY 

.02 

.02 

.01   .01 

.06 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

SWANS  FALLS 

.03 

.03 

UASSACHUSETTS 

BIRCH  HILL  DAM 

.06 

.04 

.10 

HYANNIS  1  E 

.02 

.05 

.09 

.24 

.18 

.58 

HENDON  AIRPORT 

.01 

.02 

.01   .01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.12 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.05 

.03   .04 

.05 

.08 

.05 

.05 

.35 

NEW  BEDFORD 

.05 

.08 

.13 

NORTH  TRURO 

.01 

.08 

.09 

.18 

STATE  FARM 

* 

• 

* 

• 

« 

*    * 

* 

* 

* 

« 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

GORHAM 

.02 

.01 

.03 

HANOVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

LANDAFF 

.02 

.01 

.07 

.03 

.13 

LINCOLN  1  NW  // 

.02 

.02 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01   .01 

.01 

.01 

.23 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.03 

.01 

.04 

.09 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.04 

.01 

.11 

.16 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.81 

.02 

.06 

.05 

.15 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.02 

.07 

CORINTH  // 

.02 

.01   .01 

.01 

.04 

.09 

.01 

.19 

LYMAN  FALLS  // 

.06 

.01 

.04 

.01 

.12 

MONTPELIER  6 

* 

• 

* 

« 

•     .04 

• 

• 

• 

* 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.01   .01 

.04 

NEWPORT  // 

.06 

.06 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.01   .05 

.01 

.01 

.03 

.09 

.20 

SAINT  JOHNSBURY 

.03 

.05 

.05 

.01 

.14 

STOCKBRIDGE 

.01 

^4 

.01 

th- 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.07 

.04 

.01 

.23 

CONNECTICUT 

BLOOHFIELD 

.01 

.01 

.01 

.03 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01   .05 

.02 

.08 

HARTFORD 

.01 

.01 

.02 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

JEWETT  CITY 

.02 

.02 

.05 

.09 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.01 

.03 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.08 

.02 

.01 

.01 

.01 

.14 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01   .01 

.02   .01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.10 

ROCKVILLE 

.04 

.04 

.02 

.10 

STORHS  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

♦ 

* 

* 

♦ 

.01 

MAINE 

EUSTIS 

.01 

.02 

.05 

.05 

.04 

.01 

.18 

GILEAD 

.02   .04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.13 

GREENVILLE 

.01 

.01 

HOULTON  AIRPORT  6 

•     .13 

MILLINOCKET  AIRPORT 

*     * 

* 

« 

*    « 

»     .04 

.04 

MILTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.04 

.05 

RUMTORD  1  SSE 

.04 

.06 

.10 

SOUTH  WEST  HARBOR 

_ 

- 

- 

-  ' 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01   .07 

.02 

.01 

.01 

.13 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

!         .01 

.01 

.02 

BIRCH  HILL  DAM 

.01   .01 

.01 

.01 

.04 

BLUE  HILL  // 

.15 

.07 

.10 

.07   .02  i  .02   .01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.53 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.09 

.12 

.13 

.11   .04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.57 

CAMBRIDGE 

* 

* 

* 

«    * 

*    • 

* 

« 

* 

* 

♦ 

♦ 

.46 

.46 

HARVARD  FOREST  // 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.20 

HYANHIS  1  E 

.23   .06 

.13 

.12 

.11   .03 

.09   .06 

.11 

.04 

.01 

.02 

.05 

.02 

1.08 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.03 

.02 

.07 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.09   .08 

.18   .29 

.20 

.10 

.04 

.17 

.02 

.02 

1.25 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.OS 

.02 

.04 

.03 

.07 

.10 

.10 

.06 

.10 

.08 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.76 

See  reference  notey  toUowing  Station  Inde: 
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1 

Stabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

U 

12 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

!-• 

HOT  BEDFORD 

.08 

.08 

.09 

.10 

.07 

.09 

.06 

.02 

.59 

HORTH  TRCRO 

.06 

.07 

.06 

.09 

.12 

.04 

.06 

.06 

.08 

.09 

.06 

.03 

.01 

.01 

.02 

.86 

PITTSFIELD  WB  AIRPOBT 

.01 

.01 

HOCEPORT  1  ESE  // 

.01 

.06 

.05 

.05 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.31 

SALEM  AIR  STATIOK  6 

• 

• 

• 

• 

« 

* 

• 

.37 

* 

* 

• 

« 

* 

.08 

STATE  FARK 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

.50 

.01 

.02 

.53 

STKRLIHG  3  KW 

.04 

.05 

.02 

.03 

.03 

.02 

.19 

WASHIKGTON 

.01 

.05 

.06 

.02 

.14 

WEST  BRIICFIELD 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

»ESTFIELD  2  HE  6 

* 

• 

• 

• 

• 

.09 

« 

* 

• 

• 

« 

.03 

»ESTOVER  FIELD  6 

• 

• 

« 

• 

• 

.03 

lORCESTER  AIRPORT  6 

• 

* 

• 

• 

• 

.04 

* 

* 

« 

• 

• 

.10 

• 

* 

* 

« 

* 

.04 

NET  HAMPSHIRE 

BLACETATER  DAM 

.01 

.02 

.02 

.05 

.01 

.01 

.02 

.14 

BIISTOL  // 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.10 

CORCOSD  TB  AIRPOBT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.12 

DDBHAM 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.12 

BROL 

.01 

.01 

.08 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.21 

FIAKELIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.12 

C08HAM 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.12 

BAROrER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.05 

.02 

.02 

.04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.29 

BILLSBORO  2  T 

.03 

.02 

.05 

.10 

LINDAFF 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.13 

LIBAXOX  AIRPORT  6 

• 

* 

• 

* 

• 

.01 

• 

• 

• 

* 

« 

.23 

« 

« 

• 

• 

• 

.09 

LIRCOLN  1  NW  // 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.07 

.10 

.03 

.03 

.02 

.33 

■OOrr  WASHINGTOH  »B  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

PITTSBURG  RESERVOIK  // 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

SURRT  MODirrAIII  DAM 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.12 

TASREN  1  SE  // 

.03 

.04 

.02 

.09 

.11 

.04 

.02 

.01 

.36 

TIKCHESTER 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.08 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITT 

.03 

.05 

.05 

.08 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.32 

PROVIDENCE  WB  AIRPOBT 

.03 

.05 

.07 

.12 

.07 

.01 

.01 

.36 

PROVIDENCE  WB  CITT 

.03 

.07 

.05 

.19 

.08 

.01 

.02 

.45 

WOOMSOCXET 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.14 

COBIIITH  // 

.01 

.03 

.03 

.02 

.03 

.01 

.13 

GBAPTOK 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.13 

LTMAM  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.10 

mnrrPELiEB  6 

« 

.38 

* 

« 

• 

• 

* 

.12 

* 

* 

• 

* 

• 

.02 

■OrrHFIELD  ROBWICH  DNIV 

.11 

.05 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.23 

SAIirr  JOHVSBDRT 

.05 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.17 

SEABSBtntG  STATIOR  // 

.02 

.02 

-5th- 

NEW  HAMPSHIRE 

BILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.08 

VEHMOUT 

GBAITON 

• 

* 

* 

• 

« 

* 

* 

• 

* 

-6th- 

CORIIECTICTn' 

BLOOHFIELD 

.02 

.03 

.04 

.12 

.08 

.26 

.26 

.06 

.14 

.10 

.07 

.03 

.01 

.08 

1.30 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.07 

.05 

.05 

.18 

.17 

.12 

.26 

.02 

.03 

.03 

.01 

.99 

CAMDLETOO)  LAKE 

.05 

.01 

.05 

.11 

.11 

.10 

.38 

.16 

.02 

.03 

.05 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

1.16 

BABTFORD 

.02 

.05 

.01 

.07 

.08 

.07 

.38 

.20 

.05 

.05 

.07 

.02 

1.07 

BABTFORD  WB  AIRPORT  // 

.03 

.01 

.09 

.08 

.09 

.40 

.17 

.02 

.02 

.08 

.01 

.01 

1.01 

JEWETT  CITY 

.05 

.04 

.11 

.14 

.20 

.45 

.44 

.11 

.06 

.05 

1.65 

MOODDS  RESERVOIR 

.01 

.04 

.07 

.18 

.15 

.44 

.52 

.25 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

1.78 

MEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.04 

.02 

.14 

.19 

.14 

.22 

.24 

.04 

.02 

.01 

1.06 

MKWIKGTON 

.04 

.01 

.09 

.10 

.06 

.32 

.34 

.06 

.06 

.06 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

1.26 

lORFOLK  2  SW  // 

.01 

.02 

.07 

.05 

.14 

.22 

.04 

.02 

.02 

.01 

.07 

.03 

.12 

.01 

.01 

.01 

.85 

FUTNAM  HEIGHTS  // 

.05 

.06 

.07 

.15 

.17 

.26 

.07 

.02 

.03 

.03 

.02 

.93 

BOCEVILLE 

.04 

.02 

.07 

.11 

.07 

.11 

.27 

.06 

.05 

.80 

8T0BRS  // 

.04 

,  .01 

.09 

.10 

.13 

.21 

.27 

.04 

.03 

.05 

.03 

.02 

.01 

1.03 

IIRDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

« 

• 

• 

« 

• 

.68 

• 

* 

• 

• 

• 

.36 

* 

♦ 

* 

* 

• 

.13 

MAINE 

AOCUSTA  WB  AIRPOBT 

.02 

.01 

.01 

. 

. 

.28 

.08 

.06 

.03 

.20 

.10 

.79 

BETHEL 

.03 

.03 

.03 

.11 

.14 

.11 

.07 

.12 

.10 

.05 

.06 

.04 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.99 

CARIBOU  WB  AIRPOBT  // 

.04 

.04 

.09 

.04 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02   .02 

.39 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.04 

.06 

.01 

.02 

.01 

.01   .01 

.26 

BASTPORT  WB  CITY 

.07 

.11 

.17 

.14 

.07 

.08 

.03 

.02 

.01 

.70 

EDSTIS 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

rOBT  KENT 

.01 

.05 

.14 

.11 

.07 

.07 

.05 

.05 

.04 

.03   .01 

.63 

GILEAO 

* 

* 

• 

« 

• 

« 

* 

• 

• 

• 

* 

* 

« 

• 

• 

• 

• 

• 

•     • 

• 

QRAIID  LAKE  STREAM 

.02 

.04 

.07 

.07 

.04 

.11 

.11 

.09 

.02 

.03 

.02 

.62 

GBEENVILLE 

.01 

.07 

.02 

.07 

.09 

.09 

.13 

.05 

.05 

.05 

.02 

.08 

.78 

HOCLTON  AIRPOBT  6 

* 

* 

* 

« 

« 

.08 

• 

* 

* 

* 

• 

.38 

* 

* 

•     • 

BODLTON  1  NE 

.08 

.03 

.07 

.05 

.06 

.09 

.03 

.02 

.05 

.03 

.03   .04 

.58 

HILLINOCKET  AIRPORT  6 

.01 

.05 

.03 

.08 

.05 

.02 

.10 

.05 

.05 

.08 

.12 

.13 

.07   .01 

.85 

MILTON 

.01 

.05 

.08 

.04 

.08 

.09 

.08 

.08 

.08 

.09 

.10 

.09 

.06 

.05 

.04 

.01 

.02 

.01 

1.06 

■OBTB  ANDOVER 

« 

« 

* 

« 

• 

• 

« 

• 

• 

• 

• 

• 

« 

* 

« 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

*     • 

• 

OU)  TOWN  AIRPORT 

.07 

.03 

.12 

.04 

.04 

.05 

.06 

.02 

.05 

.05 

.53 

.08 

.08 

.06 

.08 

.12 

.06 

.13 

.13 

.34 

.28 

.04 

.01 

.15 

.05 

1.61 

BOCKLAND  1  W 

.09 

►  .04 

.16 

.06 

.03 

.17 

.05 

.02 

.03 

.65 

BaZBOBY 

.05 

.07 

.10 

.09 

.02 

.07 

.06 

.06 

.08 

.04 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.76 

BDHFOBD  1  SSE 

.03 

.04 

.07 

.10 

.11 

.05 

.10 

.06 

.11 

.11 

.04 

.10 

.03 

.01 

.96 

StOWHEGAN 

.03 

.08 

.10 

.04 

.06 

.09 

.07 

.14 

.25 

.10 

.OS 

.03 

.02   .02 

1.08 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.04 

.03 

.06 

.08 

.11 

.06 

.07 

.05 

.12 

.11 

.05 

.06 

.04 

.01 

.06 

.96 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.03 

.05 

.12 

.06 

.14 

.15 

.26 

.01 

.83 

SONDAY  RIVER 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

« 

• 

• 

* 

• 

* 

« 

• 

« 

*     • 

• 

SWANS  FALLS 

.03 

.11 

.06 

.09 

.06 

.06 

.09 

.07 

.13 

.17 

.12 

.11 

.07 

.03 

.06 

.01 

.01 

1.28 

MASSACHUSETTS 

AMBERST 

.02 

.04 

.05 

.02 

.07 

.21 

.03 

.16 

.01 

.01 

.08 

.03 

.73 

BIRCH  BILL  DAM 

.01 

.04 

.05 

.05 

.06 

.24 

.20 

.05 

.11 

.03 

.04 

.02 

.09 

.07 

.02 

1.08 

I  aotot  ioUowiao  Station  Iiul«x. 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEW  ENCLAMD 
APRIL  1949 


A.  M.  Houi  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

' 

8 

9 

10 

u 

12 

t- 

BLUE  HILL  // 

.01 

.03 

.09 

.03 

.11 

.26 

.29 

.13 

.10 

.08 

.05 

.04 

1.22 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.05 

.04 

.07 

.13 

.16 

.09 

.05 

.08 

.06 

.02 

.77 

CAMBRIDGE 

* 

* 

* 

« 

« 

.96 

.17 

.12 

.15 

.02 

1.42 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.04 

.04 

.07 

.05 

.12 

.18 

.05 

.03 

.02 

.01 

.02 

.04 

.08 

.03 

.79 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

.03 

.02 

.06 

.21 

.09 

.16 

.19 

.09 

.02 

.09 

.01 

.99 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.08 

.04 

.11 

.23 

.12 

.06 

.08 

.04 

.07 

.01 

.12 

.04 

.01 

1.03 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.03 

.09 

.06 

.04 

.04 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.01 

.10 

.13 

.15 

.26 

.50 

.11 

.01 

1.32 

NEW  BEDFORD 

.02 

.05 

.04 

.06 

.14 

.31 

.17 

.18 

.02 

.06 

1.05 

NORTH  TRURO 

.01 

.02 

.03 

.02 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.02 

.28 

1.13 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.08 

.18 

.05 

.01 

.01 

.01 

.05 

.18 

.15 

.02 

.79 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.03 

.06 

.05 

.08 

.18 

.11 

.13 

.02 

.02 

.68 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

* 

« 

• 

« 

* 

* 

.17 

♦ 

« 

« 

* 

* 

.66 

STATE  FARM 

.02 

.02 

.03 

.02 

.05 

.15 

.30 

.22 

.21 

.12 

.06 

.02 

.02 

1.24 

STERLING  3  NW 

.01 

.05 

.05 

.09 

.19 

.30 

.18 

.09 

.12 

.09 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

1.26 

WASHINGTON 

.01 

.04 

.10 

.24 

.06 

.01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.24 

.09 

.03 

.94 

WEST  BRIMFIELD 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

* 

* 

« 

.52 

* 

• 

* 

« 

• 

.52 

* 

* 

• 

• 

* 

.10 

* 

* 

• 

« 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.45 

« 

* 

« 

* 

« 

.18 

• 

« 

• 

* 

• 

.12 

« 

• 

« 

« 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

« 

* 

* 

* 

.37 

• 

• 

« 

* 

• 

.59 

* 

• 

* 

« 

• 

.05 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.11 

.01 

.07 

.01 

.05 

.16 

.12 

.03 

.23 

.02 

.06 

.12 

.05 

.08 

.03 

1.15 

BRISTOL  // 

.12 

.05 

.01 

.02 

.07 

.10 

.01 

.02 

.05 

.07 

.03 

.02 

.02 

.59 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.09 

.01 

.04 

.08 

.12 

.09 

.06 

.22 

.04 

.04 

.03 

.07 

.03 

.92 

DURHAM 

.02 

.01 

.03 

.07 

.11 

.14 

.13 

.17 

.23 

.12 

.07 

.01 

.12 

.05 

1.28 

ERROL 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

« 

* 

* 

* 

♦ 

• 

« 

• 

* 

* 

• 

* 

* 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.09 

.05 

.01 

.01 

.04 

.09 

.09 

.01 

.15 

.03 

.01 

.11 

.03 

.08 

.04 

.01 

.86 

GORHAM 

.02 

.08 

.06 

.02 

.07 

.10 

.14 

.06 

.08 

.07 

.08 

.04 

.13 

.04 

.04 

.02 

.02 

.09 

.04 

.04 

1.24 

HANOVER 

.01 

.14 

.04 

.01 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.07 

.04 

.43 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.02 

.06 

.04 

.04 

.22 

.11 

.10 

.11 

.08 

.01 

.09 

.10 

.04 

.13 

.03 

1.20 

LANDAFF 

.06 

.04 

.03 

.07 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.33 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.03 

• 

• 

* 

• 

• 

.14 

* 

* 

• 

« 

.13 

LINCOLN  1  NW  // 

.02 

.10 

.06 

.02 

.01 

.11 

.06 

.02 

.08 

.05 

.04 

.02 

.05 

.05 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.79 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.10 

.10 

.10 

.37 

.20 

.20 

.20 

.20 

.20 

.15 

.15 

.10 

.20 

.10 

.19 

.08 

2.65 

NASHUA  1  NE 

.04 

.02 

.09 

.16 

.22 

.08 

.07 

.05 

.09 

.02 

.01 

.04 

.02 

.91 

NEW  DURHAM 

.02 

.07 

.01 

.02 

.07 

.13 

.13 

.05 

.13 

.12 

.10 

.06 

.05 

.05 

.12 

.01 

1.14 

PINKHAM  NOTCH 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

« 

* 

« 

* 

* 

♦ 

« 

1.42 

.03 

.07 

1.52 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

♦ 

* 

* 

« 

« 

• 

* 

• 

* 

« 

• 

• 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.06 

.02 

.03 

.02 

.04 

.13 

.16 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

.20 

.04 

.01 

.83 

WARREN  1  SE  // 

.09 

.06 

.05 

.03 

.06 

.10 

.07 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

WENDELL 

.01 

.02 

.05 

.04 

.10 

.10 

.05 

.06 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.14 

.01 

.01 

.01 

.70 

WINCHESTER 

.05 

.05 

.05 

.11 

.20 

.14 

.04 

.04 

.04 

.01 

.09 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.90 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.04 

.09 

.04 

.18 

.32 

.38 

.04 

.01 

.01 

1.13 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.06 

.07 

.07 

.35 

.58 

.44 

.21 

.12 

.04 

.02 

2.01 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.03 

.03 

.10 

.07 

.28 

.58 

.49 

.30 

.08 

.10 

.10 

2.17 

WOONSOCKET 

.04 

.03 

.09 

.06 

.14 

.28 

.27 

.12 

.10 

.10 

.08 

.03 

1.34 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.07 

.09 

.07 

06 

.05 

.08 

.04 

.06 

.05 

.02 

.08 

.01 

.03 

.71 

CORINTH  // 

.01 

.06 

.10 

.05 

.01 

.05 

.14 

.02 

.03 

.04 

.01 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.62 

GRAFTON 

* 

« 

« 

« 

* 

• 

♦ 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

♦ 

* 

« 

• 

* 

.98 

.98 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.12 

.15 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.12 

.05 

.05 

.01 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.73 

LYMAN  FALLS  // 

.12 

.07 

.04 

.05 

.10 

.01 

.01 

.01 

.06 

.01 

.02 

.04 

.04 

.02 

.01 

.01 

MANCHESTER 

.03 

.07 

.03 

.02 

.01 

.11 

.14 

.05 

.03 

.06 

.02 

.10 

.05 

.08 

.07 

.03 

.04 

.03 

.01 

.01 

.99 

MONTPELIER  6 

* 

* 

• 

* 

♦ 

.29 

« 

* 

• 

* 

« 

.05 

• 

* 

* 

* 

« 

.23 

« 

* 

* 

* 

MORHISVILLE 

* 

♦ 

♦ 

♦ 

* 

.33 

.02 

.05 

.01 

.01 

.07 

.12 

.02 

.04 

.02 

.02 

.01 

.02 

.74 

NEWPORT  // 

.02 

.10 

.03 

.03 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.36 

NORTKFIELD  NORWICH  UNIV 

.01 

.09 

.11 

.04 

.01 

.10 

.01 

.06 

.07 

.02 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.66 

SAINT  JOHNSBURY 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

SEARSBURG  STATION  // 

* 

* 

* 

• 

♦ 

* 

♦ 

.56 

.06 

.01 

.10 

.08 

.07 

.13 

.09 

.03 

.05 

.03 

.02 

.03 

.02 

.05 

1.33 

STOCKBRIDGE 

.05 

.11 

.05 

.02 

.05 

.06 

.06 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.08 

.02 

.03 

.05 

.05 

.07 

.01 

.04 

.05 

.08 

.97 

TOWNSHEND  2  S 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

TYSON 

.13 

.05 

.05 

.06 

.06 

.07 

.03 

.09 

.09 

.01 

-7 

.03 
th- 

.08 

.07 

.03 

.04 

.03 

.05 

.03 

.06 

.03 

.03 

1.12 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.05 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.15 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.01 

.01 

.03 

.07 

.14 

FORT  KENT 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.12 

GILEAD 

* 

* 

* 

• 

« 

• 

1.28 

1.28 

GREENVILLE 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

.11 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.09 

* 

* 

« 

* 

* 

.03 

HODLTON  1  NE 

.02 

.02 

.01 

.05 

MILTON 

.01 

.01 

NORTH  ANDOVER 

* 

* 

* 

♦ 

* 

* 

* 

.93 

.83 

SEOWHEGAN 

.02 

.03 

.05 

SUNDAY  RIVER 

• 

« 

* 

* 

• 

* 

* 

« 

« 

« 

• 

« 

• 

« 

* 

* 

* 

« 

* 

• 

* 

* 

1.03 

1.03 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.10 

.10 

WASHINGTON 

.02 

.02 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

.01 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

.08 

NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

« 

. 

• 

♦ 

« 

♦ 

.72 

.72 

GORHAM 

.02 

.05 

.03 

.02 

.03 

.IS 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.01 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.02 

PINKHAM  NOTCH 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.14 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

* 

« 

• 

* 

* 

♦ 

« 

• 

.56 

.56 

WARREN  1  SE  // 

- 

- 

- 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CORINTH  // 

.01 

.04 

.05 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.06 

.02 

.01 

.11 

LYMAN  FALLS  // 

.02 

.01 

.04 

.01 

.03 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

.22 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.02 

aOITTPELIER  6 

• 

.07 

* 

« 

* 

* 

* 

.13 

* 

• 

• 

• 

• 

.01 

S«*  laJamio*  not**  foUowina  SUtloB  I 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ESGLAND 
APRIL  1949 


Station 

A.  M.  Hour  ending 

p.  M.  Houi  ending 

1 

S 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

liORRISTIU.E 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.12 

NEWPORT  // 

.01 

.04 

.02 

.03 

.10 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.10 

Silirr  JOHKSBURT 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

-, 

SXABSBDBG  STATION  // 

.03 

.02 

.05 

STOCKBBIDCE 

.08 

.07 

.02 

.17 

TOtMSHEND  2  S 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TTSON 

.03 

.02 

.10 

.02 

-8 

th- 

.17 

COHNBCTICIJT 

BLOOltFIEID 

.04 

.08 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.18 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.03 

.08 

.04 

.02 

.01 

.18 

CAHDLEWOOD  LAITK 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

HARTPORD 

.01 

.04 

.08 

.02 

.01 

.02 

.18 

HAHTPORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.05 

.09 

.02 

.01 

.04 

.01 

.23 

IIOQDUS  RESERVOIR 

.01 

.06 

.08 

.04 

.02 

.01 

.02 

.24 

HEW  EATEN  WB  AIRPORT 

.07 

.09 

.06 

.01 

.01 

.03 

.27 

NEWINGTON 

.OS 

.10 

.03 

.01 

.01 

.04 

.24 

NOBPOLE  2  SW  // 

.01 

.02 

.01 

.04 

PITTNAll  HEIGHTS  // 

.01 

.03 

.03 

.05 

.05 

.05 

.22 

ROCETILLE 

.01 

.02 

.02 

.05 

.03 

.02 

.03 

.01 

.19 

STORHS  // 

.07 

.08 

.08 

.03 

.02 

.03 

.02 

.33 

WINDSOR  LOCIS  BRADLEY  PIKLD  6 

* 

* 

* 

* 

« 

.18 

MAINE 

roxr   EENT 

.01 

.04 

.01 

.01 

.07 

■ASSACHDSEin'S 

AlBJiRST 

.01 

.03 

.05 

.03 

.01 

.02 

.15 

BIICH  HILL  DAM 

.02 

.02 

.04 

.01 

.09 

BLUE  HILL  // 

.01 

.03 

.01 

.05 

.02 

.01 

.13 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.03 

.03 

.03 

.03 

.01 

.05 

.18 

CAMBRIDGE 

.02 

.07 

.08 

.05 

.02 

.24 

BABTARO  FOREST  // 

.03 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.12 

HTANNIS  1  E 

.01 

.05 

.05 

.03 

.02 

.01 

.05 

.22 

MXNDON  AP 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

XANTDCEET  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.01 

.01 

.06 

NEW  BEDPtSD 

.07 

.07 

.03 

.02 

.04   .01 

.12 

.04 

.40 

.01 

.06 

.04 

.04 

.05 

.20 

PITT8PIELD  WB  AIRPORT 

.07 

.01 

.01 

.09 

■OCCPORT  1  ESB  // 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.10 

BALEM  AIR  STATION   6 

« 

♦ 

« 

* 

* 

* 

.02 

« 

* 

• 

* 

* 

.10 

STATE  FARM 

.01 

.05 

.14 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

.09 

.40 

STERLING  3  NW 

.10 

.08 

.08 

.07 

.01 

.34 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.02 

WEST  BRIMFIELD 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

-          -           - 

^    _    _ 

- 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

* 

• 

« 

• 

.08 

nSTOTEB  FIELD  6 

* 

* 

« 

• 

« 

.06 

fOBCESTBB  AIRPORT  E 

* 

* 

* 

« 

« 

.28 

« 

« 

* 

« 

* 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

OOBHAM 

.02 

.10 

.03 

.08 

.02 

.25 

■omrr  Washington  wb  // 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01   .01 

.01 

.10 

RASHDA  1  NE 

.05 

.08 

.06 

.04 

.23 

PITTSBORG  RESEHVOIS  // 

.01 

.01 

subbt  moitntain  dam 

.01 

.02 

.01 

.01 

.OS 

WINCHESTER 

.15 

.04 

.01 

.20 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITT 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.08 

.16 

pbotideuce  wb  airport 

.01 

.01 

.02 

.05 

.06 

.01 

.16 

PSOTIDENCE  WB  CITT 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.16 

.27 

WOONSOCEET 

.01 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.16 

termont 

GRAFTON 

.03 

.01 

.03        .01 

.08 

MANCHESTER 

.02 

.05 

.02 

.01   .01   .03 

.01   .01 

.16 

NOSTHFIELD  NOSWICB  dnivebsity 

.01 

.01 

SEARSBURG  STATION  // 

.07 

.13   .05 

.08 

.02 

.02 

.03 

.01   .01 

.42 

TTSON 

.04 

.02 

.05 

.03 

.14 

-9th- 

MAINE 

CASIBOD  WB  AIRP<HtT  // 

.01 

, 

.01 

CLATTON  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01   .01   .02 

.04 

.01 

.01 

.02 

■OOLTON  AIBP<HtT  6 

* 

• 

* 

« 

• 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

Limxnjl  1  NW  // 

.01 

.01 

.02 

■omrr  Washington  wb  // 

.04 

.06 

.08 

.08 

.08 

. 08 1  .08 

.03 

.06 

.06 

.08 

.07 

.80 

PirrSBUBG  SESEETOIB  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.09 

VERMONT 

GBAFTON 

.01 

.03 

.04 

See  refereno*  ootM  ioUowlaa  Station  Ixulez. 
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A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4    5    6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

LTMAIC  FALLS  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.10 

MONTPELIEB  6 

• 

«    •    • 

•     .01 

HORRISVILLE 

.01 

.02 

.03 

NORTEFIELD  NORWICH  tmiVERSITY 

.01 

.01 

.01 

.03 

SEAESBUBG  STATION  // 

.01 

-10 

th- 

.01 

HAINE 

CLATTON  LAKE 

.01 

.01 

KASTPORT  WB  CITT 

.01 

-1] 

th- 

.01 

MAINE 

CLATTON  LAKE 

.01 

.01 

NEW  EAUPSHIBE 

MOUNT  WASHINGTON  // 

.02   .01 

-13 

th- 

.03 

CONHECTICDT 

BLOOKFIELD 

.02 

.06 

.06 

.08 

.22 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02   .08 

.06 

.01 

.13 

.17 

.47 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.12 

.07 

.02 

.23 

HARTFORD 

.03 

.05 

.10 

.05 

.23 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.09 

.02 

.17 

.03 

.31 

JEWETT  CITY 

.02 

.04 

.03 

.02 

.11 

HOODUS  RESERVOIR 

.03 

.03 

.03 

.16 

.3t 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01   .06 

.09 

.01 

.04 

.14 

.36 

NEWINGTON 

.08 

.06 

.26 

.04 

.44 

NORFOLK  2  SW  // 

.04 

.06 

.03 

.04 

.17 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.07 

.03 

.04 

.01 

.15 

ROCKVILLE 

.05 

.03 

.02 

.10 

.30 

STORES  // 

.01 

.05 

.02 

.02 

.01 

.11 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

• 

• 

• 

HASSACBUSETTS 

AMHERST 

.03 

.05 

.02 

.10 

BIRCH  HILL  DAM 

.03 

.05 

.08 

BLUE  HILL  // 

.03 

.07 

.10 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.06 

.09 

.IS 

CAMBRIDGE 

.07 

.13 

.19 

HARVARD  FOREST  // 

.04 

.08 

.01 

.13 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.07 

.03 

.10 

MENDON  AIRPORT 

_ 

- 

_ 

. 

. 

. 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.04   .04 

.01 

.09 

NEW  BEDFORD 

.04 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.15 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.04 

.08 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.05 

.09 

.14 

STATE  FARM 

.03 

.03 

STERLING  3  NW 

.02 

.08 

.04 

.14 

WASHINGTON 

.01 

.03 

.04 

.08 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.06 

.01 

.01 

.09 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

* 

• 

♦ 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

« 

• 

• 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

♦ 

• 

« 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

DURHAM 

.04 

.04 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.01 

.02 

.06 

NASHUA  1  NE 

.02 

.02 

.06 

.10 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

SDBItY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.03 

WINCHESTER 

.01 

.06 

.07 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.02 

.30 

.34 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.04 

.02 

.06 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.03 

.02 

.09 

WOONSOCKET 

.01 

.05 

.03 

.03 

.11 

VERMONT 

SEAKSBDBG  STATION  // 

-14 

th- 

.01 

.91 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.11 

.03 

.08 

.12 

.18   .06 

.01 

.69 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

CANDLEWOOD  LAKE 

.11 

.30 

.09 

.01 

.02        .01 

.01 

.56 

HARTFORD 

.10 

.05 

.01 

.01 

.06 

.47   .34 

.01 

1.06 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.12 

.04 

.14 

.09 

.44   .23 

.02 

1.08 

JEWETT  CITY 

.17 

.02 

.01 

.10 

.08   .05 

.08 

.01 

.63 

MOOTUS  RESERVOIR 

.15 

.01 

.04 

.05   .11 

.14 

.01 

.51 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.03   .03 

.01 

.10 

NEWINGTON 

.10 

.03 

.09 

.22 

.36   .24 

.P2 

1.06 

NORFOLK  2  SW  // 

.07 

.21 

.12 

.01 

.01 

.01 

.04 

.47 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.10 

.03 

.01 

.01 

.11 

.05 

.02   .01 

.34 

ROCKVILLE 

.07 

.04 

.01 

.01 

.02 

.05 

.02   .11 

.07 

.40 

STORES  // 

.15 

.02 

.02 

.03 

.14 

.24   .08 

.02 

.02   .01 

.73 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

.33 

• 

* 

• 

« 

•     .30 

• 

•     •    • 

•     .10 

MAINE 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.02 

.04 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.18 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
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Stabon 

A.  M.  Hoai  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

1 

■2 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1     2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

BOCKLAXD  11 

.01 

.01 

.01 

.05 

.04 

.03 

.01 

.16 

SODTB  rSST  BARBCS 

.09 

.04 

.01 

.02 

.11 

.06 

.01 

.34 

HASSACaUSKTTS 

AIHXBST 

.05 

.02 

.11 

.04 

.01 

.07 

.09 

.05 

.03 

.01 

.48 

BIRCH  BILL  DAH 

.07 

.03 

.07 

.13 

.24 

.45 

.30 

.06 

.08 

.10 

.02 

l.SS 

BLOI  BILL  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.11 

.20 

.46 

.02 

.02 

.90 

BOSTON  WB  AIRPOBT  // 

.18 

.01 

.02 

.01 

.09 

.09 

.15 

.05 

.02 

.62 

CAMBRIDGE 

.06 

.01 

.02 

.02 

.18 

.58 

.29 

.03 

.02 

1.21 

HAKTARS  FOREST  // 

.05 

.05 

.06 

.08 

.13 

.15 

.18 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.85 

HTAXNIS  1  E 

.05 

.12 

.03 

.20 

OIGBTVILLE  DAM 

.08 

.27 

.16 

.04 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.62 

MEMDON  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

HARTDCKBT  WB  AIRPORT 

.20 

.12 

.03 

.35 

MEW  BEDFCAD 

.13 

.13 

MOBTH  TRDSO 

.11 

.04 

.01 

.01 

.17 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.05 

.02 

.07 

.18 

.07 

.07 

.03 

.01 

.51 

BOCEPORT  1  ESE  // 

.07 

.16 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.22 

.13 

.08 

.02   .02 

.81 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

• 

• 

« 

• 

• 

• 

.89 

• 

• 

* 

•     .25 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.15 

.02 

.07 

.01 

.04 

.01 

.32 

STERLING  3  NW 

.02 

.26 

.13 

.02 

.03 

.08 

.12 

.12 

.16 

.04 

.01 

.02 

1.01 

WASHINGTON 

.04 

.03 

.02 

.22 

.07 

.10 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.S7 

WEST  BRIMFIELD 

.04 

.01 

.09 

.01 

.03 

.05 

.06 

.01 

.01 

.03 

.34 

WESTTIEU)  2  NI  6 

* 

.36 

« 

• 

• 

* 

* 

.45 

• 

• 

• 

•     .05 

WESTOVEB  FIELD  6 

• 

.26 

• 

• 

• 

• 

« 

.70 

* 

« 

« 

•     .07 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.39 

• 

• 

• 

• 

• 

.59 

» 

« 

« 

•     .27 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATRR  DAM 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.10 

COHCOBD   WB  AIRPORT 

.02 

.09 

.07 

.02 

.06 

.09 

.15 

.01 

.51 

DDBHAM 

.05 

.05 

.03 

.06 

.06 

.06 

.04 

.04 

.06 

.02 

.47 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

HANOVER 

.01 

.01 

HILLSBOBO  2  W 

.05 

.03 

.04 

.07 

.06 

.25 

LAMDAFF 

.12   .15 

.01 

.28 

MA.SHDA  1  NE 

.04 

.01 

.07 

.28 

.19 

.36   .19 

.28 

.07 

.01 

.07 

1.57 

MIW  DDXHAM 

.01 

.01 

.02 

.03 

.07 

SmiBT  MOVNTAIK  DAM 

.07 

.07 

.08 

.02 

.03 

.05   .07 

.04 

.01 

.44 

WENDELL 

.01 

.01 

.02 

WINCHESTER 

.05 

.10 

.04 

.11 

.15 

.15   .07 

.04 

.04 

.01 

.76 

RHODE  ISLAND 

n.OCE  ISLAND  WB  CITY 

.11 

.11 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.21 

.11 

.01 

.01 

.03 

.04 

.06 

.02 

.49 

PRCTIDENCK  WB  CITY 

.18 

.07 

.02 

.02 

.02 

.06 

.09 

.05 

.08 

.01 

.60 

WOOWSOCKET 

.02 

.02 

.05 

.01 

.09 

.20 

.12 

.08 

.05 

.06 

.70 

VERMONT 

• 

GRAFTON 

.02 

.03 

.01 

.06 

MANCHESTER 

.03 

.01 

.03 

.07 

SKARSBURG  STATION  // 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.13 

-15th- 

CONMBCTICDT 

BLOOMFISLD 

.05 

.05 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.02 

.07 

CANDLEWOOD  LAKE 

.04 

.01 

.05 

HARTFORD 

.05 

.05 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.06 

.01 

.07 

.02 

.01 

.04 

.07 

MOOCnS  RESERVOIR 

.04 

.03 

.07 

MEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.01 

.06 

NEWINGTON 

.06 

.06 

NOBFOLK  2  SW  // 

.01 

.03 

.01 

.01 

.06 

PDTIUM  HEIGHTS  // 

.05 

.10 

.15 

ROCKVILLE 

.02 

.07 

.09 

9T0BBS  // 

.03 

.03 

.06 

tIMDSOB  LOCKS  BRADLET  FIELD  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.08 

MAINE 

ADCDSTA  WB  AIRPORT 

.09 

.01 

.03 

.01 

.14 

BETHEL 

.01 

.02 

.03 

.01 

.21 

.24 

.01 

.53 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.09 

.12 

.10 

.35 

CLAYTON  MICE 

.03 

.02 

.12 

.13 

.04 

.01 

.35 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.05 

.01 

.08 

.15 

EUSTIS 

.06 

.01 

.15 

.05 

.01 

.28 

FOOT  KENT 

.03 

.07 

.07 

.06 

.23 

GILXAD 

.05 

.14 

.19 

.03 

.03 

.01 

.45 

.04 

.14 

.04 

.22 

OBKNTILLE 

.04 

.11 

.12 

.11 

.01 

.02 

.41 

BOOLTON  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

e 

• 

.04 

• 

• 

• 

* 

BOOLTON  1  NE 

.05 

.07 

.07 

.11 

.06 

.03 

.39 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.05 

.10 

.10 

.05 

.01 

.33 

MILTON 

, 

.02 

.03 

.01 

.15 

.22 

.03 

.01 

.47 

MOBTB  ANDOTER 

.01 

.02. 

.01 

.15 

.16 

.10 

.04 

.02 

.01 

.52 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.05 

.10 

.05 

.05 

.05 

.30 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.05 

.03 

.01 

.01 

.10 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.02 

.11 

.03 

.12 

.02 

.32 

EOXBURY 

.01 

.07 

.02 

.24 

.24 

.01 

.05 

.01 

.01 

.66 

RDMFORD  1  SSE 

.01 

.02 

.01 

.02 

.12 

.18 

.04 

.01 

.41 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.03 

.05 

.01 

.18 

.04 

.01 

.34 

SODTB  ANDOVER 

.04 

.01 

.03 

.08 

.18 

.01 

.04 

.01 

.40 

SOVTB  WEST  HARBOR 

.01 

.04 

.01 

.13 

.19 

aUMDAY  RIVER 

.03 

.02 

.01 

.08 

.25 

.11 

.02 

.01 

.53 

SWANS  FALLS 

.03 

.01 

.09 

.17 

.30 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.10 

.04 

.14 

BIRCH  BILL  DAM 

.05 

.03 

.04 

.12 

BLOE  HILL  // 

.03 

.05 

.08 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.03 

.02 

.01 

• 

.06 

S—  refarano*  aotaa  loUowlag  Station  Index. 
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Table  4-Coiitinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW  ENGLAMD 
APBIL  1949 


A.  M.  Houx  ending 

P.  M.  Hour  ending 

3 

Station 

o 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

f-* 

CAUBRIOGE 

.02 

jas 

.05 

BARVARD  FOREST  // 

.20 

.06 

.26 

MENDON  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_   _   _ 

- 

NEW  BEDFORD 

.02 

.02 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.53 

.01 

.54 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.02   .01   .01 

.04 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

«    « 

*    •    • 

«     .02 

♦ 

*    •    * 

STATE  FARM 

.04        .01 

.05 

STERLING  3  NW 

.06 

.01 

.07 

WASHINGTON 

• 

• 

* 

*    *    * 

* 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.06 

.07 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

• 

« 

• 

• 

.07 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

« 

* 

• 

* 

,10 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

«    *    * 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACEWATER  DAM 

.08 

.18 

.26 

BRISTOL  // 

.23 

.33 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.13 

.03 

.19 

DTOHAM 

.02 

.02 

ERROL 

.06 

.02 

.02 

.02 

.13 

.04 

.29 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.07 

.22 

.29 

HANOVER 

.02 

.12 

.31 

.05 

.09 

.59 

HILLSBORO  2  W 

.17 

.03 

.20 

LAND  AFT 

.09 

.05 

.14 

LEBANON  AIRPORT  6 

« 

• 

• 

« 

* 

.05 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.17 

.24 

.01 

.01 

.44 

MODNT  WASHINGTON  WB  // 

.06 

.04 

.06 

.07 

.02 

.25 

NASHUA  1  NE 

.02 

.01 

.03 

NEW  DURHAM 

.10 

.01 

.01 

.12 

PINKHAM  NOTCH 

.04 

.02 

.06 

.20 

.01 

.03 

.01 

.37 

PITTSBURG  RKSERTOIR  // 

.01 

.15 

.09 

.01 

.26 

SORRY  MOUNTAIN  DAM 

.28 

.01 

.29 

WARREN  1  SE  // 

.21 

.13 

.02 

.04 

.40 

WENDELL 

.01 

.14 

.01 

.16 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.06 

.06   .04 

.16 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.12 

.12 

WOONSOCKET 

.01 

.07 

.02 

.10 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.17 

.14 

.02 

.35 

CORINTH  // 

^ 

.15 

.29 

.02 

.02 

.01 

.49 

GRAFTON 

.19 

.11 

.02 

.01 

.33 

BIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.01   .02 

.11 

.02 

.06 

.01 

.25 

LYMAN  FALLS  // 

.03 

.22 

.10 

.35 

MANCHESTER 

.42 

.30 

.01 

.10 

.04 

.01 

.88 

MONTPELIEH  6 

« 

» 

« 

* 

• 

.60 

MORRISVILLE 

.01 

.15 

.15 

.31 

NEWPORT  // 

.01 

.09 

.05 

.15 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.07 

.33 

.02 

.62 

SAINT  JOHNSBURY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    . 

- 

SEARSBURG  STATION  // 

_    -    - 

_ 

« 

.05 

.01 

.01 

_ 

STOCKBRIDGE 

.53 

.16 

.02 

.01 

.72 

TOWNSHEND  2  S 

.07 

.01 

.08 

TYSON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    - 

- 

-16th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.02 

HARTFORD 

.05 

.05 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.04 

.05 

MOODUS  RESERVOIR 

.02   .01 

.03 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NEWINGTON 

.03   .01 

.04 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.03   .01 

.01 

.02 

.08 

ROCKVILLK 

.01 

.01 

.04 

.01 

.07 

STORRS  // 

.02   .01 

.03 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.03 

.08 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01        .01 

.02   .01 

.01 

.01 

.07 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

EASTPORT  WB  CITY 

.23 

.11   .01 

.01   .03   .02 

.01 

.03 

.45 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.01        .01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.10 

GRAND  LAITE  STREAM 

.09 

.01 

.01   .03 

.02   .01 

.02 

.03   .05 

.01 

.04 

.01   .01 

.34 

GREENVILLE 

.01 

.01 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.15   • 

•     *     * 

•     .04 

* 

*     *     * 

«     .08 

HODLTON  1  NE 

.01 

.04   .10 

.05 

.20 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01   .02 

.01 

.04 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03   .09 

.03   .05 

.02 

.02 

.14 

.06 

.05 

.01 

.50 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

.01 

.04 

ROCKLAND  1  W 

.01   .02   .02 

.09 

SEOWHEGAN 

.05 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.16 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.04 

.01 

.01 

.01   .02 

.09 

MASSACHUSETTS 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01   .03 

.05 

HYANNIS  1  E 

.04 

.01 

.06 

MENDON  AIRPORT 

- 

-     _    - 

- 

- 

-    -    . 

. 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.04 

NEW  BEDFORD 

.05 

.05 

NORTH  TRURO 

.05 

.06 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.01 

SALEM  AIR  STATION  6 

•     • 

«     *     * 

•     .07 

STATE  FARM 

.01 

.01 

STEELING  3  NW 

.01 

.03 

.04 

WASHINGTON 

•     • 

•     •     • 

«     « 

* 

»     »     .05 

.05 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

*     •     • 

•     .01 

WORCESTER  AIRPORT  6 

.07 

« 

* 

* 

* 

•     .04 

3*»  ntmaoa  ootM  foUowiog  Station  Indax. 
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Tabl*  4-CoBtiBuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEW  ENGLAND 
&PRIL  1949 


Station 

A.  M.  Houi  •odinq 

P. 

M.  Hour  ending 

I 

1 

2 

3 

4    S  1  6    7 

8 

9    10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

NSY  EAia>SHIBS 

GOnUM                                       .04 

.03   .01   .23   .17        .02 

.SO 

■ODirr  VASHIKGTOX 

.04 

.08 

.05 

.01 

.02 

.20 

RBCOE  ISLAND 

BLOCI  ISLAND  IB  CITT 

.01 

.01 

PtOVIDENCZ  IB  AIRPORT 

.01 

.01 

TOONSOCKET 

.01 

.01 

.02 

TXRHONT 

BURLINGTON  IB  AIRPORT 

.01 

.03 

.01 

.05 

■ORTPELIER  6 

« 

* 

* 

• 

* 

.01 

« 

• 

• 

• 

■OBBISTILLE 

.01 

.01 

.01 

.03 

SAINT  JCONSBDBT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TYSON 

-   -   - 

-    -    - 

- 

- 

-17th- 

MAINS 

AOGOSTA  IB  AIRPORT 

.01 

.01 

BBTHXL 

.11 

.11 

CIBIBOD  IB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

CLATTON  LAKK 

.01   .01 

.02 

USTPORT  IB  CITT 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.08 

.01 

.04 

.02 

.02 

.01 

.10 

OUENTILLE 

.01 

.01 

.02 

PORTLAND  IB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

ROCCLAND  1  I 

.01 

.03 

.02 

.02 

.08 

ROMFOBD  1  SSE 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

SXOIHXGAN 

.03 

.01 

.01 

.05 

SOOTH  nST  HARBOR                   .01   .01 

.02 

MASSACHDSBTTS 

lOCKPOKT  1  ESE 

.01 

.02 

.02 

.05 

NEI  HAHPSHIRE 

BLACEIATER  DAN 

.02 

.05 

.07 

■ODNT  lASHINGTON  IB  // 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.15 

PINXBAN  NOTCH 

.01 

.02 

.02 

.05 

TERHOHT 

HICBGATE  FALLS  // 

.01 

.05   .04   .01 

.U 

•     .01   •   1  •     »     • 

•     .02   • 

♦    • 

* 

* 

.02 

DIPOBT  // 

.01 

.01   .02 

.01 

.05 

-18th- 

CONNECTICUT 

BLOOIfriELD 

.01 

.03   .02   .01 

.01   .14 

.08 

.30 

BIIDGEPORT  IB  AIRPORT 

1 

.03 

.01 

.03 

.05 

.10 

.12 

.01 

.01 

.03 

.12 

.02 

.53 

CANDLEIOOD  LAKE 

.05 

.04 

.07 

.05 

.02 

.01 

.02 

.26 

BAMTOBD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.10 

■inrORD  IB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.05 

.01 

.14 

.01 

.04 

.03 

.03 

.02 

.10 

.08 

.31 

KXDUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.06 

.09 

.04 

.08 

.15 

.10 

.54 

m  EATEN  IB  AIRPORT 

.01 

.03 

.04 

.09 

.08 

.07 

.02 

.02 

.06 

.08 

.50 

miNCTOH 

.01 

.01 

.03 

.06 

.01 

.01 

.04 

.10 

.27 

MBFOLX  2  SI  // 

.01 

.02 

.05 

.07 

.09 

.08 

.03 

.05 

.03 

.09 

.01 

.53 

POTNAM  HEIGHTS  // 

.04 

.02 

.04 

.05 

.07 

.22 

■OCITILLE 

.01 

.08 

.01 

.02 

.10 

.05 

.27 

SIOBBS  // 

.02 

.05 

.02 

.01 

.08 

.04 

.22 

maMOB  LOCKS  BRADLET  FIELD  6 

• 

* 

« 

♦ 

« 

.06 

• 

* 

« 

* 

MAINE 

.03   .01 

.04 

• 

• 

.04 

.01 

.05 

■ILTON 

.01 

.01 

.02   .05 

.01 

.01 

.04 

.13 

SUNDAY  RITER 

.01 

.03 

.01 

.05 

SWANS  FALLS 

*    * 

•    « 

• 

* 

• 

• 

« 

• 

* 

« 

* 

* 

« 

* 

• 

MASSACHUSETTS 

AHBEIST 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.03 

.05 

.17 

BIBCa  HILL  DAM 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.13 

BLUE  BILL  // 

.01 

.03 

.03 

.07 

.14 

BOSTON  IB  AIRPORT  // 

.02 

.07 

.09 

CAMBRIDGE 

• 

« 

* 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

.06 

.06 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.04 

.03 

.04 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.04 

.08 

.34 

HTANNIS  1  E 

.02 

.04 

.11 

.17 

niGSTVILLS  DAM 

1 

.01 

.05 

.04 

.09 

.10 

.14 

.13 

.08 

.08 

.13 

.10 

.95 

-    -     _ 

-    -    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

. 

- 

BUTUCKET  IB  AIRPORT 

.01 

.03 

.09 

.09 

.22 

BBI  BEDFORD 

.01 

.04 

.03 

.10 

.13 

.31 

NCBTH  TRURO 

.02 

.02 

PITTSFIELD  IB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.15 

HOCEPORT  1  ESE  // 

.01 

.02 

.03 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

*    •    • 

•     .01 

« 

« 

« 

« 

.02 

• 

• 

STATE  FAHM 

.01 

.04 

.08 

.13 

STERLING  3  NI 

.02 

.03 

.02  '.   .01 

.02 

.06 

.05 

.04 

.12 

.37 

lASBIMGTON 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.24 

raST  BRIMFIELD 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

tESTFIELD  2  NE  6 

, 

« 

* 

« 

.25 

• 

• 

« 

fKSTOVER  FIELD  6 

• 

« 

* 

•ORCESTEH  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

* 

.10 

« 

• 

• 

S«»  rvfarano*  note*  following  Statloa  Indoz. 
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Table  4-CoDtinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEI  EKGLAND 
APBII.  1949 


A.  M.  Houi  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

1 

NEW  BAHPSHIBE 

BLACKWATER  DAU 

.01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.05 

.03 

.04 

.01 

.23 

BRISTOL  // 

.03 

.03 

.05 

.11 

CONCORD  KB  AIRPORT 

' 

.01 

.03 

.02 

.03 

.04 

.13 

DURHAM 

.02 

.01 

.01 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.17 

FRANKLIN  FALLR  DAM 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.05 

.03 

.19 

HANOVER 

.01 

.03 

.01 

.05 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.01 

.02 

.05 

.02 

.02 

.03 

.02 

.04 

.23 

LEBANON  AIRPORT  6 

« 

* 

• 

• 

• 

.15 

• 

* 

« 

• 

MODNT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

NASHUA  1  NE 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.15 

NEW  DURHAH 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.04 

.01 

.20 

PINKHAB  NOTCH 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.02 

.02 

.18 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.01 

.03 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.02 

.16 

WENDELL 

♦ 

« 

* 

* 

* 

• 

* 

WINCHESTER 

t 

.03 

.01 

.04 

.04 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.17 

.26 

RHODE  ISLAND 

■ 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.02 

.03 

.19 

.18 

.43 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02 

.06 

.04 

.06 

.22 

.40 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02 

.05 

.04 

.04 

.14 

.39 

WOONSOCKET 

.02 

.02 

.01 

.04 

.07 

.16 

VERMONT 

GRAFTON 

.01 

.01 

.04 

.05 

.07 

.03 

.01 

.04 

.01 

.03 

.30 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

HONTPELIER  6 

« 

* 

* 

« 

* 

.02 

• 

• 

• 

• 

MORRISVILLE 

* 

• 

• 

« 

• 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

* 

• 

« 

* 

« 

« 

* 

SEARSBURG  STATION  // 

* 

• 

« 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

STOCEBRIDGE 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.11 

TOWNSHEND  2  S 

.01 

.02 

.02 

.04 

.07 

.06 

.02 

.03 

.04 

.05 

.10 

.46 

TYSON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-19th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.05 

.10 

.18 

.08 

.42 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.04 

.03 

.02 

.05 

.14 

OkNDLEWOOD  LAKE 

.08 

.27 

.20 

.11 

.01 

.01 

.01 

.69 

rVHTFORD 

.08 

.09 

.18 

.10 

.45 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.04 

.05 

.16 

.06 

.01 

.32 

JEWETT  CITY 

.10 

.07 

.10 

.03 

.04 

.01 

.35 

MOODDS  RESERVOIR 

.04 

.07 

.16 

.03 

.07 

.37 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.06 

.05 

.02 

.08 

.21 

NEWINOTON 

.10 

.14 

.14 

.04 

.42 

NORFOLK  2  SW 

.02 

.12 

.13 

.19 

.01 

.47 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.05 

.05 

.07 

.03 

.01 

.04 

.25 

ROCEVILLE 

.04 

.02 

.13 

.03 

.12 

.03 

.37 

STORRS  // 

.08 

.03 

.14 

.03 

.07 

.03 

.38 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

.26 

* 

• 

• 

• 

* 

.45 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

.01 

.03 

.05 

.02 

.01 

.06 

.26 

.07 

.03 

.03 

.63 

BETHEL 

.01 

.01 

.05 

.05 

.10 

.09 

.04 

.10 

.11 

.15 

.19 

.07 

.03 

.01 

1.01 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.14 

.08 

.06 

.02 

.02 

.01 

.64 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.03 

.04 

.02 

.05 

.01 

.03 

.02 

.07 

.02 

.01 

.03 

.02 

.36 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.07 

.02 

.01 

.02 

.14 

.01 

.02 

.02 

.16 

.08 

.02 

.03 

.61 

EUSTIS 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.04 

.08 

.04 

.13 

.02 

.40 

FORT  KENT 

.05 

.02 

.05 

.03 

.08 

.07 

.04 

.01 

.03 

.38 

GILEAD 

* 

• 

« 

« 

• 

• 

* 

• 

* 

• 

* 

* 

• 

.82 

.82 

GRAND  LAKE  STREAM 

.05 

.05 

.05 

.04 

.02 

.07 

.05 

.24 

.23 

.18 

.03 

.05 

.02 

.03 

1.11 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.01 

.07 

.12 

.09 

.09 

.09 

.08 

.10 

.13 

.06 

.01 

.02 

.01 

.01 

.91 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.13 

* 

• 

♦ 

• 

« 

.23 

HOCLTON  1  NE 

.04 

.02 

.04 

.04 

.02 

.02 

.01 

.04 

.16 

.04 

.01 

.01 

.45 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.15 

.13 

.22 

.14 

.05 

.01 

.03 

.75 

MILTON 

.01 

.01 

.02 

.05 

.05 

.06 

.05 

.03 

.07 

.10 

.10 

.12 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.77 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.02 

.03 

.05 

.09 

.06 

.10 

.13 

.10 

.03 

.62 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.04 

.05 

.03 

.04 

.03 

.05 

.07 

.07 

.07 

.01 

.01 

.47 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.05 

.06 

.07 

.12 

.15 

.17 

.23 

.23 

.01 

.05 

.04 

.03 

1.21 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.03 

.04 

.09 

.08 

.10 

,08 

.06 

.01 

.02 

.07 

.01 

.01 

.61 

ROZBURY 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

« 

* 

* 

• 

.67 

.67 

RUMFORD  1  SSE 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

• 

• 

1.10 

1.10 

SKOWBEGAN 

.01 

.03 

.05 

.07 

.06 

.12 

.24 

.29 

.16 

.13 

.05 

.01 

.02 

1.24 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.02 

.08 

.06 

.09 

.07 

.13 

.23 

.06 

.09 

.01 

.03 

.88 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.02 

.04 

.05 

.10 

.05 

.08 

.02 

.19 

.13 

.01 

.69 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.01 

.02 

.05 

.09 

.05 

.04 

.11 

.16 

.05 

.11 

.13 

.84 

SWANS  FALLS 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

« 

• 

* 

* 

* 

1.15 

1.15 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.01 

.06 

.09 

.23 

.10 

.01 

.01 

.54 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.03 

.01 

.07 

.11 

.08 

.07 

.39 

BLUE  HILL  // 

.07 

.07 

.22 

.19 

.10 

.04 

.02 

.71 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.10 

.02 

.09 

.10 

.06 

.01 

.01 

.03 

.01 

.43 

CAMBRIDGE 

.15 

.03 

.09 

.21 

.25 

.10 

.08 

.08 

.99 

HARVARD  FOREST  // 

.06 

.03 

.02 

.20 

.03 

.09 

.06 

.01 

.50 

HYANNIS  1  E 

.16 

.28 

.33 

.20 

.11 

.01 

1.09 

KNIGHTVILLE  DAM 

.08 

.07 

.20 

.12 

.13 

.05 

.65 

MENDON  AIRPORT 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.05 

.09 

.12 

.14 

.13 

.10 

.63 

NEW  BEDFORD 

.19 

.34 

.11 

.64 

NORTH  TRURO 

.05 

.13 

.15 

.20 

.05 

.58 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.04 

.12 

.10 

.09 

.01 

.03 

.01 

f 

.40 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.06 

.03 

.03 

.14 

.07 

.05 

.38 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

* 

* 

« 

• 

• 

* 

.64 

«  ■ 

« 

* 

• 

• 

.02 

STATE  FARM 

.12 

.10 

.07 

.16 

.07 

.52 

STERLING  3  NW 

.15 

.05 

.05 

.11 

.09 

.13 

.07 

.65 

WASHINGTON 

.04 

.05 

.10 

.10 

.08 

.37 

WEST  BRIMFIELD 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.40 

« 

• 

• 

• 

* 

.38 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

.18 

* 

* 

« 

♦ 

• 

.05 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.26 

« 

• 

.38 

S*e  rafeiaoca  notes  following  Station  Indaz. 
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A.  M.  Houj  ending 

p.  M.  Houi  ending 

3 

SUUon 

r 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2    3 

4 

5 

6 

7   e 

9 

10 

11 

12 

H 

RZ*  HAMPSHIRE 

BLACnATEB  DAM 

.05 

.02 

.03 

.05 

.04 

.05 

.13 

.10 

.09 

.06 

.03 

.65 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.01 

.04 

.08 

.02 

.02 

.01        .01 

.21 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.03 

.04 

.04 

.04 

.17 

.10 

.01 

.02 

.50 

DURHAM 

.08 

.13 

.18 

.21 

.15 

.34 

.79 

.06 

.02 

1.96 

ESBOL 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

.02 

.06 

.05 

.04 

.04 

.13   .08   .01 

.01 

.57 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.04 

.03 

.04 

.04 

.06 

.04 

.09 

.10 

.06 

.04 

.55 

CORHAM 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

« 

• 

« 

« 

1.01 

1.01 

HANOTER 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

.12 

.04 

.06 

.35 

HILLSBOHO  2  I 

.02 

.07 

.06 

.04 

.05 

.07 

.08 

.05 

.04 

.01 

.49 

LANDAFF 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _    _ 

-    -    - 

-    - 

- 

- 

- 

- 

- 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.09 

« 

• 

• 

• 

• 

.10 

« 

« 

« 

• 

•     .01 

LINCOLN  1  N¥  // 

.04 

.02 

.02 

.06 

.06 

.04 

.03 

.02   .04 

.33 

MOL-NT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.15 

.15 

.12 

.08 

.06 

.10 

.75 

NASHUA  I  NE 

.09 

.11 

.08 

.09 

.10 

.06 

.26 

.06 

.03 

.01 

.89 

NEW  DURHAM 

.02 

.02 

.01 

.05 

.04 

.02 

.07 

.05 

.06 

.03 

.01 

.01 

.39 

PINimAM  NOTCH 

.02 

.04 

.03 

.08 

.08 

.11 

.08 

.09 

.19 

.10 

.10 

.02 

.01   .01 

.96 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.09 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.04 

.01 

.03 

.10 

.02 

.06 

.05 

.02 

.02 

.37 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.04 

.09 

.05 

.08 

.07 

.08 

.05 

.48 

WENDELL 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

.45 

.06 

.07 

.07 

.02 

.67 

WINCHESTER 

.05 

.03 

.03 

.06 

.08 

.12 

.04 

.01 

.02 

. 

.44 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.04 

.24 

.10 

.38 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.19 

.16 

.23 

.17 

.01 

.14 

.90 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.18 

.15 

.23 

.20 

.01 

.21 

.01 

.99 

WOONSOCKET 

.07 

.09 

.18 

.08 

.03 

.12 

.02 

.59 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.08 

.03 

.07 

.01 

.02 

.01 

.01 

.27 

CORINTH  // 

.01 

.01 

.03 

.02 

.04 

.01 

.02 

.03 

.03 

.05 

.25 

GRAFTON 

.01 

.03 

.03 

.13 

.11 

.10 

.02 

.02   .08 

.53 

BIGBGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.03 

.06 

.08 

.03 

.01 

.02 

.01 

.03 

.29 

LTMAN  FALLS  // 

.02 

.01 

.02 

.05 

.07 

.17 

MANCHESTER 

.02 

.03 

.06 

.10 

.04 

.03 

.11 

.01 

.04 

.02 

.46 

UONTPELIER  6 

• 

.03 

* 

« 

« 

• 

« 

.36 

• 

* 

« 

« 

•     .25   • 

*     «    * 

•     .08 

« 

• 

• 

* 

MORRISVILLE 

* 

* 

* 

« 

« 

« 

« 

• 

• 

.64 

.01 

.02 

.01 

.02 

.70 

NEWPORT  // 

.02 

.02 

.04 

.06 

.01 

.01 

.16 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

* 

* 

* 

• 

• 

« 

.45 

.05 

.05 

.03 

.02 

.60 

SAI>IT  JOBNSBURY 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.12 

SEAHSBUHG  STATION  // 

* 

« 

* 

• 

* 

* 

• 

* 

.94 

.94 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.06 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _    _ 

_    _    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TOWNSHEND  2  S 

.09 

.10 

.10 

.15 

.15 

.16 

.04 

.01 

.05 

.85 

TYSON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    - 

- 

- 

' 

-20th- 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01   .01   .01 

.04 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.02 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.04 

.06 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.05 

HILTON 

.01 

.01 

.02 

.04 

NEW  HAMPSHIRE 

HANOVER 

.02 

.02 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

VERMONT 

HIGBGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

LTMAN  FALLS  // 

.02 

.01 

.03 

MONTPELIER  6 

« 

.05 

MORRISVILLE 

.01 

-2] 

St- 

.01 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

EIROL 

.01 

.01 

.02 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02   .02 

.02   .02   .01 

.09 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.05 

.04 

.02 

.04 

.01 

.06 

.24 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.08 

.01 

.19 

LYMAN  FALLS  // 

.02 

.01 

.02 

.02 

.05 

.07 

.03 

.22 

MORRISVILLE 

.04 

.01 

.01 

.02 

.04 

.06 

.05 

.04 

.27 

NEWPORT  // 

.02 

.05 

.01 

.02 

.13 

.04 

.05 

.32 

SAINT  JOHNSBURT 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.08 

-22d- 

CONMBCTICDT 

BLOOMFIELD 

.03   .06 

.10 

.07 

.01 

.27 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.03 

.07 

.10 

.22 

.04 

.46 

CANDLEWOOD  LAKE 

.04 

.10   .05 

.05 

.01 

.25 

HARTFORD 

.08 

.07 

.07 

.03 

.01 

.26 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

.02   .08 

.06 

.06 

.01 

.23 

JEWETT  CITY 

.04 

.05 

.09 

.06 

.24 

MOODUS  RESERVOIR 

.01   .06 

.07 

.13 

.05 

.03 

.35 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.03 

.05   .07 

.14 

.08 

.01 

.01 

.39 

NEW  I NGTON 

.02 

.08   .06 

.07 

.23 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.01   .08 

.13 

.03 

.02 

.29 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.05 

.05 

.07 

.03 

.20 

ROCKVILLE 

.06 

.06 

.06 

.02 

.20 

STORRS  // 

.01 

.05 

.05 

.05 

.01 

.17 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

• 

* 

• 

S»e  roferanoa  note*  following  StaUoo  Indvx. 
-    Ill    - 


Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


Hrr  EHQLUO) 
APBIL  1949 
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P.  M.  Houi  ending 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11    12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7    8 

9 

10 

n 

12 

H 

MAINE 

NORTH  ANDOVER 

.01   .04 

.05 

UASSACHUSETTS 

AMHERST 

.05 

.07 

.01 

.02 

.18 

BIRCH  HILL  DAM 

.03 

.02 

.04 

.03 

.03 

.16 

BLUE  HILL  // 

.03 

.06 

.02 

.11 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.04 

.05 

.09 

CAMBRIDGE 

.07 

.03 

.10 

HARVARD  FOREST  // 

.03 

.05 

.03 

.06 

.17 

HTANNIS  1  E 

.01 

.02 

.02 

.06 

ENIGBTTILLE  DAM 

.02 

.08 

.05 

.05 

.20 

MENDON  AIRPORT 

_    -    - 

- 

-    - 

-    - 

- 

- 

- 

- 

HANTDCKET  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.04 

NEW  BEDFORD 

.05 

.03 

.08 

.09 

.25 

NORTH  TRURO 

.01 

.04 

.06 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03   .01 

.09 

.01 

.05 

.01 

.20 

ROCKPORT  1  ESE  // 

♦ 

* 

• 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

* 

• 

STATE  FARM 

.07 

.07 

STERLING  3  NW 

.01 

.05 

.03 

.01 

.10 

WASHINGTON 

.05 

.05 

.05 

.05 

.20 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

•    « 

»     .02 

* 

• 

* 

♦ 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

• 

• 

• 

WORCESTER  AIRPORT   6 

« 

• 

* 

« 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.05 

.07 

BRISTOL  // 

.01 

.06 

.07 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.05 

.08 

DURHAM 

.01 

.04 

.01 

.08 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

EANOTER 

.03 

.02 

.06 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01   .02 

.01 

.04 

.02 

.08 

.19 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

• 

♦ 

♦ 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.01 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.02 

.02 

.06 

NASHUA  1  NE 

.01 

.03 

.02 

.06 

NEW  DURHAM 

.06 

.05 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.03 

.06 

.03 

.13 

WARREN  1  SE  // 

.03 

.07 

.10 

WENDELL 

.02 

.02 

WINCHESTER 

.01 

.04 

.08 

.03 

.16 

RHODE  ISLAND 

, 

BLOCK  ISLAND  WB  CITT 

.04 

.06 

.15 

.12 

.37 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.07 

.03 

.08 

.18 

PROVIDENCE  WB  CITT 

.02 

.04 

.08 

.14 

WOONSOCKET 

.01 

.06 

.03 

.05 

.15 

VERMONT 

CORINTH  // 

.04 

.04 

.08 

GRAFTON 

.02 

.03 

.07 

.03 

.15 

MANCHESTER 

.03 

.11 

.02 

.03 

.19 

MONTPELIER  6 

• 

* 

* 

• 

NOBTHTIELD  NORWICH  DNIV 

.01 

.03 

.01 

.06 

SAINT  JOHNSBUBT 

.02 

.01 

.03 

SEAKSBURG  STATION  // 

.01 

.01 

.10 

.09 

.11 

.32 

STOCEBRIOGE 

.01 

.04 

.06 

TOWNSHEND  2  S 

- 

- 

- 

- 

- 

TYSON 

-23 

d- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.17 

.10 

.03 

.31 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.03   .03 

.07 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

HARTFORD 

.02   .01 

.05 

.15   .01 

.24 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.07 

.14 

.06 

.28 

JEWETT  CITY 

.01 

.14   .01 

.01 

.17 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01   .11 

.13 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.01   .05 

.08 

NEWINGTON 

.08 

.11 

.01 

.12 

.32 

NORFOLK  2  SW  // 

.04   .05   .09 

.10 

.01 

.06 

.36 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.04   .09 

.01   .01 

.02 

.18 

ROCEVILLE 

.01 

.09 

.14   .01 

.15 

.40 

STORRS  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.11   .06 

.05   .15 

.43 

WINDSOR  LOCKS  RRADLEY  FIELD  6 

•     .24 

« 

* 

*    « 

»     .20 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.05 

.04 

.14 

BETHEL 

.01 

.07 

.05 

.08 

.06 

.27 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.04 

.02   .02 

.01   .01   .01 

.11 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01   .01 

.01   .01 

.05 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.12 

.03   .05 

.01   .01   .01 

.24 

EUSTIS 

.03 

.03 

.02 

.03 

.12 

.02 

.36 

FORT  KENT 

.01 

.01   .01   .02 

.01 

.06 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.09   .01 

.la 

GREENVILLE 

.02 

.01 

.04 

.08 

.15   .02 

.01 

.01 

.06 

.40 

HOULTON  AIRPORT  6 

« 

• 

* 

* 

« 

.05   • 

•    *    • 

*     .01 

HOULTON  1  NE 

.03 

.02 

• 

.05 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.02 

.09 

.10 

.05   .02 

•       »      • 

•    «    * 

* 

•    * 

•    * 

• 

* 

* 

* 

« 

MILTON 

.01 

.04 

.05 

.11 

.03 

.34 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.04 

.05 

.04 

.02 

.01   .01 

.01 

.19 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.03 

.03 

.01 

.08 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

.07 

.03 

.13 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.02 

.01 

.05 

.03 

.05 

.17 

ROXBURY 

.05 

.05 

.08 

.06 

.24 

BUMFORD  1  SSE 

.02 

.08 

.06 

.01 

.17 

SEOWHEGAN 

.01 

.01 

.06 

.03 

.02 

.03 

.16 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.10 

.08 

.01 

.01 

.23 

SOUTH  WEST  HARBOR 

« 

« 

• 

* 

* 

• 

*     * 

•    *    • 

*    «    « 

« 

*    * 

«    * 

• 

* 

4 

* 

* 

SUNDAY  RIVER 

.05 

.10 

.04 

.02 

.01 

.01 

.23 

SWANS  FALLS 

.01 

.09 

.08 

.09 

.03 

.02 

.32 

See  rafarenoe  notas  following  Station  Indsx. 
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Tabl*  4-Coiitinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGI.AHD 
APRIL   1949 


A.  M.  Houi  ending 


T 


8  9         10        U        12 


P.  M.  Hour  ending 


1  2         3 


HASSACHVSETTS 

AMHERST 

BIRCa  HILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

BARTARD  FOREST  // 

HTAICNIS    1    E 

miGHTVILLE  DAM 

MENDON  AIRPORT 

RAHTUCKET  WB  AIRPORT 

KEW  BEDFORD 

NORTH  TRURO 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE  // 

SALEM  AIR  STATION  6 

STATE  FARM 

STERLING  3  NW 

WASHINGTON 

WEST  BRIMFIELD 

WESTFIELD  2  HE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WOBCESTER  AIRPORT  6 


NEW  HAMPSHIRE 

BLACEWATER  DAM 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOTER 

BILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINEHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 

lARREN  1  SE  // 

■EHDELL 

WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PBOVIDENCS  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


VERMONT 

BDRLINGTOH  WB  AIRPORT 

COBINTH  // 

OIAITON 

aiGHGATE  FALLS  // 

LTHAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

■OirrPELIER  6 

■ORHISVILLE 

NEWPORT  // 

NOBTHFIELD  NORWICH  CNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

SKARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TOWNSHEND  2    S 


MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
EASTPORT  WB  CITY 
GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
OLD  TOWN  AIRPORT 
SOUTH  WEST  HARBOR 


MASSACHUSETTS 

HAHTnCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
nSTTIKLD  2  NE  6 


NEW  HAMPSHIRE 

EHROL 

LEBANON  AIRPORT  6 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 


BURLINGTON  WB  AIRPORT 
BIGBGATE  FALLS  // 
LTIUN  FALLS  // 


.04 
.19 
.02 
.24 


.09 
.03 


.04 
.01 

.09 
.04 

.01 
.05 
.01 


.06 
.05 
.02 


.01 
.02 
.03 
.01 
.06 
.03 


.02 
.02 


.02 
.01      .01 


.04 
.01 


.06 
.01 


.03 
.02 


.07 
.23 


.07 
.08 


.01 
.02 


.01 
.01       .04      .06 


.11 
.10 


.01      .03      .08 


.01      .04 
.01 


.01      .07      .06 
.07  .02 


.18 
.22 


.03 
.02 
.02 


.01 
.01 


.04 
.01 


.01 
.28 


.10 
.08 


.02 
.04 


.02 
.05 
.03 
.03 


.09 
.02 

.02 
.02 
.01 


.01 
.01 

.01 
.03 
.05 


..02 
.04 


.02 

.01 

.03 

.01 

.06 

.01 

.01 

04 

.04 

.02 
.02 
.04 

.01 

.02 
.08 
.03 
.01 

.01 
.01 

.01 

03 

.03 

.02 

03 

.01 

06 

.01 

02 

.05 

.02 

02 

.03 

01 

.02 

14 

.04 

.06 

* 

.03 

.02 
.01 

02 

.01 

.02 

03 

.01 

.01 

09 

.06 

03 

.02 

.11 

.01 
.06      .06      .02 


.01 
.01 


.04 
.06 


.07 
.05 
.01 


.02 

.01 

* 
.02 


.01 
.08 
.01 


.01 
.06 


.07 
.02 


-24tli- 


.06 
.01 


.01 
.02 
.01      .01 


.01 

«  « 

.09      .05 


.02 
.09 


.04 
.03 


.06 

.19      • 
.02      .03 
.02 


.01 

.03      .05      .02 


.01 
.02 
.07 


.03      .02 
.02      .04 

.01 


S*«  TtABimnom  aotam  foUowlna  Station  Ind«x. 
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.01 

*  .09 

.05      .01 


.01 
.17 


.03 

.06      .02      .01 


.01 
.01 
.02 


.05 
.01 
.08 


.01 
.03 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1949 


A.  M.  Hour  ending 


10    11    12 


P.  M.  Hour  ending 


1    2    3 


10    11    12 


HONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

TYSON 


MAINE 

AOGUSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAH 

GREENVILLE 

HOOLTON  AIRPORT  6 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWM  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  W 

ROZBtmT 

RUMFORD  1  SSE 

SKOWEEGAN 

SOITTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 


MASSACHUSETTS 

BOSTON  WB  AIRPORT 

CAMBRIDGE 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE  // 

SALEM  AIR  STATION  6 

WASHINGTON 

WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW  HAMPSHIRE 

BLACEWATER  DAM 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EKROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORBAH 

HANOVER 

BILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON 

LINCOLN 


.01   .01 
.10 


•     .03   • 
.07   .03 
.05   .04   .01 
.01 
.04 


-26th- 


RPORT  6 

NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SUHRT  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 


VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

LTUAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TOWNSHEND  2  S 

TYSON 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELS 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

PUTNAM  HEIGHTS  // 


MAINE 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON   LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

HOULTON  AIRPORT  6 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  W 

ROXBUHY 

SKOWEEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 


.05 
.04 
.04 
.04 


.03 
.05 
.01 


.01 
.03 


.02 
.02 


.02 
.06 
.04 
.04 


.01 
.03 
.03 
.05 
.08 
.09 


.01 
.05 


.02 
.02 


.01 
.03 


.02 
.01 


.04 
.02 
.05 
.05 
.03 

.03 
.03 


.03 
.02 


.01 
.03 


.05 
.04 
.06 
»01 
.04 
.05 

.03 

.04 

« 

.02 

.02 


.01      .01      .01 


.04 
.10 
.02 


.06 
.06 
.05 
.01 


.01 
.01 


.01      .06 
.01      .02 


.04      .92 
.02      .02 


.05 
.01 


.03 
.02 


.06 
.01 


.05 
.04 

.11 
.05 
.07 


.01 

.02      .02      .05 


.06       .04      .01 
.01 

.01 
.01 
.01      .02      .02 


.02 

.03 

.01      .02 

.01  .01 

.01 


.01  .03 
.01 
.01 
.01 


.01 
.02      .03 


.03 
.03 
.01      .01 


.07      .02      .01 
.02 


.03 
.05 


.01 
.02 


.14 
.02 


.01 
.02 


.02      .02       .02 


01 

.04 
.02 

.05 

01 

.01 

.01 

01 

.01 

06 

.01 

01 

.07 

.01 

-27th- 


.10 

.03 

.04 

.06 

.03 

.01 

.05 

.04 

.02 

.06 

.01 

.01 

.10 

.02 

.04 

.02 

02 

.01 

01 

.01 

01 

.02 

.02 

.01 

.01 

02 

.01 

02 

.02 

.07 
.01 


.01      .10 
»  .10 


.03 
.01 

.13 


.08      .15 
.02      .01 


.01 
.09 


See  reierence  note*  lollowing  Station  Indei 
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Tabl«  4-CoBtxnuMl 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEf  ENGLAND 
APRIL   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P. 

A.  Hoiu  ending 

1 

SUtion 

1     1 

1 

2 

3 

4 

5    6  1  7    8 

'' 

10 

11 

12 

> 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

MASSACHUSETTS 

BIRCH  BILL  DAH 

.02 

.04 

.06 

BLUE  HILL  // 

.01 

.02 

.03 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

CAKBRIDCE 

.01 

.01 

HARVARD  FOREST  // 

.03 

.01 

.03 

.05 

.01 

.13 

BTANNIS  1  E 

.6t   .05   .01 

.02   .01 

.16 

KENDON  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01   .03 

.06   .06   .04 

.20 

NEt  BEDFORD 

.05 

.05   .01   .04 

.15 

NORTE  TRURO 

.02 

.05 

.01 

.03 

.11 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.11 

.05 

.08 

.02 

.04 

.02 

.32 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.10 

SA1J:m  AIR  STATION  6 

« 

• 

• 

«     • 

»     .05 

* 

♦ 

♦ 

• 

WASHINGTON 

.08 

.02 

.02 

.01 

.13 

WKSTFIELD  2  NE  6 

« 

* 

• 

• 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

• 

•     * 

•     .01 

« 

« 

• 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATEH  DAM 

.03 

.01 

.01 

.05 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.04 

.02 

.01 

.07 

DURHAM 

.01 

.03 

.04 

.01 

.02 

.11 

.22 

ERROL 

.03 

.03 

FRANZLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

BANOTER 

.02 

.02 

.03 

.07 

BILLSBOBO  2  W 

.02 

.02 

LANDAFF 

.07   .06 

.13 

IJiBANON  AIRPORT  6 

« 

*     « 

* 

•     .10 

LINCOLN  1  NW  // 

.01   .03 

.08 

.08   .01 

.21 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.02 

.01 

* 

.01 

.03   .01 

.01 

.11 

NASHUA  1  NE 

.04 

.06 

.10 

NEW  DURHAM 

.03 

.01 

.04 

PINEHAM  NOTCH 

.01 

.05   .01 

.07 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.10 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.04 

.01 

.06 

WARREN  1  SE  // 

.02   .02 

.02 

.03 

.09 

WENDELL 

.01 

.03 

*         * 

«     * 

« 

*    * 

« 

« 

.12 

.16 

IINCEESTER 

.01 

.01 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02   .05 

.07 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.05 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.09   .11 

.03 

.26 

CORINTH  // 

.18 

.02 

.20 

(SAPTON 

.02 

.02 

BIGBGATE  FALLS  // 

.02   .04 

.01 

.03 

.02 

.12 

LTMAN  FALLS  // 

.02   .01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.09 

MANCHESTER 

.14 

.06 

.02 

.03 

.04 

.03 

.32 

MONTPELIER  6 

* 

•     ♦ 

* 

»     .16 

« 

• 

* 

• 

MORRISVILLE 

.09 

.05 

.01 

.05 

.20 

MiWPORT  // 

.01 

.01 

.02 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

.01 

.06 

.07 

SAINT  JOHKSBURY 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SEARSBURG  STATION  // 

.11 

.05 

.02 

.02 

.03 

.23 

STOCEBRIDGE 

.07 

.04   .02 

.13 

TOWHSEEND  2  S 

-28 

th- 

' 

' 

" 

" 

' 

' 

MAINE 

ADGUSTA  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

.06 

BETHEL 

.01 

.01 

.01 

.03 

EASTPORT  WB  CITY 

.05   .03 

.02   .01   .01 

.12 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.08   .06 

.04 

.20 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.04 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

SOUTH  WEST  HARBOB 

.02 

.08 

.02 

.12 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.05 

.05 

CAMBRIDGE 

.01 

.04 

.05 

MENDON  AIRPORT 

_ 

_ 

j 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

* 

• 

* 

•     •     •    .09 

STERLING  3  NW 

.01 

.01 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.01 

WESTOVEH  FIELD  6 

« 

.17 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

.05 

* 

* 

•    • 

•     .01 

NEW  HAMPSHIRE 

ERBOL 

.01 

.01 

I 

.02 

GORHAM 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

HANOVER 

.03 

.04 

.07 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01   .01,  .01   .01   .01 

.01 

.08 

NASHUA  1  NE 

.03 

.03 

PINKHAM  NOTCH 

.02   .02   .01 

.05 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

WINCHESTER 

.01 

.01 

VERMONT 

• 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

HIGBGATE  FALLS  // 

.03 

.02 

.05 

LYMAN  FALLS  // 

.01'  .02 

.03 

KONTPELIER   6 

« 

.02 

• 

* 

•     •     »     .01 

MORRISVILLE 

.01   .01   .03 

.05 

NEWPORT  // 

.02 

.02 

.01 

1 

.05 

NORTHFIELD  NORWICB  UNIV 

.02 

.01 

[ 

.03 

SAINT  JOHNSBURY 

. 

S««  lafsienca  notes  lollowiag  Station  IndwK. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW  ENGLAND 
APBIL  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

^ 

STOCKBRIDGE 
TOWNSHEND  2  S 
TYSON 

.01 

.05 

.02 

.08 

-29th- 

MASSACHUSETTS 

AlfTTERST 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01   .01 

.02   .01 

.03 
.03 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

-30th- 

.05 

.06 

.11 

CONNECTICUT 

SHEPADG  DAM 
WATERBURY  CITY  HALL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

:    :     : 

- 

:     :     : 

- 

- 

RHODE  ISLAND 

FORT  ADAMS 

See  lefeieixoe  notes  ioUowing  Statloa  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


nw  OCLAJO) 
IPBIL   1»4» 


Station 

Day  of  mooth 

« 
i 

' 1 ' 

;  1  ,  2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1  18 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

< 

CONireCTICOT 

1 
1 

I 
j 

BBIDGSPORT 

MAX  '  47   59 
mir  39  32 

59 
33 

53 
42 

59 
34 

53 
39 

61 

41 

56 
44 

54 
35 

61 
38 

66 
32 

67 
37 

64 
43 

77 
50 

68 
51 

61  56  47 
43  35  39 

59 
42 

66 
36 

71 
** 

71 
43 

69 
50 

64 
42 

58 
35 

66 
43 

76 
53 

11 

61 
34 

75 
42 

62.2 
40.7 

BRIDGEPOBT  IB  AIRPORT 

MAX   46   57 
■IIN   38   34 

55   52 
36   39 

57 
37 

51   62 
39   44 

S6 
42 

53 
36 

60 
40 

64 
36 

63 
38 

55 
45 

73 
47 

64 
46 

62  ,  55   46 
38   37   39 

i 

57 
41 

66 
40 

68 
44 

65 
43 

68 
47 

64 
44 

55 
37 

62 
45 

75 
52 

59 
44 

58 
38 

70 
47 

59.9 
41.1 

CSKAII  BILL 

MAX  48   56 
HIE   31   27 

55   48 
34   35 

57 
29 

48   52 
22   32 

52 
34 

41 
32 

53 
30 

60 
31 

65 
44 

69 
46 

71 
51 

68 
49 

59 
37 

46 
28 

41 
32 

49 
25 

59 
33 

69 
40 

71 
50 

63 
44 

55 
38 

55 
26 

65 
39 

68 
52 

65 
40 

58 
29 

74 
40 

58.0 
36.0 

DAHBOBT 

MAX  1  45   49 
■IK.  35   27 

60   53 
33   35 

60 
26 

53   58 
39   42 

55 
40 

50 
33 

55 
35 

58 
27 

68 
37 

69 
46 

75 
55 

70 
50 

59 
38 

53 
33 

44 

35 

55 
37 

63 
36 

72 
39 

75 
43 

68 
46 

59 
41 

58 
31 

70 
36 

72 
56 

60 
48 

65 
30 

80 
41 

61.0 
38.3 

fAt.I.S  VILLAGX 

MAX   51   58 
■IK   31   21 

60 
24 

52 
36 

59 
19 

57   58 
36  j  39 

11 

49 
34 

55 
26 

61 
23 

69 
23 

73 
34 

75 
52 

73 
39 

62 
37 

48 
30 

47 
25 

54 

31 

62 
26 

70 
26 

74 
31 

71 
36 

70 
33 

58 
23 

72 
40 

71 
51 

69 

41 

63 
32 

78 
33 

62.4 
31.8 

caffiKjnricH 

■AX   47   61 
■IK  35   28 

59 
32 

53 
40 

59 
29 

52   64 
38   40 

58 
40 

52 
34 

59 
30 

65 
31 

65 
31 

65 
41 

75 
50 

69 
49 

56 
41 

56 
32 

51 
36 

59 
39 

65 
35 

74 
41 

70 
45 

70 
43 

63 
39 

58 
32 

67 
38 

74 
52 

71 
45 

60 
33 

76 
39 

62.4 
37.9 

HARTTORD  ¥B  AIRPOBT 

■AX   51   59 
■IK   37   33 

59 
36 

49 
35 

60 
28 

53   60 
41   43 

56 
41 

50 
39 

59 
31 

65 
33 

68 
33 

72 
42 

78 
54 

69 
48 

ssUi 

37   34 

49 
33 

56 
39 

64 
34 

74 
38 

75 
42 

69 
44 

61 
44 

58 
34 

66 
44 

75 
55 

57 
37 

60 
30 

77 
44 

•1.9 
38.8 

■ISDLrTOni 

■AX   48   54 
■IK  38   32 

61 
36 

57 
40 

57 
33 

60   57 
42   45 

61 
42 

55 
39 

53 
37 

60 
32 

64 
34 

72 
44 

72 

57 

74 
49 

69 
46 

54 
35 

51 
33 

55 
41 

60 

41 

70 
46 

73 
44 

72 
48 

67 
45 

61 
32 

57 
43 

67 
55 

73 
49 

57 

31 

68 
46 

62.0 
41.2 

HOUICT  CARKZL 

■AX   51   58 
■IK  35   29 

58 
30 

50 
39 

61 
31 

51   60 
41   37 

54 
34 

50 
32 

58 

37 

65 
28 

68 
33 

70 
39 

76 
55 

67 
50 

55 
35 

53 
34 

47 
34 

59 
40 

64 
33 

73 
38 

72 
38 

69 
44 

62 
43 

55 
32 

63 
44 

73 
52 

55 
37 

60 
28 

75 
43 

61.1 
37.  B 

KEI  HATEX  YB  AIBFOBT 

■AX  46   55 
■IK  39   32 

56 
35 

SO 
41 

56 
34 

52   59 
42   45 

54 
43 

51 
39 

58 
39 

57 
32 

62 
35 

61 
43 

75 
49 

63 
51 

53 
39 

53  i  47 
37   37 

54 
42 

65 
40 

63 
45 

67 
41 

63 
47 

62 
44 

52 
36 

60 
45 

74 
54 

57 
40 

56 
33 

65 
47 

58.3 
40.9 

XXW   LOHDOH 

■AZ  48   45 
■IK  39   35 

57 
35 

52 
43 

57 
36 

54   58 
41   44 

58 
46 

50 
34 

11 

60 
37 

60 
37 

^4^ 

74 
47 

75 
46 

58 
48 

52  1  50 
34  1  37 

s 

59I7I 
37  '  43 

64 
45 

68 
49 

62 
43 

60 
35 

57 
43 

74 
50 

72 
51 

57 
35 

•8 
4< 

59.9 
41.2 

noaroLK  2   sw 

■AZ  40   45 
■I>  31   28 

54 
31 

56 
37 

43 

23 

56   46 
32  '  37 

55 
38 

49 
33 

41 
27 

51 
26 

57 
27 

66 
40 

69 
49 

70 
45 

68 
40 

47 
29 

46 
26 

41 
33 

48 
32 

58 
34 

69 
39 

72 
44 

64 
36 

54 
24 

55 
33 

6« 
46 

66 
41 

49 
34 

87 
40 

56.3 
34.2 

XOBTH  IKITT 

■AZ  :  55   61 
■IK  i  35   26 

57 
30 

55 
39 

61 
24 

51   59 
39  '  42 

1 

56 
40 

50 
37 

59 
31 

65 
26 

70 
29 

71 
39 

77 
53 

75 
44 

62 
42 

55 
34 

47 
30 

55 
36 

65 
29 

72 
30 

74 
38 

67 
45 

60 
39 

61 
27 

70 
42 

74 
54 

73 
45 

63 
27 

78 
39 

63.3 
36.4 

XOBIALK 

■AX  1  46   60 
■IK  ,  37   26 

58 
27 

55 
38 

59 
23 

52  1  63 
40  1  44 

57 
39 

53 
31 

60 
28 

66 
25 

67 
28 

63 
38 

77 
50 

71 
43 

60 
43 

57 
33 

51 
35 

59 
40 

66 
30 

73 
33 

70 
36 

70 
40 

63 
35 

58 
32 

67 
41 

76 
50 

65 
43 

60 
28 

74 
38 

62.5 
35.8 

HOKVICB  3  ESE 

■IZ  i  51   60 
■IK  1  38   30 

56 
34 

47 
42 

60 
28 

52   60 
40   45 

55 
38 

49 
35 

58 
32 

62 
32 

63 
32 

70 
30 

73 
50 

70 

45 

57 
48 

50 
32 

48 
30 

59 
39 

63 
31 

72 
35 

73 
35 

68 
47 

62 
40 

58 
34 

61 
42 

74 
50 

65 
47 

60 
38 

75 
45 

61.1 
37.8 

PUTXA* 

■AZ  '  51   59 
■IK  ;  36   26 

58 
30 

47 
35 

62 
24 

S3   60 
38  \   37 

55 
32 

47 
29 

57 
29 

61 
29 

68 
27 

73 
35 

72 
50 

65 
39 

56 
38 

49   50 
29   26 

56 
36 

60   71 
27   29 

77 
35 

70 
46 

60 
35 

58 
27 

64 
39 

72 
49 

54 
38 

62 
23 

77 
39 

60.8 
33.7 

SALISBIIBT 

■AZ 

■IK 

46   55 
29  '  24 

52 
31 

48 
34 

59 
23 

47   56 
32   34 

52 
35 

43 
29 

52 
30 

59 
24 

67 
29 

70 
37 

71 
48 

72 
42 

55 
37 

47   42 
27   26 

50 
28 

60   70 
28   33 

73 
37 

64 
38 

55 
34 

56 
24 

68 
37 

68 
49 

61 
36 

58 
23 

74 
37 

58.3 
32.5 

■AZ 

■IK 

48   55 
31   29 

53 
29 

43 
37 

56 
33 

49   53 
37   38 

49 
36 

41 
33 

52 
32 

57 
34 

65 
35 

68 
38 

72 
51 

62 
46 

50 

31 

44   46 
28   29 

51 
36 

57   69 
34   33 

74 
39 

63 
43 

54 
37 

54 
26 

63 
40 

68 
50 

50 
33 

56 
28 

73 
43 

M.5 

35.7 

lASHIRGTOX 

■AX 

■IK 

50  !  59 
30   26 

58 
28 

50 
38 

62 
25 

51   60 
37   40 

55 
40 

49 
35 

58 
31 

63 
26 

69 
26 

70 
38 

75 
54 

73   64 
48  il 

53   48 
31   31 

55 
37 

63  '   75 
31   31 

73 
38 

66 
43 

58 
38 

58 
26 

69 
39 

73 
52 

TO 
43 

•2 
25 

78 
25 

63.2 
36.1 

lATKBBUBT 

■AZ 

■IK 

51   64 
31   28 

60 
29 

51 
38 

62 
34 

54   61 
37  1  42 

52 
38 

55 
34 

60 
32 

65 
32 

70 
30 

73 
39 

78 
53 

72   62 
49   39 

52   48 
30   31 

56 
37 

65   75 
33   32 

75 
38 

69 
45 

60 
40 

60 
30 

68 
39 

75 
51 

73 
46 

64 
29 

80 
41 

63.7 
37.0 

naTBROQE 

■AZ 

■IK 

48   57 
39   26 

57 
25 

49 
38 

59 
24 

52   60 
41   42 

59 
37 

52 
28 

60 
28 

62 
28 

65 
28 

67 
34 

76 
49 

67 

41 

58 
48 

54 
30 

49 
27 

59 
41 

62 
27 

72 
32 

68 
34 

69 
42 

65 
39 

57 
30 

60 
40 

76 
49 

68 
45 

58 

33 

73 
43 

•1.3 
35.3 

TINDSOB  LOCKS  BBADLKT  FLD 

■AX   51   59 
■IK   36   33 

59 
34 

49 
36 

61 
25 

52   65 
40   42 

56 
40 

48 
36 

59 
33 

63 
34 

71 
32 

72 
40 

76 

56 

70 
42 

55 
36 

50 
30 

49 
32 

54 
38 

64 
30 

76 
32 

76 

41 

71 
42 

60 
39 

58 
32 

66 
43 

76 
52 

56 
34 

62 
27 

80 
42 

M.l 
ST.O 

lAIRE 

AUGUSTA  WB  AISPOR 

■AZ 
■IK 

49   54 

28   36 

52 
38 

49 
35 

60 
32 

44   50 
34   34 

51 
32 

48 
34 

54 

33 

53 
37 

61 
32 

72 
37 

72 
47 

54 
38 

52 
38 

43 
32 

46 
33 

46 
32 

53 
31 

64 
40 

71 
46 

69 
47 

56 
32 

54 
28 

59 
35 

65 
43 

49 
35 

61 
32 

70 
41 

56.0 
35.7 

BAXGOB 

■AZ 
■IK 

55   60 
29  35 

S« 
41 

57 
37 

68 
31 

67   51 
34   35 

55 
38 

52 
37 

57 
31 

57 
32 

64 
33 

74 
34 

74 
45 

70   53 
45  47 

50   52 
38   38 

49 
39 

49 
42 

62 
48 

69 
46 

69 
45 

62 
45 

54 

30 

59 
39 

67 
44 

68 
43 

64 
34 

69 
43 

•0.4 
38.6 

BAB  BABBOR 

■AZ 

■IK 

48 
30 

55 
35 

52 
38 

47 
38 

60 
34 

54   52 
34  i  35 

53 
39 

50 
37 

53 
33 

54 
26 

57 
30 

68 
42 

65 
42 

59   49   47 
34  :  39   38 

47 
31 

45 
34 

52 
37 

63 
37 

62 
46 

63 
42 

61 
42 

52 
28 

55 
38 

64 
44 

61 

41 

58 

35 

60 
41 

55.5 
38.7 

BELTAST 

■AZ 

■IK 

48 
26 

55 
29 

47 
35 

49 
31 

58 
31 

50 
30 

51 
37 

54 
29 

47 
35 

56 
31 

54 
30 

61 
29 

69 
32 

72 
42 

65 
34 

54   44 
39   37 

47 
35 

45 
35 

52 
35 

58 
40 

70 
40 

60 
46 

58 
46 

53 
28 

54 
35 

68 
43 

58 
41 

60 
34 

61 
40 

55.9 
35.2 

CABIBOtr  VB  AIRPOBT 

■AZ   45 

■IK   23 

47 
33 

45 
32 

48 
34 

54 

29 

44 
32 

41 
32 

47 
31 

40 
31 

41 
29 

48 
26 

55 
29 

73 
37 

55 
32 

54 
29 

41 
33 

40 
26 

50 
25 

37 
31 

44 

32 

55 
32 

63 
30 

59 
43 

45 
26 

44 

22 

55 
33 

55 
39 

41 
30 

55 
32 

•2 
30 

49.4 
30.8 

COBIXRA 

■AZ  52  45 
■IK  25  23 

51 

49 

26 

62 
34 

61 
25 

55 
27 

tl 

54 
24 

52 

55 

60 
36 

61 
35 

50 
33 

55 
25 

71 
35 

59 
30 

65 
34 

50 
25 

61 
30 

58 

55.8 

EASTPOBT  ¥B  CITT 

■AZ   44   50 
■IK  30   37 

44 

37 

45 

36 

50 
34 

43   47 
34   40 

52 
37 

47 
34 

47 
34 

45 
32 

55 
34 

54 
39 

54 
38 

46 
36 

46 
37 

42 
35 

42 

32 

45 
35 

51 
40 

60 
42 

53 
42 

53 

41 

55 
29 

49 
28 

48 
37 

59 
41 

49 

34 

57 
33 

51 
40 

49.4 

35.9 

EAST  SARGEBVILLE  2  E 

■AZ   48   51 
■IK   27   32 

48 
34 

46 
33 

60 
30 

58   46 
31   32 

47 
35 

44 
33 

50 
31 

46 
29 

62 
26 

75 
30 

70 
43 

62  i  46  '  45   48   37 
30   36   34   29   31 

46 
30 

57 
38 

67 
38 

66 
40 

39 

26 

34 

34 

37 

31 

70 
38 

51.8 
33.0 

BAST  IIirTBROP 

■AZ 

■IK 

SO   55 
28   30 

54 

35 

50 
36 

58 
32 

58   52 
34   36 

52 
30 

51 
34 

56 
32 

56 
34 

62 
28 

70 
32 

72 
50 

72   54   45   46 
38   39   32   34 

46 
32 

54 
32 

64 
34 

11 

71 
44 

64 
44 

54 
28 

58 
32 

66 
44 

66 
42 

62 
28 

69 
42 

58. • 
35.3 

rAUIRGTOE 

■AZ 

■IK 

55   53 
24   34 

52 
34 

49 
35 

62 
27 

52   48 
33   33 

48 
29 

44 

31 

53 
30 

54 
29 

65 
29 

76 
28 

75 
43 

65 
32 

51 
38 

44 

32 

46 
32 

41   SO 
32   29 

58 
32 

73 
45 

68 
42 

61 
45 

55 
25 

58 
29 

64 
** 

57 
40 

60 
29 

71 
40 

5«.9 
33.6 

WBT  lEXT  1  E 

■AZ   48   49 

■IK   24   22 

51 
23 

51 
33 

60 
26 

46   42 
27   33 

49 
32 

43 
32 

41 

29 

21 

25 

26 

28 

24 

47 
35 

38 
30 

50 
19 

45 
31 

44 

32 

52 
29 

62 
26 

56 

41 

54 
28 

41 
21 

55 
28 

54 

40 

49 
27 

5« 

30 

75 
31 

50.3 
28.4 

GABDIHER 

■AZ  47   56 
■IK   28   37 

52 
38 

49 
38 

61 
30 

50   51 
39   40 

52 
39 

49 
37 

50 
37 

50 
35 

61 
29 

71 
34 

SO 

66 
39 

54 
40 

45   46 
34  1  35 

47 
30 

54 
32 

63 
46 

70 
46 

69 
49 

66 
43 

54 
28 

58 
35 

67 
45 

63 
43 

60 
29 

70 
43 

57.4 
37.5 

GBEEHTILLR 

■AZ  47   52 

■IK   24   30 

50 
32 

43 
27 

59 
23 

37   43 
31   32 

43 
34 

41 
30 

46 
27 

47 
24 

61 
25 

74 
28 

60 
32 

58 
27 

44 

33 

36   48 
26   24 

36   42 

30  1  30 

56 
36 

65 
36 

64 
38 

48 
29 

48 
23 

55 
33 

57 
40 

43 
31 

57 
31 

66 
34 

50.9 
30.0 

■ODLTOR  AIRPORT 

■AZ   45  I  52 
■IK  27  ,  33 

50 
34 

45 
32 

57 
27 

45   45 
32   33 

49 
33 

43 
31 

45 
28 

48 
24 

59 
27 

73 
40 

57 
34 

58   44 
28  I  36 

40   50 

33  1  25 

37 
30 

46 
34 

S6 
35 

66 
30 

62 
43 

50 
27 

48 
24 

57 
36 

59 
41 

46 
30 

58 
32 

62 
30 

51.7 
31. • 

BODLTOH  1  NE 

■AZ  47  1  48 
■IK   22   28 

47 
33 

48 
32 

57 
29 

45   47 
32   33 

51 
34 

45 
26 

48 
27 

49 
27 

51 
27 

74 
28 

61 
29 

59  1  48 
30   34 

44 

30 

50 

2- 

42 
31 

49 
27 

58 
34 

54 
34 

53 
34 

50 
27 

50 
23 

57 

35 

63 
42 

52 
27 

60 
30 

64 

33 

52.4 
30.3 

JOBESBORO 

■AZ 
■IK 

,52 
I  32 

55 
36 

49 
35 

46 
29 

57 
34 

48 
33 

46 
33 

55 
32 

46 

32 

53 
26 

52 
30 

58 
35 

64 
41 

64 
31 

54 
34 

48 
36 

44 

30 

46 
31 

40 
35 

52 
35 

63 
40 

62 
40 

62 
42 

59 
26 

52 
28 

52 
49 

62 
39 

54 
28 

59 
35 

61 
39 

53.8 
34.3 
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Table  5-Contiiiued 


DAILY  TEMPERATURES 


HEW  ENGUUG) 
APRIL  1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

50 
28 

52 
36 

53 
38 

47 
35 

60 
32 

43 
35 

50 
35 

SO 
32 

44 
36 

50 
35 

52 
35 

63 
33 

71 
35 

75 
49 

50 
39 

53 
40 

42 
36 

43 
36 

38 
33 

53 
30 

61 

41 

70 
44 

67 
50 

55 
34 

53 
30 

58 
36 

64 

45 

46 
38 

60 
36 

68 
44 

54.7 
36.9 

HAD  I  SON 

MAX 
MIN 

SO 
25 

53 
33 

52 
34 

48 
33 

62 
27 

57 
33 

51 
31 

52 
29 

46 
29 

55 
32 

51 
27 

66 
25 

75 
28 

70 
41 

64 
30 

55 
36 

50 
33 

47 

31 

43 
31 

51 
28 

56 
34 

69 
44 

67 
40 

63 
43 

52 
26 

56 

30 

62 
42 

58 
39 

60 
28 

71 
39 

57.1 
32.7 

HILLIHOCKET 

MAX 
MIN 

<7 
25 

45 
33 

55 
33 

46 
33 

62 
28 

58 
30 

45 
31 

48 
29 

46 
33 

51 
32 

49 
25 

62 
25 

75 
29 

70 
38 

61 
29 

61 
35 

42 
34 

53 
27 

46 
30 

46 
31 

59 
32 

67 
29 

65 
38 

61 
35 

50 
24 

58 
35 

62 
42 

59 
35 

61 
33 

86 
37 

55.8 
31.7 

■ILLIXOCKET  AIBPORT 

MAX 
MIN 

45 
27 

42 
34 

52 
33 

46 
30 

60 
29 

42 
32 

47 
33 

47 
29 

45 
34 

50 
30 

50 
27 

62 
27 

76 
30 

64 
39 

64 
29 

46 
38 

41 
34 

54 
28 

34 
32 

44 

32 

58 

38 

65 
31 

65 
40 

50 
28 

SO 
24 

58 
38 

63 
43 

48 
32 

60 
32 

65 
38 

63.1 
32.3 

HILLINOCKET  DAH 

MAX 
MIN 

44 
24 

45 
28 

51 
31 

54 
30 

44 
23 

59 
25 

42 
28 

42 
34 

45 
31 

43 
29 

48 
18 

45 
23 

56 
26 

72 
29 

57 
24 

57 
25 

42 
31 

39 

19 

51 
22 

34 

32 

42 
28 

53 
26 

65 
29 

56 
36 

46 
22 

49 
24 

60 
27 

45 
28 

58 
27 

45 

27 

49.6 
26.9 

HOBTE  BRIDQTOK 

MAX 

MIN 

56 
24 

57 
33 

54 
35 

50 
33 

63 
27 

51 
32 

50 
33 

52 
29 

46 
35 

52 
33 

SS 
31 

66 
27 

72 
29 

78 
46 

63 
38 

55 
38 

43 
33 

41 
32 

41 
32 

55 
28 

63 
35 

73 

41 

69 
45 

57 
40 

57 
25 

57 
30 

63 
36 

67 
38 

63 
31 

74 
41 

58.1 
33.7 

OLD  TOWN 

MAX 

MIN 

48 
28 

54 
35 

52 
39 

52 
36 

62 
29 

57 
33 

49 
35 

51 
35 

45 
37 

52 
31 

52 
30 

63 
31 

75 
34 

66 
46 

64 
36 

48 
39 

47 
37 

50 
35 

45 
34 

50 
37 

62 
38 

69 
43 

67 
50 

61 
44 

63 
28 

60 
38 

64 
44 

62 
39 

62 

36 

68 
41 

56.9 
36.6 

OLD  TOWM  AlEPOKT 

MAX 

MIN 

47 
22 

55 
32 

50 
35 

54 
28 

63 
24 

44 
31 

48 
37 

50 
37 

46 
34 

52 
29 

53 
25 

63 
27 

77 
29 

68 
40 

63 
28 

48 

37 

42 
32 

51 
32 

45 
31 

50 
34 

61 
41 

68 
38 

67 
39 

53 
27 

52 
25 

61 
33 

64 
42 

49 
32 

62 
30 

68 
36 

55.8 
32.2 

IHJKTLABD 

MAX 
MIN 

47 
32 

55 
37 

50 
42 

47 
39 

62 
37 

47 
37 

55 
40 

55 
39 

48 
35 

58 
36 

59 
40 

59 
36 

69 
44 

68 
44 

53 

41 

53 
41 

45 
37 

42 
37 

49 
34 

58 
35 

73 
45 

60 
47 

72 
49 

62 
37 

50 
31 

57 
42 

71 
46 

51 
38 

58 
35 

62 
46 

66.6 
39.3 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 
26 

53 
33 

51 
38 

49 
35 

61 
31 

46 
36 

53 
32 

54 
30 

46 
32 

55 
32 

56 
33 

59 
27 

69 
40 

67 
46 

51 
40 

53 
40 

44 

31 

41 
36 

47 
32 

56 
29 

72 
40 

62 
47 

73 
49 

60 
34 

50 
28 

60 
38 

70 
46 

48 
33 

68 
26 

64 
40 

65.9 
35.3 

PRHTTISS 

MAX 
MIN 

48 

29 

51 
18 

51 
31 

48 
29 

54 
28 

45 
29 

48 
27 

47 
28 

46 
29 

48 
22 

58 
25- 

65 
30 

70 
34 

71 
29 

59 
26 

45 
32 

41 
29 

50 
24 

43 
26 

45 
29 

56 
30 

61 
J6 

62 
39 

51 
28 

49 
18 

56 
26 

60 
28 

54 
31 

57 
24 

61 
29 

63.3 
28.1 

PBESQUX  ISLE 

MAX 
■IN 

44 

26 

46 
32 

45 

31 

46 
31 

56 
29 

53 
32 

43 
31 

48 
34 

43 
32 

40 
30 

48 
25 

57 
30 

71 
35 

70 
31 

55 
27 

55 
34 

42 
32 

50 
25 

49 
30 

44 
32 

56 
34 

64 
32 

63 
41 

69 
27 

46 
23 

56 
33 

56 
40 

54 

31 

66 
29 

61 
31 

62.8 
31.0 

HIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

44 
24 

45 
33 

48 
33 

50 
34 

SO 
22 

60 
30 

39 
33 

41 
32 

44 
33 

46 
30 

46 
25 

44 
27 

58 
34 

75 
35 

60 
28 

58 
28 

42 
32 

39 
23 

50 
23 

37 
32 

41 
31 

55 
31 

66 
41 

62 
41 

46 
22 

47 
30 

55 
34 

SS 
33 

43 
28 

55 
35 

60.0 
30. • 

ROCELAIID 

MAX 

MIN 

51 
26 

54 
27 

48 
37 

48 
36 

58 
34 

45 
32 

53 
36 

54 
27 

50 
30 

57 
31 

59 
31 

59 

27 

67 
34 

64 
41 

59 
38 

48 
38 

44 
34 

47 
34 

45 
35 

55 
34 

65 
34 

61 
43 

69 
42 

61 
43 

52 
27 

57 
36 

62 

41 

66 
41 

58 
28 

61 
40 

66. • 
34.6 

BtnCFO&D  3  SW 

MAX 
MIN 

50 
20 

52 
32 

SO 
32 

48 
30 

61 
26 

40 
32 

44 

32 

48 
29 

45 
35 

50 
30 

50 
26 

64 
24 

76 
28 

77 
35 

51 
30 

52 
34 

38 

31 

41 
31 

38 
30 

51 
29 

58 
30 

73 
42 

67 
44 

52 
28 

54 
22 

54 
28 

64 

43 

44 

29 

80 
28 

72 
38 

64.1 
30.9 

RDKFORD  1  SSE 

MAX 

MIN 

53 
25 

53 
35 

S3 
35 

50 
34 

63 
28 

41 
34 

47 
36 

50 
32 

46 
36 

52 
32 

52 
31 

65 
28 

77 
32 

77 
44 

54 
34 

51 
36 

42 
36 

43 
34 

42 
32 

53 
31 

60 
32 

72 
46 

67 
45 

53 
33 

55 
27 

54 

31 

64 
45 

47 
38 

61 
32 

72 
40 

55.6 
34. S 

tINSLOW 

MAX 
MIN 

51 
30 

52 
35 

55 
37 

55 
38 

51 
35 

63 
37 

45 
35 

SO 
32 

50 
35 

48 
34 

54 
33 

S3 
38 

64 
34 

75 
47 

74 
38 

60 
39 

55 
35 

51 
34 

SO 
33 

47 
32 

54 
38 

62 
44 

71 
45 

69 
29 

55 
34 

S« 
46 

65 

41 

49 
39 

51 
39 

82 
41 

56.7 
36.9 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

49 
26 

44 
33 

58 
36 

54 
33 

48 
28 

60 
30 

43 
28 

48 
30 

55 
35 

50 
32 

52 
23 

51 
26 

63 
30 

75 
43 

66 
33 

60 
37 

51 
40 

48 
30 

50 
31 

43 
23 

52 
36 

60 
37 

67 
42 

65 
34 

69 
26 

51 
29 

58 
40 

62 
36 

51 
29 

69 

38 

56.1 
32.5 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 

MIN 

49 

32 

56 
28 

61 
34 

58 
38 

48 
23 

64 
33 

46 
36 

54 
36 

53 
34 

44 

32 

55 
26 

61 
25 

70 
37 

71 
53 

72 
46 

59 

41 

47 
30 

50 
28 

44 

32 

51 
33 

56 
40 

74 
35 

76 
48 

65 
44 

57 
26 

58 
31 

66 
42 

70 
37 

60 
23 

SS 

58.2 
34.4 

MAX 
MIN 

55 
35 

63 
33 

60 
40 

49 
40 

62 
27 

49 
40 

60 
42 

57 
36 

49 
37 

58 
31 

61 
32 

72 

31 

73 
41 

77 
49 

64 
46 

55 
38 

50 
33 

51 
30 

55 
34 

61 
33 

76 
39 

78 

42 

72 
49 

62 
45 

62 
30 

70 
34 

II 

63 
44 

60 
27 

3 

63. • 

37.6 

ARLINGTON 

MAX 

MIN 

54 
35 

60 
32 

62 
40 

50 
40 

64 

35 

55 
41 

58 
42 

55 
40 

49 
35 

59 
35 

64 
35 

71 
35 

75 
45 

68 
46 

67 
44 

58 
41 

49 
33 

47 
36 

64 
38 

60 
35 

77 
43 

80 
50 

73 

51 

60 
45 

IS 

63 
42 

75 

51 

70 
45 

62 
35 

76 
43 

•2.7 
39.9 

BILUBBICA 

MAX 

MIN 

54 
33 

60 
25 

62 

45 
39 

64 
27 

S3 
39 

59 
29 

57 
30 

47 
33 

59 
28 

62 
26 

71 
25 

76 
42 

69 
47 

62 

41 

59 
42 

49 
29 

48 
29 

61 
38 

61 
33 

77 

80 
42 

73 
51 

60 
44 

59 
26 

64 
42 

72 
51 

69 
40 

66 
53 

77 
36 

62.5 
36.6 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

53 
31 

57 
29 

56 
33 

52 
35 

60 
24 

57 
35 

52 
36 

50 
30 

46 
34 

S3 
30 

57 
24 

66 
23 

74 
35 

73 
53 

73 
36 

51 
40 

43 
32 

43 
2B 

47 
33 

55 
30 

71 
31 

76 
35 

70 
42 

55 
40 

54 

25 

60 

37 

68 
SO 

68 
40 

58 
21 

74 
33 

59.1 
33.4 

BLUE  HILL 

MAX 

MIN 

45 
34 

54 
33 

58 
36 

44 

36 

SO 
35 

52 
38 

57 
41 

50 
37 

45 
35 

57 
33 

60 
37 

65 
44 

74 
44 

61 
40 

57 
44 

56 
41 

43 
31 

47 
35 

62 
36 

69 
35 

75 
43 

78 

52 

73 
50 

60 
43 

56 
29 

60 
39 

72 
48 

66 
40 

62 
34 

76 
43 

58.8 
38.9 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

48 
36 

54 
38 

59 
42 

47 
41 

58 
40 

55 
42 

58 
46 

54 

41 

48 
39 

59 
38 

63 
41 

67 
42 

68 
47 

65 
48 

52 

44 

58 
38 

45 
36 

47 
40 

62 
40 

61 
42 

77 
48 

77 
53 

72 
52 

61 
42 

50 
33 

62 
44 

70 
53 

S3 
42 

59 
39 

68 
47 

59.2 
42.5 

BROCKTON 

MAX 

MIN 

47 
36 

56 
32 

58 
35 

52 
37 

61 
35 

56 
38 

60 
44 

58 
38 

46 
35 

58 
34 

62 
38 

66 
38 

74 
41 

68 
43 

62 
45 

60 
42 

51 
32 

50 
33 

63 
38 

62 
35 

77 
39 

77 
45 

72 
SO 

64 
45 

57 
32 

58 
40 

73 
48 

73 
46 

63 
34 

77 
42 

62.0 
39.0 

CHE3TMDT  HILL 

MAX 

MIN 

SO 
37 

SS 
37 

60 
40 

55 
40 

62 
37 

57 
42 

58 
45 

57 
38 

51 
38 

56 
38 

60 
37 

68 
36 

73 

45 

68 
48 

68 
45 

57 
43 

51 
35 

49 
39 

61 
40 

58 
37 

76 
43 

78 
50 

74 
53 

63 
46 

59 
32 

62 
43 

71 
52 

71 
48 

62 
38 

73 
46 

62.1 
41.6 

CLIDTCK 

MAX 

MIN 

49 
34 

56 
33 

55 
38 

59 
39 

49 
33 

58 
37 

51 
41 

56 
34 

S3 
35 

51 
33 

56 
35 

59 
31 

64 
35 

72 
50 

70 
42 

61 
41 

55 
30 

45 
30 

46 
36 

55 
32 

58 
•38 

70 
45 

77 
47 

77 
44 

61 
28 

55 
40 

64 
50 

70 
43 

53 
32 

66 
42 

59.0 
37.6 

CCSASSET 

MAX 

MIN 

48 
37 

44 

35 

57 
39 

61 
38 

43 
37 

56 
38 

54 
39 

59 
37 

55 
37 

47 
36 

57 
35 

61 
36 

68 
43 

69 
43 

57 
43 

56 
41 

59 
35 

45 

36 

49 
39 

60 
34 

61 
40 

78 
48 

78 
50 

74 

46 

62 
34 

47 
37 

62 
42 

65 

45 

53 
36 

69 

39 

68.1 
39.1 

CONCORD 

MAX 
MIN 

60 
34 

64 
30 

67 
40 

49 
38 

70 
31 

54 
41 

59 
35 

53 
33 

47 
35 

57 
35 

65 
31 

71 
30 

77 
44 

77 
48 

55 
42 

60 
36 

46 
32 

54 
34 

61 
37 

62 
35 

78 
41 

82 
45 

72 
49 

59 
41 

58 
28 

66 
42 

73 
52 

54 
39 

66 
34 

83 
43 

63.3 
37.8 

EAST  WARKDAJI 

MAX 

MIN 

46 
37 

47 
29 

54 
34 

51 
37 

47 
33 

49 
40 

52 
42 

50 
38 

52 
33 

48 
33 

58 
29 

61 
29 

64 
37 

71 
46 

58 
38 

58 
45 

57 
33 

49 
30 

53 
39 

58 
34 

62 
40 

67 
44 

64 
49 

69 
44 

62 
35 

51 
37 

50 
46 

67 
46 

68 
33 

60 
46 

56.4 
37.8 

EDCARTOWN 

MAX 

MIN 

44 

38 

48 

36 

59 
39 

56 
41 

43 
36 

58 
42 

52 
42 

54 
41 

53 
36 

49 
37 

56 
31 

56 
30 

59 
38 

57 
47 

57 
44 

57 
44 

55 
37 

45 
31 

52 
42 

56 
36 

56 
41 

61 
45 

61 
47 

65 
43 

61 
37 

50 
38 

57 
46 

66 
46 

60 
40 

67 
42 

55.3 
39.8 

rALL  BITER  2  NE 

MAX 
MIN 

S2 
35 

60 
32 

58 
41 

48 
40 

61 
37 

53 
41 

60 
45 

53 
40 

47 
36 

59 
36 

63 
38 

65 
37 

71 
42 

65 
47 

63 
46 

58 
40 

46 
35 

52 
34 

63 
40 

63 
39 

71 
46 

73 
49 

70 
51 

64 
46 

54 
32 

57 
42 

74 
49 

56 
40 

58 
35 

73 
46 

60.3 
40.6 

FITCHBDBG 

MAX 

KIN 

S3 
34 

54 

35 

60 
37 

58 
39 

49 
35 

63 
37 

46 
40 

54 
34 

54 
35 

46 
34 

56 

35 

60 
31 

68 
45 

75 
52 

73 
44 

52 
41 

56 
31 

45 
32 

46 
35 

54 
34 

59 
37 

74 
45 

79 
50 

69 
42 

58 
30 

59 
34 

66 
46 

71 
44 

52 
33 

63 
39 

69.1 
38.0 

FRAMINGHAll 

MAX 
MIN 

51 
35 

53 
32 

63 
38 

61 
39 

47 
33 

66 
39 

54 
42 

59 
35 

56 
36 

46 
35 

59 
35 

62 
31 

72 
41 

75 
48 

70 
46 

55 
41 

58 
32 

46 
32 

48 
38 

59 
33 

61 
38 

76 
46 

80 
51 

71 
44 

61 
30 

61 
35 

66 
48 

74 
46 

S3 
35 

64 
44 

60.9 
38.6 

MAX 
MIN 

54 
34 

59 
27 

57 
37 

49 
39 

60 
25 

43 
35 

52 
36 

49 
36 

44 

35 

54 
30 

S8 
27 

68 
28 

74 
38 

54 

50 

52 
39 

51 
41 

46 
32 

44 

29 

46 
32 

57 
34 

70 
34 

77 
38 

66 
47 

55 
44 

55 
27 

68 
34 

65 
44 

54 
40 

57 
27 

78 
32 

57.2 
35.0 

HYANNIS  1  E 

MAX 
KIN 

50 
39 

55 
34 

55:  44 
37   36 

61 
35 

52 
40 

56 
43 

54 
40 

48 
35 

58 
35 

58 
32 

58 
34 

62 
39 

52 
46 

52 
45 

57 
44 

50 
34 

53 

31 

58 
41 

60 
36 

63 
44 

63 
46 

66 
50 

66 
46 

57 
36 

57 
41 

70 
50 

60 
46 

69 
31 

67 
46 

57.4 
39.7 

KNIGHTTILLE  DAM 

MAX 

MIN 

SO 
25 

56 
32 

56   45 
36   22 

60 

27 

41 
37 

55 
32 

52 
34 

40 
26 

55 
26 

44 

24 

71 
31 

71 
40 

74 
36 

47 
28 

44 
29 

46 
26 

42 
30 

48 
25 

54 
26 

72 
34 

74 
42 

65 
38 

54 
32 

58 
30 

69 
38 

70 
38 

48 
22 

62 
34 

75 
38 

56.6 
31.3 

LAKE  COCHITDATE 

MAX 
MIN 

60 
34 

59 
25 

60   61 
38   29 

60 
26 

62 
39 

SI 
40 

60 
29 

53 
35 

56 
34 

60 
28 

59 
25 

66 
38 

74 
47 

76 
40 

70 
45 

58 
28 

47 
19 

55 
36 

60 
28 

62 
32 

77 
38 

79 
49 

74 
42 

61 
28 

61 
38 

65 
47 

74 
42 

73 
26 

72 
37 

63.8 
34.7 

LAWRENCE 

MAX 

MIN 

51 
34 

62 
34 

58 
41 

tl 

60 

35 

53 
40 

57 
42 

54 
38 

47 
34 

57 
36 

60 
33 

67 
32 

73 

45 

68 

47 

56 
44 

55 

41 

46 
31 

47 
37 

57 
39 

60 
36 

75 
44 

76 
48 

68 
53 

59 
46 

55 
32 

64 
42 

72 
52 

61 
44 

62 
35 

73 
42 

60.0 
39.9 

See  reiaience  notes  foUowing  Station  Index. 
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Table  5-Contiiiu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


NEir  ENGLAND 
APRIL   1949 


Station 

r 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

^'13" 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

" 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

U»SLL 

MAX 

MIR 

55 
33 

61  1 
34  1 

59 
40 

54 

41 

64 
34 

54 

40 

58 
42 

56 
38 

S3 

35 

58 
35 

62 
34 

71 
33 

11 

70 
48 

70 
44 

58 
42 

50 
32 

49 
36 

59 
38 

60 
36 

77 
42 

80 
49 

72 
52 

59 
45 

60 
30 

66 
41 

74 
52 

74 
45 

65 
34 

78 
43 

63.2 
39.5 

KIDDLETOK 

MAX 
MIN 

54 

36 

56 
34 

58 
42 

54 
42 

58 
34 

54 
40 

58 
44 

56 
36 

52 
36 

58 
36 

60 
36 

64 
32 

68 
44 

66 
46 

64 
44 

56 
44 

56 
36 

50 
38 

58 
40 

58 
38 

72 
44 

74 
48 

70 
54 

60 
46 

58 
32 

60 
44 

70 
52 

68 
46 

60 
36 

70  ! 
46 

60.7 
40.9 

NAMTUCICET  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

45 

37 

50 
35 

52 
36 

44 

37 

53 
39 

54 
42 

51 
42 

49 
36 

49 
39 

51 
38 

52 
34 

53 
31 

62 
40 

11 

54 

44 

54 
41 

44 
34 

49 

30 

51 
41 

53 
37 

54 
43 

56 
43 

61 
46 

56 
45 

48 
36 

55 
41 

62 
46 

55 
43 

52 
42 

58 
46 

52.7 
39.6 

XCT  BEDFORD 

MAX 

MIN 

49 

35 

56 
34 

52 
40 

44 

39 

59 
39 

51 
44 

57 
43 

51 
41 

46 
37 

57 
38 

60 
40 

59 

41 

61 
45 

60 

SO 

60 
46 

55 
39 

46 
38 

48 
38 

62 
42 

62 
42 

67 
46 

67 
49 

69 
52 

64 
47 

51 
34 

H 

70 
51 

58 
43 

57 
39 

68 

48 

57.4 
42.1 

pirrsriELD  wb  airport 

MAX 
MIN 

49 
32 

54 
29 

53 
36 

46 
34 

57 
25 

44 

35 

52 
36 

48 
34 

39 
32 

50 
30 

55 
27 

66 

28 

70 
38 

71 
46 

62 
39 

48 
29 

44 
28 

42 
31 

47 
32 

56 
35 

69 
38 

73 
38 

62 
44 

51 
35 

53 
26 

67 
38 

65 
46 

49 
34 

56 
28 

72 
40 

55.7 
34.1 

PLTMOUTH 

MAX 

MIR 

45 
39 

52 
32 

60 
37 

52 
39 

55 
35 

55 
40 

61 
45 

59 
39 

48 
35 

59 
35 

62 
33 

66 
31 

63 
41 

56 
45 

57 
43 

62 
45 

54 
32 

48 
30 

67 
42 

67 
35 

74 
41 

75 
48 

74 
52 

64 

45 

61 
37 

61 
42 

64 
51 

63 
46 

It 

72 
46 

60.3 
39.8 

ROCEPORT  1  ESE 

MAX 

KIN 

45 
36 

52 
35  ' 

55 
40 

45 
39 

57 
36 

49 
40 

59 
42 

52 
37 

48 
35 

55 
36 

59 
37 

58 
34 

65 
42 

58 
43 

52 
43 

58 
41 

47 
34 

48 
38 

60 
39 

59 
38 

77 
44 

73 
51 

70 
48 

61 
47 

48 
34 

59 

40 

68 
48 

54 
43 

55 
35 

67 
44 

57.1 
40.0 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

50 
38 

55 

34| 

58 
34 

tt 

58 
36 

52 
42 

60 
41 

53 
39 

48 
36 

56 
34 

64 
32 

64 
32 

70 
40 

54 
46 

58 
44 

56 
38 

46 
36 

51 
34 

62 
39 

64 
38 

66 
44 

73 
46 

68 
50 

67 
46 

50 
38 

58 
42 

66 
47 

56 
38 

56 
34 

69 
47 

58.4 
39.4 

SEELBVRXE  FALLS 

MAX 

MIN 

47 
34 

52 
30 

57 
36 

56 
38 

48 
29 

58 
36 

43 
37 

53 
37 

49 
33 

42 
36 

52 
36 

60 
28 

70 
36 

73 
48 

78 
40 

57 
43 

50 
33 

48 
29 

44 
33 

47 
30 

58 
30 

71 
38 

75 
49 

66 
40 

57 
26 

60 
30 

67 

41 

69 
43 

52 
27 

59 
34 

57.3 
35.3 

SPRINGFIELD 

MAX 
MIN 

54 

30 

56 
36 

55 
36 

56 
41 

62 
31 

58 
39 

60 
42 

60 
41 

56 
34 

58 
36 

63 
38 

70 
36 

73 
44 

80 
56 

78 
48 

68 
38 

51 
32 

48 
32 

55 
31 

63 
34 

75 
39 

75 
45 

73 
50 

64 
44 

62 
31 

68 
42 

75 
53 

75 
47 

61 
32 

83 
44 

64.5 
39.4 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

MAX 

MIN 

48 

38 

55 
41 

61 
37 

58 
43 

50 
31 

62 
40 

51 
43 

60 
41 

57 
39 

52 
38 

65 
38 

64 
36 

69 
43 

72 
53 

78 
50 

70 
46 

55 
33 

52 
34 

50 
38 

55 
34 

65 
38 

76 
43 

75 
50 

70 
33 

58 
39 

67 
48 

71 
48 

77 
49 

65 
32 

61 
42 

62.3 
40.6 

STOCEBRIDCE 

MAX 
MIN 

49 
32 

58 
27 

57 
32 

47 
34 

60 
23 

48 
37 

57 
39 

50 
38 

40 
33 

55 
30 

60 
25 

68 
25 

72 
37 

72 
53 

71 
40 

51 
34 

48 
31 

43 
30 

48 
34 

60 
28 

73 
30 

76 
33 

65 
44 

58 
42 

59 
28 

69 
42 

70 
52 

55 
41 

59 
25 

76 
35 

59.1 
34.5 

SWAMPSCOTT 

MAX 
MIN 

47 
34 

54 
33 

54 
41 

46 
38 

55 
35 

49 
38 

55 
41 

50 
36 

49 
36 

56 
33 

59 
35 

57 
34 

59 
43 

60 
42 

48 
41 

57 
41 

46 
34 

47 
35 

58 
37 

58 
38 

70 
44 

67 
48 

68 
48 

59 
46 

52 
29 

56 
42 

56 
48 

53 
42 

55 
35 

63 
44 

55.4 
39.0 

TADHTOM 

MAX 

MIN 

49 
38 

56 
31 

59 
34 

47 
40 

62 
31 

52 
39 

60 
45 

56 
38 

48 
35 

58 
35 

62 
30 

65 
27 

73 
36 

65 
49 

61 
45 

61 
44 

50 
33 

51 
29 

64 
40 

61 
31 

73 
38 

77 
42 

72 
51 

63 
45 

58 
31 

58 
42 

73 
50 

66 
47 

60 
28 

74 
44 

61.1 
38.3 

TURNERS  FALLS 

MAX 

MIR 

55 
34 

59 
30 

58 
38 

54 
39 

62 
25 

56 
38 

57 
37 

55 
34 

49 
33 

54 
32 

61 
29 

72 
28 

73 
38 

77 
53 

73 
40 

67 
43 

61 
32 

53 
28 

53 
33 

60 
30 

75 
31 

76 
37 

69 
47 

60 
39 

60 
29 

68 
40 

73 
49 

71 
39 

61 
25 

78 
39 

63.3 
35.6 

WALPOLE 

■AX 

MIR 

49 
35 

60 
29 

59 
36 

45 
37 

64 
32 

54 
38 

60 
42 

53 
33 

46 
34 

59 
33 

62 
29 

68 
28 

74 
40 

68 
47 

58 
46 

58 
41 

45 
30 

49 
31 

62 
38 

61 
29 

76 
34 

76 
41 

73 
50 

61 
43 

58 
29 

64 
40 

73 
SO 

58 
41 

65 
28 

77 
43 

61.2 
36.9 

WESTFIELD  2  NE 

MAX 

MIN 

52 
32 

61 
32 

57 
36 

48 
34 

61 
25 

47 
39 

57 
35 

53 
37 

45 
37 

57 
37 

60 
35 

71 
28 

74 
38 

11 

70 
46 

51 
35 

48 
28 

48 
28 

53 
34 

61 
33 

73 
35 

75 
37 

68 
42 

57 
42 

62 
29 

70 
42 

72 
51 

52 
30 

61 
25 

79 
39 

60.6 
35.8 

WESTON  2  NW 

MAX 
MIN 

52 
34 

60 

27 

61 
39 

51 
39 

64 
30 

56 
39 

59 
42 

56 
33 

11 

59 
33 

63 

31 

71 
28 

76 
32 

69 
47 

68 
44 

57 
41 

48 
31 

48 
31 

60 
38 

60 
34 

76 
41 

80 
48 

71 
50 

61 
43 

59 
28 

64 
40 

73 

51 

71 
44 

63 
30 

76 
44 

62.8 
37.5 

WKSTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

53 
38 

60 
34 

58 
38 

49 
39 

61 
25 

49 
39 

56 
40 

55 
38 

48 
37 

58 
35 

60 
31 

69 
31 

72 
41 

77 
55 

69 
46 

53 
35 

46 
31 

48 
29 

51 
37 

61 
32 

74 
35 

75 
39 

68 
44 

58 
43 

58 
30 

68 
41 

73 
51 

62 
38 

59 
28 

78 
42 

60.9 
37.4 

WORCESTER  AIRPORT 

MAX 
MIR 

50 
33 

56 

3*1 

57 
35 

43 
37 

60 
34 

48 
35 

54 
39 

50 
36 

42 
33 

54 
31 

59 
35 

68 
41 

73 
45 

68 
50 

54 
40 

52 
32 

42 
30 

45 
32 

50 
35 

56 
35 

72 
42 

78 
49 

68 
43 

55 
35 

56 
27 

65 
39 

70 
47 

49 
35 

59 
33 

74 
42 

57.6 
37.1 

WORCESTER  1 

MAX 

MIN 

52 
35 

57 1 
32! 

59 
35 

46 
39 

60 
36 

50 
38 

57 
40 

52 
31 

45 
35 

56 
33 

60 
37 

68 
28 

74 
41 

70 
51 

61 
43 

54 
41 

44 
30 

47 
27 

54 
37 

58 
32 

74 
35 

78 
41 

69 
48 

57 
41 

56 
28 

65 
40 

71 
51 

60 
43 

60 
32 

75 
41 

59.6 
37.4 

NEW  HAMPSHIRE 

' 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

51 
18 

! 

52 
32 

45 

31 

60 
25 

41 
31 

48 
33 

49 
28 

38 
31 

49 
30 

52 
25 

64 
25 

71 
33 

75 
45 

50 
32 

45 
32 

39 
29 

40 
30 

42 
30 

52 
35 

66 
37 

55 
30 

63 
42 

44 
32 

54 
28 

51.9 
31.0 

BERLIN 

MAX 
MIN 

45 
19 

53 1 
31 

52 
32 

49 
34 

44 

25 

60 
34 

37 
34 

42 
31 

46 
34 

37 
32 

47 
27 

49 

25 

62 
31 

76 
42 

75 
30 

52 
36 

48 
32 

11 

41 
31 

39 
31 

52 
37 

56 
44 

70 
48 

63 
44 

46 
23 

50 
28 

55 
35 

60 
32 

42 
31 

55 
35 

51.3 
32.6 

BETHT.ERm 

MAX 

MIN 

50 
23 

51 
32 

47 
31 

43 
33 

58 
27 

50 
32 

55 
32 

43 
29 

36 
28 

46 

26 

50 
28 

62 

31 

73 
40 

72 
47 

59 
34 

54 
34 

39 

28 

35 
29 

40 
31 

51 
33 

54 
40 

72 
44 

66 
51 

56 
40 

51 
18 

55 
35 

61 
40 

50 
31 

55 
25 

69 
34 

53.4 
32.9 

BLACEWATER  DAM 

MAX 
MIN 

49 
33 

59 
32 

58 
36 

50 
34 

65 
26 

57 
34 

55 

26 

55 
30 

48 
32 

53 
34 

57 
24 

69 
26 

77 
34 

77 
51 

73 
34 

54 
36 

45 
31 

44 

32 

47 
32 

57 
28 

73 
34 

79 
31 

73 
50 

54 
40 

57 
26 

57 
35 

69 
48 

68 
38 

60 
27 

76 
36 

60.5 
33.7 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
20 

58 
32 

58 
38 

47 
34 

62 
27 

43 
36 

55 
32 

54 
31 

44 

34 

53 
29 

57 
26 

70 
26 

76 
36 

77 
50 

51 

41 

54 
36 

46 
33 

46 
35 

49 
32 

^1 

74 
36 

80 
39 

70 
48 

56 
35 

58 
24 

60 
37 

70 
47 

48 
31 

61 
23 

77 
41 

58.9 
33.9 

DORHAll 

MAX 

MIN 

52 
24 

58 

33 1 

59 
33 

52 
38 

64 
29 

55 
38 

56 
40 

57 
32 

46 
35 

59 
34 

62 
28 

66 
28 

74 
40 

71 
48 

66 
41 

58 
40 

49 

28 

47 
35 

55 
36 

11 

72 
34 

76 
39 

72 
50 

60 
41 

57 
26 

60 
36 

71 
47 

68 
41 

65 
28 

70 
38 

61.2 
35.7 

EAST  DEERING  1  S 

MAX 
MIR 

53 
24 

59) 
32 

51 
34 

62 
26 

54 
34 

52 
38 

56 
32 

45 
32 

54 
31 

58 
23 

67 
25 

67 
27 

75 
39 

73 
52 

66 
38 

66 
37 

43 
33 

45 
34 

48 
33 

57 
33 

73 
32 

77 
47 

67 
48 

56 
45 

57 
26 

59 
36 

68 
49 

66 
41 

60 
25 

75 
40 

1  60.3 
34.9 

FABTAN 

MAX 

MIN 

45 
15 

49 
25 

55 
28 

49 
34 

40 
23 

60 
30 

36 
30 

40 
26 

44 

29 

45 
20 

49 
23 

63 
28 

75 
36 

74 
28 

53 
35 

t^ 

40 
27 

42 
30 

44 
30 

50 
30 

II 

78 
45 

63 
40 

44 

14 

46 
17 

55 
34 

61 
30 

40 
19 

54 
30 

51.4 
28.3 

FIRST  CONN  I.AITF 

MAX 

MIN 

37 
14 

42! 
22 

44 

24 

48 
31 

44 

22 

47 
30 

36 
28 

35 
30 

37 
27 

33 
25 

43 
20 

44 

22 

59 
27 

72 
35 

68 
28 

55 
33 

40 
26 

37 
23 

40 
28 

37 
29 

45 
30 

48 
38 

70 
40 

61 
40 

44 

IS 

45 
21 

52 
32 

55 
27 

38 
20 

52 
27 

46.9 
27.1 

FRANKLIN  1  HW 

MAX 
MIN 

53 
21 

59 
34 

55 
36 

50 
34 

63 
24 

57 
34 

56 
37 

56 
29 

47 
33 

53 
32 

58 

25 

69 
25 

76 
30 

76 
50 

65 
37 

56 
40 

46 
34 

44 
34 

45 
32 

57 
27 

72 
29 

80 
37 

71 
50 

56 
42 

57 
24 

57 
37 

68 
48 

65 
38 

62 
23 

75 
35 

60.1 
33.7 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

52 
20 

58 
32 

64 
34 

48 
32 

61 
23 

56 
32 

53 
34 

54 
26 

47 
27 

51 
30 

59 
22 

67 
22 

76 
30 

76 
48 

70 
34 

54 
36 

45 
31 

42 
32 

43 
30 

55 
25 

71 
30 

78 
36 

70 
49 

56 
38 

56 
21 

56 
30 

68 
45 

66 
34 

61 
20 

74 

31 1 

59.6 
31.1 

CLENCLIF7  2  NW 

MAX 
MIN 

48 
19 

53 
29j 

50 
32 

43 
29 

58 
24 

50 
31 

43 
32 

43 
32 

38 
30 

45 
27 

50 
29 

64 
30 

72 
39 

70 
47 

53 
37 

43 
35 

37 
28 

43 
30 

41 
31 

51 
34 

56 
39 

75 
40 

64 
43 

48 
36 

49 
21 

54 
33 

59 
44 

46 
30 

53 
27 

68       52.2 
37       32.5 

HANOVER 

MAX 
MIN 

54 

21 

53 

33' 

54 
34 

45 
38 

62 
25 

49 
33 

54 
36 

53 
30 

42 
35 

52 
34 

56 
26 

68 
28 

71 
35 

77 
49 

57 
35 

48 

37 

44 

32 

48 
35 

48 
32 

57 
33 

70 
36 

77 
42 

67 
51 

52 

41 

56 
27 

54 

35 

68 
45 

46 
36 

58 
25 

74       57.1 
35       34.5 

CEENE  1  SW 

MAX 
MIN 

60 
32 

63 

31, 

60 
37 

52 
38 

64 
23 

56 
37 

56 
36 

55 
33 

44 
35 

57 
29 

60 
24 

72 
24 

78 
34 

80 
54 

62 
44 

54 
41 

45 
33 

46 
28 

54 
34 

60 
28 

74 
31 

80 
38 

69 
46 

59 
42 

61 
26 

66 
32 

75 
52 

68 
40 

59 
20 

79       62.3 
36       34.6 

LAKEPORT  1 

MAX 

MIN 

55 
22 

601 
33; 

55 
36 

48 
32 

64 
30 

38 
32 

55 
31 

55 
30 

43 
34 

52 
33 

56 
29 

70 
28 

78 
36 

79 
47 

49 
39 

52 
37 

48 
31 

44 
34 

43 
30 

57 
36 

71 
38 

82 
40 

68 
49 

54 
41 

59 
25 

55 
36 

68 
46 

47 
39 

64 
30 

75 
36 

58.1 
34.7 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 

MIR 

93 
IB 

l^i 

54 
33 

42 
29 

62 
23 

42 
34 

54 
33 

53 
29 

41 

34 

51 
27 

54 
24 

70 
25 

76 
33 

77 
44 

n 

49 
32 

42 
31 

47 
35 

46 
33 

58 
33 

72 
32 

78 

41 

70 
45 

52 
32 

56 
26 

54 
37 

66 
45 

45 
28 

56 
22 

75 
33 

56.7 
32.0 

MANCHESTER 

MAX 

MIR 

51 
28 

53! 
34 

57 
38 

46 

38 

56 
35 

46 
39 

52 
36 

52 
36 

42 
34 

51 
34 

54 

31 

64 
30 

70 
35 

67 
SO 

!? 

53 
37 

43 

35 

47 
38 

48 
36 

55 
34 

68 
40 

72 
42 

66 
53 

54 
40 

53 
30 

60 
42 

67 
48 

50 
38 

58 
34 

71 
44 

55.9 
37.7 

See  refereDce  note*  iollowing  Station  Index. 
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Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL   1949 


Staaon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

HASSABESIC  LAKE 

MAX 

HIN 

52 
25 

56 
27 

59 
30 

58 
35 

58 
27 

62 
37 

56 
40 

56 
30 

55 
28 

56 
34 

59 
24 

66 
25 

74 
34 

74 

51 

70 
42 

57 
41 

56 
30 

45 
36 

tl 

56 
26 

73 
29 

78 
37 

80 
49 

68 
37 

58 
25 

61 
37 

67 
48 

70 
41 

60 
24 

74 
37 

62.0 
34.1 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

54 
27 

60 
27 

59 
32 

46 
36 

64 
27 

47 
38 

57 
40 

54 
32 

49 
31 

58 
33 

61 
24 

69 
24 

77 
37 

71 
43 

52 
43 

56 
41 

46 
33 

47 
33 

55 
37 

60 
28 

75 
34 

81 
40 

70 
48 

58 
40 

60 
24 

65 
36 

73 
48 

52 

41 

62 
24 

78 
31 

60.5 
34.4 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

57 
24 

51 
33 

48 
37 

42 
34 

57 
31 

40 
30 

48 
32 

49 
30 

36 
29 

48 
30 

50 
31 

64 
35 

73 
42 

73 

44 

48 
36 

47 
28 

40 
28 

41 
31 

41 
30 

52 
34 

67 
40 

75 
50 

63 
41 

49 
27 

52 
23 

53 
37 

63 
42 

42 
32 

S3 
31 

70 
38 

53.1 
33.7 

PETEHBORO  2  S 

MAX 
HIN 

29 

60 
34 

60 
37 

46 

34 

62 
30 

52 
34 

51 
35 

51 
36 

40 
32 

52 
31 

56 
31 

67 
31 

75 
42 

72 
42 

78 
49 

66 
46 

54 
42 

56 
25 

64 
33 

68 
50 

65 
38 

59 
30 

75 
37 

60.4 
36.0 

PINEEAU  NOTCH 

MAX 
MIN 

47 

19 

52 
31 

44 
32 

41 
33 

56 
28 

43 
30 

39 
30 

45 
32 

38 
29 

47 
30 

49 
26 

55 
27 

72 
32 

72 
39 

48 
31 

45 
34 

36 
26 

36 
29 

36 
28 

46 
32 

55 
35 

68 
44 

62 
42 

53 
32 

52 
20 

50 
31 

60 
41 

44 
30 

54 
30 

69 
34 

50.5 
31.2 

PLYBODTH  2  W 

MAX 
MIN 

53 
21 

56 
33 

51 
32 

47 
34 

61 
26 

50 
34 

51 
31 

52 
28 

51 
28 

50 
34 

54 
24 

67 
25 

75 
25 

76 
46 

63 
33 

50 
37 

45 
32 

46 
32 

44 
32 

50 
34 

56 
29 

69 
31 

68 
51 

68 
42 

55 
26 

57 
28 

66 
47 

50 
37 

58 
28 

74 

35 

57.1 
32.5 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

52 
17 

52 
33 

48 
30 

42 
35 

64 
26 

47 
31 

38 
31 

44 
31 

37 
30 

50 
27 

49 
25 

65 
38 

78 
40 

75 
44 

55 
28 

45 
34 

39 
29 

46' 
31 

36 
30 

46 
32 

50 
39 

73 
43 

63 
42 

47 
39 

52 
16 

58 
33 

62 
45 

53 

31 

58 
26 

69 
35 

53.1 
32.0 

SHRRT  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

55 
30 

57 
32 

58 
35 

57 
37 

62 
22 

58 
35 

56 
32 

52 
32 

48 
34 

53 
28 

58 
24 

69 
25 

76 
34 

75 
52 

71 
38 

51 
40 

44 
32 

46 
28 

48 
33 

58 
28 

73 
30 

78 
36 

73 
43 

55 
38 

58 
28 

64 
30 

69 
51 

69 
35 

58 
21 

76 
36 

60.8 
33.3 

TUCEERMAN  RAVINE 

MAX 

MIN 

35 
12 

38 
26 

35 
28 

33 
29 

45 
27 

40 
24 

29 
23 

30 
24 

26 
20 

29 
20 

32 
23 

47 
28 

58 
43 

59 
40 

46 
31 

41 
26 

27 
18 

26 
21 

33 
20 

34 

25 

41 
31 

57 
40 

49 
38 

40 
22 

37 
11 

43 
31 

45 
33 

35 
20 

41 
23 

53 
30 

39.5 
26.2 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 

UIN 

50 
20 

56 
30 

55 
34 

55 
37 

44 
25 

65 
30 

44 
36 

55 
30 

54 
33 

42 
34 

54 
24 

58 
26 

70 
31 

78 
46 

77 
33 

55 
39 

50 
34 

44 
35 

48 
33 

50 
31 

60 
30 

73 
38 

81 
48 

69 

41 

53 
24 

60 
31 

55 
41 

67 
38 

47 
22 

59 
31 

57.6 
32.8 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

52 
28 

60 
26 

60 
34 

56 
34 

64 
30 

60 
34 

60 
40 

62 
30 

54 
30 

58 
32 

62 
30 

70 
24 

76 
36 

70 
48 

70 
42 

58 
40 

50 
28 

46 
32 

56 
38 

60 
28 

76 
30 

78 
40 

74 
50 

62 
42 

58 
26 

62 
38 

72 
48 

72 
42 

64 
24 

76 
34 

63.3 
34.6 

WOUEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

54 
20 

57 
34 

54 
38 

47 
33 

61 
31 

51 
33 

52 
36 

55 
28 

46 
33 

52 
33 

56 
29. 

67 
26 

76 
34 

78 
49 

67 
38 

54 
39 

43 
32 

46 
34 

44 
32 

56 
32 

69 
31 

77 
36 

68 
50 

59 
43 

57 
22 

59 
35 

67 
47 

64 
40 

62 
26 

74 
34 

59.1 
34.3 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

56 
23 

58 
33 

56 
34 

48 
35 

63 
25 

52 
32 

52 
33 

50 
31 

40 
31 

50 
33 

53 
25 

66 
25 

75 
30 

77 
45 

61 
32 

50 
38 

43 
38 

43 
31 

43 
32 

54 
33 

63 
31 

77 
40 

68 
50 

50 
41 

54 
26 

57 
28 

65 
45 

46 
35 

57 
27 

72 
37 

56.6 
33.3 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

MAX 
MIN 

25 
15 

29 
15 

26 
20 

30 
18 

33 
16 

25 
16 

22 
15 

21 
15 

16 
-12 

18 
13 

21 
14 

32 
18 

45 
32 

44 
34 

39 
28 

34 
11 

17 
10 

21 
12 

30 
14 

23 
16 

32 
21 

44 
32 

37 
29 

29 
3 

1 

35 
20 

34 
24 

24 
11 

27 
10 

42 
23 

29.3 
16.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

46 
36 

53 
36 

50 
39 

46 
40 

53 
39 

52 
41 

54 
44 

52 
42 

47 
40 

53 
38 

S3 
39 

56 
39 

SO 
43 

66 
46 

58 
44 

52 
39 

46 
35 

46 
40 

52 
43 

54 
39 

58 
46 

58 
46 

62 
47 

58 

46 

46 
36 

55 
43 

65 
49 

56 
42 

52 

41 

57 
46 

53.5 
41.5 

ORKKNVILLE 

MAX 

MIN 

51 
35 

60 
31 

59 
33 

44 
39 

61 
35 

55 
38 

59 
41 

55 
39 

47 
34 

58 
33 

69 
36 

68 
36 

72 
40 

69 
49 

61 
45 

59 
43 

46 
31 

50 
31 

59 
38 

60 
32 

74 
40 

11 

70 
50 

62 
43 

58 
30 

62 
41 

73 
53 

56 
43 

63 
31 

77 
44 

61.1 
38.6 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

52 
35 

58 
28 

55 
30 

45 
35 

57 
31 

52 
41 

58 
42 

52 
33 

49 
32 

58 
33 

61 
29 

62 
29 

65 
35 

69 
50 

61 
45 

56 
42 

SO 
30 

47 
28 

61 
40 

61 
29 

69 
34 

68 
40 

67 
47 

63 
48 

54 
33 

57 
41 

72 
48 

58 
42 

57 
26 

68 
45 

58.7 
36.7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

HIN 

49 
34 

60 
33 

53 
37 

45 
40 

59 
39 

54 
42 

60 
42 

52 
40 

47 
36 

58 
37 

63 
36 

65 
37 

67 
41 

70 
51 

58 
47 

54 
36 

47 
35 

48 
32 

60 

41 

63 
36 

73 
44 

70 
46 

70 
49 

61 
43 

52 
33 

59 
44 

75 
51 

55 
39 

57 
38 

75 
47 

59.3 
40.2 

PROVIDENCE  WB  CITY 

MAX 

MIN 

51 
36 

60 
36 

53 
40 

47 
42 

61 
39 

55 
43 

62 
47 

56 
42 

46 
39 

61 
38 

65 
40 

69 
39 

70 
45 

71 
52 

61 
49 

59 
38 

48 
39 

52 
39 

63 
41 

63 
40 

78 
47 

69 
51 

73 
50 

64 
44 

59 
34 

63 
46 

77 
55 

57 
42 

62 
37 

75 
49 

61.7 
42.6 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

48 
29 

52 
33 

58 
37 

55 
38 

44 
28 

45 
29 

43 
34 

54 
34 

50 
36 

42 
36 

55 
26 

59 
28 

72 
31 

75 
45 

75 
40 

54 

42 

52 
33 

45 
34 

46 
31 

51 
30 

59 
34 

71 
39 

76 
50 

68 
44 

55 
29 

57 
36 

58 
39 

71 
40 

47 
24 

58 
26 

56.5 
34.5 

BLOOIIFIELD 

MAX 
MIN 

51 
19 

52 
28 

52 
30 

51 
35 

61 
22 

59 
32 

57 
32 

45 
27 

42 
32 

59 
23 

64 
22 

75 
22 

74 
42 

63 
28 

52 
38 

42 
30 

46 
21 

42 
33 

54 
35 

54 
37 

76 
41 

70 
48 

52 
39 

51 
17 

54 
28 

62 
44 

60 
31 

57 
21 

70 
34 

56.8 
30.7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

48 
21 

52 
26 

50 
36 

53 
30 

64 
26 

49 
34 

50 
37 

49 
32 

41 
33 

53 
32 

56 
31 

68 
32 

75 
48 

60 
42 

62 
33 

48 
32 

43 
33 

54 
28 

49 
32 

58 
38 

53 
46 

78 
46 

67 
48 

48 
32 

52 
24 

52 
38 

63 
44 

48 
33 

55 
26 

72 
42 

55.7 
34.5 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

52 
20 

55 
27 

55 
31 

49 
38 

60 
22 

55 
32 

54 
34 

51 
30 

43 
32 

53 
30 

57 
23 

68 
26 

76 
29 

69 
48 

66 
31 

52 
36 

43 

31 

45 
33 

47 
32 

58 
30 

71 
30 

78 
37 

69 
46 

54 
41 

55 
21 

56 
28 

65 
47 

66 
33 

56 
22 

73 
31 

58.4 
31.7 

CHELSEA  2  S 

MAX 

HIN 

50 
18 

52 
25 

55 
29 

48 
35 

62 
20 

48 
32 

51 
34 

51 
26 

38 
32 

50 
28 

55 
22 

67 
23 

75 
28 

72 
47 

54 
30 

46 
32 

42 
31 

45 
32 

46 
32 

57 
31 

68 
37 

78 

41 

65 
45 

48 
38 

56 
19 

55 
27 

65 
44 

45 
33 

56 
30 

73 
30 

55.8 
31.0 

CORNWALL  3  SW 

MAX 
MIN 

48 
27 

54 
35 

52 
32 

48 
25 

64 
28 

57 
32 

56 
36 

55 
34 

47 
34 

53 
33 

58 
32 

67 
35 

74 
46 

67 
46 

66 
37 

53 
37 

43 
31 

52 
35 

48 
32 

61 
38 

67 
46 

77 
49 

72 
48 

57 
43 

54 
26 

u 

67 
45 

55 
32 

55 
32 

73 
42 

58.5 
36.2 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

51 
23 

56 
20 

59 
26 

50 
36 

63 
20 

46 
33 

53 
33 

51 
32 

38 
33 

55 
27 

59 
24 

68 
24 

77 
34 

69 

SO 

59 
33 

49 
34 

43 
30 

45 
32 

44 
32 

60 
37 

70 
44 

67 
37 

64 

45 

55 
38 

60 
21 

65 
40 

68 
49 

51 
32 

54 
20 

74 
34 

57.4 
32.4 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

43 
18 

48 
29 

50 
31 

50 
37 

43 
22 

59 
30 

45 
35 

46 
25 

46 
30 

37 
28 

48 
26 

53 
25 

68 
35 

74 
36 

70 
31 

56 
41 

45 
32 

41 
28 

45 
33 

43 
34 

53 
39 

54 
41 

76 
46 

64 
42 

46 
22 

51 
30 

51 
39 

63 
33 

42 
22 

56 
41 

52.2 
32.0 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

56 
18 

61 
26 

56 
32 

51 
30 

64 

21 

48 
36 

46 
31 

48 
28 

40 
32 

51 
26 

57 
27 

67 
26 

78 
38 

66 
37 

61 
29 

51 
30 

43 

31 

52 
24 

46 
33 

54 
35 

51 
41 

80 
44 

66 
46 

51 
41 

50 
21 

54 
36 

65 
44 

48 
31 

55 
21 

71 
41 

56.2 
31.9 

LEHINGTON  1  W 

MAX 
MIN 

45 
16 

48 
27 

50 
30 

43 
29 

60 
20 

43 
32 

42 
32 

43 
30 

36 
31 

45 
27 

46 
27 

63 
23 

74 
27 

67 
34 

61 
25 

46 
31 

41 
29 

44 
22 

40 
31 

51 
34 

53 
39 

75 
44 

65 
43 

46 
30 

49 
15 

53 
29 

59 
40 

43 
30 

55 
19 

68 
36 

51.8 
29.4 

MIDDLESEX 

MAX 

Mm 

19 

24 

29 

35 

23 

33 

34 

52 
29 

49 
33 

.38 
33 

50 
24 

59 
25 

68 
31 

75 
46 

63 
32 

56 
38 

47 
32 

42 
27 

46 
32 

46 
33 

56 
39 

55 
39 

77 
48 

67 
44 

47 
20 

54 
30 

54 
38 

64 
34 

45 
23 

57 
33 

55.1 
32.0 

MONTPELIER 

MAX 

MIN 

48 
20 

50 
26 

53 
29 

47 
35 

61 
24 

46 
31 

48 
32 

46 
29 

35 
29 

47 

30 

52 
28 

65 
26 

75 
41 

64 
38 

51 
32 

45 
29 

38 

28 

43 
30 

43 
31 

54 
34 

54 
44 

76 
41 

64 
44 

47 
28 

53 
23 

55 
36 

62 
40 

42 
31 

56 
25 

71 
36 

53.0 
31.7 

NEWPORT 

MAX 
HIN 

48 
19 

52 
26 

53 
31 

47 
30 

62 
24 

46 
31 

42 
31 

45 
30 

39 
30 

48 
29 

53 
27 

66 
31 

78 
40 

58 
35 

61 
29 

45 
30 

42 
27 

49 
23 

45 
32 

54 
33 

53 
43 

76 
44 

66 
44 

47 
27 

51 
22 

53 
36 

62 
39 

45 
29 

57 
25 

70 
41 

53.8 
31.3 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

47 
19 

50 
23 

50 
28 

48 
35 

60 
24 

56 
32 

49 
34 

50 
29 

42 
32 

48 
33 

53 
24 

65 
27 

74 
35 

69 
48 

60 
31 

46 
38 

40 
31 

45 
31 

46 
32 

56 
34 

62 
46 

75 
41 

68 
41 

50 
42 

53 
20 

55 
32 

62 
45 

46 
33 

56 
24 

71 
34 

55.1 
32.6 

RUTLAND  1  SE 

MAX 
MIN 

49 
20 

54 
29 

55 
33 

49 

36 

62 
24 

57 
34 

53 
35 

52 
32 

44 
35 

52 
31 

57 
27 

66 
30 

77 
37 

69 
49 

59 
35 

49 
38 

44 
30 

48 
35 

47 
33 

59 
39 

71 
44 

78 
44 

70 
48 

54 
43 

53 
23 

57 
35 

67 
42 

52 
32 

55 
24 

72 
37 

57.7 
34.3 

SAINT  ALBANS 

MAX 

MIN 

46 
23 

52 
30 

46 
30 

52 
30 

63 
35 

57 
35 

46 
34 

47 
35 

42 
32 

50 
31 

54 
37 

68 
41 

77 
51 

69 
41 

63 
36 

52 
34 

43 
31 

52 
33 

46 
34 

54 
36 

52 
46 

79 
46 

73 

48 

51 
42 

49 

25 

52 
42 

61 
43 

47 
32 

53 
32 

68 
44 

55.5 
36.3 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 

MIN 

50 
21 

51 
32 

54 
32 

52 
39 

62 
24 

59 
33 

52 
35 

48 
26 

45 
33 

49 

30 

52 

26 

65 
26 

74 
30 

72 
42 

63 
32 

51 
39 

42 
32 

46 
26 

46 
34 

55 
36 

54 
40 

77 
41 

80 
51 

57 
40 

53 
22 

52 
21 

62 
45 

60 
33 

59 
24 

72 
40 

57.1 
32.8 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

44 
26 

49 
21 

50 
29 

54 
32 

47 

18 

57 
29 

35 

27 

46 
27 

44 
26 

37 
26 

47 
24 

51 
20 

63 
28 

72 
42 

67 
30 

52 
32 

43 
28 

36 
28 

38 
29 

36 
28 

50 
30 

65 
32 

72 
39 

59 
36 

48 
20 

52 
24 

64 
35 

62 
31 

41 
21 

50 
29 

51.0 
28.2 

WEST  BURKE 

MAX 
HIN 

42 
19 

49 
19 

48 
38 

52 
36 

47 
22 

52 
23 

45 
34 

44 
29 

47 
29 

36 
33 

47 
26 

50 
26 

54 
36 

66 
27 

71 
33 

66 
33 

62 
33 

44 
34 

42 
26 

48 
28 

43 
34 

52 
40 

71 
42 

65 
44 

45 
20 

52 
22 

54 
34 

61 
32 

47 
25 

46 
26 

51.6 
30.1 

WILDER  1  E 

MAX 

MIN 

46 
17 

SO 
28 

43 
31 

52 
35 

40 
22 

60 
30 

38 
32 

52 
26 

50 
30 

39 
31 

52 
22 

54 
23 

66 
28 

76 
44 

72 
31 

50 
38 

46 
30 

39 
32 

42 
30 

46 
30 

55 
28 

70 
37 

76 
46 

68 
38 

50 
23 

58 
28 

54 
39 

67 
34 

42 
20 

60 
30 

53.8 
30.4 

WOODSTOCK 

MAX 

HIN 

52 
20 

54 
28 

53 
30 

50 
36 

57 
32 

62 
22 

54 
33 

52 
2S 

'  47 
34 

54 
29 

72 
23 

68 
26 

77 
30 

75 
47 

56 
32 

50 
37 

42 
31 

46 
33 

49 
31 

58 
31 

71 
31 

78 
39 

69 
47 

57 
41 

58 
21 

55 
30 

68 
45 

55 
35 

57 
22 

76 
32 

59.1 
31.9 

See  reference  aolea  lollowing  Station  lodex. 
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STATION  INDEX 


Station 


OOiraiCTICVT 

AiraoMiA 

BAOBTILLI 

ULTIC 

UUaUMSTKD 

BjUDGXPorr 

SBIDCKPOin-   VB   AIU 

SaiSTOL 

BOLLS  B«10CI   DAM 

BURLmCTOII 

CA>DLnOOO  UAXB 

oocsAPOirarr  rtsr  ibucsit 

COLLI MS VILLI 
CUAM   HILL 
DAMBUKT 

OAVSOK   LAO 

UST   HAm 

BASTOII   LAO    KBSBIVOIS 

PALLS   TILLAGE 

ORE  cm  I C8 


County       g* 


)0120  new  HATEJI 
0327  LITCHTIKLO 
02S1  NIW  LOKDON 
0299  LITCHFIELD 
0634    HARTPOUI 

OSOl    FAIRFIELD 
0ftO6    FAIRFIELD 
0»3O   BARTFORD 
0961    LITCHFIELD 
0973   HARTFORD 

1093  FAIRFIELD 

1488  MIDDLESEX 

1S36  HARTFORD 

1715  LITCHFIELD 

1762  FAIRFIELD 

1798  NEV  HATEN 
(2169  HEl  HAVSM 
2288   FAIRFIELD 

26S8  LITCHFIELD 
3137   FAIRFIELD 


GIKntHI  3307   RE*   LONDON 

HARTFORD  3446   HARTFORD 

HARTFORD   VB   AIRPORT  3451    HARTFORD 

HCHLOCES    RESERTOIR  3583   EXFISLD 

Jivrrr  city  3S57  ktr  londom 


LAO  KONONOC 

LAUREL  RESERTOIR 

HARCHESTIR 

HIAO  POND  RESERTOIR 

■  IlffiLETOn 


3989  ITEV  LOKDON 

■4096  FAIRFIELD 

■4443  HARTFORD 

4599  FAIRFIELD 

4767  MIDDLESEX 


■ILFORD  4790  KEM   HAVBM 
HOBAVK  FOREST  RAKER  ST  4933  LITCHFIELD 

MOOOCS  RESERVOIR  5018  MIDDLESEX 

MVrr  CARHEL  >5077  REV  HAVEN 

RATCHADC  FOREST  RANGER  (SI25  ■IFTDBAU 

HIV  HARTTORD  5262  LITCHFIELD 

lfl«  HATBN  VB  AIRPORT  5273  NEV  HAVEN 

HniMCTOli  5285  HARTFORD 

n*  LONDON  5309  NEV  LONDON 

2  MI  SV  5445  LITCHFIELD 


MORTB  BRANFORD  5510  NEV  HAVEN 

MORTH  GUILFORD  5641  NEV  HAVEN 

aOSTB  STAMFORD  RESERVOIR5772  FAIRFIELD 

BORBALX  5892  FAIRFIELD 

RORIICU  3  MI  ESE         S904  NEV  LONDON 

PACBADG  ST  FRST  3  MI  MS  6131  NEV  LONDON 
PBOPLES  FRST  RANGER  STA  6239  LITCHFIELD 
PB06PECT  6597  REV  HATEN 

PVTNAM  6645  VINDHAM 

POTRAM  HEIGHTS  6650  VINDHAM 


PVniAH  LAKE 
BOCXTILLE 
BOCXBOOD  LIRE 
BOCgT  RIVER  SAM 
BUVND  POND 


6655  FAIRFIELD 
6942  TOLLAND 
69M  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 


SALISBORT  7109  LITCHFIELD 

8A0CATDCK  RESERTOIR  7157  FAIRFIELD 

8Bn,T0H  7361  FAIRFIELD 

8HEPAUG  DAM  7373  LITCHFIELD 

SHimU  HKADOV  RES  7432  HARTFORD 


7946  TOLLAND 
8065  FAIRFIELD 
8138  TOLLAND 
8364  HARTFORD 
6436  LITCHFIELD 

8441  LITCHFIELD 

8488  FAIRFIELD 

8835  LITCHFIELD 

8859  LITCHFIELD 

8906  NET  HAVEN 

8911  NEV  HATEN 
9O07  NEV  HATER 
9067  MIDDLESEX 
9162  HARTFORD 
9174  HARTFORD 

9508  HARTFORD 
9544  REV  HATEN 
9568  LITCHFIELD 
9S92  VIHDHAM 
9759  NEV  HATER 


0275  KENNEBEC 
03 SO  PENOBSCOT 
0371  HANCOCK 
0480  WALDO 
0571  OXFORD 

0814  SOMERSET 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
2426  VASHINCTON 


KUT  SAWCRRTILLR  2  MI  E  2442  PISCATAQUIS 
BAST  VIHTHROP  2539  KENNEBEC 

WXSIORTH  26  20  HANCOCK 

lOSTIS  2700  FRANKLIN 

riBBINGTON  2765  FRANKLIN 


TORRINGTON  2 

TRAPS  FALLS  RESERTOIR 

BARREN 

BASaiNCTON 
■ATRRBURY 

VATSRSURY  CITY  HALL 
BBPARAOC  RESERTOIR 
VBSTBROOC 
WIST  HARTFORD 
BIST  HARTLAND 

BBIGTILLE  RESERTOIR 
HIITXET  LAKE 
BlCVAlt  RESERVOIR 
VILLIBARTIC 
•OLCOrr  RESERTOIR 

VIHCSOR  LOCKS  BRADLEY  1 


A0C08TA  AIRPORT 


•US81IA  DAM 
CABI8O0  VB  AIRPORT 
CLATTOH  LAO 
COBIBHA 
lASTPOBT  VR  CITY 


POKT  FAIRFIELD 
rORT  aWT   1  HI  E 
PORT  ONT 
GARDINER 
CILRAD 

GRAND  LAO  STREAM 
GUKRTILLE 
aiRAB 

MOLTOR  AIRPORT 
1  MI  NE 


tiCOUM   1   HI    in 


UBISTOII 
UCBIAS 
UDISOB 

■1U>LB   DAM 
■ILLIBOCKRT 
ULLIHOCKET   AIRPORT 
IILLIROCOT   DAM 
■ILO 

■ILTOR 


woaen  ardovsr 

MBTB   BRIDCTON 
am  TOVN 

cut  TORN   AIRPORT 

oran 
PonuiD 

KBTLAMD  IS  AIRPORT 
PRBTISS 


&\  3 


7,41  20 
5  41  SO 

Il7  41  37 
S'41  56 

,  5i41  50 

4  41  12 

4  ,41  10 

5  141  42 


5  41  48 
7  41  52 
7  41  23 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 

72  44 

73  12 
73  08 

72  58 

73  29 

72  58 

73  28 
72  31 

72  56 

73  20  ■ 

73  28  [ 


4  41  22  72  59  I 

:  4  |41  17  72  52  1 

4I41  14  I  73  15 

I  7  41  57  I  73  32  I 

,  4  41  OS  ,  73  42  I 


Obser- 
vation 
time 


HID 


72  02 
72  42 

72  39 

73  18 

71  54 

72  II 

73  33 

72  29 

73  31 


17  41  21  I 
5  41  46 
5  41  44 


5  41  46 

4  41  12 

5  41  33 


'  5  41  30 

4  41  24 

17  l41  S3 

4  41  53 

4  41  16 

5  41  42 
4  41  20 
7  41  58 


4  41  20  72  46  , 

4  41    23  72  43 

4  41  07  73  32 

4  41  08  I  73  26  : 

4  41  33  I  72  01 


72  43 

369 

73  05 

30 

73  18 

1440 

72  26 

380 

72  55 

200 

72  05 

400 

72  57 

380 

Observer 


ANSONIA  VATRR  CO 
RATER  BUR  HARTFORD 

BALTIC  MILLS  CO 
VATER  BUR  HARTFORD 
ENC  DEPT  HARTFORD 


Retex 

to 
tables 


8P   MRS    H   G   HELIA 
MID   tl   S   WEATHER   BUREAU 
8A    BRISTOL  WATER  CO 
7A    CONN    LIGHT    k   POWER 
8A  :«ATER   BUR   HARTFORD 

MID   CONN    LIGHT   A   POWER 
8A  |ST    FORESTER    HARTFORI 
8A  lEDVIN    R   WILDER 
5P   T   S   COLD 
SS  ^JOSEPH   L   SIHKO   JR 

8A  InEV    HAVEN    VATER    CO 
8A  iNEV    HATEN    VATER    CO 
7P   BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
8A   CONN   POVER   CO 
7A  {CHARLES   E   HOHR 

I 
IID    VATER    fc    ELEC    DEPT 
IID   ENG   DEPT   HARTFORD 
MID   U   S   WEATHER   BUREAU 
7P   BRIDGEPORT    HTDARULI 
ID    JEVETT    CITY    VATER    CC 

8A    NEW    LONDON    WTR    WORK 
8A   STAHFORO   WATER   CO 
8A    MANCHESTER    WTR    DEPT 
8A    STAMFORD   WATER    CO 
12N   KORNEL   BAILEY 


8A   NEW   HAVEN   VATER   CO 
8A   ST   FORESTER   HARTFORE 
HID  'frank   P  O'NEILL 
HID   12H  'B   W   UAC   FARLAHD 

8A  1st   FORESTER   aARTFORE 


17   41  35  i 

5  41  56  I 

7  41  30  I 

17  41  54  I 

17  41  54  I 


71  51 
73   00  I 

72  57  I 
71  56  I 
71    52 


4  41  OS  73   38 

5  41  52  72  26 
4  41  06  73  38 
7  41  35  73  26 
4  41  18 

7   41  59 


7  ^4l  19  ' 

7  41  43  ; 

4  41  39  I 

I 

17  41  58  ' 

6  41  23 
17  41  49 

5  42  00 

7  41  48 

7   41  48 


IVATER  BUR  HARTFORD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ENC  DEPT  HARTFORD 
,DEPT  PUBLIC  WORKS 
,NORMAN    E    SMITH 


73  32 
73  27 

785 
1015 

73  21 

295 

73  05 

65 

73  18 

72  49 

372 

72  18 

73  10 

72  15 

640 

72  36 

100 

7  41  44 

7  Al  36 

4  41  33 

4   41  34 

4  41  18 

4  41  18 


41  20 
41  40 
41   43 


41    37  I   72   56 


73   07 

73  08  '■ 
73  09 
73  20  I 
73  19 
73   02  I 

73  02 
73  02 
72  26 
72  47 
72    58 

72    57 

72  55 

73  08 


8A  iNEV    HAVEN   WATER   CO 
8A  iNEV   HAVEN   VATER   CO 
8A    STAMFORD    VATER    CO 
6P   L   H   COHSTOCE 
7P   CHARLES   K   CHART 

5P   A   G   ABBOTT 
8A   ST   FORESTER   HARTFORE 
BA   KEV   HAVEN  VATER   CO 
9P   ALPH0N5E    BONNER 
HID  IVHITHAN    DANIELSON 

8A   GREENVICH   VATER  CO 
[ID    ROCKVILLE    WTR    ft   AQUE 
8A    GREENWICH    WATER   CO 
7A   CONN   LIGHT   ft   POVER 
3P   R   E   MARTIN 

5P  iHAROLD   MYERS 
7P  IBRIDCEPORT    HYDRAULIC 
8A   BIRMINCHAU   WATER   CO 
ID  JBUR   EKG   WATERBURY 
8A  ntTR   COM   NEW   BRITAIN 

8A  ICOHN   LIGHT  ft   POWER 
7A  'conn   LIGHT   ft   POVER 
ID  AGR    EXP    STATION 
8A   conn   LIGHT   ft   POVER 
^ID    TORRINGTON    VTR    CO 


6P      6P  MARY   C   OLIV 


ICLOSED   2/1/49 


HID   BUR    ENC  VATERBUHY 

I    8A    NEV    HAVEN    VATER   CO 

?  1    4P    JAHES    RINTOUL 

1   8A  [WATER   BUR   HARTFORD 

8A  WATER   BUR   HARTFORD 

I  8A  VTR  COM  HEW  BRITAIN 
I  8A  piEV  BAVEH  WATER  CO 
{l2N  TTATERBURY  VATER  CO 
I  7A  CONN  LIGHT  ft  POVER 
,   8A  TTR  COU   NEV   BRITAIN 

■ID  Lid  .CIVIL   AERO  ADM 
I  8A  {VAl 


9  44  19 
11  44  48 
4  44  23 
4  44  24 
1   44    25 

I 
9  [45  40 
15  46  52 
15  46  37 
11  44  55 
4   44    54 

11   45    10 


69   48  I  354 

68   48  I  61 

68  12  I  30 

69  00  ,  20 

70  48  640 


2868  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
2883  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110   OXFORD 

3261   VASHINCTOR 
3353   PISCATAQUIS 
3800   CUMBERLAND 
3892   AROOSTOOK 
3897    AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4183   VA3BINCT0* 
4566  ANDBOSCOCCIN 
4878  VASaiNCTOR 
4927   SOMBRSKT 

5261   OXFORD 
5304   PENOBSCOT 
5309   PENOBSCOT 

5314   PISCATAQUIS 
5347   PISCATAQUIS 

5357   OXFORD 
5460   SOMERSET 

580:)   OXFORD 
5875  CUMBERLAND 
6420   PENOBSCOT 

6425  PENOBSCOT 
6430  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
£927   PENOBSCOT 


9  44  40 

15  ^6  46 

15  47  15  ! 

15  47  15  ; 

9  44  15  ! 

1   44  24 

14  45  11 

9  45  27 

13   43  51 

15  46  07 
15  46  08  ) 

9  45  38 

4   44  39 

1    44  06 

4    44  43 

9  44  48 

1  44  45 

11  45  39 

11  45  40 

II  46  17 

11  45  17 


1 


27 


11  44  57  ; 

11  44  52 
4  43  39  : 
4  43  39 ' 

tl  45  29 


69  50 

68  01 

69  32 
69  16 

66  59 

69  20 

69  54 
68  26 

70  29 

70  09 

67  52  I 

68  36  I 
68  36 


67  48 

69  36 

70  46 
67  47 

67  50 

70  16 
67  39 
70  10 

67  28 

69  54 

70  58  , 

68  42 
68  42 

68  46 

69  01 

70  39 

69  43 

70  47 
70  43 
68  39 

68  40 
68  42 

70  15 ; 


iVALTER  JOHNSfm 


I 

HID  CIVIL   AERO  ADM 
3P  BANGOR   HTDRO-ELEC  CC 
5P  ACADIA   NATL   PARK 
8P  U    L   RAUSDELL 

HID  IrUHFORD   FLS   PVR   CO 


7A  iVALTER  THURSTON 
628  ^ID   HID  ^   S   WEATHER   BUREAU 
jHID  ABBIE   H   PACQUET 
4P    R    AMSDEN 
75    MID  ^ID   U   S   VEATHER   BUREAU 

400  I   5P  ;   5P  E    L   HOVARD 

173  !   4P  !   4P  AUGUSTA   WATER  DI3T 

24  11  IP  BANGOR   nYDRO-ELEC  CO 

160  '        ,aiID  DONALD   A   CHICK 
420  I   6P      6P  C   S    PREBLE 

450  6P  C   W   NOHSVORTHY 

530  I   SP      5P  G   E   BUCHANAN 
500  j  JIID  GEORGE   V   CYR 

139      SS  I   SS   SAMUEL   D   30ULE 
710  I   7P   RUMPORD   FLS   PVR   CO 

!  HID  STATE   FISH   HATCHERY 

061  HID  jHID  B   C   3AVYER 
375  '  6P   CENTRAL   HAINX   POVER 

459  HID  HID  CIVIL  AERO   ADM 
410      6P  '   6P  VILLIAH   CVMHING 


1180  6P 

185  1   7A  7A 

182  HID  9P 

32  I          I  8A 

257      6P  ,  6P 

1500  I          '  7P 

388  I   5P  8A 
405  HID  ImID 


68    10  '      622      7P 


P   M   TRIPP 

irvin  c  mason 
union  vater  pvr  co 
bangor  kydro-elec  cc 
great  northn  paper 

Junior  water  pwr  co 
igreat  northn  paper 
icivil  aero  adm 
7A  '"HviN  urrriL 

8A  IhAINE    PUBLIC   SERV   « 

IID  |rUKF0SD    FLS    PVR   CO 

7A   R   LA   MONTACNE 
IID   RUXFORD  FU   PVR  CO 

7P  C   L   CHADBOURNE 

5P  T   V   CLARK 

MID  CIVIL  AERO  ADM 
4P  IPHTS  DPT  U  OF  MAINE 
8A  U  8  WEATHER  BUREAU 

HID  [U  S  WEATHER  BUREAU 
A  ATSRILL 


3  4 
2  3 
2  3    1 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1949 


Static 


PRESQUE  ISLE 
RIPOGENIJS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  Ml  V 
ROXBURY 

RUMPORD  3  MI  SV 
RUHFORD  1  MI  SSE 
SKOVHEGAM 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 

SQUA  PAN  DAK 
JAY  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 

VANCEBORO 

VINSLOV 
WOODLAND 


MASSACHUSETTS 


ADAMS 

AMHERST 

ARLINGTON 

ASKBURRHAM 

ASHLAKD 

ATHOL 
BEECHWOOD 

BELCHERTOVN 
BILLERICA 
BIRCH   HIU 


DAM 


BLUE   HILL 

BOSTON   VB   AIRPORT 

BOTLSTON 

BROCKTON 

CAHBRIDCE 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT    HILL 
CLINTON 
COHASSET 


CONCORD 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  HI  NE 

FITCHBURG 
F RAM INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 

HARDWICK 
HARVARD  FOREST 
HATTHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 

HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANNIS  1  MI  E 
IPSWICH 

JEFFERSON 

KHIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 
HENDON  AIRPORT 

IDDLEBORO 
HIDDLETON 
MILFORD 

I LL8URY 
MONTAGUE  CITY 
NANTUCKET  VB  AIRPORT 
NEV  BEDFORD 
NEWBURYPORT 

KEV  SALEH 

NORTHBRIDGE 
NORTH  TRURO 
PELRAH 

PEHBROO 

PERU 

PETERSHAM 
PITTSFIELD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLA INFIELD 
PLTHOUTH 
PRINCETON 
QUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  HI  ESE 

SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
80UTHB RIDGE 

SOUTH  ECREHONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 
STATE  FARM 

STERLING 
STERLING  3  MI  NV 
STOCKBRIDGE 
SVAHPSCOTT 


TURNERS  FALLS 
VALPOLE 
WARE  1 
WARE  2 
WASHINGTON 


VEST  BRIMFIELD 
WEST  CDMMIHGTON 
WE5TFIELD 
VESTFIELD  2  MI  NE 

WESTON  2  HI  KW 
WEST  OTIS 
WESTOVEH  FIELD 
WEST  RUTLAND 
W I NCHENDON 


NEV  RAHPSHIRZ 

ALKXANDRIA 
BATH  2  Ml  8SV 
BEACH  HILL 
BERLIN 


County 


AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KMOX 
OXFORD 


7325  OXFORD 
7330  OXFORD 
7827  SOMERSET 
7940  OXFORD 
8301  HANCOCK 


AROOSTOOK 


3931  VORCESTER 

3985  HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

105  ESSEX 

j  4313J  UIDDLESEX 

44491  BRISTOL 
. 4667  WORCESTER 
'4711  PLYMOUTH 

4744i ESSEX 

4760; WORCESTER 

i  4771,  WORCESTER 
4903' FRANKLIN 
5159  NANTUCKET 
5246  BRISTOL 
5285  ESSEX 


FRANKLIN 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 
BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 
VORCESTER 
HAHPSHIRE 
ESSEX 


7124  ESSEX 
7190  BARNSTABLE 
7293' BRISTOL 
7370'  FRANKLIN 
' 7627  VORCESTER 

' 7692  BERKSHIRE 

I H030  MIDDLESEX 

I  8046  1 

'  8051 

I  8101  PLYMOUTH 

8154  WORCESTER 
8159  STERLING 
8181  BERKSHIRE 
6301  ESSEX 
8367  BRISTOL 

8580  FRANKLIN 
8755  NORFOLK 
8793  HAMPSHIRE 
8798  HAMPSHIRE 

8B42:  BERKSHIRE 


8918  1 

9093  HAMPDEN 

913&  nAHPSniRE 

9191  HAMPDEN 

>  9196  ItAMPDEN 

I  9360  MIDDLESEX 

I  9371  BERKSHIRE 

9382  HAMPDEN 

9442  WORCESTER 

I  9770  WORCESTER 


' 0038  GRAFTON 
I  0496  GRAFTON 
I  0527  BELKNAP 
08  90'  COOS 


«   "O     .P 


■  Obser- 
vation 

'  time 


Observer 


tables 


OXFORD 

SOMERSET 

OXFORD 

WASHINGTON 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
HIDDLESEX 
WORCESTER 
HIDDLESEX 

WORCESTER 

NORFOLK 

HAHPSHIRE 

HIDDLESEX 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

MIDDLESEX 

CONNECTICUT 

HAHPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

HIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

HIDDLESEX 

WORCESTER 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 


15  46  39 
II  45  53. 
4  44  06 
4  |44  06; 
1  44  40 

1  44  31 

1  |44  33 

9 '44  46 

1  !44  36 

4:44  16 

15  Ue  32 
1  ,44  30 
j  4  44  02 
9I45  20 
1 ,44  52 

14  45  34' 
9  44  33, 
14  45  09, 


8  42  39 
5  42  24 
4  42  25 
10  I  42  39 
,  4. 42  18 


68  00! 

69  IS 
69  07  I 

69  08  I 

70  36  I 

70  34  ' 
70  33 

69  43 

70  44 
68  19 

68  20 
70  52 
70  59 

69  58 

70  52;: 

67  26 
69  38 
67  24 


73  06 

72  32 

71  11 

71  53, 

71  28  I 


HIDlMID 

KID  HID 

HID 

HID 

MID 

7A 


42  35  72  13  1000 
42  13  70  49  40 
42  171  72  21 


42  38!  72  07   840 

4  42  13l  71  07| 

42  22!  71  02 

jlO  42  22  71  43 

4  42  05  71  01 

42  23'  71  07 


139  '  7P   7P 


'  MAINE  EXP  STATION 
,  GREAT  NORTHN  PAPER 
■  OLIVER  W  HOLMES 
I  CENTRAL  MAINE  PWR 
I  MARSHALL  E  REED 

EVALINE  A  WARREN 
RUHFORD  FLS  PWR  CO 
CENTRAL  MAINE  PI 
RUMFORD  FLS  PWR  CO 
U  S  COAST  GUARD 

U  C  STEVENS 
ROLAND  FLEET 
PUBLIC  SERVICE  O 
GLADYS  M  DURCIN 
UNION  VATER  PVR  CO 

'  SETH  A  GOOD 
HOLL ' WORTH/WH 1 TNEY 
ST  CROIX  PAPER  1 


MEW  ENGLAND  PWR  CO 
>   MASS  AGR  EXP  STA 
'  JOHN  F  NICHOLS 

H  C  STEVART 
.  METRO  WATER  WORKS 

STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  01 ST  WTR  COMM 
GEORGE  S  FLINT 
L  P  VIGNEAULT 


'   7P  BLUE  HILL  OBI 

I  HID  U  S  WEATHER  BUREAU 

AR  MRS  LORING  H  REED 
'   4P  CITY  ENCINtEfl 
HID  BLUE  HILL  OBSERV'Tl 


TY  ; 


5  42  17  72  59   600 

5!42  23  72  51  1360 

4I42  20  71  12   124    4P   7A 

10  42  24  71  41   398    AR 

4  42  16  70  50    80  |  7A 


42  23:  72  04 

42  27|  71  22 

41  46  70  40 

41  23I  70  31 

41  431  71  08 


661 


8A 


190   lOP  MID 


10  42  34 j 
10  42  17i 

4  42  06' 

5  42  351 
10  I  42  36l 


71  46.  402 
71  25  1  172 
71  241  320 
71  5911110 
71  35'  325 


S|42  20  72  12   950 

5  42  32  72  11  1242 

4  41  37  70  32    70 
10  42  46.  71  02    60 

5  42  40  72  49  1450 

5  42  13  72  36    90 

5  42  41  72  58   800 

5  42  29|  72  00' 1030 

4  41  39!  70  16    25 

4  42  401  70  53 1   30  ' 


I  10  42  22  71  54l 

'  5(42  17  72  52 

'  4'42  19'  71  23 

I  10  42  42  71  10 

I  10' 42  38  71  19 

4  42  03  71  12 

4  42  06  71  34 

4  41  54  70  54 


820 


71  31   275 

71  45 

72  34 
70  04 
70  56 
70  55, 


97  '  SS   8A 


20 


5  42  28' 
4  42  18 
4  42  06 

4  42  02 

5  42  24 


72  20  I 
71  13 

71  40 
70  04 

72  24  1150 


300 


8A 


4  42  01  70  49    65 

5  42  27  73  04  1700 
5: 42  32  72  12  1080 
7  42  27  73  15  1037  ;  I2N  12N 
7  42  26'  73  17  1153   HID  HID 


42  31j 

41  59' 

42  27! 
42  22i 
42  39 


72  5S: 1650 

70  42 i   21 

71  52: 1050 

72  17   560 


8A 


4  42  32;  70  52 
4141  46i  70  30 
4| 41  501  71  07i 

5  42  36  72  44 
17  41  03'  72  04 


MID 
'  6A   8A 


7'  42  10: 
4.  42  25 

5;  42  06 


4 

41  57 

10 

42  27 

10 

42  28 

7 

42  17 

4 

42  28 

4 

41  54 

5 

42  36 

73  25   750 


72  35 
72  36; 
70  57' 


71  49' 
71  48' 
73  19; 

70  54 

71  09 


120  ,  8A   8A 


850    9P'  9P 


51  42  17 
5  42  16| 
51  42  22 


5!  42  29 

5:  42  06. 

5  42  09! 

4  42  23 

5  42  II 
5  42  12' 
5  42  22 
5  42  42 

4  42  16 


71  53   450 

72  16  425 
72  58  1205 
72  42   251 

72  43   263  ' 

71  19'  224  ! 

73  05  1400  , 

72  32   242  | 

71  59   900 

72  05   960 


STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  WATER  WORKS 
METRO  WATER  WORKS 
OSCAR  JOHNSON 

METRO  DIST  WTR  COMl 
FRED  A  TOWER 
G  B  ROUNSVILLE 
ELIZABETH  B  HOUGH 
RICHARD  C  BRIGKAM 

DEPT  PUBLIC  WORKS 
,  METRO  WATER  WORKS 
,  STATE  DEPT  HEALTH 
,  STATE  DEPT  HEALTH 
DEPT  HEALTH 

DEPT  HEALTH 
I  DIR  IMRVARD  FOREST 
,  STATE  DEPT  HEALTH 
'  EARL  F  SMITH 
,  STATE  DEPT  HEALTH 

'  LADD 
NEW  ENGLAND  PVR  CO 
STATE  DEPT  HEALTH 
WARREN  SPERL 
STATE  DEPT  HEALTH 

HETRO  WATER  WORKS 
FLOYD  K  ANDERSON 
METRO  WATER  WORKS 
ESSEX  COMPANY 
PROPS  LOCKSftCANALS 

STATE  DEPT  HEALTH 
ALBERT  POULIOT 
STATE  DEPT  HEALTH 
WILLIAM  R  HOELZEL 
STATE  DEPT  HEALTH 

NEW  ENGLAM)  PWR  CO 
GEORGE  H  LOBLEY 
U  5  WEATHER  BUREAU 
CITY  ENGINEER 
STATE  DEPT  HEALTH 

METRO  DIST  WTH  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
U  S  COAST  GUARD 
METRO  DIST  WTR  COMM 

STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
HARVARD  FOREST 
CITY  ENGINEER 
U  S  WEATHER  BUREAU 

STATE  DEPT  HEALTH 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO  : 
METRO  WATER  WORKS 
METRO  WATER  WORKS 
REV  R  H  BARKER 

U  S  COAST  GUARD 
W  A  WINSOH 
BRISTOL  CO  AGR  SCHL 
NEV  ENGLAND  PVR  CO 
STATE  DEPT  HEALTH 

STATE  DEPT  HEALTH 
HETRO  WATER  WORKS 
ROBERT  A  PRICE 
ROBERT  A  PINE 
JAHES  E  WARREN 

HETRO  WATER  WORKS 
NUNCIO  LANCIANI 
NESBIT  K  BANGS 
WESTON  K  LEWIS 
WATER  WORKS 

W  MASS  ELEC  CO 
PAROR  N  CHICK 
J  W  RJEILLY 
STATE  DEPT  HEALTH 
MRS  A  W  JOHNSON 

STATE  DEPT  HEALTH 
INA  E  LAMB 
NORMAN  THURSTON 
STATE  DEPT  HEALTH 
CIVIL  AERO  ADM 


HID  KID  ( 

j  6P{  6F  C 


10  43  39  71  53  1371 

5  44  09  72  00   510 

10'  43  39  71  35  1100  \ 

1  44  29  71  10  1110  , 


JOHN  ORLINSKI 
LLOTD  L  ALDRICH 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
EDV  FKKN,  BROWN  CO 


STATION  INDEX 


Statio 


BBTHLEUEH 
BLACCWATER  DAIl 
BOV  CARVINS  PALLS 
BHADFORD 
BRISTOL 

BUCKS  CORNER 
CAMPTON 
CBHTER  HARBOR 
CLABEMOMT 
CLEAR  BROOK 

CONCORD  «B  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DDSLIH 

DURHAM 

EAST  DEERINC  1  III  S 

EASTMAN  FALLS  DAU 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  OONN  LAKE 

FITZIILLIAM  3  HI  SW 

FITZWILLIAU 
FRANELIN  1  HI  K* 
FRANKLIN  FALLS  DAB 
GILMANTON 
GLENCLIFF  2  HI  Nil 


HANOVER 
BILLSBORO 
HILLSBORO  2  HI  W 
JEFFERSON 


LANCASTER 
LANDAFF 
LEBANON  AIRPORT 

LINCOLN  1  HI  NW 
HAMCHESTER 
HASSABESIC  LAKE 
UERIDEN 
HILAN  6  HI  N 

HILFORD 

HOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA  1  HI  NE 

NASHUA  3  HI  N 

NELSON 

NER  DURHAH 

NEI  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTH  VILLAGE 
PETERBORO  2  HI  S 
PINKBAH  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 
PLYHOUTH  2  HI  W 

PLYMOUTH  1  HI  SV 
RANDOLPH 
SOUTH  DANBURY 
SOOTH  LYNDEBORO 
SOCTH  SUTTON 

SOUTH  WEARE 

STODDARD 

SUNAPEE 

SORRY  MOUNTAIN  DAM 

THORNTON  GAP 

TOCKERHAN  RAVINE 
WALPOLE 
tARKEN  1  MI  SB 
WATERVILLE  VAIiEY 
WENDELL 

WENTWORTB 

WEST  LEBANON  1  MI  SW 

WEST  RUMNET 

WHITBFIKLD 

WILMOT 


NORTH   KENT 

HASSACKUSETTS 


1 


07O3  GRAFTON 

ICERRIHACE 
,  KERBIUACK 
0910  KERBIUACK 
0998  GRAFTON 

104 S  GRAFTON 
1099  GRAFTON 
1338  BELKMAP 
:  6DLLIVAR 
I  GRAFTON 


County 


16B3 
2023 
2136 
2174 
22S4 

2427 
2842 
2B96 
2999 
3024 

3029 
3177 
3182 
3359 
3409 

3485 
3850 
40S7 
4062 
4314 

4399 
4475 
4556 
4568 
4656  iCRAFTON 

4732  IgRAFTON 
5072  BILLSBORO 
'BILLSBORO 
5362  JSULLIVAN 
5400  iCOOS 


HERRI HACK 
C006 

CHESHIRE 
STRAFFORD 

HILLSBORO 

RIHACK 
COOS 
COOS 
COOS 
CHESHIRE 

CHESHIRE 
HERRIHACK 
HERBIHACR 
BELKNAP 

GRAFTON 

COOS 

GRAFTON 

BIU.SBORO 

HILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 
BELKNAP 
COOS 
GRAFTON 


HILLSBORO 

COOS 

BILLSBORO 

BILLSBORO 

CHESHIRE 


5780  [STRAFFORD 
5843  MERRIMACK 
5868  SULLIVAN 
5982  HERRIHACK 
16234  COOS 

6302  HILLSBORO 

6697  BILLSBORO 

6818  COOS 

6856  COOS 

6944  GRAFTON 

6949  IGRAFTON 
7088  iCOOS 
7967  MERBIHACK 


8169  |HERRIUACK 

18194  IHILLS80R0 
8350  [CHESHIRE 
|8502  SULLIVAN 
8539  CHESHIRE 
'8678  GRAFTON 

18754  COOS 
18854  CHESHIRE 
18885  GRAFTON 
18960  I  GRAFTON 
19074  SULLIVAN 

9091  IGRAFTON 
19318  iGRATTOH 
9474  i GRAFTON 
'9613  {COOS 
19676  HERRIHACK 


5e«4  IMTCHPIELD 


44  17 

43  19 
43  10 
43  15 
43  36 

43  44 

43  52 
43  43 

43  23 

44  04 

43  12 

44  52 

42  54 

43  08 
43  04 

43  27 

44  47 

44  16 

45  06 
42  45 

42  47 

43  27 
43  28 
43  25 


43  42 
43  07 

43  07 

44  25 

42  56 

43  33 

44  29 
44  II 

43  38 

44  03 
43  00 

42  59 

43  33 

44  37 

42  50 
44  16 
42  46 
42  48 

42  59 

43  26 
43  25 
43  22 
43  15 


43  46 

44  22 

43  29 


43  OS 
43  23 

43  00 

43  59 

44  16 

43  05 
43  55 
43  57 
43  22 

43  52 
43  38 

43  38 

44  18 
43  27 


71  43 

71  31 

71  58 

71  43 

71  59 

71  38 

71  29 

72  21 


71  20 

72  04 

70  56 

71  49 

71  40 
71  04 
71  27 

71  18 

72  11 

72  09 
71  40 
71  39 
71  25 
71  53 

71  11 

72  17 
71  57 
71  56 

71  28 

72  17 
71  28 
71  34 

71  54 

72  19 

71  40 
71  28 

71  24 

72  15 
71  12 

71  39 
71  18 
71  26 

71  29 

72  08 

71  10 

71  59 

72  10 
71  22 
71  38 

71  55 
71  57 
71  15 


71  19 
71  53 
71  47 
71  56 

71  43 

72  07 
72  OS 
72  19 
71  33 

71  17 

72  26 
71  53 

71  30 

72  07 

71  55 

72  19 
71  51 
71  33 
71  55 


787 

300 
1260 
1560 
1660 
1200 

1360 


Obser- 
vation 
time 


HID 


Observer 


GEORGE   E   TUCKER 

F  SMODCRASS 

H  BERRY 
RUTH  S  HOORE 
PUBLIC  SERVICE  CO 

PAUL  D  SMITH 
ERASTDS  DOLE 
RUPERT  BRAGG 
CENT  VT  PUBLIC  SEHV 
U  S  ENGINEER 

S  WEATHER  BUREAU 
GERTRUDE  E  NASH 
DUBLIN  SCHOOL  INC 
UNIVERSITY  OF  N  H 
CHARLES  E  REIDT 

PUBLIC  S£RV  CO  N  H 
G  E  CAHPBELL 

CREPEAO 
CONN  RIVER  POWER  CO 
MASS  DEPT  HEALTH 

WILLIAHINA  RICKER 
F  J  SOUTHMAYD 
HORRIS  U  HUMPHREY 
HARMON  STOCKWELL 
STATE  SANATORIind 

EVERETT  GATCHELL 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
C  C  MC  INTIRE 

MERTON  T  GOODRICH 
KENNETH  E  GOULD 

(  ST  GASfcELEC  CO 
HERMAN  L  TITUS 
CIVIL  AERO  ADM 

ROBERT  L  SINCLAIR 
PUBLIC  SERVICE  CO 
MANCHESTER  WTR  WKS 
KIMBALL  UNION  ACAD 
ANDROSCOGGIN  RES  CO 

C  S  EHERSON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
PUBLIC  SERVICE  CO 
PENNICHUCK  WTR  WKS 
DAVID  P  WHEELWRIGHT 

PROPS  LOCKS!  CANALS 

COLBY  JH  COLLEGE 

B  P  SHEPARO 

D  J  FREDERICK 

NEW  ENG  PWR  SERV  CO 

HRS  H  H  RAHSEY 

G  A  MORI SON 

J  B  IKHX^E 

N  H  WATER  RESOURCES 

GEORGE  G  CLARK 

CLOSED  4/49 
A  N  HC  CLINTOCK 
EDNA  F  POWERS 
HARBT  W  BOLT 
PUBLIC  SERV  CO  K  H 

AUGUST  BRUTNEEL 
FRED  R  JENNINGS 
M  W  BANNISTER 
H  G  LAWTON 
U  S  ENGINEER 

A  H  C  SKI  SHELTER 
GEORGE  L  BRIDGE  JR 
N  H  FISH  HATCHERY 
U  S  ENGINEERS 
PUBLIC  SEHV  CO  N  H 


7A  IR  L  DOMNING 

8A  GRANITE  ST  ELEC  CO 

6P  ELVA  H  CHIVELL 

5P  STATE  FISH  HATCHERY 

8A  MRS  RUTH  H  GRACE 

HID 


I 
_[4P 


!  MARY  C  OLIVER 


Refer 


tables 


2  3    5  6 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1949 


Station 


■OLFEBORO  FALLS 
lOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

lUSTIH 

9LOCK  ISLAND  WB  CITY 

FORT  ADAMS 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WESTERLY  1  HI  W 
WOONSOCKET 


BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON 
[BETHEL 
BOLTONVILLE 

BLOOHFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA  2  HI  S 

CHITTENDEN 
CORINTH 

CORNWALL  3  HI  SW 
DORSET  1  Ml  S 
EAST  BARNET 

EAST  RYEGATE 
ENOSBDRC  PALLS 
ESSEX  JUNCTION 
OILMAN 
GRAFTON 

HICHGATE  FALLS 
LEHINGTON  1  MI  W 
LYMAN  FALLS 
MANCHESTER 
HARSH7IELD 

HAYS  MILL 

HC  INDOE  PALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIEB 

HORRISVILLE 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNI' 
'PERU 
PLYMOUTH 
RANDOLPH  CENTER 

READING  HILL 
READSBORO  1  HI  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND  1  MI  SE 
ISAINT  J 


SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 
SOMERSET 

'SOUTH  LONDONDERRY 
!  SOUTH  NEWBURY 
I  SPRINGFIELD 
ISTOCKBRIDGE 
ITOWNSHEND  2  HI  S 

iTUNBRIDGE 

TYSON 

VERNON  1  HI  S 

'WARDSBORO 

IWATERBURY 

WEST  BURKE 
|WEST  BURKE  5  Ml  NW 
WEST  DANVILLE 
WEST  HARTFORD 
I  WESTON 

WEST  TOPSHAM 

WHITE  RIVER  JlfflC  1  MI  N 

WHITINGHAM 

WILDER  1  MI  E 

WOODSTOCK 


County 


CARROLL 
GRAFTON 
COOS 


RASHIMCTOK 

NEWPORT 

WEWPORT 

PROVIDENCE 

WASBINGTON 

PROVIDENCE 
PROVIDENCE 
[INGTON 
PROVIDENCE 


WASBINGTON 

WINDHAM 

BEHXIICTOH 

WINDSOR 
ORANGE 


RUTlAHD 

ORANGE 

ADDISON 

BENNINGTON 

CALEDONIA 

lA 

FRANKLIN 
CHITTENDEN 
ESSEX 
WINDHAM 


ESSEX 
ESSEX 

BENNINGTON 
WASHINGTON 


5132  WASHINGTON 
5278  WASHINGTON 
5366  LAHOILLE 


NEW  STATIONS 


13 


6   Con: 


SPRINGFIELD 

NEW  HAMPSHIRE 

LAKSPORT  2 
7   Houeatonic.   8   Hi 


ORLEANS 

WASHINGTON 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ORANGE 

WINDSOR 

BENNINGTON 

WINDSOR 

RUTLAND 

FRANKLIN 

lA 


WINDHAU 
ORANGE 
WINDSOR 
WINDSOR 
WINDHAH 

ORANGE 
WINDSOR 
WINDHAM 
WINDHAM 
WASHINGTON 

CALEDONIA 

CALEDONIA 

CALEDONIA 

WINDSOR 

WINDSOR 

ORANGE 


REFERENCE  NOTES 

Tb«  four  dlflt  tctontlttcatlos  ttaabera  la  the  tad«z  mmber  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis. 

Delayed  data  a.^e.   correctlwM  will  to  cftrrled  obIf  In  tb«  June  and  Deceaber  Issues  of  tbls  bulletin. 

Stations  appearinK  ia  tbe  rnriivx,  tot  for  vbicta  data  are  not  listed  In  tbe  tables  are  either  alssing  or  received  too  la 

L)4ca»loMil  units  used  la  tbls  bulletin  are:   Tenperatur 
tvffe  ^a&  wt   4  foot  dlaaeter  unless  othervlse 

When  hourlir  preclpltatina  la  niaalac  or  accmulated  for  several  days,  only  tb 

Aaouots  In  Table  4  are  item   rvcardla*  (■«■■.   Traces  are  aot  shown. 

Aaouats  la  Table  3  are  froa  aoa~recortfla«  Vi«*B,  usless  otherwise  Indicated. 

Data  la  Tables  3,  S  and  6  are  for  tto  34  bswrn  endlnc  at  tlae  of  observation. 


44801 BSLKHAP 


9   Kennebec , 


Included  in 
Inches,  and 


10  43  36  I  71  12 
10  43  59  I  71  41 

[44  30  I  71  20 


■■a   i  a 

:3    .3 


11 

36 

71 

39 

11 

10 

71 

36 

n 

28 

71 

20 

41 

53 

71 

34 

41 

29 

71 

32 

41 

44 

71 

7.^ 

41 

50 

71 

25 

41 

22 

71 

50 

41 

59 

71 

31 

44  14 
43  08  i 

42  51 

43  50 


43 


73  10 
72  33 

72  06 

71  36 

73  09 

71  32 
I  72  35 

72  37 


43  41  I  72  57 

12  I  72  17 

43  58   73  12 

43  14   73  06 

!0   72  02 


72  04 

72  45 

73  07 

71  43 

72  37 

73  03 
71  31 

71  36 
73  04 

72  16 


42  45 
44  15 
44  18 
44  12 
44  34 

44  56 
44  08 

43  14 
43  32 
43  57 

43  31 

42  51 

43  52 

43  37 

44  49 

44  25 
43  54 
42  50 
42  52 

42  58 

43  11 

44  05 
43  16 
43  48 
43  02 


72  44 
72  03 
72  40 
72  34 
72  36 


Obser- 
vation 
tiiae 


600 


72 

58 

73 

05 

72 

00 

73 

06 

72 

t)7 

72 

55 

72 

57 

72 

49 

72 

04 

72 

27 

72 

47 

72 

40 

72 

29 

72  12  I  76S 
72  40   840 
72  54  I 
72  43  {1420 
72  36 

72  34  jl500 
72  57  1122 
72  48  I  860 


2360 
1660 
2080 

1030 
374 
300 
760 
420 


I  600 
72  42  11080 
72  31  ,  228 
72  47  .1020 

72  46  '    432 

71  58  I  228 

72  03  J1128 
72  09 

72  26   400 
72  48  1260 

72  18 
72  19   490 
72  53  1450 
72  20   370 
72  31   700 


72  36    146 


I  of  Qunbers  wlthi) 


5  43  39 
5  42  46 
5  43  40 
5    43    38 


6P  KENNETH  BERRY 
6P  FRED  S  BROWN 
8A   US   BUREAU   FISHERIES 


8A  EDHUND  R   GREENE 
HID  'U   8  WEATHER  BUREAU 
HID  \V   S  ARMY 
BP  IaGRICULT'AL   EXP   STA 
9P  AGRICULT'AL   EXP   STA 

IID  U  S  WEATHER  BUREAU 
HID  |U   S   WEATHER  BUREAU 

7A  JULIAN  L  HC  KEHZIE 
HID  ISEWAGE   DEPT 


8A  IGREEH   VT   POWER  CORP 
8A  'BELLOWS   FLS   ELEC   CO 
5P   STATE   PISH   HATCHERY 
7A  iC    DOUGLAS   CURTIS8 
8A  iR   N   BROWN 

4P  GEORGE   L   COOPER 
HID    U    S    WEATHER    BUREAU 
7A    P    E    FEARON 
6P   CENT   VT   PUBLIC   SERV 
7P  !mRS    THEODORE    TAPLIM 

7A  IcEHT   VT   PUBLIC   SERV 
HID  IgeORGE   C   HASTINGS 
5P  ISARAH   E   LANE 
6P  JRUFUS   S   GILBERT 
8A  jCONN    RIVER   POWER   CO 


J   F   DEVINS 
L   H   POMEROY 
NEW   ENGLAND   PWR   CO 
BERYL    BOYLE 
HID  AVERY    H   PARK 

HID   GRIN   KARRIS 

CONRAD    W    BAKER 
MID   PUBLIC   SERV   CO   N   H 
MID  IE    H    HENRY 
8A  jGREEN    MT    POWER    CORP 

8A  I  MRS    FRED    HAY    JR 
SA'CONN    RIVER    POWER   CO 
8A iGREEN    MT   POWER    CO 

uidicivil  aero  adm 
hid  water  &  light  dept 

midjmilton  w  drew 
6p  george  h  burnkah 
7a  a  u  kelton 

12n!violet  D  PELKEY 
8a[vt  state  acr  school 

5p[t  F  ROWLEE 
SAiNEW  ENGLAND  PWR  CO 
9A  B  P  ORDWAY 
6PlGE0RGE  L  KIRK 
5P|D0NALD  E  DAVIS 

4P|FAIRBANKS  MUSEUM 
7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
saIgeorge  BRIGCS 
SaInEW  ENGLAND  PWR  CO 
8A  L  L  LEONARD 


RAY  E  LYMAN 
FRED  DREEKE 
SPRINCFLD  TERM  RW1 
ALFRED  H  DURKEE 
JOHN  L  CASTLE 

BERNICE  H  ROWELL 
EDITH  SPAULDING 
CONN  RI VER  POWER  CO 
WENDALL  R  DAVIS 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 

GILHAN  W  PORD 
PORTLAND  PIPE  LINE 
O  F  BRICKETT 
EVA  K  DOUBLEDAV 
A  A  PROCTOR 

HALE  C  WHITE 
STUART  A  ELLIOTT 
E  T  SUTTON 
BELLOWS  FLS  ELEC  CO 
MRS  DORA  PINNEY 


.  DEPT  OF  STREET8UHG 


'  ABTEUR  W  UARSBALL 


I  measured  in 


See  the  Sta 


■  observatlo 


No  rocerd. 

■f  And  also  on  later  data*. 

•  Asount  included  in  follveiBg  amtmauMLat .  time  die 

//  Gage  Is  equipped  *ith  a  «1»«»U*1I. 

6  Precipitation  aeasured  at  ^boorlr  Intorv-ala.  no  ri 

AB  Tbls  entry  In  time  of  otoervatlea  eoluma  Id  Statio: 

SS  Tbls  entry  In  tiae  of  obserratlea  eoiuun  In  Statio 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estli 

H  One  or  more  days  of  record  alaslnCi  see  Table  5  fo 

R  Station  equipped  with  recordlaf  84(e  onlj 
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NEW  ENGLAND  -  MAY  1949 
W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

GENERAL  SUMMARY 

During  the  first  nine  days  of  May,  1949,  some  very  warm  weather  prevailed  over  the  entire 
Section.   Cool  and  warm  intervals  of  wide  fluctuation  marked  the  middle  part  of  the.  month,  and 
subnormal  temperature  the  final  decade.   The  deficiency  of  this  last  period  reduced  the  monthly 
average  to  within  1.0°  of  normal,  with  the  larger  excess  along  the  east  coast,  where  there  was 
less  than  the  usual  spring  incidence  of  on-shore  breezes.   A  notable  absence  of  general  storms 
with  consequent  inadequacy  of  rain,  especially  in  southern  portions,  during  the  first  eighteen 
days  naturally  resulted  in  increasingly  dry  surface  soil,  retarding  preparatory  agricultural 
work  and  germination  of  seeds.   In  the  north  further  delay  was  caused  by  frequent  frosts.   The 
most  serious,  because  it  was  the  latest,  was  on  the  26th  when  damage  to  small  fruits,  low 
orchards  and  tender  garden  truck,  though  spotty,  was  wide-spread,  and  quite  severe  in  central 
and  northern  regions.   In  contrast  to  the  dryness  of  the  first  eighteen  days  a  different 
obstacle  to  normal  crop  progress  was  posed  by  too  frequent  rains,  inadequate  sunshine  and  sub- 
normal temperature,  the  surface  soil  then  becoming  too  wet  and  cold  for  working.   Hay  and  grass 
lands  and  cool  weather  crops,  however,  maintained  their  fine  condition o   The  potato  seeding  in 
Aroostook  County  was  completed  nearly  two  weeks  early  as  rains  had  been  less  heavy  in  that 
area.   Other  parts  of  Maine  reported  a  high  incidence  of  forest  fires  during  the  dry  period, 
with  hazard  prevailing  everywhere  before  the  greening  of  the  forest  floor.   The  northeast 
rainstorm  of  the  20th  effectively  relieved  this  condition,  and  heavy  thunderstorms  on  the  night 
of  the  22nd  gave  further  security  to  crops  and  woodlands  with  respect  to  ground  moisture.   Hail 
accompanied  electrical  storms  in  northern  Vermont  on  the  6th  and  7th  and  at  numerous  scattered 
stations  on  the  28th,  29th  and  30th,  but  damage  was  limited  to  broad-leaf  crops  at  a  few  points 
in  western  parts  of  Connecticut  and  Massachusetts.  M.T.N. 

TEMPERATURE 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section,  based  on  149  records,  was  56.1°,  which  is  1.0° 
above  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  temperature  for  the  northern  division  was 
54.5°;  for  the  southern  division   58.1°.   The  highest  monthly  mean  was  61.8°  at  Lowell,  Mass.; 
the  lowest  was  46.4°  at  Tuckerman  Ravine,  N.H.   The  highest  recorded  was  96°  at  Springfield 
News,  Mass.  on  the  6th,  the  lowest  was  22°  at  Fabyan  and  First  Connecticut  Lake,  N.H.  on  the 
11th.   The  greatest  monthly  range  was  66°  at  Windham,  N.H.,  the  least  was  28°  at  Nantucket , Mass. 

PRECIPITATION 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section,  based  on  148  records,  was  3,75  inches,  which 
is  0.27  inch  above  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  precipitation  for  the  northern 
division  was  3.38  inches;  for  the  southern  division,  4.18  inches.   The  greatest  monthly  amount 
reported  was  7.71  inches  at  Wepawaug  Reservoir,  Conn.;  the  least  was  1.57  inches  at  St.  Albans, 
Vt »   The  greatest  amount  in  24  hours  was  2.70  inches  at  Rocky  River  Dam,  Conn,  on  the  3d.   The 
average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  of  precipitation  was  13,  which  is  2  above  the  mean 
for  the  past  62  years. 

The  average  snowfall  for  the  northern  division,  based  on  80  records,  was  a  trace;  for  the 
southern  division,  based  on  68  records,  a  trace;  for  the  Section,  based  on  148  records,  a 
trace,  which  is  0.3  inch  below  the  mean  for  the  past  62  years. 
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Series.   The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  Bages--mostly  of  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
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Station 

1 
< 

s 

1 

« 

% 

s 

1 

1 

1 

i 

O 

b 

9 

2 

1 
1 

0 

3 
(2 

0 

a 

a 

« 

1 

^ 

1 

0 

1 

^  s 
2  a 

^ 

i 

0 

3 

« 

i 

0 

en 

9 
O 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

60.3 

1.6 

88 

5 

39 

26 

6.89 

3.23 

2.59 

3 

14 

6 

2 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

59.3 

85 

5 

40 

21 

5.79 

2.06 

22 

IS 

5 

2 

CREAM  HILL 

57.2 

1.7 

85 

5 

34 

21 

4.79 

4.79 

.81 

1.80 

20 

14 

4 

1 

DANBURY 

58.8 

92 

5 

34 

26+ 

1 

5.75 

1.38 

20 

14 

8 

2 

FALLS  VILLAGE 

57.2 

0.9 

90 

5 

30 

11+ 

1 

8 

5.55 

1.89 

2.08 

20 

14 

6 

1 

GREENWICH 

58.9 

90 

5 

35 

26+ 

1 

5.28 

1.60 

3 

16 

8 

1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

59.7 

2.2 

93 

5 

37 

30 

2 

5.63 

2.03 

1.56 

3 

17 

7 

2 

HIDDLETOWN 

6.09 

89 

6 

38 

13+ 

6.69 

1.88 

23 

11 

6 

2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

58.0 

2.6 

81 

7 

38 

26 

6.14 

2.76 

1.62 

22 

15 

6 

2 

NEW  LONDON 

58.4 

0.6 

82 

7 

40 

30 

2.86 

-  .51 

1.04 

23 

11 

4 

1 

NORFOLK  2  SW 

55.6 

85 

6 

31 

12+ 

4 

4.91 

1.33 

21 

T 

16 

6 

1 

NORTH  KENT 

59.0 

91 

5 

33 

29+ 

1 

5.21 

1.90 

20 

16 

7 

1 

NORWALK 

58.4 

0.0 

89 

5 

33 

26 

5.90 

2.11 

2.35 

3 

12 

7 

1 

NORWICH  3  ESE 

58.4 

89 

5 

33 

26 

4.78 

1.30 

23 

13 

6 

2 

PUTNAM 

56.8 

90 

5 

31 

26+ 

1 

2 

5.43 

1.13 

20 

16 

9 

2 

SALISBURY 

55.3 

-0.3 

89 

5 

29 

21  . 

5.88 

1.59 

1.95 

20 

18 

6 

1 

STORRS 

56.1 

J-0.4 

89 

5 

33 

27 

4.45 

.95 

1.07 

20 

16 

4 

1 

WASHINGTON 

58.2 

91 

•   5 

31 

26+ 

1 

4 

6.18 

1.77 

20 

10 

6 

2 

WATERBURY 

59.2 

-0.1 

94 

5 

31 

30 

2 

1 

5.37 

1.58 

1.90 

3 

12 

6 

1 

WESTBROOK 

56.8 

85 

77+ 

30 

26 

3 

4.23 

' 

.85 

3 

14 

6 

WINDSOR  LOCK  BRADLEY  FIELD 

59.2 

94 

5 

33 

30 

2 

4.58 

1.63 

3 

14 

3 

2 

STATE 

58.2 

0.7 

5.35 

-  1.54 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

55.6 

84 

19 

35 

12 

3.62 

.74 

25 

T 

16 

6 

BANGOR 

59.1 

8.1 

86 

4 

36 

4+ 

2.96 

-  .28 

1.02 

25 

14 

4 

1 

BAR  HARBOR 

55.1 

3.1 

77 

5 

33 

16 

3.16 

-  .19 

1.40 

25 

13 

4 

1 

BELFAST 

54.5 

85 

19 

32 

16 

1 

3.21 

1.11 

25 

11 

4 

1 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

49.6 

1.1 

82 

1 

30 

10+ 

6 

3.91 

.87 

1.00 

25 

T 

18 

5 

1 

CORINNA 

55. 2 

82 

19+ 

30 

26+ 

4 

4.07 

14 

EASTPORT  WB  CITY 

49.1 

1.4 

74 

5 

36 

26 

3.04 

.03 

1.24 

25 

13 

4 

1 

EAST  SANGERVILLE 

54.2 

80 

1+ 

29 

26 

6 

3.48 

.77 

25 

13 

5 

EAST  WINTHROP 

56.9 

84 

19 

33 

26 

3.09 

.64 

3+ 

12 

6 

FARMINGTON 

55.5 

1.1 

85 

1 

30 

16+ 

5 

3.16 

-  .42 

.76 

3 

11 

5 

GARDINER 

3.47 

-  .08 

.96 

25 

12 

5 

GREENVILLE 

49.7 

0.2 

83 

1 

28 

15+ 

13 

3.60 

.38 

.56 

23 

16 

7 

BOULTON  AIRPORT 

51.0 

2.2 

82 

1 

31 

8+ 

5 

2.89 

.66 

.73 

25 

15 

3 

JONESBORO 

50.8 

79 

5+ 

31 

25 

3 

2.98 

1.13 

25 

7 

4 

1 

LEWISTON 

55.5 

1.4 

85 

18+ 

37 

12+ 

3.00 

-  .35 

.71 

25 

15 

7 

UADISON 

55.1 

2.5 

85 

5 

29 

8+ 

5 

2.50 

-1.02 

.59 

3 

14 

4 

MILLINOCKET 

53.3 

0.7 

82 

1 

27 

16 

5 

16 

HILLINOCKET  AIRPORT 

52.7 

1.5 

83 

1 

31 

16+ 

5 

2.65 

-  .25 

.81 

25 

17 

4 

MILLINOCKET  DAM 

48.9 

81 

2 

24 

16 

16 

2.91 

14 

NORTH  BRIDGTON 

55.9 

1.4 

86 

18 

31 

8+ 

2 

.  3.33 

-  .10 

.85 

3 

12 

5 

OLD  TOWN 

56.7 

2.9 

82 

19 

35 

26 

3.37 

.38 

1.04 

25 

10 

5 

1 

OLD  TOWN  AIRPORT 

53.6 

82 

5+ 

29 

16+ 

6 

3.67 

1.00 

25 

14 

6 

1 

PORTLAND 

56.4 

86 

19 

38 

13+ 

3.44 

.81 

24 

13 

6 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

53.8 

2.6 

86 

19 

31 

16 

2 

3.50 

.10 

.85 

24 

T 

14 

6 

PRENTISS 

50.4 

79 

1 

27 

21+ 

6 

3.54 

1.00 

25 

11 

5 

1 

PRESOUE  ISLE 

51.2 

-0.7 

81 

1 

28 

10 

6 

3.74 

.87 

.78 

25 

T 

13 

5 

RIPOGENUS  DAM 

51.4 

1.2 

83 

2 

30 

16 

5 

3.58 

-  .30 

.50 

7 

16 

5 

ROCKLAND 

SS.l 

79 

4 

30 

16 

1 

3.40 

1.24 

25 

13 

3 

1 

RUMFORD  3  SW 

51.7 

1.1 

85 

5 

28 

11 

12 

3.78 

.50 

J. 10 

3 

16 

6 

1 

RUMFORD  1  SSE 

54.3 

1.1 

86 

5 

28 

17 

2 

2.53 

-  .75 

3 

12 

4 

WINSLOW 

55.5 

1.0 

84 

19+ 

33 

16 

2.34 

-  .77 

.58 

23 

10 

3 

WOODLAND 

52.2 

1.5 

79 

2+ 

29 

16 

4 

2.91 

.30 

1.17 

25 

10 

4 

1 

STATE 

53.5 

1.0 

3.25 

-  .03 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

56.7 

92 

6 

31 

12 

1 

3 

4.13 

.68 

23 

T 

15 

7 

AMHERST 

60.0 

3.0 

92 

5 

34 

13 

2 

4.76 

1.01 

1.54 

24 

14 

4 

2 

ARLINGTON 

61.1 

94 

5 

39 

26 

2 

4.18 

1.10 

20 

14 

5 

1 

BILLERICA 

57.3 

92 

5 

31 

16+ 

1 

2 

4.00 

.94 

20 

11 

6 

BIRCH  BILL  DAM 

54.8 

89 

5 

30 

26+ 

3 

3.21 

1.06 

20 

8 

4 

2 

BLUE  HILL 

58.0 

2.2 

92 

5 

39 

13+ 

1 

3.58 

.00 

1.03 

20 

11 

6 

1 

BOSTON  WB  AIRPORT 

60.4 

3.3 

90 

19 

42 

13 

1 

2.53 

-  .65 

.81 

20 

T 

14 

4 

BROCKTON 

59.6 

1.5 

94 

5+ 

38 

26+ 

3 

CHESTNUT  HILL 

61.2 

3.2 

91 

5 

40 

21+ 

1 

3.39 

.12 

.77 

21 

14 

5 

CLINTON 

58.2 

1.8 

89 

6 

35 

16 

3.60 

.33 

1.23 

20 

12 

1 

COHASSET 

57.2 

87 

20 

38 

26 

2.61 

.68 

23 

16 

4 

CONCORD 

60.0 

3.6 

92 

5 

36 

8+ 

2 

3.11 

.03 

.99 

20 

T 

12 

4 

EAST  WAREHAM 

56.3 

1.1 

78 

5+ 

37 

21+ 

3.02 

.30 

.70 

23 

11 

5 

KDCARTOWN 

55. 8M 

79 

5 

39 

9 

1 

3.62 

1.09 

21 

13 

4 

I 

PALL  RIVER  2  NE 

59.0 

2.1 

89 

5 

39 

21 

3.39 

.08 

.62 

3 

10 

5 

FITCHBURG 

59.3 

1.7 

93 

6 

35 

16 

1 

3.87 

.38 

.86 

20 

10 

7 

FRAMINGHAM 

59.2 

1.0 

94 

6 

36 

26 

2 

3.74 

.55 

1.02 

23 

16 

5 

1 

HOOSAC  TUNNEL 

55.5 

-0.3 

88 

5 

32 

26 

1 

3.48 

.07 

.74 

23 

16 

5 

HYANNIS  1  E 

56.2 

1.2 

76 

4 

39 

26 

4.30 

1.02 

1.20 

23 

13 

5 

2 

KNIGHTVILLE  DAM 

54.7 

88 

5 

30 

10+ 

6 

4.04 

1.00 

25 

10 

5 

1 

LAKE  COailTUATE 

58.8 

1.6 

94 

6 

31 

30 

1 

1 

4.08 

.64 

1.10 

23 

16 

5 

1 

LAWRENCE 

59.7 

2.6 

90 

5 

40 

12+ 

1 

3.77 

.54 

.90 

20 

14 

6 

LOWELL 

61.8 

4.0 

94 

5 

39 

12+ 

3 

3.49 

.18 

.99 

20 

12 

5 

HIDDLETON 

59.4 

84 

5+ 

38 

16 

3.78 

1.11 

1.12 

23 

T 

12 

6 

1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

52.9 

0.6 

08 

4+ 

40 

16+ 

1.78 

-1.07 

.37 

20 

10 

4 

'eteieiic«  DOtea  foUowin?  Station  Indes. 
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Table  2— Continusd 


NEW  ENGLAND 
UAY  1949 


Temperature 

Precipitation 

o,  of  dai 

1 

No.  of  days 

1 

Snow,  Sleet,  Hail 

N 

r* 

d 

o 

i 

g 

Station 

e 

1 

« 

1 

1 

0 

b 

0 

1 

0 

s 

■0 

1 

0 

1 
■^  1 

i 

a 

i 

e 
1 

0 

< 

& 

1 

1 

9 

2 

1 

a 

<s 

J 

1 

1 

2 
& 

0 

S 

0 
CO 

§ 

KEI   BEDFORD 

57.6 

1.4 

85 

5 

43 

21 

3.40 

-  .34 

.69 

23 

11 

6 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

55.1 

0.6 

86 

5 

32 

21+ 

2 

3.87 

.80 

1.12 

20 

T 

14 

6 

1 

PLYHOUTB 

59.2 

3.4 

88 

19 

38 

16+ 

3.56 

.26 

.92 

23 

9 

5 

ROCKPORT  1  ESE 

56.3 

1.8 

88 

19 

37 

16 

3.47 

.15 

1.02 

20 

T 

13 

5 

1 

SANDWICH 

56.8 

84 

5 

42 

8+ 

3.19 

.99 

20 

9 

5 

SHELBURNE  FALLS 

56.3 

1.8 

92 

6 

32 

12 

1 

1 

3.62 

.18 

.76 

20 

13 

5 

SPRINGFIELD 

61.7 

2.6 

94 

6 

37 

13+ 

4 

4.59 

.87 

1.59 

20 

9 

5 

2 

SPRINGFIELD  NEW  S  BLDC 

61.1 

96 

6 

38 

22 

2 

4.80 

1.58 

3 

10 

5 

2 

STOCKBRIDGE 

55.5 

0.1 

87 

5 

30 

8 

3 

4.78 

1.29 

1.33 

20 

16 

6 

1 

SWAMPSCOTT 

55.9 

2.0 

83 

19 

40 

11+ 

2.92 

.09 

.84 

20 

12 

4 

TAUNTON 

58.2 

2.5 

91 

5 

33 

26 

1 

3.83 

.47 

.80 

20+ 

14 

5 

TURNERS  FALLS 

59.0 

0.9 

93 

5 

32 

12 

1 

1 

3.56 

.16 

1.23 

20 

16 

4 

1 

WALPOLE 

58.2 

92 

5 

31 

26 

1 

1 

3.74 

1.01 

20 

15 

5 

1 

WEST? I ELD  2  NE 

58.5 

2.1 

92 

5 

34 

8+ 

1 

4.18 

.36 

1.33 

20 

12 

4 

2 

WESTON  2  NW 

59.8 

2.5 

92 

5 

33 

16 

1 

4.20 

1.21 

1.17 

23 

10 

5 

2 

WESTOVER  FIELD 

58.7 

91 

5 

34 

13 

1 

5.56 

2.19 

20 

13 

4 

2 

WORCESTER  AIRPORT 

57.6 

89 

5 

37 

12 

3.77 

.95 

20 

16 

5 

WORCESTER  I 

57.9 

0.5 

90 

5 

34 

16+ 

1 

3.78 

.12 

1.16 

20 

16 

6 

1 

STATE 

58.1 

1.5 

3.72 

.29 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

53.1 

85 

5 

26 

11 

10 

3.06 

.62 

3 

14 

BERLIN 

52.7 

0.5 

83 

2+ 

24 

11 

6 

2.43 

-  .51 

.43 

4 

14 

6 

BETHLEHEM 

54.8 

2.0 

82 

5 

30 

11 

3 

4.56 

1.71 

1.20 

3 

10 

6 

1 

BLACKWATER  DAU 

56.9 

88 

5 

31 

8+ 

5 

3.42 

.90 

26 

12 

6 

CONCORD  WB  AIRPORT 

55.6 

2.7 

90 

5 

31 

8+ 

1 

5 

3.68 

.67 

.98 

3 

11 

5 

DURHAM 

57.6 

2.9 

90 

19 

31 

26 

1 

2 

2.91 

.04 

.68 

20 

12 

4 

EAST  DEERING  1  S 

56.4 

89 

5 

27 

12 

7 

3.74 

1.01 

20 

10 

6 

1 

FABTAN 

51.2 

82 

2 

22 

11 

10 

4.17 

.68 

24 

15 

7 

FIRST  CONN  LAKE 

49.4 

0.9 

79 

2 

22 

11 

6 

4.46 

.58 

.55 

7 

18 

6 

FRANKLIN  1  NW 

57.4 

2.3 

90 

5 

32 

8+ 

1 

2 

4.37 

1.18 

1.21 

3 

11 

6 

1 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

55.0 

86 

5 

28 

8+ 

8 

4.05 

1.10 

3 

13 

6 

1 

GLENCLIFF  2  NW 

53.5 

1.7 

82 

5 

29 

11 

2 

3.60 

.26 

.80 

3 

16 

4 

HANOVER 

56.1 

1.4 

87 

5 

30 

11+ 

5 

2,39 

-  .71 

.51 

3 

14 

3 

KEENE  1  SW 

57.9 

2.6 

90 

5 

30 

12+ 

1 

5 

3.65 

.54 

1.04 

20 

11 

6 

1 

LAKEPORT  1 

57.0 

88 

5 

33 

11 

4.48 

1.27 

1.32 

25 

13 

5 

1 

LEBANON  AIRPORT 

54.9 

88 

5 

29 

11 

5 

2.33 

.58 

29 

14 

4 

MANCHESTER 

56.0 

-0.4 

83 

5 

36 

12 

5.20 

2.10 

1.29 

20 

14 

6 

2 

MASSABESIC  LAKE 

57.9 

90 

5 

30 

16+ 

1 

4 

4.40 

.99 

20 

10 

5 

NASHUA  3  N 

56.2 

-0.1 

93 

5 

31 

16+ 

1 

5 

3.96 

.96 

.72 

28 

12 

6 

NEW  LONDON 

54.0 

83 

5 

32 

11 

1 

3.90 

.91 

3 

13 

8 

PETERBORO  2  S 

56.9 

90 

5 

29 

12 

1 

1 

3.82 

1.27 

20 

12 

1 

PINKHAM  NOTCH 

52.3 

2.3 

83 

5 

29 

11+ 

6 

4.34 

-  .38 

.99 

3 

T 

17 

5 

RANDOLPH 

54.5 

85 

1+ 

23 

11 

8 

3.94 

.79 

7 

17 

5 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

56.9 

89 

5 

30 

8+ 

5 

4.29 

.93 

20 

12 

5 

TUCKERMAN  RAVINE 

46.4 

69 

5 

23 

11 

6 

5.34 

1.27 

27 

0.5 

6 

1 

13 

5 

2 

WEST  LEBANON  1  S 

56.1 

89 

6 

30 

11 

3 

2.56 

.48 

30 

15 

5 

WINDHAM 

57.8 

94 

5 

28 

16 

3 

5 

4.27 

1.12 

20 

11 

5 

2 

WOLFEBORO  FALLS 

57.4 

89 

5 

32 

12 

1 

3.31 

.44 

.94 

25 

10 

5 

WOODSTOCK 

54.8 

88 

5 

24 

12 

9 

3.85 

1.11 

3 

15 

5 

1 

STATE 

55.1 

1.1 

3.81 

.53 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

36.2 

0.5 

57 

5 

18 

11 

19 

5.66 

.52 

1.21 

23 

9.4 

6 

30+ 

18 

9 

2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

54.5 

1.7 

72 

4 

40 

12 

2.93 

-  .55 

.72 

20 

9 

4 

GREENVILLE 

58.9 

91 

5 

36 

26 

1 

4.09 

1.29 

23 

13 

2 

KINGSTON 

55.6 

0.6 

85 

5 

33 

30 

2.63 

-1,23 

.57 

20 

11 

5 

PROVIDENCE  WB  AIREORT 

58.1 

91 

5 

38 

26 

1 

2.72 

.75 

20 

14 

4 

PROVIDENCE  WB  CITY 

60.6 

2.1 

94 

5 

42 

16 

2 

3.47 

.58 

1.30 

22 

11 

4 

I 

STATE 

57.6 

1.6 

3.17 

-  .25 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

56.9 

91 

6 

32 

26 

1 

1 

4.35 

1.51 

.87 

23 

12 

8 

BLOOMPIELD 

53.6 

1.9 

83 

5 

25 

11 

10 

4.06 

.93 

1.00 

3 

16 

6 

1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

56.5 

0.0 

82 

18 

32 

11 

1 

1.58 

-1.27 

.32 

19 

13 

1 

CAVENDISH 

56.5 

3.3 

88 

5 

28 

11+ 

6 

3.24 

.02 

.85 

6 

13 

4 

CHELSEA  2  S 

53.6 

1.2 

87 

5 

25 

11 

9 

2.39 

-  .63 

1.37 

3 

12 

1 

1 

CORNWALL  3  SW 

58.3 

2.1 

81 

4 

32 

11 

1 

1.74 

-1.14 

.45 

20 

13 

2 

DORSET  X  S 

55.1 

89 

5 

28 

8+ 

9 

3,92 

.70 

3 

14 

6 

EAST  BARNET 

53.8 

-0.3 

85 

19 

29 

11 

5 

3.61 

.61 

1.02 

3 

12 

4 

1 

ENOSBURC  FALLS 

55.3 

0.9 

84 

1 

26 

11 

5 

3.03 

-  ,45 

.74 

19 

14 

6 

MIDn.£SEX 

55.0 

85 

19 

25 

11 

6 

1.79 

.46 

3 

12 

2 

MONTBELIER 

53.9 

83 

4+ 

29 

8+ 

4 

2.61 

1.29 

3 

16 

2 

1 

NEWPORT 

53.5 

-1.6 

84 

4 

26 

11 

4  . 

1.95 

-1.12 

.48 

19 

14 

3 

MORTRFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

55.1 

2.3 

85 

5 

24 

21 

6 

3.21 

.46 

2.05 

3 

15 

1 

1 

RUTLAND  1  SE 

56.0 

1.0 

85 

5 

31 

11+ 

2 

3.42 

.03 

1.30 

3 

18 

2 

1 

SAINT  ALBANS 

57.6 

2.1 

83 

1 

29 

•¥ 

1 

1.57 

-1.48 

.28 

19 

13 

2 

SAINT  JOHNSBURY 

56.5 

-0.7 

85 

54- 

30 

21 

6 

3.35 

.45 

.97 

3 

13 

4 

SOMERSET 

50.8 

1.7 

83 

6 

25 

12+ 

10 

4.65 

.48 

1.60 

25 

16 

7 

1 

WEST  BURKE 

54.0 

84 

2+ 

30 

11 

4 

3.34 

-  .04 

.92 

3 

14 

6 

WILDER  1  E 

54.1 

88 

6 

25 

11 

7 

2.36 

-  .19 

.39 

30 

14 

5 

WOODSTOCK 

55.6 

1.5 

89 

5 

28 

11  + 

7 

2.60 

-  .70 

.83 

3 

8 

4 

STATE 

55.1 

1.1 

2.94 

-  .41 

See  reference  notef  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


MEW    ENGLAMD 
HAT    1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONIIECTICUT 

AHSOKIA 

.13  1.95 

.08 

.29 

.38 

.18 

.12 

.16 

.03 

.67 

1.56 

.23 

.07 

5.85 

BAKERSVILLE 

.08  1.96 

.04 

.31 

.28 

.34 

.68 

2.18 

.51 

.17 

.36 

6.91 

BALTIC 

.30 

.40 

.28 

.03 

.30 

.10 

.92 

1.00 

.40 

.04 

.10 

.07 

3.94 

BAnKHAMSTED 

.03 

1.97 

.01 

.24 

.17 

.21 

.34 

.83 

1.12 

.40 

.01 

.27 

.10 

.17 

5.87 

BLOOMFIEl-D               H 

.20 

1.44 

.42 

.02 

.24 

.34 

.08 

1.34 

.60 

.16 

.04 

.02 

.09 

4.99 

BBIDOEPORT 

.15 

.09 

2.59 

.12 

.32 

.38 

.10 

T 

.84 

.80 

1.14 

.13 

.12 

.10 

T 

.01 

6.89 

BRIDGEPORT  «B  AIRPORT    Z 

.20 

.44 

1.26 

.12 

.20 

.06 

T 

.35 

.06 

T 

.62 

• 

2.06 

.04 

.04 

.10 

.22 

T 

.02 

5.79 

BRISTOL 

.03 

1.72 

.30 

.25 

.29 

.10 

.01 

.38 

1.15 

.59 

.20 

.13 

.05 

5.20 

BULLS  BRIDGE  OAU 

.11 

1.12 

.81 

.92 

.04 

.05 

.01 

.41 

1.55 

.46 

.08 

.26 

5.82 

BURLINGTON 

.07 

1.70 

.05 

.25 

.22 

.29 

.01 

.42 

.25 

1.65 

.91 

.07 

.20 

.13 

.15 

6.37 

CANDLEWOOD  LAKE          R 

.16 

.37 

1.27 

.26 

.29 

.23 

.35 

_ 

.02 

.67 

.34 

.34 

.25 

.01 

.14 

.14 

_ 

COCKAPONSET  FRST  RAMOER 

.13 

1.38 

.51 

.20 

.32 

.15 

.63 

.10 

.31 

1.33 

.26 

.18 

.01 

5.51 

COLLINSVILLE 

.04 

1.61 

.03 

.19 

.17 

.26 

.02 

.53 

.37 

1.52 

.82 

.12 

.19 

.09 

.13 

6.09 

CREAK  BILL 

.02 

.92 

.67 

.12 

.12 

.16 

1.80 

T 

.06 

.40 

T 

.07 

.15 

.05 

.23 

.02 

4.79 

DANBURY 

.12 

.11 

1.23 

.28 

.40 

.51 

.47 

1.38 

.38 

.43 

.07 

.16 

.20 

.01 

T 

T 

5.75 

DAWSON  LAKE 

.11 

1.82 

.09 

.41 

.39 

.20 

.12 

.16 

.09 

.57 

2.14 

.17 

.25 

6.52 

EAST  HAVEN 

lOJ  1.42 

.08 

.25 

.35 

.22 

.11 

.11 

.10 

.70 

1.70 

.78 

.30 

6.22 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

.18 

2.09 

.22 

.32 

.07 

T 

.73 

.01 

.68 

1.00 

T 

.23 

.02 

.09 

T 

5.64 

FALLS  VILLAGE 

T 

.07 

.63 

.69 

.05 

.10 

.50 

2.08 

.10 

.63 

.05 

.35 

T 

.16 

T 

.13 

.01 

5.55 

CREENiriCH 

.12 

.06 

1.60 

.05 

.25 

.40 

.38 

.22 

.02 

.75 

.05 

.54 

.43 

.32 

.07 

.02 

5.28 

OROrOK 

.16 

.26 

.15 

.05 

.11 

.06 

.70 

1.11 

.03 

.12 

.23 

.08 

.02 

T 

3.08 

HARTFORD                 R 

.10 

1.60 

.30 

.12 

.35 

.40 

.10 

1.00 

.37 

.05 

.33 

.07 

.07 

4.86 

HARTFORD  WB  AIRPORT      Z 

.01 

.09 

1.56 

.32 

.21 

.04 

.42 

.32 

.38 

1.18 

.48 

.04 

.12 

.16 

.11 

.08 

.11 

T 

5.63 

HEIILOCKS  RESERVOIR 

.22 

2.15 

.10 

.47 

* 

.31 

.12 

.81 

.80 

.93 

.20 

.07 

6.18 

JEWETT  CITY              R 

.16 

.33 

.04 

.04 

.24 

.07 

.65 

2.01 

.03 

.22 

.10 

.03 

.10 

4.02 

LAUREL  RESERVOIR 

.11 

1.81 

.04 

.20 

.43 

.19 

.20 

.19 

.05 

.82 

1.31 

.24 

.12 

5.71 

MANCHESTER 

.06 

1.14 

.10 

.30 

.10 

.25 

.17 

.36 

.37 

1.01 

.75 

.24 

.75 

.12 

.18 

5.90 

HEAD  POND  RESERVOIR 

.12 

1.60 

.05 

.45 

.47 

.18 

.23 

.18 

.17 

.80 

1.10 

.25 

.13 

.01 

5.74 

IIIDDLETOWN 

.13 

1.87 

.76 

.33 

.34 

.17 

.20 

.63 

T 

1.88 

.21 

.17 

T 

6.69 

yiLFORD 

.18 

1.71 

.05 

.31 

.35 

.21 

.09 

.08 

.09 

.70 

2.23 

.21 

.31 

6.52 

UOHAWK  FRST  RANGER  STA 

.14 

1.24 

.06 

.26 

.52 

.20 

.79 

.41 

1.58 

.57 

.08 

.23 

.06 

6.14 

IfOODUS  RESERVOIR         R 

.17 

.14 

.99 

.14 

.09 

.08 

.28 

.08 

.68 

1.38 

.01 

.13 

.17 

.07 

.06 

.01 

4.48 

NATCHAUG  FRST  RANGER  STA 

.06 

.66 

.25 

.20 

1.00 

1.25 

.06 

.25 

.15 

.16 

4.04 

NEW  HARTFORD 

.02 

1.56 

.02 

.17 

.15 

.20 

.37 

.41 

1.69 

.47 

.04 

.22 

.12 

.09 

5.53 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     Z 

.22 

.14 

1.43 

.10 

.25 

.11 

T   j   .36 

.09 

T 

.88 

1.62 

.03 

.61 

.10 

.19 

.01 

T 

6.14 

NEWINCTON                R 

.04 

.20 

1.44 

.74 

.34 

.42 

.11 

.22 

1.12 

.54 

.08 

.12 

.34 

.01 

.16 

5.88 

NEW  LONDON 

T 

.43 

.11 

.05 

.13 

.05 

.32 

.20 

.10 

1.04 

.35 

T 

.08 

2.86 

NORFOLK  2  SW             Z 

.03 

.75 

.03 

.60 

.03 

.09 

T 

.28 

.03 

.61 

1.33 

.50 

.08 

.20 

.20 

T 

.12 

.01 

4.91 

NORTH  BRANFORD 

.10 

1.76 

.05 

.25 

.30 

.29 

.20 

.25 

.11 

.76 

2.03 

.33 

.25 

6.68 

NORTH  GUILFORD 

.08 

1.63 

.11 

.20 

.70 

.29 

.07 

.09 

.14 

.59 

2.03 

.25 

.25 

6.43 

NORTH  KENT 

.07 

.06 

.88 

.60 

.31 

.16 

.26 

1.90 

T 

.16 

.35 

.01 

.06 

.33 

.03 

.02 

.01 

5.21 

NORTH  STAMFORD  RES 

.17 

2.15 

.03 

.12 

.40 

.24 

.16 

.21 

.06 

.72 

1.40 

.22 

.11 

5.99 

NORVALK 

.16 

2.35 

.21 

.31 

.30 

.14 

.54 

.79 

.57 

.36 

.10 

.07 

5.90 

NORWICH  3  ESE 

.OE 

1.07 

.05 

.34 

.58 

.12 

.47 

1.30 

T 

.45 

.07 

.05 

.08 

.12 

4.78 

PACHAUG  ST  FRST  3  KE 

.10 

.40 

.05 

.25 

.04 

.05 

.66 

.14 

.48 

1.30 

.02 

.42 

.09 

.01 

.03 

.02 

4.06 

PEOPLES  FRST  RANGER  STA 

.05 

2.05 

.15 

.i: 

.22 

.16 

.35 

1.71 

.42 

.02 

.16 

.27 

.27 

5.95 

PROSPECT 

.06 

1.75 

.05 

.76 

.36 

.02 

.29 

.11 

.06 

.79 

.97 

.16 

.12 

5.50 

PUTNAM 

.1<\ 

.24 

.44 

.03 

.25 

.30 

.41 

1.13 

.58 

1.08 

.32 

.04 

.12 

.05 

.30 

.04 

5.43 

PUTNAM  HEIGHTS  //        R 

.21 

.4! 

.22 

.18 

.18 

.87 

1.50 

.03 

.10 

.21 

.02 

.15 

.01 

.27 

4.37 

PUTNAM  LAKE 

.14 

2.12 
1.90 

.14 

.38 

.16 

.08 

.04 

.61 

1.47 

.22 

.14 

5.  SO 

ROCKWOOD  LAKE 

.13 

.12 

.35 

.14 

.09 

.04 

.60 

1.3S 

.20 

.12 

5.04 

ROCKY  RIVER  DAM 

.27 

2.70 

.08 

.90 

.43 

.08 

.15 

.15 

.09 

1.56 

.57 

.13 

.13 

7.22 

ROUND  POND 

.6C 

1.55 

.52 

.36 

.45 

.22 

.92 

.30 

.26 

.46 

.40 

.10 

6.14 

SALISBURY 

.0< 

.04 

.92 

.84 

.04 

.05 

.07 

.35 

T 

1.95 

.09 

.57 

.15 

.44 

.12 

.12 

.02 

.03 

.04 

5.88 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

.1! 

1.90 

.19 

.42 

.31 

.08 

.78 

.18 

.61 

.61 

.25 

.07 

.06 

5.61 

SBELTON 

.1! 

2.00 

.09 

.29 

.36 

.20 

.10 

.20 

.04 

.66 

1.58 

.23 

.06 

5.94 

SHUTTLE  MEADOW  RESERVOIR 

T 

1.78 

.04 

.28 

.24 

.29 

.18 

.06 

.14 

.95 

.64 

.24 

.16 

.13 

5.14 

STAFFORD  SPRINGS 

• 

1.12 

.29 

.25 

• 

1.71 

.47 

.64 

.19 

.03 

.26 

4.96 

STEVENSON  DAM 

.08 

1.70 

.03 

.39 

.51 

.18 

.17 

.05 

1.00 

.93 

.44 

.10 

5.58 

STORRS                   2 

.04 

.07 

.91 

.17 

.o: 

T 

.37 

.20 

.19 

1.07 

.96 

T 

.04 

.18 

.07 

.11 

.01 

.04 

4.45 

THOMPSONVILLE 

.01 

1.60 

.05 

.06 

.03 

.17 

.42 

1.26 

.82 

.52 

.25 

.19 

.01 

.02 

5.41 

TORRINCTON  1 

.2< 

1.86 

.29 

.27 

.38 

.40 

1.70 

.47 

.13 

.26 

.15 

6.15 

TORRINGTON  2 

.04 

2.10 

.0! 

.28 

.32 

.36 

.43 

.50 

1.38 

.53 

.13 

.28 

.20 

.01 

6.59 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

.U 

2.2i 

.41 

.34 

.13 

.80 

.88 

1.23 

.04 

.28 

.04 

.05 

6.62 

WASHINGTON 

T 

1.6! 

.52 

.39 

.76 

.24 

1.7^ 

.38 

.23 

T 

.12 

.15 

T 

6.18 

WAT"!RBURV 

T 

.0< 

l.9( 

.8! 

.63 

.38 

.10 

.86 

.16 

.36 

.03 

.05 

.01 

S.37 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

.1! 

2.O0 

.10 

.14 

.30 

.38 

.11 

.16 

.98 

2.60 

.54 

.27 

7.71 

WESTBROOK 

T 

.0! 

.8! 

.2! 

.33 

.23 

.02 

T 

.48 

.08 

.79 

.45 

.15 

.24 

.03 

.20 

T 

4.23 

WEST  HARTFORD 

.01 

1.6; 

.03 

.73 

.12 

.35 

.07 

.41 

.29 

.95 

.58 

.21 

.12 

.21 

5.73 

WEST  KARTLAND 

• 

1.7f 

.44 

.16 

.34 

1.92 

.52 

.40 

5.54 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

.o: 

1.70 

.02 

.50 

.33 

.36 

.04 

.13 

.5^ 

1.18 

.79 

.19 

.11 

.22 

6.14 

WHITNEY  LAKE 

.20 

1.9( 

.3! 

.30 

.13 

.18 

.11 

.02 

.88 

2.35 

.35 

.28 

7.05 

WIGWAM  RESERVOIR 

.21 

1.59 

.19 

.41 

.19 

.04 

1.35 

.31 

.66 

.19 

.20 

.01 

.01 

T 

5.36 

WILLIMANTIC 

.7! 

.5< 

.09 

.2: 

T 

.11 

.14 

.14 

.24 

.90 

1.80 

.09 

.20 

.10 

.02 

T 

.07 

.01 

5.44 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FL 

T 

.14  1.63 

.02 

.03 

.19 

.03 

.21 

1.4; 

.53 

T 

.08 

.08 

.07 

.11 

T 

.03 

T 

T 

4.58 

WOLCOTT  RESERVOIR 

.0! 

1.9! 

.Oi 

.70 

.4S 

.20 

.18 

.05 

.15 

1.10 

.60 

.30 

.12 

.07 

5.98 

WOODBURY 

.1! 

1.71 

.07 

.41 

.56 

.26 

.10 

.05 

.12 

.92 

.66 

.05 

.19 

.1( 

T 

5.41 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT       2 

.01 

.5S 

.11 

T 

.66 

T 

.04 

T 

.23 

.04 

T 

.34 

.26 

.08 

.74 

.06 

.35 

.01 

.15 

.02 

3.62 

BANGOR 

.01 

.37 

.o: 

.20 

.01 

.21 

.15 

.49 

.07 

1.02 

.04 

.26 

.05 

2.96 

BAR  HARBOR 

.OJ 

.3( 

.10 

.01 

.29 

T 

T 

T 

.04 

.62 

.07 

1.40 

.03 

.15 

.03 

.02 

3.16 

BELFAST 

.5< 

.01 

.24 

.06 

T 

T 

.08 

.05 

.51 

1.11 

.13 

T 

.32 

.10 

3.21 

BETHEL                   I 

.1! 

.7! 

.2! 

.2! 

.07 

.09 

.27 

.25 

.31 

.35 

.33 

.21 

.41 

3.66 

BRASSUA  DAM 

.07 

.Of 

.33 

.47 

.06 

T 

T 

.17 

.15 

T 

.47 

.20 

.02 

.17 

.18 

.44 

.10 

.06 

.02 

2.97 

CARIBOU  WB  AIRPORT       2 

.03 

.0( 

T 

.07 

.11 

T 

.01 

.0! 

.02 

.02 

.36 

.15 

.20 

.50 

T 

1.00 

.02 

.14 

.80 

.04 

.34 

T 

3.91 

CLAYTON  LAKE             I 

.2: 

.11 

.05 

.03 

.01 

.44 

.20 

.31 

.26 

.02 

.24 

.06 

.25 

.61 

.01 

.1^ 

3.02 

CORINNA 

.10 

.7( 

.0! 

.30 

.25 

.10 

.10 

.50 

« 

1.10 

.25 

.15 

.37 

.10 

4.07 

EASTPORT  WB  CITY         i 

.01 

.1! 

T 

.16 

T 

T 

.01 

T 

.13 

.10 

.37 

T 

1.24 

.48 

.29 

.01 

.08 

.01 

3.04 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

.21 

.5! 

.o; 

.03 

.23 

.03 

.07 

.48 

.77 

.37 

.42 

.08 

.21 

3.48 

EAST  WINTHROP 

T 

.6< 

.01 

.11 

.33 

T 

.01 

.32 

.02 

T 

.59 

.64 

T 

.28 

.08 

.06 

T 

3.09 

ELLSWORTH 

.01 

.4: 

.0: 

.li 

.06 

.03 

.05 

.10 

.08 

.30 

.63 

.02 

.IS 

.19 

.06 

.42 

2.67 

EUSTIS                   ! 

.IC 

.9< 

T 

T 

.10 

.12 

.10 

.40 

T 

.35 

.05 

.10 

.15 

2.37 

FARMINGTON 

.1( 

.7< 

.« 

.27 

T 

.02 

.13 

.65 

T 

.52 

T 

.41 

.07 

.07 

T 

3.16 

FORT  FAIRFIELD 

.42 

.2! 

.1! 

.22 

.08 

.23 

.55 

.17 

.87 

.07 

.58 

.10 

.09 

.28 

4.06 

FORT  KENT                I 

.1! 

.o: 

.o: 

.30 

.11 

.09 

.32 

.63 

.03 

.22 

.31 

.OS 

.10 

T 

2.36 

GARDINER 

.0' 

.3: 

.It 

.44 

.01 

.01 

T 

.06 

T 

T 

.78 

.96 

.31 

.10 

.23 

3.47 

GILEAD                   ! 

.0! 

.61 

.6! 

.0< 

T 

.31 

.42 

.34 

.04 

T 

2.S6 

GRAND  LAKE  STREAM        1 

- 

- 

.01 

.1! 

.34 

.20 

.25 

.11 

.02 

.28 

.08 

- 

GREENVILLE               ! 

.0( 

.5: 

.27 

.o; 

.0( 

T 

4 

1 

.05 

.37 

.31 

.56 

.13 

.36 

.12 

.29 

.24 

.12 

.10 

3.60 

HIRAM 

.o; 

.61 

.04 

.2; 

.14 

.15 

.29 

.22 

.73 

.48 

,06 

.35 

.03 

.02 

.02 

3.47 

HOULTON  AIRPORT 

T 

.5! 

.U 

.1! 

.0( 

.03 

T 

T 

.03 

T 

.10 

.20 

.11 

T 

.73 

.01 

.11 

.54 

.01 

.05 

T 

2.89 

JACKMAN  1  NNW 

• 

.57 

.S( 

.12 

.12 

.65 

.11 

.11 

.06 

.16 

.07 

2.47 

JONESBORO 

.0< 

.2( 

.60 

.55 

1.13 

.35 

.11 

2.98 

LEWISTOH 

T 

.4' 

.05 

.o: 

.21 

T 

T 

T 

.01 

.2! 

T 

.30 

.42 

.01 

.71 

.01 

.38 

.01 

.04 

.01 

3.00 

HACBIAS 

• 

.31 

.1< 

.10 

• 

.75 

.29 

• 

1.23 

.31 

.07 

.04 

3.33 

MADISON 

.0- 

.5! 

.0! 

.1( 

T 

T 

T 

.0! 

.04 

T 

.58 

.09 

.38 

.38 

.04 

.05 

.03 

.03 

2.50 

MIDDLE  DAM 

.o: 

.51 

.o: 

.3< 

.12 

.19 

.13 

.25 

.05 

.22 

.14 

.23 

.04 

.14 

.07 

2.57 

MILLINOCKET 

.o: 

.4] 

.2( 

- 

.0! 

T 

T 

.06 

.36 

.01 

.55 

.28 

.22 

.30 

.08 

.72 

.72 

.03 

" 

KILLINOCKET  AIRPORT      ! 

.0] 

.3; 

.01 

.04 

.01 

.01 

T 

T 

.02 

.07 

.27 

.li 

.02 

.61 

.08 

.27 

.23 

.02 

T 

2.65 

MILLINOCKET  DAM 

T 

« 

.i: 

.34 

.14 

.16 

• 

.5( 

T 

* 

.70 

.10 

• 

.55 

• 

.20 

2.91 

MILO 

.r. 

.1! 

.01 

.08 

.46 

.78 

.23 

.16 

.29 

.05 

.03 

.16 

3.14 

MILTON 

.11 

l.K 

.0! 

.01 

.2! 

.37 

.10 

.10 

.40 

.12 

.33 

.09 

.28 

.27 

3.76 

■OOSEHEAD 

.0< 

T 

.3) 

.41 

.0! 

T 

T 

.07 

.U 

.50 

.20 

.05 

.38 

.32 

.10 

.12 

.02 

2.77 

S««  i«f*r«ao*  aotws  foUowiOQ  StatiOD  bidMs. 


Tabls  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
HAY    1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1       2    j    3 

4 

5 

6 

7 

8 

9    i  10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  I  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

aomi  AMWYM 

mrta  bbidotoii 
ou  Town 

OLD  TOVK   AIRPORT 
OROIIO 

R 
Z 

T 

.06      .58 
.85 

T          .42 
T          .65 

.21 

I 

.02 

I 

.17 
.03 

.19 
.37 

.39 
.28 

T 

T 

T 

.01 

T 
T 
T 

.10 
.06 

.17 
.02 

.12 
.22 
.09 
.03 

.12 
.04 

.19 
.08 

.28 

.32 

.41 
.56 
.40 
.84 

T 

.01 
T 

.38 

.67 

1.04 

1.00 

.55 

.03 
.02 

.04 
.24 

.16 
.46 
.11 
.18 
.27 

.32 
.47 
.33 

.13 
.14 

.04 
.03 

.11 
.03 
.16 
.05 
.04 

T 

2.45 
3.33 
3.37 
3.67 

PORn-tUD 

POtTUHD   »B  AIRPORT 

puirriss 

PUSim    ISLE 
■IPOCUVS   DAK 

Z 

.05 

T     !     .30 
T           .25 

• 
.08!     .13 
•           .25 

.55 

.04 
.07 

T 

.01 

.23 

.34 

.50 

.04 

.18 

.05 
.03 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.12 

.12 

• 

T 

.03 

.06 
.08 
.39 
.41 
.33 

.12 

.47 
.48 

.40 
.40 
.57 
.63 
.71 

.81 
.85 

.03 
.19 

.44 

.48 

1.00 

.78 

.34 

.06 
.06 

T 
.21 

.44 

.40 
.14 

.08 
.16 

.03 
.03 

.76 
.24 

.22 
.24 
.56 
.15 
.23 

T 

T 

.19 

.08 
T 
.16 

3.44 

3.50 
3.54 
3.74 
3. SB 

■OCIUK) 
•OCILAin)    1   t 
■OZBURT 

RonroRD  3  sw 
tmrou)  I  ssE 

> 

z 
z 

.05 

!      .56 

.031  :?J 

.03 

"lO 

.08 

.19 
.13 
.35 
.20 

.12 
.10 
.53 
.12 
.26 

.02 
.05 

.02 

T 
T 

.07 

.35 
.09 

.07 
.09 
.10 
.02 

.10 

.20 

.12 
.09 

.62 
.45 
.67 
.46 

.41 

.04 
.02 
.08 
.07 

1.24 

1.14 

.37 

.30 

.28 

.02 

.11 
.04 

.20 
.16 
.59 
.35 
.20 

.09 
.04 

.05 
.07 
.36 
.28 
.09 

.12 
.17 
.04 
.03 

3.40 
3.30 
3.84 
3.78 
2.53 

SXnHEGAH 
SODTB   AXDOVER 
SOCTH   VEST    BARaOR 
SqiU    PAH   DAR 
SDRDAT    RIVER 

R 

z 

R 

R 

.051                  .54 

1      .11;      .80 

,      .11^      .45 

.08 

.01      .05      .8^ 

.15 

.08 
.01 

.10 

.17 

.IC 
.44 
.21 
.28 
.18 

.03 

.02 

.20 
.17 

.05 
.05 

.15 

.23 

.28 
.13 
.15 

.47 
.54 
.75 
.32 
.37 

.11 

.27 
.16 

.37 
.40 
1.81 
.26 
.33 

.04 

.58 
.04 

.34 

.40 

.15 
.24 

.06 
.25 
.03 

.14 

.04 
.46 
.44 

.01 
.08 

.10 

2.53 
3.09 
3.55 
3.41 
3.17 

StAIlS    FALLS 
THE   FORKS 
OPPER  DAM 
WIIISLOI 
ROWLAND 

R 

.05 

.10 
.12 
.04 

l.OT 

.7« 
.51 
.17 

.32 

T 

.11 
.22 

.70 

.15 

T 

.02 

.04 
.05 

.21 
.24 
.13 
.36 

.09 
.03 

.07 
.39 

.04 
.57 
.27 
.58 

T 

.20 

T 

.09 

.42 

.11 

.16 

.56 

1.17 

.13 
.07 
.11 
.03 

.49 

-.11 
.20 
.11 

.02 
.14 
.05 
.10 
.33 

.34 
.11 

t 

.10 

.10 
.05 

.03 

.05 

.05 
.03 

3.60 
2.49 
2.78 
2.34 

2.91 

lASSACaV SETTS 

ADARS 

AMHERST 

ARLINGTON 

ASBBVRNHAII 

ASHLAKD 

Z 

.01 

.06 
.13 
.20 

^01 

.56 
1. 11 

.25 
.82 
.0^ 

.03 

.25 
.25 

.08 
.01 
.03 

:12 

.03 

.02 
.01 

.06 
.04 
.03 
.02 

.03 

.03 

T 

T 
T 

.01 
.23 

.07 

.27 
.12 

.62 
.95 
1.10 
.78 
.67 

.53 

.03 
.36 
.87 

.39 
.01 

.68 
.05 
.88 
.57 
1.07 

.11 
1.56 

.06 

.58 
.06 
.53 
.52 
.48 

.12 

T 

T 

.33 

.16 
.81 
.08 
.04 

.03 
.15 
.13 
.45 

.06 
.03 
.02 

.13 

.06 
.01 
.09 

.05 

.04 
.02 

4.13 
4.76 
4.18 
3.84 
4.41 

ATHOL 
BEECHIOOD 
OELCHERTOm 
BILLERICA 
BIRCH    BILL    DAH 

Z 

.Oil  1.3^ 

T          .4i 

1.58 

.  -"1      -32 
.Oil  1.05 

.11 

.14 

.08 

.14 

.21 

.05 

.04 
.06 
.17 

.10 

.11 
.03 

.06 

T 

.03 
.05 

T 

.01 
.03 

T 

.75 
.18 
.73 
.94 
1.06 

.19 

.77 

1.17 

T 

.97 

.35 

.54 
.46 
.25 

.16 
.60 
.05 

.84 

.48 
.73 
.43 

.23 

.29 
.24 
.28 
.92 
.15 

.02 
.07 

.08 
.36 

T 
.13 

t 

.01 
.01 
.05 
.05 

.04 
.01 

4.26 
4.16 
5.39 
4.00 
3.21 

BLUE    BILL 

BOSTON  WB   AIRPORT 

BOYLSTON 

CARBRIDGE 

CHESTER 

Z             '     T     '      .31 
Z                   .11^      .20 

R                   .01       .2! 

T 
.34 

T 
.01 

.01 

.07 
.06 
.04 
.05 
.05 

.09 
.02 

.03 

.02 

.01 

T 
.02 

.01 
.20 

1.03 

.81 

.84 
.61 

T 
1.47 
.80 

.09 
.28 

.46 

.36 
.01 

.51 

T 
.12 

.10 

.60 

.40 

1.32 

.35 

.61 

T 
T 

.67 
.37 

*io 

.07 
.01 

.01 
.10 

1.60 

T 
T 

.15 

.57 
.01 

3.58 
2.53 

3.85 
3.77 
3.55 

CHESTEREIELD 
CHESTNUT   BILL 
CLINTON 
COHASSET 
COLDBROOK 

.08 
.09 

T 

:I2 

.44 

.01 
.33 

.18 
.45 

.06 
.03 
.14 

.07 

T 

T 

.03 

.04 
.01 

.06 
.02 

T 
.01 

.07 

.05 

T 

.10 

.05 
.03 

.07 
.03 

.87 
.13 
1.23 
.05 
.62 

.79 
.77 

.51 

1.41 

.69 
.48 
.51 
.68 
.01 

.03 
.08 

.01 
.82 

.53 
.62 
.51 
.08 

.02 

.17 
.09 
.43 
.15 

.52 
.03 
.25 

.06 
.04 
.01 

.01 

.03 
.10 
.10 

T 

3.51 
3.39 
3.60 
2.61 
4.40 

CONCORD 

EAST  RAREHAR 

EDGARTOVN 

PALL    RIVER   2    NE 

FITCHBURC 

T 

.03 

T 
.01 

T 

t" 

-.11 

.46 
.17 

■321 

T 

.02 
.05 

T 

- 

.03 

... 

.20 
.03 

.18 

.02 
.05 
.13 
.08 

.07 
.11 

.02 
T 

T 
.01 

.99 
T 

.57 
.86 

.69 
1.09 

.63 

.18 
.55 

.62 
.70 
.43 

.16 
.57 

T 
T 

.52 
.35 
.46 
.52 
.64 

.08 

.20 

T 

.39 
.06 

.59 
.07 

.09 
.43 
.73 

t 

.31 

.05 

t 
t 

.02 

.08 

T 

.04 

3.11 
3.02 
3.62 
3.39 
3.87 

FRAmNGBAK 

FRANELIR 

GARDNER 

GROTON 

HARDRICI 

.01 
.10 

.91, 

.10 

1.19 

.23 
.17 

-.11 
.17 

.34 

.04 
.01 
.13 
.06 
.09 

.021 

T 

.01 

i 

1 

.01 
.14 
.05 

.11 

.03 

T 

T 

T 
T 

.07 
.08 
.03 

.07 

.01 

.31 
.54 
.73 
.70 
.91 

.87 
.75 
.57 
.55 
.75 

1.02 
.84 
.60 
.48 
.63 

T 

.08 

.03 

.59 
.50 
.72 
.58 
.67 

.04 
.11 
.11 
.08 
.20 

.39 
.40 
.05 
.58 

T 

.02 
.06 
.03 

.04 
T 

.03 
.10 

.02 
.02 
.01 
.03 
.09 

3.74 
3.84 
4.52 
3.65 
4.88 

HARVARD   FOREST      // 

HATCHVILLE 

HATERBILL 

HEATB 

BOLTOa 

R 

.10 
.0« 
.05 

T 

.31 
.43 

1.60 

.29 

T 
.031 

.08 
.10 

T 

.02 

T 

.13 

.01 

.12 

T 
.19 

.12 

.08 
.02 

.05 

T 

.06 

.02 

T 

T 
.06 

T 

1.07 

.91 
.85 
.47 

1.15 

.45 
1.07 

.39 
.08 

.06 
.63 
.41 
.68 
.37 

.05 
.03 

1.04 
.26 
.68 
.29 
.34 

.09 

T 
.09 

.09 
.74 
.24 

.21 
.84 
.16 

.13 

T 

.02 
.03 
.15 

T 

.06 
.07 

3.42 
3.81 
3.64 
3.24 
4.34 

HOOSAC    TUNNEL 
H1IBBARDSTON 
HTANNIS    1    E 
IPSWICH 
JEFFERSON 

z 

.04 
.10 

1 

.05 

J 
.10 
.36 
.41 
.07 

.0. 
.04 

.28 
.70 

.09 
.44 

.01 
.27 

.03 
.03 

.15 
.15 

.04 

.10 

.01 

.05 

.04 

.05 

.13 
.01 

.60 
.76 

1.00 
.26 

1.90 

.56 
.49 
.15 
.66 

.05 

.74 

.58 

1.20 

1.15 

.06 

.02 

.43 
.92 
.40 
.50 
.54 

.20 
.15 
.52 
.22 

.04 
.18 
.23 
.23 

t 

.05 
.01 

.11 

.04 
.01 
T 
.04 

.04 

3.48 
4.49 
4.30 
3.66 
3.78 

KNIGBTVILLE  DAN 
Ua    COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 
RANSFIELD 

z 

.OS 

T 

.01 
.02 
.OS 

.27 
.32 

T 
.08 

.06 
.02 
.12 

.01 

T 

.07 

.02 
T 
T 
.05 

.05 
.03 

T 

.02 

.06 

.01 
.05 

.08 

T 
.03 

.12      .60 
.20 
.90 
.99 

j      .30 

.75 
.99 

.80 

.13 

T 

.35 

1.10 

.35 

.48 

1.23 

.33 

T 
T 

1. 00 
.65 
.63 
.53 
.56 

.04 
T 

.10 
.08 
.76 
.61 
.12 

.41 
.03 
.17 
.43 

.03 
.07 
.03 

.07 
.02 
.06 
.09 
.05 

T 

.02 
.05 

4.04 
4.08 
3.77 
3.49 
4.20 

RIDOLEBORO 
RIDDLETON 
RILFORD 
RILLBDRT 
RONTAGUE   CITT 

T 
I 

.13 
.11 

T 

1 

•641 
.22 

.08 
.03 

.04 
.02 
.01 

.03 

T 

.07 

.10 

.03 

.21 
.05 

.07 

.03 
.01 
.03 

.01 
T 

.20 
.11 

.07 

.02 
.25 
.65 
.54 
.67 

.69 
.71 
.97 
.84 
.46 

.76 

1.12 

1.18 

.81 

.66 

.51 

T     !     .58 
1     .20 

1     •" 

.03 

.32 
.15 
.05 
.04 
.24 

.25 
.35 
.31 
.18 

t 

.01 

T 

.03 
.33 
.04 

.09 

.01 
.04 
.02 

.03 

3.57 
3.78 
4.39 
3.16 
3.58 

ROUKT   WACHUSET 
NANTUCEET  WB   AIRPORT 
NEW   BEDFORD 
NEWBURTPORT 
NEW    SALER 

2 
2 

« 
.10 

1.02 
.111 

.20 
1.49 

.05 
.06 

T 
.131 

.11 
.17 
.12 

T 
.16 

T 

.04 
.15 

T 

.02 

• 

T 

T 
.01 

T 

T 

•         1.45 
.37      .03 
.40       .36 
.55      .39 
.96 

.36 

T 

.54 
.03 
.69 
.51 
.50 

.01 
.09 

.50 
.30 
.35 
.75 
1.90 

.03 

.36 
.57 
.19 
.41 

.09 
.24 

.23 

t 

.05 

.01 
.01 

T 
.08 

T 

T 

.03 
.08 

3.92 
1.78 
3.40 
3.32 
5.72 

NEWTON 

NORTHBRIDCE 

NORTH   TRURO 

PBLHAR 

PERBROCE 

PERU 

1 

.0« 

.10 

.id 

.09 
.11 
1.60 
.01 
.46 

.35 

.14 

.20 
.42 

.04 

.12 

T 

.07 

.02 
.04 

.04 

.10 
.15 
.10 
.02 

.04 
.08 

.07 
.11 

.07 
.08 

.11 

.18 

.04 

.02 

.25 

.60 

.22 

.04       .79 

T 
.111  1.20 

.80 
.60 

.75 
.76 
.22 

.99 

.65 
1.94 

.56 
.78 
.57 

.02 
.13 

.55 
.30 

.24 
1.36 

.40 
1.02 

.01 

T 
.26 

.10 
.05 
.32 
.34 
.30 

.65 
.09 
-CI 

.25 

.02 

.09 

T 
T 

T 

.05 
.08 
.14 

.05 

T 
T 
.01 

3.88 
4.21 
2.24 
5.95 
3.31 
4.35 

PETERSHAR 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

PLAINFIELD 

PlTKOtTi; 

PRINCETON 

2 

.09 

.21 

1.33 
.35 
.58 
.48 

.33! 
.83 

.05 

•  01, 
.13 
T 
.13 

1 
T 

.0^ 

.16 

.10 

.14 

T 

.02 

I 

.07 

i.fs 

1.12 
.72 
.79 

1.10 

.62 

1.29 

.45 

T 

.46 
.06 
.65 
.92 
.47 

.91 
.07 

.03 
.65 
.43 
.53 

1.05 
.34 

.16 
.53 

.26 

T 

t 

.22 

.07 
.09 

T 

i" 
.10 

.02 

4.60 
3.87 
5.16 
3.56 
3.67 

qnABSIH    INTAEE 
ROCXPORT    1    E5E 

SANDWICH 
8ECRECANSET 

! 

T 

:S 

1.31 
.33 
.23 
.40 

.14 
.68 

• 

.09 

T 

.02 

T 
T 
T 

.14 

T 
.07 

.25 

.02 
.01 
.29 
.10 

.01 

T 
T 

.05 

.04 

• 

.80 

1.02 

.99 

.99 

.91 
.78 

.15 
.12 
.26 

:3l 
■il 

.75 

.03 
.02 

.55 

■a 
.22 
.34 

T 
T 

.30 
.35 
.25 
.70 
.22 

.03 
.23 
.12 
.06 

.24 
.60 
T 
.35 

.06 
.06 
.02 
T 

.03 

5.00 
3.47 
3.77 
3.19 
3.47 

SHBLBURNE    FALLS- 
SOirmBRIDGE 
SOUTH    ECRERONT 
SPOT   POND 
aPRlNCPIELD 

.01 
.08 
.04 

T 

.68 

■.It 

.18 

1.50 

.OS 

.12 

T 

.34 

.20 
.05 
.38 
.02 
.03 

T 

T 

T 
.20 

.01 
.20 

T 

.02 

T 

.16 

.01 

.23 
.20 

.76 
.64 
.74 
.22 
1.59 

.54 

.92 

1.03 

1.00 

.29 

.66 
.72 
.64 
.85 
.40 

.04 
.03 

.03 

.32 
.63 
.33 
.52 
.32 

T 

.12 
.10 
.36 
.16 
.23 

.02 

.46 

T 

.35 

T 

.03 
.11 
T 

.01 
.02 

.11 

.06 
.03 
.02 
.04 

3.62 
4.57 
4.50 
3.93 
4.59 

SPRINGFIELD   NEWS    BLDG 

STATE    FARM 

STERLING 

STERLING   3    NW 

STOCZBRIDCE 

1 
1 

.07 

T 
.03 

1.58 
.61 
.58 
.60 
.61 

•OS! 

.18 

.0! 
.03 
.03 

T 
T 

.11 
.11 

.04 

.06 

T 

.01 

.52 

.81 
.70 

1.29 
1.33 

.47 
1.24 

.46 

.36 

T 

1.25 
.10 

.04 
.45 

.03 

.43 
.36 
.45 

.36 
.35 
.50 
.17 
.58 

.01 

.03 

.12 

.15 
.51 

.18 
.18 

T 

T 

T 

.87 
.07 
.18 

T 
.02 

.02 
.04 

4.80 
2.94 
3.71 
3.10 
4.78 

SWAMPSCOTT 
TAORTOH 
TURNERS   PALLS 
WALPOLE 
RARE    I 

.01 
.0! 

.11 
T 

.OS 
.0« 

.23 
.58 
.»< 
.27 
1.3S 

.0! 

T 
T 

.03 
.10 

T 
I 

.17 

.04 
.IS 
.01 
.08 

.01 
.10 

.03 

T 

.16 

.01 

T 
.21 

.05 

.03 
.22 
.04 

.84 

.80 

1.23 

1.01 

2.20 

.10 

.05 

:^? 

.13 

.29 
.17 
.32 
.39 
.53 

.21 

.73 
.38 
.22 
.52 
.49 

T 
.01 

t" 

.26 
.80 
.21 
.70 
.18 

.08 
.02 
.05 
.05 
.08 

.18 
.06 

.08 
.10 

.10 
T 

.02 
.01 

.01 

2.92 
3.83 
3.56 
3.74 
5.47 

WARE    2 

WA5HIRGT0N 

WEBSTER 

nSITIELD   2  NE 

I 

.OS 

.03 
.0! 

1.0! 
.2t 
.OS 

1.4! 
.64 

.40 

.2: 

.33 

.0! 

1.10 

.13 

.20 

.0! 

T 

.10 
.20 

.12 
.20 

.01 

T 

.13 
.02 

.15 

.03 

T 
T 

.90 

.S3 

.69 
.06 

1.8S 
1.21 
.69 
1.29 
1.33 

.89 

.67 
.38 

.39 
.39 

.17 
1.11 

T 

.99 
.04 
.50 
.19 

45 

.07 
.27 
T 
.07 

.15 
.14 
.01 
.13 

.14 

.03 
.07 

I 

.02 

.12 

.05 
.27 

.02 

.03 
.02 
.05 

T 
T 

.01 

5.95 
3.79 
4.12 
4.84 
4.18 
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Table  3-Contiiiued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEI   ENGLAND 
HAY    1949 


Day  of  month 

1 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(S 

WESTON  2  m 

.03 

.32 

T 

.08 

T 

.06 

T 

1.15 

.03 

T 

1.17 

.75 

T 

.48 

.13 

T 

T 

4.20 

WEST  OTIS 

.12 

.43 

.42 

.08 

T 

.17 

.80 

1.02 

.21 

.32 

.20 

.13 

.01 

.03 

3.94 

WESTOVER  FIELD 

T 

.18 

1.19 

T 

.01 

.16 

.10 

T 

.10 

2.19 

.15 

.39 

.23 

.55 

.12 

.19 

T 

I 

5.56 

WEST  RUTLAND 

T 

.79 

.44 

.07 

T 

.04 

.04 

.67 

1.28 

.01 

.76 

.07 

.02 

.11 

4.30 

WINCHENDON 

.01 

.60 

.50 

.16 

.01 

.03 

.01 

.63 

.40 

.26 

.05 

.45 

.15 

.05 

.01 

.01 

.03 

3.36 

WORCESTER  AIRPORT 

I 

.13 

.52 

.02 

.02 

.14 

T 

.08 

.60 

.95 

.54 

.02 

.26 

.16 

.06 

.20 

.02 

T 

.05 

T 

3.77 

WORCESTER  1 

.10 

.51 

.04 

.03 

.10 

T 

T 

.05 

.26 

1.16 

.21 

.38 

.42 

.01 

.27 

.03 

.14 

.07 

3.78 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

T 

.62 

.13 

.05 

T 

T 

.22 

.17 

.32 

.52 

.03 

.28 

, 

.61 

.01 

.05 

.05 

3.06 

BATH  2  SSV 

.53 

.51 

.13 

.05 

.10 

.11 

.10 

.12 

.26 

.43 

.30 

.05 

.19 

2.88 

BERLIN 

T 

.38 

.43 

.05 

.32 

T 

T 

T 

.03 

.29 

.01 

.30 

.06 

.09 

.32 

.05 

.07 

.03 

2.43 

BETHLBUEU 

T 

1.20 

.40 

T 

.31 

.13 

.09 

.86 

T 

.13 

T 

.79 

T 

.60 

.05 

4.56 

BLACEWATER  DAU 

Z 

.OS 

.25 

.27 

.78 

.02 

.48 

.05 

.90 

.45 

.05 

.11 

.01 

3.42 

BOW  GARVINS  PALLS 

.10 

.90 

.42 

.01 

T 

.40 

.35 

.52 

.04 

.49 

.01 

.10 

.92 

.04 

.13 

4.43 

BRADFORD 

.01 

.64 

.27 

.19 

.07 

.64 

.36 

.35 

.02 

.86 

.28 

.09 

.04 

T 

.05 

3.87 

BRISTOL 

Z 

.03 

.54 

.23 

.22 

.07 

.25 

.11 

.47 

.01 

.25 

.24 

.17 

.03 

.01 

.02 

2.65 

BUCKS  CORNER 

.02 

.27 

.61 

.12 

.08 

.03 

.23 

• 

.40 

.31 

.68 

.72 

.07 

.05 

.12 

3.71 

CAHPTON 

.31 

.56 

T 

.69 

.02 

.06 

.12 

.02 

.45 

.02 

.41 

T 

.36 

.27 

T 

.07 

.10 

3.46 

CENTER  HARBOR 

.06 

.35 

.92 

.07 

.22 

.11 

.04 

.72 

.57 

.35 

.69 

.04 

.03 

4.17 

CLAREHONT 

T 

.32 

.28 

.38 

.04 

.16 

.28 

.65 

.16 

.41 

.03 

.02 

.30 

.02 

3.05 

CONCORD  WB  AIRPORT 

Z 

T 

T 

.98 

.36 

.02 

T 

T 

.16 

.49 

.13 

.39 

.19 

.14 

.04 

.78 

T 

T 

T 

3.68 

DIXVILLE  NOTCH 

.96 

.03 

T 

.62 

.03 

.22 

.24 

.24 

.38 

.48 

.54 

.20 

.11 

.16 

,27 

4.48 

DUBLIN 

.01 

.80 

.43 

1.21 

• 

.51 

.02 

.22 

T 

.63 

.33 

.13 

.08 

4.37 

DURHAH 

Z 

.30 

.10 

.10 

.68 

.24 

.58 

.23 

.37 

.04 

.18 

.05 

.04 

2.91 

EAST  DEERING  1  S 

.04 

T 

.96 

.32 

T 

T 

1.01 

.07 

.33 

T 

.43 

T 

.53 

.02 

T 

.03 

3.74 

EASTMAN  FALLS  DAM 

.03 

.25 

.95 

.31 

.04 

.08 

.14 

.25 

.50 

.10 

.83 

.12 

.26 

.36 

.01 

.11 

T 

4.34 

ERROL 

Z 

1.32 

.30 

.12 

.28 

.12 

.23 

.11 

.15 

.10 

.76 

.18 

.06 

3.73 

FABYAN 

.50 

.50 

.04 

.50 

.10 

.36 

.20 

.68 

.24 

.03 

.35 

.20 

.06 

.15 

.26 

4.17 

FIRST  CONN  LAKE 

.09 

.51 

.30 

.05 

.55 

.01 

.04 

.24 

.68 

.22 

.17 

.43 

.05 

.50 

.19 

.03 

.22 

.18 

4.46 

FITZWILLIAM  3  3W 

.03 

.81 

.10 

.21 

.06 

.81 

.35 

.39 

.05 

.56 

.43 

.03 

T 

.10 

3.93 

FRANKLIN  1  NW 

1.21 

.36 

.09 

.40 

.06 

.49 

.97 

.03 

.60 

.03 

.13 

4.37 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

Z 

.03 

1.10 

.32 

.04 

.35 

.01 

.54 

.02 

.93 

.01 

.53 

.07 

.10 

4.05 

GILMANTOK 

.09 

.71 

.31 

.09 

.45 

.41 

• 

.41 

.92 

1.38 

1.09 

5.86 

GLENCLIFF  2  KW 

.02 

.80 

.55 

.10 

.12 

.18 

.06 

.34 

.09 

.18 

.09 

.69 

.04 

.18 

.12 

.04 

3.60 

GORHAM 

R 

.02 

.01 

.57 

.02 

.21 

.23 

.04 

.03 

.05 

.10 

.24 

.09 

.34 

.20 

.17 

.03 

2.35 

HANOVER 

Z 

T 

T 

.51 

.14 

.04 

.22 

T 

.26 

.11 

.12 

.18 

.02 

.17 

.09 

.15 

.36 

.02 

2.39 

HILLSBORO 

T 

.40 

.45 

.01 

.30 

T 

.60 

.45 

.40 

T 

.30 

.30 

.20 

T 

.01 

3.42 

BILLSBORO  2  W 

R 

.92 

.39 

.30 

.73 

.19 

.28 

.08 

.12 

.18 

3.19 

JEFFERSON 

.55 

.67 

.11 

.63 

T 

.05 

.05 

.29 

.05 

.13 

T 

.66 

.14 

T 

.37 

.13 

3.83 

KEENE  1  SW 

.02 

.95 

.37 

T 

T 

1.04 

.40 

T 

.26 

.05 

.25 

.21 

.05 

.05 

3.65 

LAKEPORT  1 

T 

.24 

.86 

.17 

.02 

T 

T 

.19 

.13 

.50 

.05 

1.32 

.28 

.65 

T 

.06 

.01 

4.48 

LAKEPORT  2 

T 

1.10 

.14 

.32 

T 

.47 

.05 

1.26 

T 

.78 

.06 

.06 

T 

4.24 

LANDAFF 

R 

.95 

.09 

1.54 

.04 

.05 

.29 

.12 

.19 

.21 

.24 

.23 

.19 

.02 

4.16 

LEBANON  AIKPORT 

T 

T     .50 

.30 

.06 

.01 

T 

.03 

.05   .17 

.01 

.13 

.01 

.30 

.08 

.10 

T 

.58 

T 

2.33 

LINCOLN  1  NW 

z 

.35 

.65 

.10 

.15 

.05 

.05   .20 

.30 

.30 

.30 

T 

.50 

.18 

I 

.10 

.20 

3.43 

MANCHESTER 

T 

T 

.82 

.12 

.12 

.14|l.:  - 

.18 

.49 

.33 

.37 

.09 

1.07 

.09 

.08 

.01 

5.20 

UASSABESIC  LAKE 

.72 

.21 

' 

.99 

T 

..S6 

.08 

.54 

.64 

.52 

.09 

.05 

4.40 

HERIDEN 

.41 

.11 

.41 

.03 

T 

T 

.22   .22 

.08 

.41 

.19 

.25 

.38 

.10 

.18 

.54 

3.53 

MILAN  6  N 

.95 

.26 

.35 

.10 

.20 

.15 

.22 

.40 

.11 

.04 

2.78 

HILPORD 

.28 

.46 

.20 

T 

.70 

.31 

.70 

.51 

.07 

,.73 

T 

.23 

.49 

4.68 

NASHUA  1  NE 

R 

.52 

.14 

1.31 

.34 

.05 

.26 

.30 

.83 

.02 

.05 

.02 

3.84 

NASHUA  3  N 

.07 

.48 

.15 

.71 

.48 

.48 

.63 

.05 

.72 

.02 

.15 

.02 

3.96 

NELSON 

1.00 

• 

.63 

.03 

.04 

1.08 

.45 

.24 

.39 

.11 

.12 

.01 

.04 

4.14 

NEW  DURHAM 

Z 

• 

.87 

.14 

.01 

.04 

.08 

.37 

.23 

.33 

.45 

.24 

.12 

.57 

.09 

.04 

3.58 

NEW  LONDON 

.02 

.91 

.37 

T 

.02   .44 

.02 

.SO 

.38 

.43 

.36 

.06 

.35 

T 

.04 

3.90 

NEWPORT 

.97 

T 

.28 

.03 

.46 

.10 

.56 

.07 

.23 

.31 

.04 

.08 

.12 

.02 

3.27 

NORTH  CHICHESTER 

« 

1.07 

.22 

.03 

.25 

.36 

.50 

.15 

.85 

.03 

.10 

1.12 

T 

4.68 

NORTH  STRATFORD 

T 

.55 

.48 

.48 

T 

T 

.13 

.23 

.13 

.12 

.05 

.14 

.61 

.13 

.05 

.13 

.23 

3.46 

NORTH  VILLAGE 

.49 

.30 

.31 

.54 

.43 

.29 

.91 

.18 

.16 

T 

.01 

.01 

3.63 

PETERBORO  2  S 

.98 

.22 

1.27 

.07 

.34 

« 

.35 

.39 

.15 

.02 

.03 

3.82 

PINKBAM  NOTCH 

Z 

.20 

.99 

.03 

T 

.71 

.01 

.02 

T 

.20 

T 

.08 

.43 

.01 

.38 

.09 

.83 

.04 

.07 

.24 

.01 

4.34 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

R 

.06 

.05 

.62 

.42 

.11 

.07 

.57 

.07 

.23 

.19 

.21 

.21 

.20 

.16 

3.17 

RANDOLPH 

.03 

.63 

.10 

.79 

.03 

.20 

.14 

.14 

.50 

.16 

.37 

.02 

.32 

.05 

.11 

.17 

.18 

3.94 

SOUTH  DANBURY 

.76 

.10 

.39 

T 

T 

.21 

.24 

.10 

.47 

.30 

.65 

.29 

.19 

.10 

.14 

.19 

4.13 

SOUTH  LYNDEBORO 

.01 

.93 

.33 

1.08 

.08 

.31 

.05 

.30 

.49 

.13 

.14 

3.85 

SOUTH  WEARE 

1.02 

1.11 

.18 

1.30 

.58 

.03 

4.22 

STODDARD 

.94 

.38 

.03 

1.12 

.11 

.41 

.05 

* 

.48 

.10 

.05 

.04 

3.71 

SUNAPEE 

.42 

.56 

.01 

.38 

.23 

.39 

.47 

.08 

.50 

.26 

.04 

.05 

.23 

.05 

3.67 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

Z 

.02 

.82 

.50 

.02 

.07 

.93 

.07 

.55 

.82 

T 

.20 

.24 

T 

.05 

4.29 

TUCKERMAN  RAVINE 

.15 

1.07 

T 

.72 

.04 

T 

.20 

.07 

.75 

T 

.03 

.24 

1.27 

.10 

.12 

.58 

5.34 

WALPOLE 

T 

* 

.90 

.60 

T 

.60 

.05 

1.10 

.53 

* 

.50 

.25 

4.53 

WARREN  1  SE 

Z 

.80 

.45 

.05 

.05 

.15 

.05 

.05 

.40 

.55 

.05 

.10 

2.70 

WENDELL 

R 

.02 

.93 

.06 

.02 

.07 

.39 

.04 

.34 

.38 

.10 

.02 

.15 

.11 

2.63 

WENTWORTH 

.40 

.43 

.61 

.04 

.29 

.21 

.02 

.20 

.52 

.07 

.07 

.16 

.09 

3.11 

WEST  LEBANON  1  SW 

.36 

.12 

.39 

.02 

T 

.02 

.07 

.09 

.26 

.08 

.36 

.21 

.02 

.03 

.48 

.05 

2.56 

WEST  RUMNEY 

T 

.49 

.31 

.02 

.25 

T 

.03 

T 

.25 

.03 

.31 

T 

.24 

.25 

.28 

T 

.03 

2.49 

WHITEFIELD 

1.08 

1.34 

.05 

.16 

.16 

.50 

.54 

.16 

.42 

.16 

4.57 

WILMOT 

T 

.72 

.20 

.34 

.03 

.21 

.13 

.29 

.47 

.13 

.55 

.30 

.14 

.09 

.16 

T 

3.76 

WINCHESTER 

H 

.13 

.80 

.15 

.03 

.04 

.99 

.16 

.25 

.24 

.04 

.09 

.28 

.02 

3.24 

WINDHAM 

T 

.58 

.18 

.02 

T   1 1 .  12 

.10 

.32 

.20 

.50 

T 

1.03 

.18 

T 

.04 

T 

4.27 

WOLFEBORO  FALLS 

T 

.84 

.09 

T 

.25 

.08 

.30 

.94 

T 

.58 

.06 

.09 

.08 

3.31 

WOODSTOCK 

.03 

1.11 

T 

.43 

.03 

.171  .07 

.08 

.59 

.08 

.28 

.09 

.76 

.01 

.11 

.01 

3.85 

YORK  POND 

.38 

.60 

.01 

.33 

.04 

T   1  .04 

T 

.30 

.03 

.36 

.25 

.•15 

.06 

.05 

.15 

2.75 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

Z 

.08 

.14 

1.18 

.02 

.70 

T 

.18 

.04 

.30  1 

.35 

1.21 

.06 

.27 

.26 

.27 

.11 

.05 

.38 

.06 

5.66 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

.38 

.14 

.12 

.08 

.10 

.08 

.18 

.70 

.12 

.78 

.74 

.07 

T 

T 

T 

3.49 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

z 

T 

.60 

T 

.09 

.09 

.06 

T 

.72 

.65 

.01 

T 

.61 

T 

.10 

T 

T 

T 

2.93 

GREENVILLE 

.08 

• 

.30 

.05 

.18 

.06 

.02   T 

1.12 

.45 

1.29 

.02 

.40 

T 

.12 

T 

T 

T 

4.09 

KINGSTON 

.04 

.45 

.06 

.11 

.20 

T 

.57 

.48 

.25 

.35 

T 

.10 

.02 

T 

2.63 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

z 

.10 

.32 

.03 

.01 

T 

.18 

.09 

.01 

T 

.75 

.73 

T 

.04 

.35 

T 

.08 

.01 

.02 

T 

2.72 

PROVIDENCE  WB  CITY 

z 

.22 

.30 

T 

.01 

T 

.11 

.03 

.03 

T 

.83 

1.30 

T 

.09 

.41 

T 

.14 

T 

T 

T 

3.47 

WESTERLY  1  W 

.04 

.30 

.10 

.09 

.02 

.77 

.69 

.31 

.02 

.22 

.12 

2.68 

WOONSOCKET 

R 

.10 

.17 

.04 

.11 

.06 

.08 

.77 

.90 

.05 

.10 

.25 

.20 

2.83 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

.71 

.15 

T 

.56 

.07 

.63 

.40 

.87 

.36 

.26 

.25 

.01 

T 

.08 

4.35 

BARRE 

1.01 

.07 

.02 

.06 

.03 

T 

.31 

.15 

.18 

.14 

.16 

T 

.11 

.07 

2.31 

BETHEL 

.85 

.05 

.15 

.36 

.25 

.07 

.20 

.05 

.42 

.05 

2.45 

BLOOMFIELD 

1.00 

.58 

.02 

.06 

.40 

.06 

.01 

.26 

.28 

.20 

.01 

.72 

.01 

.23 

.13 

.09 

4.06 

BOLTONVILLE 

T 

.65 

.30 

T 

.78 

.05 

.23 

.22 

.12 

.01 

.18 

.52 

.22 

3.28 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

z 

.21 

.03 

.07 

T 

.11 

T 

.01 

.32 

.12 

.21 

.17 

.22 

.02 

T 

T 

.06 

.03 

1.58 

CANAAN 

T 

.59 

.14 

.98 

T 

10 

.65 

.17 

.15 

.13 

.01 

.28 

.07 

.15 

.09 

.12 

3.63 

CAVENDISH 

T 

.01 

.56 

.85 

.12 

T 

T 

.58 

.18 

.22 

T 

.12 

T 

.12 

.27 

.10 

.06 

.05 

3.24 

CHELSEA  2  S 

T 

1.37 

.05 

.04 

.14 

.02 

.15 

.14 

.15 

.11 

.11 

.08 

.03 

2.39 

CHITTENDEN 

.06 

1.22 

.06 

.42 

.05 

T 

.02 

.07 

.27 

.20 

.23 

.41 

.24 

.10 

.20 

.15 

3.70 

CORINTH   // 

R 

.72 

.05 

.07 

.05 

.24 

.11 

.43 

.05 

.08 

.01 

.03 

1.84 

CORNWALL  3  SW 

.05 

.17 

.05 

.35 

.04 

.08 

.01 

.45 

.01 

.22 

.14 

.14 

.03 

1.74 

DORSET  1  S 

T 

.30 

.70 

.30 

.20 

.16 

T 

T 

.64 

.15 

.37 

.29 

.20 

.22 

.15 

.19 

.05 

3.92 

EAST  BARNET 

T 

1.02 

.24 

T 

.65 

.18 

.15 

.38 

.23 

.51 

.03 

.03 

.09 

.10 

3.61 

ENOSBURC  FALLS 

.07 

.40 

.37 

.08 

.43 

.74 

.08 

.29 

.02 

.22 

.04 

T 

.25 

.02 

.02 

3.03 

S**  rait«r«no«  notos  lollowino  SUtioa  ladaz. 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


HE!    ENCLAKD 
VAV    1949 


Day  of  month 

3    . 

Station 

T 

r         t         I         '         I         ' 

o 

1    >   2    1    3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  1  13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tS 

ISSU  JtmCTION 

.20 

.09 

.24 

.01 

.37 

.14 

.08 

.30 

.03 

T 

.03 

.02 

.11 

1.62 

curroa 

1 

.44 

.45 

.10 

.44 

.28 

.35 

.20 

.03 

.22 

.04 

.17 

2.72 

mcacATE  rius    // 

I 

.11 

.08 

.23 

.16 

.04 

.35 

.09 

.35 

.32 

.02 

.06 

.10 

.03 

1.94 

LTIIAII    rALLS      // 

R 

.01       .06       .91 

.43 

.11 

.02 

.08 

.40 

.12 

.15 

.27 

.18 

.41 

.28 

.05 

.13 

3.61 

KAllCEESTXt 

1 

T          .07      .61 

.91 

.03 

.07 

.09 

.55 

.07 

.21 

.22 

.04 

.19 

.01 

.41 

.15 

3.62 

HARSHrlELO 

!    T     ,1.18 

.10 

.94 

.12 

.32 

.11 

.13 

.32 

.14 

3.36 

MATS   HILL 

.06      .77 

.02 

.25 

.02 

.17 

.82 

.59 

.70 

.03 

.42 

.22 

.04 

.10 

4.21 

HC    IRDQE    FALLS 

1.03 

.34 

.03 

1.16 

.04 

.03 

.27 

.15 

.06 

.37 

.48 

.04 

.02 

.14 

.03 

4.09 

MIDDLESEX 

T          .46 

.03 

.03 

.04 

T 

.29 

.17 

.20 

.20 

.13 

.01 

.09 

.15 

1.79 

T 

T        1.29 

.02 

T 

.09 

.02 

.05 

.30 

.01 

.15 

.15 

T 

.11 

.17 

.01 

.03 

.06 

.10 

.05 

2.61 

MOailSVILLX 

■ 

.21      .27 

.51 

.12 

T 

.14 

.06 

.10 

.23 

.06 

.22 

.05 

1.97 

NEWPORT 

Z 

.13      .17 

.16 

.04 

T 

.20 

.48 

.05 

.28 

.26 

.01 

.07 

.02 

.02 

.06 

1.95 

NOBTHFIELD   KOBVICH   UNIT 

I 

.02  2.05 

.03 

.06 

.03 

.05 

.20 

.24 

.12 

.12 

T 

.05 

.07 

T 

.07 

.04 

.06 

3,21 

PERU 

•           .20 

.35 

.55 

.08 

.60 

.21 

.26 

.17 

.25 

.10 

.09 

.14 

.14 

.27 

3,41 

PLYMOITTM 

1.08 

1.01 

.46 

.41 

.49 

3.45 

8AMD0LPM   CENTER 

.01   1.60 

.11 

.06 

.03 

.01 

.20 

.28 

.10 

.20 

.17 

.20 

.14 

3.11 

REAOIKG   HILL 

.05      .48 

.25 

.13 

.15 

.26 

.OS 

.15 

.15 

.05 

.32 

.10 

2.14 

READSBORO    1    SSE 

.06      .42 

.02 

■a 

.03 

.02 

.10 

.62 

.52 

1.07 

.03 

.76 

.26 

.12 

.15 

4.32 

ROCHESTER 

1.55 

.08 

.12 

.30 

.26 

.14 

.26 

.10 

.10 

3.11 

HOTIAICD    I    SE 

.05  1.30 

.10 

.33 

.02 

.02 

.19 

.01 

.21 

.11 

.13 

.17 

.14 

.02 

.13 

T 

.37 

.10 

.02 

3.42 

SAIITT  ALSAHS 

.14 

.09 

.25 

.09 

.03 

.28 

.09 

.21 

.04 

.17 

.03 

.03 

.12 

1.57 

SAIHT   JOBNSBURT 

Z 

.06      .97 

T 

T 

.68 

.04 

.04 

.05 

T 

.09 

.58 

.01 

.17 

T 

.50 

.05 

.11 

T 

T 

3.35 

SAL I SB    aT 

.03   :i! 

:g| 

:5i 

.12 

.11 

.01 

.32 

.20 

.25 

.11 

.17 

.12 

.21 

.25 

2.48 

SKARSBURC   MOtnfTAlN 

.07 

.25 

.64 

.42 

.42 

.17 

.72 

.26 

.02 

.14 

.39 

4.38 

SEARSBUllG    STATION 

Z                   .01       .46 

.04 

.65 

.04 

T 

T 

.16 

.67 

.SO 

.65 

.10 

.69 

.31 

T 

.04 

.26 

4.58 

SOMERSET 

.01       .50 

.04 

.81 

.01 

.01 

.06 

.53 

.36 

.37 

.05 

1.60 

.16 

.01 

.06 

.07 

4.65 

SOOTH    LOKDONDERRT 

.08       .47 

.10 

.44 

.02 

T 

.70 

.31 

.06 

.27 

.08 

.08 

.15 

.12 

2.88 

SOOTH   KEWBURT 

.40 

.21 

.01 

.22 

I 

.03 

.13 

T 

.15 

.03 

.12 

T 

.42 

.01 

T 

.34 

T 

2.07 

SPRIKCriELD 

T           .4S 

.04 

1.02 

.10 

.48 

.24 

.75 

.02 

.19 

.33 

.12 

.02 

.04 

.04 

3.84 

STOCEBRIDOE 

R                   .09    1.62 

.19 

.05 

.04 

.11 

.53 

.06 

.23 

.15 

.22 

.05 

.03 

.03 

.33 

.24 

3.97 

TUWB  RIDGE 

'               1.00 

.10 

.05 

.05 

.05 

.01 

.15 

.34 

.05 

.10 

.23 

.05 

.06 

.13 

.15 

2.52 

TYSON 

B      - 

- 

.58 

.52 

.09 

.28 

.15 

.18 

.38 

.11 

.01 

.05 

.06 

.17 

VERNON    1    S 

.03 

.65 

.06 

.18 

.01 

.03 

.48 

.41 

.50 

.20 

.20 

.20 

2.95 

tARDSBOaO 

T 

.42 

.21 

T 

T 

.05 

.08 

.85 

.22 

.36 

1.45 

.04 

.16 

.02 

.05 

3.91 

■ATERBURY 

.40 

.05 

.06 

.32 

.09 

.26 

T 

.10 

.09 

.22 

1.59 

WEST  BURKE 

.12 

.05 

.45 

.01 

.08 

.07 

.25 

.15 

.66 

.46 

.03 

.08 

.07 

.06 

3.34 

WEST  BURKE    5   N1 

.82; 

.45 

.15 

.85 

.15 

.43 

.21 

3.06 

WEST  DANVILLE 

:  1.08 

.15 

.01 

1.07 

.02 

.01 

.07 

.31 

.20 

.18 

T 

.47 

* 

* 

* 

.30 

3.87 

WEST   HARTFORD 

T           .38 

.07 

.19 

.14 

T 

.37 

.21 

.10 

.06 

.22 

.05 

.55 

.06 

2.40 

WHITE    RIVER   JUNCTION 

1           i     •" 

.16 

.34 

.06 

.01 

.01 

T 

.10 

.07 

.26 

.03 

.28 

.23 

.04 

.02 

.56 

.04 

2.54 

WHITINGHAM 

1      .031      .45 

.02 

.13 

T 

.07 

.79 

.65 

.89 

.03 

.76 

.27 

.16 

.21 

4.46 

WILDER    1    E 

1     T      '      .37 

.12 

.30 

.12 

T 

T 

.14 

.04 

.25 

.11 

.27 

.19 

.02 

.01 

.39 

.03 

2.36 

WOODSTOCK 

1     I           .83 

.35 

.12 

.12 

.58 

.21 

.31 

.08 

2.60 

I 
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HOURLY  PRECIPITATION 


SEW  ENGLAND 
MAY  1949 


Station 


A.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


P.  M.  Houi  ending 


10        11        12 


-1st- 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD   WB    AIRPORT   // 

HOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

KEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

ROCKVILLE 

SHEPAUG  DAH 

STORRS  // 

WATERBURY  CITY  HALL 

UAINE 

GILEAD 
SKOWHEGAN 
SUMDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

UASSACBUSETTS 

AMHERST 

KNIGBTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 

NEW   HAMPSUIKt 

GORHAH 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

RHODE  ISLAND 

FORT  ADAMS 


TOWNSHEND  2  S 
TYSON 


CONMECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

STORRS   // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

ROXBURY 

RUMFORD  1  SSE 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 


MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

KNIGBTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE  // 

SALEM  AIR  STATION  6 

WASHINGTON 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

GORHAM 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NEW  DURHAM 


.10       .13       .02 


.19 

.01 

.09 

.03 

.03 
.01 
.11 
.20 

.02 

.01 

.01 

01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01       .02 
.01 


.01       .02       .04 
.02 


.01 
.01 


.03 
.01 


-2d- 


.02 
.01       .01 

.08       .01 


.04       .04       .03 


.05 

.04 

.05 

.01 

.01 

.04 

.08 

.02 

.03 

.02 

.03 

.04 

.02 

.01 

.08 

.09 

.02 

.04 

« 

.01 

• 

.13 

.01 
.01       .02 


.01  .01 

.02      .03       .03 


.01       .01       .01 


.10 

.10 

.04 

.08 

.32 

.01 

.12 

.06 
.10 

.02 

.07 

.07 

.01 

.01 

.05 

.08 

.08 

.02 

.08 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01       .02      .01 


.05      .01 

.02      .03 


.01 
.02      .08      .07 
.10      .04      .06 


.08 
.01 


S*e  rel*r«nc«  QOt««  foUovrlng  Stetion  lnd«z. 
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TabU  4-Contiiiu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEW  ENGLAND 
HAY  1949 


A.  M.  Hour  eoding 

P. 

«f.  Hour  wadiiig 

3 

Station 

1 

p 

1  j 

^  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

H 

PINKBAM  NOTCH 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_    -    - 

_    _    _ 

_ 

PITTSBURG  RESERVOIR  /' 

.01 

.04 

.05 

SURRY  MOONTAIN  DAI 

.01 

.04 

.05 

WENDELL 

.01   .01 

.02 

WINCHESTER 

.06   .07 

.13 

RBODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02 

.04 

.04 

.10 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.19 

.03 

.22 

fOOHSOCKET 

.04 

.01 

.03 

.02 

.10 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.08 

.13 

.21 

RIGHCATE  FALLS  // 

.02 

.09 

.11 

LYMAN  FALLS  // 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06 

MANCHESTER 

.01 

.04 

.02 

.07 

MORRISVILLE 

.01 

.17 

.03 

.21 

MEVPORT  // 

.01 

.12 

.01 

.14 

SEARSBURC  STATION  // 

.01   .04   .04 

.09 

STOCKBRIDCE 

.07 

.01 

.01 

.09 

TYSON 

—3 

d- 

.02 

CONMlCTICm' 

BLOOMFIELD 

.40 

.40 

.05 

.05 

.05 

.05 

.10 

.10 

.08 

.08 

.02 

.02 

.02 

.02 

1.44 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.36 

.44 

.14 

.25 

.03 

.02 

.02 

1.26 

CANDLEWOOD  LAKE 

.09 

.07 

.07 

.04 

.03 

.06 

.07 

.06 

.06 

.04 

.04 

.06 

.11 

.47 

1.27 

HARTFORD 

.30 

.45 

.40 

.05 

.30 

.05 

.05 

1.60 

HARTIORD  WB  AIRPORT   // 

.20 

.38 

.47 

.10 

.24 

.10 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

1.56 

JBWEIT  CITY 

.02 

.01 

.03 

.03 

.08 

.03 

.01 

02 

.03 

.02 

.04 

.01 

.33 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.17 

.24 

.27 

.15 

.03 

.03 

.01 

.04 

.03 

.01 

.99 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.43 

.41 

.25 

.21 

.08 

.01 

.03 

.01 

.02 

1.47 

NEWINGTON 

.30 

.30 

.30 

.30 

.08 

.08 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

1.44 

NORFOLK  2  SW  // 

.17 

.05 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.33 

PUTNAM  HE  I  Gars  // 

.01 

.01 

.02 

.04 

.12 

.07 

.02 

.02 

.02 

.02 

.06 

.01 

.42 

STORHS  // 

.02 

.04 

.14 

.23 

.22 

.07 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.86 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

.57 

• 

• 

« 

• 

• 

.98 

• 

• 

• 

• 

• 

.08 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.05 

.04 

.04 

.11 

.11 

.09 

.01 

.45 

BETHFL 

.01 

.02 

.02 

.12 

.20 

.23 

.09 

.04 

.02 

.75 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.03 

.02 

.08 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.03 

.04 

.09 

.03 

.01 

.02 

.01 

.25 

KASTPORT  WB  CITY 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02   .03 

.15 

EOSTIS 

.35 

.09 

.21 

.09 

.10 

.03 

.03 

.04 

.94 

FORT  KENT 

.08 

.05 

.01 

.01 

.15 

GILEAD 

.01 

.01 

.02 

.05 

.04 

.02 

.15 

.16 

.11 

.02 

.05 

.02 

.66 

GRAND  LAKE  STREAM 

- 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_     -     _ 

-    .     . 

- 

GREENVILLE 

.01 

.04 

.03 

.01 

.09 

.17 

.05 

.03 

.05 

.48 

HODLTON  AIRPORT  6 

• 

* 

• 

* 

•     .55 

HODLTON  1  KE 

.05 

.03 

.26 

.06 

.07 

.02   .01 

.50 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.04 

.04 

.01 

.13 

.08 

.04 

.02 

.01 

.37 

MILTON 

.01 

.06 

.03 

.01 

.02 

.01 

.13 

.22 

.34 

.21 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

1.14 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.04 

.01 

.05 

.09 

.04 

.16 

.11 

.05 

.03 

.59 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.05 

.12 

.18 

.13 

.11 

.01 

.60 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.06 
.08 

.06 
.09 

.04 
.08 

.04 
.23 

.06 

.01 

.25 

ROCKLAND  1  W 

.54 

ROXBURY 

.02 

.01 

.08 

.02 

.03 

.09 

.15 

.24 

.05 

.03 

.72 

mniFORD  1  SSE 

.05 

.01 

.05 

.01 

.08 

.17 

.29 

.28 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

1.05 

SKOWHEGAN 

.10 

.01 

.02 

.10 

.03 

.08 

.08 

.06 

.05 

.01 

.54 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

.05 

.05 

.24 

.20 

.06 

.03 

.01 

.74 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.06 

.12 

.13 

.04 

.08 

.01 

.45 

SUNDAY  RIVER 

.04 

.01 

.02 

.08 

.07 

.03 

.12 

.21 

.18 

.01 

.05 

.82 

SWANS  FALLS 

.14 

.03 

.01 

.04 

.03 

.10 

.15 

.20 

.25 

.07 

.03 

.01 

.01 

1.07 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.18 

.49 

.19 

.05 

.07 

.08 

.01 

.01 

.01 

1.11 

BIRCH  HILL  DAM 

.03 

.03 

.06 

.07 

.26 

.23 

.10 

.16 

.06 

.02 

.01 

1.03 

BLUE  HILL  // 

.05 

.07 

.06 

.03 

.05 

.02 

.02 

.30 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.04 

.03 

.06 

.04 

.01 

.20 

CAMBRIDGE 

.01 

.07 

.06 

.06 

.04 

.04 

.01 

.29 

HYANNIS  1  E 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.10 

KNIGHTVILLE  DAM 

.08 

.27 

.15 

.01 

.05 

.04 

.60 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.10 

NORTH  TRURO 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.11 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.07 

.03 

.03 

.08 

.05 

.04 

.04 

.01 

.35 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.05 

.06 

.05 

.05 

.10 

.01 

.32 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.25 

STATE  FARM 

.19 

.18 

.04 

.13 

.06 

.01 

.61 

STERLING  3  MW 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.15 

.04 

.08 

.09 

.06 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.60 

».\SHINGTOS 

.05 

.05 

.05 

.01 

.03 

.01 

.03 

.23 

WESTPIELD  2  NE  6 

• 

.82 

« 

• 

• 

* 

« 

.88 

• 

• 

• 

* 

* 

.02 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

.33 

• 

• 

• 

« 

« 

.98 

• 

* 

• 

* 

• 

.06 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.03 

• 

• 

• 

• 

• 

.39 

• 

• 

« 

• 

• 

.10 

NEW  HAMPSHIRE 

1 

OLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.15 

.31   .18   .14*  .10   .01   .01 

.97 

BRISTOL  // 

.04 

.01 

.04 

.06 

.03 

.03 

.28 

.14 

.07 

.02 

.04 

.01 

.77 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.04 

.20 

.12 

.35 

.17 

.03 

.02 

.01 

.98 

DURHAM 

.04 

.05 

.07 

.04 

.03 

.02 

.03 

.28 

ERROL 

.01 

.04 

.48 

.28 

.15 

.18 

.10 

.05 

.04 

.01 

1.34 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.07 

.01 

.02 

.03 

.02 

.06 

.34 

.33 

.08 

.09 

.03 

.01 

.01 

1.10 

&ORHAM 

.01 

.04 

.08 

.03 

.05 

.08 

.08 

.09 

.07 

.04 

.67 

HANOVER 

.02 

.02 

.02 

.06 

.10 

.17 

.07 

.04 

.01 

.51 

mi-LSBORO  2  W 

.02 

.01 

.03 

.02 

.05 

.29 

.18 

.12 

.10 

.08 

.02 

.93 

LANDAFF 

.01 

.01 

.07 

.12 

.37 

.17 

.08 

.07 

.04 

.01 

.95 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

« 

« 

• 

• 

.40 

• 

• 

« 

• 

• 

.10 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.01 

.06 

.07 

.09 

.37 

.17 

.04 

.05 

.02 

.01 

.90 

NOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.06 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.04 

.02 

.01 

1.18 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.07 

.14 

.10 

.07 

.02 

.01 

.52 

NEW  DURHAM 

• 

• 

• 

• 

« 

« 

• 

* 

.87 

.87 

PINKHAM  NOTCH 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

-     -     - 

-     _     - 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.09 

.19 

.09 

.08 

.07 

.04 

.05 

.01 

.62 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.01 

.04 

.10 

.15 

.20 

.15 

.05 

.04 

.01 

.77 

WARREN  1  SE  // 

.03 

.01 

.04 

.04 

.04 

.32 

.19 

.09 

.03 

.01 

.80 

WENDELL 

.01 

02 

.02 

.02 

.24 

.31 

.16 

.08 

.02 

.04   .01 

.93 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.05 

.24 

.17 

.11 

.12 

.05 

.03 

.01 

.80 
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Table  4-ContiDued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
KAY   1949 


A.  M.  Hotti  ending 


T" 


P.  M.  Hour  ending 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBUHG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


CONNECTICUT 
CANDLEWOOD  LAKE 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

STOHRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  W 

ROXBUHY 

RUMFORD  1  SSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SUNDAY   RIVER 

MASSACHUSETTS 

BIRCH  HILL  DAH 
CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SALEM  AIR  STATION  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORHAM 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
WOONSOCKET 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

BIGHGATE  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

SEARSbURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT   WB    AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

SIARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 


.17 
.10 
.06 


.1.2  .07 

.07  .04 

.10  .06 

.03  .01 


.02 
.01 
.03 


.07 
.04 


.03 
.01 
.05 


.03 
.02 
.05 

.02 

1.22 
.12 
.01 
.66 
.05 


.09 
.03 


.18 
.02 
.39 
.05 


.19 
.07 
.20 


.11 
.04 
.08 
.05 
1.24 
.06 
.05 
.05 
.07 
.02 
.07 
.04 


.01 

.04       .01 


-4th- 


-5th- 


.03      .02      .03 


.30 

.02 

.03 

.01 

.11 

.03 

.01 

.05 

34 

.34 

.06 

36 

.10 

05 

02 

04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

05 

.06 

.01 

02 

.04 

.01 

01 

.06 

.01 

01 

.03 

.30 
.05 


.11 
.03 


.32 
.02 
.08 


.01 
.01 
.01 


.26 

.05 

.01 

.81 

.02 

.50 

.06 

.02 

.17 

.10 

-6th- 


.01| 
.02 


.01 
.02 


.06      .01       .03 


.10 
.01 


.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 
.01 

.03 

.02 

.03 

.04 

.07 

.03 

01 

.01 

.01 
.03 
.05 

.01 
.01 
.01 

.01 

.01 

01 

02 

.01 

04 

03 

.03 

.04 

.01 

.01 

.02 

.10 

.01 

.01       .02       .02 


.10       .01 
.01       .01       .17      .06 
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Table  4-CoiitmuMl 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
HAY  1949 


A.  M.  Hour  anding 


P.  M.  Hour  ending 


10    11    12 


NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINCTON 

NORFOLK  2  SW  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EUSTIS 

FORT  KENT 

CILEAO 

GTAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

BOOLTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

ROCKMND  1  W 

ROXBURY 

ROMFORD  1  SSE 

SKOW BEGAN 

SOUTB  ANDOVER 

SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BYANNIS  1  E 

SALEM  AIR  STATION  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

CONCORD  WB  AIRPORT 

ERROL 

GORHAM 

HANOVER 

LEBANON  AIRPORT  6 

NEW  DURHAM 

PITTSBURG  RESEKVOIR  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PR0VIDENC2  WB  CITY 

VERMONT 

HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 
SAINT  JOHNSBURY 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT   WB   AIRPORT 
HARTFORD    WB    AIRPORT   // 
MOODUS    RESERVOIR 
NEW    HAVEN    WB   AIRPORT 
WINDSOR   LOCKS   BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

AUGUSTA    WB    AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU   WB   AIRPORT  // 

CLAYTON    LAKE 

EASTPORT   WB   CITY 

EUSTIS 

FORT    KENT 

GILEAD 

GRAND   LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON   AIRPORT    6 

HOULTON    1    NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  I  W 

ROXBURY 

RUMFORD  1  SSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 

NEW    HAMPSHIRE 

ERROL 

GORHAM 

HANOVER 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

PINKHAM  NOTCH 


.03       .03 

.10      .03       .01 


.06 
.04 
.06 
.13 


.01       .03       .01 
.02 


.02 
.01 


.01 
.01 


.01 

.07 

.10 

.25 

.02 

.14 

.01 

.01' 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.15 

.03 

.02 
.01 

.04i 
.011 

.01 

.10 

.03 

.0^ 

.01 

.10 

.03 

.01 

.03 

• 

.19 

* 

• 

« 

.06 

.09 

.06 

.02 
.01 

.02 
.03 

.02 

.01      .02 


.09       .12 
.13       .13 


.25 

.01 

.06 

01 

.01       .05 
.02 

.02 

.01 

.11 

.12 

.01 
.07 
.01 
.48 
.07 
.15 

« 

* 

.03 
.02 

.11 
.06 

.10 
.19 
.07 
.06 

.28 
.09 
.10 
.08 
.17 

.08 
.21 


.15 

.02 

.13 

.01 

.07 

.06 

.04 

.13 

.01 

OS 

:t6 

.05 

.13 

.OS 

.04 

.38 

.27 

10 

.04 

.01 

02 
.01 

.02 

43 

1.04 

.03 

.01 

.03 

« 

• 

* 

.04 

.07 

.01 

.01 

58 

.02 

.01 

.01 

.08 

.14 
.38 


-Tth- 
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Table  4-Coiitinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEW  ENGLAND 
MAY  1949 


A  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

' 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

(- 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.06 

.04 

.11 

WARREN  1  SE  // 

.05 

.40 

.45 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.07 

.09 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

CORINTH  // 

.01 

.02 

.04 

.07 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.15 

.16 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.08 

.11 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.07 

MONTPELIER  6 

• 

« 

• 

* 

• 

.09 

MORRISVILLE 

.11 

.01 

.12 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.04 

.06 

SAINT  JOHNSBUHY 

.02 

.01 

.03 

STOCKBRIDGE 

.05 

.05 

-9th- 

CONNECTICUT 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

.    . 

MASSACHUSETTS 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

NORTH  TRURO 

.01 

.02 

.01 

.04 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

•     *    • 

. 

-10th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.06 

.06 

.04 

.04 

.02 

.02 

.24 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.02 

.08 

.05 

.05 

.06 

.04 

.35 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.06 

.01 

.07 

.10 

.07 

.01 

.01 

.35 

HARTFORD 

.05   .10 

.05   .05 

.05 

.05 

.35 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.03 

.04 

.07 

.06 

.03 

.01 

.12 

.02 

.04 

.42 

JEWETT  CITY 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.07 

.05 

.01 

.24 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.03 

.05 

.04 

.03 

.03 

.01 

.03 

.04 

.01 

.28 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.06 

.06 

.08 

.01 

.03 

.01 

.06 

.01 

.36 

NEWINGTON 

.03 

.03 

.06 

.06 

.02 

.02 

.07 

.07 

.03 

.03 

.42 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.03 

.02 

.02 

.09 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.01 

.06 

.02 

.22 

STORRS  // 

.02 

.06 

.04 

.04 

.02 

.06 

.08 

.02 

.34 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

.03 

« 

• 

* 

« 

* 

.16 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

GREENVILLE 

.05   .02 

.07 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

*     *     * 

HOULTON  1  NE 

.01   .05 

.06 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01   .04 

.05 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.03 

.06 

BLUE  HILL  // 

.04 

.03 

.07 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.02 

.06 

CAMBRIDGE 

.04 

.01 

.05 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.06 

.04 

.01 

.12 

HYANNIS  1  E 

.02 

.06 

.02 

.01   .01 

.02   .01 

.15 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.05 

.01 

.07 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.04 

.05 

.03   .01 

.01 

.17 

NEW  BEDFORD 

.01 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.12 

NORTH  TRURO 

.02 

.08 

.03 

.01 

.01 

.15 

STATE  FARM 

.01 

.04 

.06 

.11 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

• 

* 

* 

• 

.20 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

.01 

» 

♦ 

« 

* 

* 

.15 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

« 

* 

* 

• 

.14 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.09 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.12 

.01 

.18 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.07 

.01 

.11 

WOONSOCKET 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

-11 

kh- 

.11 

MAINE 

CARIBOt  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.06 

* 

« 

» 

* 

* 

.03 

-I2th- 

MAINE 

CLAYTON  LAKE 

.01   .02 

.03 

EUSTIS 

.03   .01 

.04 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01   .01 

.03 

ROCKLAND  1  W 

.02   .01 

.02 

.05 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.09 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

CAMBRIDGE 

.02 

.01 

.03 

HYANNIS  1  E 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.10 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.04 

NEW  BEDFORD 

.01 

.02 

.03 

.04 

.03 

.01 

.01 

.15 

NORTH  TRURO 

.01 

.03 

.02 

.01 

.07 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

*    *     • 

•     .01 

NEW  HAMPSHIRE 

DURHAM 

*     * 

•     •     .08 

.08 

LANDAFF 

.03 

.01 

.04 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEW  ENGLAND 
HAY  1949 


Station 

A.  M.  Hour  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

1 

j 

1    2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11    12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01   .02   .01 

.01 

.01 

.06 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03   .05 

.01 

.08 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.03 

.03 

-13th- 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01   .01 

.02 

EUSTIS 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01   .01   .01 

.04 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.02   .01 

.03 

STATE  FARM 

.01   .03   .01 

.01 

.06 

-14th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.15 

.15 

.02 

.02 

.34 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.06 

.06 

CANDLEWOOD  LAKE 

- 

- 

- 

- 

-     -    - 

-    -     - 

- 

HARTFORD 

.25 

.12 

.03 

.40 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.31 

.01 

.32 

JSWETT  CITY 

.07 

.07 

MOODUS  RESERVOIR 

.07 

.01 

.08 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.04 

.05 

.09 

NEWINGTON 

.05 

.05 

.01 

.11 

NORfOLK  2  SW  // 

.10 

.02 

.01   .12 

.25 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.14 

.03 

.18 

STORRS  // 

.08 

.05 

.13 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

« 

* 

« 

* 

»     .03 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

*     «     * 

« 

.03 

MASSACHUSETTS 

BIRCH  HILL  DAM 

.04 

.04 

BLUE  HILL  // 

.20 

.06 

.02 

.28 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.03 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

.02 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

* 

« 

•     .02 

■ESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

* 

* 

♦ 

•     .10 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

* 

* 

• 

•     .08 

NEW  HAMPSHIRE 

GORBAM 

.01 

.03 

.04 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.02 

.03 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.06 

.06 

.06 

.18 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.02 

WARREN  1  SE  // 

.03 

.05 

.08 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.03 

.03 

WOONSOCKET 

.03 

.03 

.06 

VERMONT 

CORINTH  // 

.01   .01 

.03 

.05 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.01   .01 

.04 

LYMAN  FALLS  // 

.02 

.02 

MONTPELIER  6 

» 

•     •    * 

« 

.02 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

SAINT  JOHNSBURY 

.03 

.03 

SEAHSBURG  STATION  // 

.03 

.03 

STOCKBRIDGE 

.01 

.03 

.04 

MAINE 

-16 

th- 

- 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.25 

.25 

BETHEL 

.06 

.01 

.07 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.04 

.06 

' 

.22 

.36 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.08 

.11 

.24 

.44 

EUSTIS 

.21 

.21 

FORT  KENT 

.03   .06 

.04 

.02 

.02 

.01 

.08   .04 

.30 

GREENVILLE 

.05 

.01 

.06 

MILTON 

.33 

.02 

.01   .01 

.37 

NORTB  ANDOVER 

.09 

.01 

.10 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.17 

.17 

ROCKLAND  1  W 

.07 

.07 

ROXBURY 

.05 

.03 

.08 

ROHFORE  1  SSE 

.14 

.14 

SOUTH  ANDOVER 

.25 

.25 

SUNDAY  RIVER 

.17 

.17 

SWANS  FALLS 

.04 

.04 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03 

.02   .02 

.07 

WASHINGTON 

.03 

.03 

NEW  HAMPSHIRE 

BRISTOL  // 

.02 

.01 

.02 

.01 

.06 

KR80L 

.09 

.02 

.11 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.03 

.04 

GORBAM 

.03 

.03 

LAKDAFF 

.05 

.05 

See  refarenoe  ootes  foUowiJog  Station  Indax. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
MAY  1949 


Table  4-Continued 


A.  M.  Hour  ending 


LEBANON  AIRPORT  6 

MOUNT  WASHINGTON  VIB  // 

NEW  DURHAM 

PITTSBURG    RESERVOIR   // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WINCHESTER 

VERMONT 

LYMAN  FALLS   // 
MONTPELIER  6 
NEWPORT  // 

SEARSBUKG  STATION  // 
STOCKBRIDGE 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

CANDLEWOOD    LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

STOHRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON   LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

FORT  KENT 

i.;  I  LEAD 

GRAND    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  W 

SKOWHEGAN 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

KNIGHTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SALEM  AIR  STATION 

WASHINGTON 

WESTFIELD   2   NE   6 

WESTOVER   FIELD    6 

WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW    HAMPSHIRE 

BLACKWATER    DAM 

BRISTOL   // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

ERROL 

GORHAM 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1   SE  // 

WENDELL 

RHODE  ISLAND 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCBESTER 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NOHTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB   AIRPORT 

CANDLEWOOD   LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 


P.  M.  Hour  ending 


.05 
.01   .01 


-19th- 


02 
.05 


.01   .01   .01 

.11   .01 
.05 


01 

.02 

01 

.01 

.02 

15 

.04 
.05 
.05 

• 

.01   .05   .04 

.05 
.02 


.02 
.02   .01 


.03 

«    * 
.01   .17 

.11 


•     .05 
.10   .05 


12 

.25 

.01 

07 

.08 

13 

08 

.01 

.09 

01 

.07 

.08 

.05  .11 

.10 

*  * 

.01  .03 


.12   .01 

.01 
.04 


.01 
.04 


.02   .04   .03   .08   .03 
.03   .01 


.01   .01   .02 


.04   .01    04 


.01 
.05 


.25 
.02 
.01 
.10 


.25 
.04 
.04 


.03 
.06 


.01   .03 

.18   .02   .01 


.03 
.04 


.02   .02 
.03 


.12 

.02   .06 


.02 
.01 
.01 
.01 
.02 
.03 


.05 

.05 

.11 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

* 

.04 

« 

.03 

.01 

.04 

.02 
.08 

.02 

.06 

.01 

.05 
.01 
.10 


•     .05   • 
.01        .01 


-20th- 


.09   .09   .09 


.03 
.05 

.04 


.04 
.35 
.05 


.03 
.15 
.04 
.10 
-.14 
.18 


.04   .01 

.02   .03 


.05   .05 
.27   .02 

.21   .15 


.06 
.04 


.05 
.13 


.09 

•     .25 

.05   .01   .01 

.01 

.09 


.02 
.02 


.07 
.07 
.04 


.20 
.15 
.11 


.08 
.02 
.10 
.38 
.22 
.23 
.18 
.16 


.15 
.20 
.'3 
.20 
.11 
.01 
.34 
.34 

.05 
.04 
.10 
.03 
.12 
.09 
.05 


.12 
.01 
.02 
.01 
.37 
.03 


.15 
.13 
.16 
.30 
.05 
.26 
.30 
.29 


.30 
.08 
.17 
.57 
.05 
.18 
.07 


.32 
.24 
.10 
.35 
.40 
.09 

.14 
.48 
.43 
.03 
.02 
.53 
.09 


1.34 
.62 


1.00 
1.18 


See  reierence  notes  toUowing  Statioa  Index. 
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Tabu  4-Co&tiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEW  ENGLAND 
HAY    1949 


A.  M.  Hour  ending 


10        a        12 


P.  M.  Houx  ending 


MOODDS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 
PORTLAND  VB  AIRPORT  // 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

HTANNIS  1  E 

KMIGHTVILLE    DAM 

NANTUCKET   WB    AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NORTH  TRURO 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE  // 

SALEM  AIR  STATION  6 

STATE  FARM 

STERLING  3  NW 

WASHINGTON 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM  // 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

FRAMELIN  FALLS  DAM 

BANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LEBANON  AIRPORT  6 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 

GRAFTON 

MANCHESTER 
MONTPELIER  6 
SEARSBURG  STATION  // 
STOCKBRIDCE 
TYSON 


CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

MASSACHUSETTS 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

NEW  HAMPSHIRE 


CONNECTICUT 

BLOOHFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT   CITY 

■OODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWIHCTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE  , 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

FORT  KENT 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

BOULTON  AIRPORT  S 

BOOLTON   1   NE 


.01 
.01 


.03 
.05 
.02 


.10 
.01 


.08 
.01 


.02 

.03 


.18 
.33 


.12 
.15 


.08 
.08 


20 

• 

« 

« 

* 

OS 

• 

« 

* 

* 

.01 

.03 

.07 

.12 

01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.05 

.05 

.05 

01 

.01 

.22 

.06 
.05 
.01 

.07 
.05 
.02 

.02 

.09 

.11 

.10 

01 

.01 

.44 

.  12 

.15 

.01 

.04 

.09 

01 

.03 

.10 

.11 

.10 

.27 

.13 


.16 
.20 


03 

.12 

.02 

.05 

.03 

.01 

.04 

.01 

02 

.01 

.01 

.01 

.15 
.02 
.03 


.05 
.19 
.01 
.01 


.07 
.16 


.10      .141     .08      .10 


.03 
.05 
.03 
.05 


.24  .24 

.25  .22 

.08  .11 

.10  .02 


.15 
.19 

.20 
.14 


.18 
.20 


.14 


.24 
.19 


.02 
.16 
.14 


.081     .07 


.05 
.06 


.05 


.15j  .05 
.081  .09 
.llj     .06 


.06 

.02 

* 

.14 

.02 

.06 


.01 
.06 


.04 
.04 
.06 
.03 


.03 
.03 
.05 


.19 
.04 


.01 
.05 
.05 

* 

.07 

.04 


.08  .04 

.02  .02 

.04  .12 

.17  .15 


-21st- 


-22d- 


.01 
.03 
.02 


See  lefezence  notm  foUowlno  Station  Index. 
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.05 
.79 


.09 
.12 
.01 
.01 
.04 
.02 
.62 
.02 


.021     .02      .03 
.10      .36 
.04 


.05 
.12 
.02 
.01 


.02 
.04 
.09 
.02 


.05 
.12 
.05 

.08 
.05 


.02 
.01 


.09 
.02 
.01 
.04 
.01 


.20 
.03 


.09 
.03 


.13 
.06 

.03 
.30 
.09 
.10 
.05 
.02 
.12 
.12 


.03 

.03 

.01 
.06 
.06 
.07 
.01 
.03 
.13 
.06 


.02      .01 
»  .36 


.13 
.01 


.01 

.01       .03 


.40 
.80 
.12 


.03 
.04 

.02 
.01 
.04 


.43 
02  .01 
.05  .05 
.03  .01 
.17  1.00 
.16      .19 


.22 
.07 


.02 
.18 
.44 
.07 
.01 


.06 
.02 
.10 
.23 
.32 
.09 


.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.04 

.07 

07 

.01 

10 

.08 

.08 

.04 

.02 

.05 

.01 

.02 

.09 

.01 

.03 

.04 
.01 

.02 

.08 

05 

.05 

.02 

.07 

.13 

.05 

Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW  ENGLAKD 
KAY   1949 


A.  M.  Horn  ending 

P.  M.  Hour  ending 

„ 

1 

ounoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

f-i 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.13 

.07 

.07 

.01 

.02 

.30 

MILTON 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

NORTH  ANDOVER 

.03 

.07 

.07 

.01 

.01 

.19 

OLD  TOWN  AIRPORT 

« 

t 

• 

• 

* 

« 

« 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

.12 

.14 

.05 

.04 

.04 

.03 

03 

.48 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.03 

.04 

.05 

.03 

.04 

.20 

ROXBUHY 

.01 

.01 

.08 

.05 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.27 

RUIIFORD  1  SSE 

• 

* 

* 

♦ 

« 

« 

• 

• 

* 

SKOWHEGAN 

.03 

.10 

.09 

.01 

.01 

.03 

.01 

.28 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.07 

.02 

.10 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.03 

.07 

.02 

.01 

.13 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.07 

.05 

.01 

.01 

.15 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.24 

.07 

.01 

.07 

.39 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.12 

BLUE  HILL  // 

.02 

.06 

.01 

.02 

.02 

.04 

.23 

.05 

.45 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.09 

.01 

.01 

.12 

.04 

.28 

CAMBRIDGE 

« 

* 

* 

* 

• 

* 

« 

.46 

.46 

HARVARD  FOREST  // 

.04 

.06 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.09 

.10 

.39 

HYANNIS  1  E 

.01 

.02 

.01 

.11 

.04 

.33 

.01 

.41 

.94 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

03 

.01 

.03 

.21 

.37 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.26 

.05 

.03 

.36 

NEW  BEDFORD 

.01 

.14 

.05 

.07 

.06 

.03 

.10 

.23 

.69 

NORTH  TRURO 

.01 

.05 

.01 

.10 

.01 

.02 

.09 

.70 

.99 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.01 

.40 

.45 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.05 

.03 

.02 

.15 

.26 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

* 

« 

.12 

• 

« 

STATE  FARM 

.07 

.08 

.03 

.01 

.06 

.24 

.49 

STERLING  3  NW 

.01 

.01 

.03 

.15 

.02 

.01 

.01 

.03 

.09 

.36 

WASHINGTON 

.05 

.01 

.01 

.31 

.38 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

* 

« 

* 

.19 

* 

• 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

* 

• 

* 

.13 

• 

* 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

♦ 

• 

* 

.21 

• 

• 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.15 

BRISTOL  // 

.16 

.07   .05 

.01 

.01 

.01 

.10 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.51 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

13 

DURHAM 

.02 

.08 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

.23 

ERROL 

.05 

.05 

.01 

.11 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.12 

GORHAM 

.05 

.03 

.02 

.10 

HANOVER 

.01 

.04 

.07 

.12 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.02 

.05 

.02 

.01 

.06 

.01 

.01 

.19 

LANDAFF 

.06 

.01 

.12 

.01 

.19 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.01 

* 

• 

* 

• 

LINCOLN  1  NW  // 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.11 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.05 

.05 

.05 

.04 

.04 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.35 

NASHUA  1  NE 

.12 

.02 

.02 

.08 

.10 

.34 

NEW  DURHAM 

.07 

.04 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.23 

PINKHAM  NOTCH 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.10 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.04 

.02 

.07 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.03 

.07 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.20 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.02 

.03 

WENDELL 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

WINCHESTER 

.01 

.07 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.16 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISIJIND  WB  CITY 

.01 

.17 

.15 

.11 

.09 

.04 

.05 

.03 

.65 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.19 

.09 

.03 

.03 

.06 

.26 

.07 

.73 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.20 

.07 

.05 

.01 

.23 

.55 

.01 

.17 

1.30 

WOONSOCKET 

.07 

.10 

.02 

.02 

.05 

.13 

.22 

.29 

.90 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.10 

.01 

.12 

CORINTH  // 

.06 

.03 

.01 

.01 

.11 

GRAFTON 

.02 

.05 

.14 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.28 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.03 

.05 

.09 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.03 

.06 

.01 

.01 

.12 

MANCHESTER 

.06 

.01 

.07 

MONTPELIER  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.15 

* 

* 

• 

• 

MORRISVILLE 

.02 

.03 

.01 

.06 

NEWPORT  // 

.01 

.03 

.01 

.05 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.14 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.09 

.05 

.15 

SEARSBURG  STATION  // 

.13 

.05 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.21 

.47 

STOCKBRIDCE 

.01 

.19 

.02 

.01 

.23 

TYSON 

-2c 

;d- 

.06 

.06 

.01 

.01 

.01 

.15 

CONNECTICUT! 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.04 

CANDLEWOOD  LAKE 

.OS 

.06   .04 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.25 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.01 

.04 

JEWETT  CITY 

.03 

.03 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

NEW  RAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.08 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

.01 

.03 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

.24 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

. 

*    * 

« 

«     « 

«     .50 

.50 

BETHEL 

.02   .03 

.19 

.03 

.27 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01   .01 

.01 

.02 

.02   .02 

.05 

.05   .09   .09 

.07   .03 

.01 

.50 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.04 

.10   .09 

.01 

.01 

.26 

EASTPORT  WB  CITY 

.02   .03 

.13 

.02   .10 

.04   .01 

.01 

.01 

.37 

EUSTIS 

.01 

.04   .04 

.01 

.01   .01 

.12 

FORT  KENT 

.03   .09 

.11 

.08   .01 

.32 

G I LEAD 

.01   .13 

.10 

.02   .01 

.01 

.28 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.04 

.05   .05 

.01   .04 

.04 

.01 

.25 

GREENVILLE 

.01 

.01   .Oil  .02 

.22   .03 

.12   .03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.51 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

.20   •     • 

•     • 

•     .05 

•   1  •     *     • 

•     .10 

* 

* 

• 

• 

* 

.03 

HOULTON  1  NE 

.03      ,  .01 

.01 

.04   .01 

.05 

.01   .03 

.01 

.01 

.21 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.03 

.01 

.02   .02 

.03 

.02 

.15 

MILTON 

.01 

.02   .07 

.22 

.06   .02 

.40 

NORTH  ANDOVER 

.01   .03 

.26 

.02 

.32 

OLD  TOWN  AIRPORT 

« 

« 

« 

* 

* 

* 

• 

.87 

.87 

S»«  leUianca  Dot««  foUowloo  SUtion  IncUx. 
-    140    - 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEK  ENGLAND 
HAY  1949 


A.  M.  Hour  en<liBg 


P.  M.  Hour  ending 


10    11    12 


PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  « 

ROZBDRY 

ROHFORD  1  SSE 

SKOW BEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SIANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

AHRERST 

BIRCH  HILL  DAM 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
HARVARD  FOREST  // 
HTANNIS  1  E 
DIICHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1    ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WSSTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORHAM 

HANOVER 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  I  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SUHRV  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WEMDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

fllGBGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

■ONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

SAINT  JOHNSBURY 

SKARSBURC  STATION  // 

STOCKBRIDCE 

TT80N 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JBWETT  CITY 

HOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MEWING TON 

NORFOLK  2  SW  // 

PDTRAM  :iEIGHTS  // 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

CLAYTON  LAKE 

EUSTIS 

GILEAO 

GREENVILLE 

HILLINOCKET  AIRPORT 

» I LTON 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  I  SSE 

SKOW BEGAN 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

KNIGBTVILLE  DAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 


.12 

.16 

.04 

.06 

.01 

.04 

.07 

.18 

.11 

.02 

.01 

.01 

.01 

.20 

.13 

• 

« 

• 

.48 

.01 

.01 

.10 

.08 

.05 

.10 

.01 

.27 

.05 

01 

21 

.28 

.07 

.03 

.01 

.01 

.07 

.22 

.04 

.02 

.05 
.05 
.01 


.03 
.15 

.01 
.04 
.12 


.18 
.13 


.02 
.04 
.10 


.15 
.01 


.06 
.35 


.09 
.06 
.05 


.02 

.01       .01       .02 


.01 
.35 


.08 
.03 

.15 
.14 
.03 
.01 
.04 
.01 


.01 
.01 


.01 
.10 
.01 


.01 
.02 


.03 
.03 


.01 
.02 


.01 
.03 


.01 

.01 

.01 

.09 

07 

.08 

.12 

01 

.09 

.01 

04 

.01 

* 

♦ 

* 

20 

.04 

18 

.18 

.18 

.14 

.01 

.10 


.01 
.21 


.01  .05      .01  I  .09       .04 

.01       .04      .03,      .02  .03]     .05 

.29       .06  ' 

.04;  .01      .12      .101  .01 


.01 
.03       .01 


.06       .04       .10 


.01 

.01 

.02 

.01 

07 

.05 

.01 

.03 

♦ 
.01 

« 
.01 

.05 

.02 

21 

04 

02 

07 

.03 

.06 

.02      • 
.01      .02 
.10 


.05 


.01 


.01 

.15      .03 

.01 

.01  .01 


.01      .03  .01 

.05 

.07 

•  .05  • 

.06 

.01  .01 

.02      .14  .14 

.01  .04 

.01  .06 


.02 

.01       .01 


-24th- 


.01 

.03 
.01 
.05 

.09 

.03 

.13 

.09 

01 

.OS 

.04 

01 

.04 

.04 

01 

.07 

.03 

.02 

.08 

.01 

.01 

01 

.06 
.05 

.01 
.01 

.01 
.04 

.04 
.02 

.01 

.02 
.02 

.18 

.35 

.20 
.01 

.12 
.03 

02 

.01 

.02 

.03 

.05 

.03 

04 

.01 

.06 

OS 

.01 

.08 

.06 

35 

.82 

.20 

.01 

.16 

.02 

.05 

.12 

.15 
.05 
.07 

.01 
.09 
.05 

.01 

.05 

.04 

83 

.08 

.01 

.12 

.01 

19 

.02 

.20 

.23 

.05 

.08 

S*«  reference  aotea  ioUowioQ  Statfoo  Index 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEir  ENCLAMD 
MAY   1949 


A.  M.  Hour  ending 


1         2  3  4  S         6         7  8  9         10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


1  2         3 


ROCKPORT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STERLING  3  N* 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORHAM 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  N»  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA    1    NE 

NEW    DITIHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RLSERVOI 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKDRIDGE 

TYSON 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

EARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY  F 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

FORT  KENT 

G I LEAD 

GRAND  LAKE   STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  W 

ROXBURY 

RDHFORD  1  SSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH   WEST   HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL   DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 


.01 
.05 
.06 
.02 
.03 
.06 
.01 


.03 
.05 


.10 
.07 
.10 


.08 
.05 


.02 
.07 


.10 
.12 


.02 

.09 

.02 

01 

.05 

.10 

.08 

.06 

.01 

.01 

.01 

.04 

.05 

.01 

.04 

.07 

.02 

.04 

.04 

.02 

.06 

.06 

.02 

.01 

.01 

.05 

.07 

.04 

.01 

.02 

.08 
.16 

.04 

.01 

.02 

.05 
.09: 

.lol 

.09 


.08 
.03, 


.07 
.08 


.08 
.03 
.14 


.02 
.09 


.29 
.03 


.05 
.50 


.04 
.06 


.01 
.02 


-25th- 


.16 
.04 

.07 


.03 
.12 
.07 


.08 
.03 


.15 
.09 


.04 
.02 
.07 
.01 
.07 
.10 
,06 


.12 

.09 

.04 

.12       .13      .20 

.05      .02 

.09       .02 


.05 
.04 


.11 
.07 
.04 
.03 
.08 
.01 
.22 
.07 


.08 
.05 


.03 
.63 


.15 
.03 
.14 

.03 

.llj 

.13 
.06 


.01 
.20 


.02 
.17 


.05 
.01 


.02 
.08 


.13 
.02 


.09 
.05 


.02 
.02 


.01 
.01 


.05 
.16 
.02 

.03 


.04 
.05 
.02 
.04 


.02 

.04 

.04 

.03 

.02 

.01 

.13 

.11 

.10 

.04 

.07 

.01 

.13 

.07 

.07' 

.05 

.05 

.03[ 

.14 

.06 

.06] 

.04 

.05 
.13 

.ll' 

.09 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.13 

.10 

.05 

.02 

.04 

.08 

.08 
.13 

.12 
.03 

.03 
.08 

.01 

.01 

.01 

.09 

.07 

.09 

.02 

.07 

.05 

* 

• 

• 

• 

« 

• 

• 

.87 

.05 

.08 

.10 

.06 

.06 

.11 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.021 

.01 

• 

.21 

• 

* 

• 

♦ 

• 

.03 

• 

.78 

• 

.35 

« 

• 

* 

• 

• 

.07 

.04 
.01 


.02 
.31      .02 


.06 
.06 


.01 
.05 
.09 


.01 
* 

.16 
.16 


.01 
.02 


.19 
.OS 


.13 
.02 


.04 
.10 
.01 
.03 


.53       .08      .05 


.01 
.01 


.02 
.06 


.01 
.05 


.02      .02  .09 

.01  .03 

.01  .08 

.01      .03  .05 


.04 
.08 
.10 


.01 
.05 

.02 
.19 

.12 
.02 


.01       .04       .07 


.03 
.01 


.01 
.10  .10 
.01 


.10 
.02 


.06      .41       .39      .05      .05      .08 


.05 

.36 
.99 


.42 
.19 
.25 
.13 
.69 
.09 
.15 


.19 
.06 
.26 
.45 
.06 
.19 
.79 
.08 
.38 


.04 
.09 
.10 


.17 
.05 
.20 
.27 
.22 
.55 
.22 


.16 
.10 
.14 
.33 
.16 
.10 
.17 
.10 
.12 
.03 
.21 
.17 


.68 
.31 

1.00 
.24 

L.24 
.16 
.63 
.30 

1.17 
.45 

.76 
.76 
.33 
.38 

t.OO 
.48 

1.14 
.27 
.35 
.37 
.33 

1.81 
.33 
.42 


.06 
.10 
.46 
.40 
.35 
1.04 
.39 
.04 
.30 
.35 
.24 
.03 
.39 

.35 
.17 
.07 


See  lefereace  note*  loUowing  StAtion  Index. 
-    142    - 


T«bU  4-Coatuiu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NET  ENGLAND 
HAY   1949 


A.  M.  Houi  ending 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


NEV  HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

ERROL 

FRANKLIN   FALLS  0AM 

GORHAM 

HANOVER 

HILLSBORO  2  « 

LAMDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN    IN*// 

HODNT  TASHINCTON  tB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAU  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

lABREN  1  SE  // 

fllDELL 

■  IRCHESTER 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  »B  CITY 
PROVIDENCE  *B  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
lOONSOCKET 

VERMONT 

BURLINGTON  *B  AIRPORT 

GRAFTON 

HICHGATE  FALLS  // 

LTMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

SAINT  JOHNSBURY 

SBARSBURG  STATION  // 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

DRIDGEPORT  IB  AIRPORT 

CANDLEIOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

HOOOUS  RESERVOIR 

NE*  HAVEN   »B   AIRPORT 

NE*INCTON 

NORFOLK  2  S»  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

STORRS  // 

1IRDS0R  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

AUGUSTA  «B  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU  »B  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EUSTIS 

FORT  KENT 

GILEAD 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT   6 

HODLTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN   AIRPORT 

PORTLAND  *B  AIRPORT  // 

ROCKLAND   1   I 

lOXBURY 

ROMFORD   1    SSE 

SKO*HEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SUNDAY   RIVER 

8IANS   FALLS 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 
HARVARD  FOREST  // 
niGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  *B  AIRPORT 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
STERLING  3  N« 
fASHINCTON 
IISTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACIWATER  DAM 

BRISTOL  // 

COMCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

BRKOL 

FRANKLIN  FALLS   DAM 

HANOVER 

HILLSBORO   2   W 

LANOAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN   1   NW   // 


.11 

.02 

.03 

.01 

.01 

.10 

.06 

.04 

.02 

.01 

.01 

.07 

.14 

.08{ 

.02 

.01 

.14 

.09 

.02 

.Oil 

,10 

.OS 

.15 

.061 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

' 

.02 

.01 

• 

.05 
.30 

.02, 

.20 

.01 

.07 

.01 

.07 

.17 

.03 

.oi; 

.01 

.03 

.01 

.18 

.05 

.03[ 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.07 

.05 

.01 

.01 

.04 

.08 

.15 

.04| 

.04 

.01 

.04 

.01 

.01' 

.13 

.06 

.06 

.01 

.09 

.02 

.12 

.02 

.04 

.01 

.03 

.02 

■Oil 

1 

.01 

.11 

.19 

.16 

.13 

.02 

.11 

.03 

.09 

.08 

.03 

.01 

.18 

.05 

.08 

.06 

.03 

.01 

.07 

.01 
.03 

.05 
.15 

.07 
.02 

.05 

.01 

.02 
.07 

.20 

.05 

.04 

.06 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

•      1 

• 

* 

« 

« 

.11 

.08| 

.11 

.04 

.01 

.20 
.12 

.02 
.03 

.03 

-26th- 


.02       .01      .05      .03       .02 
.03       .06 


.11  .01 

.01  .01 
.02 

.05  .02 


.01 
.02 


.01       .04 
.01 


.02 
.01 


.05 
.03 


I     .01 

.01       .01       .01 ;     .02 

.02 


.02       .01 
.01       .01 


.02 
.03 


.01 
.02 
.01 
.01 
.01 
.04 


.01 

.03 

.02 

.14 

.17 

.17 

.01 

.01 

.01 
.01 
.01 
.02 
.04 

.01 
.06 


.01 
.02 


.05       .Oil     .03       .03       .02 


.02 

.01 ; 

.01! 
.04 
.04 

.03  i 
.01  I 

.01 

'oi! 

.06 
.01 


.01       .01       .02       .01 


.02      .15      .01 


.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.04 

.01 

* 

* 

.08 

« 

* 

• 

* 

* 

* 

.09 

* 

* 

* 

« 

• 

« 

.02 

* 

* 

* 

* 

.01 

.02 

.01 

.01 
.10 

.05 
.01 

.01 

.01 

.01 

.01 
.02 

.02 

.03 

.06 

.09 

.06 

.05 

.08 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

.01 

.08 

.06 

.03 

.01 

.01 

• 

• 

.08 

* 

• 

• 

• 

.01 

.02 

.07 

.04, 

.06 

.02 

.10 

Se«  reference  ootae  foUcrnlng  Station  Indwx. 
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Table  4-CoDtinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
HAY   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P,  M,  Houx  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

MOimT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.05 

.05 

.03 

,26 

NEW  DURHAM 

.01 

.02 

.01 

.05 

.03 

.12 

PINKHAH  NOTCH 

.01 

.05 

.05 

.02 

.08 

.03 

.02 

.26 

PITTSBURG  RESERVOIR 

.01 

.01 

.04 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.21 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.02 

WARREN  1  SE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.03 

.04 

.01 

.07 

.26 

WENDELL 

.01 

.01 

.02 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.09 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

GRAFTON 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.22 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.02 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.04 

.10 

.09 

.09 

.04 

.03 

.41 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.03 

.05 

.01 

.01 

.19 

MONTPELIER  6 

• 

* 

* 

* 

• 

.08 

* 

« 

• 

* 

MORRISVILLE 

.02 

.03 

.01 

.06 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.10 

SAINT  JOHNSBUHY 

.02 

.02 

.10 

.04 

.04 

.05 

.04 

.01 

.03 

.35 

SEARSBURG  STATION  // 

.02 

.03 

* 

* 

* 

.30 

.35 

STOCKBRIDGE 

.01 

.03 

.01 

.05 

TYSON 

.02 

.03 

.05 

.01 

.11 

CONNECTICUT 

-2'3 

th- 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.02 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.07 

.01 

.08 

JEWETT  CITY 

.02 

.07 

.01 

.10 

UOODUS  RESERVOIR 

.02 

.02 

.02 

.06 

NEWINGTON 

.01 

.01 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.03 

.15 

STORRS  // 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.15 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

.18 

.13 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.01 

.05 

.05 

.05 

.03 

.01 

.02 

.01 

.04 

.31 

BETHEL 

.02 

.03 

.02 

.03 

.05 

.03 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.33 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.06 

.04 

.01 

.02 

.01 

.14 

CLAYTON  LAKE 

.04 

.04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03 

.25 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.15 

.14 

.07 

.11 

.48 

EUSTIS 

.01 

.02 

.01 

.04 

.06 

.07 

.01 

.02 

.01 

.04 

.05 

.01 

.35 

FORT  ^NT 

.06 

.06 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.22 

GILEAD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.04 

.04 

.03 

.24 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.02 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.23 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.08 

* 

* 

« 

* 

* 

.02 

* 

• 

* 

• 

HOULTON  1  NE 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.02 

.03 

.05 

.03 

.01 

.09 

.05 

.30 

MILTON 

.03 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.05 

.02 

.02 

.04 

.02 

.28 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.16 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.13 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.02 

.08 

.05 

.05 

.07 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.40 

ROCKLAND  1  W 

.01 

01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.05 

.02 

.16 

ROXBURY 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.05 

.05 

.18 

.01 

.03 

.43 

RUMFORD  1  SSE 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.05 

.03 

.01 

.03 

.05 

.26 

SKOWHEGAN 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.08 

.02 

.01 

.06 

.02 

.01 

.02 

.34 

SOUTH  ANDOVER 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

,01 

.23 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.24 

SWANS  FALLS 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.05 

.05 

.02 

.01 

.05 

.02 

.12 

.02 

.01 

.01 

.02 

.49 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.12 

.03 

.01 

.16 

BLUE  HILL  // 

.02 

.04 

.04 

.02 

.02 

.07 

.03 

.11 

.05 

.06 

.07 

.02 

.04 

.04 

.02 

.03 

.03 

.71 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.06 

.02 

.01 

.03 

.10 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.37 

CAMBRIDGE 

.02 

.03 

.03 

.02 

.01 

* 

• 

« 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

HARVARD  FOREST  // 

,01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.09 

HYANNIS  1  E 

.08 

,06 

.04 

.06 

.07 

.04 

.08 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.50 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.06 

.05 

.08 

.04 

.06 

.05 

.02 

.36 

NEW  BEDFORD 

.03 

.06 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.16 

.15 

.03 

.01 

.03 

.05 

,01 

.66 

NORTH  TSURO 

.01 

.01 

.01 

.07 

,06 

.06 

.04 

.01 

.01 

.04 

.32 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.06 

.04 

.04 

.04 

.05 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

,01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.04 

.46 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.21 

« 

* 

* 

* 

« 

.01 

4 

* 

* 

* 

* 

.03 

• 

* 

* 

• 

STATE  FARM 

.01 

.04 

.07 

.08 

.01 

,05 

.01 

.03 

.06 

.06 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.51 

STERLING  3  NW 

.02 

.04 

.09 

.03 

.18 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

.06 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

.16 

* 

• 

• 

• 

* 

.06 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.05 

* 

* 

* 

• 

« 

.15 

* 

* 

* 

* 

• 

.04 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.05 

.04 

.01 

.05 

.01 

.03 

.03 

.03 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.35 

BRISTOL  // 

.05 

.06 

.01 

.02 

.06 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.29 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.07 

.04 

.05 

.08 

.06 

.08 

.10 

.08 

.06 

.04 

.06 

.02 

.01 

.78 

DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.0) 

.01 

.02 

.01 

.01 

.14 

.01 

.27 

ERROL 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.»_,. 

04 

.04 

.05 

.06 

.05 

.05 

.04 

.02 

.48 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.04 

.03 

.01 

.01 

.^5 

.08 

.02 

.04 

.05 

.03 

.03 

.04 

.04 

.47 

GORHAM 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.20 

HANOVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.10 

BILLSBORO  2  W 

.07 

.10 

.01 

.18 

LANDAFF 

.02 

.05 

.03 

,01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.06 

• 

• 

* 

• 

« 

.04 

LINCOLN  1  NW  // 

.01 

.07 

.02 

.02 

.01 

.01 

.05 

,04 

.05 

.01 

,01 

,01 

.31 

MOUNT  WASHINGTON  WD  // 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

,01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.27 

NASHUA  1  NE 

.05 

.04 

.05 

.02 

.08 

.02 

.09 

.11 

.08 

.12 

.04 

.04 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.83 

NEW  DURHAM 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

,08 

.05 

.01 

.02 

.04 

.09 

.10 

,01 

.01 

.03 

.01 

.57 

PINKHAM  NOTCH 

.08 

.07 

.06 

.04 

.01 

.02 

.02 

.05 

.08 

.07 

.05 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.69 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.04 

.08 

.03 

.01 

.02 

.02 

.20 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.06 

.08 

.01 

.15 

WARREN  1  SE  // 

.04 

-.02 

.09 

.09 

.05 

.29 

WENDELL 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.15 

WINCHESTER 

.14 

.07 

.04 

.01 

.01 

.01 

.28 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.04 

.01 

.04 

.01 

.03 

.01 

.14 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.01 

.08 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.20 

See  lefeience  notes  lollowing  Statioo  Index. 
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T«bl«  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEir   ENGLAmi 
HAT   1949 


Station 

A.  M.  Houi  ending 

P.  M.  Houi  ending 

I 

1 

2 

3 

4 

S    6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

VEHMONT 

CORINTH  // 

.01 

01 

.06 

.08 

GRArroM 

.01 

.02 

.01 

.04 

LYMAN  FALLS  // 

.03 

.02 

.05 

.01 

.03   .05   .01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.28 

MANCHESTER 

.01 

.01 

MONTPELIER  6 

• 

.10 

NEWPORT  // 

.03 

.01 

.04 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.02 

.04 

.04 

.01 

.01   .01 

.14 

STOCKBRIDCE 

.02 

.01 

.03 

TYSON 

.01 

.01 

- 

-28th- 

CONNECTICOT 

pmiAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

.02 

.13 

.01 

.16 

BETHEL 

* 

*    « 

* 

* 

« 

* 

« 

* 

• 

« 

*    * 

•     .21 

.21 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.04 

.05 

.05 

.05   .05 

.05   .06 

.06 

.06 

.07 

.07 

.03 

.01 

.01 

.02   .02 

.03 

.02   .03   .01 

.80 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03   .03 

.02   .01 

.01 

.05 

.05 

.08 

.07 

.05 

.03 

.03 

.01   .02   .02 

.01 

.61 

EASTPORT  WB  CITY 

.07 

.07 

.03 

.02 

.03 

.07 

.29 

EOSTIS 

.02 

.03 

.01 

.06 

FORT  KENT 

.06 

.07   .02 

.01 

.05 

.01 

.04 

.01 

.04 

.31 

GRAND  LAKE  STREAM 

.03 

.05 

.05 

.01 

.04   .02 

.01   .02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.28 

GREENVILLE 

.05 

.06 

.01 

.03 

.01   .02 

.02 

.05 

.02   .02 

.01 

.30 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

.12 

* 

« 

«     * 

•     .23 

* 

* 

* 

* 

• 

.18 

• 

* 

•     ♦ 

*     .02   • 

*    *     « 

HOULTON  1  HE 

.06 

.06 

.05 

.01 

.03 

.02   .03 

.02 

.04 

.01 

.04 

.01 

.01 

.39 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.04 

.01 

.05 

.02 

.03 

.02 

.05 

.01 

.23 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.05 

.03 

.06 

.04 

.03   .02 

.01 

.01 

.01   .01 

.27 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

.03 

ROCKLAND  1  W 

.02 

.01 

.01 

.04 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.01 

.03 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.02   .04 

.06 

SUNDAY  RIVER 

.03 

.03 

SWANS  FALLS 

.02 

.02 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.03 

BLUE  BILL  // 

.01 

.01 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

CAMBRIDGE 

• 

• 

• 

• 

*    • 

*    • 

« 

* 

* 

« 

• 

* 

* 

* 

•    • 

*     •     ♦ 

*    •     « 

• 

HARVARD  FOREST  // 

.06 

.08 

.05 

.01 

.01 

.21 

HTANNIS  1  E 

.04 

.01 

.01 

.13 

.01 

.20 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.02 

.01 

.03 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

« 

• 

* 

*     * 

•     .12 

WORCESTER  AIRPORT  6 

♦ 

• 

*     « 

•     .02 

NEW  HAMPSHIRE 

DURHAM 

.05 

.01 

.06 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.03 

.03 

.02 

.02 

.11 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

.08 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.05 

.09 

.05 

.02 

.21 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

VERMONT 

CORINTH  // 

.01 

.01 

HIGBGATE  FALLS  // 

.02 

.04 

.06 

LYMAN  FALLS  // 

.02   .03 

.05 

MONTPELIEH  6 

* 

* 

•     • 

»     .03 

NEWPORT  // 

.03 

.03 

STOCKBRIDCE 

.01 

.01   .01 

.03 

TYSON 

.05 

.05 

- 

-29th- 

. 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.04   .05 

.09 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

HARTFORD 

.07 

.07 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.08 

.11 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

NEWINGTON 

.08   .08 

.16 

ROHFOLK  2  SW  // 

.02 

.05 

.01 

.01 

.01 

.10 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.05 

.03 

.01 

.17 

.01 

.27 

STORRS  // 

.02 

.02 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

* 

• 

* 

* 

.01 

• 

« 

«     « 

•     .02 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.40 

.41 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02   .02 

.05 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

EUSTIS 

.05 

.05 

.01 

.06 

.17 

FORT  KENT 

.05 

.05 

GREEHVILLE 

.01 

.07 

.02 

.10 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.02 

« 

•    •    * 

MILTON 

.10 

.12 

.05 

.27 

RORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

.13 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.11 

.11 

.02 

.24 

ROCKLAND  1  W 

.02 

.01 

.03 

.01 

.07 

ROXBURY 

.04 

.12 

.06 

.02 

.24 

RUMFORD  1  SSE 

.08 

.02 

.10 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.05 

.01 

.08 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.03 

.01 

.04 

SUNDAY  RIVER 

.12 

.22 

.10 

.44 

SWANS  FALLS 

.26 

.05 

.02 

.01 

.34 

■ASSACHUSETTS 

BLUE  BILL  // 

.01 

.01 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.03 

.07 

.10 

CAMBRIDGE 

* 

• 

« 

• 

•     « 

«     • 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

•     * 

•    1.49 

l.SO 

HYANNIS  1  E 

.01 

.02 

.03 

S*«  t*{«r«no«  nota«  tollowing  Statioo  Iiul«x. 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAMD 
HAY  1949 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


KNIGHTVILLE  DAM 
KORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
SAI,EM  AIR  STATION  6 
STERLING  3  N* 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE   6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORHAM 

HANOVER 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT   WASHINGTON    Wli    // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

HORRISVILLE 

SAINT  JOHNSBURV 

SEARSBURC  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON    LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

FORT  KENT 

GRAND  LAKE   STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

ROCKLAND  1  W 

MASSACHUSETTS 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
SALEM  AIR  STATION  6 
WASHINGTON 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

GORRAH 

HANOVER 

LANDAFF 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

HIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  6 

HORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NOHTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

SEARSBURC  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


CONNECTICirr 

ROCKVILLE 
SHEPAUG  DAM 
WATERBUHY   CITY  HALL 

MAINE 

EASTPORT  WB  CITY 


.04 
.06 


.10      • 
.01       .04 


.03       .01       .09  .04 

.06 

.04  .01 

•  .58 

.03      .01       .02 

.03 

.03 
.01 
.01 


.02 
.02 


.04 
.02 


.03 
.07 


.04 
.02 


.01 
.01 


.05 
.01 


.01 

* 

.03 

.03 


.01 
.04 


-30th- 


.01 

.02 

.05 


.02 
.02 


.05 
.02 


.01       .02      .01 


.01 
.01       .04 

.01       .02 


.02 
.01 
.01 


-31st- 


.02 

.01 

.02 
.08 

.01 


.01 

.07 

.02      .01 

.03       .06      .01 

.04 


.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 
.01 
.01 

.04 
.02 

.03 
.01 

.01 
.05 


.02 
.01 
.10 


.02 
.05 


.03       .03       .03 


.02       .02 
.03       .04 


.01 
.03 


.01 
.01 


.04 
.04 
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Tabl*  4-Coatinu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGUND 
KAY      1949 


Station 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.2 

■USSACBUSETTS 

HENDON  AIRPORT 
lEST    BRIMFIELO 

N£«   HAMPSHIRE 
MOUHT  WASJUNGTOH   »B  // 

RHODE    ISLAKD 
FORT  ADAMS 

VERMONT 

MOHTPELIER    6 
TOmSBEHD   2   S 

.03       .02      .01 
•            .12 

" 

-         -         - 

-          -          - 

-          -          - 

-         -         - 

-         -         - 

.06 

S*e  ief«r*no»  Dottts  foUowiAQ  Statioo  Indmx. 

-    1-17    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
IIAY   1949 


Day  of  month 

O" 

Station 

" 

g 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

MAX   73 

70 

76 

83 

88 

84 

81 

71 

74 

60 

62 

65 

67 

74 

68 

67 

81 

79 

87 

76 

68 

60 

77 

79 

66 

65 

64 

65 

64 

65 

74 

72.0 

MIN 

45 

57 

56 

48 

55 

62 

60 

46 

44 

51 

45 

43 

41 

45 

54 

44 

50 

55 

55 

46 

41 

48 

59 

50 

53 

39 

44 

40 

41 

40 

47 

48.5 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

69 

70 

82 

85 

80 

82 

69 

72 

57 

60 

59 

64 

71 

63 

58 

78 

76 

81 

69 

65 

62 

77 

78 

65 

63 

63 

65 

65 

67 

72 

69.5 

HIN 

48 

53 

55 

50 

57 

57 

53 

48 

49 

50 

47 

44 

43 

50 

52 

46 

52 

54 

58 

45 

40 

50 

58 

S3 

45 

41 

46 

42 

44 

42 

SI 

49.1 

CREAM  HILL 

MAX 

70 

63 

69 

81 

85 

82 

72 

68 

73 

65 

67 

63 

64 

73 

69 

66 

80 

80 

84 

75 

64 

58 

69 

73 

69 

59 

60   59 

58 

63 

67 

69.3 

UIN 

50 

51 

49 

51 

58 

60 

56 

40 

43 

40 

36 

35 

40 

42 

45 

46 

48 

57 

60 

42 

34 

41 

49 

52 

45 

37 

36 

36 

36 

35 

46 

45.0 

DANBURY 

MAX 

71 

71 

78 

85 

92 

86 

79 

70 

76 

64 

61 

63 

69 

79 

76 

66 

82 

83 

87 

79 

66 

58 

7S 

77 

64 

61 

63 

61 

61 

66 

73 

72.3 

HIN 

46 

56 

64 

42 

56 

61 

58 

38 

41 

48 

41 

36 

38 

42 

47 

40 

48 

53 

62 

44 

35 

44 

58 

47 

38 

34 

38 

34 

35 

34 

43 

45.2 

FALLS  VILLAGE 

■lAX 

78 

70 

73 

82 

90 

85 

86 

80 

77 

73 

66 

67 

68 

77 

71 

70 

82 

85 

86 

85 

82 

64 

71 

76 

71 

71 

60 

59 

60 

64 

72 

74.2 

MIN 

35 

56 

50 

37 

46 

52 

59 

31 

36 

50 

30 

33 

32 

33 

41 

38 

42 

43 

56 

45 

31 

39 

51 

43 

46 

30 

34 

32 

30 

30 

35 

40.2 

GREENWICH 

MAX 

71 

73 

75 

85 

90 

87 

79 

69 

75 

62 

60 

64 

66 

76 

68 

66 

80 

81 

85 

74 

65 

59 

77 

79 

66 

64 

64 

63 

64 

67 

74 

71.9 

MIN 

45 

56 

53 

48 

55 

59 

57 

40 

40 

49 

40 

38 

41 

41 

52 

43 

45 

50 

56 

46 

38 

42 

S7 

59 

48 

35 

38 

36 

37 

35 

45 

45.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

73 

76 

83 

93 

80 

78 

71 

76 

64 

63 

57 

67 

73 

71 

69 

83 

81 

91 

66 

69 

62 

77 

79 

64 

64 

65 

62 

61 

65 

73 

71.9 

HIN 

49 

60 

54 

45 

56 

60 

50 

42 

47 

50 

45 

41 

39 

46 

49 

42 

49 

56 

61 

41 

38 

46 

55 

SI 

43 

40 

46 

46 

41 

37 

46 

47.5 

UIODLETOWN 

MAX 

71 

73 

71 

76 

84 

89 

82 

78 

69 

74 

64 

63 

59 

68 

73 

72 

76 

81 

80 

88 

60 

68 

75 

77 

78 

62 

63   64 

63 

62 

68 

72.1 

HIN 

51 

60 

59 

58 

60 

65 

60 

42 

50 

50 

44 

41 

38 

48 

52 

40 

50 

57 

60 

49 

38 

46 

52 

52 

52 

38 

45   46 

46 

42 

47 

49.7 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

68 

65 

76 

79 

78 

81 

67 

70 

57 

62 

60 

63 

68 

66 

63 

75 

73 

76 

66 

64 

63  i  74 

75 

63 

65 

65  1  63 

65 

66 

72 

68.3 

HIN 

46 

55 

52 

46 

55 

59 

51 

47 

44 

45 

46 

43 

39 

51 

48 

43 

52 

54 

58 

40 

40 

52 

56 

50 

42 

38 

45 

44 

43 

42 

50 

47.6 

NEW  LONDON 

MAX 

68 

71 

66 

71 

80 

80 

82 

70 

66 

66 

60 

58 

57 

66 

67 

63 

78 

73 

81 

80 

63 

60 

76 

76 

67 

64 

64 

63 

63 

59 

67 

68.5 

MIN 

49 

53 

54 

49 

55 

59 

55 

47 

45 

48 

44 

44 

42 

46 

55 

44 

47 

50 

55 

46 

41 

46 

SO 

S3 

52 

41 

51 

42 

44 

40 

51 

48.3 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

71 

72 

65 

69 

81 

85 

81 

71 

70 

72 

60 

58 

61 

64 

75 

68 

68 

75 

82 

82 

46 

64 

60 

68 

72 

62 

61 

56 

54 

53 

59 

67.3 

MIN 

50 

56 

49 

39 

55 

60 

58 

36 

44 

47 

34 

31 

35 

44 

47 

42 

47 

57 

62 

45 

32 

42 

45 

48 

46 

32 

36 

37 

36 

31 

38 

43.9 

NORTH  KENT 

MAX 

71 

69 

78 

84 

91 

87 

85 

73 

76 

71 

64 

69 

70 

78 

73 

70 

85 

85 

87 

82 

69 

65 

70 

76 

73 

61 

62 

62 

61 

66 

74 

73.8 

MIN 

41 

58 

53 

40 

52 

60 

50 

36 

41 

50 

37 

35 

36 

43 

49 

40 

46 

53 

61 

47 

37 

43 

S3 

45 

50 

35 

37 

34 

33 

33 

38 

44.1 

NORWALK 

MAX 

71 

70 

77 

83 

89 

85 

80 

70 

74 

63 

60 

65 

66 

74 

67 

66 

81 

80 

85 

76 

67 

60 

77 

79 

66 

64 

66 

65 

65 

68 

75 

72.1 

HIN 

40 

56 

55 

41 

54 

59 

59 

40 

37 

52 

42 

39 

37 

40 

54 

39 

46 

50 

57 

46 

35 

40 

52 

44 

51 

33 

38 

35 

36 

34 

44 

44.7 

NORWICH  3  ESE 

MAX 

71 

74 

73 

80 

89 

78 

83 

70 

72 

62 

60 

50 

68 

70 

69 

68 

81 

77 

85 

78 

67 

60 

76 

78 

68 

63 

61 

60 

60 

65 

73 

70.7 

MIN 

48 

56 

57 

42 

54 

63 

53 

39 

38 

47 

43 

43 

42 

42 

53 

38 

47 

54 

58 

44 

35 

SO 

48 

48 

45 

33 

SO 

40 

36 

36 

44 

46.0 

PUTNAM 

MAX 

77 

75 

71 

74 

90 

72 

79 

72 

77 

59 

58 

50 

69 

76 

65 

71 

83 

83 

87 

66 

67 

58 

77 

79 

64 

65 

56 

60 

59 

64 

70 

70.1 

MIN 

41 

58 

52 

40 

50 

58 

50 

35 

37 

46 

37 

41 

42 

42 

46 

35 

46 

53 

56 

42 

34 

35 

56 

44 

43 

31 

48 

39 

34 

31 

40 

43.4 

SALISBURY 

MAX 

70 

66 

72 

82 

89 

82 

76 

72 

74 

66 

60 

65 

65 

76 

70 

67 

80 

83 

82 

71 

65 

58 

70 

74 

65 

61 

58 

57 

55 

63 

69 

69.8 

HIN 

47 

54 

46 

39 

53 

58 

54 

30 

31 

46 

35 

35 

31 

40 

42 

37 

43 

50 

57 

40 

29 

39 

45 

45 

42 

30 

33 

32 

31 

31 

37 

40.8 

STORRS 

UAX 

70 

70 

67 

80 

89 

71 

73 

67 

74 

59 

57 

49 

63 

71 

64 

68 

80 

79 

85 

63 

64 

60 

72 

77 

60 

61 

60 

57 

55 

63 

69 

67.6 

HIN 

41 

57 

54 

43 

57 

54 

43 

38 

42 

44 

41 

39 

38 

42 

43 

38 

43 

50 

60 

41 

38 

41 

54 

53 

44 

44 

33 

43 

41 

38 

45 

44.6 

WASHINGTON 

MAX 

76 

79 

73 

85 

91 

87 

83 

80 

77 

65 

62 

68 

72 

76 

80 

82 

77 

80 

80 

83 

80 

70 

72 

77 

72 

60 

63 

60 

61 

64 

71 

74.4 

MIN 

41 

50 

52 

40 

51 

60 

52 

42 

35 

45 

37 

34 

40 

46 

50 

47 

39 

41 

43 

42 

32 

40 

47 

46 

48 

31 

35 

34 

31 

32 

38 

42.0 

WATERBURY 

MAX 

71 

70 

76 

87 

94 

87 

78 

72 

80 

69 

63 

64 

71 

79 

71 

70 

85 

85 

90 

82 

69 

63 

76 

79 

71 

64 

63 

63 

64 

66 

75 

74.2 

MIN 

41 

55 

52 

40 

52 

61 

58 

39 

41 

46 

42 

39 

38 

42 

50 

38 

45 

52 

58 

41 

36 

44 

52 

46 

48 

34 

40 

34 

33 

31 

41 

44.2 

WESTBROOK 

MAX 

71 

70 

68 

78 

84 

82 

85 

69 

71 

64 

62 

59 

63 

70 

67 

61 

76 

76 

85 

80 

64 

58 

76 

78 

65 

63 

66 

65 

63 

66 

72 

70.2 

MIN 

38 

56 

56 

40 

49 

59 

53 

36 

34 

48 

38 

44 

32 

41 

48 

37 

42 

52 

53 

44 

32 

35 

53 

44 

SI 

30 

47 

34 

33 

39 

44 

43.3 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FLD 

MAX 

77 

74 

76 

83 

94 

79 

78 

73 

80 

65 

65 

58 

69 

75 

72 

71 

85 

86 

91 

64 

67 

59 

78 

80 

63 

65 

66 

62 

60 

66 

76 

72.8 

MIN 

45 

60 

52 

44 

54 

60 

50 

42 

44 

50 

43 

39 

35 

44. 

48 

40 

46 

52 

59 

41 

35 

42 

54 

48 

39 

36 

45 

46 

41 

33 

44 

45.5 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

70 

63 

79 

83 

70 

63 

70 

75 

63 

60 

52 

67 

69 

63 

64 

80 

83 

84 

56 

67 

64 

74 

72 

60 

61 

51 

60 

60 

61 

68 

67.4 

HIN 

39 

54 

54 

50 

55 

45 

47 

43 

46 

43 

39 

35 

38 

43 

39 

36 

44 

50 

51 

38 

39 

41 

48 

48 

42 

37 

43 

43 

43 

41 

43 

43.8 

BANGOR 

HAX 

78 

78 

70 

86 

84 

85 

74 

73 

75 

75 

70 

65 

68 

65 

66 

69 

83 

81 

82 

S3 

70 

67 

70 

70 

6S 

60 

60 

58 

63 

59 

69 

71.6 

MIN 

41 

56 

56 

36 

40 

54 

55 

56 

44 

56 

41 

37 

42 

43 

44 

36 

42 

57 

49 

57 

53 

56 

47 

37 

46 

36 

44 

49 

48 

42 

44 

46.6 

BAH  HARBOR 

MAX 

67 

68 

67 

76 

77 

74 

62 

66 

67 

64 

55 

55 

62 

61 

58 

56 

76 

75 

76 

72 

62 

62 

70 

73 

68 

58 

56 

58 

61 

60 

64 

65.4 

MIN 

38 

56 

55 

45 

51 

52 

47 

36 

52 

46 

40 

38 

42 

40 

43 

33 

41 

45 

65 

45 

38 

50 

46 

44 

44 

35 

45 

45 

41 

46 

45 

44.8 

BELFAST 

MAX 

69 

73 

66 

78 

77 

64 

66 

73 

73 

58 

58 

50 

61 

68 

60 

57 

78 

82 

85 

81 

67 

65 

68 

67 

58 

59 

51 

60 

57 

60 

67 

66.3 

MIN 

34 

48 

51 

44 

51 

51 

45 

36 

46 

43 

40 

34 

42 

40 

38 

32 

39 

41 

58 

44 

36 

39 

46 

50 

46 

36 

45 

44 

42 

39 

43 

42.7 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

76 

67 

80 

72 

63 

58 

70 

55 

54 

55 

60 

62 

56 

58 

67 

64 

57 

74 

56 

61 

69 

53 

61 

44 

55 

56 

42 

58 

55 

58 

61.2 

MIN 

41 

47 

51 

45 

46 

36 

37 

33 

34 

30 

32 

36 

37 

39 

31 

30 

41 

34 

40 

33 

32 

32 

43 

44 

38 

37 

42 

38 

39 

40 

39 

38.0 

CORINNA 

MAX 

81 

70 

68 

75 

80 

70 

72 

60 

69 

77 

78 

62 

66 

65 

68 

66 

79 

80 

82 

78 

82 

75 

65 

69 

69 

69 

69 

73 

72 

74 

69 

72.0 

MIN 

35 

33 

45 

50 

50 

51 

40 

34 

40 

46 

40 

40 

34 

35 

33 

34 

33 

33 

59 

42 

39 

40 

43 

33 

38 

30 

30 

32 

35 

31 

33 

38.4 

EASTPORT  WB  CITY 

MAX 

53 

66 

53 

60 

74 

62 

58 

67 

54 

44 

48 

43 

55 

55 

53 

54 

70 

63 

63 

50 

56 

58 

56 

54 

44 

54 

50 

54 

56 

56 

59 

56.2 

HIN 

40 

42 

45 

41 

48 

42 

42 

40 

45 

39 

37 

40 

41 

39 

42 

38 

44 

44 

49 

42 

40 

41 

46 

44 

41 

36 

42 

41 

43 

42 

43 

41.9 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

HAX 

80 

79 

67 

78 

79 

75 

69 

72 

77 

70 

60 

59 

68 

66 

64 

65 

78 

76 

80 

77 

65 

66 

63 

64 

55 

58 

56 

54 

58 

58 

66 

67.8 

HIN 

34 

50 

58 

45 

53 

52 

46 

33 

45 

41 

36 

31 

37 

38 

32 

30 

41 

38 

60 

39 

32 

31 

43 

47 

41 

29 

43 

41 

33 

37 

38 

40.5 

EAST  WINTHBOP 

MAX 

78 

72 

68 

78 

81 

72 

66 

70 

74 

70 

64 

62 

66 

69 

66 

62 

80 

82 

84 

82 

66 

66 

70 

72 

66 

62 

58 

61 

60 

62 

68 

69.6 

MIN 

36 

52 

54 

44 

50 

56 

48 

34 

48 

45 

40 

34 

36 

44 

40 

34 

46 

44 

58 

46 

42 

44 

48 

50 

48 

33 

47 

44 

42 

39 

42 

44.1 

FARIilNGTON 

HAX 

85 

72 

65 

83 

83 

76 

67 

76 

80 

73 

62 

59 

70 

72 

65 

68 

80 

84 

83 

72 

69 

67 

71 

71 

60 

60 

55 

56 

60 

60 

69 

70.2 

HIN 

34 

52 

57 

40 

51 

54 

48 

31 

42 

44 

33 

31 

35 

35 

33 

30 

41 

40 

5D 

43 

32 

33 

44 

49 

45 

30 

45 

41 

40 

36 

36 

40.7 

GREENVILLE 

UAX 

S3 

72 

62 

81 

75 

72 

62 

72 

73 

59 

59 

59 

66 

60 

61 

67 

72 

72 

75 

58 

65 

65 

60 

65 

54 

57 

49 

.51 

55 

56 

62 

64.5 

HIN 

31 

48 

41 

37 

43 

42 

29 

30 

40 

36 

30 

31 

34 

29 

28 

28 

35 

35 

42 

30 

30 

29 

43 

44 

33 

28 

41 

35 

34 

35 

30 

34.9 

HOULTON  AIRPORT 

MAX 

82 

78 

72 

79 

75 

67 

59 

72 

72 

58 

57 

60 

64 

62 

60 

67 

70 

64 

78 

57 

62 

70 

58 

58 

44 

59 

57 

44 

61 

58 

59 

64.0 

HIN 

40 

51 

49 

48 

43 

39 

32 

31 

37 

33 

35 

32 

38 

35 

32 

34 

37 

35 

43 

34 

31 

37 

45 

43 

38 

34 

43 

38 

38 

37 

34 

37.9 

JONESBORO 

MAX 

68 

65 

55 

70 

79 

63 

63 

68 

60 

52 

59 

50 

66 

57 

61 

57 

79 

68 

75 

57 

62 

62 

67 

52 

47 

57 

S3 

57 

62 

63 

46 

61.3 

HIN 

44 

45 

45 

47 

50 

42 

34 

45 

42 

34 

32 

37 

36 

38 

35 

41 

41 

47 

42 

35 

37 

45 

49 

42 

31 

32 

42 

42 

40 

38 

40 

40.3 

LEWISTON 

MAX 

80 

71 

62 

80 

84 

68 

64 

70 

76 

63 

60 

52 

65 

72 

60 

60 

78 

85 

85 

56 

66 

60 

73 

71 

59 

60 

50 

59 

56 

58 

66 

66.7 

MIN 

40 

57 

50 

45 

51 

48 

47 

39 

46 

46 

40 

37 

38 

41 

41 

36 

44 

SO 

55 

46 

42 

42 

48 

50 

42 

37 

44 

45 

42 

42 

43 

44.3 

HADISOK 

MAX 

83 

78 

66 

81 

85 

79 

71 

74 

78 

77 

65 

64 

68 

69 

65 

65 

78 

84 

81 

63 

67 

65 

70 

67 

62 

68 

56 

57 

60 

57 

66 

70.0 

HIN 

34 

48 

54 

40 

47 

53 

46 

29 

39 

42 

37 

31 

33 

35 

35 

30 

38 

42 

57 

42 

33 

32 

44 

51 

44 

29 

45 

42 

40 

37 

35 

40.1 

MILLINOCKET 

MAX 

82 

79 

69 

80 

76 

74 

68 

74 

71 

61 

62 

61 

68 

67 

64 

68 

76 

72 

78 

68 

65 

70 

59 

62 

58 

61 

60 

53 

60 

60 

62 

67.4 

MIN 

35 

46 

55 

44 

48 

40 

44 

31 

40 

39 

35 

31 

35 

40 

35 

27 

41 

34 

58 

38 

34 

30 

42 

46 

40 

29 

43 

40 

37 

41 

36 

39.2 

MILLINOCKET  AIRPORT 

HAX 

83 

75 

64 

80 

77 

69 

63 

74 

76 

62 

62 

62 

67 

63 

63 

68 

78 

70 

77 

61 

65 

69 

60 

58 

48 

61 

55 

51 

60 

59 

61 

65.8 

HIN 

36 

47 

48 

47 

48 

45 

38 

32 

42 

41 

37 

32 

37 

39 

37 

31 

40 

35 

48 

40 

35 

32 

46 

48 

34 

31 

44 

42 

37 

42 

37 

39.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Continuad 


NEir  ENGLAMD 
HAY   1949 


Day  of  month 


9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22  23  24  25  26  {  27  26  29  30  31 


HILLINOCKET  DAM 

NOSTB  BHIDGTON 

OLD  TOWM 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESqUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORO  3  SW 

RUMTORD  1  SSE 

WINSLOW 

■OODLAND 

MASSACHUSETTS 
ADAMS 

AMHEEST 

ARLINGTON 

BILLERICA 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  BILL 

BOSTON  VB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

COHASSET 

COMCOBD 

EAST  lAREBAM 

EDGARTOVN 

FALL  RIVER  2  HE 

PITCHBURG 

PRAM INGHAM 

BOOSAC  TUNNEL 

BYANNIS  1  E 

OIGBTTILLE  DAM 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

HIDDLETON 


MAX  I  63  ; 
MIX  I  29  , 


MAX   85  I 
MIM  36 


MAX   80 
MIM   40 


I  MAX   80 
I  MIM   33 


MAX   72  ; 
MIN  I  43 


81   79 
36  I  SI 


MAX 

MIK 


MAX 

MIM  ' 


MAX 

MIN 


MAX 
MIM 


MAX 

MIN 


MAX  I 
MIN 


MAX 
MIK 


74 
35 


84 
33 


I  MAX  I  71 
I  MIH   37 


MAX 
MIN 


60 
35 


MAX   76 
MIN  ,  38 


MAX'  80 

MIN   48  ' 


MAX   8S 
MIN  ,  50 . 


MAX   84 

MINI  41 


MAX  ;  76   73 
MIN  '  35   57 


MAX   79  ' 

MIN  \   49  > 


MIN   41  ,  56 


MAX   81 
MIN   50 


MAX   72 
MIN   42 


MAX 

MIH 

71 
44 

■AX 
MIN 

85 
48 

MAX 
MIN 

67 
47 

MAX 
MIN 

63 
47 

MAX 
MIN 

75 
52 

MAX 

MIN 

78 
46 

MAX 

MIN 

78 
46 

•MAX 
MIN 

78 
41 

MAX 

MIN 

69 
46 

MAX 

MIN 

76 
45 

MAX 

MIN 

78 
42 

MAX 
MIH 

81 
45 

MAX 

MIN 

84 
46 

MAX 

MIN 

78 
48 

79 

50  I 


89  , 
SO  I 


78 
29  ' 


62 
50 


62  I 
28  I 


62   S9 
29   28 


82 
50 


80   61   79 
56   43   49 


71 
37 

73 

50 

72 
44 

73 
30 

78 
44 

72 
41 

69 
46 

71 
51 

58 
46 

62 
45 


69  I 
30  I 


64 
32 


77   64 
40   32 


82  I 
55  \ 


44   41   49 

76   68   79  I  78 
54   51   51  I  43 


75   85 
38   56 


84   92   72 
44   51   55 


94   77 
59  '  58  : 


92   70 

52  I  53 


89  '  68 

50  I  60 


92   71 
59   55 


89   69 
63   54 


94  ;  94 
55  ,  56 


91  j  82 
60   60 


72  j  60 
44  i  30 


80   75 
65   31 


78   72 
58   39 


75   74 
56   42 


70   81 
48  I  SO 


74   77 
45   42 


75   69 
44   46 


75   81 
36   47 


63   59 
39   38 


74   61 
35   30 


55   48 
41   40 


55   48 
38   38 


58   57 
39   37 


56   60 
32   36 


64   58 
30   26 


69   70   61 
45   30   30 


76   64   66   82   86 
34   36   33   42   45 


67   63 
40   44 


68   64 
35   33 


72   60 
46  I  44 


70   59 
42   35 


65   60 
37   28 


62   78   81 
36   44   46 


70   67 
44   37 


65   71 
26  I  28 


64  I  76 
37   45 


63   79 
29   38 


59   78 
38  I  44 


58  !  79 
31   43 


66   66 
33   35 


61   59 
38   29 


61   59   73   64   56 
32   33   34   35   33 


49 
41 


59   58 

28   29 


61   59 
34   34 


64   62 
39   34 


58   59 
35   35 


69 

34 


61   60 
38   42 


70   65 
35   31 


68 
41 


78   65 
48   33 


70  I  65 
52  I  41 


66 
38 


63  ,  69 
30   35 


58  I  67  , 
30   44  : 


82  \   82 
37  I  49 


78  I  86 
51   60 


82   86 
46  I  59 


67   75 
35  I  55 


65   75 
35   51 


71   71 
38   42 


81   64 
43   40 


65   65 
41   47 


60   68 
36   32 


62   63 

47  i  45 


59   62 

42  I  40 


56   62 
32  :  27 


66   65 
39   46 


70   58 
33   41 


64   66   81 
33   44   44 


58   69 
37  i  34 


52   72 
40  ;  42  , 


52   70 

37  I  42 


47 
33 


76   72 
46   46 


54 
46  I  43 


72 

44 

52 
42 

49 
41 

78 
48 

55 
42 

52 
42 

74 
41 

58 
37 

48 
37 

79 
46 

51 
42 

51 
43 

63 
49 

67 
39 

50 
40 

67 
46 

58 
44 

52 
43 

65 
50 

51 
40 

53 
45 

55 
45 

57 
43 

47 
43 

78 
47 

64 
39 

61 
37 

81 
46 

57 
40 

59 
40 

64 

48 

63 
37 

62 
33 

56 
46 

53 
43 

46 
43 

64 
30 

60 
30 

58 
30 

80 
48 

57 
37 

56 
40 

70 
49 

57 
43 

48 
40 

81 
50 

61 
41 

57 
39 

72 
50 

58 
40 

50 
42 

68 
39 


72   67 
45   37 


80   64 

46  I  48 


78  I 
42 


74   70 
42   42 


72   85 
39   46 


63   85 

40  I   47 


67   85 
31   43 


67   80 
33   39 


63   82 
42   47 


59  I  81 
^5   51 


74 
42 


89   91 
53   62 


89   90 
56   65  I 


88   88 
50   65 


83  .  84 
45   61 


74   61 
35   34 


69  I  62 
44   37 


67   70 
33   41 


64   71 
34   45 


60  ,  58 
46   31 


62   61 
43   35 


54   61 
31   29 


57 
35 


52   60 
45   40 


44   62 
38   36 


60   59 
35   36 


53   56 
44   41 


64   70 

32  I  47 


63  I  72 
36  I  47 


67  I  65  I 
40  45 


61  {  64 
42   34 


60   65  ' 
36  i  33 


60  ,  58 
38   35 


62   52 
42   32 


59  i  62 
45  I  33 


58   56 
31   30 


58  <  56 
38   32 


69  !  60 
44   34 


45   61 
40  I  34 


53   50 
35   34 


55   54 
42   37 


59   50 
35   40 


52   59 
43   42 


48   56 

41   35 


SO   56 
43   43 


64   59 
47   44 


57   63 
34   40 


38 
48 

37 
61 

35 

37 

61 

62 

36 

36 

55 

56 

34 

35 

84   49   71 
45  :  33   33 


68  I  68   60 
46  I  38  I  46 


85   65 
44   40 


49  I  66 
43  '  33 


58   70 
45  I  53 


76   80 
53   49 


80   77 
52  I  56 


69 
45 


41 

45   60   75 
41   42   44 


72 
53 


67   87 
40  I  43 


62   83 

41  ^  46 


62   68 
35   52 


55   56 
40   44 


76   83 
36   46 


62 
50 


62   61 

44   49 


73   80 
40   49 


75   69 
34   43 


62   62 
51   40 


59   66  ; 
38   45 


62   63 

46  I  45  I 


69   78  ' 
43   47 


66   65 

48  I  52 


65   71   85   86 
35   44   57   65 


63   72 
38   45 


73   80 
40   44 


67   70 
45   47 


85   88 
54   63 


85   81 
46   50 


45  67   56 
44   31   37 


68   60   58 
40   40   43 


70   60   59 
43   45   47 


89   62   61 
40   39   39 


88   60   60 
46   40   42 


82   70   64 
46   50   43 


87   49   56 
47   42   40  j 


64   73   63 
42   38   41 


77   56  I  62 
47  '  37  I  42 


67 {  59   65 

53  I  44  I  40 


66  j  67  I  58 
42 {  39   46 


88   69   68 
4C   38   39 


91   51   67 
47   40   38 


69   74 
48  !  42 


79   75  1 
57   57 


74   79 
54   SI 


78  I  77 
52   54 


62   61 
33   35 


65  I  65 
39  :  45 


58   58 
39   37 


56   60 
42   39 


60   60  I 
34   36 


62   58 
37  ,  41 


62   61 
46   43 


65   55 
47   47 


61  \   60 
48  {  48 


83   61 
40  46 


67   66 
38   42 


69   52 
38  i  47 


63   77 
46   51 


70   71   83 


60   67 
33   40 


66   83 
41   47 


87   87 
54   66 


62   78 
38   48 


51   69   56 
4S   35   39 


63   64   60 
44   42   43 


46   69   54 
39   37   46 


88      67 
49   35   38 


79   64   59 
44   41   42 


88   66   63 
44   40   41 


70   60 1  60 

46   42 '  44 


68   76 
46   49 


62   65 
40  ,  38 


59   61 
53   39 


61   68   68 
42   38  ;  37 


70 

47   48 


60   79 
48   47 


64   55 
41   47 


65   63 
37   47 


68   62 
36   48 


60   60 
32   38 


65   56 
39   45 


60   59 
35   42 


61  i  62 
41   38 


65   65 
43   40 


66   65 
42   44 


64.1 
33.7 


70.2 
41.5 


68.4 
44.9 


68.1 
39.1 


66.1 
46.7 


65.8 
41.8 


63.3 
37.5 


64.2 
38.2 


65.0 
37.8 


64.1 
42.0 


67.4 
36.0 


68.5 
40.1 


68.0 
42.9 


65.3 
39.0 


72.9 
47.0 


73.7 
48.4 


71.6 
42.9 


67.3 
42.3 


70.0 
50.7 


73.3 
45.9 


73.3 
49.1 


61   69.1 
44   47.2 


67.0 
47.3 


73.5 
46.5 


66.0 
46.5 


64.6 
47.0 


69.5 
48.4 


50   61 
42   43 


50   60 
44   40 


63   71.2 
44   47.3 


40   40   34 


66 
45 


70 
40 


71.7 
46.6 


68.7 
42.2 


60   62   63   68   65.0 
44   42   40   47   47.4 


73 
43 


56   60   72 


59   63 
45   40 


62 
40 


69.2 
40.1 


73.6 
44.0 


70.9 
48.4 


74  i  75.4 
45  1  48.1 


60   60  62 
48   46 {  42 


69.1 
49.6 


I    I 
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Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
HAY   1949 


Day  of  month 


10      U      12   1  13  I  14  I  IS      16      17      18      19     20     21     22 


59      63 
49      52 


23     24     25     26     27     28 


NANTUCKET  WB  AIRPORT 


NEW  BEDFORD 


PITTSFIELD  WB  AIRPORT 


ROCKPORT  1  ESE 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

STOCKBRIDGE 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WESTFIELD  2  NE 

WESTON  2  NW 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  AIRPORT 

WORCESTER  1 

NEW  HAMPSHIRE 
ALEXANDRIA 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING  1  S 


FIRST  CONN  LAKE 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GLENCLIFF  2  NW 
HANOVER 
KEENE  1  SW 
LAKEPORT  1 
LEBANON  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
NASHUA  3  N 


MAX  ; 
MIN  ' 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


UAX 

MIN 


59  68 
49  ,  46 


72   66   71 


MAX 
HIN 


MAX  I 
MIN  I 


MAX 
MIN 


lUX 
UIN 


UAX 

HIN 


MAX 
HIN 


UAX  I 
HIN 


MAX 
MIN 


UAX 
HIN 


UAX 

MIN 


74  '  70  I  68  I  74 

41   53   53  I  52 


78 

39  , 


80   70  I  73 


75 
54 


72   77 
59  47 


71  j  81 
51   38 


66  I  73 
52   48 


76  I 
49  I 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN  [ 


UAX 
UIN 


UAX 
UIN 


UAX 
UIN 


78 
51 


79 
46 


67  82  I  91 

59  44  I  55 


76   85  j  93 
58   40  {  51 


78 
59 


72  I  85  I  92 
61 


58  I  46 

71   75   85  92 
60   56   41   52 


71   85 
58   50 


74 
55 


70   84 
57   53 


80  I  68 
31   59 


69  ;  81 

49   41 


81  ' 
44 


MAX 
MIN 

83 
38 

76 
46 

71 
57 

83 

41  ' 

MAX 
HIN 

85 
37 

73 
61 

74 
48 

86  j 

39! 

MAX 
MIN 

85 
35 

78 

61 

72 
56 

83 

41 

MAX 

MIN 

79 
37 

80 
37 

80 
38 

83 
40 

UAX 
MIN 

69 
30 

82 
35 

75 
50 

69 
30 

UAX 
MIN 

65 
33 

79 
42 

72 
49 

68 
36 

UAX 
MIN 

85 
35 

75 
58 

71 
58 

85 
40 

MAX 
MIN 

83 
33 

75 
55 

70 
54 

84 
37 

MAX 
HIN 

80 
46 

69 
57 

69 
56 

80 
47 

MAX 
UIN 

82 
37 

72 
60 

75 
54 

84 
42 

UAX 
HIN 

82 
36 

70 
60 

73 
57 

86 
39 

UAX 
MIN 

85 
39 

70 
57 

74 
58 

85 
44 

MAX 
MIN 

80 
36 

72 
60 

76 
46 

84 
41 

MAX 
MIN 

76 
40 

71 
61 

70 
50 

78 
42 

MAX 

MIN 

83 
35 

85 
60 

75 
59 

83 
38 

MAX 
MIN 

83 
36 

77 
43 

73 
59 

86 
39 

64   68 
50  ;  46 


70  I  83 
54  :  54 


85  80  68 
56   53   40 


59 
50 

75 
48 

64 
52 

80 
48 

92 
53 

70 
56 

94  78  !  77 
69   60  I  42 


96   80 
62   61 


79  69  1  70 
60  48   30 


63   77  I  63 
51   50  I  43 


81  I  73 
54  I  36 


75   74 
45  34 


70  75 

57  1  57 


85  65 
61 


68   70 
35 


85   67   74 


51 

52 

71 
55 

68 
38 

67 
57 

79 
49 

88 

53 

68 
59 

81 
54 

75 

45 

74 
42 

73 
42 

83 
59 

64 
58 

85 
57 

67 
49 

74 
57 

63 
42 

68 
58 

63 
47 

85 
61 

66 
55 

70 
56 

64 

51 

66 
57 

64 
37 

67 
56 

68 
49 

89 
58 

70 
54 

69 
55 

74 
56 

51   48   54 
45  43   43 


47 
42 


72  !  64  !  60  63 
41   52   35   32 


67  60  ! 
49  45 


79   78 
42   41 


80  75 
43  46 


78  '  67  61 

46  '.   50  42 


77  ■   60 
46   44 


77  66 
45  46 


65 
35 


56 
43 


68 
37 


57 
40 


58   53 
43  42 


62  62 
48  49 


62   61   68 
40   32   36 


55   47   72 


42 
57 


43  I  50  42   37   35 


74   62 
43   42 


66   60 
44   44 


66   73 
35   42 


70  60 

45  I  48 


69   61 
45   52 


73   71 
42   41 


79   61 
42   47 


59  I  72 
45  !  47 


68  <  79 
43  45 


!  68 
52 

82 


58 
39 


68 
34 


68 
38 


69 
40 


59   56 
26   27 


65  1  71  ; 
30  !  33 


63 
24 

66 
33 

61 
30 

65 
32 

64 
32 

62 
31 

63 
33 

51 
32 

60 
37 

50 
36 

60 
31 

56 
27 

65 
22 

63 
34 

56 
22 

58 
28 

64 
34 

59 
32 

64 
30 

60 
28 

57 
29 

59 
33 

62 
30 

62 
31 

65 
35 

61 
30 

65 
33 

58 
35 

62 
29 

63 
30 

59 
40 

50 
36 

62 
36 

59 
35 

51 
33 

48 
35 

54   78 

38  [  45 


57  <   76 
37  j  41 


60  !  78 
40  I  47 


68  I  68 
40  :  44 


69  !  82 
42  49 


59   57   57 
44   40  41 


64   62   57 
45  43   48 


58   64 
34   32 


84   57 
45   38 


81   82 
46 


58   70 
40  48 


59   55 
41   43 


52   68 
35  I  40 


46  j  37  j  45 

91   68  I  70 

47  47   38 

63  64   56 
46   33   45 


79   84 

51  I  56 


83   66  56  58 

58   42  40  47 

79  64  61 

44  34  35 


78  '   76 
53   53 


75  ,  72 

55  I  53 


70  i  76 

58  I  54 


56  I  70 
45  48 


75  77 
50  !  53 


67  77 

47  i  S3 


67   73 
55  47 


73  67 
50   52 


75   77 
52   50 


69  !  84 
37  i  43 


67  86 
34   43 


72   87 
39  I  45 


68  !  85 
33  i  45 


68   83 
39  46 


89   89 
47  i  60 


81   68   67 
45   34   43 


85  !  88  ,  67   66   61 
42   37   38 


65  69 
41   34 


65   67 
31   32 


57  70  61  69 
37  37  i  31   32 


64   70 
34   38 


69  67 
34 


32 

34 

36 

70 
35 

78 
41 

68 
39 

67 
35 

79 
35 

70 
45 

67 
34 

76 
41 

68 
35 

58 
35 

67 
33 

67 
28 

58 
34 

63 
34 

57 
27 

69 
35 

78 
35 

68 
35 

67 
31 

74 
32 

66 
33 

64 
35 

65 
42 

60 
34 

68 
37 

69 
39 

68 
36 

70 
34 

75 
41 

72 
38 

71 
36 

72 
39 

70 
38 

68 
40 

71 
40 

69 
38 

66 
40 

74 
44 

62 
44 

65 
34 

78 
35 

80 
34 

70 
38 

79 
40 

64 
44 

52 

61 

88 

89 

52 

60 

87 

89 

54 

63 

85 

89 

51 

61 

83   65  60 
42   35   39  I 


84  86 
58   61 

85  :  85 

52  :  64 


78  82  '  79 

43  I  45   59  ! 


70  77  83 
40  41   51 


75  I  79   78 
46   50  64 


81   86   85 

41   44  (  65  ' 


83   88  i  87 
39   45   57 


85   89  !  90 
39  ;  48   54 


81   84  '  83 
31  I  46  i  65 


69   75  I  80 
35  ;  40  63 


67  I  70  76 

41  I  42  46 


83   88   86 
40   45   60 


80  ,  84  I  83 
37   42  I  58 


75   80   78 
47   53  '  59 


81   84   83 
43   45   60 


85  88   87 

40  44  I  62 


83   85  83 
42  48   62 


82   84   85 
43  46   52 


77  81   80 
42   48  62 


79  85  87 

38  !  43  I  64  ; 


85   87   88 

37  I  45  !  51 


69   67 
39   36 


63   65 
40  42 


67  65 
40   39 


60  64 
41   32 


77   57 
43   29 


70  69 
40  32 


82   73 

46  '  34  ' 


68 
32 


73  ;  79 

49  I  47 


77  77 
52   49 


73  '  77 
53   50 


77  78 
50   50 


74   77 
54   49 


72   76 
52   49 


54   71   73 
32  44   44 


70  61 
34   42 


58   65 
42   42 


57  75   76 
40   50  46 


60  77   76 
34   49   46 


45   31   46 


76   55 
40  ;  25 


71   54 
35  25 


68 
33 


73   75 

45  I  43 


60  65 
42  40 


65   72 
36  46 


62  69 
33   44 


58  ]  61 
39  I  43 


61   68 
43   31 


79  1  72 
44   32 


58  73   74 
42  48  46 


60  71 

44   52 


75  77 
SOI  43 


75  77 
46  (  47 


59  63 
40  48  45 


62  j  67 
52   39 


68  I  65 
44  1  40 


80  62 

51  i  36 


65   65 
45   46 


65  63  66 
41   46   48 


58   59 
46   34 


65  64 
54   40 


68   66 
57   33 


75  63 
52   36 


66   67 
52   31 


55  60 
49  45 


53  60 
46   45 


61  65  62   59 
42  !  36  44   46 


78   66 

55  I  34 


56  I  59 
47  I  43 


61  I  64  I  49  I  55 
44   38   44   41 


55   38 
47   41 


72   54  I   51 
47  I  30  !  38 


60   73   56 
31   50   44  I 


64   65 
30  42 


65 

64 

30 

47 

64 

49 

31 

42 

57  63 
40   35 


56   60 

40  I  39 


58   63 
39   42 


62  ,  68 
30  40 
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DAILY  TEMPERATURES 


MEW  ENGLAMD 
MAY  1949 


Stabon 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

r.o- 

11 

12 

13 

14 

IS   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

^23^ 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

^30^ 

31 

4 

Nn  LONDON 

MAX 
MIN 

78 
51 

69 
51 

70 
53 

SO 
52 

83 
60 

62 
53 

63 
42 

69 
40 

73 
45 

61 
40 

58 
32 

54 

34 

66 
35 

70 
43 

65   67 
40   39 

77 
50 

51 
56 

79 
63 

50 
41 

64 
40 

53 
43 

69 
46 

71 
46 

56 
40 

56 
36 

46 
39 

54 
40 

53 
35 

55 
37 

64 
38 

64.1 
43.9 

PETESBOBO  2  S 

MAE 

MIN 

80 
48 

74 

58 

71 
59 

84 
46 

90 
55 

68 
56 

67 
53 

72 
36 

76 
42 

68 
46 

60 
35 

46 
29 

68 
38 

75 
40 

65   68 
40   34 

82 
46 

85 
54 

84 
60 

It 

68 
34 

60 
39 

71 
47 

76 
49 

74 
36 

61 
50 

54 

42 

54 
40 

58 
39 

58 
35 

69 
39 

69.7 
44.1 

PimCBAII  NOTCB 

MAX 
MIN 

82 
36 

65 
54 

63 
50 

77 
50 

83 
51 

67 
51 

60 
44 

70 
32 

73 
43 

60 
44 

57 
29 

57 
29 

65 
36 

67 
42 

63   64 
32   37 

75 
44 

79 
45 

72 
59 

To 

65 
30 

56 
39 

63 
40 

70 
48 

54 
43 

48 
30 

43 

41 

51 
38 

50 
37 

48 
40 

62 
38 

63.5 
41.0 

RAKDOU>H 

MAX 
MIR 

85 
34 

78 
57 

68 

51 

82 
42 

85 
51 

75 
50 

68 
45 

72 
31 

77 
40 

77 
41 

62 
23 

62 
28 

70 
35 

68 
33 

68   73 
30   31 

79 
47 

81 
42 

78 
66 

66 
42 

68 
27 

62 
31 

66 
44 

74 
43 

58 
46 

53 
28 

47 
42 

56 
40 

56 
35 

63 
38 

67 
42 

69.2 
39.8 

SURRT  VODIITAIN  DAM 

MAX 
MIN 

79 
37 

73 
58 

72 
55 

85 
37 

89 
47 

87 
59 

65 
53 

72 
30 

78 
37 

76 
50 

64 
33 

62 

31 

69 
33 

73 
38 

68  j  67 
37   34 

82 
39 

86 
43 

86 
62 

82 
44 

67 
30 

66 
36 

75 
48 

76 
44 

73 
52 

60 
30 

60 
42 

58 
42 

60 
36 

61 
32 

69 
36 

72.3 
41.5 

TUCEERMAN  RAVI!(E 

MAX 

MIN 

67 
44 

57 
49 

54 

45 

68 
48 

69 
51 

59 

60 
37 

56 
33 

60 
45 

49 
33 

47 
23 

46 
29 

57 

31 

57 
43 

52   56 
37   33 

62 
45 

68 
46 

64 
52 

54 
33 

53 
36 

48 
34 

54 
39 

57 
41 

49 
34 

39 
32 

38 
34 

40 
32 

42 
33 

60 
31 

50 
33 

54.6 
38.1 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 
MIN 

76 
34 

84 
40 

78 
57 

78 
42 

86 
45 

89 
55 

69 
55 

64 
33 

76 
36 

78 
47 

67 
30 

64 
32 

66 
36 

71 
36 

70  i  70 
35   36 

73 
43 

83 
44 

86 
50 

86 
44 

56 
34 

70 
39 

62 
42 

72 
45 

76 
49 

60 
32 

59 
40 

61 
43 

59 
41 

60 
35 

59 
37 

71.2 
40.9 

IINDBAM 

MAX 
MIN 

84 
34 

78 
60 

70 
60 

86 
40 

94 
48 

80 
54 

74 

52 

74 
32 

SO 
36 

78 
48 

r. 

48 
34 

70 
30 

80 
34 

70 
46 

68 
28 

84 
38 

90 
44 

90 
64 

84 
44 

66 
44 

60 
32 

78 
50 

78 
44 

70 
54 

66 
30 

56 
46 

58 
42 

62 
34 

64 
34 

72 
38 

73.3 
42.2 

lOLFEBOBO  FALLS 

MAX 
MIN 

83 
36 

76 
59 

70 
58 

84 
41 

89 
49 

78 
57 

67 
53 

74 
34 

79 
39 

76 
46 

63 
33 

58 
32 

68 
35 

77 
38 

70 
36 

68 
33 

83 
41 

88 
46 

85 
62 

80 
44 

68 
33 

64 
38 

76 
46 

79 
47 

65 
48 

61 
33 

51 
45 

62 
41 

59 
43 

61 
39 

70 
40 

72.0 
42.7 

WOOOSTOCI 

MAX 
MIN 

85 
37 

72 
57 

70 
54 

85 
40 

88 
48 

73 
57 

64 
48 

74 
30 

79 
37 

68 
53 

62 
32 

68 
24 

71 
28 

68 
32 

67 
32 

65 
33 

82 
39 

81 
44 

81 
59 

64 

44 

68 
31 

58 
32 

68 
43 

76 
44 

61 
46 

52 
30 

49 
45 

61 
41 

59 
35 

59 
37 

66 
38 

69.2 
40.3 

MODirr  VASBINGTON  IB 

MAX 
MIN 

52 
39 

47 
41 

46 
36 

54 
37 

57 
45 

49 
••1 

49 
26 

44 
27 

48 
34 

40 
20 

37 
18 

38 
22 

44 

19 

43 
27 

44 
28 

44 

30 

50 
39 

55 
43 

50 
37 

38 
24 

42 
22 

42 
29 

45 
34 

44 
33 

41 
22 

30 
21 

32 
25 

27 
23 

32 
24 

28 
24 

35 
26 

42.8 
29.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCI  ISLAND  IB  CITY 

MAX 
MIN 

67 
49 

64 
S3 

61 
54 

72 
52 

65 
53 

69 
53 

71 
50 

62 
47 

61 
45 

54 
46 

52 
45 

48 
40 

56 
43 

58 
45 

57 
48 

53 
45 

60 

45 

58 
48 

66 
52 

66 
43 

58 
43 

63 

46 

65 
54 

69 

54 

61 
50 

58 
45 

57 
49 

59 
46 

58 
47 

61 
46 

63 
52 

61.0 
48.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

77 
51 

75 
58 

69 
54 

84 
52 

91 
59 

80 
56 

81 
50 

72 
44 

78 
46 

62 
44 

58 
40 

50 
41 

70 
40 

75 
43 

65 
48 

71 
38 

76 
46 

82 
58 

87 
60 

70 
40 

67 
39 

57 
41 

77 
53 

78 
50 

66 
51 

65 
36 

56 
46 

61 
43 

61 
37 

66 
38 

74 
45 

71.0 
46.7 

KINGSTON 

MAX 

MIN 

s 

68 

55 

67 
55 

77 
42 

85 
52 

70 
54 

82 
50 

67 
37 

66 
35 

55 
46 

56 
41 

47 
43 

63 
42 

64 
43 

64 
48 

62 
40 

76 
45 

74 
51 

80 
54 

64 
41 

63 
34 

55 
35 

74 
54 

74 
46 

66 
47 

61 
35 

55 
49 

61 
40 

60 
34 

65 
33 

69 

55 

66.5 
44.6 

PBOTIOENCE  IB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

77 
50 

73 

55 

70 
56 

81 
53 

91 
61 

s 

83 
49 

68 

45 

74 
47 

58 
46 

55 
44 

47 
44 

64 
42 

70 

45 

62 
45 

64 

40 

76 

45 

79 

54 

86 
58 

68 
43 

66 

41 

63 
43 

76 
58 

74 
53 

66 
47 

61 
38 

54 
47 

59 
44 

58 
40 

64 

69 
48 

68.6 
47.6 

PROVIDENCE  IB  CITT 

MAX 
MIN 

81 
52 

77 
56 

73 
58 

83 
56 

94 
64 

75 
58 

84 
52 

72 
48 

74 
50 

62 
46 

57 
44 

48 
45 

69 
44 

77 
47 

65 
47 

69 
42 

74 
46 

84 
57 

90 
62 

71 
44 

68 
43 

61 
46 

82 
57 

75 
56 

66 
48 

65 
44 

54 
47 

61 
46 

61 
45 

66 
43 

73 
51 

71.3 
49.8 

VERMONT 

BELLOIS  FALLS 

MAX 

MIN 

77 
38 

81 
40 

72 
55 

78 
39 

85 
43 

91 
57 

67 
59 

66 
35 

73 
38 

80 
47 

68 
36 

64 
35 

60 
36 

69 
39 

70 
40 

70 
39 

69 
45 

84 
45 

88 
49 

85 
44 

54 
35 

68 
41 

61 
48 

70 
46 

77 

51 

65 
32 

62 
42 

64 
43 

61 

41 

63 
47 

63 
38 

71.1 
42.7 

BLOOMFIELD 

MAX 

MIN 

80 
31 

82 

55 

70 
51 

82 
34 

83 
43 

78 
53 

74 
45 

71 
28 

74 
37 

73 
36 

62 
25 

66 
28 

68 
31 

67 
42 

65 
29 

71 
29 

76 
36 

81 
39 

77 
60 

76 
41 

66 
28 

!?■ 

64 
45 

72 
46 

66 
46 

55 
31 

52 
40 

52 
36 

55 
33 

52 
36 

64 
37 

69.0 
38.1 

BURLINGTON  IB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
43 

78 
62 

77 
52 

81 
45 

76 
56 

79 
53 

67 
40 

73 
36 

76 
47 

56 
37 

57 
32 

69 
37 

67 
38 

65 
45 

65 
38 

75 
39 

79 
48 

82 
53 

79 
49 

56 
39 

67 
34 

64 
50 

66 
54 

76 
50 

61 
40 

57 
40 

60 
43 

63 
41 

60 
44 

58 
45 

68 
37 

68.9 
44.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

81 
34 

70 
55 

74 
52 

85 
37 

88 
47 

83 
58 

65 
50 

75 
30 

77 
35 

76 
47 

63 
28 

63 
28 

70 
33 

70 
32 

69 

33 

70 
36 

80 
39 

86 
72 

84 
60 

83 
42 

67 
30 

66 
37 

72 
48 

75 
43 

71 
48 

58 
30 

61 
40 

60 
40 

5a 

40 

59 

35 

69 
35 

71.9 

41.1 

CHEI,SEA  2  S 

MAX 

MIR 

82 
33 

71 
55 

75 
51 

82 
38 

87 
44 

73 
54 

64 
47 

73 
28 

75 
35 

63 
42 

62 
25 

65 
28 

69 
29 

66 
31 

67 
30 

72 
36 

80 
39 

84 
42 

82 
56 

62 
40 

68 
27 

58 
34 

69 
46 

74 
44 

62 
40 

52 
28 

59 

58 
38 

58 
35 

58 
31 

66 
36 

68.9 
38.2 

CORNWALL  3  SI 

MAX 

MIN 

78 
50 

75 
58 

74 
51 

81 
49 

79 
61 

77 
53 

72 
46 

72 
37 

76 
51 

75 
38 

56 
32 

68 
49 

68 
40 

68 
40 

65 
54 

72 
41 

81 
53 

81 
57 

81 
66 

79 
41 

68 
35 

67 
48 

68 
49 

71 
49 

67 
48 

58 
38 

57 
41 

57 
42 

58 
42 

58 
41 

66 
39 

70.1 
46.4 

DORSET  J  S     ^ 

MAX 
MIN 

78 
37 

73 
60 

74 
50 

82 
38 

89 
50 

78 
51 

61 
45 

72 
28 

76 
38 

69 
43 

64 
29 

69 
29 

67 
32 

69 
39 

70 
31 

72 
40 

80 
42 

84 
45 

81 
61 

77 
42 

69 
28 

63 
39 

71 
52 

74 
45 

65 
44 

58 
29 

52 
34 

59 
37 

55 
36 

59 
31 

69 
31 

70.3 
39.9 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

71 
35 

82 
42 

76 
51 

73 
41 

84 
46 

83 
56 

72 
49 

57 
34 

72 
34 

74 
45 

61 
29 

60 
32 

64 

36 

67 
43 

62 
32 

63 
38 

69 
44 

78 
46 

85 
54 

80 
43 

55 
30 

65 
37 

58 
48 

66 
44 

71 
49 

54 
32 

56 
40 

48 
40 

52 
39 

57 
39 

54 
39 

66.7 
40.9 

ENOSBDRG  FALLS 

MAX 
MIN 

84 
36 

80 
57 

76 
54 

79 
40 

80 
49 

81 
45 

74 
45 

75 
45 

72 
48 

57 
35 

62 
26 

68 
30 

69 
30 

64 
48 

65 
30 

74 
34 

78 
43 

80 
46 

72 
50 

60 
39 

67 
30 

67 
38 

64 
51 

75 
46 

64 
44 

60 
37 

60 
43 

58 
34 

58 
42 

56 
43 

68 
38 

69.3 
41.2 

MIDDLESEX 

MAX 

MIN 

73 
35 

83 
44 

73 
53 

75 
39 

84 
46 

84 

S3 

83 
50 

62 
32 

75 
36 

76 
42 

60 
25 

64 
31 

66 
32 

70 
39 

68 
31 

68 
38 

74 
44 

80 
45 

85 
53 

81 
43 

58 
30 

68 
36 

61 
48 

70 
48 

75 
50 

58 
33 

58 
39 

59 
40 

62 
37 

57 
35 

58 
37 

69.9 
40.1 

MOKTPELIER 

MAX 
MIN 

81 
38 

74 
57 

74 
51 

83 
42 

83 
50 

74 
55 

69 
37 

72 
29 

74 
46 

59 
35 

60 
29 

64 
32 

66 
36 

65 
39 

66 
33 

70 
41 

76 
43 

82 
46 

79 
44 

54 
37 

65 
29 

58 
43 

69 
49 

74 
44 

58 
36 

53 
33 

57 
40 

56 
38 

55 
36 

55 
40 

66 
37 

67.5 
40.2 

MAX 

MIN 

83 
40 

79 
58 

73 
45 

84 

40 

78 
49 

79 
43 

60 
36 

73 
33 

71 
39 

57 
32 

57 
26 

65 
36 

67 
36 

62 
36 

62 
31 

74 
40 

76 
45 

82 
49 

77 
42 

57 
33 

65 
31 

60 
41 

62 
50 

73 
46 

58 
38 

54 
36 

58 
40 

58 
38 

59 
40 

54 

42 

65 
39 

67.2 
39.7 

MAX 

MIN 

80 
35 

75 
59 

75 
53 

82 
41 

85 
48 

74 
55 

75 
47 

72 
30 

74 
43 

68 
41 

59 
26 

65 
31 

67 
33 

67 
40 

65 
31 

71 
38 

78 
42 

83 
46 

80 
68 

77 
41 

70 
24 

60 
40 

64 
40 

73 
44 

67 
49 

55 
31 

57 
41 

59 
39 

56 
35 

56 
36 

65 
35 

69.5 
40.7 

MAX 
MIN 

79 
41 

72 
60 

72 
51 

80 
42 

85 
52 

76 
53 

74 
46 

71 
33 

76 
43 

72 
40 

56 
31 

66 
37 

It 

66 
40 

64 
36 

71 
42 

78 
43 

83 
50 

81 
65 

80 
40 

64 
31 

67 
42 

67 
51 

72 
43 

64 
43 

57 
34 

60 
40 

56 
41 

55 
42 

58 
35 

64 
37 

69.4 
42.5 

SAINT  ALBANS 

MAX 

MIN 

83 
53 

80 
62 

76 
58 

82 
55 

78 
58 

78 
50 

76 
45 

73 
46 

72 
55 

62 
36 

55 
29 

67 
41 

67 
36 

65 
51 

60 
34 

73 
44 

75 
57 

80 
59 

75 
55 

55 
39 

64 
38 

64 
50 

61 
50 

75 
49 

67 
46 

59 
40 

60 
42 

62 
38 

59 
44 

58 
45 

67 
40 

68.6 
46.6 

SAINT  JOENSBURT 

MAX 

MIN 

84 
36 

80 
60 

70 
51 

84 
40 

85 
48 

84 

56 

75 
45 

74 
31 

75 
42 

72 
41 

62 
31 

67 
31 

68 
31 

68 
40 

67 
33 

77 
36 

79 
42 

85 
45 

82 
66 

80 
42 

68 
30 

69 
36 

68 
47 

74 
45 

69 
49 

56 
32 

53 
43 

55 
41 

60 
38 

60 
40 

66 
39 

71.5 
41.5 

SOMERSET 

MAX 

MIN 

68 
44 

75 
45 

64 
49 

67 
32 

81 
43 

83 
55 

72 
49 

56 
26 

70 
33 

70 
43 

59 
31 

55 
25 

60 
32 

65 
36 

68   62 
44   36 

68 
39 

75 
38 

80 
50 

77 
38 

45 

26 

56 
42 

67 
41 

11 

70 
38 

54 

25 

51 
31 

55 
33 

52 
35 

50 
25 

56 
29 

64.3 
37.3 

WEST  BURKE 

MAX 

MIN 

62 
42 

84 
60 

75 
50 

73 
42 

82 
44 

82 
57 

76 
46 

60 
36 

72 
40 

64 
32 

66 
30 

60 
32 

64 
33 

64 
44 

61   64 
44   44 

72 
42 

84 
44 

77 
39 

76 
42 

66 
32 

64 
34 

60 
50 

54 
44 

64 
48 

54 
33 

56 
42 

54 
40 

54 
44 

56 
44 

52 
40 

66.2 
41.7 

WILDER  1  E 

MAX 

MIN 

75 
31 

81 
43 

71 
53 

73 
40 

84 
43 

88 
53 

66 
50 

58 
32 

72 
36 

77 
46 

66 
25 

63 
30 

62 
34 

70 
33 

76   82 
41   43 

86 
50 

87 
40 

52 
30 

84 
36 

52 
29 

69 
36 

60 
44 

74 
43 

74 
50 

60 
31 

58 
39 

57 

40 

56 
38 

56 
33 

57 
36 

69.2 
39.0 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

82 
35 

72 
58 

77 
53 

84 
40 

89 
47 

76 
48 

74 
44 

76 
30 

77 
37 

65 
35 

66 
28 

65 
28 

65 
32 

71 
35 

70   72 
33   37 

83 
42 

83 
43 

84 
53 

84 
42 

71 
29 

69 
31 

71 
45 

76 
42 

63 
42 

56 
30 

60 
'  42 

57 

71 
40 

59 
34 

71 
34 

72.2 
39.0 
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STATION  INDEX 


Station 


CONNECTICUT 

ANSON I A 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAMSTED 

BLOOUFIELD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  «B  AIRPORT 

BRISTOL 

BULLS  BRIDGE  DAU 

BURLINGTON 


County 


l<Si  2 


0120  |NE«  HAVEN 
0227  iLITCHFIELD 
0251  iHEW  LONDON 
0299  LITCHFIELD 
jOGSI  HARTFORD 

0801  IfaIRF 1£LD 
0806  FAIRFIELD 
baao  ; HARTFORD 
l0961  IlITCHFIBLD 
i0973  HARTFORD 


CA.HDLEWOOD  LAKE  1093  FAIRFIELD 

COCKAPONSET  FRST  RANGER  1488  MIDDLESEX 

COLLINSVILLE  1530  HARTFORD 

CREAM  HILL  1715  LITCHFIELD 

DftNBUBV  I7fi2  FAIRFIELD 


DAHSON    LAKE 

EAST   HAVEN 

EASTON   LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VtU-AGE 

GREENKICH 


1798  NEH  HAVEN 
2169  NEW  HAVEN 
^2288  iFAIRFIELD 
12658  LITCHFIELD 
3137  FAIRFIELD 


GROTON  (3207  NEW  LONDON 

ILARTFOHD  >3446  HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  3451  HARTFORD 

HEMLOCKS  RESERVOIR  3583  ENFIELD 

JEWETT  CITY  3857  NEW  LONDON 


LAKE  KONOMOC 

LAUREL  RESERVOIR 

MANCHESTER 

MEAD  POND  RESERVOIR 

VIDDLETOHN 


3989  NEW  LONDON 
•1096  FAIRFIELD 
1443    HARTFORD 
-1599  FAIRFIELD 
4767  MIDDLESEX 


UILFORD  1790  NEW  HAVEN 

MOHAWK  FOREST  RANGER  ST  4933  LITCHFIELD 
HOODUS  RESERVOIR  501S  MIDDLESEX 
MOUNT  CARHEL  6077  NEW  HAVEN 

NATCHAUG  FOREST  RANGER  i5I25  WINDHAM 


NEW  HARTFORD 
NEW  HAVEN  WB  I 
NEW  I NGTON 
NEW  LOiroON 
NORFOLK  2  MI  ; 


,5262  LITCHFIELD 
15273  NEW  HAVEN 
5285  HARTFORD 
5309  NEW  LONDON 
5445  LITCHFIELD 


NORTH  BRANFORD  5SI0  NEW  HAVEN 

NORTH  GUILFORD  5641  NEW  HAVEN 

NORTH  STAMFORD  RESERV0IR5772  FAIRFIELD 

NORWALK  5892  FAIRFIELD 

NORWICH  3  HI  ESE         5904  NEW  LONDON 

PACHAUG  5T  PRST  3  UI  NE  fal3l  NEW  LONDON 
PEOPLES  FRST  RANGER  STA  6239  LITCHFIELD 
PROSPECT  6597  NEW  HAVEN 

PUTNAM  €645  WINDHAM 

PUTNAM  HEIGHTS  6650  WINDHAM 


PUTNAM  LAKE 
ROCKVILLE 
ROCKWOOD  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHELTOK 


SHUTTLE  MEADOW  RES 

STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMPSONVILLE 
TORRINCTON  1 

TORHINGTON  2 

TRAPS  FALLS  RESERVOIR 

WARREN 

WASHINGTON 

WATERSURY 


VATEHSURY  CITY  HALL  8911  NEK  HAVEN 

WEPAWAUC  RESERVOIR  9007  NEW  HAVEN 

WESTBROOK  9067  HIDDLESEX 

WEST  HARTFORD  9162  HARTFORD 

WEST  RARTLAND  9174  HARTFORD 


6655  1 
6942  ' 

6954  TOLLAND 
696G  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 

7109  LITCHFIEIX 
7157  FAIRFIELD 
7361  FAIRFIELD 
7373  LITCHHELU 
7132  I 


7946  TOLLAND 
4"P5  FAIRFIELD 
bi:.A   TOLLAND 
8364  HARTFORD 
8436  LITCHFIELD 

8441  LITCHFIELD 
8488  FAIRFIELD 
8835  LITCHFIELD 
8859  LITCHFIELD 
B906  NEW  HAVEN 


IR 


WHIGVILLE  RESE 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 


MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAK  HARBOR 

BELFAST 

BETHEL 

BRASSUA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 
EASTPORT  WB  CITY 


9508  HARTFORD 
9544  NEW  HAVEN 
9568  LITCHFIELD 
9592  WINDHAM 
9759  NEW  HAVEN 


0275  KENNEBEC 
0350  PENOBSCOT 
o:i71  HANCOCK 
0480  WALDO 
0571  OXFORD 

0814  SOMERSET 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
2426  WASHINGTON 


EAST  SANGERVILLE  2  UI  E  2442  PISCATAQUIS 
EAST  WINTHROP  2539  KENNEBEC 

ELLSWORTH  2620  HANCOCK 

EUSTIS  2700  FRANKLIN 

FARHINCTON  2765  FRANKLIN 


FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT  1  Ml  E 
PORT  KENT 
GARDINER 
CILEAD 

GRAND  LAKE  STREAK 

GREENVILLE 

HIRAN 

HOULTON  AIRPORT 

HOULTON  1  HI  NE 


HI  NKW 


JACKMAN  1 

JONESBORO 

LEWISTON 

HACBIAS 

HADISON 

MIDDLE  DAM 
HILLIMOCXET 

HILLIROCKET  AIRPORT 
■ILLINOCEET  DAH 
HILO 

HILTON 
MOOSEHEAD 
NORTH  ANDOVEK 
NORTH  BRIDGTUN 
OLD  TOWN 

OLD  TOWN  AIRPORT 

OBOBO 

POKTUKD 

POSTLAJn)  :  Q   AIRPORT 

PRENTISS 


7|41 

20 

73  OS 

5  41 

50 

73  02 

17  41 

37 

72  06 

5,41 

56 

72  57 

5  [41 

50 

72  44 

4141 

12 

73  12 

1(1 

73  08 

5  41 

42 

72  58 

7  41 

40 

73  29 

5  41 

46 

72  58 

Obser- 
vation 
time 


29  ,  73  28  I 


I  4  {41  22 

.  4  |41  17 

;  4  41  14 

7  Ul  57 

4  ,41  05 

17  141  21 

5  '41  46 
5  ,41  44 
4  |41  14 

17  41  38 


I  7  41  50  I 
'  5  41  30  i 


7Z 

59 

72 

52 

73 

15 

73 

32 

73 

42 

72 

02 

72  39 

73  18 
71  54 


Refer 

to 
tables 


8A  ANSONIA  WATER  CO 
8A  WATER  BUR  HARTFORD 

HID  BALTIC  MILLS  CO 
BA  WATER  BUR  HARTFORD 

HID  lENC  DEPT 


8P  JHRS  U   G  UELIA 

S  WEATHER  BUREAU  I 
8A  .BRISTOL  WATER  CO    , 
A  CONN  LIGHT  It  POWER 
A  WATER  BUR  HARTFORD  I 
i  I 

_D  CONN  LIGHT  &  POWER  1 
BA  JST  FORESTER  HARTFORD 
SA  JEDWIN  R  WILDER 
5P  T  S  GOLD  I 

SS  .JOSEPH  L  SIMKO  JR    I 

8A  InEW  haven  WATER  CO  1 
8A  iNEW  HAVEN  WATER  CO  ' 
7P  IBRIDGEPORT  HYDRAULIC 
8A  ICONN  POWER  CO  I 
7A  CHARLES  E  UOHR       j 

MID  |WATER  &  ELEC  DEPT  1 
MID  EHG  DEPT  ILARTFORD  1 
HID  U  S  WEATHER  BUREAU  ' 
7P  IBRIDGEPORT  HYDARULKJ 
MinjJEWETT  CITY  WATER  Cq 

NEW  LONDON  WTR  WORK 
STAMFORD  WATER  CO   I 
IMANCHESTER  WTR  DEPT 
STAMFORD  WATER  CO 
KORNEL  BAILEY 


73  05 
73  18  I 
72  26  , 
72  55  I 
72  05  j 

,  72  57  I 

I  72  53  I 

1  72  44  I 

72  04  j 


369  6P  12( 

30      8A  !NEW  haven  WATER  CO 
1440       8A  ST  FORESTER  HARTFORD 
380      iUID  FRANK  P  O'NEILL 
200  |H1D  t2N  ;B  W  MAC  PARLANO      I 
400  I     8A  ]ST  FORESTER  HAHTFORl] 


380 


8A  WATER  BUR  HARTFORD 

6  lUID  MID  ;U  S  WEATHER  BUREAU 

0  I     MID  ENG  DEPT  HABTFORD 

SP   5P  DEPT  PUBLIC  WORKS 


7  41  58   73  13  '  1380  ;  7A  :  7A  NORMAN  E  SMITH 


72  46  ' 

72  43  I 

73  32  I 


:  71  51 

I  73  00 

i  72  57 

71  56 

71  52 

I  73  36 

'  72  26 

73  3B 

73  26 

73  32 


I     !  8A  ,NEW  HAVEN  WATER  CO 
■  8A  NEW  HAVEN  WATER  CO 
:     SA  STAMFORD  WATER  CO 
I  CP   (iP  JL  M  COMSTOCK 
I  7P  ■  7P  ICHARLES  K  CRARY 

I    I  5P  lA  G  ABBOTT 
1      8A  1ST  FORESTER  HARTFORE 
I    I  8A  :NEW  HAVEN  WATER  CO 
I  9P  I  9P  ALPHONSE  BONNER 

DANIELSON 


8A  GREENWICH  WATER  CO  j 
MID  ROCKVIU,E  WTR  &  AQUI) 
j  8A  GREENWICH  WATER  CO 
'  7A  CONN  LIGHT  b  POWER 
'  3P  R  E  MARTIN 


7  '41  59  73  27  I  1015  |  8A   5P  HAROLD  MYERS 

4  41  15  73  21  !  295  I    1  7P  BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

7  41  19  73  OS  1   65     '  8A  BIRMINGHAM  WATER  CO 

7  41  43  73  18  I       1     iMID  .BUR  ENG  WATERBUHY 

4  41  39  72  49   372  |    I  8A  ,WTB  COM  NEW  BRITAIN 

17  41  58  1 

6  ,41  23  -, 

17  ^1  49  ■  i 


580  I 


MID  TORRINCTON  WTR  < 


5  A2  00 

5  ^1  44 

4  41  20 

7  41  40 

17  Al  43 

4  41  37 


:  73  09 

;  73  20 

73  19 

1  73  02 

.  73  02  ; 

73  02  ] 

72  26  ! 

72  47 

72  58 

72  57 

72  55 

73  08 
72  14  I 
72  56  I 

72  41  I 


603  1    '  8A  iTOHRINGTON  REGISTER  ;    3 
I     7P  BRIDGEPORT  HYDRAULIC    3 
1020  :  6P  J  6P  MARY  C  OLIVER       CLOSED  2/1/49  | 
620  I  8P   8P  THE  GUNNERY  SCHOOL   ,23 
340   7P  I  7P  AMERICAN  REPUBLIC  Cd   2  3 


475  I 


'mid  bur  esc  WATERBUBY 

,  8a  inew  haven  water  co 


8A  ;WTIi  COM  NEW  BRITAIN 
fiA  NEW  HAVEN  WATER  CO  ! 
2N  WATEHBURY  WATER  CO  ' 
7A  CONN  LIGHT  tt>  POWER  I 
8A    WTR    COM    NEW    BRITAIN 


)  IHID  l\ 


9  44  19  69  48 

11  44  48  68  48 

4  44  23  68  12 

4  44  24  69  00 

1  44  25  70  48 


9  45  40 
15  46  52 
15  46  37 


69  50 

68  01 

69  32 


354  ImID  juiD  CIVIL  AERO  ADM 
61     :  3P  BANGOR  HVDRO-ELEC  CCJ 
30  I  5P  I  5P  ACADIA  NATL  PARK    | 
20  I  8P   8P  iA  1.  RAMSDELL 

fi40  j    JflD  RUMFORD  FLS  PWH  CO  j 

1100  ;  j  7A  jWALTER  THURSTON  I 
628  MID  ]M1D  U  S  WEATHER  BURf:AU  | 
1000  '     IMID  ABBIE  M  PACQUET      , 


54   66  59    75  ^ID  ,UID  U  S  WEATHER  BUREAU  |  2  3  4  5 


2868  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
2883  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 

3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4566  ANDROSCOGGIN 
4878  WASHINGTON 
4927  SOMERSET 

5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 
5314  PISCATAQUIS 
5347  PISCATAQUIS 

5357  OXFORD 

5460  SOMERSET 
5805  OXFORD 
5875  CtWBERLAND 
6420  PENOBSCOT 

6425  PENOBSCOT 
6430  PENOBSCOT 
6900  CUMBEKLAXD 
6905  CUMBERLAND 
6927  PENOBSCOT 


U  45  10  . 
9  44  19 
4  44  32 
9  45  13 


15  47  15 
15  47  15 
9  44  IS 
1  44  24 


69  20 

69  54 

68  26 

70  29 
70  09 


9  45  27 
13  43  51 

15  46  07 
15  46  08 

9  45  38 
44  39 
44  08 

44  43 


67  48 

69  36 

70  48 


70  16 
67  39 
70  10 


67 

28 

69 

54 

70 

58 

68 

42 

68 

68 

4fi 

69 

01 

70 

39 

ay 

43 

44  39 
44  08 

70  47 
70  43 

44  56 

68  39 

44  57 

68  40 

44  52 

68  42 

43  39 

70  15 

,43  39 

70  19 

45  29 

68  10 

400  '  SP   5P  E  L  HOWARD 
173   4P   4P  AUGUSTA  WATER  OlST 
24  I    IIP  BANGOR  HYDRO-ELKC  CO 

J160     '•-•"  ' 

420 

450  j    '  6P  C  W  NORSWORTHY 

530  ,  5P   3P  C  E  BUCHANAN 

500     MID  GEORGE  W  CVR        I 

139  I  SS   SS  SAMUEL  D  SOULE      I 

710  ;    ',  7P  RUMFORD  FLS  PWR  CO  I 

iHID  STATE  FISH  HATaiERY  j 
1061  HID  !MID  B  C  SAWYfcR  ' 

375  ,     6P  CENTRAL  MAINE  POWER 
459  ItID  HID  CIVIL  AERO  ADM 
410   6P   6P  WILLIAM  CUMHING 


7P  UNION  WATER  PWR  CO  . 

5P   BA  iGREAT  NORTHN  PAPER  | 
KID  HID  riVIL  AERO  ADH 

7A   7A  r  RVIN  LOVFLL  ! 

8A  MAINE  PUBLIC  SERV  CO 

'hid  RUHFORD  FLS  PtR  CO  I 

.  7A  H  LA  MONTACNE 

HID  RUMFORD  FLS  PWR  CO  , 

7P   7P  C  L  CH.ADBOURNE  I 

5P   5P  T  W  CLARK  1 


108 

124   [HID  XID    CIVIL    AERO    ADH 
115  ;    4P    PHYS    DPT    U   OF    HAINE 

65      8A  '   8A    U   S   WEATHER  BUREAU 
61   >HID   HID   U   S   WEATHER   BUREAU     ; 
622  '   7P      7P  |L  A   AVERILL 


NEW    ENGLAND 
HAY    1949 


Station 


PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
I  ROCKLAND 
ROCKLAND  1  MI  W 
ROXBURY 

RUMFORD  3  UI  SW 
RUMFORD  1  Ml  SSE 
SKOWHECAN 
i SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 

SQUA  PAN  DAH 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 

VANCEBORO 

WINSLOW 

WOODLAND 


MASSACHUSETTS 


County 


,7315  OXFORD 

17325'oXFORD 
'7330  I  OXFORD 
'7827  SOMERSET 
I794O  OXFORD 
'8301  I  HANCOCK 


8398, ARI 

8598 'oxford 
OXFORD 
SOMERSET 
OXFORD 

WASHINGTON 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


J3  »3  M 


Observer 


46  39 
45  S3 
44  06 
44  06 
44   40 

44  31 
44  33 
44  46 
44  36 


44  30 

44  02 

45  20 

44  52 

45  34 

44  33 

45  09 


68  00  606 

69  15  965 
69  07  ,  40 

69  06  30 

70  36  720 


70  34 
70  33 

69  43 

70  44 


505   HID  M: 


68  20 
70  52, 
70  59 

69  58 


67  26 
69  38 
67  24 


AMHERST 

ASHBURNHAM 
ASHLAND 

0049 
0120 
0166 
0190 
0218 

BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
MIDDLESEX 

8 
5 
4 
10 
4 

42 
42 

42 

42 

39 
24 
25 
39 
IB 

73 
72 
71 
71 
71 

32 
11 
53 
28 

217 
180 
119C 
227 

ATHOL 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BILLERICA 
BIHCH  HILL  DAM 

02571  WORCESTER 
0551  NORFOLK 
0562  HAMPSHIRE 
0655 [MIDDLESEX 
0666 1  WORCESTER 

5 
4 

5 
10 
5 

42 
42 

42 

42 

35 
13 
17 
34I 
38 

72 
70 
72 
71 
72 

13 
49 

21 

07 

1000 
40 
556 
139 
840 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BOYLSTON 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

0736 

0801 
0860 
1097 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

MIDDLESEX 

4 
4 
10 

4 

42 

42 
42 

42 

13 

22 
05 
23 

71 
71 
71 
71 
71 

07 
02 
43 
01 
07 

640 
12 
540 
110 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

1425 

1436 
1447 
1561 
1582 

CONNECTICUT 

SUFFOLK 
WORCESTER 

5 
5 

4 
10 

42 
42 
42 
42 

17 
23 
20 
24 
16 

72 
72 
71 
71 
70 

59 

51 
12 
41 
50 

600 
1360 
124 
398 
80 

COLDBROOK 

CONCORD 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  Hi    NE 

1589  WORCESTER 
I62;>  MIDDLESEX 
2451  PLYMOUTH 
2501 ! DUKES 
2642  BRISTOL 

4 

42 
41 

27 
46 
23 
43 

71 
70 
70 
71 

04 
22 
40 

08 

661 
139 
18 
20 
190 

FRAUINGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
CROTON 

2806; WORCESTER 
2975, MIDDLESEX 
2997, NORFOLK 
3052; WORCESTER 
3270| MIDDLESEX 

in 

5 
10 

42 

42 
42 

34 
17 
06 
35 

36 

71 
71 
71 
71 
71 

46 
25 
24 
S9 
35 

402 
172 
320 
1110 
325 

ilARDWICK 
HARVARD  FOREST 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 

3401  WORCESTER 
3429  WORCESTER 
3471  BARNSTABLE 
3505  ESSEX 
3549  FRANKLIN 

5 
5 

10 
5 

42 
42 

42 

20 
32 

37 
46 

72 
72 
70 
71 

12 

11 
32 
02 
49 

950 

1242 

70 

60 

1450 

UOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANNIS  1  MI  E 

3702  HAMPDEN 
3713; BERKSHIRE 
37721  WORCESTER 
3821 [BARNSTABLE 
3876  ESSEX 

5 
5 
5 
4 

42 
42 
42 

41 

13 
29 
40 

72 
72 
72 
70 
70 

36 
58 
00 
16 
53 

90 
800 
1030 
25 
30 

JEFFERSON 
KNICHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 

3965  HAMPSHIRE 
4012; MIDDLESEX 
4105  ESSEX 
4313, MIDDLESEX 

5 

10 
10 

42 
42 
42 
42 

19 
42 
38 

71 
72 

71 
71 
71 

54 

52 
23 

10 
19 

820 
540 
148 
57 
85 

MANSFIELD 
MENDON  AIRPORT 
MIDDLEBORO 
HIDDLETON 
HILFORD 

4449  BRISTOL 
4667  WORCESTER 
4711  PLYMOUTH 
47441  ESSEX 
4760  WORCESTER 

4 

4 

4 

42 
42 
41 
42 
42 

03 
06 

36 
10 

71 
71 
70 
71 
71 

12 
34 
54 
01 
31 

240 
410 

97 
275 

HILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEWBUHYPORT 

4771  WORCESTER 
4903  FRANKLIN 
5159  NANTUCKET 
5246  BRISTOL 
5285  ESSEX 

5 

42 
42 

41 

12 
35 

38 
50 

71 
72 
70 
70 
70 

45 

04 
56 
55 

330 
150 

63 
20 

HEW  SALEM 
NEWTON 
NORTHBRIDGE 
NORTB  TRURO 
PELHAH 

5306  FRANKLIN 
5317  MIDDLESEX 
S514  WORCESTER 
5891  BARNSTABLE 
6251' HAMPSHIRE 

5 

4 
4 
5 

42 
42 
42 
42 
42 

18 
06 
02 
24 

72 

71 
71 
70 
72 

20 
13 
40 
04 
24 

750 
100 
300 
138 
1150 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM 

PITTSFIELD 

PITTSPIELD  WB  AIRPORT 

62621  PLYMOUTH 
6311] BERKSHIRE 
6322  WORCESTER 
f>409>  BERKSHIRE 
f)414  BERKSHIRE 

5 
5 
7 

7 

42 
42 
42 
42 

42 

27 
32 
27 
26 

70 
73 
72 

73 
73 

49 
04 
12 
15 
17 

65 
1700 
1080 
1037 
1153 

PLAINPIELD 
PLYMOUTH 
PRINCETON 
QUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  HI  ESE 

64861  PLYMOUTH 
66441  WORCESTER 
6699' KAUPSUIKE 
6977' ESSEX 

5 

10 
5 
4 

42 
41 

42 

42 

31 

59 
27 
32 

72 

70 
71 
72 
70 

55 
42 

52 
17 
37 

1650 
21 

1050 
560 
80 

SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE 

7124  ESSEX 
7190  BARNSTABLE 
7293  BRISTOL 
7370  FRANKLIN 
7C27  WORCESTER 

4 

5 
17 

42 

41 

42 

32 
46 
50 
36 
03 

70 
70 
71 
72 
72 

32 
30 
07 
44 

04 

40 
20 
35 
400 
720 

SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  NEWS  BLDC 
STATE  FARM. 

7692  BERKSHIRE 
8030:  MIDDLESEX 
8046  HAMPDEN 
8051  HAMPDEN 
8101,  PLYMOUTH 

7 

4 
5 
5 

42 
42 

42 

41 

25> 

or. 

06 

57 

73 
71 
72 
72 
70 

26 
06 

35 
36 
57 

750 
160 
199 
120 
80 

STERLING 
STERLING  3  HI  NW 
STOCKBHIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 

8154' WORCESTER 
8I591  STEra,INC 
8181  BERKSHIRE 
8301  ESSEX 
8367  BRISTOL 

10 
10 
7 
4 

42 
42 
42 
42 

27 

17 
28 

71 
71 
73 
70 

49 

19 
54 
09 

555 
690 
850 
20 
20 

, TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
IWARE  1 

WARE  2 
1  WASHINGTON 

8580  FRANKLIN 
B755I  NORFOLK 
8793i HAMPSHIRE 
8798  HAMPSHIRE 
8842  BERKSHIRE 

5 

5 
5 

42 
42 
42 

42 

36 
17 

it 

72 

71 
72 
72 
73 

33 
15 
17 
16 
08 

200 
200 

520 
1800 

WEBSTER 

WEST  BRIHFIELD 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 

WESTPIELD  2   HI  NE 

9093  ILUIPOEN 
9136!  HAMPSHIRE 
9191. HAUPOEN 
9196  lUMPDEN 

17 
5 
5 
5 
5 

42 
42 
42 

03 
10 
29 
06 
09 

71 
72 

72 
72 
72 

53 

16 
58 
42 
43 

450 
425 
1205 
251 
263 

WESTON  2  Ml  NW 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 
WINCIIENDON 

9360  MIDDLESEX 
9371  BERKSHIRE 
9382  HAMPDEN 
9442  WORCESTER 
9770  WORCESTER 

4 

s 

5 
5 
5 

42 
42 
42 

42 

23 
U 
12 
22 

42 

71 

73 
72 
71 
72 

19 
05 

32 
59 
05 

224 

1400 
242 
900 
960 

WORCESTER  AIRPORT 
WORCESTER  1 

9923 
9928 

WORCESTER 
WORCESTER 

4 

42 
42 

16 
18 

71 
71 

52 
49 

986 
625 

ALEXANDRIA 
BATH  2  MI  SSW 
BEACH  HIU. 
BERLIN 


! 0038  I 

'  0496  GIIAFTON 
0527'  BELKNAP 
0690'  COOS 


'   5P  MAINE  EXP  STATION 

'   BA  GREAT  NORTHN  PAPER 

'   7P  OLIVER  W  HOLMES 

HID  CENTRAL  HAINE  PWR 

MID  MARSHALL  E  REED 

D  EVALIKE  A  WARREN 
D  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
D  CENTRAL  HAINE  PWR 
D  RUHFORD  FLS  PWR  CO 
D  U  S  COAST  GUARD 

A  H  C  STEVENS 
D  ROLAND  FLEET 
D  PUBLIC  SERVICE  CO 
8A  GLADYS  H  DURGIN 
9P  UNION  WATER  PWR  CO 


6P      6P   SETB   A   GOOD 

8A      8A   HOLL- WORTH/WHITNEY 

8A      8A    ST   CROIX    PAPER    CO 


MID      8A    NEW    ENGLAND    PWR    CO 
8P   HID    MASS    AGR    EXP    STA 
6P      6P    JOHN    F    NICHOLS 
I  8A    M    C    STEWART 

7A    HETRO    WATER    WORKS 

8A   STATE   DEPT   HEALTH 
BA    STATE    DEPT    HEALTH 
8A    HETRO    DIST    WTR    COHH 
'    7P       7P   GEORGE    S    FLINT 
8A    HID    L    P    VICNEAULT 

,     7P       7P   BLUE    HILL    OUSERVTV    : 
HID    MID    U    S    WEATHER    BUREAU 
AR   Hits   LORING   H   REED 
4P      4P    CITY    ENGINEER 

MID  BLUE  HILL  OBSERV'TY 

8A  STATE  DEJ*T  HEALTH 

'      8A  STATE  DEPT  HEALTH 

4P   7A  METRO  WATER  WORKS 

AR   AR  HETRO  WATER  WORKS 

7A  OSCAR  JOHNSON 


7A 


8A  METRO  DIST  WTR  COMI 
8P   8P  FRED  A  TOWER 
BA   8A  G  D  ROUNSVILLE 
8A   8A  ELIZABETH  B  HOUGH 
,10P  KID  RICHARD  C  BRIGHAM 

8A  8A  DEPT  PUBLIC  WORKS 
I  BA   7A  HETRO  WATER  WORKS 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
'      8A  STATE  DEPT  HEALTH 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

8A  ST/  n:  DEPT  HEALTH 
HID  DIR  lURVARD  FOREST 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
'      7P  EARL  F  SMITH 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

I      8A  A  W  LADD 
!  4P   8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
I      8A  STATE  DEPT  HEALTH 
,  6P   6P  WARREN  SPERL 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

'  AR  METRO  WATER  WORKS 
I  8A   8A  FLOYD  X  ANDERSON 

7A   7A  METRO  WATER  WORKS 
I  9P  HID  ESSEX  COMPANY 
^  5P  8A  PROPS  LOCKStCANALS 

'      8A  STATE  DEPT  HEALTH 

HID  ALBERT  POULIOT 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

,  SS   SA  WILLIAM  R  HOELZEL 

I        [  STATE  DEPT  HEALTH 

'      8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
8 A  GEORGE  l|p.OBLEV 
MID  KID  U  S  WEATHER  BUREAU 
HID   4P  CITY  ENGINEER 

BA  STATE  DEPT  HEALTH 

8A  METRO  DIST  WTR  COHH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
BA  STATE  DEPT  HEALTH 
MID  U  S  COAST  GUAPJ) 
'      8A  METRO  OIST  WTR  COHH 

8A  STATE  UEPT  HEALTH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  HARVARD  FOREST 
, 12N  12N  CITY  ENGINEER 
MID  HID'  U  S  WEATHER  BUREAU 

8A  STATl  DEPT  HEALTH 
4P   4P  PLYHOU'ni  CORDAGE  Ci 
ARI METRO  WATER  WORKS 
8A  HETRO  WATER  WORKS 
7P   7P'  REV  B  M  BARKER 

8P  U  S  COAST  GUARD 
HID  HID  W  A  WINSOR 

8A  BRISTOL  CO  AGR  SCHL 
:  8A   8A|  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 

'  8A.  STATE  DEPT  HEALTH 
I  7A  METRO  WATER  WORKS 
!  4P   4P  U  S  ARMORY 

SA   8A  ROBERT  A  PRICE 
,     HID  JAHES  E  WARREN 

AR'  HETRO  WATER  WORKS 
HID  NUNCIO  LANCIANI 
9P   9P  HESBIT  H  BANGS 
,  7P   7P  WESTON  K  LEWIS 
6P   6P  WATER  WORKS 

'  6P  MID.  W  MASS  ELEC  CO 

8A  J  W  REILLY 
BA  STATE  DEPT  HEALTH 
HID  MRS  A  W  JOHNSON 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
HID  INA  E  LAHB 
I  SP   5P  NORHAN  THURSTON 

BA.  STATE  DEPT  HEALTH 
HID  MID  CIVIL  AERO  ADH 

5P  5P  WESTON  COLLEGE 

8a:  state  DEPT  HEAl.TH 
HID  hid:  U  S  ARHY 

BA  HETRO  WATER  WORKS 
,   8A  STATE  DEPT  HEALTH 


10[  43  39  71  53  1371 

5I  44  09  72  00   510  ', 

10,  43  39  71  35  1100 

1  44  29  71  10  1110 


91^  9P  JOHN  ORLIHSKt 
'  7a'  LLOYD  L  ALDRICH 

PUBLIC  SERV  CO  N  R 
8A  8A  EDW  PEHN,  BROWN  CO 


STATION  INDEX 


StAho 


•LACnATU   DAM 
BO*   CAirVlliS   FALLS 
BKAOrORD 
BtlSTOL 

sons   CDRNSl 
CAMPTOM 
CCimil   HARBOR 
CLARnCUrT 
dUR  BROOK 

COMCOH)  WB  AIRPORT 

OirriLLI   KOTOI 

DCBLIR 

DDRHAR 

EAST   DCZRIK    I    MI    S 

XASTKAX   rniLS  DAB 

KRROL 

rABTAR 

riRST  CPKN  LAKZ 

riTniLLlAB  3  Nl  S« 

riTZVllXlAB 
PRAKKLIK  1  MI  NV 
rRARKLIX  rALLS  DAM 
CILMAVTON 
GLXRCtirr  2  MI  RW 

CORHAH 
HA HOVER 
BILLSBORO 
HILLSBOM)  2  Ml  « 
JEPrERSOK 


-lOX    AIRPORT 

LINCOLH    1    II    m 
UVCKESTRR 
MAUABXSIC   LACE 
■RRIDER 
MILAM   6   MI    K 

MILTOMD 

BDUVT  RASRIRCTtMl   V8 
RASBOA    1    HI    RE 
MAStnrA   J    Ml    N 

»tison 
RER  otnmAM 

REV    LOROOR 

RERPORT 

RORTB   CHI'-KSSTtR 

RORTW   STRATTORD 

RORTB    VILLAGE 
PETCRUORO    2   Ml    3 
PIRKHAM    ROTCa 
PITTSaCRC   RESERTOIR 
PLTVOITH   3   MI    « 

PLTMOtlTB    t    Ml    SV 
RARDOLPH 

80VTH   DARBURT 
BOtTTH   LTRDCBORO 
SODTM    SITTTOR 

SOimi    REARE 

STOODAU) 

SURA PEE 

SCRRT  HOURTAIN  DAB 

TFORRTOR  CAP 

TCCKZRRAK  RAVIRE 
RALPOLE 

RARR£N  I  HI  SE 
MATERVILLE  VALLEY 
VSVDELL 

RERTRORTR 

REST  LEBAKOM  I  HI  SI 

nsT  RUHRinr 

VRITSPIEU) 
RIUKIT 


RI!>aiE8TER 


Coxinty      ^ 


bTos  cRArroR 

0741  MERRIMACK 
Oft34  MERRIMACK 
|0910  KERRIHACX 
0»98  CRArrOR 

1048  CRAPTOX 
H099   CRAfTOR 

13 Jit  SELKXAP 
Mb2  SlTLLtVAN 
flS90  CRArrOR 

lt«83   KERRIMACX 
2023   COOS 
213«   CHESHIU 
t217'l    STRArrORD 
C2II4    HILLSBORO 

12437    MiRRIMACK 
2S42   COOS 
2898   COOS 
2999  CaS 
3024   CHESHIRS 

3029  CHESHIRE 
3177   MERRIMACK 
3182   HCHRIHACK 
33&B  BELKNAP 
3409  C RAPTOR 

3485   COOS 
38S0    CRArrON 
4057    tllUSBORO 
4062   HILLSBORO 
4314   COOS 

43»J  CHESHIRE 
4473   BELKNAP 

455fi  ca  S 

4568  CRArrON 
4656    CRArrOR 

}473:>    GR.\rT(»i 
(5072   HILLSBORO 
5211    NILLS8    .>0 
5362   SITLLIVAR 
5400   coos 

5412   BILLSBORO 
5639   coos 
5707   HILLSBORO 
5712   BILLSB0!tO 
5730   CHESHIRE 

■5780  STRAFFORD 
5843  ME HR I HACK 
S868  SULLIVAR 
5982  MERRIMACK 
t6234   COOS 

|(;302   HILLSBORO 
6697   UILLSBORO 
6818   COOS 
6856    COOS 
6944   CRAPTOR 

6949  CRAFTOM 
7088   COOS 
7967   MERRIMACK 
8081    HILLSBORO 
B169   KERRIMACK 

8194  HILLSBORO 
8350  CHESHIRE 
8502  SULLIVAN 
18539  CHESHIRE 
|8678    CRAFTOR 

8754    COOS 
8854   CHESItlRL 
8885  GRAFTON 
8960   CRAKTON 
9074    SULLIVAN 

9091    GRAFTON 
9318  GRAFTOK 
9474   GRAFTON 
9613   COOS 
9676  ImSUIKACX 


COMRKCTICUT 

HSSACHUSETTS 
CUTIAM 


ii 


&  J 


-1- 


Obser 
vation 
time 


Observer 


i  S; 

.    i  I  L 

44  17   71  43  1470  i  6P  |  6P  taCORCE  E  TDCEER 
43  19   71  43  '  480    5P   "^P  A  F  SKOOGRASS 
43  10   71  31  ;  220      '  7A  L  H  BERRY 


Refer 

to 
tables 


10  • 


1  43   430 

10  43  44  71  59  1240 

10  43  53  71  38  C60 

10  43  43  71  29  900 

5  43  23  72  21   4M 

10  44  04  71  38  3600 


10  43  12 
1  44  52 
10  42  &4 

4  43  08 
10  43  04 

10  43  27 

t  44  47 

44  16 

3  45  06 

5  42  45 

5  42  47 
10  43  27 
10  43  28 
10  43  25 

5  44  00 

1  ,44  23 

5  43  43 

6  ,43  07 
10  43  07 

5  44  25 

5  42  56 
10  43  33 
5  44  29 
5  44  11 
5  43  38 

10  44  03 

10  43  00 
10  42  59 
5  43  33 
1  44  37 


1  44  16 

10  42  46 

10  42  48 

5  42  59 


10  43  25 
$  43  22 

10  43  15 
5  44  45 

10  42  56 
10  42  51 
13  44  16 
S  45  03 
10  43  46 

10  43  46 

1  44  22 

10  43  29 

10  42  53 

10  43  19 

10  43  04 
10  43  05 
5  43  23 
5  43  OO 
10  43  59 

13  44  16 
5  43  05 
10  43  55 
10  43  57 
5  43  22 

10  43  52 
5  43  38 

10  43  38 
5  44  18 

10  43  27 


71  30  339  iHfD 

71  20  1650 

72  04  1320  ; 

70  56   73  I  5P 

71  49   787  i  6P 


71  40  300 
71  04  1260 
71  27  1560 

71  18  1660   7A 

72  11  1200 

72  09  1360  7P 

71  40  390  6P 

71  39   430  5P 

71  25   960  . 

71  S3  1650  I  6P 


7A  ^AUL  D  SMITH  j 
7A  IRASTUS  DOLD  I 
BA  HUPERT  BRAGC  | 
7A  CERT  VT  PUBLIC  SEftV  | 
[    ;U  S  ENGINEER 

HID  V  S  HEATHER  BUREAU 
8A  CERTRUDi:  E  NASH 

10A  lOUBLIN  SCHOOL  INC 
5P  [URIVERSITY  OF  R  H 
6P  ICHARLES  E  RtlOT 

7A  PUBLIC  SERV  CO  H  H 
9P  C  E  CAMPBELL        I 

J  C  CREPEAU 
7A  CORN  RIVER  POIER  CO 
8A  HASS  DEPT  HEALTH 

7P  imXiAHINA  RICKER   i 
6P  ,r  J  SOirTHHAYI)        I 
5P  iHORRlS  U  KUHPKREY 
7A  IHARMON  STOCKVELL 
7A  STATK  SANATORIUM 

MID  lEVERETT  GATCHELL     j 
8P  iDARTROUTH  COLLEGE   I 
7A  [PUBLIC  SERV  CO  N  H  | 
7A  [public  SERV  CO  N  H 
7A  \C   C  HC  INTIRE 

7P  ImERTON  T  GOODRICH  | 
7A  EENXETD  E  COLiLD  | 
7A  <TIIN  ST  GASLELEC  CO  i 

HID  iRSlHAN  L  TITUS      , 

HID  CIVIL  AERO  ADM 

7A  ROBERT  L  SINCLAIR 
MID  PUBLIC  SERVICE  CO   | 
7A  'HANCHESTER  ITR  WXS 
8A  KIKBALL  UNION  ACAD 
8P  ANDROSCOCCIN  RES  CO 

SA  iC  S  EHERSON 
HID  >U  S  WEATHER  BUREAU 
IPUBLIC  SERVICE  CO 
7A  PENNICHUCK  RTB  "KS 
6PIDAVID  P  RHEELRniGHT 


MIDlpROPS  LOCKSli  CANALS 
5P  ,  5P  COLBY  Jn  COLLEGE 
<  8A  iU  P  SHEPAKD 
i  7A  D  J  FREDERICK 
I  6A  NEW  ENC  PWH  SERV  CO i 


71  11   920 

72  17   603 

71  57  ; 

71  56   775 

71  28  1400 

72  17  480 
71  28  562 
71  34   880 

71  54   960 

72  19   562 


71  28   171 

71  24   260 

72  15  1040 
71  12  1190 

71  39  250 
71  18  6262 
71  26   150 

71  29   125 

72  08  1520 

71  to   652 

71  59  1345 

72  10  700 
71  22  350 
71  38   880 


71  5S   800  8A  HRS  U  H  RAHSEY      | 

71  57  1000  6P  6P  C  A  HORISON 

71  IS  2000  '  7P  I  7P  J  B  DODGE           I 

71  23  1350  'MID  N  H  WATER  RPSOURCES  ; 

71  44   500  ,  7P!  7P  GEORGE  G  CLARK      | 


2  3    5  6 


71  41   650 


'  8A  CLOSED  4/49 


71  19  1250   6P;  6P  A  N  HC  CLIKTOCK 


71  53 
71  47 
71    56 


750 


I  8A   EDNA   F   POWERS 

7P  JHARRY   W   HOLT 
i  iPUBLIC   SERV   CO   N   R 

I  j 

'  6P  lAUGUST   BRUYREEL 

,  6P  FRED   8   JENNINGS 

I  6A   H   W   BANNISTER 

Pj  5P  Ifl  C   LAWTON 
I  V  S   ENGINEER 


71  17   3800  I    7P      7P  A   M   C   SKI    SHELTER 

72  26       240  8A    GEORGE    L    BRIDGE    JR 
71    53       700  '  4P    N    H    FISH    HATCHERY 

71  30    1500  '  U   S   ENGINEERS 

72  07      935  '  HID   PUBLIC   SERV   CO   N   H 


71  43  ;   6S0 

72  07  11400 
72   05 

72    19      S40 
71    33  '2120 


71  55  .   600 

72  19  550 
71  51  610 
71    33    1300 

71  55      900 

72  23      450 


7A   R   L   DGVNING 

8A  GRANITE   ST   ELEC   CO     I 

6P   ELVA   M   CmVELL 

5P    STATE    FISH    HATCHERY 

8A   HRS   RUTH   H  GRACE         I 


5664    LITCHFIELD 


41  46  73  26  I  465 


6P  MRS  MAHY  C  OLIVER 


Station 


County 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


^    a 


brOLFEBORO  FALLS 
hlOODSTOCK 
VORX   POND 


RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

FORT  ADAMS 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WESTERLY  1  HI  V 
W00H3OCKET 


VERMONT 

8ARRE 

BELLOWS  FALLS 
BEHN I NCTOK 
BETHEL 
80LTONVILLE 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA  2  MI  S 

CHITTENDEN 
CORINTH 

CORNWALL  .'(  Hi  SW 
DORSET  1  HI  S 
EAST  BARNET 

EAST  RYEGATE 
ENOSBURC  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
OILMAN 
GRAFTON 

BIGHGATE  FAU.S 
LEHINCTON  1  HI  W 
LYMAN  FALLS 
MANCHESTER 
UARSHFIELD 

,MAYS  MILL 

HC  INDQE  FAU.S 

MIDDLESEX 

MONTPELIEB 

HORRISVILLE 


READING  HILL 
READSBORO  t  HI  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND  1  HI  SE 
SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURC  STATION 
SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 
STOCKBRIDGE 
TOWNSHEND  2  MI  S 

TUNBRIDCE 

TYSON 

VERNON  1  HI  S 

WARDSBORO 

WATERBURY 

WEST  BURKE 

WEST  BURKE  5  HI  NW 

WEST  DANVILLE 

WEST  HARTFORD 

WESTON 

WEST  TOPSBAH 

WHITE    RIVER    JUNC    1    I 

WHITINCMAH 

WILDER    I    MI    E 

WOODSTOCK 


»86S  CARROLL 
<9940  fCRAFTON 
|B966  ICOOS 


6576  WASHINGTON 
[0896  IneWPORT 
,2826  [NEWPORT 
13300    PROVIDENCK 
[4266   WASHINGTON 

(6698  IPKOVIDENCE 
e703  PROVIDENCE 
18911  IWASHINCTOK 
9423    PROVIDENCE 


I   43   36      71    12      514      '  6P      6P  KENNETH  BERRY 
I   43    59      71    41      720        6P      6P   FRED   S   BROWN 
44    30      71    20    1500  8A   US   BUREAU   FISHERIES 


4  41 

36 

71  39 
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8A  EDMUND  R  GR 

■;ene 

10 

71  36 

35 

(ID 

MID  U  S  WEATHER 

BUREAU 

4  41 

78 

71  20 

61 

HID  U  S  ARMY 

4  41 

53 

71  34 

420 

8P  AGRICULT'AL 

EXP  STA 

29 

71  32 

100 

9P 

9P  AGRICULT'AL 

EXP  STA 

4  41 

44 

71  25 

55 

HID 

MID  U  S  WEATHER 

BUREAU 

50 

71  25 

12 

UO 

MID  U  S  WEATHER 

BUREAU 

4  41 

22 

71  50 

40 

7A    JULIAN  L  MC 

KENZIE 

»337  IWASHINCTOK 

2  44 

14 

72 

33 

600 

'0499  IWINDIIAH 

5  43 

08 

72 

27 

300 

'OSSB  iBEHNDCTON 

6  42 

51 

73 

10 

B80 

■0660  'WINDSOR 

5  143 

50 

72 

33 

560 

0724  ORANGE 

11 

72 

06 

,0690  lESSEX 

5  [44 

46 

71 

36 

940 

1081  CBITTENDEN 

2  ;44 

28 

73 

09 

331 

1213  Iessex 

5  45 

00 

71 

32 

J020 

11243  WINDSOR 

5  I43 

23 

72 

35 

800 

:1360»,ORANCE 

5  43 

59 

72 

37 

750 

J1433  RUTLAND 

2  |43 

41 

72 

57 

1030 

1565  'ORANGE 

5  44 

02 

72 

17 

1580  ADDISON 

2  43 

58 

73 

12 

504 

1786  BENNINGTON 

2  .43 

14 

73 

06 

980 

1962  CALEDONIA 

5  44 

20 

72 

02 

680 

;2578  CALEDONIA 

5  [44 

12 

72 

04 

443 

i2769  FRANKLIN 

2  !44 

52 

72 

45 

422 

2828  CHITTENDEN 

2  144 

30 

73 

07 

270 

3341  ESSEX 

5  '44 

25 

71 

43 

850 

3400  WINDHAM 

5  43 

11 

72 

37 

1190 

3914  FRANKLIN 

2  44 

56 

73 

03 

ISO 

4603  ESSEX 

5  44 

54 

71 

31 

1015 

4765  ESSEX 

5  44 

46 

71 

36 

940 

4882  , BENNINGTON 

6  43 

in 

73 

04 

950 

4985  WASHINGTON 

2  44 

25 

72 

16 

1150 

lr.029  ftlNDllAW 

5  142 

45 

72 

44 

850 

15044  CALEDONIA 

5  144 

IS 

72 

03 

448 

5132  [WASHINGTON 

2!44 

18 

72 

40 

459 

15278  ;WASH1NCT0N 

2  ,44 

12 

72 

34 

1122 

[5366  !lAM01LLE 

2  44 

34 

72 

36 

600 

15542  loRLEANS 

16  44 

56 

72 

12 

766 

2  44 

OR 

72 

40 

840 

16335  BENNINGTON 

5  43 

14 

72 

54 

1(^438  'WINDSOR 

5  43 

32 

72 

43 

1420 

,6717  ORANGE 

5  43 

57 

72 

36 

6746  WINDSOR 

5  43 

31 

72 

34 

1500 

'6761  BENNINGTON 

5  42 

51 

72 

57 

1122 

'6893  WINDSOR 

5  43 

52 

7:'. 

48 

B60 

,6995  RUTLAND 

2  43 

S7 

58 

600 

[7025  FRANKLIN 

2  44 

49 

73 

05 

540 

705-1  CALEDONIA 

5  44 

25 

72 

00 

711 

7098  ADDISON 

2  43 

54 

73 

06 

374 

5  !42 

50 

72 

57 

2360 

715:;  BENNINGTON 

5  l42 

52 

72 

55 

1660 

i7401  WINDHAM 

5  [42 

58 

72 

57 

2080 

7617  WINDHAM 

5  43 

11 

72 

49 

1030 

764(i  ORANGE 

5  44 

05 

72 

04 

374 

17954  WINDSOR 

5I43 

16 

72 

27 

300 

;8057  , WINDSOR 

5  '43 

48 

72 

47 

760 

843s, WINDHAM 

5  43 

02 

72 

40 

420 

8483 , ORANGE 

5  43 

54 

72 

29 

600 

'8512  WINDSOR 

5  '43 

28 

72 

42 

1080 

'8600  WINDHAM 

5  42 

46 

72 

3T 

228 

8747  WINDHAM 

5  43 

03 

72 

47 

1020 

8805  WASHINGTON 

2  ,44 

23 

72 

46 

432 

9099  CALEDONIA 

5  44 

38 

71 

58 

228 

9109  CALEDONIA 

5  44 

72 

03 

1128 

19182  CALEDONIA 

5  44 

24 

77 

09 

19329  WINDSOR 

5  43 

42 

72 

26 

400 

9476  WINDSOR 

5  43 

16 

72 

48 

1260 

9S88  ORANGE 

5  44 

08 

77 

18 

9691  WINDSOR 

5  43 

39 

72 

19 

490 

|9735  WINDHAM 

5  42 

46 

72 

.13 

1450 

,9764  WINDSOR 

5  43 

40 

72 

20 

370 

I99S4  WINDHAH 

S  ,43 

38 

72 

31 

700 

NEW    STATIONS 


SPRINGFIELD 

NEV  HAUPSBIRE 

LAKSPOBT   2 


8041   HAMPDEN 


5   42   06   72    36 


MID    SEWAGE    DEPT 


8A  CREEK  irr  POWER  CORP 
8A  8A  3ELLOHS  FLS  ELEC  CO 
5P      5P  STATE   FISH   H\TCHERY 

7A   C   DOUGLAS   CURTISS 

SA    R    N   BROWN 

4P   4P  GEORGE  L  COOPER 
HID  HID  U  S  WEATHER  BUREAU 

7A  P  E  FEARON 
1  6P   6P  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

7P   7P  MRS  THEODORE  TAPLIN 

7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
MID  GEORGE  C  HASTINGS 
5P   5P  SARAH  E  LANE 
6P   6P  RUFUS  S  GILBERT 
8A   8A  CONN  RIVER  POWER  CO 

8A  J  F  DEVINS 
BP  6P  L  H  POMEROY 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
8A  BERYL  BOYLE 
HID  AVERY  K  PARK 

HID  ORIN  HARRIS 
AH   7P  CONRAD  W  BAKER 

MID  PUBLIC  SERV  CO  K  H 
HID  E  11  HENRY 
RA  GREEN  MT  POWER  CORP 

8A  MRS  FRED  MAY  JR 

8A  CONN  RI VER  POWER  CO 

8A   8A  GREEN  MT  POWER  CO 

iHID  MID  CIVIL  AERO  ADM 

MID  WATER  f,    LIGHT  DEPT 

MID  MID  MILTON  W  DREW 
6P   I^P  GEORGE  K  BURNHAM 
7A  A  M  KELT  ON 
12N  VIOLET  D  PELKEY 
8A  VT  STATE  AGR  SCHOOL 

5P  T  F  80WLEE 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

9A  B  P  ORDWAY 

'iP   6P  CEOBCE  L  KIRK 

5P   5P  DONALD  E  DAVIS 

4P   4P  FAIRBANKS  MUSEUM 

7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

HA  GEORGE  BRIGCS 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

BA   8A  L  L  LEONARD 

I      7A  RAY  E  LYMAN 
!      SA  FRED  DREEKE 

9A  SPRINCFLD  TERM  HWY 
j     MID  ALFRED  H  DUBKEE 
■      7A  JOHN  L  CASTLE 

I  8A  BERNICE  M  ROWELL 
MID  EDITH  EPAULDINC 
■ 8A  CONN  RIVER  POWER  CO 


8A  NEW  ENGLAND  PWB  CO 

8A  OILMAN  W  FORD 

PORTLAND  PIPE  LINE 
bA  O  F  BRICKETT 
8A  EVA  K  DOUBLEDAY 
7A  A  A  PROCTOR 

7A  HALE  C  WHITE 

8A  STUART  A  ELLIOTT 

BA  E  T  SUTTON 

BA   BELLOWS   FLS   ELEC   CO 

6P    MRS    DORA    PINNEY 


44B0|BELKIfAP  10)43   33   71    29 


8A    DEPT    OF    STREETSIENG 


6P   ARTHUR   W   MARSHALL 
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NEW  ENGLAND  -  JUNE  1949 
W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

GENERAL  SUMMARY 

Heat  and  dryness  were  the  dominating  features  of  the  weather  in  June,  1949.   It  was  the  w.^rmect  June  since 
1913  and  the  driest  since  1930.   Dessicating  winds  parched  all  shallow-rooted  vegetation  and  the  cumulative 
drouth  effects  became  more  acute  day  by  day  with  only  scant  temporary  relief  in  scattered  small  areas  by  local 
heat-engendered  t hunder shower s .   The  persistent  presence  of  high  pressure  off  the  Atlantic  Coast  blocked  the 
normal  eastward  passage  of  contrasting  air  masses:   southwesterly  winds  predominated,  and  all  New  England  was 
under  the  influence  of  an  air  blanket  daily  gaining  new  increments  of  heat  and  expanding  laterally,  with 
maxima  exceeding  90°  lor   several  days  in  the  interior  and  culminating  on  the  21st  with  readings  in  the  middle 
90's,  even  to  the  coast.   The  promising  hay  crop  suffered  rapid  deterioration,  as  did  small  fruits  and 
vegetables.   Although  depletion  of  ground  moisture  by  transpiration  through  foliage  had  only  recently  reached 
full  effectiveness,  forest  floors  quickly  reached  an  explosive  condition  because  of  tinder-dry  leaves  and  low 
moisture  content  in  tho  duff.   State  authorities  imposed  restriction  on  public  entry  into  the  woods.   Many 
fires  broke  out  but  were  held  in  control  by  the  efficient  organization  and  equipment  that  was  the  outcome  of 
tl«  holocausts  of  October,  1947.   The  scarcity  of  water  for  domestic  use  on  farms  was  not  as  critical  as  in 
October,  1947,  or  September,  1948,  but  shortages  were  developing  when  relief  arrived-in  Maine  by  heavy  showers 
on  the  21st,  and  elsewhere  a  partial  and  temporary  mitigation  by  showers  on  the  following  day.   In  northern 
New  Hampshire  and  Vermont  during  this  series  of  heavy  electrical  storms,  some  destructive  hail , torrential  rains 
and  wind-squalls  occurred,  causing  local  damage.   Otherwise  the  Section  was  uncommonly  free  of  storm  losses. 
The  month  ended  with  intensified  resumption  of  drouth  effects,  particularly  in  the  southeast,  where  monthly 
amounts  ranged  from  a  "trace"  to  .07  inch.   Several  stations  in  Plymouth  and  Barnstable  Counties  of  Massa- 
chusetts reported  a  complete  absence  of  rain-not  even  a  trace.   Only  one  June  (1912)  within  the  period  of 
record,  has  had  a  lower  average  precipitation  for  the  southern  division.   For  the  three  northern  states, 
however,  drier  Junes  have  been  recorded  a  dozen  times. 

Stream  flow  declined  rapidly  during  the  month  to  extremely  low  volume  and  drew  heavily  from  ground-water 
storage.   In  the  major  reservoirs,  however,  there  remain  adequate  supplies  in  storage. M.T.N. 

THE  HEATING  SEASON  OF  1948-1949 

For  ten  consecutive  months  now  there  has  been  a  plus  departure  in  temperature-in  several  of  these  months  a 
very  substantial  excess.   These  ten  months  from  September  1  through  June  30  constitute  the  season  during 
which  artificial  heat  is  required-heating,  ventilating  and  fuel  interests  base  their  calculations  upon  the 
cumulative  degree  days  during  this  period.   In  Boston  the  degree-day  accumulation  was  4999,  lower  than  in 
any  similar  period  since  instrumental  records  have  been  kept,  which  includes  31  years  of  private  record  prior 
to  that  of  the  Weather  Bureau,  or  109  heating  seasons.   Fuel  requirements  were  20%  less  than  in  the  previous 
season  and  16%  less  than  in  a  normal  season. 

TEMPERATURE 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section,  based  on  147  records,  was  67.8°,  which  is  3.8°  above  the  mean 
for  the  past  62  years.   The  average  temperature  for  the  northern  division  was  66.4°;  for  the  southern  division. 
69.5°.   The  highest  monthly  mean  was  73.6°  at  Waterbury  City  Hall,  Conn.;  the  lowest  was  58.6°  at  Tuckerman 
Ravine,  N.H.   The  highest  recorded  was  98°  at  Sandwich,  Mass.,  on  the  26th,  the  lowest  was  28°  at  Lemington, 
Vt . ,  on  the  9th.   The  greatest  monthly  range  was  64°  at  Millinocket  Dam,  Me.,  the  least  was  36°  at  Block 
Island,  |{_  i^ 

PRECIPITATION 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section,  based  on  150  records,  was  1.70  inches,  which  is  1.82  inches 
below  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  precipitation  for  the  northern  division  was  2.53  inches; 
for  the  Southern  Division,  0.73  inch.   The  greatest  monthly  amount  reported  was  6.01  inches  at  Dixville  Notch, 
N.H.;  the  least  was  none  at  East  Wareham,  Edgartown,  Hyannis,  Mass.  and  Austin,  R.I.  The  greatest  amount  in 
24  hours  was  3.23  inches  at  Sunday  River,  Me.,  on  the  20th.   The  average  number  of  days  with  .01  inch  or  more 
of  precipitation  was  6,  which  is  5  below  the  mean  for  the  past  62  years. 


I 


CORRECTIONS 


OCTOBER  1948  -  In  the  paragraph  under  the  heading  "Temperature"  the  mean  temperature  for  the  month  for  the  Southern  Division  should  be  51.3 
instead  of  57.3. 
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established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
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related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about  may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 

2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the  25,  D.C. 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 

by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be-  Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 

tween  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42,  through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 

the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  individuals  as  listed  in  the  Station  Index, 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 
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CORRECTIONS 
FEBRUARY  1949  -  The  lowest  sea  level  pressure  for  Nantucket,  Mass.,  should  be  28.87 
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34 
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0 
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0 

17 

1889 

65.2 

96 

28 

67.5 

94 

37 

4.40 

0 

3.41 

0 

10 

1890 

61.4 

90 

26 

64.3 

94 

37 

3.44 

0 

2.90 

0 

15 

1891 

62.7 

97 

27 

64.8 

99 

31 

3.10 

0 

3.13 

0 

9 

1892 

65.2 

98 

30 

67.5 

98 

33 
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0 

15 

1893 
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99 
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96 
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3.96 

0 

14 
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64.9 
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67.9 

97 
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0 

9 
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64.8 
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66.6 

96 

35 
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64.9 

101 
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63.0 
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29 

3.64 

0 

3.82 

0 

11 

1919 

65.3 

102 

22 

66.8 

101 

34 

2.20 

0 

2.26 

0 

12 

1920 

62.0 

100 

22 

62.4 

99 

38 

3.00 

0 

6.29 

0 

9 

1921 

62.5 

98 

27 

66.4 

97 

36 

2.60 

0 

3.02 

0 

7 

1922 

63.7 

93 

33 

67.4 

96 

40 

8.59 

0 

7.52 

0 

7 

1923 

62,8 

96 

26 

67.8 

102 

34 

2.54 
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3.18 

0 

8 

1924 

60.2 

92 

26 

63.9 

93 

32 

2.14 
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14 

1925 

63.8 

99 

29 

69.2 

101 

36 

4.61 
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3.54 

0 

12 

1926 

58.7 

94 

24 

64.4 

91 

32 

3.42 
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2.00 

0 

10 

1927 

58.4 

92 

24 

63.5 

93 

33 

2.41 

0 

3.17 

0 

15 

1928 

59.9 

90 

28 

63.5 

91 

33 

3.79 

0 

5.35 

0 

12 

1929 

63.0 

96 

30 

66.8 

96 

32 

3.84 

0 

1.96 

0 

12 

1930 

67.2 

95 

29 

69.6 

97 

35 

3.78 

0 

3.21 

0 

12 

1931 

62.7 

96 

32 

66.2 

100 

35 

4.63 

0 

5.83 

0 

13 

1932 

62.1 

92 

23 

65.3 

94 

31 

2.18 

0 

2.84 

0 

7 

1933 

64.4 

99 

25 

67.5 

103 

31 

2.30 

0 

2.38 

0 

10 

1934 

63.5 

96 

26 

67.6 

101 

34 
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0 
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0 

10 
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62.7 

90 

32 

65.3 

93 

38 

5.57 

0 
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0 
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63.3 

94 
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95 

36 
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33 
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20 
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29 
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11 

(NORTHERN:  MAINE,  NEW  HAMPSHIRE,  AND  VERMONT;  SOUTHERN:  MASSACHUSETTS,  RHODE  ISLAND,  AND  CONNECTICUT) 
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BRIDGEPORT 

71.2 

4.0 

94 

26 

43 

8 

7 

0 

.06 

-3.44 

.03 

19 

0 

0 

3 
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70.8 

93 

22 
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0 
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0 
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67.6 
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94 

25 

33 
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6 

0 

.93 
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26 

0 

0 

6 

1 

GREENWICH 

69.0 

93 

21 

39 
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3 
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.10 

.07 

26 

0 

0 
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HARTFORD  WB  AIRPORT 

71.3 

4.2 

92 

21+ 

45 

9 

5 

0 

.87 

-2.21 

.45 
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0 
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2 

HIDDLETOWN 

71.5 

92 

22+ 

43 

9 

5 

0 

.86 

.53 

22 

0 

0 
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1 

MOUNT  CARMEL 

70.1 

5.0 

95 

27 

43 

9 

7 

0 

.30 

-4.10 

.13 

26 

0 

0 
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NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

69.7 

6.4 

92 

26 

46 
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2 

0 

.12 

-2.68 

.06 

25 
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NEW  LONDON 

69.1 

2.8 

93 

27 

47 
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3 

0 

.01 

-3.24 

.01 

25 
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NORFOLK  2  SW 

66.6 

89 

26 

36 
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0 

0 

1.11 
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21 
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NORTH  KENT 

70.5 

93 

21 

39 
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26 
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1 

NORWALK 

68.9 
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95 
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-3.21 

.09 

25 
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68.0 

94 

21 

36 

8+ 

5 

0 

.23 

.18 

25 
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SALISBURY 

67.0 

3.3 

91 

12 

35 

9 

3 

0 

1.19 

-3.95 

.78 

26 

0 

0 

3 

2 

SHEPAUG  DAM 

69.0 

89 

26 

42 

9 

0 

0 

.91 

.83 

26 

0 

0 

4 

1 

STORRS 

67.7 

2.9 

89 

12+ 

40 

8 

0 

0 

.83 

-2.34 

.30 

21 

0 

0 

3 

3 

WASHINGTON 

67.6 

90 

12+ 

37 

9 

4 

0 

.72 

.70 

25 

0 

0 

2 

1 

WATERBURY 

70.6 

2.8 

95 

21 

40 

9 

8 

0 

.89 

-2.65 

.35 

26 

0 

0 

5 

2 

WATEHBURY  CITY  HALL 

73.6 

95 

26 

45 

9 

9 

0 

.76 

.30 

26 

0 

0 

4 

2 

WIGWAM  RESERVOIR 

69.2 

89 

22+ 

40 

4+ 

0 

0 

.78 

.66 

26 

0 

0 

5 

1 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

71.4 

96 

21 

41 

9 

8 

0 

.28 

.20 

25 

0 

0 

2 

STATE 

69.4 

3.3 

.58 

-2.95 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

65.8 

92 

18 

43 

1 

2 

0 

2.51 

1.52 

20 

0 

0 

7 

2 

1 

BANGOR 

69.5 

7.8 

91 

18+ 

41 

1 

3 

0 

2.65 

-  .28 

1.20 

20 

0 

0 

8 

4 

1 

BAR  HARBOR 

64.2 

4.2 

86 

26 

40 

1 

0 

0 

2.89 

-  .38 

.73 

26 

0 

0 

6 

5 

BELFAST 

64.2 

89 

18 

39 

1 

0 

0 

3.68 

1.43 

22 

0 

0 

7 

5 

1 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

62.8 

4.9 

91 

13+ 

35 

1 

5 

0 

3.82 

-  .10 

1.63 

26 

0 

0 

14 

4 

1 

CORINNA 

3.25 

1.30 

26 

0 

0 

6 

4 

1 

EASTPORT  WB  CITY 

59.2 

4.1 

82 

5+ 

42 

1 

0 

0 

1.58 

-1.39 

.55 

21+ 

0 

0 

8 

2 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

64.5 

91 

18 

35 

1 

3 

0 

2.39 

.68 

22 

0 

0 

10 

3 

EAST  WINTHROP 

67.0 

88 

18+ 

40 

1 

0 

0 

2.46 

1.10 

20 

0 

0 

9 

2 

1 

FARMINCTON 

66.6 

3.2 

94 

18 

36 

2 

6 

0 

3.47 

-  .26 

1.50 

20 

0 

0 

8 

4 

2 

GARDINER 

66.3 

3.2 

88 

18 

40 

1 

0 

0 

2.30 

-  .92 

1.04 

20 

0 

0 

7 

3 

1 

GREENVILLE 

61.6 

2.4 

92 

18 

29 

1 

4 

3 

2.91 

-  .81 

1.34 

21 

0 

0 

11 

3 

1 

HOULTON  AIRPORT 

63.5 

3.4 

92 

17+ 

32 

1 

6 

1 

2.21 

-  .90 

.65 

21 

0 

0 

9 

3 

HOULTON  1  NE 

65.4 

3.7 

94 

17 

34 

9 

6 

0 

2.13 

-  .98 

.50 

21 

0 

0 

8 

5 

JONESBORO 

60.5 

88 

19 

32 

8 

0 

1 

2.07 

.55 

22 

0 

0 

6 

LEWISTON 

67.3 

3.6 

93 

13 

44 

1  + 

1 

0 

1.52 

-1.89 

.43 

22 

0 

0 

8 

3 

MADISON 

65.9 

4.2 

91 

13+ 

35 

1 

3 

0 

2.90 

-  .67 

.99 

20 

0 

0 

9 

3 

MILLINOCKET 

65.4 

3.7 

92 

13+ 

35 

1 

6 

0 

3.06 

-  .71 

1.14 

21 

0 

0 

9 

4 

1 

MILLINOCKET  AIRPORT 

65.3 

3.8 

93 

16+ 

37 

1 

6 

0 

2.89 

-  .88 

1.18 

21 

0 

0 

9 

5 

1 

MILLINOCKET  DAM 

62.4 

94 

19 

30 

9 

4 

1 

2.47 

0 

0 

7 

NORTH  BRIDGTON 

67.8 

4.4 

93 

13 

39 

1+ 

6 

0 

1.33 

-2.28 

.39 

22 

0 

0 

10 

1 

OLD  TOWN 

66.7 

3.8 

90 

15+ 

38 

1 

2 

0 

2.11 

-1.36 

.54 

21 

0 

0 

8 

4 

OLD  TOWN  AIRPORT 

64.3 

91 

18 

31 

1 

3 

1 

2.68 

.99 

25 

0 

0 

8 

5 

PORTLAND 

66.8 

91 

26 

47 

9 

1 

0 

2.40 

1.00 

25 

0 

0 

4 

3 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

64.7 

5.1 

89 

26 

40 

1+ 

0 

0 

2.05 

-1.23 

.94 

25 

0 

0 

6 

3 

PRENTISS 

62.3 

89 

12+ 

31 

9 

0 

2 

2.23 

1.10 

19 

0 

0 

7 

3 

1 

PRESQUE  ISLE 

64.6 

5.8 

92 

18 

35 

9 

5 

0 

2.75 

-  .95 

.79 

26 

0 

0 

11 

4 

HIPOGENUS  DAM 

64.3 

2.4 

96 

19 

34 

1 

6 

0 

2.89 

-1.61 

1.33 

21 

0 

0 

11 

3 

1 

ROCKLAND 

62.7 

89 

26 

38 

1 

0 

0 

3.25 

1.95 

20 

0 

0 

6 

2 

1 

RDHFORD  3  SW 

64.1 

4.3 

90 

13 

35 

1 

3 

0 

4.28 

.84 

2.09 

20 

0 

0 

8 

4 

2 

RUUFORD  1  SSE 

66.7 

4.1 

92 

13 

38 

1 

5 

0 

3.58 

.14 

1.80 

20 

0 

0 

8 

3 

1 

WINSLOW 

67.0 

3.4 

97 

18 

37 

1 

5 

0 

3.95 

.90 

1.20 

22 

0 

0 

8 

6 

1 

WOODLAND 

64.8 

3.1 

94 

18+ 

34 

1 

7 

0 

2.35 

-  .81 

.74 

21 

0 

0 

7 

5 

STATE 

64.8 

3.2 

2.70 

-  .76 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

68.2 

5.6 

93 

13 

33 

9 

5 

0 

2.57 

-1.63 

1.77 

26 

0 

0 

5 

2 

1 

AMHERST 

71.9 

6.5 

94 

21 

39 

9 

7 

0 

.72 

-3.02 

.39 

22 

0 

0 

3 

2 

ARLINGTON 

71.7 

95 

21 

45 

1+ 

6 

0 

.76 

.53 

22 

0 

0 

5 

1 

BILLERICA 

68.7 

37 

8+ 

0 

0 

.83 

4 

0 

0 

5 

BIRCH  HILL  DAM 

92 

12  + 

3 

0 

1.68 

1.42 

26 

0 

0 

2 

2 

1 

BLUE  BILL 

69.0 

4.8 

92 

21 

44 

8 

4 

0 

.71 

-2.99 

.35 

22 

0 

0 

6 

2 

BOSTON  WB  AIRPORT 

71.6 

5.1 

95 

21 

51 

8+ 

3 

0 

.93 

-1.96 

.69 

22 

0 

0 

4 

1 

BROCKTON 

69.9 

3.7 

93 

26 

45 

9+ 

6 

0 

0 

0 

CHESTNUT  HILL 

71.8 

5.2 

94 

21+ 

48 

8+ 

6 

0 

1.62 

-1.80 

.90 

23 

0 

0 

5 

2 

COHASSET 

68.6 

91 

22+ 

45 

9 

3 

0 

.63 

.36 

23 

0 

0 

4 

1 

CONCORD 

70.9 

6.6 

92 

21 

43 

1 

5 

0 

.93 

-2.44 

.67 

22 

0 

0 

4 

1 

EAST  WAREHAM 

68.5 

4.6 

95 

27 

41 

2 

1 

0 

.00 

-3.87 

0 

0 

EDGARTOWN 

68.4 

88 

27 

42 

2 

0 

0 

.00 

0 

0 

FALL  RIVER  2  NE 

70.6 

5.1 

93 

26 

48 

8+ 

2 

0 

.02 

-3.18 

.02 

25 

0 

0 

1 

FITCHBURG 

70.4 

4.2 

94 

13 

41 

1 

4 

0 

1.08 

-2.51 

.35 

26 

0 

0 

5 

1 

FRAM INGHAM 

71.5 

4.7 

95 

13+ 

45 

10 

9 

0 

.95 

-2.33 

.68 

23 

0 

0 

3 

1 

HOOSAC  TUNNEL 

68.1 

4.2 

91 

12 

37 

9 

3 

0 

1.63 

-2.47 

1.04 

26 

0 

0 

5 

1 

1 

HYANNIS  1  E 

68.8 

4.8 

94 

26 

42 

2 

1 

0 

.00 

-3.17 

0 

0 

KNIGHTVILLE  DAM 

67.1 

93 

12 

34 

8 

3 

0 

.57 

.25 

26 

0 

0 

4 

1 

LAKE  COCHITUATE 

69.3 

3.8 

95 

22 

36 

9 

6 

0 

1.09 

-2.32 

.82 

23 

0 

0 

3 

1 

LAWRENCE 

70.6 

4.5 

92 

21 

44 

1 

4 

0 

.75 

-2.56 

.26 

22 

0 

0 

4 

1 

LOWELL 

72.6 

5.9 

97 

21 

43 

1 

11 

0 

.64 

-2.68 

.40 

22 

0 

0 

3 

1 
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Table  2-Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1949 


Temperatuxe 

Precipitati 

on 

No.  of  days 

Snow,  Sleet,  HaU 

No.  of  days 

Station 

1 

i 

• 

& 

1 

1 

1 

J 

, 

i 

■3 
S 

'§ 

1 

I 
J 

8 

CO 

1 

1 

J 

« 

& 

1 

« 
2 

1 

g 

1 

s 
s 

3 

s 

s 

8 

HIODLETON 

RAMTOCKET  WB  AIRPORT 

NSI  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLWOUTH 

69.3 
65.1 
69.0 
67.0 
70.5 

4.1 
3.9 
3.9 
6.6 

88 
84 
90 
88 
95 

25 
22 
26 
12 
21+ 

42 
44 
50 
37 
44 

1 
2 
9 
9 
9 

0 
0 

1 

0 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.71 
.01 
.01 

4.21 
.02 

-1.75 
-2.66 
-3.14 
.38 
-3.30 

1.08 
.01 
.01 

2.35 
.02 

28 
5 
26 
20 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

1 

1 

5 

1 

1 

3 

1 
1 

ROCEP08T  1  ESE 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

67.5 
69.4 
68.9 
72.6 
72. S 

4.0 

6.9 
4.5 

92 
98 
94 
94 
95 

26 
26 
13 
28 
13+ 

42 
46 
40 

41 
46 

1 
2 
9 
8 
1 

1 

1 
6 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

.46 
T 
2.69 
.75 
.70 

-3.72 

-  .91 
-3.03 

.35 
T 
1.93 
.35 
.43 

22 

22+ 

20 

6+ 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
3 
3 

1 

2 
2 
2 

1 

STOCEBRIDCE 
SWAMPSCOTT 
TAONTON 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

66.5 
64.9 
68.8 
71.1 
68.9 

2.9 
2.5 
4.7 
4.3 

87 
88 
92 
96 
94 

25 

26 

21+ 

21 

25 

34 
45 
37 
37 
41 

1 
1 
9 
9 

9 

0 
0 
4 
11 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.19 
.55 
.05 

1.50 
.08 

-1.36 
-3.33 
-3.16 
-2.03 

1.48 
.36 
.05 

1.00 
.05 

20 
22 
26 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
1 
4 
2 

3 

1 

2 

2 

1 

WESTFIELD  2  NE 
nSTON  2  NW 
lESTOTSR  FIELD 
KKCESTER  AIRPORT 

70.8 
71.0 
71.1 
69.6 

4.1 
5.7 

94 

94 
91 

12+ 

12 

21 

39 

42 
42 

1 

1 
8 

7 
8 
4 
3 

0 
0 

0 
0 

.22 
.77 
.33 
.97 

-3.99 
-3.29 

.20 

.54 
.22 
.44 

25 
22 

25 
22 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
3 

1 

2 

STATE 

69.6 

4.4 

.91 

-2.64 

NEW  BAICPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BETELEHEV 
BLACKWATER  OAK 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DDRBAII 

64.  OM 

67.1 

67.5 

68.4 

68.8 

5.6 

6.7 
5.2 

89 
90 
93 
92 

13 
21 
21+ 
13 

32 

38 
35 
35 
38 

1 

1 
1 

0 
0 

1 
6 
5 

1 

0 
0 
0 
0 

4.65 
2.78 
1.69 
1.51 
1.47 

-  .88 

-1.68 
-2.00 

2.20 
.97 
.72 
.65 
.56 

20 
22 
20 
19 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 
5 
4 
3 

6 
2 
3 
3 
3 

2 

BAST  DEERING  1  S 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAN 

69.0 
62. 9H 
61.5 
69.3 
65.9 

3.5 
5.4 

91 
90 
87 
96 
91 

12+ 

14 

17 

21 

21 

33 
30 
31 
36 
.  34 

1 

1  + 
1 

1  + 
9 

3 

1 
0 

I 

0 
2 

1 

0 

0 

.95 
4.63 
4.84 
1.22 

.84 

.47 
-2.51 

.48 

1.50 

1.27 

.53 

.45 

22 
28 
22 
25 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
13 
13 
5 
6 

2 
7 
6 
2 

1 

1 

1 

CLENCLIFF  2  NW 
lEENE  1  SW 
LAKEPORT  1 
LEBANON  AIRPORT 
MANCBESTER 

65.4 
70.1 
69.4 
68.3 
67.8 

4.9 
8.5 

2.0 

87 
95 
93 
90 
88 

13 

12 

13 

13+ 

21+ 

38 
35 
38 
35 
40 

8 
9 

1 
1 

1 

0 

10 
5 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.55 
2.68 
2.45 
1.94 
1.25 

-1.32 

-  .55 

-  .88 

-1.95 

.97 
1.29 

.54 
1.12 

.61 

20 
20 
23 
20 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
5 
6 
4 
5 

4 
3 
6 
2 

1 

1 
1 

NASEDA  3  N 
NEW  LONDON 
PBTEKBORO  2  S 
PINIBAJI  NOTCH 
PLmOUTH  2  W 

68.9 
67.3 
68.0 
63.3 
69.0 

3.7 

4.4 
6.0 

95 
86 
91 
87 
93 

21 

12+ 

25 

13 

13+ 

36 
39 
36 
36 
34 

9 
.  8 

1 
1 
1 

7 
0 
2 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.01 
2.31 
1.47 
3.96 
2.31 

-2.12 

-  .92 
-1.13 

.45 
1.60 
1.10 

.96 
1.30 

22 
26 
25 
20 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

3 

13 

5 

2 
3 

1 
6 
3 

1 

1 

1 

RANDOLPH 

SDSRT  NOCNTAIN  DAM 

TDCKERMAN  RAVINE 

•EST  LEBANON  1  SW 

WmDHAM 

65.5 
68.5 
58.6 
69.7 
68.1 

92 
93 
78 
95 
94 

15 
12 
13 
14 
21+ 

32 
34 
29 
36 
36 

1 

8+ 
8 
1+ 
1+ 

4 
4 
0 
10 
5 

1 

0 

1 

0 
0 

4.16 
2.12 
3.97 
1.80 
1.09 

1.23 
.85 
.98 
.83 
.36 

20 

21+ 

21 

21 

22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
4 

10 
7 
4 

6 
3 

7 
2 
3 

1 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

69.3 
66.5 

92 
92 

12+ 
13 

37 
33 

1 

1 

7 
1 

0 
0 

2.94 
3.62 

-  .40 

.85 
1.34 

22 
20 

0 
0 

0 
0 

6 
11 

5 
5 

1 

STATE 

67.0 

4.0 

2.45 

-1.21 

NOtNT  WASHINGTON  WB 

49.1 

3.7 

66 

15+ 

22 

8 

0 

4 

6.38 

.12 

1.34 

21 

0 

0 

13 

8 

2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

OffiENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

PROVIDENCE  WB  CITY 

66.5 
69.4 
66.5 
69.6 
72.0 

4.6 
2.9 
3.7 

85 
93 
92 
91 
95 

26 

26 

26 

21+ 

21 

49 
42 
38 
46 
49 

1  + 

8 

8+ 

2+ 

9 

0 
5 
2 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.25 

.04 

.05 

.04 

-2.62 
-3.42 
-3.11 

T 

.18 

.04 

.04 

.04 

5-1 
25 
26 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 
1 

STATE 

68.8 

4.2 

.08 

-2.93 

VERMONT 

BELLOWS  PALLS 
BLOOMFIELD            * 
BORLINGTON  WT  AIRPORT 
CAVENDISH 
CHELSEA  2  S 

69.7 
66.5 
71.9 
67.1 
66.5 

6.9 
6.2 
4.0 
5.1 

96 
92 
94 
92 
92 

12 
16 
13 
13 
13 

38 
34 
40 
30 
30 

8+ 
1+ 

1 
8 

1 

8 
6 
7 
4 
4 

0 
0 
0 

1 
1 

1.44 
2.77 
1.09 
3.08 
2.19 

-2.12 
-1.11 
-2.29 
-  .75 
-1.15 

.54 
1.08 

.31 
2.00 

.90 

21 
20 
26 
25 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

6 
11 
8 

7 
10 

3 
3 

1 
3 
3 

1 
1 

CORNWALL  3  SW 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 
LENINGTON  1  W 

71.7 
68.1 
67.0 
69.4 
63.7 

6.5 

3.3 

6.8 

92 
92 
91 
93 
89 

21 
12+ 
14+ 
13+ 
-13 

42 
33 
39 
36 
33 

1+ 

9 

1+ 

1 

2+ 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.10 
1.32 
2.60 
2.59 
4.88 

-2.31 

-  .70 
-1.59 

.40 
.92 
.95 
.59 
1.87 

25 
25 
20 
19 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
2 
13 
8 
9 

2 
2 
2 

6 
6 

1 

MIDDLESEX 

MONTPELIER 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RUTLAND  1  SE 

67.7 
67.4 
67.9 
68. 9 

3.9 
6.6 
4.7 

89 
93 
90 
89 

13 
13 
13+ 
13+ 

34 

39 
32 
38 

1 
8 
1 
8 

0 
4 
2 
0 

0 
0 

1 

0 

1.28 
2.01 
3.33 
2.15 
2.01 

-  .10 
-1.04 
-1.93 

.50 
.72 

1.36 
.53 

1.10 

21 
20 
19 
25 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
10 
8 
6 

2 
3 
4 
4 
2 

1 
1 

SAINT  ALBANS 
SAINT  JOHNSBURY 
SOMERSET 
■EST  BURKE 
VILDER  1  £ 

71.6 
69.4 
63.6 

67.7 

6.1 
5.4 
6.0 

92 
95 
89 
92 
95 

13 

18 
26 
14 
20 

45 
39 
28 

33 

9 
2 
9 

1 

3 

7 
0 
3 

7 

0 
0 
5 
0 
0 

2.30 
2.17 
1.65 
3.61 
2.57 

-1.46 
-1.15 
-2.74 
.21 
-  .40 

.80 
.84 
.75 
.90 
1.09 

20 
19 
26 
21 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
4 
11 
6 

4 
4 
3 
4 
3 

1 

WOODSTOCK 

66.6 

6.3 

94 

13 

33 

8 

10 

0 

3.67 

.23 

1.43 

22 

0 

0 

7 

3 

2 

STATE 

68.1 

5.0 

2.37 

-1.33 
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Table  2-Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
JUNE   1949 


Temperatiue 


No.  of  days 


Precipitation 


Snow,  Sleet,  Hail 


No.  of  days 


DELAYED  DATA 


DECEUBER  1948 

MAINE 

ORONO 

28.5 

6.6 

53 

6 

-  2 

25 

0 

28 

3.55 

.07 

1.12 

30 

3.5 

11 

3 

2 

JANUARY  1949 

VERMONT 

BLOOMFIELO 

22.8 

7.7 

47 

19 

-13 

15 

0 

30 

2.40 

.04 

.98 

6 

10 

31 

15 

2 

0 

FEBRUARY  1949 

CONNECTICUT 

MOUNT  CARMEL 

33.9 

7.0 

61 

15 

1 

3 

0 

21 

2.26 

-  .56 

.57 

23 

4.4 

6 

4 

10 

5 

0 

MAINE 

VANCEBORO 

18. 3M 

3.3 

0 

26 

2.76 

.10 

.63 

7 

18.5 

10 

5 

0 

MARCH  1949 

CONNECTICUT 

NORFOLK  2  SW 

31.9 

71 

27 

-  7 

20 

0 

23 

4.03 

1.84 

1 

40.0 

20 

2 

16 

5 

1 

SHEPAUG  DAM 

36.3 

71 

28 

0 

20 

0 

22 

2.26 

.83 

23 

1.7 

11 

3 

WATERBURY  CITY  HALL 

41.0 

75 

28 

11 

20 

0 

17 

2.51 

.90 

1 

18.0 

25 

1 

8 

4 

0 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

38.2 

4.7 

75 

26 

2 

20 

0 

22 

1.67 

-1.92 

.71 

23 

10.5 

14 

1 

5 

2 

0 

NEV  HAMPSHIRE 

PLYMOUTH  2  W 

30.8 

2.4 

65 

26 

0 

20 

0 

25 

2.89 

-  .53 

.70 

30 

2.5 

9 

0 

APRIL  1949 

CONNECTICUT 

SHEPAUG  DAM 

48.6 

70 

23+ 

28 

5 

0 

11 

3.74 

.79 

14 

0 

11 

7 

0 

WATERBURY  CITY  HALL 

52.1 

75 

22+ 

30 

5 

0 

12 

3.86 

1.09 

6 

0 

12 

6 

1 

MAY  1949 

CONNECTICUT 

MOUNT  CARMEL 

57.8 

2.7 

89 

19 

34 

26 

0 

13 

6.87 

2.54 

2.27 

23 

0 

13 

8 

2 

SHEPAUG  DAM 

57.4 

84 

5+ 

24 

18 

0 

2 

5.92 

1.78 

20 

0 

13 

7 

2 

WATERBURY  CITY  HALL 

61.9 

91 

6 

37 

16 

1 

0 

5.59 

1.40 

3 

0 

13 

7 

1 

MAINE 

HOULTON  1  NE 

52.7 

1.1 

83 

1 

31 

16 

0 

3 

2.34 

.11 

.73 

25 

0 

9 

4 

0 

PLYMOUTH  2  W 

56.2 

2.2 

88 

5 

30 

8 

0 

5 

2.48 

-  .57 

.72 

3 

0 

7 

6 

0 

VERMONT 

LEMINGTON  1  W 

50.0 

82 

1 

20 

25 

0 

12 

3.50 

.85 

3 

0 

13 

5 

0 

CORRECTIONS 

OCTOBER  1948  -  The  temperature  departure  from  normal  for  the  state  of  Maine  should  be  -1.7  instead  of  1.6. 
The  temperature  departure  from  normal  for  First  Conn  Lake,  N.H. ,  should  be  0.0. 
The  temperature  departure  from  normal  for  Blue  Hill,  Mass.,  should  be  0.2. 


3  notes  follovrlng  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tables 


KEI  INGUin) 
JOKE    1949 


Day  of  month 


13 


14      15 


16 


17      18      19     20 


22      23     24      25     26      27     2S      29     30 


comncnctn' 

ANSOMIA 

BAKIISTILLC 

UUBAHSTS) 

unoKriiLii  I 

UIOGDOIIT 

uioccpoirr  wb  uiu>o«t    i 

UISTOL 

BOLLS   BRIDGE    DAJI 

BURLlKrlDII 

QUntLnOOD  LAKE  I 

OOClAPOaSBT   F5tST    RAMCZB 

COLLI VST ILLS 

CIEAll   BILL 

UnDIT 

lUtSOII    LAD 

OEUy 
UST  BATEIC 

BAOTOB   LAKE    ftESERTOIK 
FALLS   TILLAGE 
■  ICB 


caoTon 
unroBD 

UnrOBIl  WB  AIBFOBT 

mLoaa  usebtoii 

JIWETT  CITY 


ULrOBS 

HBAWI  riST   BASGII  3T1 

■OODfTS  RESERVOIR  B 

KXmT  CARIISL 

BATCHADC   FRST   RAIKBB 

REV   BARTFORD 

m   BAVm  WB   AIRPORT        Z 

■11IIICT0H  B 

nw    LOHIOK 

■OtrOLE   2   SW  B 

BOttTB   BRAWFOSD 

■OCIB  COILTORO 

MXTB   EZBT 

MNrra   STAMFORD   RES 

■OBWALZ 

IIORWICB    3   ESe 

PATCHAUC    ST  FRST   3    RE 

PEOPLES   FOREST    RARGER  ST 

PROSPECT 

POTRAB 

PtmiAB   BEIGBTS  //  B 

PtmiAR   LAXE 

HOCEVILLE  B 

■OCEWOOD    LAXE 

ROaCT    RIVER   DAB 

RODRD   POHD 
SALISBimV 

SAOGATVCK    RESERVOIR 
SHXPAUG    DAB  Z 

SBVTTLE   BEADO*    RES 

STAFFORD   SPRINGS 

STETERSON  DAM 

STORRS  Z 

TBOMPSOMTILLE 

TORRINCTON  1 

TORRINCTOM  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

VASBIRCTOR 

WATERS URT 

WATERBORV  CITT  BALL     Z 

WEPAWAOG  RESERVOIR 
WEST  HARTFORD 
WEST  BARTLAHD 
WBIGVILLE  RESERVOIR 
WBITKET  LAKE 

WIGWAM  RESERVOIR 

VILLIHANTIC 

WIRDSOR  LOCKS  BRADLET  FL 

WOLCOTT  RESERVOIR 

WOCOeURT 

HAIRE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT      Z 

BANGOR 

BAR  RAiboR 

BELFAST 

BETHEL  B 

BRASSUA  DAM 

CARIBOO  WB  AIRPORT      Z 

CLATTOR  LAKE  B 

COBIRRA 

EASTPORT  WB   CITT  Z 

EAST   SANGERVILLE     2    E 

EAST   tINTHROP 

ELLSWOR-ra 

EU3TIS  Z 

FARMINCTON 

FORT    FAIRFIELD 

FORT   tEKT  B 

GARDINER 

GILEAD  Z 

GRAND   LAKE    STREAM  B 

CREENV I LLE  Z 

HISAM 

aoULTON   AIRPORT 

BOULTON    1    NE  Z 

JACKMAN    1    NEW 

JONESBORO 
LEWI3T0K 
MACHIAS 
■ADISON 
MIDDLE    DAM 


.02  I  .10 
.02 


.10 

.OS 

T 

T 

.04 

T 

T 

.18 

.11 

.11 

.07 

T 
.02 

.19 

T 

.03 
.10 

.02 

.03 

T 

.07 

.04 

.19   |l.34 


.30   I  .05 
.17  (1.63 


.08 

T 

.35 
.23 

.17 

.30 

.41 

.25 

.11 

.32 

.30 

.05 

.11 

.32 

.10 

S«*  r«toi«ao« 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NE>    EHGLAXD 
JUNE    }949 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12      13 

14 

15 

16 

17 

18      19 

20  1  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30      31 

miXINOCKCT 

.10 

.46 

T 

T 

.03 

1 

.04                   .60    1.14 

.24 

.44 

.01 

3.06 

HILLINOCKET   AIRPORT 

Z 

.10 

.30 

T 

T 

.03 

.06      .51  1.18 

.03 

T 

.26 

.42 

T 

2.89 

HILLINOCKET   DAM 

.23 

.30     • 

.83 

.23 

.43 

.45 

T 

1  2.47 

KILO 

.02 

.04   i    .01   1    .30 

1.19 

.04 

.28 

.23 

Iz.ii 

MILTON 

R 

.26 

2.36   1    .76 

.57 

.16 

.14 

.04 

.07 

4.35 

MOOSEHEAD 

T 

T 

.11 

T 

.01 

.01 

I." 

T           .18 

1.25 

.12 

.35      .04 

.05 

T 

2.26 

NORTH   ANDOVER 

B 

.07   B.13 

.78 

.02 

.28 

■08  I    .07 

.22 

3.65 

NORTH   BRIDGTOH 

.07 

.01 

.20      .06 

.39 

.04 

.15 

.13  (    .15 

.13 

1.33 

OLD   TOWN 

T 

.20 

T 

T 

.30  1   .54 

.07 

.08 

T 

.53  1    .38 

.01 

2.11 

OLD  TOWN   AIRPORT 

Z 

.07 

T 

T 

T 

.05 

.31 

.44 

.15 

.31 

.99       .36 

T 

2.68 

PORTLAND 

.84 

T 

T 

T 

.10 

.46 

T 

1.00      T 

T 

2.40 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

Z 

.36 

T 

T 

.01 

.05 

.68 

.01 

.94      T 

T 

2.05 

PRENTISS 

T 

T 

.10 

T 

.18  il.lO 

.06 

.02 

.30 

.47 

2.23 

PEESQUE    ISLE 

.08 

.33 

.06 

.09 

.06 

.38 

.49 

.24 

.18       .79 

.05 

2.75 

RIPOOEKUS    DAM 

.08 

.10 

.08 

.03 

.19 

.05 

.52 

1.33  !   .04 

.32      .15 

2. as 

ROCKLAND 

T 

.06 

T 

1.95  1   .13 

.20 

.05 

.86 

T 

3.25 

ROCKLAND    1    W 

R 

.05 

.26  ;1.99 

.26 

.03 

.03 

.43 

.28 

1 

3.33 

ROXBURY 

Z 

! 

.03 

.28 

2.18 

.54 

.19 

.29 

.40 

.04   1 

3.95 

RUMEORD  3    SW 

.03 

T 

T 

.18 

2.09 

1.00 

.34 

.24 

.27 

.11 

4.28 

RUUFORD    I    SSE 

Z 

.07 

.20 

1.80 

.84 

.04 

.21 

.26 

.16 

3.58 

SKOWHEGAN 

R 

.14 

.69 

.59 

.60 

.06 

.16 

.16 

.03 

2.43 

SOUTH   ANDOVER 

Z 

.11 

.03 

.12  2.23 

1.05 

.10 

.27 

.23 

.70 

4.84 

SOUTH   WEST   HARBOR 

R 

.36       .29  fl.62 
1                •" 

.09 

.22 

.41 

! 

2.99 

SQUA    PAN   DAM 

.03 

.08 

i    .30 

.03 

T 

.14 

T 

.40 

.14 

.08 

.24 

.53 

.23       .02 

2.65 

SUNDAY    RIVER 

R 

.01 

.15  B.23    1.62 

.20 

.10 

.19 

.04 

.09 

5.63 

SWANS   FALLS 

R  ' 

.04  !    .10       .24 

.08 

.67 

.13 

1.26 

THE    FORKS 

T 

.08 

.14  {            i    .06 

.66 

.05 

.31 

.30 

.»9 

1.89 

UPPER   DAM 

.06 

.03 

.81  11.17    1.01 

.35 

.17 

.17  ;    .07 

.51 

4.35 

WINSLOW 

.30 

.22       .66       .73 

1.20 

.30 

.52 

.02 

3.95 

WOODLAND 

.04 

T 

T 

.03      .45  '    .35  1   .74 

T 

.48 

.26  j  T 

2.35 

MASSACHUSETTS 

1 

ADAMS 

.07  i             ,    .22 

.30 

.21 

a. 77 

2.57 

AMHERST 

Z 

.07 

.39 

.26 

1 

.72 

ARLINGTON 

T 

.04 

.03 

T 

.53 

.10 

.06 

.76 

ASHBURNHAM 

T 

;        .72 

.14 

.14 

.45 

.08 

1.53 

ASHLAND 

.02 

!      * 

.27 

.12 

.01 

.42 

ATHOL 

.04  [ 

■ 

.18 

.16 

1.23 

'   1.61 

DEECHWOOD 

T 

T 

T 

.33 

.04 

.04 

!      .41 

BELCHERTOWN 

.22 

.32 

.36 

.20 

T 

1.10 

BILLERICA 

.OS 

1 

• 

.57 

.18 

.03 

.83 

BIRCH   HILL   DAM 

2                         ] 

1 

.26 

^.42 

1.68 

BLUE    HILL 

2 

T 

.25 

T 

.06 

.35 

.03       .01 

.01 

.71 

BOSTON  WB   AIRPORT 

Z 

.19 

.69 

.03 

.02 

.93 

CHESTER 

! 

.22 

T 

T 

.16 

.06 

.07 

.56 

1.07 

CHESTERFIELD 

.15 

.01 

.07 

.42 

1.29 

1.94 

CHESTNUT  HILL 

.48 

.08 

1 

.90 

.06 

.10 

1.62 

COHASSET 

.21 

.36 

.05 

.01 

.63 

COLDBROOK 

.16 

T 

.03 

.09 

.31 

.17 

.02 

.78 

CONCORD 

.14 

.67 

.10 

.02 

.93 

EAST   WAREHAM 

1 

1 

.00 

EDGARTOWN 

.00 

FALL    RIVER    2    NE 

.02 

1 

.02 

FITCHBURG 

.24 

.21 

.14 

.35 

.14 

1.06 

FRAM INGHAM 

.15 

■ 

T 

.68 

.12 

1  T 

.95 

FRANKLIN 

f         1 

.06 

T 

.20 

.26 

GARDNER 

.13 

.17 

.40 

.70 

GROTON 

1    T 

T 

T 

.31 

.14 

.24 

.08 

.77 

HARDWICK 

.07 

.03 

.16 

.30 

.16 

.72 

HARVARD   FOREST      // 

"I 

.01 

.43 

.37 

.81 

HATCHVILLE 

1  T 

! 

,     T 

HAVERHILL 

T 

T 

.45 

.01 

.23 

.01 

1                   .70 

HEATH 

T 

.02 

.26 

.03 

.12 

.14 

.65 

1.22 

HOLYOKE 

.14 

.15 

.06 

.20 

' 

.55 

BOOSAC   TUNNEL 

.24 

.05 

:?8 

.10 

T 

1.04 

1.63 

BUBBARDSTON 

.12 

. 

;  .24 

T 

.46 

EYANNIS    1    E 

Z 

.00 

IPSWICH 

T 

.03 

.17 

.25 

.11 

T 

.56 

KNIOHTVILLE   DAM 

z 

.10 

1 

.10 

.12 

.25 

.57 

LAKE    COCHITUATE 

.13 

1 

T 

.82 

.14 

T 

1.09 

LAWRENCE 

T 

T 

1    .22 

.26 

.22 

.05 

.75 

LOWELL 

.40 

.16 

.08 

.64 

MANSFIELD 

.02 

.10 

.12 

MIDDLEBORO 

.02 

1    .05 

.07 

MIDDLETON 

.03 

.03 

.06  '           !    .18 

.23 

i    .10 

1.08 

1.71 

HILFORD 

T       1 

.19 

.13 

.03 

.35 

BILLBURY 

.' 

.06 

.14 

.20 

MONTAGUE   CITY 

.04 

T           .09 

.11 

1.91 

.12 

2.27 

NANTUCKET   WB   AIRPORT 

z 

.01 

, 

T 

T 

.01 

NEW   BEDFORD 

z 

.01 

.01 

NEWBURYPORT 

.01 

.21 

.10 

.19 

.14 

.65 

NEW    SALEM 

.10 

.OS 

.43 

.39 

T 

.98 

NEWTON 

.20 

.68 

.10 

.06 

1.04 

NORTHBRIDGE 

T 

.03 

.14 

.19 

.36 

NORTH   TRURO 

R 

! 

.20 

.01 

.21 

PELHAH 

T 

.03 

.26 

.29 

.27 

.85 

PEMBROKE 

T 

.11 

.05 

T 

.16 

PERU 

.30 

.02 

.28 

.26 

.14 

1.25 

2.25 

PETERSHAM 

1           1 

.43 

.37 

.80 

PITTSFIELD  WB   AIRPORT 

z 

.17 

1 

T 

T 

T 

2.35 

.08      .68 

.93 

4.21 

PLAINFIELD 

.05 

.04 

.34 

1.20 

1.63 

PLYMOUTH 

T 

1 

.02 

T 

T 

T 

.02 

QUABBIN    INTAKE 

.03 

.12 

1 

.04 

.50 

.69 

ROCKPORT    1    ESE 

z 

T 

T 

[ 

.35 

T 

.06 

.05 

.46 

SALEM   AIR   STATION 

T 

1             1 

.31 

.07 

.02 

.33 

.73 

SANDWICH 

T 

T 

T 

SEGREGANSET 

.05 

.03 

.08 

SHELBURNE    FALLS 

T 

1.93  ,    .02  .    .Oi, 

.13 

.56 

2.69 

SOUTHBRIDGE 

T 

T 

.05 

.22 

.27 

SOUTH   EGREMONT 

j 

.21 

.28 

.04 

.72 

1.25 

SPOT   POND 

1 

.03 

.58 

.07 

.07 

.75 

SPRINGFIELD 

.35 

T 

T 

.05 

.35 

.75 

SPRINGFIELD   NEWS   BLDO 

.43 

.25 

.02 

T 

.70 

STATE   FARM 

R 

.02 

.04 

.01 

.07 

STERLING    3    HW 

R 

.21 

.16 

.37 

STOCKBRIDGE 

.17 

T 

.06 

T 

1.48 

.31 

1.17 

3.19 

SWAMPSCOTT 

T 

't 

.36 

T 

.07 

.12 

.55 

TAUNTON 

T 

T 

.05 

.05 

TURNERS   PALLS 

T 

.02 

.23 

1.00 

.25 

1.50 

WALPOLE 

T 

.03 

.05 

T 

.08 

WARE    1 

.42] 

.36 

.31 

.22 

.01 

1.32 

WARE    2 

.30 

.40 

.30 

.22 

1.22 

WASHINGTON 

R 

.35 

.60 

.02 

.84 

1.23 

3.04 

WEBSTER 

.05 

.06 

.20 

.31 

WESTPIELD 

.08 

.02 

T 

.03 

.26 

.39 

WESTFIELD    2    NE 

.02 

T 

T 

.20 

.22 
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Table  3-Coiitiiiued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEI  ENGLAND 
JiniE    1949 


Day  of  month 


1       2 

1 


I  8  I  9  :; 


6       7       8       9    '  10 


14      IS 


16 


17      18      19     20     21     22      23 


24      25     26      27     28      29     30      31 


•  EST  OTIS 
WESTOVIE  FIELD 
VEST  RUTLAND 

•  INCHENDOI) 

VOKCBSTER    AlRPOIrT 

NEV   HAMPSHIRE 

U.EUn»IA 
UTH    2   SS« 
■rreUEHEH 
BLACKVATER  DAK 
aOV  GARVINS    FALLS 

UUDFORD 
BRISTOL 
BOCKS  CORNER 
CAMTTON 
CUTTER  HARBOR 

CLUUOirT 

COKORO   IB  AIRI>ORT 
DiniLLE   NOTCH 
DOBLIN 


riTZTILLIAB    3    SV 
nUXXLIN    1    N1 
rBAMCLIN   FALLS    DAB 
OILMABTON 
CUBCLIFT    2   NI 


aiLLSBORO 
IILLSBORO  2   > 
JirrERSON 
nKBE    >    SI 

Luipon  1 

LUIPOBT  2 
UUKASTER 
LUDAFT 
LEBANON   AIRPORT 

LIBCOLB    1    NV 
■UCBESTER 
DRIDEN 
MILAN  6    N 
MILFORE 

MASatM    1    NE 
BASBBA   3    N 
BBLSOB 
BBB  DinBAM 
BE*  LONDON 


BOBTB  CHICHESTER 
BOBTH   STRATFORD 
BOBTB   VILLAGE 
PrfERBORO   2   S 

PINEBAB   NOTCH 
PirrSBORG   RESERVOIR   // 
PlTMaDTH    2   ■ 
BAHSOLPn 
BOOTH   DANBURY 

BOVTR   LYMDEBORO 

aOUTH   BEARE 

STODDARD 

SDNAPEE 

SDRXT    aOUICTAIN   DAB 

TOCKERBAN   RAVINE 

BALPOLE 

BARREN    1    SE 

BENDELL 

BENI»ORTH 


1    SV 


VEST    LEBANON 

VEST    RUBNET 

VHITEFIELD 

IILBOT 

1 1 NCHESTER 

V1N0IL4H 

VOLFCBORO  FALLS 
VO0O3TOCE 
TORE   POND 

BOUNT   VASHINGTON   VB 

RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

RLOCE  ISLAND  VB  CITT 

GREENVILLE 

EIBCSTON 

PROVIQENCE   VB   AIRPORT 

PROVIDENCE   VB   CITY 
VESTERLY    1    V 
VOWSOCEET 

VERMONT 

BARRE 

BELLOVS   FALLS 
BLOOMFIELD 
BOLTONVILLE 
BURLINGTON   VB   AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 
CBZLSEA    2    S 
CBITTENDEN 
CORINTH  // 

CORNVALL  3    SV 
DORSET    1    S 
EAST   SARNET 
EAST    RTECATE 
EN06BURC 

ESSEX   JUNCTION 

GILMAN 

GRAFTON 

HICBGATE  FALLS    // 

LEBINCTON    1    V 


.01      T       I 
09       .12  '    .04       .07 


.06      .06      .24      .10  ' 


.12       .09       .08 


2.20 

.44 

.43 

.40 

.52 

.49 

.37 

.66 

.05 

.97 

.08 

.72 

.05 

.32 

.04 

T 

.26 

.02 

.29 

.05 
1.05 

.44 

.62 

.OB 
.50 

.29    1.05 

.62 

.16    1.46 

.27 

1.08       .76 

.06 

.35  !    .74 

.16 

.12      .02 

.05 

T          .37 

T 

.45      .80 

2.48 

1.37 

.26  j    .97 

.18   1.00 


T       ,  T       I    .05 ,  T 


.16       .04       .07 


07       .28       .23 


T        I    .15 
,30  >    .53 
.10  ^.90      .57 


.01      .14  i   .02 

.01       .05      T 

T  I    .03 

.02       .16  <    .14       .02 

T        1 
.08  <  T 


.09     T 

.29 

04 

.34  a. 58 

.55 

T 

.40 

.13 

.24 

30 

.96  ;    .82 

.34 

46 

.98  ;1.29 

.67 

.19  1.30 

.46 

46 

1.23  1   .55 

.55 

.03  1.05 

.03 

.44       .57 

.02 

.05  1    25 


.56 

.98 

.25 

.83 

.19 

.02 

.26 

T 

T 

.50 

.20 

^.34 

^67 

.05 

.03 

.83 

1.01 

.83 

1.34 

.28       .13      T 


ll.lO 


.20       .10       .72  i    .04 


.07 

1.60  ' 

.85 


.31   I    .24       .03       .45 


.04 

T 

.15 

.10 

.58 
.41 

.10 

.08 

.01 

• 

.52 

.01 

.31 

.09 

T 

.03 


.01  11.26      .07      .01 
.02  '   .16  !   .02  :  .07 


.25      .28  i  .62   ,   .20      .13      .02 


.16      .60  I  .08  1  .28 


.07      .05      .53      .08 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1949 


Day  of  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2 

LTMAN  TUA.S      //        R 

.11 

.60 

1.04 

.44 

.20 

.07 

.02 

2.48 

MANCHESTER             R 

.17 

.08 

.90 

1.15 

MARSHFIELD 

T 

.02 

.89 

.09 

.13 

.22 

.11 

* 

• 

.64 

.04 

2.14 

HAYS  HILL 

.01 

.25 

.12 

.02 

.76 

.10 

1.26 

MC  INDOE  FALLS 

T 

.05 

.99 

.13 

.57 

.14 

.09 

.15 

.59 

T 

T 

2.71 

MIDDLESEX 

T 

T 

.50 

.25 

.10 

.06 

.12 

.22 

.03 

1.28 

MONTPELIER 

T 

T 

T 

.01 

.72 

.48 

T 

.20 

.55 

.05 

T 

T 

2.01 

MORRISVILLE            R 

.05 

1.12 

.19 

.32 

.19 

.05 

.06 

.15 

2.13 

NEWPORT                Z 

T 

.03 

.01 

.02 

1.36 

.47 

.86 

.02 

.53 

.02 

.01 

r 

3.33 

NORTHFIELD  NORWICB  ONIVZ 

.12 

.01 

T 

.29 

.50 

.44 

.M 

.15 

.53 

T 

T 

2.15 

PERU 

T 

.04 

T 

T 

.24 

.44 

.12 

T 

.84 

PLYMOUTH 

.13 

.84 

• 

.95 

1.93 

RANDOLPB  CENTER 

.10 

.01 

.02 

.13 

.07 

.10 

.41 

.03 

.29 

1.16 

READINC  BILL 

.14 

.33 

.45 

.24 

1.16 

READSBORO  1  SSI 

.02 

1.06 

.01 

.18 

.11 

1.48 

2.86 

ROCHESTER 

T 

.20 

.20 

.35 

.27 

T 

.08 

.90 

2.00 

RUTLAND  1  SE 

.04 

T 

.19 

1.10 

.15 

.46 

.07 

T 

2.01 

SAINT  ALBANS 

T 

.05 

.43 

.80 

.20 

.33 

.19 

.29 

.01 

2.30 

SAINT  JOHNSBURY        Z 

T 

.84 

.02 

.05 

.45 

.32 

.03 

.35 

.11 

T 

2.17 

SALISBURY 

.43 

.03 

.01 

.15 

.04 

.05 

.02 

.31 

.02 

1.06 

SEARSBUBO  MOUNTAIN 

.02 

.02 

.55 

.02 

1.16 

1.77 

SEARSBURC  STATION      Z 

T 

.03 

.02 

.26 

.03 

1.46 

T 

1.80 

SOMERSET 

.40 

.49 

.75 

.01 

1.65 

SOUTH  LONDONDERRY 

.08 

.22 

.38 

.02 

.70 

SPRINGFIELD 

.11 

.08 

.07 

.56 

.03 

.85 

STOCKBRIDGE            R 

.03 

.16 

.01 

.05 

.40 

.65 

TOWNSHEND  2  S          Z 

.18 

.02 

.18 

.41 

.79 

TUNBBIDGE 

.15 

.03 

.45 

.12 

.45 

.22 

.04 

.25 

1.71 

TYSON                  R 

.30 

.02 

.10 

.03 

.90 

1.35 

VERNON  1  S 

.12 

.03 

.04 

.11 

1.22 

1.52 

WARDSBORO 

1.50 

.18 

.48 

2.16 

WATERBURY 

'■»„ 

:8I 

.04 

.04  ,  .05  '    .36 

.38 

.39 

.13 

.09   .44 

.25 

2.20 

WEST  BURKE 

.06 

.78  :  .69  1  .90 

.44 

.05 

.17 

.24 

.18 

.05 

3.61 

WEST  BORKE  5  »W 

.18 

.36 

• 

I1.75 

1.34 

.36 

.18 

.47 

4.64 

WEST  DANVILLE 

.02 

T 

.09 

.01 

.59 

.02 

.13 

.51 

.13 

.57 

.02 

2.09 

WEST  HARTFORD 

.28 

.14 

.18 

.25 

.06 

.25 

1.16 

WHITE  RIVER  JUNCTION 

T 

.03 

.32 

.21 

.03 

T 

T 

.78 

.01 

1.38 

WHITINGEAM 

.04 

.02 

.01 

.20 

.11 

1.28 

.01 

1.67 

WILDER  1  E 

.13 

.27 

.82 

.23 

.03 

T 

1.09 

T 

2.57 

WOODSTOCK 

T 

1.06 

1.43 

.05 

.08 

.81 

.04 

.20 

T 



3.67 

DELAYED  DAT 

A 

DECEMBER  1948 

CONNECTICUT 

BALTIC 

3.09 

T 

.30 

T 

.10 

.12 

1.00 

T 

.32 

.36 

T 

.80 

.09 

.58 

6.76 

MAINE 

0RC.40 

.59 

T 

.12 

.05 

.07 

.14 

T 

.02 

T 

.04 

.22 

.16 

1.12 

1.02 

3.55 

JANUARY  1949 

MAINE 

GILEAD                 Z 

.33 

T 

.17 

.49 

T 

T 

.05 

.03 

.44 

T 

.16 

.30 

.37 

2.34 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.18 

.06 

T 

.01 

.98 

.08 

.03 

.04 

.15 

.08 

T 

.01 

.36 

.03 

.16 

.21 

T 

.02 

2.40 

FEBRUARY  1949 

CONNECTICUT 

BALTIC 

COCKAPONSET  FRST  RANGER 
EASTON  LAKE  RESERVOIR 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
LAKE  KONOMOC 

1.02 
.98 

.30 

.22 
.21 

.28 

.56 

.32 
.35 

.51 
1.03 

.03 

T 
I 

T 
.04 

.14 

.01 
.02 

.14 

.25 
.14 
.11 

.07 

.07 
.31 
.23 
.36 
.38 

T 

.48 
.40 
.40 
.45 
.53 

.35 
.07 

.72 
.48 

.93 

.25 

.05 
.07 

.09 

T 
.05 

T 

1.06 
.80 

2.48 
3.51 
2.97 

4.06 

MOHAWK  FOREST  RNGR  STA 
MOUNT  CARMEL 
NATCBAUG  FOREST  RNGR  STA 
PACHAUG  STATE  FRST  3  NE 
PEOPLES  FOREST  RNGR  STA 

.64 
.50 
.63 

.29 
.24 

.21 
tOl 
.38 

.18 

.03 
.43 

.58 
.04 

.13 

T 

.52 

.15 

T 
.48 

.02 

T 

.02 
.08 

.30 
.12 
.22 
.05 
.22 

.25 
.26 
.33 
.20 
.19 

.28 
.40 

.55 
.28 

.36 

T 
.02 

.56 
.57 
.61 
.58 
.47 

.03 
.07 

.10 
.07 

.18 
.01 
.12 

.16 

.01 
.10 

.32 

2.66 
2.26 
3.04 
3.12 
2.47 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
TRAP  PALLS  RESERVOIR 

.25 
.24 

.38 
.42 

T 
T 

.02 

T 
.01 

.02 
.01 

.15 
.09 

.26 
.30 

.43 

.40 

.09 
.06 

.54 
.53 

.11 
.06 

T 

.84 
1.02 

3.09 
3.14 

MAINE 

VANCEBOBO 

.42 

.08 

.25 

.63 

.03 

.07 

.03 

.62 

.05 

.58 

2.76 

MASSACHUSETTS 

BEECHWOOD 

CHATHAM 

HUBBARDSTON 

MENDON  AIRPORT         R 

WEST  OTIS 

.81 
.55 
.46 

.50 

.60 
.26 

.30 
.18 
.17 

1.00 
.52 

.85 
.18 
.13 

.10 

.02 
.50 

.07 

.06 

.14 
.16 
.16 

.11 

.59 
.26 

.47 
.55 
.31 
.08 
.20 

.03 

. 

.59 

1.78 

.46 

.30 

.03 

. 

.72 
.50 
.44 

.45 

.22 

.11 

.11 
T 

.02 

T 

1.21 

4.09 
5.48 
3.01 
2.66 
2.03 

RHODE  ISLAND 

WOONSOCEET             R 

.14 

.51 

.17 

.14 

.18 

.10 

.46 

.26 

.18 

.09 

.37 

2.60 

MARCH  1949 

CONNECTICUT 

NORFOLK  2  SW           Z 
SBEPAUG  DAM            2 
WATERBURY  CITY  HALL    Z 

1.84 
.27 
.90 

.06 

' 

.02 
.02 

.01 
.11 
.01 

.08 

T 

.36 
.46 
.27 

.25 
.03 

.21 
.10 
.16 

.06 

.01 

T 

.01 
.09 

.19 
.56 

.40 
.11 

.54 
.83 
.52 

.16 

.04 

.01 

T 

.01 

^5 
.05 

4.03 
2.26 
2.51 

MASSACHUSETTS 

AMHERST                Z 
ATHOL 

.53 

.04 

.06 

.13 

.21 

.62 

.01 

.16 

.15 

.71 
.29 

.29 

.05 

.01 

1.67 
1.59 

NEW  HAMPSHIRE 

LAKEPORT  2 
NELSON 
PLYMOUTH  2  W 

T 

.58 

.06 

.05 
.03 
.05 

.37 
.21 
.49 

.41 
.60 
.46 

.26 
.05 

T 

T 
.05 

T 

T 

.08 

.27 

.35 
.51 

« 

.10 
.05 
.57 

T 

.04 

.07 

.12 
.70 

1.70 
1.94 
3.89 

VERMONT 

EAST  HYEGATE 

T 

.01 

.06 

.03 

.14 

.41 

.02 

T 

.01 

T 

.25 

.05 

.05 

.01 

.12 

.25 

1.41 

APRIL  1949 

CONNECTICUT 

BALTIC 

BLOOMFIELD             R 
HARTFORD               R 
NEWINCTON              R 
SHXPADG  DAM            Z 

.10 
.03 
.02 
.03 
.06 

1.25 
1.30 
1.07 
1.26 
.73 

.27 
.18 
.18 
.24 
.07 

.10 
.22 
.23 

.59 
1.05 
1.06 

.79 

.05 
.05 
.06 
.01 

.10 
.02 
.05 
.04 

.36 
.30 
.10 
.27 
.38 

.45 
.42 
.45 
.42 
.49 

.20 
.27 
.26 
.23 
.45 

.20 
.31 
.24 
.32 
.45 

.12 
.02 
.03 
.04 
.04 

3.71 
3.71 
4.41 
3.74 

WATXRBVRT  CITY  BALL    Z 

.02 

1.09 

.13 

.24 

.38 

.08 

.03 

.34 

.72 

.37 

.42 

.04 

3.8* 

3t«s  following  Statioa  ladax. 
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Tabu  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


MEW  ENGLAND 
JUNE  1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m  uipssiu 

ninriiu) 

■" 

.a4 

i.oa 

.33 

.03 

T 

.46 

.08 

.07 

.52 

.08 

.24 

.24 

.24 

.18 

3.88 

miioirr 

UST  «TK»TX 

CRArroH 

1 

.06 

.04 

.17 
.13 

.13 

• 

.21 
.98 

.13 

.01 

.06 

.33 

.39 

.01 

T 
.30 

.08 
.53 

.02 

T 

.15 

.11 
.13 

.05 

.01 

.28 

.13 
.02 

.12 

1.59 
3.03 

UT    1949 

uzz  nxioaoc 
mmn  cmuol 

aOMOC  DAH 
nnUOIlT  CITT  BALL 

z 
z 

T 

.16 

.12 

1.31 

.45 

.85 
1.93 

.79 
1.40 

.10 

.58 
.70 

.23 

.35 
.26 
.53 

.29 

.05 

T 

T 

.28 
.16 
.34 

I 

.10 

.04 
.10 

.14 

T 

.20 
1.78 
.79 

.05 
.58 

.46 
.03 
.59 
.47 

1.85 

2.27 

.01 

.01 

T 

.03 

.09 

.57 
.26 
.08 
.10 

.25 
.09 

.34 

.04 

.08 

4.16 
6.87 
5.92 
5.59 

■Aim 

■DCLTOai    1    HZ 

I 

T 

.50 

T 

.OS 

.06 

T 

.06 

.42 

.73 

.08 

.39 

T 

.05 

2.34 

KSV   HAIPSHIU 

.13 

.29 

.42 

.30 

.35 

.34 

T 

.06 

2.48 

VXUOIIT 

lAST   tnCATS 

LnmcToK  1  • 

TOnSHBXD    2    S 

z 

I 

.97 

.95 
.30 

.03 
.19 

.44 

.03 

.05 
.23 

.84 
.01 

1 

.05 

.12 

T 

.43 

.03 

.29 
.34 

.47 

.14 

.12 
.16 
.66 

.16 
.14 

T 

.16 
.20 

.51 

.34 

.45 
.43 
.24 

.04 
.08 

.01 
.06 
T 

.32 
.14 
.02 

.01 
.05 

3.48 
3.50 
3.13 

CORKZCTIONS 
FSBKUART  1949  -  Ad  AAterlak  should  appear  on  the  28th  day  and  also  In  the  aonthly  total  column  for  Westerly,  R.I. 
IIAKCB  1949    -  The  aoothly  total  for  Westerly,  B.I.,  should  be  8.047. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1949 


A.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


P.  M.  Horn  ending 


10        11        12 


CONNECTICUT 

SHEPAUG  DAM 
WATERBURY  CITY  HALL 

MASSACHUSETTS 

KENDON  AIRPORT 
WEST  BRIMFIELD 

NEW  HAMPSHIRE 
LANDATF 

RHODE  ISLAND 
FORT  ADAMS 

VERMONT 
TOWNSHEND  2  S 


MASSACHUSETTS 
GRAND  LAKE  STREAM 

MAINE 

GRAND  LAKE  STREAM 

NEW  HAMPSHIRE 
LANDAFF 


CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
HOULTON  AIRPORT  6 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

MOODUS  RESERVOIR 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

ROCKVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

EASTPORT  WB  CITY 

FORT  KENT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

RUMFORD  ISSE 

SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 
KNIOHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
V/ASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BRISTOL  // 
ERROL 
HANOVER 
WARREN  I  SE  // 


CORINTH  // 

NORTHFIELD  NORWICHUNIV 


MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

EUSTIS 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

ROXBURY 

MASSACHUSETTS 
STATE  FARM 


-Ist- 


-2d- 


-3d- 


-4th- 


-5th- 


.02 
.14 


.01 
.01 
.10 

.12 
.01 


.10 
.02 


.10   .07   .01 
.06   .01 


-6th- 


.07 

.37 

.44 

.01 

01 

.07 

.11 

.26 

.08 

.09 

.02 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

See  refeience  Doten  iollowing  StatioD  Index. 
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TabI*  4-Contiiiuael 


HOURLY  PRECIPITATION 


NE*  ENGLAND 
JUNE    1949 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


112  3 


4  S    '     6         7  8  9 


12  1  2 


4         5         6 


NEW  BAKPSBIRE 

ERROL 
GORHAM 

NOimT  WASHINGTON  »B  // 
PINXHAM  NOTCH 
PITTSBUBG  RESERVOIR  // 

VERHONT 

1IE.IP0RT  // 

NORTHFIELO  NORWICHUNIV 


lUINE 

CARIBOU  :iB  AIRPORT  // 
EASTPORT  WB  CITY 
'  HOULTON  AIRPORT  6 
BOULTON  1  NE 

NE>  HAMPSHIRE 

ERROL 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 

VERMONT 

HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
NEWPORT  // 


MAINE 

GREENVILLE 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINXHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 


BURLINGTON  WB  AIRPORT 
HORRISVILLE 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 


MAINE 

CARIBOU   WB  AIRPORT  // 
CLAYTON    LAKE 
EASTPORT   WB   CITY 
FORT    KENT 
HOULTON    AIRPORT   6 
HOULTON    ;    NE 
ROCKLAND    1    W 
ROXBURV 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON   WB  // 

VERMONT 
NEWPORT  // 


MAINE 
HOULTON   AIRPORT  6 

MASSACHUSETTS 
BLUE  BILL  // 


CARIBOU   WB  AIRPORT  // 
FORT  KENT 


CONNECTICUT 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

NEJINGTON 
NORFOLK    2    SW   // 


CONNECTICUT 


.01 
.03 


.03   .02 
.01 


.01   .02 
.01 


.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.07 

.01 

.01 

.02 

-7th- 


.01  I  .04   .04   .03   ,03   .03   .02 
.06   .02!  .01   .01 
.02   .01   .01 


-8th 


.03   .03   .03   .03   .02   .01  I 

.01   .02   .01   .01  I  .01   .01 


.01   .02   .01 


-10th- 


-Uth- 


.01   .01   .01 

.06   .02 


.03   .02   .09   .01   .01 


.01   .04    .05 


-12th- 


.02  .01 

.05   .05 


-14th- 


-16th- 


-17th- 


CANDLEJOOD  LAKE 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK    2    SW   // 


.03 
.01 


.02  .02 

.02  .01 


See  reference  Qote«  foUowing  Station  Index. 
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Table  4-ContiDued 


HOURLY  PRECIPITATION 


HE*  ENGLAND 
JUNE    1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1    2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5    6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

b- 

-18th- 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.02 

.03 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.04 

.04 

.09 

UAINE 

NORTH  ANDOVER 

.04 

.03 

.07 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.04 

.07 

NEW  HAMPSHIRE 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.01 

WINCHESTER 

.05 

.05 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CONNECTICUT 

-19 

th- 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.08 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.13 

.02 

.01 

.01 

.17 

BETHEL 

.20 

.20 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.06 

.10 

EUSTIS 

.03 

.01 

.04 

FORT  KENT 

.07 

.01 

.04 

.12 

GILEAD 

.01 

.01 

.03 

.01 

.06 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 

.59 

.01 

• 

.62 

GREENVILLE 

* 

*    1  • 

« 

* 

* 

«     * 

* 

.26 

.26 

MILTON 

] 

.20 

.03 

.03 

.26 

NORTH  ANDOVER 

.34 

.20 

.02 

.24 

.28 

.17   .22 

.16 

.44 

.02 

.04 

2.13 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01   .01 

.02 

ROCKLAND  I  W 

.26 

.26 

ROXBURY 

.14 

.07 

.04 

.25 

RUMFORD  ISSE 

.07 

.09 

.05 

.03 

.24 

SKOWHEGAN 

.11 

.02 

.01 

.14 

SOUTH  ANDOVER 

.07 

.03 

.10 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.35   .01 

.36 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.08 

.05 

.01 

• 

.15 

SWANS  FALLS                      , 

.03 

.01 

.04 

NE:7  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.64 

.06   .01 

.71 

BRISTOL  // 

.22 

.04 

.02 

.01 

.29 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.05 

.60 

.65 

DURHAM 

.50 

.01 

.51 

ERROL 

.56 

.08 

.01 

.65 

GORHAM 

.03 

.15 

.18 

HANOVER 

.08 

.01   .46 

.02 

.57 

LANDAFF 

.04 

.06 

.14 

.02 

.26 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

* 

* 

• 

LINCOLN  1  NW  // 

.02 

.01 

.19 

.05 

.01 

.28 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.08 

.10 

.10 

.10 

.12 

.39 

.12 

1.01 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.01 

.04  i  .11 

.17 

.01 

.01 

.36 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.27 

.17 

.02 

.46 

WARREN  1  SE  // 

.03 

.06 

.09 

WENDELL 

.02 

.02 

WINCHESTER 

.02 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

CORINTH  // 

.01 

.01 

HIGHGATE  FALLS  // 

.03   .03   .11 

.03 

.05 

.25 

LYMAN  FALLS  // 

.05 

.03   .25 

.26 

.01 

.60 

MONTPELIER  AP  6 

• 

* 

•     • 

* 

.01 

• 

• 

• 

• 

HORRISVILLE 

.03 

.38 

.71 

1.12 

NEWPORT  // 

.01   .01 

.05 

.33 

.83 

.11 

.01 

1.35 

SAINT  JOHNSBURY 

* 

• 

* 

*     * 

♦ 

» 

.74 

.74 

SEAHSBURG  STATION  // 

-20 

th- 

.03 

.01 

.04 

CONNECTICUT 

NORFOLK  2  SW  // 

.39 

.01 

.01 

.41 

ROCKVILLE 

.01 

.01 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01   .01 

.01 

.09 

.11 

.01 

.01 

.28 

.15 

.55 

.06   .21 

.01   .01 

.01 

1.53 

BETHEL 

.01 

.01 

.40 

.10 

.01 

.03 

.09 

.01 

.01 

.01 

.68 

CARIBOU  IJB  AIRPORT  // 

.04 

.05   .03 

.04 

.02 

.02 

.04 

.24 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.02 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.05 

.01 

.02 

.03   .03 

.03   .02 

.01 

.02 

.01 

.24 

EUSTIS 

.03 

.04 

.03   .03 

.03 

.02 

.01   .01 

.20 

FORT  KENT 

.03   .05 

.01 

.05 

.14 

GILEAD 

.10 

.21 

.01 

.02 

.12 

.03 

.01 

.SO 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 

.01   .01 

.04 

.02 

.08 

.06 

.04 

.28 

GREENVILLE 

.04 

.05 

.01 

.03 

.02   .02 

.01 

.01 

.19 

HOULTON  AIRPORT  6 

« 

. 

« 

• 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03 

.02 

.04   .01 

.08   .11 

.14 

.07 

.02 

.01 

.53 

MILTON 

.62 

.18 

.05 

.42 

.69 

.19 

.13 

.07 

.01 

2.36 

NORTH  ANDOVER 

* 

♦   !  • 

• 

* 

* 

*     * 

« 

• 

• 

• 

«     « 

•    • 

« 

• 

* 

• 

« 

OLD  TOWN  AIRPORT 

(  .06 

.02 

.04 

.01 

.04 

01 

.02 

.01   .01 

.15 

.37 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

ROCKLAND  X  W 

.62 

.08 

.18 

.01 

.01 

.03 

.51 

.13 

.36   .01 

.05 

1.99 

ROXBURY 

.88 

.17   .04 

.06 

.08 

.15 

.12   .16 

.13 

.25 

.12 

.07 

.01 

2.24 

RUMFORD  ISSE 

.04  [  .02 

.13 

.11 

.09   .23   .41 

.08 

.50 

.22 

.05   .02 

.03 

1.93 

SKOWHEGAN 

.01  ;  .02 

.05 

.01 

.06   .04 

.05 

.02 

.03 

.17 

.10   .05 

.05 

.01 

.02 

.69 

SOUTH  ANDOV£R 

.45 

.06   .08 

.01 

.  10 

.10 

.32   .10 

.21 

.68 

.10 

.01 

2.22 

SOUTH  WEST  HARBOR 

« 

*     « 

* 

* 

*     • 

* 

* 

.19 

.01 

.05   .03 

.01 

.29 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.06 

.75 

.19  1 

.06 

.16 

.20   .93 

.10 

.07 

.58 

.09 

.03 

3.23 

SWANS  FALLS 

.03 

.01 

.06 

.10 

Sae  rel«renc«  notes  following  Station  Indsx. 
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T«bU  4-Contiiiusd 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JUNE   1949 


Station 

A.  M.  Houi  •oding 

P. 

4.  Houx  eodijig 

3 

1 

£ 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

(-• 

MASSACHUSETTS 

HARVARD  FOREST  / ' 

.01 

.01 

PITTSFIEU)  WB  AIRPORT 

.50 

1.82 

.02 

.01 

2.35 

DASBINCTON 

.59 

.01 

.60 

NEW  HAMPSHIRE 

BMISTOL  // 

.01 

.01 

.28 

.56 

.02 

.14 

.02 

.02 

1.06 

BMOL 

.01 

.04 

.02 

.08 

.13 

.07 

.01 

.20 

.13 

.15 

.01 

.85 

FRAKKLIN  TALLS  DAM 

.01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.11 

GORHAM 

.42 

.20 

.01 

.27 

.07 

.02 

.01 

1.00 

HANOVER 

.01 

.01 

.02 

.01 

.96 

.13 

.09 

1.23 

LANDAFF 

.01 

.01 

.05 

.30 

.01 

.38 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.14   • 

• 

• 

• 

• 

.05 

• 

♦ 

• 

* 

• 

.29 

« 

• 

♦ 

• 

LINCOLN  1  NW  // 

.34   .01 

.01 

.07 

.01 

.02 

.02 

.16 

.02 

.66 

MOin(T  HASHINGTOH  WB  // 

.05 

.14 

.15 

.15 

.15 

.15 

.04 

.83 

NE*  DURHAM 

.10 

.05 

.02 

.21 

.38 

PINXHAM  NOTCH 

.02   . 02  1  . 02 

.14 

.57 

.22 

.04 

.01 

1.04 

PITTSBURG  RESERTOIB  // 

.05 

.04 

.05 

.26 

.11 

.  14 

.04 

.01 

.20 

.08 

.98 

SURRY  mUNTAIN  DAM 

.85 

.85 

WARKEN  1  SE  // 

.66   .26 

.02 

.24 

.14 

.05 

.02 

1.39 

WBMDELL 

.01 

.02 

.02 

.05 

.01 

.11 

VERIUNT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CORINTH  // 

.04 

.35   .01 

.24 

.44 

.06 

.12 

1.26 

GBAPTON 

.  10 

.02 

.12 

BIGHGATE  FALLS  // 

.10 

.15 

.25 

LYMAN  FALLS  // 

.08 

.02 

.06 

.35 

.36 

.09 

.05 

.02 

.01 

1.04 

MONTPELIER  AP  S 

• 

.03 

• 

* 

• 

* 

• 

• 

» 

• 

* 

.66 

• 

* 

* 

• 

NEWPORT  // 

.03 

.22 

.08 

.33 

NOXTVIELD  NORWICHDNIV 

.22 

.02 

.01 

.01 

.49 

.75 

STOCKBRIDGE 

.01 

.02 

.03 

TTSON 

.01 

.04 

.01 

.24 

.30 

CONMECTICUT 

-2] 

St- 

■OODUS  RESERVOIR 

.03 

.16 

.19 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.66 

.01 

.67 

STOBBS  // 

.29 

.29 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.04 

.01 

.05 

.10 

.05 

.01 

.01 

.27 

BETHEL 

.04 

.02 

.16 

.14 

.16 

.52 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01   .02 

.02 

.01 

.02 

.08 

.10 

.08 

.10 

.13 

.04 

.12 

.12 

.86 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01   .01 

.01 

.04 

.01 

.08 

.20 

.09 

.08 

.07 

.02 

.01 

.03 

.01 

.68 

EASTPORT  WB  CITY 

.03 

.05 

.03 

.02 

.13 

.11 

.01 

.08 

.06 

.01 

.02 

.55 

EUSTIS 

.19 

.55 

.11 

.01 

.05 

.01 

.09 

.20 

.02 

.01 

.01 

1.25 

FORT  KENT 

.04 

.15 

.13 

.08 

.06 

.09 

.28 

.19 

.16 

.03 

1.21 

CI LEAD 

.01 

.01 

.19 

.01 

.15 

.08 

.17 

.01 

.63 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.03 

.01 

.01 

.08 

.01 

.04 

.16 

.10 

.01 

.13 

.01 

.60 

CBEENVILLE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.14 

.10 

.07 

.18 

.09 

.01 

.04 

.01 

.18 

.33 

.01 

.03 

.03 

.01 

1.29 

■OBLTON  AIRPORT  6 

• 

.06      j 

• 

* 

• 

* 

* 

.01 

• 

« 

* 

* 

* 

.62 

aOULTON  1  NE 

1 

:JI 

.16 

.  11 

.09 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.65 

aiLLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01        .01 

.02 

.02 

.05 

.14 

.04 

.04 

.19 

.34 

.10 

.06 

.01 

.03 

1.16 

MILTON 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.41 

.08 

.16 

.01 

.75 

NORTH  ANDOVER 

* 

•    • 

* 

• 

« 

.15 

.04 

.05 

.01 

.05 

.07 

.07 

.01 

.31 

.02 

.78 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03 

.01 

.11 

.09 

.04 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.40 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.03 

.05 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.03 

.01 

.04 

.01 

.09 

.07 

.26 

BOXBURY 

.14 

.02 

.01 

.06 

.02 

.06 

.01 

.32 

BOMFORD  ISSE 

.01 

.03 

.  11 

.01 

.08 

.22 

.34 

.05 

.85 

SKOWHEGAN 

.22 

.04 

.10 

.09 

.14 

.59 

SOOTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.05 

.25 

.15 

.05 

.45 

.98 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

* 

• 

• 

• 

• 

.06 

1.00 

.54 

.01 

1.62 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.08 

.01 

.86 

.17 

.43 

.05 

1.62 

SWANS  FALLS 

.  14 

.06 

.04 

.24 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 

.06 

.06 

raiGBTVILLE  DAM 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.07 

.01 

.08 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

* 

• 

* 

WASHINGTON 

.02 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02   .01 

.02 

.25 

.04 

.01 

.35 

BBI3T0L  // 

.52 

.03 

.01 

.04 

.60 

COMOBD  WB  AIRPORT 

.36 

.01 

.37 

DDRHAM 

.27 

.03 

.30 

IRROL 

.03 

.16 

.02 

.41 

.15 

.14 

.06 

.04 

.01 

1.02 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

GORHAM 

.06 

.02 

.32 

.02 

.28 

.09 

.  16 

.01 

.01 

.97 

BAHOVER 

.02 

.02 

.09 

.17 

.05 

.35 

BILLSBORO  2W 

.20 

.  12 

.32 

LAHDAFF 

.05 

.05 

.24 

.16 

.04 

.01 

.02 

.57 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.69   • 

• 

• 

• 

• 

.03 

♦ 

• 

• 

* 

.01 

LINCOLN  1  NW  // 

.28 

.02 

.37 

.01 

.68 

mUNT  WASHINGTON  WB  // 

.20 

.05   .04   .03 

.03 

.02 

.30 

.39 

.08 

.05 

.05 

.05 

.05 

1.34 

lASBUA  1  NE 

.01 

.31 

.01 

.33 

NEW  DURHAM 

.02 

•  01 

.12 

.01 

.16 

PINKHAM  NOTCH 

1 

.04 

.01 

.15 

.71 

.91 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.  16 

.01 

.12 

.10 

.56 

.29 

.01 

.01 

1.29 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.05 

.16 

.21 

<ARREN  1  SE  // 

.03 

.03 

RHODE  ISLAND 

iOONSOCKET 

.04 

.04 

VERMONT 

BORLINGTON  WB  AIRPORT 

.10 

.03 

.07 

.02 

.02 

.24 

CORINTH  // 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.07 

■IGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.08 

.06 

.08 

.32 

25 

.01 

.05 

.02 

.89 

LYMAN  FALLS  // 

.05 

.32 

.05 

.01 

.01 

.44 

MANCHESTER 

.15 

.02 

.17 

■ONTPELIER  AP  6 

' 

.03 

* 

* 

* 

* 

* 

.05 

' 

' 

* 

« 

• 

.37 

• 

* 

• 

S*«  refareooa  notM  followiao  Station  Indw 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAKD 
JUNE  1949 


A.  M.  Hour  ending 


8    9    10   11    12 


P.  M.  Hour  ending 


MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JORNSBURY 

SEARSBURC  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

l^USTIS 

fORT  KENT 

CI LEAD 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  W 

ROXBURY 

HUMFORD  1  SSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  AJIDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

KNIGHTVILLE  DAM 

NORTH  TRURO 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE  // 

SALEM  AIR  STATION  6 

STERLING  3  NW 

W.'.SIIINGTON 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

DURHAM 

ERROL 

GORHAM 

HANOVER 

LANDAFF 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE    ISLAND 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBURG   STATION   // 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
OLD  TOWN  AIRPORT 
ROCKLAND  1  W 
SUNDAY  RIVER 

NEW  HAMPSHIRE 

LANDAFF 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

WINCHESTER 


.02 
.01   .04 


.01 

.01 


.01 

.01   .01 


.01 

.01   .01 


.01 
.01 


.05   .06 
.22   .27 


.01   .01   .01 

.02   .01 

.23   .12   .01 

.01   .09   .05 
.13 


-22d- 


.01 

.01   .01   .01 


.02   .02 
.01   .03 


.57 
.01   .01 


.01 

.05 

.04 

.19 

.05 

03 

02 

.01 

.06 

.06 

.08 
.03 

.02 

.06 

.24 

.03 

.07 

.07 

05 

.05 

.02 

.08 

.15 

.08 

01 

.01 

.03 

.10 

.04 

.02 

.01 

.01 

02 

.01 

.07 

.11 

.28 

.02 

.01 

.05 

.07 

.01 

.02 

• 

♦ 

• 

.10 

♦ 

.01 

.01  , 

.06 

.01 

.09 

.03 

.03 

.05 

.68 

.03 

• 

» 

« 

.06 

• 

18 

.09 

01 

.03 

01 

.01 

.10   .12   .02 


.01   .01   .02 


.68 
.01 


.09   .01 
.06   .02        .07   .04   .01 
.03   .02 
.05 
.01 


.01 
.01 


.04 
.01 


.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.32 

.09 

.04 

.05 

.12 

.01 

.01 

.02 

.01 

.09 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.08   .01 
.02   .01        .02   .03 


.03   .01 

.01        .01  ;  .01 


.22 
.11 


.24   .03   .03 
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NEWPORT  // 
TYSON 


.01       .07       .04       .01  , 
.05      .03       .03       .04       .05        02 
.01  .01       .04       .02      .02       .02      .08       .02 


.01       .01 

.01  .01 


.01 

.01       .01 


.01       .01       .01 


.02 
.02 


.03 

.25 


.06 
.09 


.04 
.01 


I  notea  lollowiug  Station  Index. 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW  ENGLAND 
JUNE  1949 


A.  M.  Houi  ending 


12         3  4  5:6         7  8  9         10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


1  2         3  4  5         6  7         8         9         10        11        12 


COMNICTICUT 

BLOOIIFIELD 
NEIINCTON 

MAINE 

AUCOSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL    ' 

EASTPORT  WB  CITY 

EOSTIS 

GILEAD 

CRAM)   LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON    1    NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROXBURY 

ROMFORD    1    SS£ 

SKCWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 

NEW  HAMPSHIRE 


EKROL 

GORHAM 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBUSC  RESERVOIR  // 

WARREN  X  SE  // 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

HIGHGATE  FALLS  // 

MONTPELIER  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

STOCKBRIDGE  ' 

CONNECTICUT 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

HEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

FORT  KENT 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  W 

ROXBURY 

RUMFORD  1  SSE 

SIOWHECAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  BILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

KNIGHTVILLE  DAM 

HEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 


.01 
.05 


.02 
.01 


-24th- 


.17       .17       .03 
.19      .19 


.08 

.01 
.04 


.02      .04      .18 


.01 

.03 

.06 

.02 

.04 

.02 
.01 

.08 

.06 

.01 

03 

.02 

.04 

.03 

.06 

.04 

01 

.02 
.02 

.03 

.05 

.10 

.01 

.02 

.02 

.09 

.01 

.01 

.01 
.01 


.01       .09      .06  I    .04       .06 
.03       .06  I  ..06       .01 


.03 
.08 


03 

10 

.01 

.04 

.02 

.02 

.01 

04 

.08 

.06 

* 

.14 

* 

.08 

.11 

.05 

.09 

.06 

06 

.05 

04 

.07 

.12 

.04 

-25th- 


.02 

01 

.04 

.10 

.06 

.10 

06 

.12 

.07 

.08 

.20 

05 

.03 

.01 

.07       .02       .02 


.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01       .01      .01 


.06 
.05 


.02 

.01       .09      .08 

.01 

.01       .03 

.02 


.02 
.01 


.05  .05 
.15  .08 
.02 


.13 
.55 
.04 
.01 


.01 
.02 


.01 
.06 
.05 
.01 
.01 


.01 
.04 
.01 


.01 

.03 

.06 

.05 

.11 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 
.13 
.02 

.06 
06 

.01 

.58 
.18 

.08 

.01 

.06 

.02 

1.13 

.51 
.02 
.01 

.02 
.02 
.02 

.02 

.03 

.01 

.12 

.21 

.04 

See  reference  ootei  following  Station  Index. 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
JUNE   1949 


A.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW  BAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORHAM 

HANOVER 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  1  NW  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  OAK 

WARREN  1   SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHCATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EDSTIS 

FORT  KENT 

G I LEAD 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH    ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

ROCKLAND  1  W 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 


MASSACHUSETTS 

SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

PINKHAM  NOTCH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WENDELL 


VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
HIGHCATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AIRPORT  6 
MORRISVILLE 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION  // 


.01       .OS 
.01   1.02      .20 


.02       .01       .01 


.01 
.01 


.19 
.01 
.09 


.07 
.15 
.01 


.08 
.47 
.04 


.04      .75       .05 


.10 
.35 


.20 
.22 

.17 


.01 
.01 


.92 
.08 
.03 


.01 
.02 


.03 
.12 


.01 

.03 


.10 
.03 


.03 
.03 


.03 
.05 


.04 
.01 
.02 


.02 
.03       .03       .03 


.04      .05      .09 


*  *  * 


.01 
.01       .01       .01 


01 

.10 

.35 

.03 

.22 

03 

1.00 

.39 

03 

.35 

.02 

-26th- 


01 

21 

.21 

27 

.02 

.04 

01 

.01 

16 

.23 

21 

.08 

01 

.27 

41 

.20 

03 

.06 

02 

31 

.03 

01 

.01 

.01 

* 

03 

01 

02 

.01 

03 

.01 

01 

.01 

.36       .15      .OS 

.16      .01 
•  .38 

.03 


.01       .01       .01 
.05 


.01 
.01 


02 

.03 

.041 

.03 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.05 
.01 
.02 


.03 
.01 


.02      .01      .01 


.01       .01       .02 


.26 
.14 
.02 


S*«  r«fei«noa  aotas  following  Station  Indox. 
-    172   - 


Tabl*  4-Conlua«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JUNE   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

I 

Station 

1 

1    2 

3 

4 

S    6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

-27th 

CONNECTICUT 

raw  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

lUINE 

BETHEL 

.03 

.02 

.05 

EUSTIS 

.01 

.10 

.04 

.15 

CILEAD 

.01 

.06 

.07 

GREENVILLE 

.10   .01 

.11 

BOULTON  AIRPORT  6 

•     .03 

MILTON 

.02 

.02   .01 

.01 

.01 

.07 

NORTH  ANDOVER 

.05 

.05 

.06 

.05 

.01 

.22 

RUVFORD  1  SSE 

.07   .05 

.08 

.02 

.01 

.01 

.24 

SKOWHEGAN 

.03 

.03 

SODTB  ANDOVER 

.38   .07 

.13 

.03 

.01 

.62 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.03 

.01 

.03 

.01 

.09 

SWANS  PALLS 

.01 

.09 

.01 

.02 

.13 

HASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

ROCEPORT  1  ESE  // 

.29 

.29 

SALEU  AIR  STATION  6 

* 

* 

•     • 

•     .33 

NEW  EA10>SHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.05 

.05 

BRISTOL  // 

.01   .01 

.08 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

BBROL 

.01   .08 

.02 

.11 

riAHKLIN  FALLS  DAM 

.14' 

.07 

.02 

.23 

GOIHAM 

.02 

.06 

.08 

BILLSBORO  2  W 

.06 

.12   .41   .09 

.02 

.70 

LAMDArr 

.04   .09 

.01 

.14 

LINCOLN  1  NW  // 

.02 

.36 

.12 

.50 

MOUNT  WASHIHGTCW  WB  // 

.08 

.03 

.07 

.17 

.10 

.07 

.01 

.53 

IIASBUA  1  NE 

.02   .02 

.01 

.05 

PINKHAM  NOTCH 

.04   .01 

.28 

.18 

.02 

.53 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.11 

.09 

.21 

8DRBY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

lARREI'  I  SE  // 

.04 

.04 

■EIDELL 

.15 

.04 

.01 

.20 

VERMONT 

BKBCATE  FALLS  // 

.01 

.01 

LTMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.02 

IKNUtlSVILLE 

.11 

.03   .01 

.15 

SAINT  JOHNSBURT 

.01   .08 

.09 

-adth- 

CONNECTICUT 

8REPA0G  DAM 

_ 

. 

_ 

_ 

-     _    _ 

.    -    - 

_ 

. 

- 

_ 

- 

_    -    - 

_    _    . 

- 

(ATERBURT  CITY  HALL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    - 

- 

MASSACHUSETTS 

lONDON  AIRPORT 

. 

- 

- 

.    -    - 

_    -    - 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

. 

- 

WEST  BRIMFIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RHODE  ISLAND 

FOMT  ADAMS 

-    - 

- 

- 

- 

-    -    - 

-    - 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    - 

-    - 

- 

VERMONT 

TOWNBHEND  2  S 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

S*«  reCaieno*  aotoa  loUowing  Station  Indax. 
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PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 

For  period  ending  Jiine  30 


NEW  HAMPSHIRE 
BEACH  HILL 

SOUTH  SUTTON 
BEACH  HILL 

SOUTH  SUTTON 
BEACH  HILL 

SOUTH  SUTTON 
THORNTON  GAP 
WATERVILLE  VALLEY 
CLEAR  BROOK 
SOUTH  SUTTON 
THORNTON  GAP 
WATERVILLE  VALLEY 
BEACH  HILL 

CLEAR  BROOK 
THORNTON  GAP 
WATERVILLE  VALLEY 
BEACH  HILL 
CLEAR  BROOK 
SOUTH  SUTTON 


Obsei  -  '    Amount 
vation  Bince 

date  last  obs. 


6-22-48 
6-24-48 

1.90 
.40 

G-   2-48 

2.42 

7-14-48 
7-25-48 

1.98 
1.90 

7-30-48 

3.34 

8-17-48 
8-24-48 

1.60 
.10 

8-13-48 

1.50 

8-   2-48 

2.50 

8-    2-48 

3.10 

9-   1-48 

3.75 

9-30-48 

2.42 

9-    1-48 

6.00 

9-    1-48 

3.75 

10-14-48 
10-21-48 

2.04 
.42 

10-    1-48 

1.10 

ID-    1-48 

.90 

10-    1-48 

1.25 

11-12-48 

.38 

11-    1-48 

1.95 

11-   1-48 

2.00 

Snow  on 

ground 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1949 


Obser- 

Amoiuit 

Snow  on 
ground 

Obsei  - 

Amount 

Snow  on 
ground 

station 

vation 

since 

Station 

vation 

since 

date 

last  obs. 

date 

last  obs. 

THORNTON  GAP 

11-    1-48 

2.60 

WATERVILLE  VALLEY 

2-21-49 

3.10 

1  WATERVILLE   VALLEY 

11-    1-48 

2.50 

BEACH   HILL 

3-17-49 
3-28-49 

.18 
1.00 

4 

BEACH   HILL 

12-    2-48 

.78 

CLEAR  BROOK 

3-24-49 

3.30 

CLEAR  BROOK 

12-    1-48 

10.70 

12-31-48 

4.50 

SOUTH   SUTTON 

3-31-49 

1.73 

SOUTH    SUTTON 

12-23-48 

5.60 

THORNTON  GAP 

3-28-49 

4.40 

THORNTON  GAP 

12-   1-48 
12-31-48 

10.10 
5.20 

WATERVILLE  VALLEY 
BEACH  HILL 

3-28-49 
4-    5-49 

3.40 
1.06 

WATERVILLE   VALLEY 

12-   1-48 
12-31-48 

8.00 
4.60 

4-  7-49 
4-18-49 
4-20-49 

.07 
.03 
.09 

BEACH   HILL 

1-   3-49 
1-11-49 

.12 
.22 

4-2S-49 

.50 

1-13-49 

.01 

CLEAR  BROOK 

4-   2-49 

4.00 

1-20-49 

.01 

1-26-49 

.10 

SOUTH    SUTTON 

4-28-49 

2.74 

CLEAR  BROOK 

1-27-49 

4.90 

THORNTON  GAP 

4-   2-49 

3.70 

SOUTH  SUTTON 

1-27-49 

7.70 

WATERVILLE  VALLEY 

4-   2-49 

4.00 

THORNTON  GAP 

1-27-49 

5.90 

BEACH  HILL 

5-   4-4S 

1.04 

0 

WATERVILLE   VALLEY 

1-27-49 

5.50 

CLEAR  BROOK 

5-   2-4S 

4.00 

0 

BEACH  HILL 

2-10-49 
2-18-49 

.27 
.04 

16 
12 

SOUTH  SUTTON 

5-24-48 

2.38 

0 

2-21-49 

.01 

9 

THORNTON  GAP 

5-   2-4d        3.70 

0 

CLEAR  BROOK 

2-24-49 

4.60 

WATERVILLE   VALLEY 

5-   2-49        4.00 

0 

SOUTH   SUTTON 

2-28-49 

2.54 

THORNTON  GAP 

2-21-49 

2,90 

See  refeteoce  Qotes  followmg  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE    1949 


Day  of  month 


10      11      12      13     14      15  ;  16 


20     21     22     23 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  (B  AIRPORT 

CREAM  BILL 

DANBURY 

PALLS  VILLAGE 

GREEN*  ICR 

HARTFORD  ¥B  AIRPORT 

MIDDLETOWN 

MOUNT  CARMEL 

NE*  HATEN  IB  AIRPORT 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  KENT 

NORWALK 

NORWICH  3  ESE 

PUTNAM 

SALISBURY 

SREPAUG  DAM 

STORRS 

WASHINGTON 

WATERBURY 

WATERBURY  CITY  BALL 

WIGWAM   RESERVOIR 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY 

MAINE 
AUGUSTA   WB  AIRPORT 

BANGOR 

BAR   HARBOR 

BELFAST 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT  WB  CITY 

EAST  SANCERVILLE   2   E 

EAST   WINTHROP 

FARMINGTON 

GARDINER 

GREENVILLE 

BOULTON  AIRPORT 


MAX   75 

MIN   47 


MAX   70 
MIN   SI 


MAX   71 
MIN   46 


MAX   76 
MIN   41 


MAX   77 
MIN   3S 


MAX   71 
MIN   46 


MAX   77 
MIN   46 


MAX   76 
MIN   46 


MAX   76 
MIN   48 


MAX   71 
MIN   SO 


MAX   66 
MIN   49 


MAX   65 
HIH   39 


I  MAX   76 
'.   MIN   41 


WX   71 
MIN  .  41 


79   77 
47   47 


75   74 
SO   51 


78   77 
47   48 


78   76 
43   44 


MAX 
MIN 


MAX  I  71 
MIR  I  40 


MAX   69 
MIN  I  41 


MAX  {  71 
MIN   41 


MAX  71   79 


MAX  !  71 
MIN   50 


MAX  1  78 
MIN   48 


FLO  I  MAX   77 
MIN  I  45 


MAX 
MIR 


MAX 
MIN 


81   84 

49   62  ! 


79   81 
52   63 


SO   78 
50   50 


78   84 
46   58 


80   85 
50   62 


79   70 
55   43 


82  ;  69 
56  ;  49 


73  I  64 

52  I  54 


74   78   76   79 
48   50   51   64 


84   85 
57   58 


81   84   86   82   69 
46   62  '•   58   52   45 


77   75 
43   42 


80   78 
42   42 


78   79 
42   46 


74   74 
45   46 


MAX   76  '  82 

MIN  I  52  I  36 


MAX  I  72  :  80 
MIN   40   42 


MAX   71   78 
MIN   32   37 


79   80 
58   56 


70   76 
43   52 


81   80   81 
43   45   44 


79 
59 


81   84 
41   55 

78   81 

44  I  61 

81  I  84 

45  I  57  i 

1 
80   81  : 

46  55 

75   79 
46  I   60 

77   80 
48   60 

82  S3 
41   58 


79   78   79 
59   58  I  48 


78   76   68 

45   55   39 


83   81   71 
55  I  53  I  43 


84  '  79   71 
53  !  50  I  36 


83  ;  78 

51  \   55 


83  ,  76 
45   51 


80   74 

43  I  53 


80   77 
54  I  54 


80   73  I  64 
55   51   40 


82   79 
SO   49 


89  I 
60  , 

83  I 
65  I 


76   75   82 
44   40   48 


84 
46 


79   82 
46   50 


84   84 
55   54 


74   75 
53   61 


MAX   73 
MIR  I  43 


MAX   76 
MIN   41 


MAX   68 
MIN   40 


MAX   67 
MIN   39 


MAX   69 
MIN   35 


MAX   73 
MIN   34 


MAX   69 
MIN   42 


MAX   72   79   85 
MIN   35   40   47 


86   79  I  70 
57  i52  ;  43 

86   85  :  78 
75  :  75   55 

82  '  78  !  66 

49  I  52  I  40 

86  I  79  I  70 
55  '  53  I  45 


84   85   79  I  75 
52   56   58  {  47 


75   83   75   75   69 
59   60   59   52   46 


84   86  1  76  I  77 
52   57  >  54   51 


85  <  78  I  70  1  63   54 
60   55   50   42  I  40 


85   82   84  I  79   79 
41   43  '  40  I  50  I  40 


74 
51 


90 
54 


82   69 
47   50 


84 
59 


69  I  60 
48  :  46 


79   90   87 
32   45   52 


82   74 
48   49 


80   76 
55   50 


90  84  84  I  8S 
64   53  '  63   58 


89   81   82   82 
63   63   65   62 


89   80   SO   79 
62   62   63   59 


85  '  84   85 
67   68   69 


76   76   79 
65   67   67 


81   79   81 
63   63   64 


72   84 

45  I  51 


81   78   80 
66   66   67 


88   88 
55  62 


73   83 
52   55 


89  80  82  81 
63  61  61  59 

90  82  83  82 
65  65  65  63 


75   76 
43   55   57 


87   88   82 
67   65   66 


72   82 
45   50 


70   75 
49  I  55 


83   83 
62   61 


78   79 
'  64  '  64 


83   83   85 
60  I  60   63 


82   80   82 
64   66   66 


84  I  85   86 
68  I  69   68 


82   S3   83 
67   69   68 


83   82   84 
66   68   65 


81   82   83 
I  66   69   70 


72   69 
47   50 


77   84   83 
56   64   62 


59   68   72 
36   46   52 


76   75  I  85 
39   43  I  49 


73  I  73 
38  I  40 


74  I  70 
39  I  41 


70  I   72 
36  I  36 


66   68   76 


70   79 

44  50 

72   86 

41  .  44 

75  !  85 

45  '  51 


79   75   64 
S3   52   44  . 


57 
37 


84   75 
60   66 


89 
62  ' 


87   82 
61   64 


83   83 
68   62 


80   80 

63  I  65 


84   84 
67   68 


82   83 
57  62 


81   80   82 
63  '  60   56 


70   72   82   91   83 
35   42   48   52   58 


83 
61 


82 
60 


84 

62  ! 


85   81   78 
61   68   64 


80   78   79 
63   63   60 


90   82   80   77 
47   51   65   71 


65   75  I  75 


42  I  47   49 


75   75   86 
41   48   52 


68   69   79 
46   44   51 


74   75   77 
45   56   56 


76   67   71 
46   52   55 


71   67   77 
44   46   55 


65   62  I  69 
36   39  '  49 


62   66   61 
44   48   48 


68   69   80 
39   38   48 


70   70   78 
46   52   54 


71   72   87 
42   40   49 


70   70   79 
45   47   55 


70   66   82 
34   32   43 


65   64   79 
33   40   46 


88 
60 


74   83   79   76 
61   51   65   64 


76   87   83 
54   50   63 


81 
64 


85  I  90 
69   66 


71   71 
54   50 


82   90 
58   52 


80   86 
60   54 


87 
S3 


91   89 
60   63 


90   90 
65   65 


85   84   84 
60   64   60 


93   85   85 
67   69   65 


87   79   80 
59   67   66 


86   84 
62   63 


85   84 
61   61 


87   89   86   83   87 
62   71   65   61   60 


85   84 
65   53 


71   77   66 


87  I  86 
62   62 


84   82   84 
62   63   60 


83   79   84 
61   62   60 


90   89   87   89 
52   59   58   51 


See  reference  notei  following  Station  Index. 
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85   86 
63   61 


81   80 
61   61 


81   81   81 
68   69   70 


80   80   82 
65   67   66 


83   81   83 
65   65   67 


87   84   84 
70   68   70 


80   81   86 
68   68   69 


85  1  87   86 
66   67   66 


85   89 
70   65 


84   85 
69   68 


85   84 
67   63 


83   87 
67   63 


93   90   88   91 
68   66   58   57 


93   85 
68   62 


85   87 
68  j  67 


85  I  85 
68   68 


83   89 
65   65 


80   83 
70  !  69 


80  I  82 
66   66 


79   82 
63  '  62 


87  ;  88 

67  I  68 


84   88 
68   60 


83  '  85 
65   65 


85   88 
67   64 


81  I  84 
65  I  66 


84 
64 


87   90 
65   64 


87   87 
71   70 


85   87 
68   66 


88   90 
67   66 


90   84 
67   64 


92   88 
66   68 


93   91 
61   62 


93   88 
64   68 


92   88 
68   70 


90   92 
70   70 


92   93 
68   63 


88   88 
71  '  67 


92   87 
69   71 


83   86 
64   64 


93   90 
64   67 


94   92 
63   67 


90   86 
69   68 


94   86 
67   59 


90   85 
62   61 


86  I  88 
68   69 


89   82 
67   68 


95   90 
64   67 


93   94 
70   76 


88   89 
67   68 


96   90 
67   71 


89   92 
58   63 


89   91 
61   64 


81   85 
58   58 


85   89 
57   59 


91   90 
66   63 


77  I  81 
48   50 


90   91 
57   61 


86   88 
56   66 


92   94 

56   61 


86   88 
57   62 


91   92 
54   57 


92   92 

64  1  65 


SO  I  70   60   70 
64   56   53   53 


91   90   63   73 
67   61   55   52 


85   81   56   59 
59   55   52   50 


70   60 
57   53 


74   67 

57  I  52 


87 
45 


89  j  84 
56  (  52 


85   92 
58   54 


75   64 
55   54 


76   74 

52   56 


74   75 
50  ,  52 


75  I  65 
51   47 


61  -  72 
46   46 


85 

75 

78 

82 

SO 

45 

52 

57 

71 

49 

48 

53 

62 
58 


73 
53 


92   94 

65   72 


83   92 

46  ;  46 


84   89 
S3   54 


84   89 
58   56 


87   85 
64   54 


82   86 
57   58 


84   84 
62   S9 


79   76 
55  I  51 


87   90 
51  1  51 


88   90 
S3   49 


84  ,  85 
51   50 


84   89 
49   48 


82   87 
49   47 


81   84 
58   54 


79   85 
60   51 


89   96 
70   70 


71   67 
49   42 


74   74 
56   50 


75   70 
48   45 


80   61   72   76   68 
60   56   54   55   50 


55   73 
49   48 


67   66 
45   38 


66   76 
46   40 


63   59 

87   89   80 
68   66   5S 


91   90 
64   64 


94   90 
57   68 


87   81 
59   57 


92   75 
60   59 


82   87 
56   58 


75   86 
44   43 


75   87 
55   58 


80  \   88 
54   66 


80   84 
54   65 


83   87 
57   67 


'  79   77 
59   60 


72   72 

62  I  62 


78   79 
57   55 


76   74 
55   56 


95   75 
61   58 


90   72 
61   59 


93   72 
68   58 


81   80 

57  1  59 


92   87 
63   58 


92   72 
59   55 


87   81 
59   52 


85   84 
65   60 


87   70 
57   57 


87   85 
60   S3 


92   88 
62   55 


75 
56 

82 
58 

78 
57 

81 
55 

74 
60 

74 
60 

71 
55 

70 

58 

68 
55 

73 
53 

76 
61 

85 
53 

79 
52 

76 
56 

77 
50 

80 

55 

82 
45 

77 
52 

75 
55 

82 
56 

73 
61 

74 
59 

75 
48 

75 
55 

83 

59  !  59 


76   72 
58  1  53   51 


86   81   81   82 
56   58   48   50 


68   67   73 
48   44   46 


69   60 
48   49 


75   80 
54   56 


86 
49 


75 

77 

62 

75 

72 

85 

50 

54 

44 

42 

41 

45 

64 

76 

70 

77 

77 

85 

52 

53 

46 

40 

51 

92 

Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JVKE   1949 


Day  of  month 

1 

Station 

§ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HOULTON  1  NE 

■AX 

70 

78 

87 

85 

85 

75 

70 

59 

66 

64 

79 

79 

92 

91 

91 

91 

94 

93 

87 

75 

61 

65 

70 

69 

70 

74 

70 

79 

79 

86 

77.8 

HIN 

35 

38 

52 

61 

61 

54 

53 

42 

34 

41 

50 

53 

57 

66 

65 

67 

64 

65 

68 

53 

52 

46 

49 

50 

57 

56 

54 

42 

51 

SO 

52.9 

JONESBORO 

liAX 

70 

76 

78 

74 

85 

67 

75 

63 

68 

68 

68 

78 

78 

75 

77 

79 

82 

85 

88 

64 

60 

60 

74 

70 

75 

86 

65 

71 

64 

71 

73.1 

HIN 

40 

45 

51 

51 

52 

47 

39 

32 

42 

42 

45 

51 

46 

55 

56 

53 

50 

53 

59 

52 

49 

49 

46 

52 

53 

51 

43 

43 

46 

44 

47.9 

LEWISTON 

MAX 

71 

77 

86 

87 

84 

78 

73 

57 

68 

72 

86 

80 

93 

88 

81 

86 

85 

89 

87 

71 

63 

75 

74 

65 

80 

84 

70 

76 

68 

77 

77.7 

MIN 

44 

44 

52 

54 

60 

56 

52 

48 

48 

48 

57 

60 

58 

68 

65 

63 

60 

66 

70 

61 

54 

55 

57 

54 

58 

66 

60 

56 

55 

55 

56.8 

UADISON 

■AX 

73 

80 

87 

89 

86 

85 

79 

65 

69 

72 

87 

87 

91 

89 

85 

87 

90 

91 

88 

82 

60 

74 

73 

69 

79 

83 

82 

77 

74 

84 

80.6 

HIN 

35 

39 

42 

53 

52 

45 

50 

41 

43 

42 

48 

57 

52 

62 

63 

54 

55 

61 

66 

56 

55 

52 

47 

45 

52 

64 

58 

52 

45 

49 

51.2 

HILLINOCEET 

■AX 

75 

79 

87 

88 

83 

77 

77 

64 

69 

66 

82 

83 

92 

92 

89 

91 

91 

91 

90 

78 

60 

71 

70 

72 

70 

80 

73 

78 

78 

88 

79.5 

■IN 

35 

40 

51 

55 

54 

54 

50 

41 

39 

37 

47 

53 

55 

63 

63 

57 

61 

63 

66 

55 

53 

50 

51 

43 

52 

59 

52 

44 

46 

50 

51.3 

MILLINOCKET  AIRPORT 

■AX 

75 

80 

88 

87 

84 

78 

69 

59 

68 

66 

81 

84 

92 

91 

91 

93 

93 

93 

85 

69 

58 

72 

70 

71 

70 

79 

68 

78 

76 

88 

78.5 

■  IN 

37 

41 

53 

57 

55 

54 

47 

41 

41 

39 

48 

55 

56 

64 

64 

59 

63 

64 

62 

56 

52 

51 

52 

44 

54 

58 

52 

45 

48 

50 

52.1 

HILLINOCKET  DAH 

MAX 

60 

75 

79 

77 

83 

77 

75 

68 

58 

69 

65 

79 

84 

92 

83 

82 

93 

92 

94 

84 

70 

70 

70 

66 

77 

64 

84 

69 

78 

80 

76.6 

■IN 

34 

36 

47 

53 

56 

45 

43 

42 

30 

34 

40 

41 

49 

53 

61 

58 

60 

59 

69 

49 

52 

51 

49 

40 

52 

54 

50 

42 

43 

50 

48.1 

NORTH  BRIDGTON 

MAX 

74 

81 

87 

88 

87 

82 

75 

60 

70 

76 

88 

84 

93 

90 

88 

91 

90 

91 

90 

80 

67 

83 

77 

71 

86 

87 

79 

77 

71 

82 

81.5 

■IN 

39 

40 

46 

52 

57 

52 

54 

43 

39 

43 

54 

58 

54 

67 

63 

63 

57 

63 

68 

57 

56 

55 

54 

49 

56 

67 

59 

55 

49 

52 

S4.0 

OLD  TOWN 

MAX 

73 

80 

83 

85 

86 

80 

83 

65 

67 

74 

75 

80 

88 

85 

90 

87 

88 

90 

86 

86 

59 

70 

84 

72 

78 

85 

83 

80 

74 

81 

79.9 

MIN 

38 

43 

51 

51 

60 

55 

55 

43 

42 

46 

53 

59 

56 

64 

64 

60 

60 

63 

65 

58 

55 

52 

52 

44 

54 

59 

55 

51 

45 

50 

53.4 

OLD  TOWN  AIRPORT 

MAX 

72 

80 

85 

86 

87 

79 

75 

60 

70 

70 

78 

86 

89 

86 

85 

90 

90 

91 

88 

68 

58 

73 

73 

65 

82 

85 

80 

79 

75 

83 

78.9 

HIN 

31 

36 

46 

55 

54 

47 

45 

39 

35 

41 

49 

53 

50 

62 

62 

57 

56 

60 

61 

54 

52 

52 

48 

43 

54 

61 

51 

46 

41 

46 

49.6 

PORTLAND 

HAX 

68 

75 

78 

80 

85 

78 

78 

63 

65 

68 

77 

78 

84 

80 

78 

79 

81 

84 

86 

71 

62 

71 

80 

64 

72 

91 

72 

70 

72 

75 

75.5 

MIN 

48 

48 

57 

58 

63 

60 

53 

48 

47 

51 

56  ' 

59 

57 

65 

61 

63 

64 

67 

69 

61 

55 

55 

60 

58 

59 

67 

60 

59 

57 

59 

58.1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

76 

79 

83 

87 

76 

77 

61 

67 

66 

78 

77 

87 

83 

78 

82 

82 

84 

87 

70 

62 

73 

80 

66 

77 

89 

74 

72 

68 

75 

76.1 

MIN 

40 

40 

50 

55 

59 

53 

50 

40 

41 

45 

54 

56 

52 

63 

58 

56 

60 

63 

68 

57 

53 

54 

53 

47 

56 

66 

59 

53 

47 

51 

53.3 

PRENTISS 

MAX 

79 

78 

84 

85 

85 

76 

79 

69 

65 

60 

76 

89 

89 

87 

89 

89 

84 

74 

57 

74 

67 

68 

70 

68 

72 

74 

85 

85 

80 

84 

77.4 

MIN 

32 

41 

49 

52 

56 

47 

49 

37 

31 

40 

40 

49 

60 

60 

57 

59 

60 

50 

46 

46 

46 

39 

42 

46 

41 

44 

45 

50 

49 

52 

47.2 

PRESQDE  ISLE 

MAX 

70 

76 

86 

86 

80 

71 

70 

64 

65 

72 

79 

79 

90 

89 

90 

89 

90 

92 

90 

70 

65 

65 

65 

72 

71 

65 

71 

78 

81 

86 

77.2 

MIN 

38 

42 

54 

64 

61 

48 

48 

39 

35 

60 

40 

50 

55 

68 

64 

60 

65 

64 

61 

51 

53 

48 

48 

43 

52 

55 

51 

45 

46 

SO 

51.9 

RIPOGENUS  DAK 

MAX 

58 

74 

82 

88 

87 

73 

77 

71 

59 

69 

64 

80 

86 

91 

92 

91 

92 

95 

96 

86 

65 

57 

74 

65 

73 

78 

75 

69 

76 

80 

77.4 

MIN 

34 

41 

45 

62 

52 

49 

49 

39 

38 

38 

46 

52 

56 

62 

64 

63 

63 

65 

69 

S3 

54 

51 

51 

43 

43 

54 

53 

49 

46 

53 

51.2 

ROCKLAND 

HAX 

69 

75 

73 

73 

83 

80 

79 

61 

66 

66 

71 

74 

81 

77 

79 

78 

83 

83 

88 

76 

59 

63 

77 

68 

76 

89 

81 

72 

67 

75 

74.7 

MIN 

38 

42 

48 

52 

51 

52 

50 

42 

42 

41 

51 

52 

51 

58 

56 

56 

56 

58 

59 

55 

51 

51 

51 

45 

55 

58 

58 

49 

46 

48 

50.7 

RUHFORD  3  SW 

MAX 

73 

82 

87 

88 

82 

80 

69 

55 

70 

72 

84 

84 

90 

89 

86 

88 

90 

90 

87 

66 

62 

79 

71 

61 

80 

82 

65 

75 

70 

84 

78.0 

HIN 

35 

41 

46 

52 

51 

47 

40 

39 

38 

41 

49 

53 

54 

64 

59 

58 

58 

62 

62 

55 

54 

52 

44 

44 

54 

60 

55 

44 

42 

51 

50.1 

RUMTORD  1  SSE 

■AX 

75 

83 

87 

89 

86 

81 

71 

59 

71 

73 

85 

86 

92 

88 

88 

90 

90 

91 

90 

72 

62 

80 

74 

62 

82 

84 

68 

76 

70 

85 

79.7 

HIN 

38 

40 

47 

54 

55 

51 

52 

45 

47 

43 

54 

58 

56 

64 

65 

58 

59 

62 

65 

56 

55 

55 

50 

48 

56 

65 

58 

53 

50 

52 

53.7 

WINSLOW 

HAX 

67 

74 

82 

84 

85 

85 

80 

74 

61 

71 

69 

80 

84 

92 

91 

89 

91 

97 

93 

87 

72 

73 

73 

76 

81 

84 

85 

65 

78 

75 

79.9 

HIN 

37 

41 

49 

54 

56 

54 

53 

42 

47 

46 

54 

58 

55 

64 

63 

59 

59 

65 

66 

58 

58 

53 

56 

49 

51 

55 

59 

55 

52 

52 

54.0 

WOODLAND 

HAX 

62 

74 

76 

88 

89 

90 

82 

76 

62 

67 

68 

74 

83 

91 

90 

89 

90 

94 

94 

90 

63 

61 

63 

72 

75 

80 

84 

67 

77 

74 

78.2 

■IN 

34 

39 

48 

56 

56 

55 

53 

43 

36 

42 

51 

53 

53 

64 

63 

60 

60 

63 

62 

59 

53 

50 

51 

45 

54 

52 

53 

43 

43 

46 

51.3 

HASSACHUSETTS 

ADAHS 

■AX 

72 

79 

84 

82 

82 

84 

83 

71 

64 

74 

74 

88 

93 

90 

84 

83 

88 

82 

78 

93 

88 

93 

83 

81 

85 

91 

86 

88 

71 

81 

82.5 

MIN 

36 

39 

44 

45 

54 

47 

59 

43 

33 

39 

51 

55 

58 

68 

55 

63 

61 

62 

63 

65 

63 

66 

49 

51 

60 

63 

59 

56 

52 

56 

53.8 

AURERST 

MAX 

77 

81 

82 

85 

83 

83 

74 

68 

74 

76 

88 

93 

93 

87 

85 

86 

88 

87 

92 

88 

94 

85 

83 

93 

93 

89 

91 

74 

82 

87 

84.7 

MIN 

44 

49 

48 

50 

60 

48 

57 

42 

39 

51 

52 

64 

64 

68 

63 

67 

69 

70 

66 

68 

70 

66 

57 

58 

66 

72 

64 

61 

59 

59 

59.0 

ARLINGTON 

MAX 

74 

84 

83 

85 

86 

85 

84 

74 

71 

75 

85 

90 

90 

85 

86 

89 

86 

87 

88 

85 

95 

89 

85 

90 

93 

94 

87 

75 

76 

80 

84.5 

■IN 

45 

50 

51 

55 

61 

56 

60 

45 

46 

49 

55 

67 

66 

64 

61 

65 

67 

66 

67 

66 

61 

61 

60 

56 

67 

72 

64 

57 

50 

57 

58.9 

BILLERICA 

HAX 

64 

81 

82 

85 

84 

84 

79 

68 

71 

78 

88 

90 

90 

85 

86 

88 

87 

87 

89 

95 

86 

82 

88 

94 

91 

87 

74 

76 

79 

83.4 

HIN 

44 

41 

47 

51 

58 

48 

52 

37 

37 

44 

52 

62 

62 

64 

58 

61 

65 

60 

62 

57 

56 

59 

52 

48 

64 

70 

57 

54 

43 

52 

53.9 

BIRCH  HILL  DAM 

HAX 
HIN 

73 

79 

78 

82 

79 

79 

70 

62 

71 

72 

83 

92 

86 

81 

82 

86 

85 

87 

89 

86 

91 

81 

79 

87 

92 

84 

85 

67 

77 

78 

80.8 

BLUE  HILL 

HAX 

68 

79 

76 

82 

84 

83 

76 

64 

66 

72 

82 

90 

83 

80 

80 

84 

84 

84 

83 

84 

92 

82 

81 

85 

90 

90 

85 

69 

74 

76 

80.3 

HIN 

48 

49 

52 

53 

60 

58 

58 

44 

45 

49 

53 

64 

63 

61 

60 

62 

65 

65 

65 

60 

61 

59 

61 

59 

65 

70 

55 

55 

54 

56 

57.7 

BOSTON  WB  AIRPORT 

HAX 

67 

78 

80 

85 

87 

85 

80 

65 

67 

74 

85 

89 

87 

85 

83 

85 

78 

83 

87 

83 

95 

86 

84 

88 

92 

93 

85 

73 

70 

74 

81.8 

HIN 

52 

55 

55 

58 

64 

62 

56 

51 

51 

54 

57 

70 

68 

66 

64 

67 

68 

67 

69 

59 

60 

60 

66 

63 

70 

74 

59 

59 

57 

61 

61.4 

BROCKTON 

■AX 

74 

82 

76 

80 

83 

86 

80 

77 

69 

71 

80 

92 

85 

82 

81 

84 

86 

85 

85 

88 

95 

91 

87 

87 

91 

93 

91 

72 

77 

78 

82.9 

■IN 

48 

47 

47 

50 

59 

55 

54 

46 

45 

45 

52 

61 

61 

60 

59 

61 

63 

63 

65 

64 

65 

58 

62 

58 

65 

69 

66 

55 

48 

54 

56.8 

CHESTNUT  HILL 

■AX 

72 

81 

81 

84 

85 

83 

84 

76 

67 

75 

85 

90 

87 

87 

84 

85 

85 

85 

87 

87 

94 

94 

85 

88 

92 

91 

91 

78 

72 

77 

83.7 

■IN 

50 

49 

51 

54 

62 

60 

60 

48 

50 

48 

55 

67 

66 

63 

61 

66 

68 

67 

67 

64 

62 

62 

64 

57 

68 

73 

64 

60 

52 

58 

59.9 

COHASSET 

■AX 

65 

62 

75 

78 

82 

84 

82 

78 

65 

64 

72 

83 

85 

86 

84 

84 

84 

82 

81 

84 

81 

91 

83 

81 

87 

91 

90 

80 

67 

68 

79.3 

■IN 

49 

47 

49 

53 

59 

57 

57 

50 

45 

49 

53 

59 

65 

62 

62 

63 

66 

66 

66 

67 

57 

57 

61 

57 

61 

71 

67 

57 

49 

55 

57.9 

CONCORD 

■AX 

75 

80 

84 

84 

85 

83 

80 

66 

75 

82 

85 

90 

90 

86 

84 

89 

89 

87 

88 

86 

92 

86 

83 

88 

92 

91 

86 

72 

77 

81 

83.9 

■IN 

43 

47 

51 

53 

60 

53 

56 

45 

44 

46 

54 

65 

67 

67 

61 

65 

67 

65 

66 

63 

61 

63 

58 

54 

67 

72 

60 

57 

49 

57 

57.9 

EAST  WAREHAM 

■AX 

71 

69 

75 

75 

76 

76 

80 

81 

71 

69 

71 

77 

79 

81 

82 

82 

85 

87 

87 

86 

86 

88 

89 

86 

87 

84 

95 

87 

73 

75 

80.3 

HIN 

45 

41 

48 

53 

60 

54 

57 

46 

42 

45 

56 

59 

60 

61 

62 

62 

62 

63 

67 

67 

68 

57 

59 

52 

68 

69 

63 

58 

45 

53 

56.7 

EOGARTOWN 

■AX 

69 

72 

73 

74 

71 

79 

79 

68 

71 

68 

71 

72 

69 

76 

80 

82 

82 

80 

83 

82 

81 

78 

86 

82 

82 

80 

88 

87 

75 

74 

77.1 

■IN 

48 

42 

54 

60 

57 

57 

56 

56 

54 

56 

63 

65 

61 

61 

60 

64 

65 

64 

65 

68 

68 

56 

61 

60 

65 

70 

65 

60 

54 

54 

59.6 

FALL  RIVER  2  NE 

■AX 

73 

76 

76 

78 

80 

83 

80 

68 

71 

71 

77 

89 

81 

80 

81 

83 

85 

84 

84 

85 

91 

87 

85 

87 

89 

93 

88 

74 

77 

76 

81.1 

■IN 

51 

49 

53 

56 

62 

59 

60 

48 

48 

52 

57 

63 

64 

63 

63 

64 

66 

67 

69 

68 

70 

64 

62 

61 

69 

71 

60 

57 

SO 

56 

60.1 

FITCHBURG 

■AX 

72 

74 

81 

82 

84 

82 

82 

74 

65 

71 

76 

87 

94 

89 

82 

84 

85 

85 

90 

89 

83 

93 

85 

84 

88 

93 

89 

85 

72 

77 

82.6 

■IN 

41 

46 

55 

57 

62 

56 

59 

43 

44 

46 

55 

61 

67 

67 

63 

65 

66 

64 

66 

69 

62 

64 

59 

55 

62 

71 

64 

57 

47 

54 

58.2 

FRAMINGHAII 

■AX 

75 

75 

82 

84 

86 

86 

86 

78 

68 

73 

76 

86 

95 

89 

85 

86 

88 

91 

89 

90 

91 

95 

86 

85 

91 

95 

93 

91 

75 

79 

85.0 

■IN 

46 

50 

49 

51 

60 

53 

56 

47 

46 

45 

53 

61 

64 

62 

59 

65 

67 

66 

67 

65 

62 

62 

60 

54 

65 

72 

68 

57 

50 

55 

S7.9 

BOOSAC  TUNNEL 

■AX 

75 

81 

83 

84 

83 

80 

70 

64 

73 

75 

87 

91 

90 

83 

83 

85 

86 

86 

90 

88 

88 

81 

80 

88 

89 

86 

86 

69 

78 

82 

82.1 

HIN 

40 

41 

45 

47 

52 

47 

53 

38 

37 

41 

49 

55 

60 

65 

55 

60 

61 

64 

62 

66 

65 

66 

52 

52 

55 

65 

61 

58 

52 

56 

54. 0 

HYANNIS  1  E 

■AX 

68 

70 

70 

72 

74 

79 

82 

70 

69 

68 

73 

79 

78 

77 

78 

82 

83 

82 

81 

82 

84 

84 

86 

81 

80 

94 

88 

73 

75 

76 

77.9 

■IN 

52 

42 

53 

57 

61 

59 

59 

52 

45 

48 

58 

62 

63 

63 

65 

65 

67 

67 

68 

69 

69 

63 

60 

56 

69 

71 

64 

60 

49 

53 

59.6 

See  relerence  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Continu«d 


NEW  ENCLANO 
JUNE    1949 


SUtion 

1 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

dightVille  dak 

MAX 

MIN 

76 
39 

80 
44 

82 
41 

87 
42 

82 
45 

82 
52 

68 
36 

61 
34 

70 
40 

74 
44 

86 
58 

93 

56 

86 

60 

81 
56 

82 
62 

84 
64 

82 
66 

84 
62 

88 
62 

87 

61 

92 
63 

81 
51 

79 
48 

89 

53 

91 

66 

84 
59 

87 
57 

70 
52 

78 
52 

82 
50 

81.6 
52.5 

LAKE  COCaiTUATE 

MAX 
MIN 

74 
43 

77 

82 
43 

81 
46 

84 
57 

87 
45 

85 
49 

S3 
37 

81 
36 

79 
40 

78 
47 

88 
64 

93 
61 

91 
60 

88 
56 

86 
62 

86 
63 

88 
62 

88 
60 

88 
62 

88 
57 

95 
59 

90 
53 

89 
48 

88 
65 

90 
70 

89 
61 

91 
55 

72 
47 

76 
SO 

85.2 
53.3 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

71 
44 

80 
48 

80 
53 

85 

55 

82 

62 

83 
56 

77 
60 

65 
47 

69 
46 

75 
49 

85 
55 

91 

65 

87 
65 

83 
67 

83 
62 

86 
66 

84 
68 

86 
66 

88 
67 

80 
63 

92 
61 

86 
60 

83 
61 

86 
59 

91 
68 

91 
73 

83 
61 

74 
59 

75 
50 

79 
59 

82.0 
59.2 

LOWELL 

MAX 
MIN 

74 
43 

84 
49 

84 
53 

88 
54 

87 
60 

86 
55 

86 
59 

74 
46 

72 
45 

78 
47 

90 
51 

92 
64 

92 
65 

89 
67 

88 
61 

90 
64 

88 
67 

92 
65 

93 

67 

89 
68 

97 
61 

87 
60 

87 
61 

90 
58 

96 
67 

93 
72 

91 

65 

76 
58 

78 
51 

81 

57 

86.4 
58.7 

MIDDLE  TON 

MAX 
MIN 

68 
42 

76 
46 

78 
52 

80 
58 

80 
62 

80 
58 

78 
46 

64 
48 

66 
48 

72 
50 

80 
58 

86 
68 

84 
64 

82 
68 

80 

64 

82 
68 

82 
70 

82 
68 

84 
70 

80 
68 

86 
66 

82 
62 

80 
62 

84 

56 

88 
70 

86 
68 

80 
60 

72 
60 

70 
50 

74 
62 

78.9 
59.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
48 

64 
44 

66 
46 

68 
55 

68 
59 

76 
58 

78 

56 

64 
52 

66 
46 

64 
45 

68 
56 

69 
61 

70 
61 

72 
61 

74 
61 

76 
63 

75 
62 

76 
63 

77 
64 

77 
65 

74 
68 

84 

64 

80 
61 

76 
60 

75 
65 

83 
68 

83 
61 

69 
52 

69 
51 

70 
52 

72.6 
57.6 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

67 
54 

71 
52 

74 
53 

74 

56 

72 
63 

80 
60 

77 
59 

66 
52 

68 
50 

68 
54 

71 
58 

83 
63 

75 
62 

77 
62 

78 
64 

78 
65 

80 
67 

82 
68 

83 
68 

80 
68 

86 
68 

83 
65 

81 
65 

83 
65 

80 
68 

90 
71 

87 
61 

71 
60 

69 

56 

70 
58 

76.8 
61.2 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
39 

78 
43 

79 
47 

80 
45 

79 

55 

77 
54 

66 
48 

61 
43 

68 
37 

72 
42 

82 
48 

88 

61 

83 
60 

81 
64 

80 
62 

82 
62 

81 
63 

81 
66 

85 
63 

86 
63 

87 
63 

79 
61 

76 
56 

85 
53 

87 
65 

82 
64 

84 
57 

69 
56 

75 
57 

79 
56 

78.8 
55.1 

PLTMOOTH 

MAX 
MIN 

64 
50 

76 
47 

78 
49 

w 

84 
62 

85 
56 

84 
59 

77 
48 

66 
44 

74 
49 

82 

55 

90 
63 

86 
63 

84 
63 

84 
63 

86 
61 

86 

63 

87 
65 

87 
67 

90 
65 

95 
62 

91 
58 

88 
60 

90 
58 

93 
68 

95 
72 

93 

63 

71 
59 

69 
46 

69 
53 

82.8 
58.2 

BOCKPORT  1  ESE 

MAX 

MIN 

67 
42 

71 
46 

77 
52 

81 
55 

82 
58 

79 
59 

78 
59 

63 
48 

67 
48 

72 
50 

82 
54 

82 
56 

86 
58 

84 
60 

78 
59 

81 
62 

78 
63 

82 
62 

86 
65 

77 
59 

79 
57 

85 
55 

81 
61 

80 
53 

89 
65 

92 
72 

79 
59 

68 
53 

73 
47 

76 
57 

78.5 
56.5 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

62 
50 

76 
46 

77 
50 

78 
56 

72 
62 

82 
59 

82 
58 

66 
50 

70 
46 

70 

47 

72 
54 

82 

62 

76 
63 

78 
64 

80 
62 

84 

63 

85 
66 

86 
66 

84 

66 

83 
69 

85 
69 

86 
56 

84 
62 

88 
58 

84 
68 

98 
72 

88 
62 

87 
53 

76 
49 

78 
52 

80.0 
58.7 

SHELBDRNE  FALLS 

MAX 

MIN 

\l 

78 
45 

80 
42 

86 
52 

86 
52 

84 
49 

80 
50 

68 
42 

60 
40 

71 
40 

76 
48 

90 
57 

94 
60 

90 
65 

84 
59 

85 
61 

84 
63 

86 
63 

86 
61 

89 
66 

90 
65 

90 
68 

82 
64 

79 

54 

89 
60 

90 
60 

88 
61 

89 
59 

72 
54 

78 
54 

82.6 
55.2 

SPRINGFIELD 

MAX 

MIN 

78 
47 

79 
50 

81 
51 

82 
51 

82 
61 

84 
55 

84 
59 

74 
41 

73 
45 

76 
53 

82 
55 

91 
64 

93 
65 

85 
67 

83 
64 

85 
67 

85 
68 

85 
68 

85 
67 

88 
67 

92 
69 

91 
71 

88 
62 

90 
58 

90 
67 

89 
72 

92 
67 

94 
59 

81 
60 

81 
59 

84.8 
60.3 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

MAX 

MIN 

75 
46 

79 
50 

81 
51 

79 
52 

83 
62 

85 
55 

86 
60 

77 
48 

71 
46 

78 
52 

74 
55 

86 
64 

95 
64 

84 
68 

82 
64 

82 
68 

85 
68 

84 
66 

86 
68 

88 
67 

88 
69 

95 
70 

88 
64 

85 
59 

90 

68 

91 
73 

92 

67 

94 
60 

75 
60 

81 
66 

84.0 
61.0 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

70 
34 

75 
40 

77 
44 

75 
43 

79 
S3 

76 
57 

68 
56 

62 
43 

67 
35 

70 
45 

82 
50 

85 
60 

84 
60 

80 
67 

79 

61 

80 
63 

80 
63 

80 
66 

83 
64 

83 
61 

86 
63 

78 
62 

75 
51 

84 
50 

87 
67 

83 
70 

83 

60 

69 
59 

73 
57 

76 
54 

77.6 
55.3 

8WAJIPSC0TT 

MAX 
MIN 

62 
45 

63 
48 

70 
53 

74 
54 

80 
58 

76 
58 

74 
57 

65 
45 

63 
46 

68 
51 

75 
54 

80 
63 

77 
61 

77 
58 

72 
55 

72 
56 

73 
62 

73 
61 

80 
62 

77 
57 

79 
56 

80 
55 

78 
60 

74 
56 

78 
65 

88 
65 

81 
56 

65 
56 

67 
51 

70 
58 

73.7 
56.1 

TAOrrON 

MAX 
MIN 

70 
49 

77 
39 

76 
44 

78 
45 

80 

63 

84 
50 

78 
59 

73 
43 

68 
37 

70 
40 

78 
55 

89 
62 

83 
64 

82 
63 

81 
60 

84 
59 

85 
64 

85 
64 

85 
64 

85 
68 

92 
69 

86 
62 

85 
53 

87 
50 

90 
68 

92 
71 

92 
63 

73 
57 

77 
45 

80 
52 

81.5 
56.1 

TURNERS  FALLS 

MAX 

MIN 

76 
41 

82 
44 

82 
48 

87 
46 

85 
58 

84 
47 

81 
51 

70 
42 

73 
37 

76 
43 

90 
51 

94 
60 

93 
64 

87 
67 

85 
63 

88 
66 

89 
67 

88 
65 

91 

65 

90 
66 

96 

67 

93 
68 

84 

55 

94 

52 

95 
63 

91 
70 

93 
62 

74 
57 

81 
52 

82 
55 

85.8 
56.4 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

71 
47 

79 
42 

78 
48 

84 
51 

87 
60 

83 
50 

76 

51 

66 
42 

71 
41 

74 
41 

85 
53 

92 

64 

85 
64 

84 
61 

83 
59 

85 

64 

74 
66 

88 
65 

86 
65 

89 
61 

92 
59 

84 
60 

83 
54 

88 
51 

94 

66 

90 
72 

89 
59 

72 
54 

73 
44 

80 

54 

82.2 
55.6 

WESTFIELD  2  NE 

MAX 

MIN 

78 
39 

84 
47 

81 
46 

86 
45 

84 
58 

83 
48 

73 
50 

67 
42 

76 
41 

75 
50 

87 
48 

94 
64 

87 
63 

84 
64 

84 
63 

88 
67 

88 
67 

88 
68 

90 
65 

90 
65 

93 
66 

85 
70 

81 
57 

91 

51 

94 
67 

•89 

67 

90 

61 

75 
60 

84 
57 

85 
57 

84.5 
57.1 

WESTON  2  NW 

MAX 
MIN 

73 
41 

82 
47 

82 
50 

84 
52 

91 
52 

82 
55 

73 
42 

75 
55 

85 
52 

92 
65 

87 
63 

84 
62 

89 
59 

88 
64 

88 
65 

96 
65 

95 
64 

95 
49 

90 
58 

85 
56 

89 
51 

92 
62 

92 
72 

89 
62 

75 
55 

74 
45 

82 
59 

85.5 
56.4 

WE8T0VER  FIELD 

MAX 
MIN 

75 
42 

80 
47 

80 
48 

84 
SO 

83 

61 

83 
49 

76 
54 

66 
54 

72 
45 

72 
53 

85 
55 

94 
63 

86 
63 

86 
63 

82 
64 

85 
67 

87 
64 

85 
61 

88 
72 

87 
67 

94 
69 

85 
70 

81 
60 

89 
55 

92 
68 

89 
73 

90 
60 

75 
60 

80 
60 

82 
56 

83.1 
59.1 

WORCESTER  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
SO 

79 
49 

80 
53 

82 
51 

81 
60 

80 
54 

74 
49 

63 
42 

68 
45 

74 
49 

84 
52 

90 
64 

86 
63 

82 
62 

84 
61 

84 
66 

83 
65 

85 
65 

89 

66 

87 
66 

91 
66 

82 
65 

80 
59 

88 
60 

91 
65 

88 
71 

88 
55 

71 

55 

77 
53 

77 
57 

81.3 
57.9 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

70 
32 

79 
37 

83 
43 

83 
62 

80 
58 

78 
46 

67 
44 

54 
40 

66 
38 

73 
37 

84 
51 

86 
62 

85 
59 

86 
58 

85 
57 

85 
67 

67 
59 

86 
59 

79 
54 

74 
47 

75 
46 

83 
55 

71 

51 

81 
51 

77.5 
SO. 5 

MAX 

MIN 

71 
38 

78 
41 

83 
47 

82 
54 

78 
60 

77 
50 

75 
51 

51 
38 

65 
39 

72 
45 

84 
52 

84 
61 

89 
62 

86 
64 

86 
62 

87 
60 

86 
59 

87 
61 

84 
65 

82 
60 

85 
60 

80 
62 

73 
53 

69 
50 

83 
53 

79 

67 

80 
69 

73 

65 

75 
53 

84 
56 

78.9 
55.2 

BLACXWATER  DAM 

MAX 
MIN 

72 
35 

79 
38 

84 

46 

85 
41 

84 
54 

81 
51 

81 
54 

67 
42 

70 
39 

75 
41 

86 
51 

88 
56 

89 

57 

87 
67 

82 
60 

85 
58 

85 
57 

87 
59 

87 
66 

85 
65 

90 
60 

82 
60 

77 
57 

80 
51 

89 

57 

88 
56 

81 
62 

67 
56 

73 

58 

78 
52 

81.5 
53.5 

COHCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

74 
35 

83 
40 

85 
49 

88 
49 

86 
57 

84 
48 

75 
48 

61 
41 

71 
38 

77 
45 

89 

54 

92 
59 

92 
57 

87 
67 

86 
61. 

89 
61 

88 
59 

90 
58 

90 
66 

74 
62 

93 
59 

85 
59 

80 
52 

83 
52 

93 
58 

89 
66 

81 
59 

72 
52 

75 
48 

82 
53 

83.1 
53.7 

DDIHAH 

MAX 
MIN 

70 
38 

80 
39 

85 
48 

87 
52 

87 
57 

86 
55 

85 
51 

70 
43 

69 
43 

77 
39 

89 
54 

89 
62 

92 
55 

87 
64 

86 
61 

89 
60 

85 
59 

89 
59 

91 
65 

85 
64 

77 
56 

86 
55 

81 
59 

80 
51 

91 
54 

91 
67 

91 
60 

74 

56 

72 
48 

79 

51 

83.3 
54.2 

BAST  DEERINC  1  S 

MAX 

MIN 

72 
33 

80 

82 
SO 

84 

55 

83 
62 

81 
49 

81 
49 

66 
37 

71 
42 

74 
44 

85 
58 

91 
62 

87 
67 

83 
67 

81 
62 

85 
62 

84 
60 

86 
58 

89 
67 

89 

67 

91 
60 

83 
63 

83 
52 

85 
50 

91 
63 

88 
70 

88 
58 

82 
54 

73 

45 

79 
50 

82.6 
55.3 

PABTAR 

MAX 
MIN 

64 
30 

70 
30 

79 
38 

83 
43 

82 
43 

79 
43 

62 
34 

58 
34 

67 
33 

711 

44, 

82 
50 

85 
54 

90 
56 

86 
56 

88 

51 

87 
49 

83 
56 

88 
53 

82 
62 

68 
58 

88 
56 

79 

56 

69 
48 

69 

83 
58 

79 

61 

77 
58 

66 
55 

72 
55 

77.1 
48.7 

PIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

61 
31 

67 
37 

76 
46 

82 
49 

81 
50 

75 
45 

75 
47 

55 
34 

47 
34 

63 
37 

65 
44 

77 
50 

79 
54 

86 
60 

82 
62 

85 
62 

87 
58 

85 
58 

85 
65 

79 
57 

64 
55 

72 
58 

74 
47 

65 
41 

64 
49 

77 
59 

73 
55 

62 
53 

70 
49 

75 
54 

72.9 
50.0 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 

MIN 

73 
36 

81 
39 

84 
46 

88 
49 

86 
48 

84 
48 

80 

52 

65 
42 

72 
36 

78 
41 

88 

50 

1 

91 
58/ 

94 
60 

90 
67 

89 
59 

89 
60 

88 
58 

93 
60 

90 
67 

79 
67 

96 
68 

91 
60 

79 
56 

83 
48 

93 
58 

89 

67 

87 
60 

71 
56 

75 
49 

85 
59 

84.4 
54.1 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 

MIN 

70 
35 

78 
37 

83 
44 

84 

45 

82 
51 

80 
45 

79 
47 

66 
38 

70 
34 

75 
38 

85 
48 

88 

55 

90 

54 

87 
62 

84 

56 

87 

55 

86 
52 

89 

57 

87 
63 

80 
64 

91 
57 

84 

58 

78 
52 

80 
45 

89 
54 

86 
64 

SO 
58 

68 
53 

72 
46 

80 

46 

81.3 
50.4 

GLENCLIFF  2  NW 

MAX 
MIN 

68 
39 

75 
40 

79 
48 

80 
53 

79 
46 

74 
60 

73 
48 

55 
38 

64 
39 

72 
48 

80 
S3 

83 
65 

87 
63 

83 
65 

80 
59 

83 
58 

82 
59 

S3 

57 

82 
64 

80 
61 

82 
58 

77 
59 

69 
54 

69 

51 

81 
58 

79 

65 

80 
59 

67 
53 

71 
52 

78 
54 

76.5 
54.2 

XEENE  1  SW 

MAX 
MIN 

77 
36 

82 
<1 

84 
46 

86 
47 

85 
56 

84 
45 

82 
48 

68 
36 

75 
35 

78 
40 

88 

51 

95 
58 

90 
60 

86 
60 

85 
62 

89 

65 

90 
66 

90 
64 

91 

65 

88 
68 

92 
66 

86 
68 

88 
54 

90 
53 

92 
63 

90 
70 

92 
61 

70 

56 

78 
51 

86 
57 

85.2 
54.9 

LAKEPORT  1 

MAX 

MIN 

l\ 

84 
44 

87 
50 

86 
53 

85 
60 

84 
54 

71 
57 

59 
43 

74 

43 

78 
47 

88 

51 

90 
57 

93 
59 

89 
65 

88 
60 

91 
65 

92 
60 

92 
62 

89 
70 

70 

65 

86 
59 

85 
57 

77 
60 

81 
53 

87 
62 

87 
72 

78 

64 

69 
55 

72 
49 

87 
53 

82.5 
56.2 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 

MIN 

73 
35 

82 
42 

85 
50 

87 
51 

83 
58 

82 
49 

71 
39 

59 
37 

67! 
36 

78 
42 

87 
52 

89 
55 

90 
59 

85 
67 

84 
62 

87 
62 

88 
60 

88 
60 

88 
68 

81 
66 

90 

63 

82 
62 

77 
50 

86 
48 

90 

60 

87 
63 

87 
60 

68 
58 

79 
58 

84 
59 

82.1 
54.4 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

70 
40 

77 
42 

80 
48 

81 
54 

82 
58 

79 
56 

71 
52 

59 
44 

67 
46 

75 
48 

83 
56 

86 
62 

85 
58 

82 
66 

82 
62 

S3 
60 

84 
62 

85 
62 

87 
66 

74 
62 

88 
60 

80 
60 

78 
58 

84 
56 

88 
60 

86 
70 

78 
60 

72 
54 

74 
51 

79 
56 

79.3 
56.3 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


HEW  EXGUUfD 


Day  of  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NASHUA  3  N 

MAX 

74 

83 

86 

85 

84 

84 

76 

65 

71 

76 

87 

93 

91 

85 

86 

88 

89 

90 

90 

78 

95 

86 

82 

89 

96 

90 

86 

75 

78 

86 

84.1 

MIN 

48 

39 

46 

48 

55 

47 

50 

40 

36 

40 

45 

59 

58 

64 

60 

59 

62 

59 

64 

67 

59 

60 

53 

52 

54 

69 

62 

57 

45 

52 

53.6 

NEW  LONDON 

MAX 

69 

77 

80 

81 

80 

76 

72 

60 

65 

73 

82 

86 

86 

84 

79 

82 

83 

83 

84 

75 

85 

80 

72 

82 

86 

83 

80 

78 

71 

76 

78.3 

MIN 

48 

48 

51 

51 

58 

54 

54 

39 

43 

40 

62 

63 

64 

65 

61 

62 

62 

63 

65 

58 

58 

60 

58 

56 

59 

64 

65 

53 

49 

53 

56.2 

PETERBORO  2  S 

MAX 

73 

80 

80 

81 

79 

79 

73 

61 

68 

72 

83 

90 

86 

82 

81 

86 

86 

86 

87 

80 

89 

84 

79 

87 

91 

85 

86 

65 

75 

81 

80.5 

MIN 

36 

42 

47 

49 

57 

52 

57 

40 

41 

43 

51 

62 

61 

65 

61 

61 

62 

62 

64 

65 

61 

67 

57 

52 

63 

69 

58 

54 

48 

55 

55.4 

PINKHAU  NOTCH 

MAX 

67 

76 

83 

84 

76 

78 

65 

54 

62 

70 

81 

79 

87 

84 

83 

84 

85 

86 

79 

69 

71 

77 

69 

60 

79 

77 

70 

63 

65 

79 

74.7 

MIN 

36 

37 

43 

60 

53 

49 

45 

38 

40 

39 

51 

58 

56 

66 

60 

55 

52 

55 

65 

56 

56 

55 

56 

54 

54 

64 

54 

53 

47 

50 

51.9 

PLTHODTH  2  W 

MAX 

75 

78 

87 

86 

84 

83 

77 

74 

74 

78 

89 

91 

93 

93 

87 

90 

90 

90 

83 

74 

87 

83 

81 

76 

87 

87 

80 

72 

77 

83 

83.0 

MIN 

34 

58 

46 

51 

49 

49 

49 

64 

42 

40 

49 

56 

58 

56 

59 

58 

56 

62 

66 

62 

61 

61 

57 

51 

59 

68 

60 

56 

54 

55 

54.9 

RANDOLPH 

MAX 

72 

81 

85 

85 

80 

80 

74 

53 

68 

72 

84 

85 

90 

89 

92 

88 

91 

91 

84 

76 

74 

79 

72 

62 

84 

80 

80 

69 

72 

84 

79.2 

MIN 

32 

35 

43 

56 

57 

49 

52 

38 

41 

35 

51 

55 

55 

63 

62 

56 

54 

59 

69 

55 

57 

57 

50 

43 

53 

66 

56 

55 

46 

51 

51.7 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

74 

80 

84 

85 

84 

84 

79 

66 

70 

76 

86 

93 

91 

84 

83 

86 

87 

88 

89 

87 

92 

89 

82 

89 

92 

89 

89 

70 

78 

84 

83.7 

MIN 

35 

39 

39 

44 

53 

44 

46 

34 

34 

38 

51 

55 

57 

67 

62 

64 

60 

62 

65 

67 

65 

67 

50 

52 

59 

69 

61 

54 

52 

55 

53.3 

TUCKERMAN  RAVINE 

MAX 

57 

66 

72 

72 

65 

67 

60 

38 

53 

60 

70 

70 

78 

74 

76 

72 

74 

76 

72 

64 

66 

65 

56 

63 

73 

64 

65 

53 

59 

70 

65.7 

MIN 

35 

43 

50 

58 

55 

49 

36 

29 

34 

40 

50 

56 

57 

62 

61 

63 

64 

66 

59 

53 

57 

51 

47 

47 

62 

61 

SO 

48 

50 

53 

51.5 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 

70 

75 

83 

88 

90 

84 

84 

72 

62 

70 

79 

90 

92 

95 

88 

88 

90 

91 

92 

93 

85 

93 

85 

79 

89 

92 

89 

88 

11 

^3 

84.3 

MIN 

36 

41 

45 

49 

55 

45 

50 

36 

40 

40 

52 

55 

60 

66 

64 

62 

58 

60 

67 

70 

65 

66 

55 

50 

55 

70 

61 

60 

58 

55.0 

WINDHAM 

MAX 

72 

82 

84 

86 

84 

84 

80 

68 

72 

78 

86 

90 

90 

86 

84 

88 

88 

88 

86 

84 

94 

86 

88 

94 

92 

86 

86 

74 

74 

80 

83.8 

MIN 

36 

40 

44 

46 

50 

46 

48 

38 

40 

36 

54 

58 

54 

60 

54 

58 

60 

56 

62 

64 

58 

58 

50 

58 

70 

64 

58 

56 

44 

52 

52.4 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 

74 

81 

86 

87 

87 

83 

80 

65 

80 

80 

88 

92 

92 

89 

87 

91 

90 

90 

91 

85 

86 

88 

78 

78 

90 

88 

84 

73 

80 

85 

84.3 

MIN 

37 

41 

48 

50 

54 

50 

53 

45 

41 

48 

47' 

58 

57 

67 

64 

61 

59 

59 

67 

62 

60 

55 

55 

50 

57 

68 

60 

55 

46 

52 

54.2 

WOODSTOCK 

MAX 

75 

82 

86 

87 

84 

81 

72 

57 

70 

76 

85 

89 

92 

86 

86 

89 

88 

89 

87 

78 

86 

81 

75 

66 

86 

84 

86 

68 

71 

83 

80.8 

MIN 

33 

36 

45 

50 

50 

49 

49 

43 

40 

40 

47 

54 

58 

55 

58 

55 

57 

58 

66 

62 

60 

60 

53 

49 

56 

66 

59 

56 

52 

55 

52.4 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

MAX 

43 

54 

57 

62 

52 

56 

42 

30 

39 

49 

59 

59 

65 

62 

66 

65 

64 

66 

58 

56 

58 

52 

43 

52 

63 

57 

53 

50 

52 

62 

54.9 

MIN 

30 

36 

43 

47 

45 

39 

27 

22 

27 

34 

41 

45 

52 

52 

51 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

42 

35 

37 

51 

50 

47 

42 

45 

48 

43.3 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 

65 

67 

67 

71 

69 

76 

75 

64 

66 

64 

68 

71 

73 

73 

75 

75 

75 

77 

79 

80 

78 

81 

79 

81 

80 

85 

83 

70 

67 

68 

73.4 

MIN 

49 

49 

51 

54 

58 

58 

56 

52 

50 

50 

57 

60 

60 

60 

62 

62 

66 

67 

67 

65 

67 

66 

62 

62 

67 

68 

60 

60 

59 

60 

59.5 

GREENVILLE 

MAX 

72 

7» 

77 

80 

83 

83 

79 

68 

70 

75 

81 

92 

81 

81 

84 

85 

87 

85 

87 

91 

87 

85 

87 

91 

93 

92 

74 

81 

77 

82.3 

MIM 

47 

47 

48 

53 

61 

51 

55 

42 

43 

45 

46 

45 

64 

63 

60 

62 

66 

66 

66 

65 

68 

67 

59 

53 

66 

72 

59 

55 

46 

54 

56.5 

KINGSTON 

MAX 

70 

74 

71 

74 

75 

80 

78 

70 

70 

67 

75 

83 

78 

77 

77 

79 

80 

80 

80 

81 

87 

86 

83 

83 

84 

92 

90 

72 

71 

72 

78.0 

MIN 

46 

39 

40 

44 

61 

53 

56 

38 

38 

39 

54 

62 

60 

62 

57 

60 

64 

62 

64 

66 

70 

68 

52 

49 

65 

63 

60 

59 

45 

52 

54.9 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

72 

74 

78 

81 

83 

78 

67 

69 

71 

79 

89 

81 

80 

81 

80 

82 

82 

82 

84 

91 

86 

82 

86 

88 

91 

90 

73 

75 

74 

80.0 

MIN 

52 

46 

48 

51 

63 

57 

56 

48 

48 

46 

55 

65 

64 

63 

61 

62 

68 

68 

68 

67 

69 

68 

63 

56 

66 

72 

60 

56 

51 

55 

59.1 

PROVIDENCE  WB  CITY 

MAX 

74 

75 

75 

83 

85 

87 

81 

67 

70 

75 

83 

91 

85 

85 

83 

81 

82 

84 

84 

88 

95 

87 

85 

90 

93 

93 

92 

75 

80 

76 

82.8 

MIN 

53 

52 

53 

56 

64 

59 

56 

50 

49 

51 

56 

67 

67 

64 

63 

65 

68 

68 

68 

68 

70 

68 

66 

61 

68 

74 

60 

59 

53 

59 

61.2 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

76 

83 

82 

85 

85 

82 

73 

65 

73 

77 

90 

96 

89 

83 

84 

84 

90 

89 

90 

87 

94 

87 

81 

83 

91 

92 

90 

70 

79 

82 

83.7 

MIN 

40 

43 

44 

50 

56 

47 

50 

38 

38 

41 

49 

56 

61 

67 

62 

64 

66 

66 

66 

68 

66 

66 

54 

54 

56 

68 

64 

60 

53 

57 

55.7 

BLOOHFIELD 

MAX 

73 

79 

85 

86 

84 

83 

80 

61 

66 

70 

84 

85 

91 

90 

89 

92 

91 

90 

90 

85 

82 

80 

78 

70 

80 

81 

81 

72 

77 

88 

81.4 

MIN 

34 

34 

39 

51 

50 

48 

48 

40 

38 

35 

49 

50 

54 

67 

65 

60 

55 

55 

65 

59 

58 

61 

47 

41 

57 

68 

58 

56 

SO 

54 

51.5 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

83 

87 

85 

85 

83 

64 

58 

69 

78 

89 

92 

94 

89 

88 

92 

92 

92 

87 

79 

93 

83 

77 

80 

87 

88 

77 

81 

85 

91 

83.4 

MIM 

40 

45 

54 

65 

63 

53 

48 

43 

43 

46 

61 

63 

74 

72 

69 

70 

69 

70 

67 

64 

63 

61 

55 

56 

66 

70 

65 

64 

64 

68 

60.4 

CAVENDISH 

MAX 

73 

81 

86 

86 

85 

81 

78 

65 

68 

79 

88 

91 

92 

88 

86 

87 

87 

88 

90 

86 

91 

86 

82 

87 

89 

88 

88 

71 

79 

82 

83.6 

MIN 

35 

36 

42 

43 

49 

43 

44 

30 

33 

37 

46 

52 

57 

59 

54 

56 

52 

55 

62 

63 

65 

63 

51 

48 

56 

65 

61 

57 

4» 

54 

50.6 

CHELSEA  2  S 

MAX 

74 

82 

86 

85 

82 

80 

71 

59 

69 

77 

88 

90 

92 

87 

87 

89 

89 

90 

90 

84 

89 

80 

76 

83 

84 

85 

83 

70 

81 

86 

82.3 

MIN 

30 

35 

41 

47 

51 

43 

43 

34 

34 

36 

46 

53 

55 

59 

58 

55 

52 

54 

62 

64 

63 

63 

51 

48 

57 

67 

58 

56 

52 

55 

50.7 

CORNWALL  3  SW 

MAX 

74 

81 

84 

83 

84 

82 

77 

64 

69 

77 

86 

91 

91 

89 

86 

89 

91 

89 

91 

90 

92 

89 

82 

90 

88 

89 

87 

78 

84 

90 

84.6 

MIN 

42 

48 

58 

58 

61 

54 

52 

42 

42 

44 

57 

64 

71 

54 

65 

67 

67 

64 

68 

64 

64 

66 

54 

51 

67 

66 

64 

61 

59 

66 

58.7 

DORSET  1  S 

MAX 

74 

81 

84 

84 

84 

77 

70 

64 

72 

77 

85 

92 

90 

84 

84 

88 

87 

88 

90 

89 

89 

85 

80 

88 

92 

89 

89 

74 

81 

85 

83.2 

MIN 

41 

37 

44 

46 

56 

40 

51 

34 

33 

37 

52 

54 

61 

65 

66 

60 

52 

54 

62 

62 

64 

63 

48 

47 

66 

71 

61 

56 

51 

55 

53.0 

EAST  BARNET 

MAX 

63 

73 

79 

86 

84 

84 

81 

65 

53 

66 

73  y 

86 

89 

91 

88 

91 

91 

91 

88 

86 

67 

86 

80 

73 

68 

82 

82 

80 

69 

79 

79.1 

MIN 

39 

41 

45 

55 

56 

50 

48 

43 

39 

40 

52 

55 

60 

69 

67 

62 

55 

65 

68 

64 

63 

64 

52 

47 

47 

65 

63 

59 

57 

58 

54.9 

ENOSBURG  PALLS 

MAX 

74 

81 

87 

85 

81 

79 

62 

58 

70 

74 

87 

88 

93 

89 

90 

92 

93 

90 

84 

72 

87 

78 

73 

78 

84 

83 

83 

80 

82 

92 

81.6 

MIN 

36 

38 

48 

61 

61 

49 

45 

42 

44 

41 

52 

48 

61 

73 

69 

69 

69 

69 

68 

64 

64 

61 

54 

48 

68 

72 

61 

59 

58 

60 

57.1 

LEMINGTON  1  W 

MAX 

68 

79 

84 

84 

65 

78 

62 

53 

65 

69 

82 

84 

89 

86 

87 

88 

88 

88 

83 

65 

77 

77 

67 

68 

81 

77 

73 

73 

77 

87 

76.8 

MIN 

34 

33 

37 

55 

50 

44 

47 

37 

35 

33 

48 

49 

47 

68 

68 

66 

54 

57 

63 

57 

58 

58 

44 

39 

56 

65 

57 

55 

49 

53 

50.5 

MOKTPELIER 

MAX 

72 

SO 

84 

84 

79 

79 

64 

57 

68 

74 

85 

88 

89 

86 

86 

88 

87 

88 

88 

85 

88 

81 

74 

79 

82 

84 

80 

70 

81 

86 

80.5 

MIN 

34 

39 

46 

61 

60 

50 

47 

39 

40 

41 

55 

60 

63 

66 

62 

59 

57 

62 

66 

62 

62 

59 

52 

50 

59 

66 

58 

56 

56 

58 

54.8 

NEWPORT 

MAX 

72 

82 

89 

89 

82 

81 

63 

59 

68 

71 

88 

87 

93 

84 

89 

92 

90 

90 

82 

68 

81 

78 

69 

73 

83 

79 

72 

75 

82 

89 

80.0 

MIN 

43 

40 

47 

61 

56 

50 

45 

39 

41 

41 

55 

54 

65 

67 

64 

62 

58 

62 

62 

58 

63 

57 

48 

48 

61 

65 

58 

58 

57 

59 

54.8 

NORTBFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 

72 

75 

85 

84 

82 

79 

77 

58 

67 

74 

85 

87 

90 

88 

87 

87 

87 

89 

86 

84 

90 

87 

76 

73 

85 

84 

82 

74 

81 

85 

81.3 

MIN 

32 

38 

40 

58 

59 

38 

49 

42 

40 

39 

51 

58 

61 

69 

64 

58 

55 

59 

70 

64 

64 

62 

52 

50 

62 

69 

62 

59 

54 

58 

54.5 

RUTLAND  1  SE 

MAX 

72 

78 

82 

82 

83 

83 

76 

62 

68 

74 

83 

88 

89 

87 

85 

8$ 

86 

87 

86 

84 

89 

86 

78 

86 

86 

85 

86 

76 

79 

85 

81.9 

MIN 

39 

42 

48 

54 

53 

49 

49 

38 

41 

42 

52 

58 

62 

62 

63 

63 

57 

59 

69 

65 

66 

66 

53 

54 

68 

67 

64 

59 

54 

61 

55.9 

SAINT  ALBANS 

MAX 

74 

80 

87 

85 

84 

81 

71 

70 

69 

72 

88 

86 

92 

89 

88 

90 

89 

90 

85 

74 

88 

84 

72 

79 

82 

83 

80 

78 

82 

88 

82.0 

MIN 

46 

48 

61 

64 

64 

54 

50 

SO 

45 

50 

62 

62 

73 

72 

68 

69 

68 

70 

68 

66 

62 

61 

56 

55 

65 

70 

64 

60 

64 

68 

61.2 

SAINT  JOHNSBUHY 

MAX 

74 

83 

89 

88 

85 

83 

82 

62 

72 

75 

90 

89 

93 

92 

88 

93 

90 

95 

89 

88 

88 

81 

76 

72 

82 

83 

83 

71 

80 

90 

83.5 

MIN 

40 

39 

45 

59 

54 

49 

49 

43 

40 

40 

55 

56 

58 

69 

65 

62 

56 

63 

67 

63 

64 

61 

49 

47 

59 

68 

63 

58 

57 

58 

55.2 

SOMERSET 

MAX 

62 

68 

77 

80 

81 

79 

73 

63 

57 

65 

71 

81 

86 

86 

76 

79 

83 

83 

83 

83 

83 

84 

75 

73 

83 

89 

79 

82 

65 

77 

76.9 

MIN 

32 

31 

40 

52 

51 

54 

53 

31 

28 

31 

45 

59 

55 

63 

54 

58 

52 

59 

59 

60 

59 

59 

55 

46 

56 

65 

56 

52 

45 

50 

50.3 

WEST  BURKE 

MAX 
MIM 

54 

80 

86 

84 

86 

82 

81 

62 

54 

74 

84 

84 

86 

92 

87 

88 

90 

89 

90 

88 

68 

85 

76 

70 

72 

80 

80 

78 

76 

79 

79.5 

WILDER  1  E 

MAX 

67 

75 

82 

87 

89 

74 

83 

71 

58 

71 

80 

89 

92 

92 

89 

86 

90 

89 

90 

95 

78 

90 

84 

75 

85 

91 

86 

86 

70 

82 

82. S 

MIN 

33 

38 

44 

47 

53 

44 

52 

34 

39 

38 

48 

52 

66 

65 

60 

61 

56 

58 

58 

66 

60 

64 

53 

49 

52 

66 

59 

56 

56 

56 

52.8 

WOODSTOCK 

MAX 

77 

85 

88 

87 

85 

83 

72 

64 

74 

77 

88 

90 

94 

93 

88 

90 

90 

90 

88 

87 

90 

85 

80 

88 

92 

90 

90 

70 

81 

87 

84.8 

HIN 

34 

37 

44 

49 

54 

45 

46 

33 

36 

38 

49 

55 

59 

65 

61 

58 

S3 

57 

65 

67 

64 

65 

51 

49 

61 

67 

60 

57 

52 

57 

52.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1949 


Table  5-Continued 

SUbon 

1 

Day  of  month 

8. 
s 

1   2 

3 

4    5 

6 

7 

' 

9 

10 

11 

12 

13 

14   IS   16   17 

18 

19 

20  21 

- 

23  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

DELAYED 

DATA 

B^EMBER  1948 

1 

NAINE 

ORONO 

MAX 
MIN 

36 
25 

42 
28 

44 

22 

50 
22 

52 
26 

53 
24 

48 
37 

48 
30 

38 
24 

34 
22 

33 
20 

38 
15 

44 
32 

34 
22 

36 
17 

42 
18 

34 
25 

31 
19 

30 

15 

36 
18 

34 
20 

32 
IS 

34 

16 

20 
8 

21 
-  2 

20 

1 

18 
2 

37 
6 

47 
12 

49 
34 

39 
34 

37.2 
19.7 

JAXUART  1949 

TEBMONT 

BLOOHFIELD 

MAX 
MIN 

40 
3# 

36 
24 

27 
24 

38 
16 

34 
18 

46 
30 

33 
28 

38 
26 

43 
25 

40 
32 

37 
6 

20 
-  5 

22 

4 

26 
11 

24 
-13 

36 
8 

40 
27 

33 
9 

47 
27 

42 
16 

21 
0 

35 
13 

33 

4 

31 

11 

30 
9 

15 

1 

27 
11 

36 

4 

36 
15 

23 
-  6 

22 
-  8 

32.6 
12.9 

reBHOAKT  1949 

CONNECT  ICDT 

MOONT  CARMEL 

MAX 
MIN 

33 
17 

32 
9 

32 

1 

31 
25 

39 
19 

36 
9 

45 
17 

43 

14 

54 
26 

48 

26 

33 

13 

35 

7 

52 
28 

55 
37 

61 
40 

60 
34 

44 
25 

42 
16 

56 
34 

1^ 

45 
23 

44 
31 

47 
33 

49 
30 

49 
38 

44 
25 

43 
18 

38 
27 

44.4 
23.4 

MAINE 

TAMCEBORO 

MAX 
MIN 

32 
20 

25 
8 

14 

r-    9 

12 

-18 

21 

7 

26 
-20 

33 

-15 

35 
11 

49 
24 

36 

14 

20 
0 

16 
-17 

33 
10 

32 

16 

21 
2 

42 

15 

44 
23 

30 
17 

29 

1 

30 
-11 

38 
26 

42 
20 

30 
10 

30 
20 

31 
8 

42 

-  4 

30.5 
19.1 

MABCB  1949 

CONNECTIOrr 

HOBFOLI  2  ST 

MAX 
MIN 

28 
23 

30 
13 

24 
13 

32 
5 

35 

7 

52 
34 

44 
23 

30 
8 

43 
11 

54 

22 

40 
30 

35 
21 

31 

15 

31 
17 

41 
23 

35 
12 

28 
12 

36 
15 

26 
2 

21 
-  7 

30 
5 

49 
29 

54 
44 

60 
32 

55 
29 

48 
35 

71 
45 

71 
50 

58 
35 

58 
36 

54 

35 

42.1 
21.7 

SHEPADG  DAM 

MAX 

MIN 

30 
24 

34 
17 

33 
21 

33 

7 

46 
26 

49 
31 

48 
25 

36 

16 

48 
23 

50  1  40 
32   32 

37 
25 

35 
21 

37 
15 

40 
25 

34 
17 

34 

25 

36 
22 

28 
8 

27 
0 

43 
11 

54 
34 

56 
48 

61 
34 

56 
30 

62 
40 

68 
55 

71 
58 

62 
40 

60 
42 

58 
37 

45.4 
27.1 

WATERBITRT  CITT  HAI.I, 

MAX 
MIR 

34 
27 

38 
23 

35 
25 

38 
14 

50 
30 

53 
41 

56 
30 

38 
20 

48 
29 

55 
39 

46 
34 

41 
27 

40 
24 

40 
26 

47 
31 

38 
21 

40 
27 

40 
26 

34 

16 

29 
11 

46 
20 

60 
42 

66 
51 

66 
36 

60 
35 

65 
43 

72 
58 

75 
57 

66 
43 

65 
48 

66 
39 

49.9 
32.0 

MASSACHUSETTS 

AJOXBST 

MAX 

MIN 

36 
23 

35 
16 

41 
18 

37 
9 

54 
29 

51 
35 

35 
21 

47 
15 

57 
25 

46 
28 

40 
32 

35 
29 

36 
22 

47 
26 

39 
29 

36 
20 

39 
22 

31 
22 

31 
9 

37 
2 

57 
22 

64 
43 

68 
41 

58 
32 

58 
30 

75 
42 

72 
56 

66 

51 

66 
38 

60 
37 

51 
37 

49.5 
27.8 

NEW  HAMPSHIRE 

PLYMOUTH  2  W 

MAX 
MIR 

34 
27 

30 
21 

33 
18 

36 
21 

42 
20 

39 
31 

32 
19 

41 
3 

SO 
3 

42 
28 

36 
32 

32 
25 

29 
15 

40 
20 

41 
20 

26 
12 

33 
15 

31 
8 

29 
8 

29 

41 

7 

46 
23 

50 
35 

42 
24 

49 
23 

65 
33 

48 
36 

54 
35 

52 
36 

46 
37 

48 
28 

40.2 
21.4 

APSIL  1949 

CONNECTICUT 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

MIN 

58 
32 

50 
30 

54 
31 

56 
40 

53 
28 

57 
39 

57 
39 

56 
40 

51 
35 

49 
31 

53 
30 

60 
31 

66 
41 

11 

69 
49 

69 
46 

48 
33 

49 
31 

57 
38 

57 
33 

63 
33 

69 
40 

70 
46 

60 
39 

67 
30 

59 

41 

65 
54 

66 
46 

67 
30 

70 
.42 

59.7 
37.4 

MATERBUBT  CITT  HALL 

MAX 
MIN 

52 
37 

55 
37 

62 
47 

60 
43 

58 
30 

60 
40 

55 
45 

58 
40 

58 
39 

53 
40 

58 
38 

65 
35 

71 
44 

72 
58 

73 

73 
49 

S3 
37 

47 
35 

54 
35 

58 
38 

72 
38 

75 
44 

75 
52 

70 
46 

61 
36 

64 
44 

70 
57 

57 
49 

60 
33 

70 
47 

62.3 
41.8 

HAT  1949 

CONITECTICUT 

MOCMT  CARMEL 

MAX 
MIN 

73 
41 

69 
57 

73 

52 

81 
43 

88 
51 

84 
58 

79 
44 

69 
42 

74 
41 

62 
43 

63 
45 

59 
39 

68 
38 

73 
44 

69 
43 

65 
38 

80 
46 

79 

55 

89 
57 

65 
42 

67 
38 

61 
42 

76 
52 

79 
47 

63 
39 

62 
34 

64 
42 

66 
41 

65 
37 

67 
38 

75 
43 

71.2 
44.3 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

MIN 

71 
44 

67 
58 

65 
54 

77 
44 

84 
54 

84 

63 

80 
60 

66 
39 

68 
45 

72 
52 

62 
42 

60 
40 

62 
28 

70 
43 

73 
50 

69 
43 

76 
50 

76 
24 

80 
61 

82 
50 

62 
41 

64 
45 

68 
50 

72 
49 

73 
50 

60 
36 

60 
40 

60 
41 

55 
36 

61 
36 

65 
42 

69.2 
45.5 

TATERBURY  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

79 
50 

71 
60 

70 
56 

78 
45 

86 
57 

91 
65 

87 
63 

80 
46 

78 
44 

83 
50 

65 
45 

64 
44 

61 
43 

74 
48 

78 
55 

71 
37 

81 
51 

81 
57 

84 
63 

84 
49 

65 
40 

70 
56 

72 
50 

78 
51 

80 
53 

64 
39 

64 
46 

62 
58 

62 
39 

64 
38 

70 
42 

74.1 
49.7 

MAINE 

HOOLTON  1  NE 

MAX 

MIN 

83 
44 

79 
50 

67 
54 

79 
47 

78 
47 

69 
42 

62 
43 

68 
36 

62 
44 

60 
33 

58 
34 

62 
33 

66 
38 

62 
42 

60 
32 

68 
31 

72 
41 

64 
35 

79 

51 

61 
36 

64 
32 

71 
38 

59 
45 

60 

44 

59 
40 

60 
35 

57 
43 

51 
38 

62 
38 

61 
38 

61 
36 

65,3 
40.0 

NE«  HAMPSBIBE 

PLTMOOTH  2  W 

MAX 
MIN 

83 
35 

76 
38 

73 
58 

84 
40 

88 
48 

73 
60 

65 
52 

75 
30 

78 
37 

73 
48 

73 
32 

63 
32 

70 
35 

71 
34 

70 
34 

70 
35 

76 
46 

85 
43 

84 
58 

65 
46 

68 
32 

62 
36 

72 
48 

75 
48 

64 
51 

55 
31 

51 
45 

60 
44 

60 
37 

60 
35 

68 
47 

70.6 
41.8 

VERMONT 

LSMINGTON  1  W 

MAX 

MIN 

82 
29 

74 

50 

70 
49 

80 
33 

74 

51 

61 
40 

70 
26 

72 
37 

70 
35 

57 
35 

61 
23 

65 
28 

68 
36 

60 
32 

60 
26 

69 
27 

73 

36 

80 
37 

76 

45 

55 
32 

62 
25 

62 
29 

62 

46 

68 
44 

56 
20 

52 
29 

47 
39 

54 
37 

53 
36 

50 
41 

62 
38 

64.7 
35.2 

CORRECTIONS 
JANUARY  1949  -  The  temperatures  for  Hllo,  Maine,  are  not  from  standard  thermometers  and  should  not  appear  in  the  bulletin. 
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STATION  INDEX 


NEW   EMGLAMD 


Stati<m 


COmtECTIClTT 

ANSONIA 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKBAHSTEO 

BLOOUFIELD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  ITB  AIRPOI 

BRISTOL 

BULLS   BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 


10120 
i0227 
0251 


County 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
KEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 


IO8OI   rAIRFIELD 

g806  (FAIRFIELD 
,  830  HARTFORD 
•0961  JLITCBFIELD 
[0973  IHABTPORD 


CANDLCTOOD   LAKE  1093    FAIRFIELD 

COCKAPONSET   FRST   RANGER  Il488  IIIIDDLESEX 
COLLINSVILLE  1536  iBARTFORD 

CREAM   BILL  11715  IliTCHFIELD 

DANBUBY  II762  IfAIRPIELD 


DAVSON    LAKE 

EAST   HAVEN 

EASTON   LAKE   RESERVOIR 

FALLS   VILLAGE 

GREENWICH 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD   VfB   AIRPORT 

HEULOCKS   RESERVOIR 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOUOC 

LAUREL  RESERVOIR 

UANCHESTER 

MEAD  POND  RESERVOIR 

MIDDLETOWN 

MILFORD 

MOHAWK  FOREST  RNGR  STA 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 


13583 


FIELD 


NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRI 

NEWINGTON 

NEW  LO?{DON 

NORFOLK  2  Ml  SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORTH  KENT 


WINDHAM 
LITCHFIEl 
5273  NEW  HAVEN 
5285  HARTFORD 
'5309  NEW  LONDON 

I5445  LITCHFIELD 
15510  NEW  HAVEN 
5641  NEW  HAVEN 
(5664  LITCHFIELD 


NORTH  STAMFORD  RESERVOIR5772  FAIRFIELD 

NOEWALK  5892  FAIRFIELD 

NORWICH  3  MI  ESE  5904  NEW  LONDON 
PACHADC  ST  FRST  3  MI  NE  fil31  KEW  LONDON 
PEOPLES  FRST  RANGER  STA  ^239  LITCHFIELD 
PROSPECT  6597  MEW  HAVEN 


PUTNAM 

PUTNAM  HEIGHTS 
PUTNAM  LAKE 
ROCKVILLE 
ROCKWOOD  LAKE 

ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON  DAM 
STORES 
THOMPSONVILLE 

TORRINCTON  1 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WASHINGTON 

WATERBURY 

WATERBURY  CITY  HALL 
WEPAWADG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 


6645  WINDHAM 
6650  WINDHAM 
6655  ^AIRFIELD 
6942  TOLLAND 
6954  TOLLAND 

16966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 

7432  HARTFORD 
7946  TOLLAND 
8065  FAIRFIELD 

8364  HARTFORD 

B436  LITCHFIELD 
18441  LITCHFIELD 
3488  FAIRFIELD 
,8859  LITCHFIELD 
8906  NEW  HAVEN 

8911  NEW  HAVEN 
9007  WEW  HAVEN 
9067  MIDDLESEX 
9162  HARTFORD 
9174  HARTFORD 


WBIGVILLE  RESERVOIR  9508  HARTFffllD 

WHITNEY  LAKE  9544  NEW  HAVEN 

WIGWAM  RESERVOIR  9568  LITCHFIELD 

WILLIMANTIC  9592  WINDHAM 

WOLCOTT  RESERVOIR  9759  NEW  HAVEN 


AUGUSTA  AIRPORT 
BANGOR 
BAR  HARBOR 
BELFAST 


BRAS SUA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 
EASTPORT  WB  CITY 


0275  KENNEBEC 
0350  PENOBSCOT 
0371  HANCOCK 
0480  WALDO 
0571  OXFORD 

0814  SOMERSET 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
2426  WASHINGTON 


EAST  SAHCERVILLE  2  MI  E  2442  PISCATAQUIS 
EAST  WIHTBBOP  2539  KENNEBEC 

ELLSWORTB  2620  HANCOCK 

EUSTIS  2700  FRANKLIN 

FARMINGTON  2765  FRANKLIN 


FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT  1  MI  E 
PORT  KENT 
GARDINER 
GILCAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREEKVILLE 

BIRAU 

BOULTON  AIRPORT 

BOULTON  1  MI  NE 

JACKMAN  1  HI  Niri 

JORESB<nO 

LEWISTON 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  0AM 
MILLINOCKET 
MILLIMOCKET  AIRP«tT 
MILLINOCKET  DAM 
MILO 

MILTON 
H008EHEAD 
NORTH  AHDOVEB 
NORTH  BRIDCTON 
OLD  TOWN 

OUy   TOWN  AIRPORT 

POBTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PREVTISS 


!l798  NEW  HAVEN 
!l844  'FAIRFIELD 
2169  NEW  HAVEN 
|2288  IFAIRFIELD 
|2658  LITCHFIELD 

|3137  iFAIRFIELD 
;3207  NEW  LONDON 
J3446  IHARTFORD 
,34  51  'bARTFORD 


J3857  NEW  LONDON 
'3989  NEW  LONDON 
14096  iFAIRFIELD 
4443  HARTFORD 
j4599  FAIRFIELD 

4767  MIDDLESEX 
|4790  NEW  HAVEN 
4933  LITCHFIELD 
5018  MIDDLESEX 
■5077  NEW  HAVEN 


2868  AROOSTOOK 
2876  AROOSTOOK 
2883  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 

3261  WASHINGTON   1 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND    ] 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK    1 

4086  SOMERSET 
-4183  WASHINGTON 
4568  ANDROSCOGGIN 
4878  WASHINGTON 
4927  SOMBRSET 

5261  OXFORD 

5304  PENOBSCOT  ] 

5309  PENOBSCOT  : 

5314  PISCATAQUIS  : 

5347  PISCATAQUIS  I 

5357  OXFORD 

5460   SCMIERSET 

5805   OXFORD 

5875  CUKBERLAHD    1 

6420  PENOBSCOT     1 

6425  PENOBSCOT 
6430  PENOBSCOT    1 
6900  CUMBERLAND 
€905  CUMBERLAND 
6927  PENOBSCOT     1 


72  05 

72  57 

41  1$    72  53 

72  44 

41  2t]  72  04 

I  41  58  73  13 
41  20  72  46 
41  2d  72  43 
j  73  26 

I  41  07  73  32 


1  72  49 

41  561  72  18 

41  23  73  10 

[  41  43  72  15 

I  42  Od  72  36 


tl  48 


41  33 
41  34 


73  07 
73  08 
73  09 
73  19 
73  02 


41  20 


73  02 
41  la  73  02 
41  la  72  26 

41  45|  72  47 

42  Oq  72  58 

72  57 
72  55 
41  40  73  08 
41  4i  72  14 
41  37|  72  56 


19  69  48 
44  48  68  48 

I  44  23  68  12 
44  2^  69  00 

I  44  23  70  48 

I  45  4d  69  SO 

46  52  68  01 

I   46  37I  69  32 

44  53  69  16 

44  54  66  59 

I  45  10  69  20 
I  44  13  69  54 
44  32  68  26 
i  45  131  70  29 
'  44  4d  70  09 

,  46  4G   67  52 

'  47  IS  68  36 

I  47  13  66  36 

I  44  13  69  45 

'  44  24   70  58 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


Reter 


tables 


UNSONIA  WATER  CO 
lATER  BUR  HARTFORD 
3ALTIC  MILLS  CO 
'ATER  BUR  HARTFORD 
BNG  DEPT  HARTFORD 

KRS  M  G  MELIA 
'J   S  WEATHER  BUREAU 
BRISTOL  WATER  CO 
~ONN  LIGHT  k   POWER 
VATER  BUR  HARTFORD 

CONN  LIGHT  k   POWER 

ST  FORESTER  HAHTFORE 

EDWIN  R  WILDER 

r  S  GOLD 

JOSEPH  L  SIHKO  JB 

HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
CONN  POWER  CO 

CHARLES  E  MOBR 
WATER  ft  ELEC  DEPT 
ENG  DEPT  HARTFORD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 


JEWETT  CITY  WATER  CC 
LONDON  WTR  WORKS 
8A  ISTAKFORD  WATER  CO 
8A  !mANCHESTEB  WTR  DEPT 
8A  STAMFORD  WATER  CO 


I2N 


KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
ST  FORESTER  HARTFORI 
FRANK  P  O'NEILL 
B  W  MAC  FARLAND 

ST  FORESTER  HARTFORI 
WATER  BUR  HARTFORD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ENG  DEPT  HARTFORD 
5P  DEPT  PUBLIC  WORKS 

7A  NORMAN  E  SMITH 
8A  NEW  HAVEN  WATER  CO 
8A  'NEW  HAVEN  WATER  CO 
6P  MRS  MARY  C  OLIVER 
8A  STAMFORD  WATER  CO 


COMSTOCK 
CHARLES  K  CRARY 

G  ABBOTT 
ST  FORESTER  HABTFORE 
NEW  EIAVEN  WATER  CO 

ALPBONSE  BONNER 
WHITMAN  DANIELSON 
GREENWICH  WATER  CO 
ROCKVILLE  WTR  L   AQUE 
GREENWICH  WATER  CO 


7A  pONN  LIGHT  L   POWER 

3P  R  E  MABTIN 

5P  HAROLD   MYERS 

295  I   7P   BRIDGEPORT   HYDRAULIC 

NOOmoOI^UH   ENG   WATERBURY 


372 


MID  rrORHINGTON  WTR  CO 
8A  iTORRINGTON  REGISTER 
7P  BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
8P  ITHE  GUNNERY  SCHOOL 
7P  iAHERICAN  REPUBLIC  CC 

MOONktOOh^BUR  ENG  WATERBURY 
INEW  BAVEN  WATER  CO 
JAMES  RIKTOUL 
WATER  BUR  HARTFORD 
WATER  BUB  HARTFORD 


Ltr  com  new  BI 
conn  light  &  ] 
^onn  light  &  i 


BRITAIN 
POWER 
POWER 
AGR  EXP  STATION 
CONN  LIGHT  k   POWER 


HID 


COM   NEW   BRITAIN 

NEW  HAVEN   WATER  CO 

fOON^OONWATEBBUBY   WATEB  CO 

7A  PONN   LIGHT   k  POWEB 

R   COM   NEW   BRITAIN 

HID  IciVIL    AERO    ADM 
8A  WALTER   JOHNSOH 


MID  CIVIL  AERO  ADM 
3P  ;bangor  HYDRO-ELEC  CC 

5P  |ACADIA  NATL  PARK 
8P  A  L  RAMSDELL 
MID  RUMFORD  FALLS  PWR  CC 

7A  [WALTER  THURSTON 
HID  D  S  WEATHER  BUREAU 
HID  [aBBIE  H  PACQUET 

B  AMSDEH 
MID  iU  S  WEATHER  BUREAU 


710 


45  II 

45  27* 
i  43  51 

46  07" 
46  08 

45  3d  ' 

'  44  39  I 

44  0<]  ' 

44  43  t 


44  43  70  58 

45  3£|  68  42  I 

45  40  66  42  '■ 

46  17  68  46  > 
4S  li   69  01  i 

'  44  21    70  39  : 

'  45  3S  69  43 

44  39  70  47  ! 

44  OA   70  43  I 

44  58  68  39 | 

44  57  68  40  i 

44  5i   68  42  ! 

43  39  70  15 

,  43  39  70  19  : 

I  45  29  68  10  , 


67  48 

69  36  '  1061  kiD 

70  48  -" 
67  47  ,  459 
67  50 


I  HID 


1180 


E  L  HOWARD 
AUGUSTA  WATER  DIST 
BANGOR  HYDRO-ELEC  CCJ 


NOBSWORTHY 
5P  IG  E  BUCJHANAN 
ID  GEORGE  W  CYR 
SS  ;SAMUEL  D  SOULE 
7P  RUMPORD  FALLS  PWR  C( 

MID  STATE  FISB  HATCHERY 

IID  B  C  SAWYER 

6P  CENTRAL   MAINE   POWER 
MID  ICIVIL   AEBO  ADM 

6P  [HILLIAH  GUMMING 

6P  P  M  TRIPP 

7A  IRVIN  C  MASON 

9P  UNION  WATER  PWR  CO 

8A  BANGOR  HYDRO-ELEC  C( 

6P  ,GR£AT  NORTHERN  PAPD^  : 

7P, UNION  WATER  PWR  CO 
8A  jGREAT  NORTHERN  PAPEI 
MID  IciVIL  AERO  ADM 
7A  ERVIN  LOVELL 
8A  [MAINE  PUBLIC  SERV  C( 

HID  RUMFORD  PALLS  PWR  OC 

7A  B  LA  MONTACNE 
MIdIrUMFORD  PALLS  PVB  C( 

TPJC  L  CHADBOURKE 

5p|t  W  CLARK 

I  HID  CIVIL  AERO  ADM 

4P  PHY8  DEPT  U  OF  HAIMI 
.   8A  Id  3  WXATHEB  BUREAU 
>  HID  IU  S  WEATHER  BUREAU 
'  7P  L  A  ATKRILL 


2  3  5 
2  3  4  5 
2  3    5 


Station 


PRESQUE  ISLE 
RIPOCENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  HI  W 
RCOCBURY 

I RUHFORD  3  MI  SW 
; RUKPORD  1  MI  SSE 
I SKOWHEGAH 
SOUTH  ANDOVSR 
i SOUTH  WEST  HARBOR 

' SQDA  PAN  DAM 
,  SUNDAY  BIVEH 

SWANS  FALLS 

THE  FCHIKS 
<   UPPER  DAM 

,  VANCEBOBO 
IWINSLOW 
I  WOODLAND 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 
I  ARLINGTON 
ASHBURHBAH 
ASHLAND 

ATBOL 
BEECHWOOD 
BELCHEBTOWN 
BILLERICA 
I  BIRCH  BILL  DAM 

BLUE  HILL 
I  BOSTON  WB  AIRPORT 
I  BOTLSTOH 
I  BROCKTON 
I  CAMBRIDGE 

I  CHATHAM 
I CBESTEB 

CHESTERFIELD 
; CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

.  COHASSET 
I  COLDBROOK 
I  CONC<HU) 

EAST  WAREHAM 
I  EDGARTOWN 

!  FALL  RIVER  2  MI  NE 
I  PITCHBURG 
I  PRAMJNGHAM 
'  FRANKLIN 
:  GARDNER 

GROTON 
'  HARDWICK 
■  HARVARD  FOREST 

HATCHVILLE 
,  HAVERHILL 

HEATH 

HOLYOKE 
'   HCXJ5AC   TUNNEL 
'   HUBBARDSTON 
I  HTAHKIS    1   HI   E 

j  IPSWICH 

I  JEFFERSON 
'  KNIGHTVILLE  DAM 
:  LAKE  COCBITUATE 
LAWRENCE 

I  LOVELL 
I  MANSFIELD 
I  MENDON  AIRPORT 
I  UIDDLEBORO 
MIDDLETON 

I  MILFORD 

MILLBURY 
I  MONTAGUE  CITY 
I  NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 
I  NEWTON 

NORTHBRIDGE 
.  NORTH  TBURO 

NORTON 

PELHAM 
;  PEMBROKE 

PERU 
I    PETERSHAM 

PITTSFIELD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLA INFIELD 
I  PLYMOUTH 
I  PRINCETON 

I  QUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  MI  ESE 
SALEM  AIR  STATION 

j  SANDWICB 
SEGBEGANSET 

I  SHELBURNE  FALLS 
'  SOUTHBRIDGE 

SOUTB  ECREMOHT 

SPOT  POND 
,  SPRINGFIELD  CITY  HALL 

'  SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDC 
I  STATE  FAim 

STERLING 
I  STERLING  3  HI  NW 
I 

'  STOCKBRIDGE 
,  SWAMPSCOTT 
1  TAUNTON 

TURNERS  PALLS 
I  WALPOLE 

I  WARE  1 

!  WARE  2 

'  WASHINGTON 

;  WEBSTER 

I  WEST  BBIMFIELD 

'  WEST  CUMINGTON 
I  WESTPIBLD 

VESTFIELD  2  HI  NE 
,  WESTON  2  HI  NW 

WEST  OTIS 

,  WESTOVEB  FIELD 
I  WEST  RUTLAND 

WINCHEKDON 
I  WORCESTER  AIRPORT 
I  WORCESTER  1 

I     NEW  HAMPSHIRE 


County 


AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 


AROOSTOOK 
OXFORD 
OXFORD 
SOltERSET 


WASHINGTON 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


berkshire 
hahpshire 
middlesex 
worcester 
hiddlesex 

wobc:ester 

NORFOLK 
HAHPSHIRE 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

.NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

HIDDLESEX 

BARNSTABLE 

CONMECTICUT 

HAHPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

WOBCESTER 
HIDDLESEX 
PLYMOUTH 
DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 


327C  MIDDLESEX 
3401  WORCESTER 
3429|  WORCESTER 
3471;  BARNSTABLE 
3509  ESSEX 


3549 


FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

I  ESSEX 

J  WOBCESTER 
HAHPSHIRE 
MIDDLESEX 


i   MIDDLESEX 
i   BRISTOL 
i   WORCJESTER 
i   PLYMOUTH 
j  ESSEX 

i  WORCESTER 
WORCESTER 
FRANKLIN 
NANTUCKET 
BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 

MIDDLESEX 

I  WCeCESTER 
I  BARNSTABLE 

I  PLYMOUTH 
j  HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 
I  BERKSHIRE 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

WORCESTER 


46  39!  68  00 1 

45  53  69  15 1 

44  06:  69  07 

44  06!  69  08 

44  40:  70  36 1 

44  31 i  70  34 

44  33  70  33 

44  46  69  43 

44  36  70  44 

44  16  66  19 

12  68  20 

JO:  70  52 

I  44  02  70  59 

45  20  69  58 

44  52;  70  52J 

45  34  I  67  26 

44  33  69  38 

45  09  67  24 


42  39'  73  06 

42  24,  72  32 

42  25  71  11 

42  39'  71  53 

42  l8i  71  28 

42  3SJ  72  13 

42  13j  70  49 

42  17^  72  21 

42  34i  71  16 

42  38|  72  07 


t 
69  57  I 

72  59 
72  51 1 
71  12. 

71  4ll 


Observer 


Refer 

to 
tables 


72  12 

72  111 

70  32! 

71  02J 

72  49 
72  36| 
72  58 

72  oq 

70  16 


71  31| 

71  45I 

72  341 


71  08 

72  24!  115C 
70  49 

73  0^^ 

72  12 

73  19  1037 
73  17|  1153 
72  55   1650 


737d  FRANKLIN 
7627  WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 
8030  MIDDLESEX 
!  804]  HAMPDEN 

80461  HAMPDEN 
'  6051^  HAiCPDEN 
I  8101  PLYMOUTH 
[  8154J  WORCESTER 
I  815S|  STERLING 

I  8181  BERKSHIRE 

I  8301^  ESSEX 

I  8367  BRISTOL 

8580  FRANKLIN 

8753  NORFOLK 

6793i  HAMPSHIRE 
8798  HAMPSHIRE 
8843  BERKSHIRE 
,  8918  WORCESTER 
9093  HAMPDEN 

9138  HAMPSHIRE 
9191  HAMPDEN 
9196  HAMPDEN 
I  936Q  MIDDLESEX 
9371  BERKSHIRE 

I  9383  HAMPDEN 
I  9442  WCeCESTER 
I  97 7Q  WORCESTER 
j  9923  WORCESTER 
.  9928  WORCESTER 


5P  MAINE  EXP  STATION   2  3    5 

6A  GREAT  HOBTHERM  PAPffi 2  3    5 

7P  OLIVER  W  HOLMES     2  3    5 

hid! CENTRAL  MAINE  POWER  3  4 

HID' HARSHALL  E  REED  3  4 

UIDEVALINE  A  WARREN    2  3  4  5 

MID  RUMFORD  FALLS  PWR  C02  3  4  5 

HID i CENTRAL  MAINE  POWER  3  4 

HID  RUMFORD  FALLS  PWR  CO  3  4 

MIDD  S  COAST  GUARD  3  4 


7A  M  C  : 
HID,  ROLAND  FLEET 
HID  PUBLIC  SERVICE  CO 
BA.  GLADYS  M  DURCIH 
9P|  UNION  WATER  PWB  CO 

6P  SETH  A  GOOD 

8A ; BOLL • WORTH/WH 1 TNEY 

8A  ST  CROIX  PAPER  CO 


NEW  ENGLAND  PWR  CO  2  3    5 

MIDI  MASS  AGR  EXP  STA  2  3  4  5 

6P|  JOHN  F  NICHOLS  2  3    5 

BAI  H  C  STEWABT  3 

7Aj  METRO  WATER  WORKS  3 

8AI  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8A;  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8A'  METBO  DIST  WTR  COHH  3 

7P  G£(»tGE  S  FLINT  2  3    5 

MIE>  L  P  VIGNEAULT  2  3  4  5 

7P  BLUE  BILL  OBSERV'TT  2  3  4  5 

HID{  U  S  WEATHER  BUREAU  2  3  4  5 

AH  MRS  LORING  H  REED  3 

4p!  CITY  ENGINEER  2  3    5 

Htn  BLUE  HILL  OBSERV'TT  3  4 

4P  U  S  C  G  3 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8A1 STATE  DEPT  HEALTH  3 

7A|  HETRO  WATER  WORKS  2  3    5 

AbI  KETRO  water  WORKS  2  3    5 


7A|  7Ai  OSCAR  JOHNSON  2  3    5 

'  8a|  metro  DIST  WTR  COMM   3 

6I>  SP  FRED  A  TOWER  2  3    5 

8Aj  8Aj  C  B  BOUNSVILLE  2  3    5 

8aI  6a'  ELIZABETH  B  HOUGH  2  3    5 

lod  MID  BICHARD  C  BRIGHAM  2  3    5 

8A   84  DEPT  PUBLIC  WORKS  2  3    5 

6A   74  HETRO  WATER  WORKS  2  3    5 

I  8H   STATE  DEPT  HEALTH  3 

;   8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

I  bA   state  DEPT  HEALTH  3 

I   BA  STATE  DEPT  HEALTH  3 

j  Hip  DIR  HARVARD  FOREST  3  4 

I  8aI  state  DEPT  HEALTH  3 

I  7lj  EARL  F  SMITH  3 

I   8JI|  STATE  DEPT  HEALTH  3 

,   8A  A  W  LADD  3 

4P   8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO  2  3   5 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

6P  6V\   WARREN  SPERL  2  3  4  5 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

Aa  METRO  WATER  WORKS  3 

BA  6/i   FLOYD  E  ANDERSON  2  3  4  5 

7A  7A  METRO  WATER  WORKS  2  3    5 

9P  MID  ESSEX  COMPANY  2  3    5 

5P   8A  PROPS  LOCKSbCANALS  .23    5 

I  BA   STATE  DEPT  HEALTH  3 

I  MIEJ  ALBERT  PODLIOT  3  4 

j  Bfi   STATE  DEPT  HEALTH  3 

ssl  8^  william  r  hoelzel  2  3   5 

;  8a|  state  dept  health  3 

i  8a  new  england  pwr  co  3 

8j^  georc;e  B  LOBLEY  3 

Miq  MID  U  S  WEATHER  BUREAU  2  3  4  5 

HID   4P  CITY  ENGINEER  2  3  4  5 

I  8ji   STATE  DEPT  HEALTH  3 

I   8A  HETRO  DIST  WTR  COHI  3 

I   8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8j^  STATE  DEPT  HEALTB  3 

I  MID  D  S  COAST  GUARD  3  4 

6B     6^   EDWIN  NIEHI  2  3   5 

8AI  METRO  DIST  WTR  COHH  3 

i   8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8a  state  DEPT  HEALTH  3 

8A  HARVARD  FOREST  3 

12It  12N  CITY  ENGINEER  2  3   5 

HIEJ  MID  D  S  WEATHER  BUREAU  2  3  4  5 

<   8A  STATE  DEPT  HEALTB  3 

4l|  4n  PLYMOUTH  CORDAGE  CO  2  3    5 

'   AH  HETRO  WATEB  WORKS  3 

[   8jI  METRO  WATEB  WORKS  3 

7P   7P  REV  R  U  BARKER  2  3  4  5 

I   8l|  U  S  COAST  GUARD  3  4 

HID  HID  W  A  WINSOR  2  3   5 

8A  BRISTOL  CO  AGR  SCHL  3 

8A   8Al  NEW  ENGLAND  PWR  CO  2  3   5 

I   8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8*  STATE  DEPT  HEALTH  3 

'  li   KETRO  WATER  WORKS  3 

I   8A  DEPT  OP  STS  k   ENG  2  3   5 


73  19! 

70  54 

71  081 

72  33 
71  IS 


42  06 
42  OSl 
42  23 

j  42  III 


<\  V   S   ABMOBY 
i   ROBERT  A  PRICE 
i   JAMES  E  WARREN 
i   METRO  WATER  WORKS 
1  NUNCIO  LANCIANA 

!  NESBIT  B  BANGS 
i   WESTON  K  LEWIS 
j  WATER  WORKS 
)  W  MASS  ELEC  CO 
>   PARKER  N  CHICK 

I  J  V  REILLY 
I  STATE  DEPT  HEALTB 
f  MRS  A  W  JOHNSON 
I  STATE  DEPT  HEALTH 
I  INA  E  LAMB 

I'ORMAN  THURSTON 
STATE  DEPT  HEALTH 
CIVIL  AERO  ADH 
WESTON  COLLEGE 
STATE  DEPT  HEALTB 


I  S  ARMY 
I  METRO  WATEB  WORKS 
8/  STATE  DEPT  HEALTH 
{  Hip  HIE  CIVIL  AERO  ADH 

6F  CLIFFORD  A  DAVIS 


2  3 


5201 
1800 
45d 


263  MID  Mil 


STATION  INDEX 


NEt   ENCI^ND 
JUKE    1949 


Station 


County 


I\  J 


— ISTOt 
BOCKS  COKXn 
CAIPTCK 
CanM  HAUOK 

cuutuoirT 

CLSA>  BIOOK 
COaCQU)  IB  AIBPOKT 
DIXTILLK  NOTCa 
OCBLIX 

DOftSiJI 

EAST  DKnmc  1  ai  s 

EASnUR   FALLS   DAM 

nioL 

FABTAR 

riRST   CORN   LME 
FITZIILLIAM    3    MI    S* 
PITZVILLIAM 
FHAXKLIX    1    MI    n 
FUNLLIM   FALLS   DAN 

ClLHAirrON 
CLmCLIFT   2   III    CT 
GCKflAM 

SAMona 

HILLSSOBO 

■ILLSBOBO  2   MI    W 
JITFnSOli 
nKKB   1   ■!    S« 
LAKXPOBT   1 


LANCASm 
LAXDAFF 

LEaAROK  AIRPOKT 
LIMCOLX  1  MI  n 
MAMCHZSTXB 

MASSABESIC   LAD 

MEaiOEN 

MILAN    6    MI    K 

HILFOfU) 

MOCKT   lASBINCTOII   TO 

NASHUA    1    HI   MI 
KASHCA   3   MI   H 
KELSOW 
m  DURHAM 
HIM   LOMDOM 

NOBTB  CBICHESTSR 
■Om  STRATFOftD 
■OBTB   TILLAGE 

I   2    MI    S 


PIMXHAM   KOTCB 
PITTSSimC   USIKTOIR 
PLTVOOTB   2   MI   * 
■URDOLPB 
SOim  DANBDRT 

aam  LniDSBoao 
socn  scmw 

SggTl  WBAU 
9T0BIUUD) 

smum 

sunT  MocirrAiK  dam 

TBOUrroil  GAP 
TDCEBUAM  rat  IKE 
BALPOU 
BABIO  1  HI  SE 

UmriLLB  TALLET 


THITEFIELD 

■ILMOT 

■  mCSESTER 

TIRDSAH 

TOLFEBOBO  FALLS 


0537  BRLIKAP 
0690  COOS 
0703  GRAFTON 
0741  MERRIMACK 
0«34  HERRI  HACK 

0910  MERRIMACK 
0998  CRATTOM 
1048  GRAFTON 
1099  CRAFTCH 
1330  BELKHAP 

1S52  SULLITAN 
1590  GRAFTON 
1683  MERRIMACK 
2023  COOS 
2136  CHSSBIRE 

2174  STRAFTORD 
2284  HILLSBCRO 
2427  MERRIMACK 
2S42  COOS 
2898  COOS 

2999  COOS 
3024  CBESBIRE 
3029  CHESHIRE 
3177  MERRIMACK 
3182  MERRIMACK 

3359  BELXMAP 
3409  GRAFTON 
3485  COOS 

3850  amrrov 

4057  aiLLSBOBO 

4062  aiLLSaORO 
4314  COOS 
4399  CHESBIRE 
4475  BELKNAP 
4480  BELKNAP 

4556  COOS 
4568  GRAFTON 
4656  GRAFTON 

4732  GRAFTOS 
5072  HILL2BORO 

5211  BILLSBORO 
5362  SULLIVAN 
5400  COOS 
5412  BILLSBORO 
5639  COOS 

5707  BILLSBORO 
5712  BILLSBORO 
5730  CHESHIRE 
5780  STRAFFORD 
5K43  MERRIMACK 

5868  SULLIVAN 
5982  HERRI HACK 
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CORRECTIONS 


Bonra  of  Oteervatlon  «er«  published  in  the  Station  Index  Jor  the  New  EngU 
■ade  Id  tb«  1949  AoBtul  Publication. 


,stead  of  Years  of  Record.   This  correctio 


REFERENCE  NOTES 
The  four  dl«lt  idcntiricatlon  auabers  In  the  ladex  niuiber  coluan  of  the  Station  Index  are  aealgned  on  a  state  basts.   There 
Delayed  data  and  eorrsctlons  will  be  carried  00I7  lo  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Stations  appesrlBC  la  tb«  Index,  but  for  ehlcb  data  are  sot  listed  In  the  tables  are  either  alsslng  or  received  too  late  to 
al  units  used  in  this  bulletin  are:   Teaperatures  lo  "F.  precipitation  and  evaporation 


■  nda: 


dla 


■  111  be  dupli< 


be  Included  . 


nusbers  vithli 


When  hourly  precipitation  Is  slssiQfE  or  accusulated  for  several  da/s,  only  th' 
Asouats  In  Table  4  are  froa  racerdlag  gages.   Traces  are  not  shown. 
Aaousts  in  Table  3  are  fro*  non-recording  gages,  ualess  otherwise  indicated. 
Data  In  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  tiae  of  observation. 


first  and  last  days 


shown  In  Table  , 


See  the  i 


tlon  Index  for  obser' 


tlon 


Mo  record. 

*  And  also  on  later  dates. 

•  Aaouot  Included  in  following  seasureBent ,  tlse  dlstrlbuti 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield, 

6  Precipitation  aeasured  at  6-bourlr  interra.  ,,  no  recording  gage. 

AR  This  entry  In  tise  of  obserTatlon  coluan  la  the  Station  Index  Means 

SS  This  entry  in  tiae  of  observation  column  In  the  Station  Index  weans 

H  One  or  Kore  days  of  record  slsalng:  see  Tsble  5  for  detailed  dally  ; 

K  Station  equipped  with  recording  gage  only. 

S  Storage  precipitation  station.   Precipitation  Maaureaents,  sade  at  Irregular  Intervals,  will  be  published  in  the  . 

T  Trace.  »a   asount  too  small  to  seaaure. 

Z  Hourly  amounts  from  a  recording  gage  at  the  same  site  may  be  found  In  Table  4. 
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NEW  ENGLAND  -  JULY  1949 
W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

GENERAL  SUMMARY 

The  extreme  heat  that  characterized  the  previous  month  became  intensified  in  July,  1949, 
and  the  drouth  condition  that  prevailed  in  central  and  eastern  New  England  likewise  exten- 
ded its  parching  effects  on  vegetation.   The  Section  mean  temperature,  72.5°,  was  within 
0.1°  of  that  in  July,  1911,  the  hottest  month  in  New  England  records.   Considered  in  com- 
bination with  June  there  has  never  been  such  persistent  heat  since  Section  records  have 
been  kept.   Three  periods,  those  from  the  2nd  to  5th,  the  18th  to  21st,  and  from  the  27th 
to  the  end  of  the  month,  were  particularly  enervating.   The  daytime  temperatures  generally 
rose  to  above  90°  and  at  some  stations  to  over  100°  even  in  the  northern  and  mountain  and 
coastal  regions.   Such  showers  as  were  heavy  enough  to  retard  drouth  inroads  were  infre- 
quent and  mostly  localized  except  in  the  Berkshires  and  the  elevated  parts  of  northern  New 
England.   Some  stations  in  extreme  western  Massachusetts  reported  more  than  six  inch  totals, 
and  in  the  Winooski  Valley  of  Vermont  as  in  northern  Maine  some  were  in  excess  of  five 
inches.   Elsewhere  the  cumulative  effects  of  drough  multiplied,  although  mitigated  by  ge- 
neral showers  on  the  20th.   Electrical  storms  at  that  time  were  accompanied  by  damaging 
wind-squalls  and  hail  in  many  places,  with  tropical  down-pours  at  some  stations  and  severe 
lightning  damage  to  many  communities.   In  the  Greater  Boston  area  alone  50  buildings  were 
struck.   In  the  Connecticut  Valley  hail  destroyed  15,000  acres  of  tobacco,  hailstones 
being  reported  as  large  as  walnuts.   Again  from  the  27th  to  29th  some  locally  heavy  rains 
fell  -  notably  at  Dorset,  Vt. ,  where  4.80  inches  were  reported  as  having  fallen  in  about 
three  hours  -  an  extraordinary  rate  of  fall,  but  attested  to  by  a  competent  observer.  All 
this  in  a  month  when  many  stations  in  eastern  Massachusetts  and  Rhode  Island,  where  need 
for  rain  was  most  crucial,  had  less  than  an  inch  monthly  total.   Stream-flow  fell  to  ex- 
tremely low  levels  in  these  areas.   High  temperatures  caused  abnormal  transpiration  and 
evaporation,  important  factors  to  the  extreme  fire  hazard  that  prevailed  in  the  woods  at 
sporadic  intervals.   Ground-water  levels  continued  to  decline  to  far  below  normal  over 
most  of  the  Section.   Low  streams  that  carried  pollution  from  raw  sewage  or  industrial 
wastes  became  menaces  to  public  health.   The  rather  frequent  showers  of  the  last  decade 
did  not  restore  normal  stream  flow  nor  raise  low  ground-water  levels  but  did  renew  the 
vigor  of  vegetation  that  had  not  succumbed.   The  bans  against  th^  use  of  the  forests  were 

removed  by  the  18th,  but  many  communities  retained  the  restrictions  on  the  use  of  water. 

M.T.N. 

TEMPERATURE 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section,  based  on  153  records,  was  72.5°,  which 
is  3.3°  above  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  temperature  for  the  northern 
division  was  70.6°;  for  the  southern  division,  74.7°.   The  highest  monthly  mean  was  79.0° 
at  Waterbury,  Conn.;  the  lowest  was  64.0°  at  Eastport,  Me.   The  highest  recorded  was  105° 
at  Haverhill,  Mass.,  on  the  30th;  the  lowest  was  34°  at  Greenville,  Me.,  on  the  8th.  The 
greatest  monthly  range  was  59°  at  Greenville,  Me.;  the  least  was  31°  at  Block  Island,  R.I. 

PRECIPITATION 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section,  based  on  154  records,  was  2.74  inches, 
which  is  1.01  inches  below  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  precipitation  for 
the  northern  division  was  3.02  inches;  for  the  southern  division,  2.42  inches.   The  great- 
est monthly  amount  reported  was  9.25  inches  at  Dorset,  Vt. ;  the  least  was  0.40  of  an  inch 
at  Brockton,  Mass.   The  greatest  amount  in  24  hours  was  3.29  inches  at  Wigwam  Reservoir, 
Conn.,  on  the  21st.   The  average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  was  10,  which  equals 
the  mean  for  the  past  62  years. 
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In  addition  to  the  cltmatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma- 
tlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologic  Bulletin 
Series.   The  Hydroclimatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages--mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllnatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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92 

5 

54 

1+ 

4 

0 

3.50 

.79 

21 

0 

0 

14 

0 

STORRS 

72.9 

3.4 

96 

4 

47 

9 

6 

0 

1.78 

-2.44 

.58 

20 

0 

0 

12 

3 

0 

WASHINGTON 

72. 4M 

4.10 

2.10 

21 

0 

0 

9 

5 

1 

WATERBURY 

75.8 

3.3 

102 

4 

52 

2+ 

16 

0 

4.75 

.40 

1.88 

21 

0 

0 

13 

7 

1 

WATERBURY  CITY  HALL 

79.0 

101 

5 

58 

25 

14 

0 

3.85 

2.16 

21 

0 

0 

12 

5 

1 

WESTBROOK 

73.3 

95 

4 

47 

9 

6 

0 

2.97 

1.19 

21 

0 

0 

11 

5 

1 

WIGWAM  RESERVOIR 

74.6 

95 

5 

52 

1+ 

7 

0 

5.60 

3.29 

21 

0 

0 

15 

3 

1 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

76.5 

101 

4 

54 

9 

13 

0 

1.27 

.26 

10 

0 

0 

12 

1 

0 

STATE 

74.8 

4.8 

3.18 

-  .78 

MAINE 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

72.2 

98 

30 

51 

8 

6 

0 

1.10 

.54 

10 

0 

0 

7 

2 

0 

BANGOR 

74.7 

6.7 

99 

4+ 

51 

13 

10 

0 

1.55 

-1.29 

.93 

10 

0 

0 

4 

2 

0 

BAR  HARBOR 

69.3 

3.2 

92 

30 

48 

31 

5 

0 

1.01 

-2.35 

.42 

13 

0 

0 

7 

1 

0 

BELFAST 

69.7 

97 

2 

45 

8 

5 

0 

2.55 

1.50 

31 

0 

0 

5 

2 

1 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

66.9 

2.3 

91 

28 

44 

8 

2 

0 

5.35 

1.41 

1.66 

31 

0 

0 

11 

6 

1 

CORINNA 

71.3 

96 

27+ 

45 

23 

6 

0 

4.24 

1.80 

31 

0 

0 

8 

5 

1 

EASTPORT  WB  CITY 

64.0 

3.6 

88 

4 

48 

1 

0 

0 

1.00 

-2.08 

.42 

13 

0 

0 

9 

2 

0 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

69.4 

94 

27+ 

43 

8 

6 

0 

3.11 

1.12 

10 

0 

0 

10 

4 

1 

EAST  WINTHROP 

72.4 

94 

28+ 

47 

8 

8 

0 

1.11 

.52 

10 

0 

0 

7 

2 

0 

FARMINGTON 

71.1 

2.7 

95 

3+ 

42 

8 

8 

0 

2.57 

-1.02 

1.02 

10 

0 

0 

5 

3 

1 

GARDINER 

72.6 

3.6 

98 

30 

42 

8 

6 

0 

1.31 

-2.09 

.67 

31 

0 

0 

6 

2 

0 

GREENVILLE 

66.5 

1.4 

93 

3 

34 

8 

5 

0 

3.18 

-1.08 

1.47 

10 

0 

0 

9 

4 

1 

HOULTON  AIRPORT 

67.8 

1.8 

92 

28+ 

41 

8 

5 

0 

2.81 

.03 

.81 

10 

0 

0 

8 

4 

0 

HOULTON  1  NE 

69.7 

2.1 

93 

3 

44 

8+ 

5 

0 

2.55 

-  .23 

.75 

10 

0 

0 

9 

5 

0 

JONESBORO 

67.6 

95 

29 

45 

7 

5 

0  ' 

.83 

.35 

18 

0 

0 

3 

2 

0 

LEWISTON 

72.0 

2.5 

95 

27+ 

51 

8 

6 

0 

1.13 

-2.49 

.70 

31 

0 

0 

9 

1 

0 

MADISON 

70.6 

2.7 

95 

3+ 

42 

8 

8 

0 

3.42 

-  .02 

.81 

15 

0 

0 

9 

5 

0 

MILLINOCKET 

70.3 

2.7 

93 

27+ 

43 

8 

6 

0 

2.68 

-1.00 

0 

0 

13 

MILLINOCKET  AIRPORT 

69.5 

2.2 

94 

27+ 

44 

8 

5 

0 

2.85 

-  .83 

.96 

10 

0 

0 

10 

5 

0 

NORTH  BRIDGTON 

72.6 

3.3 

100 

30 

47 

8 

10 

0 

1.26 

-2.79 

.50 

10 

0 

0 

7 

2 

0 

OLD  TOWN 

71.3 

2.9 

96 

30 

49 

8 

8 

0 

3.56 

-  .08 

1.92 

31 

0 

0 

7 

2 

2 

OLD  TOWN  AIRPORT 

69.6 

98 

30 

40 

8 

7 

0 

3.15 

1.46 

10 

0 

0 

5 

3 

2 

PORTLAND 

72.8 

95 

3+ 

54 

8 

7 

0 

2.07 

1.27 

30 

0 

0 

6 

2 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

70.9 

5.2 

98 

30 

47 

8 

7 

0 

1.71 

-1.55 

.93 

30 

0 

0 

6 

2 

0 

PRENTISS 

67.3 

93 

30 

40 

7 

5 

0 

4.22 

1.62 

31 

0 

0 

9 

4 

1 

PRESQUE  ISLE 

68.6 

2.9 

92 

28+ 

43 

7 

4 

0 

3.94 

.22 

.94 

31 

0 

0 

12 

5 

0 

RIPOGENUS  DAM 

69.2 

2.2 

94 

4 

45 

8 

5 

0 

4.13 

.14 

1.51 

12 

0 

0 

10 

4 

1 

ROCKLAND 

70.0 

95 

3+ 

45 

8 

6 

0 

1.08 

.65 

10 

0 

0 

7 

1 

0 

RUMFORD  3  SW 

68.1 

3.0 

93 

27+ 

42 

8 

6 

0 

2.50 

-1.21 

.87 

10 

0 

0 

6 

4 

0 

RUMFORD  1  SSE 

71.4 

3.1 

95 

3+ 

45 

8 

6 

0 

1.83 

-1.88 

.72 

10 

0 

0 

6 

2 

0 

WINSLOW 

72.4 

4.9 

97 

28+ 

45 

8 

7 

0 

1.92 

-1.64 

.68 

11 

0 

0 

4 

3 

0 

WOODLAND 

70.5 

3.1 

98 

31 

43 

8 

9 

0 

2.23 

-  .23 

.80 

27 

0 

0 

7 

4 

0 

STATE 

70.1 

3.0 

2.44 

-  .93 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

73.3 

5.0 

98 

29 

45 

8 

11 

0 

3.61 

-  .56 

I.IO 

21 

0 

0 

12 

S 

1 

AMHERST 

75.9 

6.1 

97 

30 

53 

8 

10 

0 

3.41 

-  .84 

1.00 

13 

0 

0 

11 

6 

1 

ARLINGTON 

76.7 

100 

4  + 

53 

8 

13 

0 

1.98 

.62 

18+ 

0 

0 

12 

3 

0 

BILLERICA 

73.3 

99 

30 

44 

8 

11 

0 

1.95 

.63 

13 

0 

0 

14 

3 

0 

BIRCH  BILL  DAM 

95 

30 

8 

0 

2.47 

.70 

13 

0 

0 

8 

4 

0 

BLUE  BILL 

74.9 

5.0 

99 

30 

55 

1+ 

10 

0 

1.26 

-2.62 

.63 

20 

0 

0 

8 

2 

0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

76.3 

4.6 

100 

4 

59 

1+ 

11 

0 

1.10 

-2.39 

.27 

13 

0 

0 

13 

3 

0 

BROCKTON 

76.4 

5.0 

101 

4 

53 

1+ 

13 

0 

.40 

-3.03 

.16 

21 

0 

0 

6 

0 

0 

CHESTNUT  HILL 

77.4 

5.4 

100 

30 

55 

1 

14 

0 

1.23 

-2.28 

.21 

14+ 

0 

0 

9 

0 

0 

CLINTON 

74.1 

3.7 

95 

29+ 

51 

8 

7 

0 

1.22 

-2.59 

.35 

21 

0 

0 

9 

2 

0 

COHASSET 

72.  7M 

54 

8 

7 

0 

1.64 

1.00 

21 

0 

0 

7 

2  ■ 

1 

CONCORD 

74.8 

5.2 

97 

4+ 

53 

1  + 

8 

0 

1.36 

-2.17 

.57 

20 

0 

0 

8 

2 

0 

EAST  WAREHAM 

75.0 

5.2 

96 

5+ 

51 

8 

8 

0 

1.97 

-1.04 

.82 

18 

0 

0 

8 

3 

0 

EDGARTOWN 

73.0 

92 

30 

49 

9 

2 

0 

1.56 

.51 

7 

0 

0 

8 

3 

0 

FALL  RIVER  2  NE 

76.1 

5.0 

98 

4 

55 

1 

8 

0 

1.87 

-1.32 

.42 

17 

0 

0 

10 

4 

0 

FITCHBUHG 

75.0 

3.8 

98 

29 

50 

8 

11 

0 

1.29 

-2.48 

.49 

13 

0 

0 

11 

2 

0 

FRAMINGHAM 

76.6 

4.7 

102 

29 

52 

8 

13 

0 

1.60 

-1.94 

.49 

18 

0 

0 

10 

2 

0 

HAVERHILL 

75.7 

2.5 

105 

30 

50 

8 

15 

0 

1.69 

-1.74 

.60 

13 

0 

0 

10 

3 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

72.0 

3.3 

92 

27+ 

46 

8 

7 

0 

4.83 

.69 

1.27 

16 

0 

0 

13 

5 

1 

HYANNIS  1  E 

74.8 

4.3 

94 

29 

53 

9 

4 

0 

1.85 

-1.11 

.96 

17 

0 

0 

5 

2 

0 

KNIGHTVILLE  DAM 

71.8 

96 

28 

44 

7 

9 

0 

3.30 

1.20 

20 

0 

0 

9 

4 

2 

LAKE  COCHITUATE 

74.0 

3.0 

101 

31 

45 

24 

11 

0 

1.97 

-1.86 

.50 

18 

0 

0 

10 

3 

0 

LAWRENCE 

75.8 

4.1 

99 

30 

54 

8 

9 

0 

1.72 

-2.08 

.71 

13 

0 

0 

11 

2 

0 
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NEW  ENGLAND 
JULY  1949 


I 


Temperahire 

Precipitab 

on 

No.  of  daya 

Saow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  daya 

1 

1 

SUbon 

1 

t 

< 

i 

1 

1 
1 

^ 

1 

i 

9 

1 
g 

1 

i 

S 
o 

0 

i 

I 

i 

1 
0 

(3 

1 

a 

0 

i   i 

s 
<3 

s 

0 

a 

0 

q 

a 

0 

0 
0 

a 

LOWELL 

77.5 

5.4 

101 

30 

53 

8 

16 

0 

1.69 

-1.86 

.55 

13 

0 

0 

12 

3 

0 

mODLKTOM 

74.2 

94 

30 

54 

8 

7 

0 

1.42 

-1.28 

.55 

21 

0 

0 

9 

3 

0 

NANTOCKET  WB  AIRPORT 

71.1 

3.3 

90 

29 

50 

9 

1 

0 

.87 

-2.00 

.34 

17 

0 

0 

8 

1 

0 

NEW  BEDFORD 

74.0 

3.2 

94 

4+ 

58 

1 

4 

0 

1.27 

-1.93 

.36 

14 

0 

0 

8 

3 

0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

71.1 

3.6 

91 

30 

51 

8 

4 

0 

6.63 

2.44 

2.19 

20 

0 

0 

15 

6 

2 

PLYMOUTH 

75.8 

6.5 

102 

4 

52 

8 

13 

0 

1.71 

-1.61 

.61 

18 

0 

0 

8 

2 

0 

SOCEPORT  1  ESE 

74.2 

5.7 

100 

4 

54 

8 

8 

0 

1.75 

-1.90 

.60 

20 

0 

0 

6 

4 

0 

SANDWICB 

74.3 

97 

30 

52 

1+ 

7 

0 

1.20 

.42 

17 

0 

0 

7 

3 

0 

SHELBURNE  FALLS 

73.6 

4.6 

97 

29 

48 

8+ 

10 

0 

2.55 

-1.19 

.50 

31 

0 

0 

13 

4 

0 

SPRINGFIELD 

78.2 

5.1 

98 

4+ 

56 

8 

17 

0 

1.96 

-2.31 

.52 

21 

0 

0 

9 

4 

0 

SPRINGFIELD  NEWS  BUILDING 

77.8 

100 

31 

57 

1 

15 

0 

2.19 

.53 

13 

0 

0 

10 

4 

0 

STOCKBRIDGE 

70.6 

2.7 

89 

28 

45 

8 

0 

0 

6.15 

2.03 

1.25 

20 

0 

0 

11 

7 

3 

SWAKPSCOTT 

70.8 

3.0 

94 

4  + 

55 

8 

2 

0 

1.82 

-1.29 

.52 

18 

0 

0 

11 

4 

0 

TAUNTON 

75.6 

6.0 

100 

4 

45 

9 

10 

0 

1.95 

-1.76 

.47 

13 

0 

0 

9 

3 

0 

TURKERS  FALLS 

75.4 

3.5 

100 

30 

48 

8 

12 

0 

2.45 

-1.22 

.83 

31 

0 

0 

12 

3 

0 

WALPOLE 

74.7 

100 

30 

48 

8 

12 

0 

.93 

.38 

30 

0 

0 

6 

1 

0 

WESTFIELD  2  NE 

75.6 

4.8 

97 

30 

50 

8 

13 

0 

2.77 

-1.14 

.94 

13 

0 

0 

12 

4 

0 

WESTOVER  FIELD 

75.6 

97 

4 

53 

8 

11 

0 

3.27 

1.42 

20 

0 

0 

7 

4 

1 

WORCESTER  AIRPORT 

74.2 

95 

30 

53 

1 

7 

0 

1.71 

.70 

13 

0 

0 

12 

2 

0 

WORCESTER  1 

74.1 

3.0 

98 

28 

48 

8 

7 

0 

1.29 

-2.43 

.43 

13 

0 

0 

9 

3 

0 

STATE 

74.6 

4.1 

2.11 

-1.44 

NEW  HAMPSBIRE 

ALEXANDRIA 

68. 3H 

90 

27+ 

40 

8 

2 

0 

3.71 

.96 

10 

0 

0 

9 

5 

0 

BERLIN 

68.8 

2.4 

94 

4 

39 

8 

6 

0 

1.80 

-1.89 

.45 

11 

0 

0 

13 

3 

0 

BETHLEHEU 

70.1 

3.6 

93 

27 

45 

7+ 

3 

0 

2.93 

-1.11 

.88 

31 

0 

0 

6 

4 

0 

BLACCTATER  DAM 

72.5 

95 

29+ 

43 

8 

8 

0 

2.28 

.50 

10+ 

0 

0 

11 

3 

0 

CAMPTON 

68.2 

96 

4 

38 

8 

7 

0 

3.41 

.92 

31 

0 

0 

11 

6 

0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

72.3 

4.9 

97 

28 

44 

8 

10 

0 

3.50 

-  .06 

1.45 

18 

0 

0 

11 

4 

1 

DURHAM 

74.3 

4.8 

100 

28 

50 

9 

11 

0 

1.52 

-1.85 

.54 

19 

0 

0 

9 

2 

0 

EAST  D£ERING 

73.0 

96 

30 

44 

8 

8 

0 

2.60 

.88 

13 

0 

0 

11 

4 

0 

FABYAN 

69.0 

90 

28+ 

45 

9 

3 

0 

1.67 

.71 

11 

0 

0 

8 

2 

0 

FIRST  CONN  LAKE 

65.3 

3.6 

88 

28 

36 

8 

0 

0 

3.79 

-1.06 

1.66 

11 

0 

0 

10 

3 

1 

FITZWILLIAM 

5.28 

1.04 

1.15 

21 

0 

0 

15 

6 

2 

FRANKLIN  I  NW 

74.0 

4.5 

99 

30 

46 

8 

11 

0 

2.14 

-1.63 

.63 

10 

0 

0 

7 

4 

0 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

71.1 

95 

30 

43 

8 

7 

0 

2.39 

.55 

10 

0 

0 

8 

5 

0 

GLENCLIFF  2  NW 

68.5 

2.8 

87 

27+ 

46 

8 

0 

0 

5.09 

.90 

1.34 

31 

0 

0 

11 

7 

2 

KEENE  1  S 

74.2 

5.4 

98 

27+ 

42 

8 

10 

0 

2.65 

-1.15 

.72 

13 

0 

0 

15 

3 

0 

LAKEPORT  1 

72.8 

97 

28+ 

49 

8 

10 

0 

2.10 

-1.79 

.61 

31 

0 

0 

10 

4 

0 

LEBANON  AIRPORT 

70.9 

95 

28 

41 

8 

6 

0 

2.61 

.92 

18 

0 

0 

9 

5 

0 

MANCHESTER 

71.6 

1.3 

92 

28+ 

48 

8 

4 

0 

1.83 

-1.60 

.47 

13 

0 

0 

10 

3 

0 

NASHUA  3  N 

73.0 

2.8 

101 

30 

46 

8 

11 

0 

2.17 

-1.21 

.62 

13 

0 

0 

14 

4 

0 

NEW  LONDON 

■   71.8 

93 

28 

51 

8 

4 

0 

2.30 

.58 

19 

0 

0 

11 

3 

0 

PINKHAM  NOTCH 

66.5 

3.8 

88 

29 

40 

8 

0 

0 

3.20 

-2.12 

1.00 

10 

0 

0 

11 

6 

1 

PLYMOUTH  2  W 

72.2 

4.1 

95 

27 

40 

8 

8 

0 

2.66 

-1.13 

.85 

31 

0 

0 

9 

3 

0 

RANDOLPH 

69.2 

94 

27 

41 

7+ 

4 

0 

3.63 

.80 

31 

0 

0 

13 

5 

0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

72.6 

96 

27+ 

44 

8+ 

10 

0 

2.71 

.84 

19 

0 

0 

12 

2 

0 

WEST  LEBANON  1  SW 

72.8 

97 

28+ 

44 

8 

12 

0 

3.04 

.73 

19 

0 

0 

13 

5 

0 

WINDHAM 

72.7 

100 

30 

42 

8 

11 

0 

1.73 

.82 

13 

0 

0 

9 

2 

0 

WOLFEBORO  FALLS 

73.7 

96 

27+ 

45 

8 

9 

0 

1.87 

-1.76 

1.01 

31 

0 

0 

7 

2 

1 

WOODSTOCK 

70.3 

94 

28 

45 

7 

5 

0 

4.70 

1.35 

10 

0 

0 

9 

7 

1 

STATE 

71.1 

3.1 

2.83 

-  .90 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

52.0 

2.8 

66 

1 

37 

7 

0 

0 

6.40 

.30 

1.52 

10 

0 

0 

16 

8 

1 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

73.1 

4.7 

89 

30 

58 

9 

0 

0 

.96 

-2.12 

.31 

22 

0 

0 

9 

2 

0 

GREENVILLE 

76. 2M 

102 

28+ 

52 

9 

12 

0 

.93 

.30 

20 

0 

0 

7 

2 

0 

KINGSTON 

73.0 

3.8 

98 

4 

46 

9 

6 

0 

1.89 

-1.45 

.47 

18 

0 

0 

8 

3 

0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

75.2 

99 

4 

54 

8 

8 

0 

1.56 

.52 

20 

0 

0 

9 

3 

0 

PROVIDENCE  WB  CITT 

77.3 

3.9 

101 

4 

57 

1 

11 

0 

.96 

-2.21 

.35 

17 

0 

0 

7 

1 

0 

STATE 

75.0 

4.7 

1.26 

-1.72 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

73.0 

98 

27+ 

47 

8 

10 

0 

4.32 

.53 

1.26 

14 

0 

0 

15 

5 

1 

BENNINGTON 

71.7 

2.5 

97 

28+ 

44 

8 

6 

0 

4.93 

.15 

1.66 

19 

0 

0 

14 

7 

1 

BLOOMFIELD 

69.3 

2.8 

93 

27 

39 

8 

7 

0 

3.10 

-1.30 

.78 

10 

0 

0 

11 

5 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

73.8 

3.5 

98 

27+ 

47 

8 

11 

0 

4.70 

1.20 

1.78 

27 

0 

0 

9 

5 

2 

CAVENDISH 

71.4 

3.3 

94 

28 

39 

8 

10 

0 

3.27 

-  .96 

.85 

31 

0 

0 

13 

5 

0 

CHELSEA  2  S 

69.1 

2.6 

94 

29 

40 

7 

7 

0 

0 

0 

CORNWALL  3  SW 

75.5 

5.1 

97 

3 

50 

8 

12 

0 

3.04 

-  .55 

.85 

10 

0 

0 

8 

4 

0 

DORSET  1  S 

70.2 

94 

3+ 

39 

8 

5 

0 

9.25 

2.90 

28 

0 

0 

14 

9 

2 

EAST  BARNET 

70.1 

1.7 

96 

29 

43 

8 

7 

0 

2.70 

-1.10 

.86 

11 

0 

0 

9 

4 

0 

BNOSBURG  FALLS 

71.7 

3.9 

97 

27+ 

41 

8 

9 

0 

3.11 

-1.61 

1.24 

31 

0 

0 

9 

4 

1 

LEMINGTON  1  W 

66.9 

92 

27 

38 

8 

2 

0 

2.88 

.74 

10 

0 

0 

10 

4 

0 

MIDDLESEX 

71.1 

95 

28+ 

41 

8 

9 

0 

5.66 

2.77 

28 

0 

0 

13 

7 

1 

MONTPELIER  AIRPORT 

69.8 

92 

27+ 

40 

8 

7 

0 

4.11 

1.69 

27 

0 

0 

10 

5 

1 

WEWPORT 

68.8 

1.3 

91 

28 

42 

8 

5 

0 

3.61 

-  .78 

1.52 

31 

0 

0 

9 

4 

2 

■OBTHFIELD  NORWICH  UNIV 

70.8 

4.9 

92 

28+ 

40 

8 

7 

0 

4.77 

1.19 

1.52 

28 

0 

0 

9 

5 

1 

lOTLAND  1  SE 

70.9 

2.3 

91 

3+ 

43 

8 

3 

0 

4.31 

.38 

1.24 

31 

0 

0 

12 

7 

1 

SAINT  ALBANS 

73.2 

3.2 

97 

29 

50 

11 

8 

0 

4.05 

..18 

1.12 

31 

0 

0 

9 

4 

2 

SAINT  JOHNSBURY 

71.5 

3.3 

95 

27+ 

42 

8 

9 

0 

3.91 

.16 

1.07 

10 

0 

0 

9 

5 

1 

aUIERSET 

66.4 

3.3 

88 

30 

35 

8 

0 

0 

4.22 

-  .34 

1.14 

19 

0 

0 

13 

6 

2 

WEST  BURKE 

70.5 

93 

29 

42 

22 

4 

0 

3.58 

-  .66 

.90 

11 

0 

0 

13 

5 

0 

WILDER  1  E 

71.0 

98 

29 

40 

8 

9 

0 

3.99 

.01 

1.25 

19 

0 

0 

13 

6 

1 

WOODSTOCK 

72.2 

4.6 

96 

28+ 

40 

8 

9 

0 

4.01 

.06 

1.01 

18 

0 

0 

10 

6 

1 

STATE 

70.9 

3.1 

4.17 

.32 

3«e  rafeience  notei  foUowiag  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEB  ENCLAKD 
JULY  1949 


Day  of  month 


13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23     24      25     26      27     28      29     30  I   31 


COKNECTICUT 

ANSON I A 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAUSTED 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

BRISTOL 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON  j 

CANDLEWOOD  LAKE  ^ 

COCKAPONSF.T  FRST  RANGER 

COLLINSVILLE 

CREAM  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

CROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

LAUREL  RESERVOIR 

MANCHESTER 

MEAD  POND  RESERVOIR 

MIDDLETOWN 

MILFORD 

MOHAWK  FOREST  RANGER  STA 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  FOREST  RANGER 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORTH  KENT 

NORTH  STAMFORD  RESERVOIR 

NORWALK 

NORWICH  3  ESE 

PEOPLES  FRST  RANGER  STA 

PROSPECT 

PUTHAW 

PUTNAM  HEIGHTS  //        I 

PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE  i 

ROCKWOOD  LAKE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESERVOIR 

STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMPSONVILLL 
TORRINGTON  1 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WASHINGTON 

WATERBURY 

WATERBURY  CITV  HALL 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WE STB ROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WHITNEY  LAKE 

WIGWAG  RESERVOIR 

WILLIMANTIC 

WINDSOR  LOCKS  BRADLY  FD 

WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BETHEL 

BRAS SUA  DAU 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 
EASTPORT  WB  CITY 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAy 

GREENVILLE 
HIRAM 

HOULTON  AIRPORT 
HOULTON  1  NE 
JACKHAN  I  NKW 

JONESBORO 
LEWISTON 
lUCHIAS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 


.4^ 


56   .04   T 


.41 
.24 

.17 

.15 

.10 

.14 

T 

.17 

.04 

.06 

.21 

.24 

.10 

T 

T 

.02 

.11 

.01 

.03 

T 

.45 

.22 

.04 

.17 

.11 

.10 

.02 

.03 

.02 

.04 

.01 

.07 

.40 

T 

.12 

.07 

1.31 

.01 

.If 

.2S 

.13 

.27 

.12 

.04 

T 

.01 

.05 

T 

.07 

3.20 

2.41 

2.36 

.25 

2.46 

2.22 

.17 

2.51 

T 

2.79 

.05 

2.78 

.25 

4.41 

.07 

2.36 

.36 

4.31 

.06 

2.14 

.0! 

4.56 

.35 

2.23 

.28 

3.34 

.05 

3.04 

.4C 

3.19 

.0< 

2.36 

.39 

2.99 

.43 

3.21 

3.62 

2.42 

.05, 


2.77 

.27I 

3.46 

,11! 

2.39 

.95, 

3.26 
3.69 

''! 

H 

2.S9 

HI 

5.19 

li' 

[1 

2.31 

3.33 

;H 

1.43 
2.02 

,M 

:3> 

2.83 
2.61 

T 

3.80 

II 

2.79 

3.69 

3.52 

.  S 

3.20 

. 

.    2| 

3.34 

i 

h 

3.99 
1.56 

$ 

3.58 
3.00 

a' 

1.08 

I 


i^l 


,03   2.99 

>.l4l  4.12 

.02   4.23 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW   ENOLAND 
JULY    1949 


Stafion 

Day  of  monlli 

1 

1 

2       3       4 

5       6 

7 

8       9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t- 

•  ILLIlIOCaT 

.41, 

! 

, 

.98 

.19 

.06 

.06 

, 

.19 

.03 

^ 

.28 

.16 

.32 

2.68 

«ILL:»OCnT  AIRPOBT 

2 

"■^     .0, 

.11 

i     T 

T 

.96 

.29 

.08 

.20 

.01 

.05 

.26 

.53 

2.85 

mLO 

.08 

1.26 

.02 

.16 

.10 

,75 

2.43 

HILTON 

1 

.90 

1.03 

.13 

.03 

.06 

.25 

.09 

1.03 

3.12 

HOOSEHEAD 

1 

T 

■0^ 

.08 

1.14 

.56 

.16 

.01 

T 

.77 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.19 

3.00 

NORTH    AN  DOVER 

■ 

1 

.53 

.01 

.80 

.04 

.61 

1.99 

NORTH   BRIDGTON 

.12 

.SO 

.03 

T 

.06 

.02 

.24 

T 

.29 

1.26 

OLD  TO»ll 

I 

.09 

.OJ 

1.04 

.23 

.16 

T 

T 

.10 

1,92 

3.56 

OLD  TOWN   AIRPORT 

Z 

T 

T 

.02 

.04 

1.46 

T 

T 

.26 

T 

T 

T 

T 

1,37 

3.15 

PORTLAND 

T 

.20 

.04 

T 

.09 

T 

T 

.12 

1.27 

.35 

2.07 

PORTLAND  »B    AIRPORT 

2 

T 

.19 

T 

.06 

T 

T 

.07 

T 

T 

T 

.15 

.93 

,31 

1.71 

PRENTISS 

.02 

.82 

.10 

.20 

.42 

.05 

T 

.09 

.90 

1,62 

4,22 

PRESQI/E    ISLE 

.35 

.0! 

.S8 

.03 

.19 

.52 

.09 

.85 

.13 

.03 

T 

.21 

,94 

3,94 

RIPOGEKUS   DAM 

• 

.15 

1.51 

.76 

.05 

.53 

.20 

.02 

.02 

,89 

4,13 

ROCEUMID 

.03 

.65 

.03 

.13 

.16 

I 

.01 

.07 

1,08 

BOCBUm)    I    w 

R 

.03 

.62 

.09 

.12 

.04 

.05 

.95 

(OXBURT 

Z 

.31 

1.33 

1.18 

.12 

.03 

.04 

.71 

3.72 

■imroRD  3  sw 

.36 

.87 

.34 

T 

.16 

.02 

.75 

2.50 

ROHrORD    I    SSE 

z 

.20 

.72 

.21 

.08 

.03 

T 

.59 

1.83 

SKOVHEGAN 

R 

.OS 

.03 

.63 

1.06 

.14 

.02 

.74 

2.67 

SOUTH  ANDOVER 

Z 

.25 

.66 

.48 

.26 

.03 

.80 

2.48 

SOUTH   WEST   RARBOR 

R 

.OS 

.19 

.67 

.91 

SODA    PAN   DAN 

.10 

1.02 

.80 

.13 

.46 

.10 

T 

.15 

.02 

2.78 

SUNDAY    RIVER 

R 

.23 

.02 

.7S 

.48 

.07 

.07 

.01 

.70 

2.35 

SWANS    FALLS 

R 

.36 

.02 

.15 

.16 

.38 

1.07 

THE   FORES 

1 

.04 

.97 

.13 

.15 

.29 

.16 

.04 

1.78 

UPPER  DAN 

.0! 

1  1.06 

.02 

.38 

.61 

.51 

.57 

3.17 

WINS  LOW 

.60 

1 

.68 

.02 

T 

T 

.62 

1.92 

WOaOLANS 

T 

.01 

.52 

.08 

.35 

.14 

,80 

.27 

2.23 

KASSACHUSETTS 

ADAKS 

.04 

T 

.52 

.34 

.06 

.32 

.07 

1.10 

.19 

.24 

.20 

.30 

.23 

3.61 

AJfBERST 

Z 

.04 

.42 

1.00 

.02 

.02 

.04 

.43 

.43 

.28 

.61 

.12 

3.41 

ARLINGTON 

.o: 

'      .06 

.24 

.27 

.01 

.01 

.62 

.01 

.62 

.01 

.05 

.03 

1.98 

ASHBURNHAN 

.2S 

T 

.33 

.69 

.07 

.02 

T 

.04 

.13 

T 

.13 

.06 

.05 

1.12 

2.93 

ASHLAND 

T 

^                  .Oil 

.15 

.28 

.05 

.05 

.02 

.22 

.14 

T 

.01 

.16 

1.09 

ATHOL 

"i 

.39 

.69 

.02 

.63 

.04 

.01 

.66 

.03 

.14 

.80 

3.43 

BEECBWOOO 

.29 

i      .07 

[ 

.l5 

.04 

.04 

.32 

T 

.34 

.89 

.47 

T 

.07 

.47 

3.19 

BELCHERTOWN 

.09 

.01 

.35 

.78 

.11 

1.21 

.05 

.04 

1.41 

.02 

.06 

.08 

T 

.10 

.13 

4.44 

BILLERICA 

.08 

.OSi      .03 

.29 

T 

.63 

.02 

.03 

T 

.10 

.54 

.04 

.02 

.07 

.02 

.03 

1.9S 

BIRCH    HILL  DAM 

I 

1     T 

.21 

T 

.70 

.37 

.25 

.23 

.05 

.06 

T 

1      .60 

2.47 

BLUE   HILL 

i 

1 

.03^      .01 
1      .05 

.11 

.10 

T 

.06 

.01 

T 

.25 

T 

.63 

T 

T 

.01 

T 

T      !     T 

1,26 

BOSTON    WB    AIRPORT 

Z      T 

.o: 

.08 

.27 

.01 

.03 

T 

T 

.25 

T 

.25 

.02 

T 

.01 

T 

.06'      .06 

1,10 

BOYLSTON 

.11 

.31 

.14 

.06 

.41 

T 

.04 

■13 

1,25 

BRocrroN 

T 

.05 

.02 

.02 

T 

.01 

.14 

.16 

T 

.40 

CAHBRIOGE 

R 

.02      .02 

.15 

.33 

.01 

.26 

.33 

.04 

.03 

1.19 

CHESTER 

.21                   .03 

.41 

.80 

.22 

.13 

.02 

.76 

.13 

.10 

.02 

.29 

.37 

3.49 

CHESTERFIELD 

M 

.53 

.45 

.43 

.10 

.05 

1.92 

.07 

.16 

.22 

T 

.14 

.35 

4.46 

CHESTNUT   BILL 

.081 

,  .IT 

.09 

.21 

.19 

.21 

.17 

.02 

.09 

1.23 

CLINTON 

.04^             1      .01 

.23 

.32 

.14 

.08 

.35 

T 

.02 

.03 

1.22 

COBASSET 

T                        .07 

1 

.13 

.10 

.03 

.26 

1.00 

T 

.05 

1.64 

COLDBBOOI 

.041             1      .02 

.34 

.57 

.01 

.21 

.01 

.07 

1.02 

.12 

.02 

.21 

2.64 

CtWCOBS 

.03 

T 

.25 

.23 

.05 

.05 

.57 

T 

.06 

.12 

1.36 

UST  WAREHAII 

.04 

.OS 

.05 

.46 

.02 

T 

.82 

.23 

T 

T 

T 

.30 

1.97 

EDCARTOmi 

.51 

.01 

.09 

.50 

.30 

.11 

.02 

.02 

1.56 

FALL  RIVER   2   NE 

.03 

.06 

.16 

.30 

.42 

.35 

.30 

.09 

T 

.12 

.04 

T 

1.87 

riTCHBOIIC 

T 

.03 

.24 

.49 

.04 

.07 

.02 

.01 

.27 

T 

T 

.04 

.05 

.03 

1.29 

rUIIINCSAII 

.04 

.17 

.32 

.20 

.13 

.01 

.49 

.19 

T 

.01 

.04 

1.60 

nUNZLIR 

T 

.11 

T 

.11 

.05 

.13 

.12 

T 

T 

.05 

.57 

GMDNSII 

T 

.02 

T 

.34 

.63 

.18 

.21 

.29 

.03 

.05 

.67 

2.42 

GaOTON 

.30 

t1 

.44 

.60 

.46 

.05 

.05 

.06 

.04 

.03 

.06 

.05 

.01 

2.15 

HAimlCI 

.03 

.31 

.56 

.03 

.03 

.03 

.05 

1.36 

.28 

.04 

.03 

.32 

3.07 

HARVARD   FOREST  // 

I 

.39 

.81 

.32 

.01 

.02 

.52 

2.07 

HATCHVILLE 

.20! 

.02 

.08 

.07 

.51 

.08 

.02 

.98 

HAVERHILL 

T 

.02 

.oe 

.081 

.34 

T 

.60 

T 

T 

.06 

.03 

T 

.01 

.08 

T 

i      .36 

.13 

1.69 

HEATH 

.03 

.57 

.87 

.04 

.27 

T 

.10 

.85 

T 

.08 

.23 

.08 

.05 

.OSj             1      .47 

3.78 

HOLYOKX 

T 

T 

.33 

1.18 

.01 

.08 

.04 

.98 

.17 

.04 

T 

.04,                  .35 

3.22 

HD06AC  TUNNEL 

.01 

.05 

.71 

.78 

.16 

1.27 

.06 

T 

.66 

.21 

.13 

.14 

.11,                  .54 

4.83 

HUBBARDSTON 

.04 

.02 

.41 

.56 

.16 

.04 

.51 

.01 

.02 

.05 

.36 

2.18 

BYANIIIS    1    E 

2 

.18] 

T 

.96 

.09 

.02 

T 

1.85 

IPSWICH 

.10 

.or 

.28 

isB 

.02 

.10 

.59 

.01 

.04 

.05 

1.84 

.12 

.23 

.45 

.66 

.12 

.81 

.05 

.21 

2.65 

niGBTVILLE   DAM 

2 

.35 

1.05 

.05 

.10 

1.20 

.05 

.05 

.20 

.25 

3.30 

LAKE   COCHITDATE 

.05 

.15 

.29 

.21 

.20 

.02 

.50 

.35 

T 

.01 

.19 

1.97 

LAWRENCE 

.02 

I           .04 

.04 

.39 

T 

.71 

T 

T 

.09 

.12 

.02 

.05 

T 

T 

.21       .03 

1.72 

UWELL 

•"1 

■1 

.33 

.55 

.01 

.01 

T 

.04 

.12 

.05 

j 

.02 

1      .01 

1.69 

imOLEBORO 

.031 

.09 

.60 

.06 

.04 

.95 

.18 

.02 

.22 

2.19 

nOOLETON 

.08 

.03 

.26 

.34 

T 

.03 

.09 

.55 

.01 

T 

.03 

1.42 

■ILFORS 

.01 

T 

.12 

.18 

.05 

.09 

.02 

.15 

.73 

.02 

.01 

.01 

.15 

1.54 

■ILLBORT 

.06 

.25 

.04 

.30 

.20 

T 

.28 

1.13 

KWrAGDE  CITY 

.07 

.42 

.22 

.13 

.05 

T 

.11 

.04 

.66 

1.70 

■oowT  wACBUsrr 

.(U 

.02 

.37 

.42 

.97 

. 

.04 

.23 

T 

« 

.05 

.02 

2.13 

MANTDCKET   WB   AIRPORT 

Z 

.03 

T 

.03 

.01 

.\i 

T 

T 

.24 

T 

.34 

T 

T 

.01 

.04 

,87 

nw  BEDFORD 

a 

.IS 

.05 

.32 

.36 

.10 

.25 

.03 

,01 

1,27 

HEWBURYPORT 

.04 

T 

.06 

.31 

.37 

.08 

.03 

T 

.07 

.03 

T 

.04 

.09 

.05 

1.17 

HEW   SALEM 

T 

.60 

.93 

.30 

T 

.05 

T 

.11 

.02 

.02 

.05 

T 

T 

.93 

3.01 

REW70N 

.06 

.16 

.32 

.04 

.72 

.22 

.13 

.17 

1.82 

.01 

.10 

.17 

.01 

.59 

.02 

.12 

.11 

.02 

.01 

1. 45 

2,61 

ROVTH  TRURO 

! 

.01 

.OS 

.04 

.02 

.48 

.10 

.31 

.23 

.10 

1,34 

PEIJIAM 

T 

.03 

.60 

1.02 

.26 

.05 

.28 

.40 

.09 

.12 

.03 

1.15 

4.03 

PIMBROEE 

T 

.13 

.32 

.01 

.22 

.33 

.28 

.03 

.02 

1.34 

PERU 

.24 

.03 

.47 

.27 

.55 

.12 

1.12 

.26 

.02 

.46 

.08 

.63 

4,25 

PRERSBAM 

.40 

.70 

.45 

.30 

.05 

.50 

2,40 

PITTSriELD  WB  AIRPORT 

■L 

.07 

T 

.59 

.05 

.13 

1.40 

.02 

T 

.09 

.2.19 

T 

.13 

.43 

.03 

.91 

.01 

,51,      .07 

6.63 

PLAIH71ELD 

.07 

.67 

.32 

.97 

.12 

.43 

.42 

.44 

.32 

3.76 

PLYMOUTH 

I 

.11 

.33 

T 

.03 

.21 

.61 

.17 

.21 

.04 

1     '' 

1.71 

PRINCETON 

.30 

.66 

.91 

.10 

.70 

2.67 

OUABBIN    IMTAO 

.19 

.03 

.56 

.68 

.04 

.05 

1.25 

.47 

.06 

.19 

3.52 

ROCKPORT    1    ESE 

2 

.30 

.25 

.40 

.10 

.60 

T 

.10 

T 

T 

1.75 

SALEM   AIR   STATION   6 

.01 

.01 

T 

.02 

.2S 

T 

.28 

.09 

T 

.59 

T 

.75 

.02 

T 

.04 

T 

.07 

2.13 

SANDWICH 

T 

T           .05 

1  '' 

I 

.29 

.42 

.30 

.06 

.05 

T 

T 

.03 

T 

1.20 

SHELBURN   PALLS 

.05 

.03 

.39 

.41 

.01 

.23 

.04 

.13 

T 

.04 

.17 

.09 

.46 

.50 

2.55 

;01THBRIDGE 

.20 

.14 

.04 

.15 

.45 

.03 

T 

.02 

.02 

1.05 

iOUTl!    EGREMONT 

.79 

.02       .01 

.70 

.42 

.88 

.17 

.26 

.01 

.25 

.10 

.27 

.75 

.30 

4.93 

3P0T   POND 

.11 

.02 

.23 

.16 

.06 

.71 

.90 

.01 

.01 

2.21 

SPRINGFIELD 

T 

.35 

.51 

.11 

.06 

.52 

T 

.09 

.01 

.02 

.29 

1.96 

■raiRCriELD   NEWS    BLDC 

.05 

T 

.48 

.S3 

T 

.12 

.02 

.47 

.08 

.12 

.02 

.30 

2.19 

STATE  FARM 

h; 

.08 

.32 

.14 

.28 

.18 

.05 

1.05 

STERLING 

T 

.02 

.20 

.64 

.30 

.03 

.36 

.64 

.04 

.02 

2.25 

STERLING   3    NW 

i 

' 

.23 

.62 

.44 

.03 

.42 

.09 

1.83 

STOCDRIDCE 

.43 

T          T 

1.00 

.69 

1.02 

T 

.48 

1.25 

.07 

.20 

.05 

,19 

.75 

6.15 

SWAMPSCOTT 

.01 

.02 

.02 

.25 

.28 

.08 

T 

.52 

.31 

.17 

T 

T 

.09 

.07 

1.82 

* 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY    1949 


Day  ol  month 

3 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2 

TAUNTON 

.12 

T 

.47 

.IS 

.IS 

.15 

.46 

.36 

T 

.05 

T 

.04 

T 

1.95 

TURNERS  FALLS 

T 

.02 

.o: 

.03 

.48 

.45 

.16 

.09 

.06 

.15 

.03 

.14 

T 

.83 

2.45 

WALPOLE 

T 

T 

.0: 

.11 

.09 

T 

T 

T 

.14 

.19 

T 

T 

T 

.38 

T 

.93 

HARE  1 

.20 

.0! 

.30 

.90 

.69 

.13 

.OS 

1.14 

.04 

.10 

.07 

.16 

.09 

3.89 

WARE  2 

.23 

.32 

.98 

.06 

.90 

.12 

.06 

1.12 

.02 

.15 

.08 

.15 

4.19 

WASHINGTON 

I 

.03 

.83 

.07 

.28 

.72 

.29 

.80 

.12 

.29 

.50 

.79 

4.72 

WEBSTER 

.14 

.15 

T 

.03 

.06 

.21 

.02 

.03 

.06 

.58 

1.28 

WESTFIELD 

.03 

.74 

.11 

.10 

.10 

T 

.40 

.13 

.02 

.04 

.04 

.21 

1.92 

WESTFIELD  2  NE  6 

T 

T 

.29 

.05 

.94 

.07 

.03 

.07 

.67 

T 

.14 

.08 

.04 

.37] 

.02 

2.77 

WESTON  2  NW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.32 

T 

.47 

T 

.10 

T 

WEST  OTIS 

.21 

.94 

.91 

.30 

.21 

.28 

.02 

.15 

I 

.13 

.20 

.42 

3.77 

WESTOVER  FIELD  6 

T 

T 

T 

.51 

T 

.01 

.81 

T 

T 

.06 

1.42 

.20 

T 

T 

T 

.26 

3.27 

WEST  RUTLAND 

.03 

.02 

.30 

.59 

.01 

.24 

.02 

.09 

1.18 

.13 

.04 

.20 

2.85 

WINCHENDON 

.32 

.04 

.30 

.68 

.79 

.06 

.02 

.01 

.26 

T 

.09 

.07 

.OS 

.02 

.70 

3.44 

WORCESTER  AIRPORT  6 

T 

.01 

T 

.13 

T 

.05 

.70 

.09 

.03 

T 

T 

.06 

.36 

.13 

.03 

.11 

T 

^ 

.01 

1.71 

WORCESTER  I 

T 

T 

.03 

T 

.43 

.29 

.05 

T 

.05 

.25 

.07 

.11 

T 

.01 

1.29 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

.06 

.26 

T 

.96 

.08 

.21 

T 

.59 

.01 

.60 

T 

.94 

3.71 

BATH  2  SSW 

.16 

.65 

.30 

.11 

.23 

.20 

.09 

.29 

.07 

.49 

2.59 

BERLIN 

.41 

.01 

.45 

T 

.19 

.05 

.01 

.05 

.11 

.15 

.02 

.03 

.01 

.31 

1.80 

BETHLEHEM 

.24 

.87 

.35 

T 

T 

.24 

.35 

.88 

2.93 

BLACKWATER  DAM 

! 

.OS 

.05 

.50 

.0^ 

.05 

.45 

.12 

.05 

.22 

.22 

.50 

2.28 

BOW  GARVINS  FALLS 

.04 

.11 

.52 

.20 

.01 

.23 

.02 

.0< 

.82 

.03 

.04 

.09 

.02 

.78 

2.95 

BRADFORD 

.01 

.0! 

.37 

.10 

.67 

.03 

T 

.0^ 

.84 

'  T 

.19 

.12 

.05 

.45 

2.92 

BRISTOL 

2 

.26 

T 
.22 

T 

.48 

T 

.02 

.08 

.10 

.01 

.18 

.21 

T 

.59 

1.93 

BUCKS  CORNER 

.25 

.06 

.86 

.07 

.06 

.16 

.39 

.03 

.27 

.20 

.07 

.04 

.58 

3.26 

CAMPTON 

.38 

.76 

.25 

.05 

.31 

.21 

.02 

.16 

.31 

.04 

.92 

3,41 

CENTER  HARBOR 

.05 

.SO 

.02 

.07 

. 

.13 

T 

.11 

.35 

1.00 

2.23 

CLAREHONT 

.03 

.50 

1.66 

.15 

.05 

.80 

.04 

.18 

.10 

.80 

1.15 

5.68 

CONCORD  WB  AIRPORT 

Z 

T 

.03 

.42 

.12 

.80 

.02 

1.45 

.01 

T 

.10 

T 

.04 

.141   .37 

3.50 

DIXVILLE  NOTCH 

.11 

.96 

.45 

.09 

.20 

.68 

.05 

.10 

T 

1   .33 

3.49 

DUBLIN 

.66 

!l4 

.11 

.59 

1.29 

.40 

.41 

.14 

.29 

.85 

.26 

5.14 

DURHAM 

2 

.OS 

.34 

.16 

.06 

.10 

.54 

.01 

.09 

.17 

1.52 

EAST  DEERING  1  S 

.04 

.09 

.45 

.88 

.40 

T 

.06 

.18 

.05 

.03 

.34 

.08 

2.60 

EASTMAN  FALLS  DAM 

.17 

.01 

.46 

.02 

.01 

T 

.01 

.02 

.52 

.01 

T 

.07 

.61 

.01 

.42 

2.34 

ERROL 

2 

.48 

.77 

.26 

.54 

.04 

.SO 

2.59 

FABYAN 

" 

.71 

.30 

.05 

.05 

.22 

.02 

.20 

.12 

1.67 

FIRST  CONN  LAKE 

.05 

.03 

1.66 

.82 

.03 

.03 

.85 

T 

T 

.04 

.07 

.21 

3.79 

FITZWILLIAM 

.23 

.08 

.02 

.40 

1  1.05 

.66 

.50 

.03 

.01 

1.15 

.19 

.15 

.08 

.04 

.69 

5.28 

FRANKLIN  1  NW 

.15 

.63 

T 

.15 

.40 

.02 

.31 

.48 

2.14 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

2 

.10 

T 

.55 

T 

T 

.05 

.05 

.33 

.29 

.32 

1   .70 

2.39 

GILMANTON 

.46 

.14 

.54 

.14 

.47 

1.75 

GLENCLIFF  2  NW 

.07 

.28 

1.18 

.02 

.49 

.04 

.89 

.03 

.35 

.40 

T 

1.34 

5.09 

GORHAM 

II 

.60 

.51 

.15 

.15 

.07 

1 

.10 

.06 

.84 

2.48 

HILLSBORO  2  W 

.40 

.90 

.61 

1.00 

.08 

1 

.21 

1 

] 

3.20 

JEFFERSON 

.03 

.67 

T 

1.08 

.02 

.47 

.04 

T 

.30 

T 

.10 

.081 

.04 

.21 

.40 

3.44 

KEENE  I  S 

.12 

.04 

.06 

.58 

.72 

.04 

.02 

.04 

.01 

.04 

.10 

.06 

.23 

.06 

T   1   .53 

2.65 

LAKEPORT  1 

.15 

T 

.44 

.01 

T 

.08 

.01 

.07 

.35 
.31 

T 

.09 

.29 

T 

!  •" 

2.10 

LAKEPORT  2 

.16 

.37 

.02 

.05 

.06 

.33 

1   .57 

1.87 

LANCASTER 

.24 

1.21 

.34 

.01 

• 

.40 

.18 

.65 

3.03 

LANDAFF 

B 

.85 

.02 

.18 

.18 

1   .83 

2.06 

LEBANON  AIRPORT  6 

.29 

T 

T 

.43 

.26 

T 

T 

T 

.92 

.01 

.03 

.60 

i  ■*" 

T 

T     .06 

2.61 

LINCOLN  1  NW 

2 

.08 

.05 

1.00 

.05 

.40 

.05 

.05 

.05 

.35 

T 

.05 

.30| 

.15 

T 

.40 

2.98 

MANCHESTER 

T 

T 

.07 

.36 

.47 

T 

.08 

T 

T 

.12 

.05 

.01 

.23 

T 

.17!   .27 

1.83 

MERIDEN 

.19 

.01 

.43 

.13 

.03 

.08 

.36 

.02 

.01 

.31 

.01 

.34 

.08 

.34 

2-34 

MILAN  6  N 

.26 

.26 

1.10 

.15 

.77 

.10 

.03 

.56 

3.25 

MILFORD 

.03 

.06 

.30 

• 

2.10 

.44 

.20 

.02 

T 

.15 

.06 

.13 

.05 

.10 

.21 

.42 

4.27 

NASHUA   1  HE 

R 

.OS 

.04 

.36 

.90 

.39 

.03 

1 

1.80 

NASHUA  3  N 

.10 

.05 

.38 

.62 

.30 

.04 

.01 

.03 

.40 

.03 

.01 

.09 

.01 

1   10 

2.17 

NELSON 

.18 

.13 

.37 

.80 

.87 

.14 

.01 

.26 

.04 

.04 

.12 

.37 

.35 

.36 

4.04 

NEW  DURHAM 

Z 

.10 

.37 

.04 

.63 

.98 

.19 

.14 

.65 

3.10 

NEW  LONDON 

.16 

.03 

.52 

.21 

.12 

.58 

.22 

.29 

.06 

.05 

.06) 

2.30 

NEWPORT 

.03 

.02 

.45 

.40 

.02 

T 

.61 

.04 

.26 

.02 

.03 

.43 

.40 

2.71 

NORTH  CHICHESTER 

T 

.04 

.04 

.04 

T 

T 

.15 

.05 

1.27 

T 

.04 

.08 

.02 

.52 

.42 

2.67 

NORTH  STRATFORD 

T 

.53 

T 

.74 

.20 

.14 

.30 

.04 

.68 

.05 

T 

.75 

T     .43 

3.86 

NORTH  VILLAGE 

.OS 

.03 

.39 

.70 

.30 

.23 

.02 

.19 

.04 

.17 

.41 

.31 

2.84 

PINKHAM  NOTCH 

2 

.04 

T 

.39 

1.00 

.03 

.44 

.02 

T 

.52 

.02 

.30 

.02 

T 

<      .42 

1 

3.20 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.06 

.01 

1.45 

.15 

.67 

.04 

.29 

.57 

3.24 

PLYMOUTH  2  W 

.01 

.69 

.01 

.20 

.15 

.17 

T 

.57 

.01 

.85 

2.66 

RANDOLPH 

.07 

.57 

.59 

.03 

.07 

.41 

.20 

.01 

.11 

.20 

.20 

.37 

1   .80 

3.63 

SOUTH  DANBURY 

.23 

.02 

T 

.66 

.03 

.02 

.06 

.74 

.25 

T 

.30 

.05 

.10 

.02 

.68 

3.16 

SOUTH  LYNDEBORO 

.04 

.02 

.03 

.35 

1.96 

.11 

.04 

.11 

.07 

.06 

.20 

.33 

.10 

.37 

3.79 

SOUTH  WEARE 

.OS 

.51 

.49 

1.40 

.05 

2.50 

STODDARD 

.03 

.08 

.60 

.07 

.64 

.12 

.11 

1.67 

.05 

.34 

.05 

.20 

3.96 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

Z 

.20 

.04 

.64 

.20 

.21 

.03 

.64 

T 

.02 

.05 

.24 

.05 

.19 

2.71 

WALPOLE 

.15 

.07 

.02 

.70 

.16 

.21 

.03 

T 

.02 

T 

1.28 

T 

T 

.28 

.05 

.21 

.35 

3.53 

WARREN  1  SE 

Z 

.40 

.75 

- 

.25 

.10 

.40 

.20 

.80 

WENDELL 

R 

.22 

.49 

.36 

.07 

.11 

.08 

.18 

.16 

1.69 

WENTWORTH 

.60 

.09 

.69 

.20 

.02 

.14 

.20 

.18 

T 

.20 

.20 

.17 

.16 

.52 

3.37 

WEST  LEBANON  1  S« 

.32 

.02 

.02 

.37 

.11 

.04 

.16 

.73 

.03 

.41 

.13 

.07 

T 

.63 

3.04 

WEST  RUMNEY 

.15 

• 

.74 

.06 

.15 

.15 

.26 

T 

.31 

.12 

.09 

.31 

.60 

2.94 

WHITEFIELD 

.50 

.76 

.45 

.16 

.60 

2.47 

WILMOT 

.15 

.02 

.74 

.11 

.02 

1.08 

.05 

.01 

.14 

.19 

.47 

.03 

.55 

3.56 

WINCHESTER 

R 

.04 

.30 

.04 

.03 

1.19 

.02 

.41 

.10 

.12 

.05 

.37 

2.67 

WINDHAM 

T 

.06 

T 

.06 

.45 

T 

.82 

T 

T 

T 

.13 

.04 

.03 

.10 

T 

.04 

T 

T 

1.73 

WOLFBORO  FALLS 

.04 

.29 

.03 

.07 

.20 

.23 

1.01 

1.87 

WOODSTOCK 

T 

.20 

1.35 

.66 

.31 

.53 

.26 

.57 

.04 

T 

.78 

4.70 

YORK  POND 

.02 

.41 

.04 

.92 

.17 

T 

T 

.08 

.24 

.19 

.05 

.31 

2.43 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

2 

.08 

.93 

.15 

1.52 

.01 

.71 

T 

.95 

.07 

.03 

.14 

.02 

.31 

.15 

.25 

.31 

.77 

6.40 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

.15 

.04 

.37 

.06 

.95 

.22 

.12 

1.91 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

Z 

T 

T 

.02 

.02 

T 

.03 

.27 

.11 

.02 

.12 

.31 

.06 

T 

T 

.96 

GREENVILLE 

.13 

.26 

.08 

.11 

.30 

.02 

T 

.03 

.93 

KINGSTON 

T 

.29 

1  T 

.46 

.21 

.47 

.02 

.17 

.19 

.08 

T 

1.89 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

Z 

.02 

.01 

.12 

T 

.25 

T 

T 

.47 

.06 

.52 

.08 

T 

.03 

T 

T 

1.56 

PROVIDENCE  WB  CITY 

Z 

T 

.13 

.16 

T 

.35 

.06 

.21 

.03 

T 

.02 

T 

T 

.96 

WESTERLY  1  W 

.43 

i  "^ 

.35 

.25 

.49 

.20 

.15 

.11 

T 

2.00 

WOON SOCKET 

R 

.07 

.11 

.36 

.03 

.06 

.18 

.01 

.82 

VERMONT 

BARRE 

.01 

.33 

.42 

.04 

.03 

.37 

.03 

.30 

.02 

1.20 

.57 

3.32 

BELLOWS  FALLS 

.25 

.05 

.69 

.09 

1.26 

.03 

T 

.24 

.02 

.88 

.02 

.24 

.02 

.11 

.01 

.41 

4.32 

BENNINGTON 

.02 

.03 

.04 

.84 

.07 

.32 

.20 

.04 

1.66 

.50 

.27 

.05 

.28 

.61 

4.93 

BETHEL 

.08 

.57 

.45 

.46 

.20 

.15 

.40 

2.31 

BLOOHFIELD 

.04 

.22 

.78 

.26 

.23 

.25 

.44 

.06 

.15 

.01 

.66 

3.10 

BOLTONVILLE 

.98 

.14 

.42 

.05 

.26 

.11 

.23 

.04 

.41 

T 

• 

• 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

Z 

.02 

.32 

1.10 

.42 

.21 

T 

.22 

1.78 

.10 

T 

.53 

4.70 

CANAAN 

.11 

.10 

.96 

.03 

.24 

.55 

.02 

.44 

.52 

2.97 

CAVENDISH 

T 

.19 

.02 

.03 

.44 

T 

.10 

.01 

T 

.18 

.50 

.18 

.26 

.44 

.07 

.85 

3.27 

CHELSEA  2  S 

.06 

.06 

T 

- 

1.25 

.10 

.91 

T 

.47 

1.19 

.55 

- 

CHITTENDEN 

.19 

T 

.01 

.44 

.08 

.04 

.12 

.85 

.02 

.03 

.10 

.22 

.08 

.38 

.37 

1.04 

4.03 

CORIWTH  // 

R 

.33 

.06 

.85 

.35 

.57 

.39 

.37 

.21 

.01 

.77 

3.91 

CORNWALL  3  SW 

.05 

.85 

.05 

.03 

.30 

.75 

.19 

.82 

3.04 

DAILY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 


Table  3-ContiDued 

JULY    1949 

Station 

Day  of  month 

3 

■ 1 1- 

i           ' 

0 

1    1    2    1   3       4 

5 

6       7 

8    {    9    :  10 

11   1  12      13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

DOIISCT    1    S 

1        i    -sa 

.10 

.10 

;  .83 

.10 

.51 

.58 

.14 

.40 

.18 

.35 

1.90 

2.90 

.55 
.63 

9.25 

EAST  BAunr 

.« 

.u 

.86 

.09 

.08 

.25 

.11 

T 

.Oi 

2.70 

UOSBURC  TAhLS 

.i< 

.M 

.03 

.09 

.28 

.05 

T 

.2( 

.09 

1.24 

3.11 

IS3EX   JtmCTlOS 

.2! 

.3S 

.68 

.45 

.20 

.03 

T 

.22 

.01 

1.5S 

T 

.10 

3.  SB 

CILMAII 

■« 

.07 

.9: 

- 

- 

.75 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GUTTON 

n 

.0! 

.09 

.4: 

1   1.07 

.10 

.86 

.04 

.21 

.14 

.09 

.36 

3.45 

HICHGATE    FALLS   // 

11 

.13 

i.o: 

.20 

.11 

.01 

.11 

.15 

.05 

.65 

2.46 

LOmiCTOII    1    • 

.03 

.0^ 

T 

.74 

T 

.24 

.07 

.32 

.61 

T 

.17 

.01 

.61 

2.88 

LTMAll   PALLS     // 

R      .IM 

.0: 

.20 

.oi 

.75 

.17 

.19 

.64 

.05 

.14 

.60 

2.84 

MAUCBESTER 

I 

.61 

•0^ 

1.14 

.0^.03 

.36 

.39 

.10 

.35 

1.10 

.17 

.64 

.3! 

5.37 

MtSSFlELD 

.13 

• 

.96 

.64 

.03 

1.07 

.42 

.17 

.15 

.33 

T 

* 

• 

■ATS   II  ILL 

.03 

.0! 

.57 

.97 

.01 

.12 

.29 

.01 

.10 

.01 

.44 

.04 

.18 

.07 

.06 

.64 

3.S5 

■C    IKDOE   FALLS 

T     1 

.36 

l.O'l 

.12 

.08 

.27 

.13 

.23 

T 

.06 

l.ll 

3.40 

■  IDOLSSU 

.05 

1 

.30 

.53 

.3t|      .04 

.11 

.46 

.02 

.33 

.02 

2.77 

.01 
.03 

.64 

5.66 

■ONTPELIEI)   AIRPORT 

.01 

T 

.78 

■'i 

.06 

T 

.45 

T 

.32 

1.69 

.03 

T 

.64 

4.11 

■ORRISVILLC 

I 

.s: 

.59 

■4 

.32 

.27 

.07 

.22 

.09 

.07 

.61 

3.34 

imPOilT 

J 

.o: 

1.16 

.Oi 

.39 

.03 

.31 
.09 

.09 

.01 

1.52 

3.61 

■OITHFIELD  aORIICH  UKIT  t 

.0! 

.21 

.75 

.24 

T 

.55 

.52 

1.52 

.86 

4.77 

PIIO 

.8! 

T 

.1] 

.02 

.91 

.03 

.52 

.07 

T 

.05 

.50 

.03 

T 

.11 

.22 

.13 

.60 

.15 

.48 

4.78 

?LTIIO«nB 

.2: 

.72 

( 

.40 

1.26 

• 

.44 

.94 

- 

- 

IXAOIDG   BILL 

•«           '          J 

.55 

{      .33 

.02 

.61 

.12 

.3^ 
.11 

.19 

.52 

.64 

3.37 

UAOSBORO    1    SSE 

.03            .o: 

.94 

'      .22 

.09 

.21 

.03 

.02 

.53 

.08 

.13 

.52 

2.94 

■OCaiSTER 

.30 

T 

.40 

.70 

.53 

.36 

.90 

.70 

.10 

.75 

4.74 

RVrLAKD    1    SE 

.13 

.30      T           .01 
.18 

.36 

T 

.06 

T 

.63 

.03 

.02 

.39 

.33 

.82 

T 

T 

1.24 

4.31 

SAIKT  ALBAHS 

.OS 

1.05 

.19 

.04 

.11 

.64 

.67 

1.12 

4.05 

SAIItT  JOHMSBUIIT 

! 

■4 

1.07 

.47 

.09 

■*i 

.23 

T 

.07 

.05 

.89 

3.91 

SALISBDRT 

.li 

.20 

.76 

.2( 

.03 

.43 

.03 

.45 

.13 

.19 

.30 

2.90 

SEARSBURC    aOltllTAIII 

.02                 .0! 

.03 

I.IS 

.01 

.28 

.13 

.01 

1.62 

T 

.54 

.36 

.15 

.18 

.29 

4.81 

SEARSBURC   STATIOK 

1 

.06                   .OS 

.01 

.83 

.13 

.12 

.1! 

.01 

1.59 

.41 

.23 

.11 
.15 

.10 

.35 

.40 

4.55 

SOMERSET 

o: 

1.00 

.05 

.02 

.45 

1.14 
.40 

.18 

.35 

.07 

.09 

.29 

.40 

4.22 

SOUTH    LOHDOKDERRY 

.68                   .01 

.75 

.01 

.01 

.08 

.39 

.01 

.06 

i       .15 

.07 

.15 

.67 

.53 

3.64 

SPBIMCFIELD 

T 

.09                  T 

1 

T 

.54 

T 

.29 

.OS 

T 

.11 

.20 

.02 

.07 

.01 

.30 

2.08 

STVCIBRIDGE 

H 

1 

.28 

.21 

1.17 

.22 

.60 

.11 

.20 

.02 

.63 

3.44 

TOWSHCTD 

Z 

.09                   .0^ 

.5S 

.04 

.04 

.07 

.02 

1.02 

.03 

.03 

.20 

.14 

.12 

T 

.29 

2.64 

TtniBRIDGE 

.2«                          j 

.27 

.31J 

.01 

.72 

.03 

.40 

.25 

T 

T 

.52 

.58 

.06 

.72 

.26 

4.39 

TTSOR 

iJ 

.31 

.48 

.35 

.07 

.02 

.29 
.14 

.19 

.20 

.08 

1.36 

3.35 

TERMO»    1    S 

.04 

.34 

.85 

.13 

.OS 

.09 

T 

.05 

.09 

.47 

.oi 

.03 

.50 

2.78 

lARDSBORO 

.2! 

.o: 

.38 

.04 

.04 

T 

.77 

.05 

.04 

.10 

.36 

.10 

.01 

.22 

2.45 

•ATERBDRT 

.o; 

.20 

.59 

.17 

T 

.65 

.29 

.64 

.07 

.29 

.01 

1.4^ 

.13 

.79 

5.35 

(EST   BUIUCE 

.14 

.13           1 

.24 

.90 

.06 

.04 

.06 

.30 

.39 

.18 

.46 

.16 

.55 

3.58 

WEST  DAtnriLLE 

.081          !           1 

a 

.95 

.72 

.41 

.4J 

.37 

.35 

.08 

.01 

.09 

, 

, 

WEST  HARTFORD 

.3d                  T 

.05 
.04 

.32 

.22 

.0! 

T 

.29 

.95 

.84 

.48 

.10 

.15 

.65 

.67 

5.04 

WHITE    RIVER   JUHCTIOH    1 

11 

.38                  T 

.40 

.03 

.02 

.01 

.18 

1.27 

.10 

.41 

.13 

.07 

.03 

.58 

3.65 

WaiTINGHAll 

.02                   .0< 

1.12                   .28 

.04 

.56 

.07 

.05 

.6^ 

.12 

.25 

.12 

.40 

3.74 

WILDER    1    E 

.3a                  T 

.05 

.43| 

i      '" 

.02 

T 

T 

.15 

1.25 

,29 

.45 

.09 

.07 

.21 

.55 

3.99 

WOaOSTOCK 

.1! 

T     i             .      T 

.3! 

•1 

.49 

1.0^ 

.04 

.52 

.62 

■oH 

.73 

4.01 

S«*  r*l*t«aca  a 


■  following  SfAtloo  IncUx. 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAMD 
JULY   1949 


A.  M.  Houi  ending 


10       11        12         1 


P.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


-1st- 


CONNICTICUT 

SREPAUG  OAU 
WATERBURY  CITY  HALL 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

MENDON  AIRPORT 
WEST  BRIMTIELD 

NEW  BAHPSEIRE 

PINKHAM  NOTCH 

RHODE  ISLAND 

FORT  ADAMS 

VERMONT 

LYMAN  FALLS  // 
TOWNSHEND 


CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
FORT  KENT 

MASSACHUSETTS 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
LYMAN  FALLS  // 

CONNECTICUT 

BLOOHFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

ROCKVILLE 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BETHEL 

GILEAD 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

ROXBUHY 

RUMFORO  1  SSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SALEM  AIR  STATION  6 
WASHINGTON 

NEW   HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

BRISTOL  // 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORBAH 

HANOVER 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

HIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTEFIELD  NORWICH  UNIV 

TYSON 


-2d- 


.10 
.01  .01 
.17   .04 


.13 
.03 
.01 


-4th- 


.15 
.02 
.13 


.08 
.02 
.04 


.03 
.05 


.01   .29 
.28 


.01 
.03  .02 
.10 


.03 
.38 


.01 
.01 


.04 
.02  .01 
.01   .02 


.03 
.40 
.15 
.21 
.02 
.21 
.01 


.08 
.04 
.01 
.06 
.05 


.04 
.01 
.01 
.02 
.01 


.10 
.02 
.02 


.01 

.05 

.11 

.07 

.25 

.01 

.01 

.02 

.11 

« 

.01 
.01 

.01 
.10 

.35 

.18 

.06 

.01 

.07 

.05 

.06 

.20 

.01 

See   reference   Dotee   follovlng   8tBtt< 
-    192    - 


Tabl*  4-Contmu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY  1949 


Station 

A.  M.  Hour  ending 

p.  M.  Houi  ending 

1 

r 

1 

1  ! 

2 

3 

4 

S  1  6  '  7 

8  1  9  1  10   11   12 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8    9 

10 

u 

12 

-5th- 

COmilCTICUT 

aARTrOBD 

.10 

.10 

.20 

ROCrviLLS 

.01 

.01 

MAINI 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

BETHEL 

.04 

.01 

.05 

EASTPORT  WB  CITY 

.03 

.04 

.01 

.08 

RUST IS 

.05 

.05 

GII.KAD 

.01 

.01 

.01 

.03 

MILLIKOCCET  AIRPORT 

_ 

_ 

- 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

ROCKLAND  1  W 

.02 

.01 

.03 

SXOIB£GAN 

.01 

.01 

.01 

.03 

SOUTH  ANDOVER 

.04 

.04 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.02 

MASSACHUSETTS 

NANTUCKET  WB  \IRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

• 

« 

• 

«    « 

•     .01 

NEW  HAMPSHIRE 

ERBOL 

.01 

.01 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.28 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.03 

.08 

.04 

.15 

lASHUA  1  NE 

.01 

.03 

.04 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.15 

.01 

.16 

VERMONT 

CORINTH  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

CRATTON 

.03        .01 

.01 

.OS 

LTMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

MANCHESTER 

.04 

.04 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.06 

.07 

-6th- 

1 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.04 

.05 

.08 

.19 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

MOOOCS  RESERVOIR 

.01   .01 

.01 

.22 

.25 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.06 

.09 

.10 

.25 

MAINE 

GREENVILLE 

.05 

.05 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.04 

.01 

.05 

MASSACHUSETTS 

BUTE  BILL  // 

.03 

.05 

.08 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.03 

CAIBRIDCE 

.01 

.01 

.02 

■ANTDCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

nw  BEDFORD 

.04 

.04 

HCffiTH  TRURO 

.01 

.01 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

* 

* 

• 

■ORCESTER  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

• 

NE*  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.01 

.03 

WINCHESTER 

.03 

.01 

.04 

RHODE  ISUUfD 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

GRAFTON 

.04 

.01 

-7 

th- 

.01 

.02 

.01 

.09 

CONKECTICLT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.04 

.01 

.OS 

CANDLEWOOD  LAKE 

.06 

.09   .01 

.16 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

JIWETT  CITY 

.08 

.08 

MOODUS  RESERVOIR 

.30 

.09 

.39 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

.05 

MASSACHUSETTS 

BLUE  BILL  // 

.01 

.01 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

CAMBRIDGE 

.02 

.02 

BYANNIS  1  E 

• 

• 

« 

.18 

.18 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

.07 

.02 

.02 

.17 

«EW  BEDFORD 

.04 

.06 

.01 

.11 

NORTH  TRURO 

03 

.02 

.05 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

• 

• 

• 

•     •   1  .     .02 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.01 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

-8th- 

.01 

MAINE 

MJ)  TOWN  AIRPORT 

.04 

.01 

.05 

Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
JULT   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

Station 

^ 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

VERMONT 

SAINT  JOHNSBURY 

.30   .14   .10 

.08 

.62 

-9th- 

CONNECTICUT 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.02 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

-10 

th- 

.01 

.01 

CONNECTICUT 

BLOOKFIELD 

.22 

.22 

.44 

BRIDGEPORT  m  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.04 

.09 

.01 

.18 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.05 

.05 

.12 

.16 

.01 

.41 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.oi 

.13 

.05 

.03 

.23 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.09 

.03 

.03 

.01 

.19 

NEWINGTON 

.09 

.09 

.03 

.03 

.24 

NORTOLK  2  SW  // 

.01 

.05 

.06 

.27 

.11 

.02 

.02 

.05 

.05 

.01 

.65 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.04 

.06 

.02 

.02 

.01 

.15 

ROCKVILLE 

.02 

.01 

.20 

.07 

.07 

.03 

.40 

STORRS  // 

.07   .08   .01 

.06 

.22 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

* 

* 

« 

« 

.20 

• 

* 

• 

• 

•     .06 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.0] 

.01 

.02 

.04 

.06 

.05 

.10 

.08 

.03 

.04 

.02 

.01 

.49 

BETHEL 

.02 

.0; 

.03 

.11 

.06 

.02 

.05 

.42 

.18 

.10 

.01 

.01 

1.04 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.13 

.IS 

.09 

.02 

.01 

.09 

.04 

.04   .02 

.01 

.66 

CLAYTON  LAKE 

.09 

.16 

.18 

.01 

.01 

.04 

.15 

.03 

.03 

.03 

.02 

.75 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.01 

.02 

.04 

.07 

.04 

.04 

.01   .03 

.01 

.29 

EUSTIS 

.11 

.21 

.17 

.08 

.15 

.14 

.03 

.04 

.01   .12 

1.06 

PORT  KENT 

.01 

.09 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01   .01 

.19 

G I LEAD 

.01 

.01 

.03 

.08 

.02 

.05 

.10 

.32 

.13 

.75 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.05 

.05 

.08 

.10 

.12 

.13 

.10 

.07 

.04   .01   .02 

.01   .01 

.80 

GREENVILLE 

.01 

.03 

.05 

.23 

.25 

.13 

.11 

.20 

.19 

.01 

.04 

.01 

.02 

.02   .01 

1.31 

HOULTON  AIRPORT  6 

« 

* 

« 

• 

• 

.50 

• 

• 

♦ 

* 

•     .25   • 

•    *    • 

HOULTON  1  NE 

.02 

.13 

.08 

.10 

.03 

.08 

.10 

.13 

.04 

.01 

.01   .02   .01 

.76 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03 

.13 

.19 

.12 

.11 

.16 

.14 

.01 

.01 

.03 

.01 

.94 

MILTON 

.07 

.16 

.05 

.10 

.38 

.17 

.07 

.01 

.01 

.01 

1.03 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.07 

.05 

.13 

.12 

.23 

.12 

.03 

.01 

.03 

.80 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.07 

.10 

.22 

.31 

.17 

.17 

.10 

.07 

.03 

.02 

1.27 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.06 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01 

.19 

ROCKLAND  1  W 

.03 

.18 

.22 

.07 

.03 

.04 

.05 

.62 

ROXBURY 

.01 

.08 

.16 

.16 

.18 

.23 

.29 

.20 

.04 

.01 

.03 

1.39 

RUIJFORD  1  SSE 

.02 

.03 

.09 

.04 

.02 

.12 

.27 

.11 

.10 

.01 

.01 

.82 

SKOWHEGAN 

.02 

.02 

.14 

.06 

.04 

.12 

.13 

.06 

.02 

.02 

.63 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.03 

.02 

.08 

.10 

.16 

.14 

.01 

.55 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.06 

.05 

.03 

.01   .01   .02 

.19 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.03 

.07 

.01 

.09 

.16 

.23 

.14 

.01 

.75 

SWANS  FALLS 

.03 

.08 

.01 

.01 

.10 

.07 

.06 

.36 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.10 

.10 

.10 

.12 

.42 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.09 

.09 

.03 

.01 

.24 

BLUE  HILL  // 

.04 

.02 

.03 

.02 

.11 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.05 

.01 

.08 

CAMBRIDGE 

.02 

.01 

.08 

.04 

.15 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.13 

.13 

.01 

.05 

.04 

.01 

.39 

HYANNIS  1  E 

* 

* 

« 

• 

* 

♦ 

* 

* 

♦ 

« 

*     * 

« 

NEW  BEDFORD 

.04 

.01 

.05 

NORTH  TRURO 

.02 

.01 

.01 

.04 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03 

.09 

.28 

.05 

.06 

.02 

.03 

.03 

.59 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.02 

.08 

.09 

.09 

.01 

.30 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

* 

« 

• 

.06 

« 

« 

* 

•     .19 

STATE  FARM 

.01 

.03 

.01 

.02   .01 

.08 

STERLING  3  NW 

.01 

.03 

.05 

.12 

.02 

.23 

WASHINGTON 

.08 

.33 

.09 

.15 

.09 

.05 

.02 

.02 

.83 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

« 

* 

* 

* 

.22 

* 

« 

« 

•     .07 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.38 

♦ 

* 

* 

•     .12 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

* 

« 

• 

• 

.07 

• 

* 

• 

•     .06 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.09 

.29 

.09 

.02 

.50 

BRISTOL  // 

.08 

.21 

.11 

.05 

.02 

.02 

.49 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.04 

.13 

.20 

.05 

.42 

DURHAM 

.02 

.06 

.16 

.08 

.0] 

.33 

ERROL 

.01   .03   .06 

.15   .17   .19 

.61 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.03 

.25 

.17 

.05 

.01 

.02 

.53 

GOHHAM 

.03 

.02 

.01 

.05 

.2C 

.13 

.07 

.51 

HANOVER 

.01 

.06 

.12 

.21 

.07 

.03 

.50 

HILLSBORO  2  W 

.05 

.05 

.23 

.06 

.01 

.40 

LANDAFF 

.01 

.15 

.0£ 

.01 

.01 

.07 

.22 

.23 

.08 

.02 

.85 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.02 

« 

* 

« 

« 

«     .49 

LINCOLN 

• 

* 

« 

.30 

• 

« 

* 

.48 

* 

* 

* 

.23 

1.01 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02   .08 

.08 

.OS 

.14 

.15 

.IE 

.n 

.13 

.14 

.08 

.06 

.04 

.06 

.01 

.01   .02   .03 

.03   .02   .01 

1.52 

NASHUA  1  NE 

.06 

.05 

.20 

.04 

.01 

.36 

NEW  DURHAM 

.06 

.16 

.10 

.01 

.03   .01 

.37 

PINKHAM  NOTCH 

.01   .04 

.06 

.24 

.06 

.02 

.22 

.23 

.15 

.04 

.06 

.03 

1.16 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01   .02 

.01 

.21 

.OS 

.17 

.25 

.33 

.24 

.11 

.0] 

1.45 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.11 

.22 

.17 

.14 

.64 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.08 

.09 

.01 

.04 

.18 

.16 

.12 

.04 

.01 

.75 

WENDELL 

.0] 

.06 

.12 

.03 

.22 

WINCHESTER 

.01 

.07 

.19 

.03 

■ 

.30 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.01 

.06 

.01 

.12 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.0] 

.03 

.01 

.06 

.02 

.13 

WOONSOCKET 

.03 

.03 

.01 

• 

.07 

VERMONT 

.04 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03   .04 

.16   .08 

.06 

.0- 

.32 

.16 

.06 

.08 

1.10 

CORINTH  // 

.01 

.04   .15 

.17 

.03 

.17 

.18 

.06 

.04 

.85 

GRAFTON 

.10 

.16 

.07 

.11 

.01 

.45 

HIGHGATE  FALLS  // 

.04   .04 

.18   .08 

.03 

.08 

.09 

.25 

.22 

.04 

1.05 

LYMAN  FALLS  // 

.05 

.04 

.11 

.10 

.33 

.11 

.05 

.79 

Be«  r«f*r«De«  «>t«a 


Table  4-Contmuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

■3 

Station 

1 

I 

1 

o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8     1 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4          5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

lUJICRESTER 

.35 

.19 

.16       .23 

.15 

.06 

1.14 

■ONTPELIER  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

* 

* 

.35 

* 

• 

•           * 

• 

.37      » 

*           «           • 

•           .02 

« 

* 

• 

• 

imiRISVILLE 

.06 

.04 

.04 

.01 

.06 

.04 

.23 

.07      .04 

.59 

NEWPORT    '/ 

.01 

.03 

.02 

.07 

.07 

.02 

.07 

.26 

.32 

.23      .04 

1.14 

NORTHFIELD   NORWICH   UNIV 

.01 

.05 

.06 

.17 

.05 

.03 

.23 

.09      .04 

.01 

.01          !              .01 

.76 

SAINT   J0HNS8URY 

.06 

.03 

.20 

.06 

.08 

.10 

.26 

.14 

.09      .02 

.01 

.01 

1.06 

SEARSBURG   STATION   // 

.01 

.05 

.12 

.32      .17 

.07 

.01      .03      .02      .01 

.81 

STOCKBRIDGE 

.05 

.13 

.06 

.03 

.01 

.28 

TYSON 

.02 

.15 

.16      .05 

.09 

.01 

.48 

-11th- 

MAINE 

EUSTIS 

.01 

.01 

HOULTON   AIRPORT   6 

• 

.06 

MASSACHUSETTS 

BIRCH   HILL  DAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

.08 

.05 

.01 

.14 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

WINCHESTER 

.03 

.01 

.04 

VERMONT 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

• 

.04 

th- 

-12 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

HARTFORD 

.02      .01 

.03 

HARTFORD  WB  AIRPORT   // 

.01 

.01 

.02 

MOODUS   RESERVOIR 

.01 

.01 

NSW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

HEWINGTON 

.03      .02 

.01 

.06 

RORFOLE   2   SW   // 

.02 

.01 

.04 

.13 

.20 

ROCETILLE 

.02 

.01 

.03 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY  FIELD  6 

« 

« 

* 

« 

MAINE 

SOUTH  ANDOVER 

.39 

.39 

MASSACHUSETTS 

HYANNIS   1   E 

*           * 

*           «           • 

•           * 

. 

. 

« 

. 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.07 

.08 

NORTH    TRURO 

.01 

.01 

.02 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

.05 

.05 

SALEM   AIR    STATION   6 

♦ 

« 

• 

WASHI.HGTON 

.05 

.02 

.07 

WESTFIELD   2   NE   6 

• 

* 

« 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

« 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

NEW   HAMPSHIRE 

SURHT  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

WINCHESTER 

.01 

.02 

.03 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITT 

.01 

.01 

.01 

.03 

VERMONT 

SEARSBURG  STATION  // 

.03 

.09 

-13 

th- 

■0^ 

.13 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.05 

.03 

.20 

.02 

.32 

CANDLEWOOD    LAKE 

.02 

.01 

.OS 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.25 

HARTFORD 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

HARTFORD   WB   AIRPORT    // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

JEWETT   CITY 

.13 

.01 

.01 
.03 

.01 

.04 

.03 

.07 

.01 

.04 

.05 

.40 

MOODUS    RESERVOIR 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 
.07 

.04 

.15 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

.02 

.07 

.01 

.07 

.01 

.25 

MEWINGTON 

.02 

.02 

.04 

NORFOLK    2    SW    // 

.40 

.02 

.03 

.02 

.47 

PLTSAM   HEIGHTS    // 

.05 

.01 

.02 

.08 

3T0RRS    // 

.02 

.03 

.01 

.06 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY   FIELD  6 

• 

.02 

• 

• 

* 

• 

• 

.21 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.02 

.28 

.09 

.01 

.41 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

.25 

.01 

.20      .37 

.05 

.01 

.04 

.97 

CLAYTON   LAKE 

.08 

.05 

.13 

EASTPORT  WB  CITT 

.04 

.26      .09 

.03 

.42 

EUSTIS 

.03 

.01 

.01      .01 

.05 

.11 

FORT    KENT 

.19 

.19 

GILEAD 

.01 

.01 

.32 

.07 

.01 

.01 

.01 

.44 

GRAND   LAKE   STREAM 

.02 

.11 

.04 

.01 

.18 

GREENVILLE 

.03 

.18 

.14 

.03 

.01 

.39 

HOULTON    AIRPORT   6 

* 

• 

• 

.30 

« 

• 

«           « 

• 

.17 

• 

* 

• 

.01 

HOULTON    1    NE 

.11 

.04 

.05 

.14 

.04 

.02 

.07 

.11 

.59 

MILLINOCKET   AIRPORT 

.0: 

.03 

.10 

.06 

.0] 

.01 

.0! 

.02 

.02 

.28 

MILTON 

.02 

.05 

.03 

.01      .OS 

.13 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03 

.01 

.11 

.15 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.06 

ROCKLAND   1    W 

.02 

.02 

.02 

.09 

ROZBURY 

.09 

.97 

.04 

1.10 

RUMFORD   I    SSE 

.02 

.15 

.08 

.25 

SKOWHEGAN 

.12 

.11 

.8C 

.03 

1.06 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.10 

.i: 

.38 

.05      .0] 

.67 

SUNDAY  RIVER 

.2! 

.19 

.01 

.01 

.02 

.48 

SWANS   FALLS 

.01 

.01 

.02 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Slahon 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.2 

UASSACHUSETTS 

AlfflERST 

.07 

.37 

.20 

.10 

.11 

.08 

.07 

1.00 

BIRCH  BILL  DAU 

.07 

.15 

.19 

.01 

.11 

.16 

.01 

.39 

1.09 

BLUE  HILL  // 

.01 

.02 

.06 

.01 

.10 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.02 

.05 

.07 

.06 

.01 

.01   .01 

.27 

CAMBRIDGE 

.04 

.03 

.05 

.09 

.08 

.04 

.33 

HARVARD  FOREST  // 

.14 

.10 

.40 

.02 

.05 

.03 

.01 

.01 

.04 

.01 

.81 

HTANHIS  1  E 

♦ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.63 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_   _   _ 

-    _    - 

_ 

KNIGHTVILLE  DAM 

.03 

.48 

.16 

.24 

.01 

.01 

.93 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.02 

.02 

.09 

.02 

.01 

.03 

.01 

.24 

NEW  BEDFORD 

.01 

.03 

.25 

.01 

.01 

.01 

.22   .01 

.07 

.62 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

.01 

.13 

.19 

.12 

.01 

.48 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.05 

.01 

.07 

.13 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.03 

.04 

.04 

.25 

.04 

.01 

.41 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

* 

« 

* 

« 

• 

.22 

• 

•     •     •   1  •     .06 

STATE  FARM 

.02 

.01 

.01 

.27 

.01 

.32 

STERLING  3  NW 

.01 

.11 

.26 

.19 

.03 

.02 

.62 

WASHINGTON 

.01 

.19 

.08 

.28 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

.56 

♦ 

« 

» 

* 

* 

.43 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

.02 

* 

* 

« 

* 

« 

.78 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.05 

• 

* 

* 

* 

* 

.70 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAH 

.01 

.02 

.Oi 

.02 

.02 

.09 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.03 

.05 

.12 

DURHAM 

.04 

.02 

.06 

.01 

.02 

.01 

.16 

ERROL 

.23 

.05 

.28 

GORHAH 

.08 

.02 

.04 

.01 

.15 

HANOVER 

.24 

.24 

HILLSBOHO  2  W 

.02 

.03 

.09 

.01 

.05 

.02 

.51 

.15 

.02 

.90 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

t   «   * 

•     .01 

* 

* 

« 

• 

•     .25 

LINCOLN 

* 

* 

*     .06   » 

«     * 

.37 

.43 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.12 

.24 

.11 

.02 

.22 

.71 

NASHUA  1  NE 

.01 

.09 

.45 

.06 

.09 

.20 

.90 

NEW  DURHAM 

.02 

.01 

.01 

.04 

PINKHAM  NOTCH 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _    _ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

-    _    - 

-    _    _ 

- 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.10 

.05 

.15 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.09 

.09 

.01 

.14 

.06 

.39 

WARREN  1  SE  // 

.11 

.02 

.13 

WENDELL 

.47 

.02 

.49 

WINCHESTER 

.07 

.13 

.52 

.11 

.17 

.05 

.02 

.02 

.09 

.01 

1.19 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.05 

.06 

.04 

.02 

.01 

.02 

.05 

.01 

.27 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.08 

.13 

.03 

.01 

.25 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.o: 

.01 

.01 

.OJ 

.04 

.01 

.01 

* 

.16 

WOONSOCKET 

.07 

.02 

.02 

.11 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.0! 

.02 

.19 

.12 

.42 

CORINTH  // 

.15 

.2( 

.35 

GRAFTON 

1 

.26 

.81 

1.07 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.0] 

.05   .11 

.01 

.20 

LYMAN  FALLS  // 

.14 

.o; 

.17 

MANCHESTER 

.05 

.02 

.07 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

* 

* 

« 

* 

* 

.07 

* 

*     *     * 

•     .03 

MORRISVILLE 

.16 

.02 

.0] 

.27 

.02 

.Of 

.01 

.57 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.13 

.01 

.o; 

.17 

SAINT  JOHNSBURY 

.06 

.05 

.19 

.12 

.01   .01 

.44 

STOCKBRIDGE 

.06 

.06 

.0] 

.06 

.0] 

.01 

.21 

-14th- 

MAINE 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.23 

HOULTON  1  NE 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 

.02 

.02 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.o; 

.01 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

NEW  BEDFORD 

.01 

.05 

.06 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

*     *    * 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

• 

« 

* 

•     .07   • 

•     •     • 

NEW  HAMPSHIRE 

BRISTOL  // 

.02 

.02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.4' 

.23  .li 

1    .80 

BILLSBORO  2  W 

.54   .06   .01 

!    .61 

NEW  DURHAM 

.13 

.37 

.01 

.11   .01 

.63 

WARREN  1  SE  // 

• 

.03 

.03 

RHODE  ISLAND 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.10 

.1< 

.01   .01   .07 

.01 

.36 

VERMONT 

! 

MANCHESTER 

.01 

.0] 

.01 

-15 

th- 

.03 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.12 

.1! 

.20 

.21 

.65 

CANDLEWOOD  LAKE 

.06 

.06 

NORFOLK  2  SW  // 

.OS 

.02   .01 

.12 

ROCKVILLE 

.07 

.07 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

♦    ♦    • 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.02 

BIRCH  HILL  DAM 

.20 

.0< 

.01 

.27 

BLUE  HILL  // 

.04 

.04 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.03 

KNIGHTVILLE  DAM 

.0< 

.01 

.05 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.37 

.o; 

.32 

•«1 

1.40 

S«»   refers  ni 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY  1949 


A.  M.  Hour  ending 


12  3  ♦  567  8         9 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


1  2         3  4  5         6  7         8         9         10        11        12 


ROCKPORT   1    ESE   // 
SAIEM   AIR    STATION   6 
STERLING   3   NW 
lASBIMGTON 
WESTFIELD   2    NE   6 
WESTOVER   FIELD  6 
lORCESTER  AIRPORT  6 


N£«   HAMPSHIRE 


BLACEVATER  DAK 
BRISTOL   / 
CONCORD  »B  AIRPORT 
HANOVER 
LANDAFF 
LINCOLN  ,'/ 
PINKBAIl  NOTCH 
lARREN  1  SE  // 


CORINTH  // 

GRAFTON 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

MORRISVILLE 

SEABSBURG  STATION  // 


CONNECTICUT 

CANDLEIOOO  LAKE 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON    LABS 

EUSTIS 

GILEAD 

MILLINOCKET  AIRPORT 

SKOWEEGAN 

MASSACHUSETTS 

BUTE   HILL  // 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 

GORHAM 

VERMONT 

LYMAN  FALLS  // 
SAINT  JOHNSBURY 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CA.NDLEWOOD    LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

STORRS  // 

IIDDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NORTH  TRURO 

SALEM  AIR  STATION  6 

STATE  FARM 

WESTFIELD  2  NE  6 


.02   .01 
.22 


NEW  HAMPSHIRE 


WINCHESTER 


RHODE  ISLAND 


BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

.VEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

BASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

GILEAD 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET   AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 


.07 
.05 


.07 

.01 

.01 

.0.5 

.05 

,(>2 

.08 

02 

.02 

.03 

.01 

.04 

.06 

.02 

« 

.06 
.01 

.02       .02       .01 
.02 

.01 
.01 
.01      .01 

T02 


.44 


.02 

.05 


•  .06 

.03      .01 


-16th- 


-17th- 


.05      .02 
.04 
.01 


n?. 

.11 

.10 

1R 

.03 

.01 
.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

.07 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 
.01 

.21 

.04 

.02 

,02 

.02 

.01 

1)6 

Ofi 

.01 

.01 

01 

01 

.03 

.01 
.18 
.05 


-18th- 


.02       .06 
.03      .06 


.09 
.03 


.03 
.05 


.01 
.08 


.09  .01 

.06      .01      .01 


.02 

.08 

.07 

.05 

.02 

.03 
.03 

.04 

.05 

.10 

.01 

• 

• 

« 

« 

.05 

.02 

.04 

.01 

.02 

.06 

.02 

Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 


JULY   1949 


A.M 

Hour  ending 

P. 

il.  Houx  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.2 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.05 

.01 

.07 

ROCKLAND  1  W 

.05 

.05 

.02 

.12 

ROXBUHY 

.02 

.02 

.01 

.05 

SOUTH  ANDOVER 

.18 

.18 

SUNDAY  RIVER 

.04 

.03 

.07 

SWANS  FALLS 

.03 

.02   .03 

.02 

.04   .01 

.15 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.02 

.01 

.04 

BLUE  HILL  // 

.14 

.10 

.01 

.25 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.06 

.17 

.01 

.01 

.25 

CAMBRIDGE 

.11 

.06 

.05 

.04 

.26 

HYANNIS  1  E 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_    _    _ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_    _    _ 

_ 

- 

_ 

_ 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.06 

.07 

NEW  BEDFORD 

05 

.01 

.01 

.07 

NORTH  THURO 

.10 

.16 

.05 

.31 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.07 

.09 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.06 

.01 

.02 

.09 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

• 

* 

« 

* 

* 

.59 

STATE  FARM 

.01 

.17 

.Of 

.02 

.28 

STERLING  3  NW 

.01 

.0] 

.01 

.03 

WASHINGTON 

.01 

.03 

.OS 

.01 

.14 

.01 

.29 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.02 

* 

• 

* 

* 

.07 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

« 

« 

.06 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

• 

« 

* 

.06 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.03 

.02 

.0; 

.23 

.12 

.04   .02   .04 

.03 

.01 

.59 

BRISTOL  // 

.01 

.05 

.OS 

.09 

.01 

.18 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.0; 

.23 

1.08   .03 

.04 

1.45 

DURHAM 

.49 

.06 

.01 

.56 

ERROL 

07 

.08 

.02   .01 

.08 

.02       .18 

.04 

.50 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.o; 

.01 

.0; 

.01 

.OS 

.24   .01   .02 

.41 

GORHAM 

.07 

.07 

HANOVER 

.o: 

.03 

.03 

.06 

.02 

.17 

.57   .08 

.99 

HILLSBORO  2  W 

.30   .20 

.25 

.25 

1.00 

LANDAFF 

.09 

.07 

.02 

.18 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

« 

* 

* 

• 

.12 

* 

*  ' 

* 

« 

«     .80 

LINCOLN  // 

«     « 

•     .11   • 

*     * 

.01 

* 

« 

« 

.26   •     • 

« 

.01 

.39 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.07 

.01   .01 

.02 

.06 

.30 

.02 

.09 

.22   .02   .02 

.03 

.03 

.05 

.95 

NEW  DURHAM 

.0( 

.03 

.24 

.03 

.12   .44   .03 

.01 

.02 

.98 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.35 

.02 

.03 

.41 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.15 

.10 

.04 

.02   .20 

.02 

.01 

.11 

.01 

.01 

.67 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.14 

.01   .66 

.83 

WARREN  1  SE  // 

.03 

.05 

.01 

.21 

.30 

WENDELL 

.04 

.01 

.02 

.28 

.01 

.36 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.06 

.06 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.05 

.01 

.06 

WOONSOCKET 

.01 

.02 

.o: 

.01 

.06 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.10 

.09 

.01       .01 

.21 

CORINTH  // 

.01 

.04 

.17 

.0! 

.02 

.02 

.03 

.01 

.39 

GRAFTON 

.86 

.86 

HIGHGATE  FALLS  // 

.0! 

.01 

.04 

.01 

.11 

LYMAN  FALLS  // 

.11 

.02 

.08 

.02 

.01 

.39   .01 

.64 

MANCHESTER 

.22 

.16 

.01 

.39 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

« 

* 

« 

« 

* 

.43   • 

*     *     • 

•     .02 

MORRISVILLE 

.04 

.12 

.oe 

.02 

.01   .02 

.27 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.0! 

.01 

.01   .02 

.05   .03   .01 

.02   .OS 

.09 

.40 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

oa 

.15 

.15 

.i( 

.45 

SAINT  JOHNSBURY 

.05   .10 

.12 

.02 

.01 

.20 

.50 

SEARSBURG  STATION  // 

.05 

.30 

.89 

.01 

1.25 

STOCKBRIDCE 

.05 

.23 

.11 

.0! 

.06 

.02   .0] 

.01   .01 

.57 

.05 

1.17 

TYSON 

.02 

.20 

.13 

.35 

-19th- 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.03   .02 

.01 

.01 

.0] 

.07 

.15 

CLAYTON  LAKE 

.06   .03 

.09 

EASTPORT  WB  CITY 

.OJ 

.01 

FORT  KENT 

.04 

.20 

.24 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.20   » 

• 

• 

• 

« 

.16 

HOULTON  1  NE 

.05 

.02 

.01 

.04 

.0: 

.15 

ROCKLAND  1  W 

.03 

.0] 

.04 

ROXBURY 

.01 

.0] 

.02 

SKOWHEGAN 

.02 

.02 

MASSACHUSETTS 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.54 

.05 

.59 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.03   .01 

.02 

.0] 

.07 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.02 

■°o{ 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.07 

.09 

VERMONT 

SEARSBURG  STATION  // 

.11 

.21 

.01 

.33 

TYSON 

.04   .03 

.07 

-20 

th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELO 

.22   .22   .07 

.08 

.04 

.04 

.67 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.10 

.15 

.15 

.42 

HARTFORD 

.45 

.50   .55   .03 

.02 

.05 

1.60 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.13 

1.17 

.36   .33 

.11 

.10 

.05 

2.25 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.05   .01 

.11 

.04 

.23 

MOODUS  RESERVOIR 

.31 

.04 

.08 

.43 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

1 

.20 

.20 

NEWINGTON 

.04 

.04 

.01 

.01 

.55 

.55 

.i; 

.13 

.04 

.03 

1.53 
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Table  4-Contiiiu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JVLT  1949 


A.  M.  Hooi  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Sution 

1 

I 

fi 

1  1 

2 

3 

4 

S    6 

7 

8    9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

t-» 

NORFOLX  2  SW  // 

.02 

.03 

.18 

.01 

.03 

.01 

.28 

aOCKVIIXE 

.88 

.29   .01 

.02 

.05 

.01 

.03 

1.29 

STORKS  // 

.12 

.30   .01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.49 

MAINE 

CARIBOO  »B  AIRPORT  // 

.01                    ' 

.01 

PORT  KINT 

.13 

.13 

HODLTON  AIRPORT  6 

• 

«     •     • 

•     .07 

BOULTON  1  NE 

.05   .01 

.06 

KASSACBUSETTS 

AHHEBST 

.43 

.43 

BIECB  BILL  DAM 

.24 

.24 

BLUE  BILL  // 

.36 

.01 

.19 

.07 

.63 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.15 

.08 

.25 

CAMBRIDGE 

.18 

.09   .04 

.01 

.01 

.33 

BARVARD  FOREST  // 

.21 

.02 

.09 

.32 

BYANNIS  1  E 

% 

«    • 

* 

•     « 

•     * 

* 

* 

* 

• 

* 

DIIGHTVILLE  DAM 

.91 

.28 

.01 

1.20 

NORTH  TRURO 

•     • 

.23 

.23 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.53 

1.64 

.02 

2.19 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

♦ 

*     • 

•     .75 

« 

• 

• 

• 

STATE  FARM 

§ 

.05 

.12 

.01 

.18 

STERLING  3  NW 

.40   .02 

.42 

WASBINGTON 

.58 

.22 

.80 

WESTFIEU)  2  NE  6 

• 

« 

•     • 

•     .62 

♦ 

• 

• 

* 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

• 

*     « 

•    1.42 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

«     • 

•     .29 

* 

• 

• 

* 

NEW  BAMPSBIRE 

BLACEWATER  DAM 

.04 

.01 

.05 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

HANOVER 

.05   .05 

.10 

.19   .02 

.41 

BILLSBORO  2  W 

.01   .05 

.02 

.08 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

*    • 

•     .03 

NASHUA  1  NE 

«    * 

.39 

.39 

NEW  DURHAM 

.19 

.19 

WENDELL 

.06 

.01 

.07 

WINCHESTER 

.32 

.09 

.41 

RBODE  ISLAND 

BLOCr  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.02 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.37 

.01 

.08 

.06 

.52 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.09 

.01 

.08 

.03 

.21 

WOONSOCKET 

.02 

.13 

.02 

.01 

.18 

VERMONT 

SUBSBUBG  STATION  // 

.29 

.01 

.01   .01 

.32 

STOCIBRIDCE 

-21 

st- 

.10   .12 

.22 

CONNECTICUT 

CAMDLEWOOD  LAKE 

.08 

.01 

.09 

.12 

.01 

.13 

■OODUS  RESERVOIR 

.03 

.03 

lEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.52 

.02 

.54 

ROCKVILLE 

.01 

.01 

irroBRS  // 

.01 

.01 

WIIDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

.08 

MAINE 

EUSTIS 

.05 

.05 

MASSACHUSETTS 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

CAMBRIDGE 

.02 

.01   .01 

.04 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

.     « •    .     .     .     .     .02 

STATE  FARM 

.03 

.02     ' 

.05 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

.05 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.20 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01   .01 

.03 

WARREN  1  SE  // 

.18 

.01 

.19 

WINCHESTER 

.01 

.07 

.02 

.10 

RBODE  ISLAND 

BLOCS  ISLAND  WB  CITY 

.05 

.05   .02 

.12 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.06 

.02 

.08 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.03 

-2: 

>d- 

.03 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.27 

.27 

.27 

CANDLEWOOD  LAD: 

.53 

.55 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.0! 

.02 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01   .30 

.03   .01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.43 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.04 

.08 

.12 

FORT  KENT 

.02 

.30 

.01 

.33 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.2e 

.15 

.43 

BIRCH  HILL  DAM 

.04 

.04 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

HTASNIS  1  E 

« 

•     * 

•     •     • 

•     •     • 

•    >    • 

•    •    • 

* 

*    • 

•     • 

• 

NANTI.'CKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

.10 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.0! 

.13 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


trEI   ENGLAND 


JULY   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

a 

StaBon 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

WASHINGTON 

.12 

.12 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

• 

*          • 

•     .03 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01   .02 

.01   .02   .05 

.03 

.14 

NASHUA  1  NE 

.03 

.03 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.04   .01 

.05 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.31 

.31 

VERMONT 

GRAFTON 

.04 

.04 

HANCHESTER 

.08 

.02 

.10 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.08 

.01   .04 

.01 

.09   .01 

.25 

TYSON 

.02 

.02 

-23d- 

CONNECTICUT 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.05 

.01 

.06 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.02 

-24th- 

MAINE 

CLAYTON  LAKE 

.04 

.04 

MASSACHUSETTS 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

*    •     * 

VERMONT 

HIGHGATE  FALLS  // 

-25 

.01 

.01 

th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.05 

.05 

.01 

.01 

.12 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.09 

.08 

.20 

.03 

.40 

CANDLEWOOD  LAKE 

.03 

.15 

.06 

.12 

.05 

.05   .03 

.49 

HARTFORD 

.05 

.05 

.05 

.15 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.06 

.06 

.05 

.04 

.21 

JEWETT  CITY 

.06 

.06 

.01 

.13 

MOODUS  RESERVOIR 

.05 

.09 

.04 

.18 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.11 

.15 

.04 

.01 

.01 

.01 

.33 

NEWINGTON 

.07 

.07 

.04 

.04 

.22 

NORFOLK  2  SW  // 

.07 

.08 

.05 

.08 

.01 

.29 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

.01 

.02 

.05 

ROCKVILLE 

.03 

.07 

.01 

.0] 

.12 

STORRS  // 

.03 

.05 

.08 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

* 

• 

* 

* 

.08 

• 

• 

*    * 

• 

.09 

MAINE 

BETHEL 

.03 

.05 

.03 

.11 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.40 

.05 

.45 

CLAYTON  LAKE 

.04 

.02 

.01 

.05   .04 

.01 

.17 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.03 

.06 

.10 

GILEAD 

.01 

.06 

.02 

.02 

.11 

GRAND  LAKE  STREAM 

.06 

.01 

.07 

HOULTON  AIRPORT  6 

♦ 

* 

«     « 

« 

.25 

HOULTON  1  NE 

.01   .14 

.08 

.01 

.24 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.05 

.05 

MILTON 

.01 

.05 

.06 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.04 

.oe 

.05 

.15 

SUNDAY  RIVER 

.0] 

.0] 

.05 

.07 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.02 

.08 

.01 

.0] 

.01   .01 

.16 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.0: 

.07   .18 

.28 

BIRCH  HILL  DAM 

.04 

.01 

.05 

BLUE  HILL  // 

.0] 

.01 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

HYANWIS  1  E 

*    * 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

« 

.42 

.42 

KNIGHTVILLE  DAM 

.04 

.03 

.07 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.04 

NEW  BEDFORD 

.02 

.0] 

.03 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.0' 

.i: 

.03   .08 

.01        .02 

.04 

.05 

.43 

SALEM  AIR  STATION  6 

*     *     • 

« 

• 

* 

« 

.03   • 

* 

*     * 

• 

.01 

STERLING  3  NW 

.02 

.0] 

.05   .01 

.09 

WASHINGTON 

.03 

.06   .05   .04 

.01 

.07   .03 

.29 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

• 

• 

* 

.IC 

• 

* 

•    * 

• 

.04 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

• 

• 

* 

.IC 

« 

• 

•     * 

• 

.10 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

« 

• 

.03 

• 

« 

«     * 

• 

.05   » 

* 

*    • 

•     .03 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.04 

.04 

.07 

.01 

.04   .01 

.02 

.23 

BRISTOL  // 

.03 

.10 

.07 

.08 

.08 

.01 

.01 

.38 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.02 

.03 

.10 

DDRBAH 

.02 

.03 

.02 

.01   .01 

.01 

.10 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.04 

.05 

.04 

.07 

« 

• 

•     * 

• 

•     .12 

.32 

GOREAM 

.06 

.04 

.10 

HANOVER 

.OE 

.IC 

.17 

.19 

.06 

.0] 

.01 

.59 

HILLSBORO  2  W 

.08 

.05 

.05 

.01 

.02 

.21 

LANDAFF 

.02 

.03 

.05 

.03 

.02   .03 

.18 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

• 

.49   » 

* 

*     « 

. 

.11 

LINCOLN  // 

« 

* 

• 

.21   • 

* 

.1( 

* 

•     • 

.02 

.33 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01   .04 

.0< 

.04 

.04 

.04 

.0! 

.02 

.01 

.02  .0: 

.01 

.31 

NEW  DURHAM 

.03 

.02 

.05 

.02 

.02 

.14 

B«*    reference    : 
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T«bl*  4-Contmuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY  1949 


1 
1 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

Station 

3 

1 

^ 

i    ' 

2    3    4 

S 

6    7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2    3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

E-< 

PINEHAM  NOTCH 

.02 

.03 

.09   .03   .01 

.01 

.05   .04   .03 

.01        .01 

.33 

SCBRY  HODNTAIN  DAM 

.09 

.08   .02   .01 

.03 

.23 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.10 

.09!   .13   .05 

.03 

.41 

WENDELL 

.03   .05   .02 

.01 

.11 

WINCHESTER 

.01 

1 

.06 

.02        .03 

.12 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.04 

.02 

.06 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02 

.02 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.04 

.05 

.04,   .04   .01 

.01 

.22 

CORINTH  // 

i   .03 

.12 

.13   .05   .04 

.37 

GRAFTON 

J   •"! 

.05 

.07 

.05   .02 

.01 

.21 

HIGHGATE  FALLS  // 

.05^   .05 

.01 

.11 

LYMAN  FALLS  // 

1   .02 

.02 

.01 

.05 

MANCHESTER 

.05 

.10 

.05 

.07   .04 

.03 

.01 

.35 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

*    * 

* 

* 

•     .28 

* 

*     *     * 

•     .04 

MORRISVILLE 

.02 

.03 

.02 

.07 

NEWPORT  // 

.01        .01 

.02 

.04 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.08 

.17 

.13   .06 

.02 

.02   .01 

.49 

SAINT  JOHNSBUBY 

.Oi 

.02 

.02 

.01 

.01 

.08 

SEARSBURC  STATION  // 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.02   .01   .01 

.14 

STOCKBHIDGE 

.05 

.14 

.12 

.13   .07 

.04 

.02   .01 

.02 

.60 

TYSON 

.04 

.13 

.06 

.01   .01 

.04 

-26th- 

.29 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.02 

.02 

.01   .01 

.06 

NEWINCTON 

.05 

.04 

.09 

MAINE 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.02 

-27th- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.04 

CANDLEWOOD  LAKE 

.34 

.58 

.01 

.93 

HARTFORD 

.10 

.10 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.08 

.03 

.11 

JEWETT  CITY 

.02 

.02 

HOODUS  RESERVOIR 

.01 

.02 

.02 

.05 

NORFOLK  2  SW  // 

.04 

.03 

.01 

.01 

.09 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

* 

*     * 

* 

.03 

« 

* 

«   * 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.01 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.12 

.10 

.22 

CLAYTON  LAKE 

.01   .08 

.02 

.11 

EASTPORT  WB  CITY 

.02   .01 

.03 

WSTIS 

.26 

.14 

.40 

GRAND  LAKE  STREAM 

.26 

.97 

.07 

.01 

1.31 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

*     * 

* 

.13 

HODLTON  1  NE 

.03   .01 

.09 

.13 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.22 

.02 

.24 

MILTON 

.25 

.25 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.02 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.01 

.03 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

*    * 

• 

.08 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACEWATER  DAM 

.17 

.06 

.23 

HAMOTER 

.02 

.10   .01 

.13 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

«     * 

* 

.01 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.03 

.05 

.02 

.05 

.15 

PITTSBURG  RESEBVOIH  // 

.29 

.29 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.02 

.01 

.04 

lABKEN  1  SE  // 

.03 

.03 

.06 

VERMONT 

BUBLIHGTON  WB  AIRPORT 

.49 

.70 

.02 

.57 

1.78 

CORINTH  // 

.02 

.07 

.12 

.21 

GBAFTON 

.13 

.01 

.14 

BIGBGATE  FALLS  // 

.15 

.15 

LYMAN  FALLS  // 

.05 

.02 

.06 

.01 

.14 

MANCHESTER 

.01 

.05 

.39   .24 

.38 

.03 

1.10 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

• 

•     * 

.52 

« 

« 

*     * 

MORRISVILLE 

.01 

'l5 

.05 

•0^ 

.22 

NEWPORT  // 

.01   "^ 

.15 

.30 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.09 

.67 

.53 

.05 

1.35 

SAINT  JOHNSBURY 

.03 

.03 

STOCKBRIDGE 

.oe 

.05 

.11 

TYSON 

.13 

.02 

.02 

.02 

.19 

-28th- 

CONNECTICUT 

MOODUS  RESERVOIR 

.18 

.01 

.19 

NORFOLK  2  SW  // 

.02   .02 

.04 

BOCrVILLE 

.07 

.03 

.01 

.11 

STOBRS  // 

.25 

.02 

.27 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6        •     .01 

• 

« 

*     • 

.01 

MAINE 

BETHEL 

.IC 

.01 

.11 

CLAYTON  LAKE 

.38 

.01 

.39 

EASTPORT  WB  CITY 

.02   .01 

.03 

insTis 

1 

.04 

1 

.OS 

.15 

.24 

Table  4-Contiziued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1    2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

^ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

G I LEAD 

.10   .01 

.01 

.12 

GREENVILLE 

.07 

.07 

MILTON 

.09 

.09 

MASSACHUSETTS 

KNIGHTVILLE  DAM 

.08   .06 

.05   .02 

.21 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.30 

.57 

.02 

.91 

WASHINGTON 

.50 

.50 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

*    * 

*     .04 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

ERROL 

.01 

.01 

.02 

GORBAM 

.06 

.06 

HANOVER 

.51 

.51 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.07   .10 

.06 

.02 

.25 

WARREN  1  SE  // 

.21 

.21 

WENDELL 

.06   .01 

.01 

.08 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.10 

.10 

CORINTH  // 

.01 

.01 

GRAFTON 

.05   .02 

.01 

.08 

MANCHESTER 

.01 

.14 

.02 

.17 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

•    1.17   • 

«     *    • 

•     .03 

NEWPORT  // 

.10 

.10 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.20 

.20 

SEARSBURG  STATION  // 

.37 

.37 

STOCKBRIDGE 

.18 

.02 

.20 

TYSON 

-29 

th- 

.20 

.20 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.07   .07 

.02 

.01 

.17 

HARTFORD 

.05   .03 

.08 

NEWINGTON 

.07   .08 

.15 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.09   .06   .05 

.06   .05 

.31 

VERMONT 

HIGHGATE  FALLS  // 

.04 

.01 

.05 

MORRISVILLE 

-30 

th- 

.08   .01 

.09 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.50 

.22 

.72 

CANDLEWOOD  LAKE 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

MOODUS  RESERVOIR 

.07 

.07 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.51 

.51 

NORFOLK  2  SW  // 

.04 

.01 

.02 

.07 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

« 

* 

• 

• 

MAINE 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.46 

.18 

.29 

.93 

ROCKLAND  1  W 

.03 

.02 

.05 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.60 

.61 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01   .05 

.06 

CAMBRIDGE 

.03 

.03 

KNIGHTVILLE  DAM 

.08 

.15 

.03 

.26 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.44 

.06 

.51 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

WASHINGTON 

.20 

.08 

.51 

.79 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.08 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.07 

.07 

.14 

DURHAM 

*         * 

« 

*     * 

*     * 

* 

• 

* 

» 

• 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.27 

.27 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.02 

WENDELL 

.15 

.02 

.01 

.18 

WINCHESTER 

.04 

.01 

.05 

VERMONT 

MANCHESTER 

.20 

.10 

.34 

.64 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

• 

* 

* 

* 

MORRISVILLE 

.07 

.07 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.20 

.02 

.22 

SAINT  JOHNSBURY 

.14 

.14 

SEARSBURG  STATION  // 

.21 

.07 

.28 

STOCKBRIDGE 

.02 

.02 

TYSON 

-31 

St- 

.08 

.08 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

_    -    _ 

_    _    _ 

_     _     _ 

_ 

. 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.04   .01 

.05 

MOODUS  RESERVOIR 

.12 

.12 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.01        .01 

.04 

ROCKVILLE 

.02   .01 

.03 

I  tollowiat  St&tl< 
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Table  4-Continuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAMD 
JULY   1949 


A.  M.  Hour  anding 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Stabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

>0 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    8    9    10    11 

12 

H 

SEEPAUC  DAM 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_    _    _ 

_ 

STOKRS  // 

.11 

1 

.11 

WATKHBDHT  CITY  HALL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    _    _ 

-    _    _ 

_        -        - 

- 

IINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

.10 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.06 

.03 

.30 

.02 

.02 

.43 

BETHEL 

.35 

.12 

.02 

.01 

.07 

.16 

.03 

.02 

.78 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.11 

.04 

.04 

.10 

.12 

.10 

.27 

.64 

.23 

.01 

1.66 

CLAYTON  LAKE 

.06 

.13 

.06 

.01 

.04 

.04 

.05 

.03 

.02 

.01 

.03   .01 

.49 

inSTIS 

* 

.01 

.10 

.OS 

.01 

.01 

.07 

.05 

.01 

.31 

FORT  KENT 

.04 

.21 

.28 

.22 

.10 

.05 

.05 

.02 

.97 

GILEAO 

.01 

.20 

.03 

.OS 

.18 

.03 

.04 

.54 

GRAND  LAKE  STREAM 

.73   .09I   .01 

.83 

(SEENVILLE 

.11 

.23 

.01 

.06 

.04 

.10 

.03 

.58 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

• 

* 

.16 

• 

* 

« 

• 

« 

.15 

• 

•     •     • 

»     .16 

HOULTON  1  NE 

.01 

.11 

.04 

.07 

.06 

.04 

.06   .02 

.41 

MILLINOCKET  AIRPORT 

« 

• 

• 

• 

* 

.21 

.21 

MILTON 

.26 

.14 

.12 

.44 

.04 

.02 

.01 

1.03 

NORTH  ANDOTER 

.12 

.11 

.02 

.24 

.07 

.02 

.03 

.61 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.40 

.32 

.18 

.18 

.07 

.40 

1.55 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.28 

.01 

.01 

.31 

ROZBURY 

.02 

.23 

.01 

.05 

.25 

.05 

.01 

.62 

IDHrORD  1  SSE 

.08 

.15 

.20 

.05 

.07 

.15 

.04 

.02 

.65 

SKOWHEGAN 

.02 

.05 

.OE 

.01 

.01 

.19 

.27 

.02 

.01 

.74 

SOUTH  ANDOVER 

.21 

.03 

.06 

.38 

.03 

.01 

.72 

SUNDAY  RIVER 

.18 

.07 

.05 

.35 

.04 

.01 

.70 

SWANS  FALLS 

.05 

.03 

.27 

.03 

.38 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.12 

.12 

BIRCH  HILL  DAM 

.53 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.61 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.0( 

.06 

HARVARD  FOREST  // 

.50 

.02 

.52 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

MEBIDON  AIRPORT 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

-    -    - 

-    _    _ 

_        _         _ 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.07 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

« 

.07 

WEST  BRIMFIELD 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

-    -    -. 

-    -    _ 

_         _        - 

_ 

WEST7IELD  2  NE  6 

• 

.38 

• 

* 

* 

* 

* 

.01 

WESTOVER  FIELD  6 

s 

.13 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

• 

« 

* 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.38 

.IC 

.01 

.01 

.50 

BRISTOL  // 

.01 

.40 

.08 

.49 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.31 

.06 

.37 

DDSBAM 

• 

« 

* 

• 

• 

« 

• 

* 

« 

• 

* 

* 

« 

• 

* 

*    •    ♦ 

*.    .17 

.17 

ESROL 

.06 

.22 

.02 

.02 

.01 

.06 

.13 

.02 

.54 

rRANELIN  FALLS  DAM 

.02 

.28 

.11 

.01 

.01 

.01 

.44 

COBHAM 

.02 

.18 

.02 

.34 

.22 

.05 

.01 

.84 

BAHOVER 

.05 

.52 

.08 

.23 

.22 

.01 

.02 

1.13 

LARDAF7 

.01 

.29 

.14 

.01 

.01 

.20 

.10 

.04 

.02 

.01 

.83 

LSBANON  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

* 

« 

.04 

* 

* 

« 

• 

♦ 

.02 

LIMCOLN  // 

.02 

.01 
.IC 

.28 

.09 

.01 

.19 

.20 

.03 

.05 

.01 

.89 

MODirr  WASHINGTON  WB  // 

.15 

.08 

.12 

.12 

.09 

.02 

.0; 

.03   .03 

.77 

Wa   DURHAM 

.03 

.09 

.52 

.01 

.65 

PIKKBAM  NOTCH 

.06 

.08 

.13 

.09 

.03 

.39 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.07 

.04 

.08 

.04 

.01 

.08 

.01 

.16 

.05 

.01 

.02 

.57 

SimRT  MOUNTAIN  DAM 

.17 

.03 

.20 

WARREN  1  SE  // 

.11 

.07 

.16 

.03 

.39 

.05 

.03 

.01 

.85 

WENDELL 

.01 

.16 

.01 

.18 

WINCHESTER 

.37 

.37 

RHODE  ISLAND 

FOBT  ADAMS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

VERMONT 

BHSLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

.08 

.03 

.07 

.11 
.02 

.10 

.08 

.53 

CORINTH  // 

.09 

.07 

.31 

.02 

.01 

.12 

.10 

.02 

.01 

.77 

CaAITON 

.13 

.12 

.01 

.oe 

.01 

.06 

.02 

.01 

.36 

BKaCATE  FALLS  // 

.01 

.07 

.09 

.10 

.10 

.09 

.11 

.02 

.65 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.07 

.10 

.19 

.02 

.02 

.06 

.02 

.07 

.04 

.60 

MANCHESTER 

.10 

.01 

.07 

.13 

.01 

.32 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

* 

.08 

• 

• 

• 

* 

• 

.45 

• 

• 

« 

• 

• 

.14 

■OBRISVILLE 

.01 

.09 

.11 

.03 

.05 

.07 

.04 

.16 

.05 

.61 

.15 

.05 

.2t 

.07 

.16 

.35 

.22 

.07 

.13 

.04 

1.53 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

.05 

.30 

.05 

.02 

.05 

.09 

.03 

.59 

SAINT  JOBNSBURY 

.04 

.22 

.11 

.11 

.11 

.08 

.01 

.01 

.69 

nARSBDRG  STATION  // 

.09 

.01 

.03 

.01 

.14 

8T0CKBRIDGE 

.07 

.29 

.04 

.06 

.14 

.02 

.01 

.63 

TOffNSHEND 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

-        -        - 

_        _         _ 

_     _    _ 

_ 

TT80M 

1.02 

.08 

.01 

.11 

.08 

.02 

.03 

.01 

1.36 

•  r«retM:«   notes   follovtaf  Statli 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1949 


Station 

Ddy  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

83 
59 

89 
60 

97 
69 

100 
66 

94 
73 

85 
69 

83 
60 

82 
59 

83 
57 

78 
64 

86 
65 

85 
73 

82 
68 

89 
65 

82 
71 

81 
69 

76 
66 

90 
70 

90 
71 

91 
73 

91 
71 

91 
72 

88 
67 

87 
60 

85 
64 

88 
65 

90 
64 

96 
71 

96 
71 

96 
69 

85 
70 

87.7 
66.8 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
61 

86 

61 

95 
69 

98 
69 

92 
72 

80 
65 

81 
60 

80 
63 

80 
62 

77 
67 

85 
68 

82 
70 

79 
68 

11 

76 
70 

79 
70 

75 
69 

87 
70 

89 
73 

90 
73 

90 
71 

90 
74 

87 
68 

85 
63 

85 

o7 

86 
68 

88 
68 

95 

73 

93 
72 

95 
71 

83 
71 

85.5 
68.2 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

79 
54 

85 
58 

92 
64 

92 
65 

86 
65 

81 
59 

81 
58 

81 
55 

78 
54 

70 
57 

82 
59 

81 
61 

81 
65 

85 
60 

80 
65 

83 
62 

75 
62 

85 
65 

85 
66 

88 
65 

85 
62 

81 
65 

81 
61 

79 

54 

74 
60 

84 
66 

89 
62 

90 
66 

90 
66 

90 
65 

85 
65 

83.2 
61.6 

DANBURY 

MAX 
HIN 

81 
50 

89 
56 

95 
65 

99 
62 

91 
64 

84 
61 

85 
58 

83 
54 

82 
52 

74 
58 

87 
63 

83 
65 

83 
65 

89 
61 

80 
65 

80 
65 

76 
64 

89 
68 

87 
61 

94 
64 

91 
67 

91 
67 

87 
63 

86 
52 

84 
64 

87 
59 

94 
62 

96 
57 

94 
59 

97 
65 

84 
68 

87.2 
61.4 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

85 
47 

91 
52 

95 
51 

93 
58 

93 
64 

87 
52 

83 
56 

87 
41 

85 
46 

80 
59 

84 
59 

85 
56 

85 
63 

87 
56 

86 
60 

81 
63 

81 
60 

89 
61 

91 
67 

98 
65 

90 
63 

91 
59 

85 
61 

85 
47 

85 
55 

86 
56 

93 
57 

95 
62 

95 
67 

95 
60 

91 
65 

88.3 
57.7 

GREENWICH 

MAX 
MIN 

82 
53 

87 
57 

97 
63 

100 
63 

94 
65 

87 
61 

79 
58 

80 
56 

82 
54 

74 
57 

84 
62 

80 
65 

80 
65 

89 
63 

80 
64 

80 
65 

74 
63 

88 
67 

90 
68 

93 
80 

90 
69 

91 
81 

89 
63 

86 
56 

83 
61 

86 
61 

93 

62 

97 
68 

94 
68 

96 
66 

88 
66 

86.9 
63.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

83 
58 

90 
58 

95 
68 

98 
67 

90 
67 

87 
63 

83 
63 

84 
58 

83 
57 

76 
62 

87 
62 

85 
68 

85 
68 

93 
63 

83 
69 

83 
68 

80 
67 

89 
71 

90 
73 

97 
70 

91 
70 

88 
69 

85 
66 

85 
56 

79 
66 

88 
62 

91 
66 

96 
72 

95 
71 

97 
72 

82 
71 

87.7 
65.8 

MIDDLETOWN 

MAX 

HIN 

81 
57 

85 
58 

91 
68 

98 
67 

99 
74 

90 
62 

87 
60 

85 
56 

82 
56 

81 
59 

75 
63 

88 
67 

85 
68 

84 
66 

91 
69 

83 
67 

84 
66 

83 
70 

88 
72 

92 
74 

.92 
68 

90 
71 

90 
68 

84 
58 

84 
66 

82 
62 

86 
68 

90 
73 

96 
71 

93 
70 

94 

71 

87.5 
66.0 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

UIN 

82 

57 

90 
56 

98 
67 

104 
63 

94 
65 

87 
64 

85 
59 

81 
57 

82 
53 

77 
61 

88 
62 

84 
66 

83 
66 

92 
64 

81 
68 

81 
64 

77 
65 

87 
69 

89 
68 

92 
65 

89 
67 

93 
68 

84 
65 

85 
58 

82 
60 

87 
62 

89 
62 

95 
70 

93 
67 

95 
67 

81 
67 

87.3 
63.6 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

79 
61 

83 
62 

88 
70 

87 
68 

90 
70 

79 
64 

79 
62 

79 
60 

81 
58 

76 
67 

81 

66 

82 
67 

78 
67 

84 

66 

77 
70 

78 
68 

76 
69 

85 
71 

85 
73 

88 
71 

86 
71 

84 
75 

85 
68 

81 
62 

79 
66 

84 
64 

86 
66 

87 
73 

89 
73 

91 
70 

82 
70 

82.9 
67.4 

NEW  LONDON 

MAX 
HIN 

76 
60 

78 
60 

89 
66 

93 
67 

93 
71 

91 
65 

78 
60 

76 
60 

73 
57 

72 
63 

79 
66 

77 
67 

77 
64 

82 
67 

76 
68 

78 
67 

76 
67 

85 
68 

86 
72 

87 
72 

88 
69 

90 
73 

87 
70 

85 
61 

81 
65 

80 
63 

84 

65 

90 
72 

91 
71 

91 
72 

91 
71 

83.2 
66.4 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
HIN 

78 

47 

79 
55 

85 
62 

88 
57 

92 
66 

81 

55 

80 
57 

79 
49 

80 
56 

80 
57 

66 
62 

79 
59 

81 
64 

79 
59 

81 
63 

79 
63 

80 
62 

74 
65 

82 
69 

85 
69 

89 
65 

83 

61 

80 
63 

77 
49 

79 
62 

73 
60 

84 
65 

87 
68 

90 

68 

89 
66 

90 
66 

81.6 
60.9 

NORTH  KENT 

HAX 
HIN 

85 
49 

91 
65 

95 
61 

97 
61 

93 
68 

89 
60 

87 
61 

88 
53 

84 
53 

75 
62 

89 
61 

87 
61 

84 
67 

92 
60 

90 
66 

84 
67 

80 
66 

88 
69 

90 
70 

93 
72 

91 
67 

87 
67 

88 
64 

85 
52 

84 
61 

90 
65 

93 
62 

95 
67 

95 
67 

96 
66 

83 
69 

88.6 
63.2 

NOBWALK 

MAX 
MIN 

82 
52 

89 
55 

98 
64 

102 
59 

96 
68 

85 
62 

82 
59 

82 
52 

82 
52 

77 
55 

84 
62 

83 
64 

82 
66 

89 
60 

89 
65 

82 
60 

82 
60 

89 
68 

90 
68 

92 
68 

93 
70 

94 
70 

90 
61 

fs 

87 
60 

90 
60 

96 
60 

97 
67 

98 
68 

97 

65 

88 
68 

88.9 
62.0 

NORWICH  3  ESE 

HAX 
HIN 

83 
55 

88 
54 

96 
67 

98 
62 

94 
72 

85 
65 

83 
60 

80 
52 

80 
48 

75 
57 

87 
65 

83 
65 

80 
65 

86 
65 

SO 
69 

83 
66 

77 
63 

85 
69 

87 
72 

90 
72 

90 
67 

90 
70 

85 
65 

85 
53 

80 
62 

87 
57 

86 
58 

97 
69 

95 
70 

97 
75 

87 
67 

86.4 
63.7 

PUTNAM 

HAX 
MIN 

85 
49 

91 
52 

97 
67 

100 
62 

92 
62 

89 
55 

84 
60 

85 
49 

85 
46 

77 
47 

88 
64 

87 
65 

82 
66 

91 
65 

79 
68 

85 
65 

77 
62 

89 
68 

93 
70 

97 
69 

91 
66 

90 
63 

86 
62 

86 
47 

79 
59 

91 
52 

93 
59 

99 
68 

97 
67 

102 
65 

84 
65 

88.7 
60.8 

SALISBURY 

MAX 
HIN 

81 
43 

88 
53 

93 
62 

95 
55 

85 
62 

83 
54 

82 
54 

82 
46 

83 
51 

72 
57 

83 
54 

83 
58 

81 
61 

86 
57 

81 
63 

80 
61 

75 
61 

86 
68 

89 
64 

91 
65 

87 
62 

83 
58 

80 
56 

83 
48 

79 

57 

86 
53 

92 
53 

94 

64 

93 
63 

93 
61 

81 
64 

84.8 
57.7 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

HIN 

78 

54 

81 
59 

87 
63 

90 
64 

92 
69 

85 
61 

82 

61 

80 
54 

80 
56 

81 
62 

80 
63 

81 
65 

81 
68 

82 
63 

83 
66 

78 
67 

80 
66 

79 
69 

84 
70 

88 
71 

90 
69 

84 
68 

83 
66 

80 
56 

79 
63 

82 
63 

86 
64 

87 
68 

89 
70 

89 
69 

91 
69 

83.6 
64.4 

STOHRS 

MAX 

HIN 

79 

55 

86 

55 

92 
64 

96 
64 

86 
64 

82 
59 

79 
58 

79 
51 

79 
47 

73 
58 

83 
66 

81 
65 

78 
66 

84 
63 

76 
66 

80 
63 

75 
63 

85 
68 

86 
71 

91 
68 

85 
67 

84 
65 

80 
63 

80 
55 

75 
60 

85 
59 

89 
61 

94 
70 

90 
70 

93 
71 

77 
64 

83.3 
62.5 

WASHINGTON 

MAX 

HIN 

81 
49 

98 

88 
64 

81 
57 

82 
56 

82 
51 

82 

50 

74 
59 

84 
55 

82 

61 

80 
59 

87 
59 

84 
62 

79 
59 

79 
61 

87 
61 

88 
66 

92 
62 

87 
64 

87 
62 

83 
72 

82 

51 

87 
52 

91 
58 

93 

65 

93 

94 

64 

89 

85.6 
59.2 

WATERBURY 

HAX 

HIN 

85 
56 

92 
52 

96 
63 

102 
62 

93 
69 

88 

61 

85 
56 

85 
54 

84 
52 

75 
59 

87 
60 

86 
65 

85 
64 

94 
62 

88 
60 

82 
63 

80 
63 

90 
66 

93 
68 

95 
71 

93 
65 

90 
66 

86 

65 

86 
59 

84 
61 

91 
60 

95 
61 

99 
67 

97 
67 

98 
67 

94 

56 

89.6 
61.9 

WATERBURY  CITY  HALL 

HAX 
HIN 

83 
60 

92 
65 

93 
67 

99 
70 

101 
76 

89 
66 

88 
61 

88 
60 

87 
60 

87 
69 

80 
67 

88 
70 

88 
69 

88 
66 

92 
70 

84 
69 

83 
70 

84 
72 

92 
72 

93 
75 

95 
69 

?J 

92 
71 

84 
62 

82 
58 

84 
65 

89 
67 

93 
72 

98 
72 

97 
75 

99 
73 

89.8 
68.1 

WESTBROOK 

HAX 
HIN 

80 
S3 

83 
52 

92 
68 

95 
59 

93 
69 

84 
57 

80 
59 

79 
54 

79 
47 

78 
56 

83 
63 

81 
63 

80 
66 

85 
62 

81 
69 

80 
65 

77 
59 

85 
68 

87 
72 

89 
70 

86 
67 

^1 

85 
60 

83 
53 

80 
60 

S3 
56 

85 
57 

93 

68 

90 

66 

93 
66 

86 
66 

84.6 
61.9 

WIGWAM  RESERVOIR 

HAX 
MIN 

79 
52 

86 
58 

90 
64 

92 
70 

95 
70 

86 
68 

83 
59 

82 
54 

81 
55 

84 
52 

81 
64 

81 
60 

84 
62 

81 
68 

87 
64 

80 
64 

80 
62 

84 
70 

87 
70 

90 
69 

89 
67 

87 
68 

86 
64 

79 
55 

80 
64 

87 
66 

87 
62 

88 
67 

90 
68 

90 
69 

91 
70 

85.4 
63.7 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FLD 

HAX 
MIN 

84 
55 

91 
57 

97 
67 

101 
64 

90 
68 

88 
63 

84 
63 

84 
56 

85 
54 

75 
58 

86 
62 

87 
62 

84 
67 

91 
63 

83 
68 

82 
66 

82 
64 

92 
70 

95 
71 

97 
69 

92 
68 

88 
66 

85 
65 

87 
56 

80 
63 

89 
62 

94 
64 

96 

71 

96 
70 

98 
73 

82 
71 

88.5 
64 '.4 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

81 
56 

89 
60 

94 
67 

88 
67 

80 
61 

81 
60 

75 
54 

77 
51 

83 
57 

64 
59 

78 
58 

70 
55 

80 
62 

79 
61 

80 
61 

80 
60 

75 
64 

75 
64 

89 
68 

93 
68 

83 
58 

82 
56 

80 
61 

84 
60 

72 
60 

87 
59 

97 

62 

97 
73 

95 
73 

98 
70 

78 
66 

82.7 
61.6 

BANGOR 

HAX 
HIN 

82 
57 

89 
58 

97 
65 

99 
63 

84 
64 

86 
54 

86 
56 

84 
57 

85 
57 

80 
60 

91 
59 

85 
57 

79 
51 

82 
61 

83 
58 

81 
60 

79 
61 

76 
62 

87 
66 

92 
67 

91 
73 

87 
57 

82 
63 

86 
64 

87 
59 

87 
59 

94 
64 

96 
71 

98 
75 

99 
69 

97 
70 

87.5 
61.8 

BAR  HARBOR 

HAX 

HIN 

72 
51 

80 
55 

90 
59 

89 
61 

82 
65 

79 
60 

78 
53 

77 
5^ 

77 
60 

73 

60 

76 
60 

76 
55 

70 
59 

76 
56 

75 
59 

73 
57 

11 

75 
57 

79 
62 

83 
61 

82 
69 

80 
53 

79 
62 

81 
60 

81 
61 

78 
59 

86 
61 

91 
62 

91 
64 

92 
51 

91 
48 

80.1 
58. S 

BELFAST 

MAX 
HIN 

73 
49 

97 
54 

93 
59 

89 
60 

81 
65 

83 
56 

77 
50 

80 
4^ 

81 
52 

69 
59 

77 
60 

72 
54 

74 
60 

78 
59 

77 
58 

73 

56 

72 
62 

75 
60 

87 
64 

86 
62 

84 
65 

75 
50 

82 
60 

84 
58 

71 
60 

75 
59 

93 
58 

89 
65 

96 
63 

93 
62 

76 
66 

81.0 
58.4 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

87 
62 

81 
57 

90 
64 

83 
62 

71 
52 

66 
48 

67 
47 

76 
4^ 

81 
45 

62 

56 

76 
49 

77 
52 

71 
60 

72 

55 

78 
52 

81 
59 

85 
54 

78 
64 

81 
64 

81 
60 

69 
52 

78 
46 

68 
50 

73 
53 

72 
SO 

80 
54 

86 
62 

91 
68 

88 
70 

89 
66 

67 
62 

77.6 
56.1 

CORINNA 

HAX 
HIN 

80 
55 

90 
62 

95 

60 

85 
55 

86 
54 

88 
62 

11 

78 
46 

84 
48 

81 

57 

82 
56 

82 
52 

81 
64 

78 
60 

81 
56 

81 
56 

82 

55 

75 
56 

86 
67 

89 
78 

87 
65 

80 
50 

82 
45 

76 
58 

88 
55 

89 
57 

96 
55 

96 

55 

94 
72 

95 

56 

85 

54 

85.1 
57.5 

EASTPORT  WB  CITY 

HAX 
HIN 

62 
48 

11 

75 
52 

88 
55 

76 
60 

78 
55 

11 

76 
52 

72 
54 

62 
55 

75 
57 

71 
54 

58 
53 

76 
54 

77 
56 

66 
55 

65 
55 

67 
56 

73 
57 

80 
54 

78 
61 

70 
55 

77 

55 

77 
56 

73 
57 

65 
55 

72 
54 

82 
56 

83 
56 

74 
58 

66 
55 

72.9 
55.1 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

HAX 
HIN 

81 

54 

88 
55 

93 
60 

90 
61 

77 
59 

78 
49 

73 
48 

7^ 
43 

82 
46 

69 
57 

78 
53 

78 
51 

78 

63 

76 
59 

80 
52 

79 

55 

78 
62 

75 
63 

82 
65 

87 
60 

77 
59 

78 
46 

75 
59 

79 
53 

77 
57 

85 

55 

94 
59 

94 
69 

92 
68 

94 

65 

86 
62 

81.7 
57.0 

EAST  WINTBROP 

HAX 
HIM 

78 
58 

86 
62 

93 
66 

93 
61 

82 
64 

81 
60 

80 
54 

7i 
47 

80 
50 

76 
60 

78 
60 

76 
56 

80 
64 

SO 
62 

78 
61 

80 
60 

79 
64 

74 
64 

86 
68 

90 
66 

88 
62 

82 
50 

80 
62 

82 
56 

79 
62 

83 
60 

92 
64 

94 

69 

94 
70 

94 

68 

93 
68 

83.5 
61.2 

FARHINGTON 

HAX 
HIN 

85 
55 

93 

55 

9^ 
58 

93 
57 

78 
59 

81 
52 

77 
47 

80 
42 

84 
46 

76 
55 

78 
55 

80 
52 

81 

64 

80 
58 

80 
58 

85 
58 

81 
64 

78 
65 

89 
65 

88 
64 

88 
59 

80 
45 

76 
63 

80 
57 

75 
60 

88 
54 

95 
58 

95 
67 

95 
67 

95 
64 

90 
65 

84.5 
57.7 

GARDINER 

MAX 
HIN 

79 
57 

87 
61 

94 
55 

89 
61 

80 
67 

82 
58 

76 
52 

7^ 
42 

81 
53 

74 
62 

78 
62 

71 
57 

81 
65 

80 
61 

79 
62 

80 
61 

77 
64 

75 
64 

89 
67 

93 
69 

85 
67 

80 
50 

81 
68 

84 
56 

78 
63 

86 
59 

94 
62 

97 
69 

96 
70 

98 
67 

89 
69 

83.6 
61.5 

GREENVILLE 

HAX 
HIN 

85 
54 

87 
48 

93 
62 

82 
62 

72 
52 

75 
47 

7d 
38 

80 
34 

82 
40 

60 
53 

77 
48 

79 
45 

76 
59 

75 
52 

78 
50 

81 
55 

80 
60 

70 
64 

85 
62 

86 
59 

75 
44 

77 
40 

72 
58 

77 
53 

79 
51 

87 
48 

92 
54 

92 
68 

92 
64 

90 
60 

70 
58 

80.0 
53.0 

HOULTON  AIRPORT 

HAX 
HIN 

86 
59 

82 

59 

911 

«1 

87 

64 

76 
54 

73 
48 

71 
44 

78 
41, 

83 

4^ 

62 
56 

78 
50 

82 
52 

73 
62 

75 
52 

81 
50 

82 
59 

78 
62 

70 
65 

78 
64 

85 
62 

74 
52 

81 
45 

73 
55 

76 
49 

69 
50 

84 
53 

90 
62 

92 
67 

91 
69 

92 

66 

72 
63 

79.  S 
56.1 

See  reieieoce  notea  following  StAtion  lodez. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Coatinu«d 


NEW  ENGLAND 
JULY  1949 


Station 


Day  of  month 


2    I   3    I   4 


7    I    8    {    9 
72      78      84 


10      11   :  12      13     14  i  IS      16      17  I  18 


19     20     21     22     23 


24     25    26     27     28    29     30     31 


BODLTON   1    ICE 

JOHESBORO 

LEWISTOH 

KAOISOR 

IILLINOCEET 

miXmOCKET  AIBPORT 

NOBTH  BRIDCTOK 

OLD    TOWM 

OLD   Town   AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQOE  ISLE 

BIPOCENCS  DAM 

aOCILAND 

ROMFORD  3  SI 

ROMrORD  1  SSE 

(UHLOI 

■OODLAIID 

MASSACEVSETTS 
4MMS 


AILINGTON< 
BILLIRICA 
BIRCB  HILL  DAH 
BLUE  HILL 
BOSTON  IB  AIRPORT 
BROCrrON 
CHESTNUT  HILL 
CLMTOI 
CDUSSET 
COCORD 
UST  VAREHAM 
DGARTOWN 
1   rALL  RIVER  2  NE 
FITCHBURC 
rBAM INGHAM 
HATERBILL 
BOOSAC  TDNNEL 
BTANNIS  1  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


87 
5» 


84 
52 


85 
56 


85 
57 


80 
49 


S3   93 
SS   64 


78   76 
56   51 


56   61   60 


88   94   86   79 

59   69   64   63   60 


47 

** 

70 
45 

80 
50 

76 
56 

80 
51 

92   95   95 
56   60   57 


87   92   90 


79   80 
60   48 


80   82 
42)  46 


86   93 

56   63 


92   96 
54   64 


76 
50 


76   87   94   93   87 
50:  50   63   64   65 


80 1 
54 


75, 
S6. 


74. 
SO 


85 
50 


90,  95   88, 
57   60   59 


83,  95i  90 
62   71   67; 


86   95   90 
55   64   59 


85   90   88 
59   60   61 


84   91   90 
56   63   60 


87   84   94 
57   62   62 


84 1  83 
61i  52 


75   76 
52   41 


80 
51 

84 
47 

87 
48 

79 
53 

79 
49 

81 
51 

74 
45 

82 
40 

83 
45 

75 
57 

76 
54 

79 
57 

78 
52 

77 
47 

80 
50 

65 
52 


80 

55 


82   74   78 
53   63   57 


73   70   76   82   80 

47   43   45   44   56 


81   80 
56   55 


76   79   76 
58   53   63i 


76   72] 

58  61 


75   72 
55  60 


80 1 
62 


78 
62 


82] 
521 


80   75 
62   65 


78 1  75 

59   62 


77   79   75   73   79 
48   52   61   50   52 


85 
60 


79 
61 


771  70 
62   65 


82   87 

58 1  6X\ 


92   83 
70   63 


81   76 
48   61 


89   86 
66   62 


81   87 
65   60 1 


79   77 
45   62 


81  1  73 

62  !  61 


70  !  84 
61  ;  54 


74   75 
57   57 


90   92   92  I  92 
61   68  I  76   68 


57   60   58   57 


71   73 
64   64 


81   86 

48   54 


77 1 
54 


85  J  79 

55!  65 


84   82 
52   63 


91   95   85 
67   65 


81 
65 


77 i  851 
60  1  67 


96   88 
70 !  56 


75!  84 
611  59 


95   95 
56  I  67 


81 I  841  81 
63   63   58 


71   85   83 
64   63   57 


78   87   74 
47   57   52 


74   85 
58   53 


73   86 

60   56 


77  1  92 
60   54 


78 1  83 
591  59 


791  87 
57!  58 


71   80 
63  I  61  ; 


72   79 
621  60 


70   83 
51   53 


71   83 
48   52 


77   75 
57   57 


94   94 

62   71 


99 
59 

97 
69 

97 
69 

93 
62 

93 
70 

91 
71 

96 
57 

95 
68 

94 
68 

90 
67 

93 
74 

96 
74 

96 
60 

94 
69 

95 
67 

93   72 

68   62 


100  I  89 
67   68 


MAX 
MIN 

73 
50 

83 
54 

95 
62 

93 
60 

82 
67 

83 
54 

75 
56 

77 
45 

79 
SO 

69 
57 

76 
58 

69 
SS 

75 
59 

77 
58 

76 
58 

75 
60 

76 
59 

75 
56 

85 
61 

92 
66 

80 
59 

76 
58 

80 
60 

85 
65 

76 
58 

79 
58 

87 
59 

95 
67 

95 
66 

MAX 
MIN 

83 
53 

90 
54 

91 
57 

84 
56 

73 

51 

78 
44 

75 
43 

80 
42 

83 
45 

64 
55 

77 
52 

80 
57 

82 
59 

76 
56 

78 
56 

86 
54 

82 
64 

73 
65 

87 
64 

87 
60 

79 
47 

80 
46 

75 
49 

80 
49 

70 
55 

87 
53 

93 
58 

93 
66 

92 
65 

MAX 
MIN 

83 
58 

92 
56 

95 
64 

87 
58 

77 
59 

81 
55 

77 
48 

86 
45 

83 
49 

65 
57 

78 
56 

80 
57 

83 
65 

80 
62 

78 
59 

88 
58 

83 
64 

73 
67 

88 
66 

89 
65 

81 
56 

80 
48 

78 
65 

82 
62 

71 
59 

89 

56 

95 
60 

95 
72 

95 
72 

MAX 

HIM 

81 
52 

88 
57 

88 
59 

93 
63 

94 
56 

79 

55 

81 
54 

77 
45 

86 
50 

82 
59 

81 
60 

78 
56 

75 
61 

81 
62 

84 
59 

80 
59 

81 
63 

81 
65 

75 
66 

89 
67 

90 
67 

82 
51 

82 
62 

80 
57 

83 
62 

73 
59 

89 
61 

97 
68 

96 
72 

MAX 
MIN 

84 
52 

90 
54 

92 
59 

93 
62 

90 
54 

80 
51 

80 
49 

74 
43 

80 
49 

84 
59 

70 
57 

80 
49 

81 
60 

67 
59 

79 
49 

85 
56 

89 
59 

85 
59 

78 
64 

79 
62 

92 
60 

80 
48 

85 
62 

81 
56 

80 
49 

83 
59 

83 
60 

96 
66 

95 
68 

MAX 
MIN 

87 
S3 

86 
55 

90 
60 

93 
55 

94 

64 

88 
58 

84 
52 

84 
45 

88 
47 

85 
58 

70 
60 

85 

55 

86 
63 

87 
56 

89 
59 

86 
61 

90 

64 

82 

68 

85 
69 

90 
70 

90 
64 

89 
63 

82 

61 

77 
47 

86 
57 

74 

57 

90 
56 

94 

68 

98 

70 

MAX 

M» 

89 
55 

91 
59 

95 
69 

96 
66 

88 
73 

85 
62 

83 
59 

85 
53 

85 
55 

73 
63 

85 
65 

87 
68 

S3 
67 

88 
63 

80 
67 

85 
59 

80 
67 

90 
70 

92 
72 

95 
70 

89 
69 

81 
62 

83 
66 

85 
54 

79 
64 

88 
60 

93 
65 

96 
71 

95 
71 

MAX 

MIN 

83 
55 

94 
60 

97 
69 

100 
70 

94 
72 

89 
64 

80 
57 

84 
S3 

86 
58 

78 
60 

84 
63 

88 
64 

82 
66 

85 
64 

74 
65 

83 

65 

80 
65 

88 
67 

93 
73 

97 
72 

92 
68 

90 
62 

86 
67 

87 
57 

80 
65 

88 

59 

96 
64 

100 
72 

100 
71 

MAX 
MIN 

83 
48 

92 
54 

94 
62 

98 
60 

85 
69 

82 
55 

79 
50 

82 
44 

87 
53 

76 
55 

85 
59 

90 
58 

82 
66 

83 
58 

75 
65 

85 
64 

77 
61 

90 
65 

93 
70 

96 
68 

88 
64 

86 

55 

85 
58 

85 
49 

77 
58 

89 
52 

97 

60 

97 
70 

96 
68 

MAX 

MIN 

86 

87 

92 

93 

90 

82 

79 

80 

84 

84 

82 

84 

83 

85 

84 

85 

84 

85 

87 

90 

85 

85 

79 

82 

81 

87 

92 

94 

94 

MAX 
MIN 

80 

55 

91 
59 

95 

67 

98 

>    71 

88 
72 

83 
65 

74 

57 

78 

55 

84 
58 

75 
58 

80 
62 

85 
63 

77 
66 

80 
65 

71 
63 

82 
61 

76 
63 

88 
63 

91 
72 

96 
66 

90 

66 

88 
66 

85 
67 

86 
57 

75 
64 

86 
59 

95 
63 

96 
71 

97 
71 

MAX 
MIN 

75 
59 

90 

64 

96 
71 

100 
76 

90 
72 

79 
66 

73 
61 

77 
59 

82 
63 

76 
63 

81 
65 

84 
65 

77 
68 

79 
66 

74 
65 

78 
64 

72 
66 

89 
66 

93 
75 

96 
69 

93 
71 

85 
68 

87 
70 

87 
63 

75 
65 

83 
60 

97 
67 

99 

77 

96 
76 

MAX 

MIN 

83 
53 

92 
54 

99 
66 

101 
70 

100 
74 

91 
66 

77 
59 

82 
53 

83 
55 

78 
58 

81 
63 

85 
62 

81 

67 

83 
63 

77 
64 

87 
61 

86 
63 

88 
62 

89 
70 

95 
69 

94 
67 

93 
66 

89 
68 

87 
58 

87 
61 

88 
57 

92 
61 

98 
70 

100 
72 

MAX 
MIN 

79 
55 

91 
61 

94 
69 

97 
70 

98 
74 

88 
66 

84 
61 

80 
56 

86 
57 

82 
60 

81 
62 

88 
63 

87 
68 

81 
65 

75 
66 

83 
65 

83 
66 

90 
67 

92 
73 

96 
75 

94 
68 

91 
66 

86 
71 

85 
59 

85 
66 

88 
61 

97 
64 

97 
73 

98 
74 

MAX 
MIN 

77 
52 

82 
52 

86 
70 

93 
70 

94 
72 

85 
62 

82 
57 

77 
51 

78 
56 

81 
56 

73 
64 

83 
63 

84 
65 

79 
64 

S3 
65 

72 
63 

82 
64 

78 
65 

85 
73 

88 
74 

92 
68 

88 
61 

87 
66 

85 
55 

83 
63 

74 
SS 

86 
67 

92 
73 

95 
72 

MAX 

MIN 

71 
5S 

74 
57 

86 
62 

90 
70 

99 
73 

85 
65 

11 

72 
54 

74 
56 

83 
60 

76 
63 

74 
62 

85 
66 

75 
65 

72 
64 

70 
63 

75 

63 

70 
65 

89 
66 

90 
73 

95 
67 

86 
66 

79 
68 

85 
58 

84 
65 

72 
61 

79 
61 

93 
68 

95 
74 

MAX 

MIR 

85 
53 

It 

95 
69 

97 
66 

85 
68 

81 
57 

81 
56 

83 
49 

82 
55 

75 
58 

82 
62 

84 
64 

84 
65 

85 
62 

77 
67 

84 
66 

73 
66 

89 
66 

89 
74 

96 
74 

91 
69 

84 
62 

84 
67 

83 
S3 

74 

64 

88 
55 

96 

65 

97 
72 

96 
73 

MAX 
MIN 

81 
52 

85 
56 

90 

67 

87 
67 

96 
76 

96 
60 

87 
59 

83 
51 

79 
49 

81 
60 

79 
61 

83 
63 

85 
67 

83 
65 

86 
64 

77 
63 

85 
64 

75 
64 

86 
71 

87 
69 

90 
68 

91 
66 

87 
68 

88 
65 

86 
62 

78 
59 

85 
65 

86 
71 

93 
70 

MAX 

MIN 

73 
59 

81 
57 

83 

66 

82 
68 

87 
70 

87 
63 

81 

60 

79 
54 

80 
49 

77 
58 

77 
66 

83 
63 

76 
65 

80 
65 

81 
63 

74 

64 

81 
63 

73 

64 

81 

69 

85 
69 

81 
67 

89 
69 

82 
67 

85 
64 

85 
65 

77 
63 

84 

62 

81 
68 

89 
70 

MAX 
MIN 

82 
55 

89 
60 

95 
67 

98 
71 

91 
72 

85 
64 

79 
61 

81 
5-f 

79 
57 

77 
62 

85 
65 

83 
67 

79 
66 

85 
67 

79 
67 

84 

64 

74 
67 

86 
66 

87 
73 

90 
70 

90 
71 

87 
71 

87 
69 

86 
60 

79 
69 

86 
61 

87 
66 

96   94 
73   73 

MAX 
MIN 

80 
53 

85 
61 

90 
69 

96 

69 

97 
74 

86 
61 

83 
55 

79 
50 

85 
52 

86 
56 

71 
63 

86 
59 

88 
65 

83 
64 

85 
65 

70 
64 

85 
62 

75 
66 

89 
67 

92 
75 

95 
68 

90 
60 

83 
65 

86 
55 

86 
62 

71 
56 

90 
65 

97   98 
74   72 

MAX 
MIN 

82 
S3 

89 
59 

93 
67 

99 
66 

99 
75 

90 
64 

88 
59 

82 
52 

86 
53 

86 
56 

77 
61 

85 
64 

89 
65 

82 
65 

85 

66 

76 
64 

87 
64 

79 
65 

90 
66 

95 
72 

97 
67 

92 
63 

87 
68 

87 
57 

88 
63 

76 
58 

94 
61 

98  102 
72   74 

MAX 

MIN 

82 
52 

92 
58 

99 
69 

101 
66 

91 
70 

83 
60 

81 
53 

85 
50 

85 
54 

76 
58 

81 
62 

85 
62 

82 
66 

84 

61 

77 
65 

84 
64 

77 
63 

90 

65 

93 
71 

97 
70 

92 
68 

85 
56 

90 
64 

90 
54 

80 
62 

91 

56 

100 
64 

103  102 
72   70 

MAX 
MIR 

85 
54 

89 
57 

91 
61 

91 
57 

86 
62 

85 
57 

80 
51 

85 
46 

84 
48 

66 
55 

83 
61 

85 
56 

85 
60 

87 
56 

78 
60 

87 
63 

79 
65 

85 
67 

89 
68 

90 
67 

85 
66 

82 
57 

81 
61 

82 
50 

78 
53 

88 
59 

92 
57 

92 
62 

90 
65 

MAX 
MIR 

76 
60 

82 
54 

88 
68 

91 
70 

90 
73 

82 
63 

79 
61 

81 
55 

79 
53 

77 
65 

86 
66 

80 
65 

81 
67 

82 
65 

78 
63 

79 
63 

74 
64 

83 
66 

83 
73 

85 
73 

88 
70 

85 
73 

87 
69 

85 
58 

77 
67 

82 
64 

83 

67 

89 
74 

94 
72 

101 
72 


105 
70 


92   92 
67   65 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY   1949 


Day  oi  month 

1 

Station 

a 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 

84 

90 

92 

94 

86 

87 

83 

84 

83 

67 

84 

84 

84 

89 

80 

84 

75 

87 

91 

93 

87 

80 

80 

83 

74 

88 

93 

96 

93 

94 

78 

85.4 

MIN 

54 

56 

54 

59 

56 

54 

44 

47 

53 

58 

58 

57 

57 

60 

60 

64 

66 

67 

66 

64 

57 

60 

48 

58 

57 

57 

60 

68 

64 

66 

52 

58.1 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 

81 

76 

91 

98 

98 

93 

91 

88 

85 

85 

76 

83 

86 

83 

85 

82 

86 

86 

88 

92 

95 

89 

88 

85 

85 

85 

86 

96 

100 

100 

101 

88.5 

MIN 

50 

52 

64 

59 

69 

58 

54 

47 

49 

51 

55 

60 

65 

60 

64 

62 

62 

63 

65 

68 

65 

58 

63 

45 

58 

52 

58 

66 

70 

65 

67 

59.5 

LAWRENCE 

MAX 

81 

90 

97 

93 

87 

80 

79 

81 

82 

74 

80 

85 

82 

79 

75 

84 

75 

89 

91 

95 

89 

84 

85 

85 

83 

88 

96 

99 

98 

99 

80 

86.0 

MIN 

58 

62 

70 

67 

73 

66 

58 

54 

58 

60 

64 

63 

67 

64 

67 

64 

65 

66 

74 

70 

69 

62 

68 

60 

64 

59 

65 

74 

74 

74 

73 

65.5 

LOWELL 

MAX 

86 

95 

98 

98 

93 

88 

82 

85 

89 

80 

86 

90 

86 

83 

80 

86 

86 

91 

94 

94 

92 

90 

86 

87 

86 

91 

99 

100 

99 

101 

92 

90.1 

MIN 

55 

60 

69 

66 

71 

64 

57 

53 

56 

58 

63 

63 

67 

64 

67 

65 

65 

66 

74 

74 

69 

61 

68 

56 

64 

58 

64 

74 

73 

73 

72 

64.8 

HIDDLETON 

MAX 

74 

86 

90 

92 

84 

80 

78 

76 

80 

76 

76 

80 

78 

76 

74 

80 

76 

84 

86 

92 

86 

82 

82 

82 

72 

82 

90 

92 

92 

94 

88 

82.6 

MIN 

56 

62 

72 

70 

64 

64 

58 

54 

58 

64 

64 

64 

64 

60 

68 

66 

66 

68 

74 

74 

70 

62 

68 

60 

66 

58 

68 

74 

74 

74 

72 

65.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

75 

73 

81 

83 

78 

75 

75 

70 

74 

80 

71 

76 

78 

73 

77 

69 

78 

79 

79 

84 

80 

83 

82 

74 

77 

78 

84 

90 

86 

83 

78.1 

MIN 

59 

59 

66 

66 

65 

64 

55 

53 

50 

62 

61 

62 

66 

62 

60 

62 

61 

67 

70 

70 

70 

69 

67 

67 

65 

62 

64 

70 

69 

69 

71 

64.0 

NEW  BEDFORD 

MAX 

75 

80 

88 

94 

86 

78 

76 

77 

75 

75 

80 

76 

77 

83 

75 

76 

70 

79 

80 

86 

87 

83 

84 

83 

73 

79 

81 

91 

91 

94 

84 

81.2 

MIN 

58 

62 

67 

70 

70 

66 

63 

59 

60 

65 

63 

68 

68 

68 

67 

65 

66 

66 

71 

71 

69 

70 

71 

65 

61 

61 

66 

72 

74 

75 

73 

66.8 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

87 

90 

90 

83 

82 

79 

80 

81 

67 

80 

82 

82 

83 

80 

83 

76 

83 

85 

88 

84 

79 

77 

82 

74 

84 

89 

90 

89 

91 

76 

82.5 

MIN 

54 

57 

61 

56 

58 

57 

55 

51 

51 

61 

60 

57 

65 

59 

62 

62 

65 

67 

68 

63 

61 

59 

57 

52 

59 

57 

59 

65 

68 

65 

58 

59.6 

PLYMOUTH 

MAX 

75 

90 

94 

102 

100 

85 

76 

76 

83 

80 

78 

85 

81 

77 

72 

74 

77 

89 

90 

95 

91 

90 

a89 

88 

86 

75 

94 

98 

90 

100 

93 

86.2 

MIN 

53 

57 

68 

69 

78 

63 

59 

52 

56 

60 

64 

65 

67 

65 

64 

63 

65 

65 

74 

73 

70 

66 

68 

58 

64 

62 

64 

73 

73 

74 

73 

65.3 

ROCEPORT  1   ESE 

MAX 

77 

85 

95 

100 

87 

82 

77 

79 

84 

76 

73 

79 

78 

72 

75 

78 

75 

87 

90 

93 

87 

79 

83 

85 

78 

78 

95 

96 

94 

96 

82 

83.7 

MIN 

55 

60 

70 

72 

71 

62 

58 

5i 

57 

61 

62 

64 

67 

60 

64 

62 

64 

64 

72 

68 

66 

61 

68 

59 

65 

60 

64 

■ 

72 

74 

76 

70 

64.6 

SANDWICH 

MAX 

82 

90 

92 

94 

90 

85 

79 

82 

83 

78 

82 

82 

78 

80 

78 

82 

70 

80 

82 

84 

88 

84 

86 

85 

76 

88 

82 

94 

93 

97 

86 

84.3 

MIN 

52 

58 

68 

70 

67 

63 

58 

52 

54 

62 

64 

66 

66 

66 

65 

64 

66 

63 

63 

70 

70 

68 

63 

58 

62 

62 

64 

72 

74 

72 

70 

64.3 

SHELBDRNE  FALLS 

MAX 

83 

86 

91 

92 

94 

87 

83 

86 

86 

86 

72 

83 

85 

83 

85 

76 

83 

80 

89 

90 

94 

86 

75 

81 

85 

80 

90 

92 

97 

93 

94 

86.0 

■IN 

56 

57 

62 

59 

65 

58 

55 

48 

48 

57 

62 

62 

62 

60 

64 

64 

66 

67 

68 

69 

66 

59 

62 

58 

59 

58 

61 

63 

68 

67 

67 

61.2 

SPRINGFIELD 

MAX 

87 

90 

93 

98 

96 

93 

88 

86 

88 

88 

85 

86 

82 

90 

91 

82 

83 

90 

93 

96 

95 

93 

85 

87 

89 

89 

92 

96 

98 

98 

97 

90.5 

MIN 

57 

61 

68 

67 

75 

64 

62 

56 

59 

60 

65 

68 

66 

64 

67 

67 

66 

70 

72 

73 

68 

66 

69 

58 

65 

60 

66 

72 

71 

74 

64 

65.8 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

MAX 

82 

84 

90 

97 

95 

92 

88 

87 

88 

83 

77 

88 

84 

83 

94 

83 

84 

79 

90 

93 

97 

94 

85 

87 

90 

80 

94 

94 

99 

99 

100 

89.0 

MIN 

57 

61 

68 

66 

74 

66 

63 

58 

58 

61 

64 

67 

66 

64 

68 

68 

66 

70 

73 

73 

69 

67 

71 

59 

65 

62 

69 

71 

71 

74 

72 

66.5 

STOCKBRIDGE 

MAX 

79 

83 

86 

88 

81 

77 

76 

77 

78 

69 

75 

81 

80 

80 

77 

80 

74 

82 

84 

87 

82 

80 

79 

80 

74 

83 

87 

89 

87 

87 

76 

80.6 

MIN 

51 

55 

59 

56 

70 

55 

60 

45 

50 

63 

62 

57 

66 

56 

64 

64 

63 

69 

^9 

67 

64 

59 

63 

50 

60 

60 

60 

66 

67 

64 

66 

60.6 

SWAMPSCOTT 

MAX 

69 

78 

90 

94 

84 

74 

69 

73 

74 

73 

74 

75 

70 

73 

69 

71 

69 

80 

84 

87 

84 

75 

80 

80 

77 

71 

82 

89 

86 

86 

78 

78.0 

MIN 

56 

60 

67 

67 

69 

63 

57 

55 

58 

62 

62 

61 

63 

61 

63 

63 

64 

64 

72 

66 

63 

64 

67 

58 

64 

59 

64 

69 

71 

71 

66 

63.5 

TAUNTON 

MAX 

82 

90 

95 

100 

94 

89 

81 

82 

83 

77 

84 

85 

79 

85 

75 

85 

85 

87 

88 

91 

92 

89 

87 

87 

85 

89 

88 

96 

97 

98 

94 

87.7 

MIN 

53 

54 

69 

65 

77 

60 

61 

47 

45 

59 

64 

66 

67 

64 

67 

64 

66 

66 

71 

72 

70 

66 

68 

50 

60 

58 

61 

74 

64 

69 

73 

63.5 

TURNERS  TALIS 

MAX 

86 

91 

96 

97 

89 

87 

84 

84 

87 

81 

85 

86 

85 

89 

86 

86 

85 

90 

93 

94 

89 

69 

84 

85 

85 

90 

96 

99 

97 

100 

92 

89.3 

MIN 

54 

52 

64 

60 

69 

60 

52 

48 

49 

60 

63 

62 

65 

62 

63 

65 

66 

68 

69 

68 

66 

58 

61 

50 

60 

57 

61 

69 

67 

68 

67 

61.4 

WALPOLE 

MAX 

85 

92 

96 

98 

88 

86 

79 

82 

87 

77 

81 

88 

81 

82 

75 

85 

77 

90 

90 

96 

90 

89 

86 

87 

75 

92 

97 

95 

97 

100 

79 

87.2 

MIN 

50 

56 

66 

61 

72 

62 

57 

48 

49 

55 

58 

62 

68 

66 

65 

63 

63 

65 

72 

69 

68 

62 

61 

49 

60 

58 

61 

70 

69 

70 

69 

62.1 

WESTFIELD  2  NE 

MAX 

86 

91 

95 

95 

89 

92 

84 

85 

85 

71 

88 

86 

85 

89 

83 

85 

79 

90 

92 

94 

90 

84 

82 

85 

78 

92 

94 

96 

96 

97 

80 

87.1 

MIN 

53 

58 

65 

62 

64 

63 

60 

50 

52 

60 

63 

65 

65 

62 

68 

68 

66 

70 

72 

69 

67 

64 

66 

53 

63 

59 

62 

70 

71 

71 

68 

63.5 

WESTON  2  NW 

MAX 

90 

89 

86 

87 

80 

90 

90 

89 

91 

93 

91 

89 

85 

83 

83 

87 

94 

98 

98 

97 

88 

- 

MIN 

66 

67 

68 

63 

62 

74 

75 

71 

72 

67 

67 

58 

68 

53 

62 

55 

61 

71 

71 

74 

69 

- 

WESTOVER  FIELD 

MAX 

83 

90 

96 

97 

88 

85 

83 

84 

90 

71 

85 

85 

81 

88 

80 

82 

79 

86 

90 

94 

90 

83 

82 

84 

79 

89 

92 

95 

94 

93 

80 

86.4 

MIN 

54 

58 

68 

62 

74 

63 

60 

53 

56 

61 

65 

62 

66 

63 

66 

67 

66 

70 

71 

67 

68 

64 

71 

62 

65 

59 

66 

71 

68 

70 

70 

64.1 

WORCESTER  AIRPORT 

MAX 

85 

88 

93 

94 

86 

85 

78 

82 

83 

72 

84 

87 

80 

84 

71 

83 

74 

86 

88 

93 

86 

84 

83 

82 

73 

88 

93 

94 

93 

95 

79 

84.1 

MIN 

53 

60 

67 

71 

70 

60 

59 

54 

57 

57 

64 

65 

63 

65 

63 

61 

63 

65 

70 

66 

67 

67 

63 

58 

62 

60 

65 

72 

70 

72 

67 

63.1 

WORCESTER  1 

MAX 

85 

88 

95 

95 

86 

85 

80 

81 

86 

74 

85 

87 

84 

87 

73 

84 

77 

86 

89 

94 

87 

86 

83 

83 

7S 

89 

94 

98 

95 

97 

82 

86.1 

MIN 

49 

59 

65 

64 

68 

59 

56 

48 

52 

54 

61 

64 

65 

61 

66 

63 

63 

66 

70 

68 

68 

60 

65 

53 

60 

55 

64 

71 

72 

67 

68 

62.1 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

MAX 

80 

87 

89 

85 

76 

75 

74 

79 

81 

64 

76 

83 

77 

81 

68 

83 

76 

73 

84 

8S 

78 

1 

79 

63 

85 

90 

90 

89 

89 

75 

79.8 

MIN 

49 

55 

59 

58 

58 

55 

45 

40 

43 

55 

51 

53 

60 

56 

57 

63 

61 

64 

68 

68 

56 

' 

55 

54 

51 

60 

69 

67 

61 

56.8 

BERLIN 

MAX 

86 

84 

93 

94 

84 

74 

76 

73 

79 

83 

65 

76 

83 

SO 

76 

75 

86 

85 

76 

86 

87 

80 

80 

75 

79 

71 

86 

93 

93 

93 

91 

82.0 

MIN 

56 

54 

64 

56 

54 

48 

44 

39 

42 

52 

53 

48 

54 

58 

55 

59 

56 

59 

65 

66 

58 

43 

52 

59 

59 

51 

57 

64 

67 

65 

67 

55.8 

BETHLEHEM 

MAX 

85 

87 

88 

89 

82 

76 

72 

78 

84 

77 

75 

82 

82 

77 

77 

83 

80 

77 

85 

85 

82 

75 

75 

78 

70 

86 

93 

90 

90 

89 

82 

81.6 

MIN 

57 

61 

67 

60 

61 

SO 

45 

45 

49 

56 

52 

SO 

62 

59 

56 

63 

60 

65 

63 

68 

60 

49 

59 

53 

56 

55 

64 

67 

70 

68 

63 

58.5 

BLACKWATER  DAM 

MAX 

82 

88 

92 

92 

89 

80 

78 

81 

84 

81 

79 

84 

83 

81 

80 

85 

84 

77 

88 

90 

83 

83 

81 

83 

82 

87 

93 

94 

95 

95 

94 

85.4 

MIN 

52 

50 

55 

58 

66 

60 

48 

43 

46 

54 

58 

60 

66 

60 

63 

64 

64 

66 

66 

66 

66 

52 

66 

53 

60 

51 

60 

67 

68 

70 

67 

59.5 

CAMPTON 

MAX 

82 

84 

91 

96 

90 

80 

79 

79 

82 
42 

82 

63 

80 

82 

81 

82 

75 

87 

78 

70 

88 

89 

82 

72 

77 

83 

68 

89 

94 

93 

93 

94 

82.1 

MIN 

53 

53 

58 

50 

52 

50 

41 

38 

50 

49 

53 

60 

53 

54 

60 

62 

64 

64 

61 

58 

45 

48 

43 

54 

48 

51 

62 

62 

62 

64 

53.7 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

92 

95 

95 

83 

78 

79 
49 

84 

86 

68 

81 

86 

83 

83 

74 

86 

77 

86 

90 

93 

86 

82 

82 

84 

68 

91 

96 

97 

95 

96 

77 

85.1 

MIN 

52 

55 

63 

58 

66 

58 

44 

48 

57 

59 

61 

64 

62 

64 

64 

63 

66 

68 

68 

58 

52 

58 

49 

56 

54 

60 

69 

68 

67 

65 

59. S 

DURHAM 

MAX 

79 

92 

97 

96 

92 

88 

79 

81 

84 

75 

80 

81 

80 

81 

77 

84 

82 

83 

92 

95 

89 

88 

85 

87 

81 

87 

98 

100 

99 

99 

96 

87.3 

MIN 

52 

53 

66 

60 

73 

58 

52 

51 

50 

56 

59 

58 

66 

58 

64 

64 

62 

63 

69 

70 

67 

53 

68 

54 

61 

54 

59 

72 

72 

68 

69 

61.3 

EAST  DEERING 

MAX 

84 

89 

93 

92 

85 

82 

81 
47 

82 

83 

74 

82 

84 

82 

82 

81 

84 

80 

85 

88 

91 

85 

81 

83 

82 

74 

83 

93 

95 

94 

96 

94 

85.3 

MIN 

50 

60 

65 

59 

68 

70 

44 

46 

60 

58 

60 

58 

57 

58 

64 

6] 

66 

68 

70 

67 

51 

64 

50 

59 

64 

63 

70 

71 

66 

68 

60.7 

FABYAN 

MAX 

82 

82 

87 

88 

83 

74 

73 

77 

80 

73 

65 

75 

82 

79 

76 

74 

S3 

84 

74 

85 

84 

75 

79 

72 

78 

69 

85 

90 

90 

90 

73 

79.4 

MIN 

66 

56 

56 

58 

58 

54 

54 

50 

45 

53 

53 

55 

60 

61 

58 

62 

65 

65 

64 

65 

54 

54 

65 

60 

60 

50 

58 

67 

69 

69 

54 

58.6 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 

84 

8^ 

84 

85 

78 

67 

71 

67 

74 

SO 

62 

74 

77 

78 

74 

76 

80 

82 

72 

81 

80 

70 

75 

68 

75 

76 

84 

88 

86 

86 

85 

77.5 

MIN 

58 

56 

62 

56 

56 

40 

41 

36 

41 

51 

50 

50 

53 

54 

47 

52 

53 

62 

60 

60 

50 

44 

53 

49 

56 

51 

53 

62 

66 

64 

61 

53.1 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 

85 

93 

96 

95 

82 

82 

80 

84 

88 

81 

82 

87 

84 

87 

77 

88 

83 

81 

90 

94 

85 

82 

81 

86 

81 

91 

97 

98 

96 

99 

94 

87.4 

MIN 

58 

55 

62 

58 

69 

60 

49 

46 

47 

58 

57 

61 

67 

62 

61 

64 

65 

67 

67 

67 

65 

51 

67 

50 

60 

55 

59 

68 

66 

68 

69 

60.6 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 

82 

88 

93 

92 

89 

82 

78 

80 

85 

80 

78 

83 

82 

82 

80 

85 

83 

76 

88 

89 

82 

81 

79 

83 

82 

86 

92 

94 

93 

95 

93 

85.0 

MIN 

50 

50 

57 

54 

66 

56 

46 

43 

44 

56 

54 

57 

62 

60 

70 

59 

61 

66 

64 

62 

62 

49 

57 

48 

56 

50 

56 

66 

64 

63 

65 

57.2 

GLENCLIFF  2  NW 

MAX 

81 

83 

85 

83 

73 

73 

69 
47 

73 

79 

73 

80 

78 

74 

72 

73 

80 

79 

73 

79 

83 

78 

73 

73 

78 

73 

82 

87 

86 

87 

87 

82 

78.4 

MIN 

53 

58 

64 

61 

59 

58 

46 

51 

55 

53 

66 

57 

49 

57 

59 

64 

62 

63 

65 

60 

54 

59 

56 

60 

53 

61 

67 

68 

65 

64 

58.5 

KEENE  1  S 

MAX 

86 

91 

96 

93 

8S 

80 

83 

85 

86 

78 

83 

87 

86 

89 

77 

88 

83 

88 

92 

93 

90 

86 

85 

87 

85 

89 

98 

98 

98 

95 

83 

87.8 

MIN 

54 

58 

61 

55 

69 

59 

51 

42 

46 

61 

61 

61 

67 

63 

65 

66 

65 

68 

68 

70 

66 

56 

57 

45 

60 

57 

58 

70 

66 

66 

68 

60.6 

LAKEPORT  1 

MAX 

86 

92 

94 
67 

91 

80 

79 

79 

85 

87 

65 

82 

85 

83 

85 

76 

88 

80 

79 

90 

90 

83 

78 

79 

84 

68 

90 

96 

97 

95 

97 

77 

84.5 

MIN 

54 

63 

61 

66 

58 

51 

49 

51 

55 

57 

61 

65 

61 

60 

62 

64 

65 

66 

69 

66 

53 

63 

55 

59 

55 

63 

69 

70 

69 

66 

61.1 
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Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENCUtND 
JULY  1949 


Station 

Day  of  month 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

..j 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
57 

91 
59 

92 
63 

87 
57 

80 
56 

77 
54 

76 
48 

81 
41 

84 
47 

68' 
62 

79 
54 

86 
58 

81 
65 

81 
62 

77 
59 

86 
64 

81 
63 

81 
64 

89 
67 

89 
66 

83 
57 

78 

51 

78 
52 

83 
46 

68 
60 

88 
59 

94 
60 

95 
67 

93 
65 

93 
66 

76 
63 

83.2 
58.5 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

81 
54 

86 
58 

87 
66 

88 
62 

79 
66 

75 
60 

76 
52 

80 

48 

82 
50 

68 

59 

78 

61 

83 
64 

76 
66 

80 
62 

72 
65 

82 
65 

76 
66 

86 
67 

88 
70 

88 
68 

82 
64 

78 
56 

77 
63 

81 
55 

68 
60 

85 
54 

91 
60 

92 
70 

92 
70 

92 
68 

75 
66 

81.4 
61.8 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

86 
48 

92 
52 

97 
63 

96 
57 

87 
61 

81 
59 

82 
50 

86 
46 

88 
49 

73 
55 

83 
58 

80 
60 

85 
66 

84 
58 

74 
64 

87 
64 

77 
62 

90 
65 

93 
66 

95 
70 

87 
66 

84 
55 

84 
59 

85 
48 

65 
60 

92 
53 

96 
57 

97 
65 

97 
61 

101 
67 

89 
69 

86.9 
59.1 

NEW  LONDON 

MAX 

MIN 

83 
55 

87 
60 

89 
67 

87 
65 

86 
64 

73 
56 

75 
52 

79 

51 

83 
52 

73 
58 

78 
56 

84 
58 

88 
63 

83 
59 

80 
60 

85 
62 

78 
64 

74 
65 

86 
65 

89 
68 

81 
65 

78 
58 

76 
62 

80 
55 

78 
57 

86 

55 

92 

55 

93 
68 

92 
68 

92 
67 

86 
65 

83.0 
60.5 

PIKEHAH  NOTCH 

MAX 
MIN 

79 
59 

85 
54 

86 
63 

81 
36 

73 
57 

75 
51 

71 
43 

78 
40 

78 
45 

65 
52 

72 
52 

77 
53 

73 
59 

68 
56 

69 
53 

71 
58 

75 
56 

69 
63 

82 
62 

82 
68 

77 
56 

73 
45 

74 
60 

76 
59 

62 
54 

82 
52 

87 
58 

84 
68 

88 
68 

87 
64 

69 
61 

76.7 
56.3 

PLYMOUTH  2  W 

MAX 

MIN 

85 

56 

91 
58 

94 

57 

91 
56 

81 
65 

81 
57 

77 
46 

82  1 
40 

84 
41 

III 

81 
56 

85 
60 

82 
67 

84 
59 

80 
61 

81 
71 

81 
66 

79 
68 

89 
67 

90 
67 

82 
65 

75 
49 

79 
63 

83 
51 

81 
59 

89 
56 

95 
60 

94 

71 

94 
70 

94 
66 

83 
65 

84.6 
59.8 

RAinraLPB 

MAX 
MIN 

84 
50 

88 
55 

78 
64 

82 
58 

76 
60 

79 
49 

77 
41 

80 
41 

86 
42 

75! 
59 

80 
55 

83 
47 

79 
62 

78 
58 

78 
54 

85 
57 

85 
55 

78 
65 

86 
64 

84 
69 

80 
60 

78 
42 

77 
58 

80 
48 

71 
56 

87 
52 

94 
59 

91 
67 

92 
68 

93 
67 

78 
64 

82.0 
56.3 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

88 
51 

90 
55 

94 

59 

92 
56 

82 
61 

80 
56 

79' 

49 

82 

44 

86 
46 

77 
60 

86 
59 

85 
59 

83 
66 

86 
60 

83 
64 

86 

64, 

84 
62 

86 
66 

90 
66 

93 
65 

83 
63 

83 
55 

81 
53 

83 
44 

82 
58 

89 
55 

96 
56 

96 
69 

95 
63 

94 
63 

93 
66 

86.7 
58.5 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 
MIN 

87 
57 

88 
58 

93 
64 

96 
56 

93 
66 

83 
55 

79 
52 

80 
44 

84 
49 

87 
52 

72 
52 

81 
57 

90 

62 

84 
62 

82 
60 

82' 
62 

90 
64 

82 
68 

85 
68 

91 
64 

91 
64 

86 
52 

80 
56 

81 
46 

86 
56 

69 
60 

92 
60 

97 
65 

97 
66 

96 
66 

96 
68 

86.5 
59.1 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

GREENVILLE 

IINGSTO.S 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

PROVIDENCE  WB  CITY 

VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BEKRINCTOR 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA   2   S 

CORNWALL   3   SW 

DORSET    1    S 

EAST  BARNET 

ENOSBURG  FALLS 

LEMIXGTON  1  I 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  AIRPORT 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RUTLAND  1  SE 

SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

WEST  BURKE 

WILDER  1  E 

WOODSTOCK 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN' 

MAX 

MIN 


92   96 
52   62 


84   91   94 
52   57   64 


87   92 
55   61 


98  88 

58  68 

92  84 

60  65 

87  78 

71  60 


64 
50 


82 
58 


82 
48 


50   50 
40   37 


73  78 

62  62 

84  91 

56  56 


83   84   87{  77] 
65   68   68   65 


84 
42 


98  100 
67   67 


89 
60 


81 
55 


83 
52 

85 
59 

86 
62 


98   90   81 

61   701  61 


95   99   90 
68   69   66 


97  101 
69   71 


MAX  84 

MIN  55 

MAX  84 

MIN  50 


92   91 
58   63 


90   92 
59   53 


85'  79 
64   60 

85 
52 


75 
61 

82 

58 1 

79 
60 

79 
60I 

81 

64 


82  85 

52  47 

80  81 

45  44 


MAX 

88 

89 

90 

90 

84 

76 

78 

80 

MIN 

55 

53 

62 

53 

57 

45 

41 

39 

MAX 

93 

95 

96 

93 

76 

81 

77 

84 

MIN 

66 

70 

68 

66 

56 

55 

49 

47 

MAX 
MIN 

84 
54 

90 
54 

93 
61 

92 
53 

82 
68 

80 
55 

78 
44 

It 

MAX 

MIN 

86 
52 

91 
52 

93 

60 

92 
53 

80 
59 

79 
50 

78 
40 

82 
37 

MAX 

MIN 

90 
62 

95 
66 

97 
71 

94 

69 

86 
65 

80 
56 

79 
51 

^ 

MAX 

87 

89 

94 

88 

84 

73 

79 

8^ 

MlW 

50 

55 

59i 

54 

67 

50 

40 

39 

MAX, 
MIN 

88 
58 

87 
60 

91 
65 

92 
56 

94 
62 

74 
48 

77 
47 

73 
43 

S^ 

91 
58 

91 
67 

92 
64 

86 
61 

79 
58 

79 
48 

77I 
43 

81 
41 

MAX]  87 

MlK  53 


89 
57 


761  741 
49  42 


MAX  89  89  92  94 
MIN   5T   56  64   57 


72  75 

39  38 

80  78 

46  41 

76i  80 

44i  40 


77   74   75 

64   55   48   43 


MAX  90 

MIN  68 

MAX  89 

MIN  57 

MAld  78 

MINJ  46: 

max!  89 

MINI  58 

MAX  86 

MIK  54 


90   92 
68   68 


73 
59 


74   80 
51   521 


82  84   87   871  79 
49|   54  48   61   54 


88   89   89 
58   59  62 


86   92   93 
56   60   54 


821   74 

60     54 


93   82 
63   52 


MAX   89   94   93   88   8S   83   80  86 
MIN   56   56   62   55   64   55  45   40 


78 
49 


83   84 
45   54 


85   83 
45   58 


See  lelerence  ootee  following  Stdbon  Index, 
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STATION  INDEX 


Static 


COKNECriCUT 

ANSONIA 

8AKER8VILLE 

BALTIC 

BARKHAHSTED 

BLOOUFIELD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  ITB  AIRPOI 

BRISTOL 

BULLS   BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 


Q120 
0227 
0251 

S299 
634 


County 


NEW  RAVEN 
LITCttFIBLD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 


DAWSON  LAKE 

1798 

INEW  HAVEN 

DERBY 

1 344 

IFAIRFIELD 

EAST  HAVEN 

2169 

NEW  HAVEN 

EA3T0N  LAKE  RESERVOIR 

2288 

FAIRFIELD 

FALLS  VILLAGE 

2658 

LITCHFIELD 

GREENWICH 

3137 

FAIRFIELD 

CROTON 

3207 

NEW  LONDON 

HARTFORD 

3446 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

34  51 

HARTFORD 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

3583 

ENFIELD 

JEWETT  CITY 

3857 

NEW  LONDON 

LAKE  KONOMOC 

3989 

NEW  LONDON 

LAUREL  RESERVOIR 

4096 

FAIRFIELD 

MANCHESTER 

4443 

HARTFORD 

4599   FAll 


lELD 


MEAD    POND    RESERVOIR 

MIDDLETOWN 

MILFORD 

MOHAWK  FOREST  RNCR  STA 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUO  FOREST  RNGR  ST/i5125  WINDHAM 
NEW  HARTFORD  '5262  LITCHFIELD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    :5273  NEW  HAVEN 
NEWINGTON  5285  HARTFORD 

NEW  LONDON  |5309  NEW  LONDON 


14767  MIDDLESEX 
4790  NEW  HAVEN 
4933  LITCHFIELD 
5018  MIDDLESEX 
,5077  NEW  HAVEN 


NORFOLK  2  MI  SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORTH  KENT 


5445  LITCHFIELD 
'5510  NEW  HAVEN 
5641  NEW  HAVEN 
|5664  LITCHFIELD 


NORTH  STAMFORD  RESERV0in5772  FAIRFIl 

NORWALK  '5892  FAIRFIELD 

NORWICH  3  MI  ESE  5904  NEW  LONDON 
PACHAUG  ST  FRST  3  MI  NE  !6131  INEW  LOHDON 
PEOPLES  FRST  RANGER  STA  6239  LITCHFIELD 
PROSPECT  6597  NEW  HAVEN 


PUTNAM 

PUTNAM  HEIGHTS 
PUTNAM  LAKE 
ROCKVILLE 
ROCKWOOD  LAKE 

ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUCATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  IffiADOW  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON  OAK 
STORKS 
THOUPSONVILLE 

TORHINGTON  I 

TORBINGTON  2 

TRAP  PALLS  RESERVOIR 

WASHINGTON 

WATERBURY 

WATERBUHY  CITY  HALL 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 
WOLCOTT  RESERVOIR 


AUGUSTA  AIRJ 
BANGOH 
BAR  HARBOR 
BELFAST 


6645  WINDHAM 
6650  WINDHAM 
6655  FAIRFIELD 
6942  TOLLAND 
6954  TOLLAND 

6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 

7432  HARTFORD 
7946  TOLLAND 
8065  FAIRFIELD 
8138  TOLLAND 
18364  HARTFORD 

fl436  LITCHFIELD 
18441  LITCHFIELD 
i848S  FAIRFIELD 
,8859  LITCHFIELD 
8906  NEW  HAVEN 

8911  NEW  HAVEN 
9007  WEW  HAVEN 
9067  MIDDLESEX 
9162  HARTFORD 
9174  HARTFORD 

9508  HARTFORD 
9S44  HEW  HAVEN 
9568  LITCHFIELD 
9592  WINDHAM 
9759  NEW  HAVEN 


0275  KENNEBEC 
0350  PENOBSCOT 
0371  HANCOCK 
0480  WALDO 
0571  OXFORD 

0814  SOMERSET 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
2426  WASHINGTON 


BRASSUA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 
EASTPORT  WB  CITY 

EAST  SANGERVILLE  2  MI  E  2442  PISCATAQUIS 
EAST  WINTHSOP  2539  KENNEBEC 

ELLSWORTH  2620  HANCOCK 

EUSTIS  2700  FRANKLIN 

FARHINGTON   .  2765  FRANKLIN 


PORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT  1  HI  SE 
FORT  KENT 
GARDINER 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

aiRAH 

HODLTON  AIRPCBT 

BOULTON  1  HI  NE 

JACKMAN  1  MI  NNW 

JOHESBCniO 

LEWISTOK 

HACBIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 
HILLINOCKET 
HILLINOCKET  AIRPORT 
HILLINOCKET  DAH 
MILO 

HILTON 
HOOSEBEAD 
NORTH  ANDOVER 
NORTH  BHIDGTON 
OLD  TOWN 

OLD  TOWN  AIRPORT 

ORONO 

P08TLAHD 

POBTLAMD  WB  AIRPOBT 

PRENTISS 


2868  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
2883  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 

3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 

4183  WASHINGTON 

4566  ANDROSCOGGIN 

4878  WASHINGTON 

4927  SOMERSET 

5261  OXFORD 

5304  PENOBSCOT 

5309  PENOBSCOT 

5314  PISCATAQUIS 

5347  PISCATAQUIS 

5357  OXFORD 
5460  SOMERSET 
580S  OXFORD 
5875  CUHBERLAND 
6420  PENOBSCOT 

6425  PENCS3C0T 
6430  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
16927  PBNOOSCOT 


0801  FAIRFIELD 
0806  FAIRFIELD 
[0830  pARTFORD 
10961  LITCHFIELD 
0973  HARTFORD 


J      2 


CANDLEWOOD  LAKE  1093  FAIRFIELD 
COCKAPONSET  FRST  RANGER  1488  MIDDLESEX 
COLLINSVILLE  '1536  HARTFORD 

CREAH  HILL  1715  LITCHFIELD 

DANBURY  1762  IfAIRFIELD 


41  2£ 
41  28 
41  4E 
41  52 


73  05 

73  02 
72  06 
72  57 


72  58 

73  29 
72  58 


4  1  41  Oa  73  26 
4  41  33  72  01 
17  I  41  33  71  51 


41  54J  71  56 

I  41  54J  71  52 

'41  OS  73  38 

I  41  5^  72  26 

!  41  06  73  38 

I  41  3Si  73  26 
I  41  la  73  32 
;  41  53  73  27 
!  41  l3  73  21 
41  43(  73  18 

41  39l  72  49 

41  Sa  72  18 

41  23  73  10 

41  49  72  15 

42  00|  72  36 

41  48  73  07  I 

41  4a  73  08 

41  it!  73  09  I 

41  3a  73  19 

41  3q  73  02  I 

41  34  73  02 

41  18  73  02  I 
:  41  18  72  26  I 
I  41  45|  72  47  I 

42  OQ  72  58  i 

!    I 

1  44i  72  57 

1  2CJ  72  55  1 
41  40  73  06 
72  14 
72  56 


Observer 


INSONIA  WATER  CO 
lATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  HILLS  CO 
KATER  BUR  HARTFORD 
ENG  DEPT  HARTFORD 

8P  ^S  M  G  HELIA 

S  WEATHER  BUREAU 
8A  [BRISTOL  WATER  CO 
7A  icONN  LIGHT  L   POWER 
8A  [WATER  BUR  HARTFORD 


300   5P   5P 


585   5P  8A 


50   7A   7A 


15  HID  HID 


369   6P  12N 


200  HID  12N 


14   5P   5P 


465   6P  6P 


41  43  ' 

41  37l  ■ 


Refer 

to 
tables 


CONN  LIGHT  &  POWER 

ST  FORESTER  HARTFORD 

EDWIN  R  WILDER 

T  S  GOLD 

JOSEPH   L   SIHKO   JH 

NEW   HAVEN   WATER   CO 
BIRMINGHAM   WATER  CO 
NEW   HAVEN   WATER   CO 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
CONN   POWER   CO 

CHARLES    E    HOHR 
WATER    b   ELEC    DEPT 
ENG   DEPT   HARTFORD 

S   WEATHER   BUREAU 
BRIDGEPORT   HYDRAULIC 

JEWETT   CITY   WATER   CC 
NEW    LONDON   WTR    WORKS 
STAMFORD   WATER   CO 
MANCHESTER   WTR   DEPT 
WATER   CO 


KORNEL    BAILEY 

NEW    HAVEN    WATER 

ST   FORESTER   HARTFORI 

FRANK   P   O'NEILL 

B  W   MAC    FARLAHD 

ST  FORESTER  HARTFORI 
WATER  BUR  HARTFORD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ENG  DEPT  HARTFORD 
DEPT  PUBLIC  WORKS 

NORHAN  E  SMITH 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
MRS  MARY  C  OLIVER 
STAMFORD  WATER  CO 

COMSTOCK 
CHARLES  K  CRARY 

G  ABBOTT 
ST  FORESTER  HARTPORt 

HAVEN  WATER  CO 


9P  ALPBONSE  BONNER 

IID  hraiTMAN  DANIELSON 

8A  Greenwich  water  co 

IID  ^OCKVILLE  WTR  &  AQUE 
8A  .GREENWICH  WATER  CO 

7A  CONN  LIGHT  &  POWER 
3P  Ir  E  MARTIN 
3P  HAROLD  MYERS 
7P  JBRIDGEPORT  HYDRAULU 
HOOWOONBUR  ENG  WATERBURY 


8A  tWTR  COM  NEW  BRITAIN 
8A  CONN  LIGHT  t  POWER 
7A  |C0NN  LIGHT  &  POWER 
HID  AGR  EXP  STATION 
8A  [CONN  LIGHT  &  POWER 


MID  TORRINGTON  WTR  Ci 
8A  JTORRINGTON  REGISTER 
7P  IbRIDGEPORT  HYDRAULIC    3 
8P  'the  gunnery  SCHOOL    2  3 
7P  AMERICAN  REPUBLIC  CC  2  3 


45  40  69  50 

j  46  52  68  01  j 

46  37  69  32 

I  44  53  69  16  I 

I  44  54  66  59  I 

j  45  iq  69  20  I 

44  13  69  54  I 
I  44  32  66  26  : 

45  13  70  29  , 
t  44  40  70  09  I 
I  I  I 
I  46  46  67  52 

1  47  13  68  36  i 

'  47  19  68  36  | 

I  44  IS  69  45  ; 

I  44  2-^  70  58 

:   *5  m' 


OOI^BUR   ENG   WATERBURY 
BA  WEW    HAVEN    WATER    CO 
4P  JAMES   RINTOUL 
8A   WATER    BUR    HARTFORD 
8A  "water   BUR    HARTFORD 

8A  [WTB   COH   NEW   BRITAIN 
8A  iNEW   HAVEN   WATER  CO 

iooninoonIwaterbury  water  CO 

7A  CONN    LIGHT    l>    POWER 
8A  [WTR   COM   NEW   BRITAIN 


)  civil  aero  adh 

>  bangor  hydro-elec  cc 

>  acadia  natl  park 

>  a  l  rahsdell 
)  irumford  falls  pwr  cc 

,  walter  thurston 
i  \0  s  weather  bureau 

>  !abbie  u  pacquet 

•  IR  AHSDEN 

:  BUREAU 


|E  L  HOWARD 
AUGUSTA  WATER  DIST 
BANGOR  HYDRO-ELEC  CC 
iDONALD  A  CHICK 
C  S  PREBLE 


13  43  SI  70  4B 

15  1  46  071  67  47  , 

15  46  oa  67  50  , 

9  45  3$  70  16 

4  44  39  67  39 

1  ,  44  06  70  10  I 

4  44  43  67  28  I 

9  44  48  69  54 


1061  |HID 
375 
459  JMID 


44  43  70  58 

45  39  68  42 

45  40  68  42 

46  11   68  46  < 
45  11  69  01 1 


11  44  5^  68  40 

11  44  sa  68  42 

4  I  43  39  70  15 

4  I  43  39  70  19 

11  I  45  29  68  10 


2  3 


6P  ,C  W  NORSWORTHY 
5P   5P  I  HOWARD  L  COUSINS 
HID  |GEORCE  W  CYB 
SS  SAMUEL  D  SOULE 
7P|RUHP0RD  FALLS  PWR  CC 

HID  isTATE  FISH  HATCHERY 
HID  1b  C  sawyer 

6P  CENTRAL  MAINE  POWER 
MID  {CIVIL  AERO  ADM 

6P  [WILLIAM  CUMMIHG 

6P  |P  M  TRIPP 

7A  llRVIN  C  MASON 

9P  UNION  WATER  PWR  CO 

8A  IBANGOR  HYDRO-ELEC  C( 

6P  .GREAT  NORTHERN  PAPH 

7p|uNI0N  WATER  PWR  CO 
8A  GREAT  NORTHERN  PAPEI 
MID  CIVIL  AERO  ADM 
7A  ERVIN  LOVELL 
8A  JHAINE  PUBLIC  SERT  CC 

HID  IrUHFOSD  FALLS  pWR  (X 
7A  |h  LA  HOHTAGKE 
IID  RUHPORD  FALLS  PWB  C< 
7P  IC  L  CHADBOURNE 
SPiT  W  CLARK 

HID  'civil  aero  ADH 
4P  IPHYS  DEPT  D  OP  HAIM 
8a  !o  S  WKATHER  BUREAU 

■  ID  lu  S  VEATHXR  BUREAU 
7P  iL  A  ATEBILL 


HEW  EHCUUID 
JULY  1949 


Station 


PRESqUB  ISLE 
RIPOGENUS  DAH 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  MI  W 
[ROXBDRY 

RUMFORD  3  HI  SW 
RUHFORD  1  HI  SSE 
SKOWHEGAH 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 

SQUA  PAN  DAH 
SUNDAY  RIVER 
I  SWANS  FALLS 
THE  PORKS 
UPPER  DAH 

VANCEBORO 

WINSLOW 

WOODLAND 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 
ARLINGTON 
ASHBURNHAH 
, ASHLAND 

ATBOL 
'  BEKCHWOCM} 

BELCHERTOWN 
I  BILLERICA 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BOYLSTON 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

CHATHAM 

CHESTER 

CHESTERFIELD 
I  CHESTNUT  BILL 
! CLINTON 

I  COHASSET 
I  COLDBROOE 

CONCORD 
'  EAST  WAREHAH 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  MI  NE 
FITCHBURG 
'  FRAMINGHAH 
FRANKLIN 
GARDNER 

GROTON 
'   HARDWICK 
HARVARD  FOREST 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 

I  HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYAKNIS  1  MI  E 

IPSWICH 

I  JEFFERSON 
KNIGHTViLLE  DAH 
LAKE  COCHITUATE 

I  LAWRENCE 

,  LOWELL 

UANSFIELD 

MENDON  AIRPORT 
I  MIDDLEBORO 

UIDDLETON 

HILFORD 
HILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
I  NEW  BEDFORD 

NEWBUBYPORT 
NEW  SALEM 
NEWTON 
NORTHBRIDGE 
NORTH  TRURO 

NORTON 

PELHAH 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM 

'■■    PITTSPIELD 

I  PITTSPIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 
I  PLYMOUTH 
I  PRINCETON 

<  QUABBIN  INTAKE 
'  ROCKPORT  1  MI  ESE 
I  SALEM  AIR  STATION 

SANDWICH 

SEGREGANSET 

'  SHELBURNE  FALLS 
I  SOUTHBRIDGE 
!  SOUTH  EtFREMONT 

SPOT  POND 
I  SPRINGFIELD  CITY  HALL 

.  SPRINGFIELD 

I  SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

STATE  FARM 
[  STERLING 
I  STERLING  3  MI  NW 

I  STOCKBRIDGE 

!  swAMPScorr 

i  TAUNTON 

I  TURNERS  PALLS 

I  WALPOLE 

I 

WARE  1 

WARE  2 
I  WASHINGTON 
I  WEBSTER 
j  WEST  BRIKFIELD 

WEST  CUMINGTON 
:  WESTFIBLD 

WESTFIELD  2  HI  NE 
.  WESTON  2  MI  NW 

WEST  OTIS 

'  WE3T0VEB  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WINCUENDON 

WORCESTER  AIRPORT 
;  WORCESTER  1 

NEW  HAMPSHIRE 


County 


6937  AROOSTOOK 
7174  PISCATAQUIS 
7250  KNOX 
7255  KNOX 
7315  OXFORD 


J3      2 


lObser- 
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NEW  ENGLAND  -  AUGUST  1949 
W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

GENERAL  SUMMARY 

The  pressure  distribution  in  August,  1949,  prevailed  in  the  familiar  summer  pattern  that  favored  continuance  of  stagna- 
tion of  hot,  dry  air  except  during  the  third  week,  during  which  an  influx  of  cool  Canadian  air  combined  with  nocturnal 
radiation  brought  some  minima  down  to  the  30 's  and  low  40 's  at  valley  stations.   At  other  times  dessicating  heat  inten- 
sified the  dehydration  of  vegetation.   The  periods  from  the  7th  to  11th  and  26th  to  29th  were  especially  enervating, 
with  maxima  commonly  over  90°,  breaking  the  day  record  on  occasions,  exceeding  100°  and  the  previous  maximum  record  at 
some  places.   The  105°  recorded  at  Billerica  and  104°  at  Haverhill,  Mass.,  were  extraordinary,  but  no  more  so  than  the 
98°  at  Edgartown,  Mass.,  or  93°  at  Eastport ,  Me.   At  Blue  Hill,  Mass.,  and  Taunton,  Mass.,  101°  set  new  records  for 
those  stations.   Woods  dried  to  a  fire-hazard  condition  not  ordinarily  possible  until  late  fall.   Many  fires  occurred 
but  were  confined  to  small  areas  by  constant  alertness.   On  August  10th,  the  hottest  day,  there  were  55  fires  in  Massa- 
chusetts alone.   On  two  occasions,  in  the  central  part  of  the  state,  buildings  were  destroyed  while  firemen  stood  by 
helpless  because  there  was  no  water.   Ground-water  levels  declined  still  further  below  normal,  as  did  stream-flow 
generally.   In  western  parts  of  the  Section,  however,  there  was  some  improvement  in  water  conditions.   Until  near  the 
end  of  the  month  there  was  little  relief  to  the  drought-ridden  parts  of  southern  New  England,  but  some  showers  were 
heavy  in  central  Massachusetts  in  the  period  11th  to  13th,  3.50  inches  having  fallen  in  a  few  hours  at  Springfield  on 
the  13th.   Again,  on  the  17-18th,  a  series  of  heavy  showers  passed  over  northern  New  Hampshire  and  Vermont  and  central 
Maine.   On  the  29th,  heavy  showers  of  more  general  coverage  accompanied  the  passage  of  a  remnant  of  a  hurricane,  the 
center  of  which  moved  northeastward  from  Florida  over  the  Atlantic  States.   Although  its  path  was  inland,  it  maintained, 
considerable  energy,  and  the  strong  south-southeast  winds  on  the  south  New  England  coast  pushed  the  noontime  high  tide 
two  to  three  feet  above  normal  in  the  bays  and  Inlets,  doing  some  damage  to  small  craft,  and  eroding  coastal  roads, 
beaches  and  sea-walls.   In  northern  New  Hampshire  and  Vermont,  two  to  three  and  one-half  inches  of  rain  quickly  raised 
stream  levels  in  the  headwaters  of  the  major  river  systems.   A  fourth  belt  of  heavy  precipitation  moved  across  Massa- 
chusetts on  the  night  of  the  31st-lst,  most  of  which  will  appear  in  the  September  record.   These  last  two  rain  periods 
definitely  ended  the  surface  effects  of  drought,  improving  the  condition  of  non-irrigated  late  crops. M.T.N. 

PHENOMENAL  SUMMER  OF  1949 

The  summer  quarter,  considered  as  of  June  through  August,  was  the  hottest  of  record  for  the  Section,  exceeding  the 
previous  high  seasonal  average,  69.2°  in  1937,  by  0.8°.   Cooling  requirements  have  never  been  so  taxed--this,  imme- 
diately following  a  heating  season  when  fuel  demands  were  the  lowest  within  the  experience  of  three  generations. 
Despite  the  fact  that  numerous  locally  heavy  showers  raised  the  monthly  precipitation  average  to  somewhat  deceptive 
figures,  the  season  proved  to  be  the  driest  in  36  years,  and  the  third  driest  in  the  62  years  of  official  New  England 
record.   Vegetation  was  parched  to  a  disastrous  extent.   The  failure  of  the  second  hay  crop  necessitated  barn  feeding 
of  stock  from  supplies  that  should  have  been  conserved  for  winter  feeding.   Dairy  farmers  who  had  to  haul  water  be- 
caused  of  dried-up  sources  of  usual  supply  were  thus  doubly  hard  hit.   Orchards,  though  bearing  well,  need  much  more 
rain  in  the  fall  to  lessen  susceptibility  to  winter  killing.   Seemingly  incongruous  is  the  plentiful  supply  of  truck 
garden  produce.   Many  items  came  into  the  market  in  greater  volume  at  a  lower  price  than  last  year.   Irrigation  largely 
accounts  for  this,  but  also  it  may  be  noted  that  what  are  considered  drought  conditions  in  usually  well-watered  New 
England  would  represent  adequate  moisture  in  less  favored  regions.   Some  crops  send  roots  deep  enough  to  obtain  mois- 
ture and  thrive  on  hot  weather.   Insects  and  plant  disease  were  more  easily  controlled  than  usual. M.T.N. 

TEMPERATURE 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section,  based  on  148  records,  was  69.7°,  which  is  2.5°  above  the  mean  for  the 
past  62  years.   The  average  temperature  for  the  northern  division  was  67.9°;  for  the  southern  division,  71.8°.   The 
highest  monthly  mean  was  75.0°  at  Springfield,  Mass.;  the  lowest  was  62.3°  at  First  Connecticut  Lake,  N.H.   The  highest 
recorded  was  105°  at  Billerica,  Mass.,  on  the  10th;  the  lowest  was  32°  at  Somerset,  Vt.  on  the  21st  and  24th. 

The  greatest  monthly  range  was  64°  at  Windham,  N.H. ;  the  least  was  31°  at  Block  Island,  R.I. 

PRECIPITATION 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section,  based  on  149  records,  was  2.86  inches,  which  is  0.85  of  an  inch 
below  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  precipitation  for  the  northern  division  was  2.88  inches;  for  the 
southern  division,  2.84  inches.   The  greatest  monthly  amount  reported  was  7.21  inches  at  Wolcott  Reservoir,  Conn.;  the 
least  was  0.26  of  an  inch  at  Southwest  Harbor,  Me.   The  greatest  amount  in  24  hours  was  3.81  inches  at  Rutland,  Vt.,  on 
the  29th.   The  average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  of  precipitation  was  8,  which  is  2  below  the  mean  for  the 
past  62  years. 


ACENOITLEDGIIEIITS 

In  addition  to  the  cllnatologlcal  data  fron  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope-  Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  troa   Hydroclimatic 

ratlTe  weather  stations,  this  bulletlD  series  contains  records  from  Hydrocllma-  Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 

tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic  Bulletin  were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 

Series.   The  Hydroclimatic  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 

the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was  ments  of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 

established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 

Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records  agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 

of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and  erence  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection 

related  works  by  the  Corps  of  Engineers,   This  Network,  now  numbering  about  may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 

2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the  25,  D.C. 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 

by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be-  Uany  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 

tveen  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42,  through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 

the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  individuals  as  listed  in  the  Station  Index, 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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70.1 
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70.7 
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8+ 
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0 
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BANGOR 

73, 7M 
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2.4 

94 

27 

40 

14 

2 

0 

.53 

-2.72 

.16 

29 

0 

0 

7 

0 

0 

BELFAST 

68.1 

95 

27 

45 

16  + 

4 

0 

1.17 

.41 

29 

0 

0 

5 

2 

0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

63.5 

2.0 

88 

27 

38 

25 

0 

0 

2.49 

-  .80 

.72 

28 

0 

0 

12 

3 

0 

EASTPORT  WB  CITY 

64.3 

3.6 

93 

27 

49 

20 

1 

0 

1.85 

-1.15 

.80 

3 

0 

0 

8 

2 

0 

EAST  SANCERVILLE  2  E 

2.04 

.62 

29 

0 

0 

9 

3 

0 

EAST  WINTHROP 

70.4 

94 

26+ 

44 

16 

7 

0 

1.03 

.31 

29 

0 

0 

8 

1 

0 

FARMINGTON 

70.3 

4.5 

95 

27 

41 

16+ 

7 

0 

2.03 

-1.68 

1.06 

29 

0 

0 

9 

2 

1 

GARDINER 

70.8 

3.8 

96 

10 

44 

25 

8 

0 

.96 

-2.51 

.48 

29 

0 

0 

4 

2 

0 

GREENVILLE 

62.4 

0.1 

92 

8 

33 

16  + 

1 

0 

2.79 

-  .58 

1.06 

29 

0 

0 

7 

4 

1 

HOULTON  AIRPORT 

64.9 

2.1 

90 

27 

36 

25 

1 

0 

3.41 

.66 

1.44 

18 

0 

0 

8 

4 

1 

HOULTON  1  NE 

67.0 

3.4 

89 

6+ 

38 

25 

0 

0 

2.86 

.11 

.92 

29 

0 

0 

8 

5 

0 

JONESBORO 

66.9 

95 

27 

43 

19 

3 

0 

.57 

.25 

19 

0 

0 

6 

1 

0 

LEWISTON 

70.7 

3.3 

95 

8 

51 

16 

5 

0 

1.96 

-1.16 

.60 

18 

0 

0 

7 

4 

0 

MADISON 

68.6 

3.2 

95 

27 

43 

16+ 

6 

0 

1.35 

-2.33 

.61 

29 

0 

0 

8 

1 

0 

MILLINOCKET  AIRPORT 

66.2 

0.8 

93 

27 

38 

25 

4 

0 

2.61 

-1.05 

.67 

29 

0 

0 

9 

5 

0 

MILLINOCKET  DAM 

64.0 

88 

28 

35 

25 

0 

0 

2.94 

1.14 

30 

0 

0 

6 

5 

1 

NORTH  BRIDGTON 

70.3 

3.3 

99 

10 

46 

16  + 

8 

0 

2.33 

-1.20 

70 

29 

0 

0 

9 

5 

0 

OLD  TOWN  AIRPORT 

67.0 

94 

27 

38 

25 

9 

0 

2.08 

.64 

29 

0 

0 

9 

3 

0 

PORTLAND 

71.0 

95 

8+ 

50 

20 

5 

0 

1.58 

.41 

4 

0 

0 

6 

3 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

69.0 

4.4 

97 

27 

46 

16+ 

6 

0 

1.22 

-1.92 

.39 

4 

0 

0 

6 

3 

0 

PRENTISS 

64.0 

89 

26 

36 

25 

0 

0 

3.84 

.90 

14 

0 

0 

11 

6 

0 

PRESOUE  ISLE 

66.1 

2.8 

89 

27 

40 

16 

0 

0 

2  80 

-  .30 

1.08 

29 

0 

0 

10 

3 

1 

ROCKLAND 

67.9 

98 

9+ 

41 

20 

6 

0 

.89 

.38 

29 

0 

0 

6 

2 

0 

RUMFORD  3  SW 

65.5 

2.8 

92 

10+ 

38 

16+ 

4 

0 

2.22 

-1.22 

1.44 

29 

0 

0 

10 

3 

1 

RUMFORD  1  SSE 

68.5 

3.0 

95 

10 

42 

16 

6 

0 

2.05 

-1.39 

1.48 

29 

0 

0 

5 

1 

1 

WINSLOW 

70.1 

4.8 

94 

9+ 

43 

24 

7 

0 

1.43 

-1.87 

.65 

11 

0 

0 

4 

3 

0 

WOODLAND 

68.3 

2.2 

94 

29 

43 

16  + 

5 

0 

2.74 

-  .38 

.98 

11 

0 

0 

7 

STATE 

67.8 

2.6 

1.91 

-1.30 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

71.3 

5.3 

98 

11 

39 

20+ 

9 

0 

2.02 

-1.48 

.75 

29 

0 

0 

8 

4 

0 

AMHERST 

72.8 

4.5 

98 

9+ 

45 

20 

8 

0 

3.64 

-  .57 

1.14 

29 

0 

0 

7 

4 

2 

ARLINGTON 

74.2 

100 

9+ 

50 

20 

11 

0 

1.93 

.59 

12 

0 

0 

10 

3 

0 

BILLERICA 

71.2 

105 

10 

42 

20 

11 

0 

2.89 

2.19 

12 

0 

0 

5 

2 

1 

BIRCH  HILL  DAM 

68.4 

93 

10+ 

35 

21 

4 

0 

2.25 

.80 

29 

0 

0 

5 

4 

0 

BLUE  HILL 

72.8 

4.7 

101 

10 

48 

20 

8 

0 

1.51 

-2.53 

.57 

29 

0 

0 

6 

3 

0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

74.4 

4.5 

101 

10 

54 

20 

7 

0 

2.12 

-1.50 

.53 

18 

0 

0 

9 

4 

0 

BROCKTON 

73.5 

3.2 

102 

10 

50 

20 

1 

0 

1.27 

-2.18 

.50 

29 

0 

0 

6 

2 

0 

CHESTNUT  HILL 

74.6 

4.7 

100 

10 

51 

20 

10 

0 

1.69 

-2.21 

.66 

3 

0 

0 

9 

2 

0 

CLINTON 

72.3 

4.1 

98 

11 

49 

20 

6 

0 

1.31 

-2.43 

.51 

30 

0 

0 

7 

2 

0 

COHASSET 

71. 7M 

1.13 

.64 

30 

0 

0 

7 

1 

0 

CONCORD 

72.3 

5.2 

98 

10 

45 

20 

7 

0 

.36 

-2.75 

.30 

12 

0 

0 

7 

1 

0 

EAST  WAREHAM 

71.4 

2.3 

100 

11 

45 

21 

4 

0 

2.34 

-1.38 

1.12 

4 

0 

0 

10 

2 

1 

EDGARTOWN 

71  ,2 

98 

11 

49 

17 

3 

0 

1.42 

.28 

5 

0 

0 

9 

1 

0 

FALL  RIVER  2  NE 

73.7 

4.2 

100 

10 

50 

20 

6 

0 

2.94 

-1.11 

1.07 

29 

0 

0 

11 

5 

1 

FITCHBURG 

73.1 

4.1 

100 

11 

46 

20 

9 

0 

1.38 

-2.54 

.60 

30 

0 

0 

6 

2 

0 

FRAM INGHAM 

73.6 

4.2 

101 

11 

49 

22 

10 

0 

1.70 

-2.04 

.72 

13 

0 

0 

7 

3 

0 

HAVERHILL 

73.6 

3.0 

104 

10 

48 

20 

11 

0 

1.47 

-1.44 

.04 

12 

0 

0 

8 

2 

0 

nOOSAC  TUNNEL 

68.5 

1.4 

92 

10 

42 

20 

5 

0 

2.92 

-  .83 

1.34 

29 

0 

0 

11 

3 

1 

HYANNIS  1  E 

72.6 

3.2 

99 

10 

50 

25 

4 

0 

2.56 

-  .06 

1.00 

12 

0 

0 

7 

3 

1 

KNIGHTVILLE  DAM 

67.6 

96 

27 

37 

19+ 

6 

0 

3.47 

1.20 

29 

0 

0 

7 

5 

1 

LAKE  COCHITUATE 

71.7 

2.3 

99 

11 

42 

20+ 

10 

0 

1.20 

-2.93 

38 

13 

0 

0 

6 

3 

0 

LAWRENCE 

73,3 

4.0 

98 

10 

SO 

20 

8 

0 

2.79 

-1.15 

1.09 

11 

0 

0 

8 

3 

1 

LOWELL 

74.6 

4.6 

101 

10 

49 

20 

12 

0 

2.63 

-1.40 

2.01 

12 

0 

0 

7 

2 

1 

MIDDl.ETON 

72.4 

99 

28 

52 

20+ 

6 

0 

2.13 

-1.10 

,99 

12 

0 

0 

6 

3 

0 

NANTUCKET  Wll  AIRPORT 

70.1 

2.3 

92 

10 

51 

17 

1 

0 

1.95 

-1.45 

,66 

24 

0 

0 

9 

3 

0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

67.6 

2.3 

93 

10 

44 

20+ 

2 

0 

3.74 

-  .39 

1,51 

29 

0 

0 

8 

3 

2 

PLYMOUTH 

73.5 

6.3 

102 

10 

49 

20 

9 

0 

.85 

-2.87 

,32 

24 

0 

0 

4 

2 

0 

)  ootes  following  Station  Index 
-    21'J    - 


Table  2— Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 


I 


» 


Temperature 

No  o 

Precipitation 

>.  oi  da 

1 

days 

Snow,  Sleet,  Kail 

N 

f 

s 

> 

1 

g 

Stahon 

I 

• 

s 

> 

< 

Departure  from 

1 

I 

1 

i 

. 

1 

o 

b 
at 

o 

1 

0 
CM 

d 
2 

a 

1 

1 

1 

J 

1 

Max.  depth  on 
ground 

1 

« 

i 

s 
s 

i 
s 

8 

ROCKPORT  1  ESE 

73.0 

5.2 

100 

9 

51 

20 

7 

0 

1.20 

-2.25 

.46 

12 

0 

0 

5 

3 

0 

SANDWICH 

72.0 

100 

9+ 

51 

20 

3 

0 

3.36 

1.95 

12 

0 

0 

8 

4 

1 

SHELBURNE  FALLS 

70.1 

3.8 

97 

11 

41 

20 

8 

0 

4.03 

.29 

1.79 

29 

0 

0 

7 

5 

2 

SPRINGFIELD 

75.0 

3.6 

100 

11 

49 

20 

11 

0 

4.89 

.65 

3.50 

13 

0 

0 

5 

3 

2 

STOCKBRIDGE 

66.9 

0.8 

90 

10 

38 

21 

1 

0 

2.93 

-1.55 

1.62 

29 

0 

0 

7 

3 

1 

SWAMP  SCOTT 

69.9 

2.6 

96 

10 

50 

20 

3 

0 

2.03 

-1.34 

.88 

12 

0 

0 

5 

3 

0 

TAUNTON 

72. 9U 

5.2 

101 

10 

42 

20+ 

8 

0 

2.08 

-1.96 

.95 

29 

0 

0 

9 

3 

0 

TURNERS  FALLS 

71.0 

1.4 

99 

10 

43 

20+ 

9 

0 

4.16 

.42 

1.27 

29 

0 

0 

7 

5 

2 

lALPOLE 

71.4 

98 

9+ 

40 

20 

9 

0 

1.79 

.63 

2 

0 

0 

8 

3 

0 

WESTFIELD  2  NE 

72.0 

3.5 

98 

10 

46 

20 

9 

0 

3.59 

-  .62 

1.89 

13 

0 

0 

7 

3 

2 

WESTON  2  NW 

70.5 

1.7 

94 

10+ 

45 

22+ 

4 

0 

1.24 

-2.39 

.37 

11 

0 

0 

8 

2 

0 

WESTOVER  FIELD 

71.9 

99 

10 

43 

20 

7 

0 

5.26 

3.28 

13 

0 

0 

4 

3 

2 

WORCESTER  AIRPORT 

71.8 

97 

10 

48 

20 

8 

0 

2.90 

.94 

12 

0 

0 

7 

5 

0 

WORCESTER  1 

72.0 

3.1 

99 

10 

46 

22 

8 

0 

1.78 

-2.30 

.75 

12 

0 

0 

8 

3 

0 

STATE 

71.9 

3.3 

2.37 

-1.26 

NEW  HAUPSHIRE 

ALEXANDRIA 

66.0 

91 

10 

39 

25 

2 

0 

3.78 

1,70 

29 

0 

0 

7 

4 

1 

BERLIN 

65.9 

1.9 

92 

9+ 

37 

25 

4 

0 

2.23 

-1.39 

.70 

29 

0 

0 

10 

3 

0 

BETHLEHEM 

67.7 

5.0 

92 

10 

43 

25 

1 

0 

3.88 

.39 

0 

0 

5 

BLACKWATER  DAM 

70.4 

96 

10 

42 

22 

9 

0 

1.12 

.55 

29 

0 

0 

6 

1 

0 

CAMPTON 

64.8 

96 

11 

37 

25 

5 

0 

4.42 

2.01 

29 

0 

0 

7 

5 

2 

CONCORD  WB  AIRPORT 

69.5 

4.0 

97 

10+ 

39 

21 

8 

0 

2.04 

-1.50 

.78 

29 

0 

0 

7 

2 

0 

DURHAM 

102 

10 

9 

0 

2.64 

-  .61 

1.95 

18 

0 

0   1 

5 

1 

EAST  DEERING 

69.7 

98 

10 

41 

25 

7 

0 

2.97 

.70 

12 

0 

0 

9 

5 

0 

FABYAN 

64. 8H 

89 

11 

40 

21  + 

0 

0 

5.70 

1.60 

29 

0 

0 

8 

7 

2 

FIRST  CONN  LAKE 

62.3 

1.2 

87 

25 

35 

16 

0 

0 

2.38 

-1.74 

1.23 

30 

0 

0 

8 

4 

1 

FRANKLIN  1  NW 

71.1 

4.5 

100 

10 

40 

21 

11 

0 

1.23 

-2.24 

.79 

29 

0 

0 

5 

2 

0 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

71.4 

102 

10 

42 

21 

10 

0 

1.07 

.62 

29 

0 

0 

4 

2 

0 

GLENCLIFF  2  NW 

66.3 

2.6 

87 

10+ 

45 

25 

0 

0 

4.26 

.27 

2.34 

29 

0 

0 

11 

3 

1 

HANOVER 

68.9 

3.1 

94 

10 

42 

21+ 

5 

0 

3.08 

-  .42 

1.03 

29 

0 

0 

9 

7 

1 

KEENE  1  S 

70.6 

4.3 

99 

10 

37 

21 

9 

0 

3.34 

-  .52 

.90 

29 

0 

0 

8 

5 

0 

LAKEPORT  1 

71.7 

97 

10 

50 

25 

10 

0 

1.47 

-2.07 

.50 

29 

0 

0 

8 

3 

0 

LEBANON  AIRPORT 

68.1 

94 

10 

39 

25 

5 

0 

2.97 

1.02 

29 

0 

0 

7 

5 

1 

MANCHESTER 

68.9 

0.1 

93 

10 

48 

22 

2 

0 

3.63 

.24 

1.11 

18 

0 

0 

9 

5 

1 

MASSABESIC  LAKE 

69.2 

99 

11 

37 

20 

10 

0 

2.53 

.72 

12 

0 

0 

9 

5 

0 

NASHUA  3  N 

70.3 

2.1 

99 

10 

41 

21 

8 

0 

3.58 

.05 

.87 

13 

0 

0 

8 

5 

0 

NEW  LONDON 

68.0 

92 

10 

46 

20 

2 

0 

2.97 

1.70 

29 

0 

0 

6 

2 

2 

PETERBORO  2  S 

68.5 

93 

10 

43 

20 

4 

0 

2.16 

.93 

12 

0 

0 

7 

2 

0 

PINKHAM  NOTCH 

64.3 

3.4 

89 

10 

40 

25 

0 

0 

4.47 

-  .25 

3.17 

29 

0 

0 

11 

3 

1 

PLYMOUTH  2  W 

69.  5M 

4.4 

95 

10 

39 

25 

5 

0 

3.89 

.33 

2.46 

29 

0 

0 

5 

4 

1 

RANDOLPH 

66.9 

92 

10 

38 

16+ 

3 

0 

3.14 

1.58 

29 

0 

0 

9 

3 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

69.2 

98 

10 

37 

21 

8 

0 

3.53 

1.67 

13 

0 

0 

6 

3 

1 

WEST  LEBANON  1  SW 

69.2 

97 

11 

40 

21 

9 

0 

3.08 

.90 

29 

0 

0 

11 

5 

0 

WINDHAM 

70.8 

102 

10 

38 

20 

12 

0 

1.67 

.69 

12 

0 

0 

6 

2 

0 

WOLFEBORO  FALLS 

70.0 

93 

8 

46 

25 

8 

0 

1.73 

-1.24 

.96 

29 

0 

0 

3 

3 

0 

WOODSTOCK 

67. 4M 

95 

10 

40 

23 

7 

0 

4.40 

3.03 

29 

0 

0 

9 

3 

1 

STATE 

68.3 

2.7 

2.98 

-  .51 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

49.3 

1.3 

63 

8+ 

28 

20 

0 

2 

6.28 

.13 

2.43 

29 

0 

0 

12 

8 

2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

71.4 

2.9 

89 

11 

58 

20 

0 

0 

3.71 

.04 

1.46 

4 

0 

0 

9 

5 

1 

KINGSTON 

71.2 

3.2 

99 

9+ 

42 

20+ 

6 

0 

2.51 

-1.79 

.95 

29 

0 

0 

10 

4 

0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

72.3 

97 

10 

49 

20 

5 

0 

4.73 

.92 

4+ 

0 

0 

9 

8 

0 

PROVIDENCE  WB  CITY 

74.4 

3.4 

100 

9+ 

51 

20 

8 

0 

3.23 

-  .22 

.86 

4 

0 

0 

7 

4 

0 

STATE 

72.3 

3.1 

3.54 

-  .14 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

70.  3M 

96 

9+ 

41 

21 

9 

0 

4.44 

1.16 

1.67 

29 

0 

0 

8 

5 

1 

BLOOMFIELD 

65. 8 

1.6 

92 

10 

36 

16+ 

7 

0 

3.04 

-  .77 

1.50 

29 

0 

0 

10 

4 

1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

71.0 

3.1 

97 

8+ 

44 

25 

8 

0 

4.42 

1.05 

2.31 

29 

0 

0 

10 

4 

1 

CAVENDISH 

67.9 

2.6 

94 

10 

36 

25+ 

6 

0 

2.05 

-1.30 

1.53 

29 

0 

0 

7 

1 

1 

CHELSEA  2  S 

64.9 

1.0 

92 

9 

34 

25 

4 

0 

3.92 

.49 

1.78 

29 

0 

0 

7 

4 

1 

CORNWALL  3  SW 

72.0 

4.1 

99 

10 

46 

25 

8 

0 

6.30 

3.17 

2.68 

29 

0 

0 

8 

4 

2 

DORSET  1  S 

67.4 

93 

10 

37 

24 

4 

0 

3.89 

1.80 

29 

0 

0 

6 

5 

1 

EAST  BARNET 

66.9 

0.0 

94 

11 

43 

21 

5 

0 

4.40 

.70 

1.57 

29 

0 

0 

7 

6 

2 

ENOSBURG  FALLS 

68.6 

3.1 

93 

8 

40 

21+ 

5 

0 

6.12 

2.50 

2.31 

29 

0 

0 

9 

6 

2 

LEMINGTON  1  w 

63.4 

89 

10+ 

34 

16 

0 

0 

1.93 

1.14 

29 

0 

0 

6 

2 

1 

MIDDLESEX 

67.1 

94 

9 

41 

16+ 

5 

0 

4.10 

1.35 

30 

0 

0 

9 

3 

2 

MONTPELIER  AIRPORT 

66.6 

92 

10 

38 

25 

4 

0 

4.18 

1.83 

29 

0 

0 

12 

3 

1 

NEWPORT 

66.8 

1.4 

91 

10+ 

39 

25 

3 

0 

5.05 

2.05 

2.10 

29 

0 

0 

8 

5 

2 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

67.1 

3.7 

94 

10+ 

38 

25 

4 

0 

3.85 

.32 

2.22 

29 

0 

0 

7 

3 

1 

RUTLAND  1  SE 

67.7 

1.3 

92 

10 

40 

25 

1 

0 

5.72 

2.12 

3.81 

29 

0 

0 

12 

3 

1 

SAINT  ALBANS 

71.7 

3.7 

94 

8 

48 

21  + 

6 

0 

6.36 

4.  OS 

2.77 

29 

0 

0 

9 

6 

1 

SAINT  JOHNSBURY 

69.1 

3.1 

94 

10 

41 

21+ 

7 

0 

2.64 

-1.07 

1.56 

29 

0 

0 

7 

2 

1 

SOMERSET 

62.7 

2.0 

86 

11  + 

32 

21+ 

0 

2 

3.46 

-  .85 

.94 

6 

0 

0 

9 

4 

0 

WEST  BURKE 

63.5 

90 

11 

36 

21  + 

1 

0 

3.18 

.14 

1.10 

30 

0 

0 

10 

3 

1 

WILDER  1  E 

67.0 

96 

11 

40 

21+ 

5 

0 

2.70 

-  .37 

.81 

29 

0 

0 

10 

5 

0 

WOODSTOCK 

68.5 

3.8 

95 

9 

40 

21+ 

G 

° 

3.69 

.36 

1.76 

29 

0 

0 

7 

4 

1 

STATE 

62.4 

2.0 

4.07 

.57 

See  lefeience  notes  following  SUtioo  Index. 
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NEI   ENGUHD 
AUGUST   1949 


Station 

Day  of  month 

3 

.2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COKMECTICUT 

ANSONIA 

.07 

.41 

.63 

.58 

.09 

T 

.07 

.40 

.27 

2.52 

BAKER5VILLE 

.04 

.36 

.31 

.70 

.03 

1.60 

3.04 

BARKHAIISTED 

.03 

.09 

.05 

.07 

1.36 

.93 

.37 

2.90 

BLOOMFIELD                R 

.26 

.05 

.34 

.38 

1.26 

.46 

2.75 

BRIDGEPORT 

.14 

1.98 

.02 

.50 

.06 

.36 

T 

.05 

.22 

.53 

3.86 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT    Z 

.75 

1.30 

.20 

.61 

T 

.73 

T 

."2 

.11 

( 

.37 

.87 

4.96 

BRISTOL 

.59 

.19 

.69 

.27 

1.06 

.09 

.05 

.58 

.37 

3.89 

BULLS  BRIDGE  DAM 

.05 

.39 

.10 

.os' 

1.06 

.34 

2.02 

BURLINGTON 

.09 

.05 

.16 

.05 

.23 

2.10 

.01 

.49 

.46 

3.66 

CANDLEWOOD  LAKE           B 

.71 

.14 

1.14 

.28 

.49 

.56 

.03 

.15 

• 

1.41 

.13 

5.04 

COCKAPONSET  FRST  RCR  STA 

.17 

.86 

.04 

.44 

2.09 

.22 

.01 

.43 

.32 

.35 

4.93 

COLLI NSVILLE 

.09 

.05 

.25 

.12 

.16 

1.55 

i 

.50 

.35 

3.07 

CREAH  HILL 

.02 

.03 

.01 

.03 

.09 

.30 

.71 

.20 

.01 

1.36 

T 

2,76 

DANBURY 

1.37 

.08 

T 

1.28 

.28 

1.08 

T 

.08 

T 

1.72 

.08 

5.97 

DAWSON  LAKE 

.08 

.78 

.18 

.70 

.17 

.08 

.40 

.30 

2.69 

DERBY 

.02 

.11 

.55 

.73 

.64 

.11 

.92 

.09 

.01 

.60 

.01 

3.79 

EAST  HAVEN 

.42 

.40 

.37 

.34 

.02 

.06 

.34 

.11 

2.06 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

.02 

.04 

1 

.63 

.15 

.06 

.40 

1.10 

2.40 

FALLS  VILLAGE 

.06 

! 

.28 

.15 

.78 

.01 

1.49 

T 

2.77 

GREENTCICF 

T 

.69 

.01 

.34 

1.81 

.53 

.08 

T 

.98 

.09 

4.53 

GROTON 

.02 

.52 

.11 

T 

.60 

.38 

.19 

.18 

.01 

.65 

2.66 

HARTFORD                 R 

1.10 

.05 

.10 

.30 

.05 

.90 

.47 

2.97 

HARTFORD  WB  AIRPORT      Z 

T 

1.26 

.04 

T 

.07 

.11 

.26 

T 

T 

.83 

.45 

3.02 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

.03 

1.40 

.28 

.08 

.03 

.85 

1.00 

3.67 

JEWETT  CITY               R 

.14 

.65 

.35 

.17 

.04 

.11 

.48 

1.09 

.88 

1.59 

5.50 

LAKE  KONOMOC               , 

.59 

.15 

.16 

.58 

.90 

.15 

.15 

.60 

3.28 

LAUREL  RESERVOIR 

.05 

.67 

.16 

.01 

.90 

.06 

.06 

.07 

.71 

.68 

.15 

3.52 

MANCHESTER 

T 

.33 

.09 

.04 

.21 

.43 

.05 

.29 

.42 

1.86 

MEAD  POND  RESERVOIR 

.16 

.94 

.30 

.01 

.15 

.10 

.02 

.08 

.38 

1.06 

.02 

3.22 

MIDDLETOWN 

.22 

.06 

.70 

1.20 

.04 

.17 

.86 

.06 

3.31 

MILFORD                       .02 

.43 

.95 

.58 

.14 

.04 

.89 

.08 

.14 

.20 

.17 

3.64 

MOHAWK  FRST  RGR  STA        \              j 

.01 

.01 

.09 

.24 

.36 

.05 

1.34 

.85 

.01 

2.96 

MOODUS  RESERVOIR          R 

.08   .61 

.70 

.59 

.91 

.49 

.08 

.77 

1.04 

5.27 

NATCHAUG  FRST  RGR  STA 

.09 

.25 

.05 

.05 

.37 

.06 

.23 

.12 

.92 

2.14 

NEW  HARTFORD 

T 

.02 

.01 

.63 

.66 

.95 

.45 

2.72 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     Z 

T 

.37 

.54 

T 

.23 

.17 

.01 

.06 

.03 

.03 

.43 

1.01 

2.88 

NEWINGTON                  R 

1.92 

.04 

.26 

.42 

.22 

1.02 

.64 

4.52 

NEW  LONDON 

.13 

.37 

.03 

.85 

.04 

.80 

.29 

T 

.03 

.76 

3.30 

NORFOLK  2  SW              Z 

T 

T 

.04 

.03 

.53 

.13 

.13 

T 

.01 

T   I 

1.53 

.52 

2.92 

NORTH  BRANFORD 

.35 

.50 

.20 

1.36 

.20 

.28; 

.26 

.19 

3.34 

NORTH  GUILFORD 

.40 

.51 

.10 

.50 

.07 

.03 

1.07      ■ 

.35 

.10 

3.13 

NORTH  KENT 

T 

.08 

.03 

1.10 

.19 

.08 

.33 

.02 

1  02 

.02 

1.56 

3.43 

NORTH  STAMFORD  RESERVOIR 

.02 

.95 

.12 

.04 

.96 

.12 

.06 

1 

.51 

.74 

.19 

3.71 

NORWALK 

.02 

1.52 

.09 

.22 

.15 

.12 

.06 

!  .38 

.92 

.45 

3.93 

NORWICH  3  ESE 

.49 

.32 

.93 

.45 

.32 

.36 

\ 

.36 

i 

1.02 

4.25 

PACHAUG  ST  FOREST  3  NE 

.15 

.23 

.02 

1 

.11 

.82 

i 

.I9I 

.72 

2.24 

PEOPLES  FOREST  RGR  STA 

.01 

.12 

.30 

.07 

.62 

.01: 

1.10 

.42 

2.65 

PROSPECT 

.27 

.25 

.21 

.65 

.23 

.03; 

.65 

.45 

2.74 

PUTNAM 

.03 

.15 

.14 

.47 

1.24 

.81 

.31 

.06 

.01 

i 

I 

.90 

1.05 

5M7 

PUTNAM  HEIGHTS  //        R 

.05 

.08 

.07 

.66 

1.94 

.85 

.33 

1 

.80 

1.60 

6.38 

PUTNAM  LAKE 

.01 

.38 

.53 

.02 

2.90 

.11 

.02' 

T   ' 

.62 

4.59 

ROCKWOOD  LAKE 

.03 

.51 

.09 

T 

1.92 

.15 

.02 

T   ■ 

.73 

3.45 

ROCKY  RIVER  DAM 

.14 

.43 

1 

.63 

.30 

1.50 

ROUND  POND 

.10 

1.32 

T 

.94 

.88 

T 

.15 

.18;        ! 

1.53 

5.10 

SALISBURY 

.04 

.07 

.22 

.16 

.89 

.05 

i 

|1.56 

.04 

3.03 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

.15 

.86 

.58 

.14 

.08 

T 

.46 

! 

1.50 

3.77 

SHEPAUG  DAM               Z 

.08 

.22 

.66 

.23 

.06 

.06 

.02 

1.86 

3.19 

SHUTTLE  MEADOW  RESERVOIR 

i 

.06 

.87 

.05 

.01 

1.49 

1.19 

.06 

.02| 

.86 

.36 

4.97 

STAFFORD  SPRINGS                \ 

.06 

1.32 

.05 

.05 

.02 

.06 

.69 

.02 

.39 

.31 

2.97 

STEVENSON  DAM 

.52 

.08 

j 

.45 

.52 

1.57 

STORRS                     Z 

1 
T 

.37 

.10 

.29 

.57 

.03 

.82 

r 

] 

T 

.78 

2.28 

5.24 

THOMPSONVILLE 

1 

.05 

.06 

.01 

.45 

1.00 

1 

.69 

.30 

2.56 

TORRINGTON  1 

I 

.07 

.06 

.17 

1.06 

1 

1.87 

3.23 

TORRINGTON  2 

1 

1 

.07 

.05 

.08 

.20 

.90 

• 

1.80 

3.10 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

.02   .52 

.81 

.46 

1.50 

.11 

1     1 

.11 

.74 

4.27 

WASHINGTON 

.03   .10 

.02 

.04 

1     1 

.19      1 

l.SS 

WATERBURY 

1  1.25 

.10 

.13 

.23 

.39 

.09 

.09 

1 

.96 

3.24 

WATERBURY  CITY  HALL      Z 

1.12 

.06 

.12 

.24 

.26 

.11 

.07' 

.45 

.42 

2.85 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

.10 

.45 

.38 

.55 

.10 

.50 

.08 

.23 

.22 

2.61 

WE STB ROOK 

.18 

.18 

.55 

.07 

T 

T 

.26 

.52 

1.76 

WEST  HARTFORD 

.02 

.66 

.03 

.03 

.07 

.30 

.24 

.88 

.38 

2.61 

WEST  HARTLAMD 

.16 

i 

* 

* 

.62 

.12 

• 

1.62 

2.52 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

.40 

.02 

.05 

.02 

.14 

.32 

.01 

.50 

.36 

1.82 

WHITNEY  LAKE 

.02 

.24 

.41 

.55 

.57 

.08 

.05 

.05 

.38 

.41 

2.76 

WIGWAM  RESERVOIR 

.22 

.01 

1.98 

.38 

.46 

.02 

.03 

1.15 

.08 

4.33 

WILLIMANTIC 

T 

.68 

.10 

.23 

.22 

.24 

.01 

T 

1.11 

2.59 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FLD 

.08 

.07 

T 

T 

T 

.45 

T 

1.02 

.29 

1.91 

WOLCOTT  RESERVOIR 

.04 

1.84 

.08 

.10 

1.15 

2.67 

.18 

.061 

.54 

.55 

7.21 

WOODBURY 

.40 

.07 

.85 

.22 

.08 

.05! 

1.43 

.35 

3.45 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT          Z 

T 

T 

.02 

.17 

.02 

T 

T 

.03 

.50 

.02 

T 

T 

T 

.37 

.02 

1.15 

BANGOR 

.08 

.09 

.02 

.12 

.02 

.28 

0.61 

BAR  HARBOR 

.11 

.15 

.03 

.01 

T 

.04 

.16 

.03 

0.53 

BELFAST 

T 

.301  .15 

T 

.10 

T 

.21 

.41 

1.17 

BETHEL                     R 

.19!   .05 

.04 

.23 

.11 

1.91 

.04 

2.57 

BRASSUA  DAM 

.52!  T 

.02 

T 

.221  .70 

T 

T 

.01 

.49 

.601  .01 

i 

.20 

.58 

3.35 

CARIBOU  WB  AIRPORT       Z 

.02!        T 

.13 

T 

T 

.16 

T 

.33 

.14 

.02 

.07 

'     .14 

T 

.02 

.05 

.72 

.69 

T 

T 

2.49 

CLAYTON  LAKE              R 

.30 

.031 

.08 

.08 

.12 

.01   .02 

.35 

1.35 

.19 

2.53 

EASTPORT  WB  CITY          Z 

.80 

T 

,  .05   .16 

T 

.05 

.48 

T 

.02 

.23 

T 

.06 

1.85 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

,     .32   .12 

.17 

.07 

.14 

.52 

.03 

j 

1 

.62 

.05 

2.04 

EAST  WINTHROP 

T 

T     .05   .13 

T 

T 

.01 

.03 

.24 

.24 

1 

.31 

.02 

1.03 

ELLSWORTH 

.03   .02 

.01 

.38 

1 

.21 

.13 

0.78 

EUSTIS                     Z 

T 

T 

.40 

T 

.75 

.25 

1.40 

FARMINGTON 

.32 

.15 

.08 

.05 

.13 

T 

.11 

.08 

1.06 

.05 

2.03 

FORT  FAIRFIELD 

1.09 

.27 

.03 

.40 

.17 

.02 

.84 

.78 

7.59 

FORT  KENT                 R 

.43 

.21 

.07 

.20 

.35 

.04 

.55;  .19 

1.28 

3.32 

GARDINER 

.02 

.21 

T 

T 

T 

T 

.25 

.48 

T 

0.96 

GILEAD                     Z 

.52 

.08 

.04 

.31 

2.70 

3.65 

GREENVILLE               Z 

T 

.51 

.58 

T 

T 

.47 

.01   T 

.12 

1.06 

.04 

2.79 

HIRAM 

.08 

.06 

1.02 

.02 

.35 

.13 

.25 

.02 

.14 

T 

T 

.07 

.36 

T 

2.50 

HOULTON  AIRPORT 

If 

T 

T 

1 

.41 

T 

.13 

1.44 

T     .04 

T 

.02 

.33 

.92 

.12 

3.41 

HOULTON  1  NE              Z 

T 

.26 

.13 

.26 

.70 

.50   .01 

T 

.08 

.92 

2.86 

JACKMAN  1  NNW 

.48 

.90 

.80 

.28 

2.46 

JONESBORO 

.12 

.01 

.02 

.02 

T 

.25 

.15 

0.57 

LEWISTON 

i 

T 

i 

T 

.44 

.01 

.34 

.05 

.60 

.04 

T 

.48 

1.96 

MACHIAS 

.84 

.73 

.03 

.01 

.08 

.01 

.12 

.06 

1.88 

MADISON 

.01 

.24 

T 

.01 

.06 

.07 

.11 

.24 

T 

T 

.61 

1.35 

MIDDLE  DAM 

.32 

.12 

.14 

.05 

1.04 

1.67 

MILLINOCKET  AIRPORT      Z 

T 

T 

.07 

.06 

.58 

.02 

.06 

.45 

T 

T 

.25   .67 

.45 

2.61 

UILLINOCKET  DAU 

T 

.52 

.25 

.64 

.03 

.36 

1.14 

2.94 

Se«  lefaience  d 
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Table  3-Continued 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 


Day  of  month 


HILO 
MILTON 
HOOSEH£AD 
NORTH  ANDOVER 
NORTH  BRIDCTON 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESqUE  ISLE 

ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURT 
RUHFORD  3  SW 
RDMFORD  1  SSE 

SKOVREGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  VEST  HARBOR 
SQUA  PAN  DAH 
SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
UPPER  DAN 
WINSLOW 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ARLINGTON 

ASHBCRNHAM 

ASHLAND 

ATBOL 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BILLERICA 
BIRCH  BILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BOYLSTON 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

CHESTER 
CHESTERFIEU) 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASbET 

COLDBROOK 

CONCORD 

EAST  WAREHAH 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  ME 

FITCHBURG 
FRAH INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 

GROrroN 

HARDWICK 

HARVARD  FOREST  // 

OATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HTANNIS  1  E 
IPSWICH 

JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 

HENDOH  AIRPORT 

HIDDLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORD 

HILLBURY 

MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  SALEM 
NEWTON 

NORTH  TRURO 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 

QUABBIH  INTAKE 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SECREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 

SOOTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD 
STATE  FARM 
STERLING 

STERLING  3  WW 
STOCKBRIDCE 

swAMPSCorrr 

TAOTTON 
TUBXERS    FALLS 

WALPOLE 
WARE    1 
WASHINGTON 
WEBSTER 
WSSTFIELD 

WESTFIELD   2    NE 
WESTON    2   NW 
WEST   OTIS 
WESTOVER   FIELD 
WEST   RUTLAND 


.31* 


I      .1^ 

t  ''  J 


.30      .09 

.04i 
.1'^      .04 


.OT      .03j 


.OS  .04 

.06  1.12 

.01  .05 

.04  .OT 


8       9 


.1^ 

.31 


.n\ 


.02 
.12 
.11 


T 
.05 

T 

.25 

.74 

T 

1.10 

.11 

.01 

.04 

49 

.03 

.12 

.20 

.20 

.01 

.45 

.02 

.05 

T 

.03 

.02 

.46 

.21 

.08 

.01 

.01 

T 

.05 

.02, 

.0( 

T 

.01 

T 

.01 

.12 

12      13      14     15 


16 


17      18      19      20 


.08;     1.00 

.48(  1.95! 

.26 
.25 


.05 

3.50 

.25 

.57 

.35 

.17 

..10 

.10 

.88 

T 

.52 

.70 

1.19 

.30 

.10 

• 

1.27 

.18 

.03 

1.03 

.10 

.03 

1.84 

.33 

.04 

1.89 

T 

.22 

.07 

1.1(1 

.30 

.02 

1.47 

3.26 

T 

.01 

1.18 

23     24      25     26      27     28      29     30 


.92 

.11 

.30 

.19 

T 
T 

.11 

.39 

.03 
T 

.74 

.04 

.11 

.75 

.05 

.33 
.41 

.30 

.03 
.65 
.27 

.57 

2.41 
2.30 
3.33 
2.47 
2.33 

2.08 


0.89 
1.21 
2.30 
2.22 
2. OS 


2.86 
0.26 
4.90 
2.49 


2 

19 

2 

89 

2 

25 

1 

51 

2 

12 

1 

72 

1 

27 

1 

f2 

2 

28 

2 

93 

1 

69 

1 

31 

1 

13 

4 

35 

0 

86 

2 

34 

1 

42 

2 

94 

1 

.38 

1 

.70 

1.82 

2.47 
2.52 
1.22 
1.47 
4.25 

3.59 


1.78 

.07 

1.39 


2 

45 

3 

47 

1 

20 

2 

79 

2 

63 

1 

46 

2 

13 

1 

72 

1 

40 

3 

71 

1 

86 

1 

95 

1 

99 

1 

73 

1 

06 

2 

37 

1 

29 

3 

46 

1 

85 

3 

74 

4 

03 

0 

85 

1 

74 

2 

80 

1 

20 

1 

64 

3 

36 

2 

69 

4 

03 

3 

36 

1 

S3 

4 

89 

1 

58 

1 

63 

2 

11 

2 

93 

2 

03 

2 

08 

4 

.16 

1 

79 

2 

56 

2 

.66 

2 

.15 

3 

.88 

3 

.59 

1 

.24 

3 

.38 

5 

.26 

1.39      4.15 
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Table  3-Contmued 


DAILY  PRECIPITATION 


Sa  EKGLAND 
lUGUST   1949 


Station 

Day  of  month 

•3 

■q 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2 

WINCHEHDON 

T 

.01 

.07 

T 

.08 

.26 

T 

.09 

.01 

T 

.19 

.77 

1.48 

WORCESTER  AIRPORT 

.0. 

.26 

.02 

.94 

.57 

T 

I 

T 

.50 

.57 

2.90 

WORCESTER    1 

.o: 

.11 

.02 

.75 

.35 

.01 

T 

1 

T 

.01 

.50 

T 

1.78 

NEW    HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

T 

.14 

.73 

T 

.08 

.58 

.39 

1.70 

.16 

3.78 

BATH    2    SS« 

.41 

.2( 

.49 

.30 

.20 

.97 

.37 

T 

.81 

.66 

4.41 

BERLIN 

.51 

.02 

.17 

.12 

.03 

.14 

.14 

T 

.01 

■70      .39 

2.23 

BETHLEHEM 

1 

T 

.77 

T 

1.08 

.27 

T 

1.761 

3.88 

BLACKWATER   DAU 

Z 

.Oi 

1 

.12 

.15 

.13 

.15 

.5S 

1.12 

BOW   GARVINS    FALLS 

.01 

.28 

.14 

.46 

.15 

.02      .86 
.90       .39 

1.92 

BRADFORD 

.03 

1 

.01 

.34 

.31 

.04 

.13 

2.15 

BRISTOL 

Z 

.02 

.01 

1 

.10 

T 

T 

.18 

T 

T 

.42 

.60      .70 

2.03 

BUCKS    CORNER 

.23 

.01 

.23 

.91 

.45 

.67 

T 

1.11      .79 

4.42 

CAMPTON 

.23 

T 

.28 

.13 

.27 

.50 

2.01   1.00 

4.42 

CENTER   HARBOR 

.05 

.05 

.03 

.28 

.17 

1.32 

.01 

1 

.85I     .79 

3.55 

CLAREMONT 

.20 

5 

T 

.30 

.0^ 

.02 

.17 

.06 

.10 

.20 

T 

1 

1.36       .59 

3.05 

CONCORD  WB   AIRPORT 

Z 

!      T 

.01 

T 

I 

T 

.05 

.24 

.23 

.09 

T 

1     T 

.78 

.64 

2.04 

DUBLIN 

.11 

1.79 

1.11 

.70 

3.71 

DURHAM 

Z 

T 

T 

• 

.32 

1.95 

T 

.07 

.30 

2.64 

EAST   DEERING 

.3( 

.01 

.19 

.70 

.45 

.48 

.06 

.64 

.06 

2.97 

EASTMAN   FALLS    DAM 

.05 

.05 

T 

.23 

.12 

.05 

.33 

.51 

1.34 

ERROL 

2 

.19 

.08 

.10 

.01 

.03 

1 

1.38 

1.79 

FABYAN 

1.1.^ 

.0* 

.61 

.75 

.51 

1.60 

1.05 

5.70 

FIRST   COOT)    LAKE 

.2! 

.13 

.05 

.02 

.33 

.02 

.34 

1.23 

2.38 

FITZWILLIAM    3    SW 

.10 

.10 

.27 

.10 

.08 

1.38 

.33 

2.36 

FRANKLIN    1    NW 

.03 

.02 

.29 

.10 

.79 

1.23 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

! 

.01 

.37 

.07 

.62 

1.07 

GILHANTON 

.17 

■1^ 

.12 

.12 

.86 

1.24 

GLENCLIFF    2    KW 

.Oi 

.0< 

.07 

.42 

.05 

.20 

.89 

.04 

.02 

2.34 

4.26 

GORHAM 

I 

1.15 

.11 

.27 

.10 

.42 

1.16 

.10 

3.31 

HANOVER 

S 

.Oi 

.39 

.27 

.29 

.41 

.05 

.36 

1.03 

.26 

3.08 

HILLSBORO 

T 

.20 

T 

1.15 

.90 

.3o; 

.10 

.80 

.70 

4.15 

NILLSBORO   2    W 

I 

.20 

.08 

.9i     .17 

.90 

.30 

.08 

.85 

.40 

3.91 

JEFFERSON 

.50 

.01 

■1^ 

.04 

.06 

.10 

T 

.62 

.57 

T 

T 

T 

T 

1.10 

.55 

3.70 

KEENE    1    S 

.2: 

T 

.06 

.64 

.77 

.35 

T 

.05 

.90 

.34 

3.34 

LAKEPORT    1 

.Oi 

T 

.01 

.01 

.28 

.09 

T 

.16 

T 

.50 

.40 

1.47 

LAKEPORT   2 

.07 

.24 

.12 

.02 

.84 

.04 

1.33 

LANCASTER 

.03 

.09 

.43 

.21 

.52 

1.30 

.16 

2.74 

LANDAFF 

I 

.04 

.11 

.25 

.30 

.37 

.02, 

.31 

1.09 

2.49 

LEBANON  AIRPORT 

T 

T 

.45 

.04 

T 

.30 

J 

.15 

.62 

1.02 

,39 

2.97 

LINCOLN 

z 

.5! 

T 

.60 

.25 

.10 

.40 

.36, 

T 

1.60 

1.18 

4.98 

MANCHESTER 

' 

.o; 

T 

T 

] 

.21 

.49 

.55 

1.11 

T 

.02 

.07 

T 

.48 

.67 

3.63 

MASSABESIC   LAKE 

.01 

.72 

.15 

.47 

.29 

■*i 

.03 

.42 

.02 

2.53 

MERIDEN 

.34 

T 

T 

.04 

T 

.14 

.1^ 

1.75 

.18 

2.62 

MILAN   6    » 

.0' 

1 

.13 

.1^ 

.24 

.09 

.04, 

1.51 

2.22 

MILFORD 

T 

T 

.47 

1.00 

.11 

.7^ 

T 

.20 

.67 

3.20 

NASHUA    1    NE 

I 

.o: 

.76 

.79 

.07 

.55 

1      .08 

.18 

.37 

2.83 

NASHUA    3    N 

.03 

.0! 

.62 

.87 

.09 

.77) 

1 

.78 

.40 

3.58 

NELSON 

.o< 

.60 

.38 

.21 

.03 

.05 

.94 

.12 

2.41 

NEW   DURHAM 

! 

T 

.22 

T 

.02 

.04 

.09 

.69 

.08 

1.14 

NEW    LONDON 

.03 

.0! 

.03 

1.10 

.OS 

T 

1.70 

2.97 

NEWPORT 

.oe 

.03 

T 

T 

.06 

.46 

.01 

.0^ 

i  1.59 

.12 

2.36 

NORTH   CHICHESTER 

.05 

.05 

.17 

.15 

.09 

T     I      .05 

.60 

1.16 

NORTH    STRATFORD 

.24 

.13 

.55 

.14 

.02 

.2^     T 

.04 

.70 

1.12 

3.17 

NORTH   VILLAGE 

.19 

.91 

.40 

.66 

.od 

T 

.34 

.55 

3.14 

PETERBORO    2    S 

T 

.03 

.06 

.93 

.06 

T 

.15 

.87 

.06 

2.16 

PINKHAM   NOTCH 

2 

.0! 

.15 

.28 

.14 

.Oi 

.06 

.19 

.35 

T 

.04 

3.17 

.05 

4.47 

PITTSBURG   RESERVOIR   // 

I 

.3i 

.1( 

.25 

.07 

1.31 

2.05 

PLYMOUTH    2   W 

.31 

.04 

.81 

2.46 

.27 

3.89 

RANDOLPH 

.0< 

.03 

.62 

.01 

.10 

.64 

.07 

1.58 

.05 

3.14 

SOUTH   DANBURY 

.06 

T 

T 

.10 

.73 

.10 

.83 

.56 

2.38 

SOUTH   LVNDEBORO 

.23 

.0! 

1.62 

.26 

.65 

! 

.26 

.78 

.24 

4.06 

SOUTH   WEARE 

.61 

.7! 

.70 

1.32 

1.03! 

4.41 

STODDARD 

.07 

.OS 

.10 

1.06 

1.46 

.20 

.05 

.90 

.38 

4.31 

SURRY   MOUNTAIN   DAM 

i 

.03 
.04 

.08 

.0! 

.93 

1.67 

T 

T 

.80 

3.53 

WALPOLE 

.02 

.27 

.38 

.65 

.02 

.46 

T 

2.65 

.27 

4.76 

WARREN    I    SE 

Z 

.25 

.50 

.40 

.55 

1.05 

2.10 

4.85 

WENDELL 

R 

.57 

* 

« 

* 

1.55 

.03 

2.15 

WENTWORTH 

.6^ 

.01 

T 

.01 

.61 

.31 

.70, 

.93 

2.43 

.73 

■ 

6.36 

WEST   LEBANON    I    SW 

.46] 
.05 

.01 

.10 

.04 

.56 

.03 

T 

.29 

.24 

.02 

.90 

.41 

3.08 

WtST    RUMNEY 

.01 

.12 

.1! 

.22 

.52 

.47 

T 

1.20 

1.03 

3.77 

WHITEFIELD 

.40 

1.25 

.12 

.12 

.82 

.20 

1.56 

4.47 

WILMOT 

.05 

T 

.03 

.75 

.09 

.87 

.52 

2.31 

WINCHESTER 

I 

.07 

.49 

.01 

.05 

.19 

.82 

.34 

1.97 

WINDHAM 

T 

T 

T 

.69 

.13 

T 

.17 

.24 

T 

T 

.36 

.08 

1.67 

WOLFBORO  FALLS 

T 

T 

.35 

T 

.42 

! 

T 

.96 

T 

1.73 

WOODSTOCK 

T 

.10 

.29 

.10 

.11 

.17 

.58 

.01 

3.03 

.01 

4.40 

YORK   POND 

.33 

.o: 

.14 

.12 

.08 

.12 

.17 

T 

1 

T 

1.11 

.50 

2.60 

IIOUMT  WASniKGTON   WB 

! 

.i: 

.38 

.62 

.26 

.09 

1.01 

.53 

.02 

I 

.41 

2.43 

.06 

.32 

6.26 

RHODE    ISLAND 

1 

1 

AUSTIN 

.2< 

.8! 

A 

.14 

.39 

.09 

.27 

.50 

.04 

.50 

3.12 

BLOCK    ISLAND  WB   CITY 

Z 

.o: 

.5( 

1.46 

.08 

.16 

.50 

T 

T 

.01 

.57 

.41 

3.71 

KINGSTON 

.01 

.2( 

.If 

.0! 

T 

.23 

.28 

.03. 

T 

.47 

.95 

.03 

2.51 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT 

2 

.43 

.3( 

.9i 

.86 

.39 

.59 

.9! 

.31 

T 

.09 

.70 

T 

4.73 

PROVIDENCE   WB   CITY 

Z 

.2! 

.05 

T  ,  T  ; 

.66 

.76 

T 

.03 

.71 

T 

3.23 

WESTERLY    1    W 

.27 

.1! 

.03 

.15 

.15 

.09 

.01 

.06 

.80 

T 

1.75 

WOONSOCKET 

R 

.81 

.51 

.3S 

.9* 

.22 

.03 

.44 

.60 

3.91 

VERMONT 

BARRE 

.26 

.0! 

•"' 

.02 

.73 

.50!      .08 

.01 

T  ; 

.80 

1.11 

3.68 

BELLOWS    FALLS 

.04 

.06 

.19 

.3S 

.83 
.33 

.83 

1.67 

.47 

4.44 

BETHEL 

.22 

.12 

.79 

.86 

.05 

1.50 

.92 

4.79 

BLOOHFIELD 

.02 

.i: 

.0! 

.67 

.08 

.25 

.03 

.02 

1.50 

.29 

3.04 

BOLTONVILLE 

.95 

T 

.15 

.21 

I 

.71 

.39 

T 

T 

1.73 

.91 

7.69\ 

BURLINGTON   WB  AIRPORT 

Z 

.06 

i     T     i      .11 

.01, 

.79 

.11 

T 

T 

.01 

.48 

.48 

2.31 

.04 

4.42 

CANAAM 

.38 

.56 

.i£ 

.06 

.23 

.06      .57 

1.00 

3.02 

CAVENDISH 

.02 

T 

T 

.OS 

T 

.16 

.01 

.13 

T 

T 

1.53 

.15 

T 

2.05 

CHELSEA    2   S 

T 

T 

.10 

.06 

.45 

.67 

.03 

T 

.83 

1.78 

3.92 

CHITTENDEN 

.01 

T 

.03 

.71 

1.27 

.08 

1.74 

.86 

4.70 

CORINTH  // 

II 

.41 

1.38 

.25 

.72 

.13 

1.34 

.37 

4.60 

CORNWALL  3    SW 

.051      .30 

.70 

2.48 

.05 

.02 

.02 

2.68 

6.30 

DORSET    1    S 

.79 

.25 

.35 

.05 

.65 

1.80 

3.89 

EAST  BAHNCT 

.26 

.34 

1.05 

.33 

T 

.01 

1.57 

.81 

4.40 

EKOSBURG  FALLS 

.66 

1.00 

.58 

.64 

.78 

T 

.08 

T 

.05 

2.31 

.02 

T 

6.12 

ESSEX   JUKCTION 

.04 

.09 

.14 

.86 

.13 

.01 

.34 

.97 

2.57 

5.15 

OILMAN 

- 

_ 

.80 

1.20 

- 

GRAFTON 

R 

.15 

.03 

.01 

.39 

.10 

.01 

.45 

1.30 

.25 

2.69 

HIOHGATE   FALLS   // 

n 

.14 

.01 

1.13 

T 

-3 

.43 

.38 

.33 

2.28 

.34 

5.41 

LEMINGTON    1   W 

.03 

T 

.23 

.20 

.05 

1.14 

1.93 

LYMAN   FALLS   // 

R 

.12 

.18 

.46 

.03 

.25 

.19 

1.18 

.05 

2.46 

MANCHESTER 

.21 

.92 

.10 

.30 

.01 

.39 

.86 

.89 

.07 

3.75 

HARSHFIELD 

.89 

.04 

.87 

.72 

.03 

.72 

.86 

8.03V 

MAYS    MILL 

.03 

.01 

.96 

.03 

1.19 

.33 

.021 

1 

.03 

2.21 

.36 

5.17 

MC    INDOE   FALLS 

.11 

.16 

T 

.31 

.90 

.47 

T 

.01 

1.36 

.85 

4.25 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 


Station 

Day  of  month 

3 

12       3       4 

s 

6       7       8   1    9       10 

" 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S|26 

27 

28 

29      30 

31 

^ 

•^i 

.OT 

.13 

.06 

.04 

1.22 

.19) 

.10 

T 

.881  1.35 

4.10 

.10      .12 

.031 

.66 

.84 

.OE 

.0! 

.03 

.2! 

1.83 

.IS 

4.18 

g 

.51 

.1) 

.8: 

.OS 

.08 

1.92 

.32 

3.88 

KEVPORT 

1 

.9! 

.25 

.2( 

.11 

.05 

T 

1.20 

2.10 

.53 

5.05 

NORTHFIELD   NORWICH  UKIV 

I 

.09 

.06 

! 

.13 

.68 

.0» 

T 

.61 

2.22 

T 

3.85 

PERU 
PLTHOUTB 

.oa                    .la 

.02 

.01 

.5^ 

.03 

.48 

.o: 

T 

.13 

.571 

.07 

T 

!      .16 

2.1*      .67 
1.201 

T 

3.91 
2.33 

READING    HILL 

'                    .11 

.02 

.91 

.07 

.04 

.03 

.34 

.sa 

.93 

.3f 

.02 

.01 

.50 

ROCHESTER 

.20 

. 

.97 

.5! 

T 

1.12 

.73 

3.54 

'      .01 

.04 

■*i 

.0* 

.11      .91 

.OS 

.02 

.15 

3.81 

.06 

.01 

5.72 

SAINT   ALBANS 

.68 

.27 

.7! 

.68 

.90 

.0! 

.02 

2.77 

.23 

6.36 

SAINT    J<fflNSBimY 

i 

1 

I 

.0: 

.1! 

.85 

.0! 

.01 

SALISBURY 

.3l{ 

.0? 

.01 

1.24 
.01 

.8E 

.03j 

.01 

[1.23 

SEARSBURG    HOUWTAIN 

1                    ,     •" 

.13 

.10 

.62 

.08 

.04 

■"•^ 

1.90 

SEARSBURG   STATION 

, 

.031                  .oa 

.09 

•'^ 

.47 

.47 

T 

i      .01 

2.02{      .60 

5.25 

SOHERSET 

.01                         .14 

.10 
.36 

.94 

.481 

.14 

.01 

SPRINGFIELD 

.40                            .oa 

.oi 

'■.It 

.01 

.o: 

.31 

.24 

1 

.l( 

.7( 

1.81 

.47 

TOVNSHEHD 

2 

.04                                .06 

.22 

.01 

.4^ 

1.35 

I 

T 

.73 

.74 

3.64 

TtniBRIDGE 

T 

.01 

.25 

.11 

.37 

.85 

.3^ 

.02 

.96 

1.22 

4.06 

H 

.6S 

.o: 

.14 

.411  1.33 

VERN<N(    1    S 

.oa 

.3( 

T 

:?? 

.91 

.02 

- 

- 

- 

.02 

.97 

.33 

- 

WARDS BORO 

.U 

.04 

.o: 

.16 

.o: 

1.78 

flATERBURT 

.08 

.32 

.10 

.11 

.65 

.17 

T 

.03 

.70 

1.93 

VEST   BUREE 

.25 

.04 

.22 

.23 

.u 

.13 

.20 

.05 

.80 

1.10 

3.18 

TEST    BURKE    5    NW 

.74 

.31 

1.31 

.31 

.58 

1.53 

WEST    DAXVILLE 

1.37 

.0( 

.7! 

.18 

.o: 

.71 

1.44 

WEST    HARTFORD 

.33                               .04 

.01 

.04 

.11 

.80 

.40 

T 

.95 

.83 

WHITE    RIVER    JUNCTION    I 

N 

.48                               T 

.09 

T 

.48 

.01 

.43 

.28 

.01 

.82 

.50 

WHIT INGHAM 

.08                               .03 

.30 

.27 

i.oa 

.53 

.04 

.11 

.02 

1.40 

.61 
.37 

4.41 

WILDER    1    B 

.46                               .01 

1                   ■"* 

.04 

.i: 

T 

.o: 

.3: 

.46 

.06 

.81 

2.70 

WOODSTOCK 

.91 

.28 

.15 

.48 

.03 

1.76 

3.69 

HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houz  ending 

3 

Station 

1 

1 

2 

1     1     2     1     3 

4 

5         6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

-1 

St- 

CONNECTICUT 

SEEPAVG  DAH 

-           .           _ 

_           _           _ 

_          _          _ 

_                     ^                     _ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

WATERBUHY   CITY   HALL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAINE 

CARIBOU    WB    AIRPORT   // 

.02 

.02 

MILLINOCKET   AIRPORT 

.16 

.13 

.01 

.30 

RHODE   ISLAND 

FORT    ADAMS 

- 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VERMONT 

TOWNSHEND 

. 

- 

.   .      . 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-2d- 

CONNECTICUT 

JEWETT  CITY 

.13 

.01 

.14 

PUTNAM  HEIGHTS 

.02 

.03 

.05 

MASSACHUSETTS 

BLUE   HILL   // 

.10 

.14 

.24 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.23 

.23 

CAMBRIDGE 

.05 

.05 

MENDON    AIRPORT 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

NE»   BEDFORD 

.05 

.02 

.07 

ROCKPORT    1    ESE   // 

.01 

.05 

.01 

.07 

SALEM   AIR   STATION  6 

• 

* 

• 

* 

STATE  FARM 

♦ 

* 

* 

*          * 

«         * 

• 

• 

• 

• 

• 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

01 

.01 

.02 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT 

.10 

.20 

.12 

.01 

.43 

PROVIDENCE   »B  CITY 

02 

.03 

.10 

.06 

.01 

.22 

WOONSOCKET 

.43 

.35 

.03 

.81 

-3d- 

CONNECTICUT 

BL00M7IELD 

.11 

.11 

.02      .02 

.26 

BRIDGEPORT   WB    AIRPORT 

.03 

.12 

.30 

.27 

.03 

.75 

CANDLEWOOD    LAKE 

.24       .42  1    .05 

.71 

HARTFORD 

.50 

.55 

.05 

1. 10 

HARTFORD    WB    AIRPORT    // 

.03 

.01 

.65 

.50 

.07 

1.26 

JEWETT  CITY 

.09      .03                   .01       .01 

.20 

.31 

.65 

MOODUS    RESERVOIR 

.01 

.03 

.01 

.03 

.08 

NEW    HAVEN    WB   AIRPORT 

.04 

.12 

.13 

.07 

.01 

.37 

NEWINGTON 

.90 

.90 

.04       .04  1    .01      .01 

.01 

.01 

1.92 

PUTNAM   HEIGHTS    // 

.02 

.06 

.08 

STORRS   // 

.21 

.05               , 

.26 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY   FIELD  6 

« 

• 

•           *           •           ■°^ 

MAINE 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.07 

.28 

.02 

.18      .20  1    .03      .01 

.80 

GRAND    LAKE    STREAM 

.06 

.15 

.05 

.26 

See   r«fer«ne*   notes   followlaf   Sti 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 


A.  M.  Hour  ending 


i   1 


8    9    10    11    12 


P.  M.  Houi  ending 


10    U    12 


MASSACmiSETTS 

BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
ROCKPORT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
HICHGATE  FALLS  // 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEW  I NGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

FORT  KENT 

GILEAD 

NORTH  ANDOVER 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROXBURY 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

ERROL 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

NEWPORT  // 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 


CONNECTICUT 

JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
STORRS  // 


.07   .02   .01   .03   .01 

.09   .12   .02   .01  .01 

.09   .06   .04   .04   .04   .05   .07   .05   .01 


.15   .06   .02 
.01   .02   .09   .09   .01   .04 


.15   .02 

.01   .01   .02   .01        .01 
.01   .0]  .01 

.02   .31   .05   .01 


.01 
.01 


-4th- 


.20 
.05 


.06 
.03 


.30 

.33   .10 


01 

.11 

.08 

.01 

.01 

.04 

02 

.01 

01 

01 

.09 

.12 

14 

.21 

.15 

03 

.30 

.10 

.01 

.01 

01 

08 

.02 

03 

.04 

.01 

05 

.02 

.01 

.03   .03  1  .01 


.02   .02   .04 


.10 
.09   .01 


.09   .01   .02 


09 

.03 

.15 

.05 

.01 

01 

.02 

.01 

.01 

.04   .03   .01 
.02   .01  I  .01 


.01 

.16 

.01 

.01 

.03 

.07 

.97   .21  I  .02  .04 

.39  .50  .01 

.03   .71  .10  .02 

.01   .20 


.04   .08   .01 


.02   .06 

-5th- 


.10 
.02 
.02 


.04   .04 
.07 


.26 
.45 


.05 
.26 


IPS  (ollowtng  Station  In 
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Table  4-Continued 


COKNICTICUT 
PUTNAH  HEIGHTS  // 

MAINE 
GILEAD 

MASSACHUSETTS 
WASHINGTON 


CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
FORT  KENT 


P 


NE«  HAMPSHIRE 


» 


ft 


BRISTOL  // 
LANDAFF 


VERMONT 
MONTPELIER  AIRPORT  6 


MAINE 

BETHEL 

CLAYTON  LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

ROCKLAND  1  W 

ROXBURY 

RUMFORD  1  SSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SUNDAY  RIVER 

NEW  HAMPSHIRE 

DURHAM 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

CORBAM 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

PINKIIAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

WARREN  1  SE  // 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

HIGHGATE  7ALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

TYSON 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 


A.  M.  Hour  ending 


' \ ' ] ' ' 1 1 \  I 

1         2|3  45'6         7i8|9ilO|U 


MASSACHUSETTS 

AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
HVASNIS  1  E 
KNICHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

GRAFTON 

SEARSBURG  STATION  // 


01  .09   .01 

02  . 02  I 
08   .03   .38  I  .01 

.01   .07 


P.  M.  Hour  ending 


.01   .01        .01 


-6th- 


-7th- 


-8th 


-9th- 


-10th- 


.01   .26   .02   .01 


.23  1.61   .10 


.03 

.20   .04   .04 


.13   .03 
.10   .11 


.06   .02 
.40   .04 


.02 
.01   .03   .01 


.01   .05   .11 
.01 


01 

.01 
.39 

.01 

.02 
.10 

.02 
.01 

.01 
.01 

* 

• 

* 

.07 

.09 

.22 

.15 

01 

.14 

.08 

-11th- 


.05 

.04 

.02 

.11 

12 

.21 

.06 

.06 

.02 

1.13 

.05 

.07 

.04 

.01 

.01 

.18 

* 

.12 

* 

*           * 

• 

10 

.02 

.02 

.51 

06 

.06 

.01 

,02 

.21 

.50 

.65 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVES  WB  AIRPORT 
NEW  I NGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
STORRS  // 


33 

.40 

.09 

01 

.04 

.02 
.03 

.42 

.16 

.20 
1.14 
.07 
.04 
.59 
.23 
.26 


lullovlns  St 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
AUGUST   1949 


A.  M.  Hour  ending 


9         10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


MAINE 

AUGUST  AIRPORT 

BETHEL 

EASTPORT  VfB  CITY 

EUSTIS 

GILEAD 

GRAND   LAKE   STREAM 

GREENVILLE 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  1  SSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HYANNIS  1  E 
KNIGBTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

ERROL 

GORHAM 

HILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

PINKHAM  NOTCH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  W3  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EUSTIS 

FORT  KENT 

GRAND  LAKE  STREAM 

HOULTON  AIRPORT  6 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

OLD  TOWN  AIRPORT 

SKOWHEGAN 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

HYANNIS  1  E 

KNIGHTVILLE  DAM 

MENDON  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NORTH  TRURO 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE  // 


.01   .04   .01 


.01 
.03 
.39 


.02 
.03 


.02   .03   .01 


.04 
.06 


.01   .12 
.27   .01 


09 

.17 
.05 

05 

.01 

08 

.03 

• 

01 

.02 
.03 
.05 


.02       .02 
.04 
.10   .01 

.03 


.03   .10 


.09 
.05 


.60 
.06 


.01 


.05 
.10 


.07 
.03 


.07   .01   .02 


.02   .01 
.02 


.58 
.57 


.05   .10   .02 


.02   .02   .02 


-12th- 


.43 
.01 


.02   .02 
.01 


.76   .08   .01 


.04   .07   .04 


* 

4 

.20 

.01 

.15 

.22 

.22 

.16 

.09 

.13 

.01 

* 

* 

« 
.88 

.19 

.29 

.11   .17   .01 


.01 

.02 

.05 

.05 

.03 

.06 

.01 

.01 

.04 

.04 

.02 

.01 

.05 

.39 

.17 

.02 

.08 

.06 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01   .01   .03 
.19   .19 


.32   .01 

.01       .01 

•     .18   » 

.01 
.01   .01 


.02   .02   .02 

.02   .01 

.10 
.01 


.13 
.01 
.20 


.01   .01 
.09   .02 


.07   .02 
.01 


.01   .02   .01 


■03  .06 

.01       .Oil 

lotea   following  Station   liid*x. 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 


A.  M.  Hour  ending 


8  9         10 


P.  M.  Hoiu  ending 


SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARH 
STERLING  3  Nl 
WASHINGTON 
WEST  BRINEIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  SAHPSaiRE 

BLACnATER  DAM 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

IIILLSBORO  2   W 

LEBANON   AIRPORT  6 

LINCOLN 

aOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

PINEHAM  NOTCH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  I  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCK  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITT 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCEBRIOGE 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  KB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODtS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

EASTPORT  WB  CITY 
G I LEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
BOULTON  AIRPORT  6 
MILLINOCKET  AIRPORT 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
SOUTB  WEST  HARBOR 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 
BLUE  HILL  // 
KNIGHTVILLE  DAM 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SALEM  AIR  STATION  6 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

HILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKBAM  NOTCH 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

VERMONT 

GRAFTON 

SEARSBURG  STATION  // 


CONNECTICUT 


.85   •     •     •     • 

.20 
.04   . 23   . 08 
.01   .03   .01   .01   .02 
.66   .52   .01 
.01   • 


.01   . 04 1  .06 

.02   .05   .03   .04 


1       .13   .62 
.39   .3l!  .10   .13 


08 

.08 

.01 

.01 

.OS 
.09 

.15 
.03 

.10 
.03 

01 

.04 

.07 

.02 

03 

.03 

.02 

.10 


.05   .02 

•  .32 

•  1.72 


.23   .15   .02 


.02   .03   .05'  .07   .08 


.04   .04   .02 
.03   .08 

.01   .06 
.01 
.01   .01 


.01  .27 
.04  .13  .52 
>     .08   • 


.34   .04   .01 

•  1.42 

•  1.20   » 


.03   .01 
.01 


.01 
.85 

.91 

.58 

.10 

.01 
.11 

.12 

1.23 

.01 

.01 

.01 

.06 

• 

• 

• 

.03 

.01 
.19 


.03  .04   .02 

.01  .01 

.01  .45   .01 

.05  .11 


.05 

.34   .01 


.03 
.05 


.01   .02   .05 
.11   .03   .01 


.10   .60   .20 


.01   .28  ;  .11   .01 


.38   .02   .03   .05 


.01   .07   .02 


.01 
.30 


.09   .01 
.27 


-13th- 


.04   .03   .01 


.01   .02   .13 
.01 


.01 

.04   .01 


.24 

.20 


.04   .02 
.07 


.08   .02 
.99 


.01   .01   .03 


.01 

.02   .26   .01 


.08   .04 
.01   .01 


.06   .02   .02 


1.06   .09 
.03   .03 


.01   .03   .01   .15   .05 
.04   .02   .02 


.02 
.05 


.02 
.05 


.02 

.02   .01 


.15 
.05 


.03   .02   .01   .01 
.03 


-14th- 


CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 


.01  .01       .01       .01       .01       .03   I   .05      .16       .14       .08      .02 


8«c  refvrence  note*  folloving  Station  ladttx 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

a 

Stdtion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

HAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.06 

.06 

.14 

CLAYTON  LAKE 

.08 

.08 

EASTPORT  WB  CITY 

.48 

.48 

FORT  KENT 

.20 

.20 

GRAND  LAKE  STREAM 

.10 

.01 

.01 

.03 

.15 

HOULTON  AIRPORT  6 

« 

* 

« 

« 

•     .13 

HOULTON  1  NE 

.01 

.24 

.01 

.03 

.29 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.01 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

ROCKLAND  1  W 

*     * 

*     «     * 

« 

* 

* 

« 

.28 

.28 

SKOWHEGAN 

-    _     _ 

_    _    _ 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.05 

.01 

.06 

-15th- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.65 

.01 

.03 

.69 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.02 

.03 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.06 

.06 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

MILTON 

.10 

.10 

MASSACHUSETTS 

HYANNIS  1  E 

.47 

.01 

.01 

.49 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.07 

.07 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.29 

.02 

.31 

-17th- 

MAINE 

BETHEL 

.02 

.01 

.01 

.04 

EUSTIS 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.06 

G I  LEAD 

.01   .02   .01 

.05   .01 

.01 

.02 

.06 

.05 

.24 

SUNDAY  RIVER 

.05 

.05 

SWANS  FALLS 

.03 

.04 

.03 

.10 

NEW  HAMPSHIRE 

GORHAM 

.01 

.04 

.02 

.02 

.10   .08 

.27 

HANOVER 

.02 

.19 

.08 

.05 

.01 

.35 

LINCOLN 

.05 

.01 

.01 

.05 

.06 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.30 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.22 

.10 

.08 

.08 

.01 

.16   .14 

.12 

.08 

.02 

1.01 

PINKHAM  NOTCH 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.10   .06 

.01 

.01 

.27 

WARREN  1  SE  // 

.29 

.30 

.07 

.03 

.01 

.70 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.07 

.25 

.26 

.17 

.03   .01 

.79 

CORINTH  // 

.04 

.02 

.02 

.08 

.01 

.02 

.01 

.04   .01 

.25 

GRAFTON 

.01 

.01 

HXGHGATE  FALLS  // 

' 

.01 

.09 

.02 

.30 

.01 

.43 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.02 

.03 

MANCHESTER 

.04 

.01 

.05 

.10 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

* 

* 

« 

• 

* 

.05 

♦ 

* 

• 

* 

•     .61 

MORRISVILLE 

.07 

.11 

.07 

.02 

.01 

.07 

.01 

.37 

.02 

.02   .06 

.02 

.85 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.07 

.05   .01 

.15 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.01 

.01 

.04 

.05 

.03 

.02 

.16 

SAINT  JOHNSBURY 

.05 

.02 

.03 

.01 

.01 

.06 

.29 

.07 

.01   .08 

.01 

.12 

.01 

.77 

STOCKBRIDGE 

.02 

.23 

.08 

.07 

.01 

.01 

.18   .15 

.01 

.76 

TYSON 

.01 

.01 

.01 

.03 

-18th- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

CANDLEWOOD  LAKE 

.07 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.15 

NEW  H.\VEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.04 

.05 

.01 

.04 

.01 

.07   .04 

.06 

.03 

.01 

.01 

.37 

BETHEL 

.01 

.02 

.05 

.03 

.01 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.23 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.04 

.02 

.07 

CLAYTON  LAKE 

.11 

.01 

.12 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

G I  LEAD 

.01 

.01   .02   .01 

.02   .01 

.01 

.09 

GRAND  LAKE  STREAM 

.03 

.02   .15 

.07 

.36 

.02 

.03 

.68 

GREENVILLE 

.06 

.30 

.04 

.40 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

• 

•    1.26 

« 

* 

* 

• 

HOULTON  1  NE 

.04 

.69 

.23 

.06   .04 

.05 

.04 

.03 

.01 

1.19 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.05 

.02 

.13 

.06   .01 

.02 

.05 

.03 

.37 

MILTON 

.01 

.07 

.02 

.01 

.03 

.01 

.15 

NORTH  ANDOVER 

.06 

.03 

1      .09 

.04 

.01 

.23 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02   .03 

.37 

.07 

.49 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

1  .02   .03 

.03 

.08 

.03  '  .05 

.01 

.25 

HOXBURY 

.04 

.05 

.02 

.11 

RUMFORD  1  SSE 

.03 

.07 

.01 

.01 

.01 

.12 

.25 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.12 

.03 

.24 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.05 

.04 

.04 

.14 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.03 

.05 

.01 

.05 

.16 

SWANS  FALLS 

.01 

.05 

.05 

.25 

.40   .08 

.01 

.85 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

• 

* 

• 

.19 

.19 

BLUE  HILL  // 

.01 

.03 

.04 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.17   .31 

.05 

.53 

HYANNIS  1  E 

.08 

.07 

.05 

.02 

.22 

MENDON  AIRPORT 

.09 

.10 

.19 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.02 

.05 

.07 

.10  1  .16   .04 

.44 

.01 
.08 

NEW  BEDFORD 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.07 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

* 

* 

* 

•     .12 

STERLING  3  NW 

.01 

.53   .06 

.60 

WEST  BRIMFIELD                    -     -    -1-     -    -'- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

~ 

" 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

• 

• 

• 

* 

.16 

following  St, 
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TabU  4-Coiibau«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
AUGUST    1949 


A.  M.  Hour  ending 


8  9         10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


NEI  BAKPSHIKE 

BLACKWATER  DAk 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DUBaAM 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAK 

GORHAM 

HANOVER 

BILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN 

KOI XT  WASHINGTON  WB  // 

.NASHUA    1    NE 

PINKHAll    NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 


RHODE  ISLAND 


WOONSOCKET 


VERHONT 


BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

HIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

MORRISVILLE 

MORTHTIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBUHY 

STOCKBRIDCE 

TTSON 


AUGUSTA  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
GRAND  LAKE  STREAM 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
SKOWHEGAN 

MASSACHUSETTS 

NA.TTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 

DURHAM 

LAND.AFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

PINKHAll  NOTCH 

WENDELL 

VERMONT 

MANCHESTER 
MONTPELIER  AIRPORT  6 


MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
FORT  KENT 
HOULTON  AIRPORT  6 

VERMONT 

MONTPELIER  AIRPORT  6 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WE  AIRPORT 

MAINE 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

MENDON  AIRPORT 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NORTH  TRUTtO 

NEW  HAMPSHIRE 

HANOVER 

LEBANON  AIRPORT  6 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


.02 
.06 


.01 
.01 

.05 


.01 
.01 


.10 
.02 


.05 
.03 


.05 

.01 


.01 
.01 


.02 
.01 


.01 
.02  ! 


.06 
.03 


.01 
.04 


.06 
.04 


.02 
.21 


.03 
.03 

.05 
.03 


.01   .05 
20 


.08 
.01 


.01 
.01 
.01 


.01 
.26 


.01 
.07 


.17 
.01 
.02 


15 

.07 

.09 

.05 

.04 

.05 

.03 

03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.01 

08 

.07 

.05 

.12 

.47 

.24 

.02 

02 

.01 

.06 

.01 

.03 
.01 
.06   .04   .24 


.04 
.09 


.02 
.01 
.02 
.01 


.01 
.01 


.02 
.01 


.02 
.02 


.22   .05 
.03 


.02   .02   .02 
.01   .01   .01 


.05   .05   .02   .01   .02   .01 


.04   .01   .01 


.02   .03 
.01 


-19th- 


-20th- 


.02 

.01   .01   .11   .07 
.01 

.01   .06  .13   .03 

.01   .01   .01 
.26 


.01   .01 
.04 


.03   .02   .03  ;  .01  .03  .01 

.01   .01 

.03   .07   .03   .10  .04  .02   .02   .02 

•   ,  •  »  •   i  •     .04 


-24th- 


.02   .01  I  .06   .01 


.02 
.09 


.11 
.03  1.06 
.02   .05  ]  .01 

.03 


,16   .26   .05 
.07   .18       .10 


.04   .04 
.03 
.02   .01 


.13 
.43 
.09 

.02 
.06 
.10 
.35 
.30 
.37 

.40 
.53 
.55 
.31 
.25 
.75 


.11 
.72 
.38 
.25 
.30 

.09 
.60 
.20 
1.87 
.14 


.02 
.01 
.23 
.02 

.01 
.06 


.01 
.03 


.14 
.02 
.35 


.11 
1.09 


.02 
.09 
.05 
.07 
.66 
.50 
.35 


.01 
.09 
.03 
.03 


lOtfrB   following   Station    lDd«x. 
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Table  4-CoiiUnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


BURLINGTON  WB  AIRPORT 
MONTPELIER  AIRPORT  6 


CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
FORT  KENT 


CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
HOULTON  AIRPORT  6 


NEW  HAMPSHIRE 


NEW  DURHAM 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 


FORT  KENT 
NEW  DURHAM 
WINCHESTER 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
MANCHESTER 
MORRISVILLE 
SEARSBURG  STATION  // 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 
NEWINGTON 

MAINE 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
FORT  KENT 
G I  LEAD 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
ROXBURY 
RUMFORD  1  SSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

HARVARD  FOREST  // 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SALEM  AIR  STATION  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

BRISTOL  // 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GORHAM 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  I  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


18 

.18 

.27 

.27 

.18 

.18 

.10 

.40 

.10 

12 

.12 

.15 

.15 

.24 

.24 

-25th- 
-26th- 

-27th 


.24 

.08 


-28th- 


.04      .09      .03 
.02 


20      .01       .04 
03      .07      . 03 


.10      .03 
.23      .20 


-29th- 


1 .35      .01      .02 


.38 

.06 

.06 

.05 

.40 

.05 

.03 

.13 

.04 

.14 

47 

.31 

« 

« 

.21 

.04 

1.01 

60 

.01 

.15 

.14 

.02 
.63 

.02 

01 

.38 

.07 

.01 

01 

.28 

.12 

.06 

.12 

.08 

.05 

.29 

.05 

.36 

.07 
.06 

.04 

.30 
.15 

.01 
.16 

.01 
.05 

* 

« 

* 

.62 

.01 

.05 

.45 

.42 
.30 

.01 
.11 

.05 

.03 

.19 
.02 

.03 
.06 

.01      .01 
.04 


.11 

.40 

.01 

.22 

.10 

.15 

.05 

.09 

.10 

.06 

.04 

.01 

* 

* 

• 

* 

.05 

.03 

.40 

.17 

.01 

.17 

.03 

.14 

.02 

.10 

.05 

.13 

.06 

.04 

.02 

I   following  : 
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Table  4-CoiitlDu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 


Sutioa 

A.  M.  Hour  eoding 

P.  M.  Hour  ending 

3 

1 

1 

1 

T 

1 

1          1 

1 

' 

1 

n^ 

o 

1    2 

3 

4 

S 

6 

' 

8 

9 

10  [ 

1 

11 

12    1 

2 

3 

4  ' 

5 

6 

7 

8  I  9 

10   11 

12 

H 

UOODVS   RESERVOIR 

.03 

.05 

.11 

.05 

.03 

.06 

.38 

.04 

.01 

.01 

.77 

NE*  BAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.04 

.16 

.09 

.03 

.01 

.07 

.01 

.43 

NORFOLK  2  S»  // 

.06 

.36 

.29 

.49 

.04 

.17 

.29 

.06 

.03 

.03 

.07   .06 

.09 

.01 

2.05 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

.07 

.01 

.01 

.04 

.29 

.25 

.01   .03 

.01 

.04 

.02 

.80 

STORRS  // 

.02 

.04 

.04 

.01 

.02 

.14 

.25 

.02 

.18 

.72 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

• 

• 

• 

• 

.70 

• 

• 

* 

• 

• 

.27 

• 

* 

• 

• 

* 

.05 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.05 

.07 

.17 

BETHEL 

.01 

.01 

.02 

.04 

.50 

.01 

.02 

.11 

.21 

.24 

.25 

.10 

.08 

.01 

.06 

.08 

.16 

1.91 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.12 

.01 

.02 

.07 

.09 

.01 

.03 

.06 

.02 

.04 

.10 

.03 

.05 

.01   .01 

.01   .01 

.69 

CLAYTON  LAKE 

.08 

.01 

.01 

.19 

.31 

.10 

.07 

.29 

.09 

. OH   . 07 

.01    .03   .01 

1.35 

EASTPORT  »B  CITY 

.05 

.01 

.06 

EUSTIS 

.13 

.01 

.02 

.12 

.  12 

.14 

.09 

.03 

.66 

FORT  KENT 

.03 

.01 

.01 

.01 

.12 

.30 

.06 

.13 

.28 

.20 

.01 

.01   .03 

.03   .05 

1.28 

GILEAD 

.01 

.01 

.03 

.10 

.22 

.03 

.05 

.16 

.25 

.20 

.10 

.02 

.04 

.04 

.04 

.08 

.02 

1.40 

GRAND  LAKE  STREAM 

.05 

.20 

.05 

.30 

GREENVILLE 

.01 

.02 

.06 

.27 

.01 

.07 

.09 

.05 

.10 

.10 

.04 

.03 

.01 

.01 

.05 

.92 

HOULTON  AIRPORT  6 

•     .58 

• 

* 

• 

• 

* 

.30 

• 

* 

• 

• 

• 

.21   • 

•     •     • 

HOULTON  1  NE 

.07 

.01 

.06 

.08 

.02 

.  11 

.02 

.04 

.01 

.02 

.44 

MIU.INOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.05 

.02 

.08 

.04 

.05 

.02 

.01 

.25 

.05 

.04 

.01 

.03 

.67 

MILTON 

.01 

.01 

.01 

.35 

.04 

.06 

.25 

.24 

.25 

.16 

.05 

.02 

.03 

.04 

.12 

.03 

.01 

1.68 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.63 

.03 

.04 

.16 

.14 

.12 

.05 

.08 

.05 

.04 

.19 

.05 

1.60 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.21 

.02 

.02 

.01 

.28 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.04 

.01 

.01 

.11 

.11 

.01 

.31 

ROCKLAND  1  W 

.02 

.01 

.01 

.30 

.34 

ROKBURY 

.01 

.01 

.14 

.40 

.02 

.08 

.06 

.21 

.09 

.20 

.04 

.05 

.02 

.04 

.12 

.03 

1.52 

RUMFORD  1  SSE 

.34 

.05 

.03 

.06 

.06 

.29 

.20 

.23 

.05 

.01 

.01 

.09 

.02 

1.44 

SKOWHEGAN 

.01 

.21 

.02 

.01 

.01 

.03 

.19 

.02 

.50 

SOUTH  ANDOVER 

»     • 

« 

« 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

« 

• 

* 

• 

* 

•    2 

.00 

2.00 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

.09 

.01 

.12 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.16 

.47 

.04 

.12 

.12 

.28 

.16 

.08 

.16 

.08 

.05 

.07 

.09 

1.90 

SWANS  FALLS 

.09 

.04 

.05 

.10 

.21 

.06 

.08 

.08 

.03 

.01 

.02 

.77 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.05 

.08 

.43 

.17 

.08 

.20 

.01 

.01 

.07 

.04 

1.14 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.03 

.08 

.31 

.09 

.03 

.18 

.01 

.01 

.03 

.78 

BLUE  HILL  // 

.13 

.04 

.30 

.09 

.01 

.57 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.08 

.01 

.02 

.19 

.05 

.35 

CAMBRIDGE 

• 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

.25 

.04 

.04 

.33 

HARVARD  FOREST  // 

*     * 

* 

« 

« 

* 

• 

.40 

.05 

.15 

.05 

.01 

.02 

.68 

HYANNIS  1  E 

.16 

.05 

.01 

.01 

.01 

.24 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01   .01 

.07 

.30 

.48 

.21 

.11 

.08 

.19 

.03 

.05 

1.54 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.01 

.18 

.08 

.01 

.02 

.01 

.32 

NEW  BEDFORD 

.01 

.03 

.01 

.05 

NORTH  TRITBO 

.07 

.06 

.13 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.05 

.30 

.22 

.23 

.10 

.10 

.12 

.05 

.01 

.03 

.20 

.10 

1.51 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.02 

.02 

.11 

.20 

.02 

.37 

SALEM  AIR  STATION  6 

•     * 

• 

• 

* 

* 

* 

.05 

* 

« 

• 

* 

« 

.18 

STATE  FARM 

.07 

.53 

.15 

.05 

.02 

.82 

STERLING  3  NW 

.04 

.05 

.04 

.11 

.15 

.03 

.01 

.03 

.01 

.47 

WASHINGTON 

.19 

.23 

.56 

.17 

.12 

.09 

.10 

.07 

.03 

.17 

.05 

1.78 

WEST  BRIMFIELD 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_     _     _ 

_ 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

* 

« 

* 

* 

.87 

* 

* 

* 

« 

* 

.24 

* 

• 

« 

♦ 

* 

.02 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

• 

• 

• 

* 

.35 

« 

• 

• 

• 

* 

.15 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.03 

.02 

.02 

.07 

.22 

.08 

.01 

.03 

.01 

.49 

BRISTOL  // 

.25 

.05 

.10 

.39 

.18 

.08 

.03 

.01 

.01 

1.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.30 

.10 

.05 

.17 

.08 

.02 

.01 

.78 

DURHAM 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_     _     _ 

- 

EKROL 

.01 

.05 

.19 

.23 

.03 

.04 

.19 

.20 

.02 

.02 

.07 

.01 

1.06 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.06 

.01 

.05 

.20 

.11 

.03 

.02 

.50 

GORHAM 

.01 

.04 

.14 

.36 

.03 

.05 

.21 

.20 

.07 

.02 

.03 

1.16 

HANOVER 

.04 

.34 

.06 

.08 

.15 

.15 

.14 

.01 

.06 

1.03 

BILLSBORO  2  W 

.03 

.02 

.30 

.40 

.08 

.02 

.85 

LANDAFF 

.01 

.06 

.34 

.08 

.03 

.08 

.15 

.16 

.04 

.12 

.02 

1.09 

LEBANON  AIRPORT  6 

« 

« 

* 

• 

« 

.68 

« 

* 

* 

* 

* 

.29 

« 

• 

« 

» 

• 

.05 

LINCOLN 

« 

« 

* 

.70 

.17 

.33 

.25 

.10 

.03 

.02 

.10 

.02 

.08 

.07 

1.87 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.23 

.15 

.15 

.15 

.14 

.11 

.12 

.12 

.11 

.12 

.15 

.16 

.15 

.16 

.17 

.15 

.03   .02 

.01   .02   .01 

2.43 

NASHUA  1  NE 

.10 

.05 

.01 

.02 

.18 

NEW  DURHAM 

.04 

.01 

.09 

.22 

.03 

.12 

.10 

.05 

.01 

.01 

.01 

.69 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.15 

.40 

.40 

.02 

.18 

.20 

.67 

.50 

.35 

.08 

.17 

.27 

.19 

.22 

.01 

.01 

3.83 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.05 

.06 

.23 

.05 

.13 

.27 

.12 

.02 

.05 

.13 

.11 

.04 

.02 

.03 

1.31 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.03 

.21 

.02 

.12 

.30 

.05 

.02 

.04 

.79 

WARREN  1  SE  // 

•     • 

• 

« 

* 

* 

* 

• 

« 

* 

« 

« 

« 

« 

2.29 

.01 

2.30 

WENDELL 

•     * 

• 

« 

• 

* 

* 

* 

« 

* 

« 

1.55 

WINCHESTER 

.08 

.07 

.05 

.19 

.29 

.02 

.04 

.07 

.01 

.82 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.08 

.37 

.10 

.01 

.57 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.50 

.10 

.06 

.70 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02 

.01 

.40 

.17 

.11 

.71 

WOONSOCKET 

.01 

.09 

.01 

.05 

.15 

.12 

.01 

.44 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02   .03 

.06 

.06 

.06 

.06 

.10 

.07 

.24 

.41 

.57 

.19 

.19 

.06 

.03 

.04 

.07 

.03 

.01 

2.31 

CORINTH  // 

.17 

.10 

.06 

.07 

.10 

.23 

.13 

.15 

.09 

.05 

.09 

.10 

1.34 

GRAFTON 

.01   .01 

.02 

.21 

.05 

.17 

.25 

.34 

.11 

.04 

.05 

.01 

.02 

.01 

1.30 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.02 

.04 

.04 

.04 

.03 

.05 

.14 

.27 

.40 

.58 

.29 

.08 

.02 

.12 

.04 

.09 

.01 

.01 

2.28 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.52 

.12 

.02 

.04 

.04 

.14 

.12 

.02 

.04 

.08 

.03 

1.18 

MANCHESTER 

.01   .01 

.20 

.08 

.12 

.10 

.16 

.09 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.89 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

• 

* 

« 

* 

« 

.69 

« 

* 

* 

« 

« 

.98 

« 

* 

« 

* 

• 

.16 

MORRISVILLE 

.02 

.06 

.07 

.08 

.  12 

.02 

.21 

.08 

.52 

.32 

.19 

.20 

.01 

.01 

.01 

1.92 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.04 

.09 

.08 

.05 

.38 

.16 

.31 

.39 

.39 

.15 

.01 

2.07 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIVERSITY 

.01   .06 

.12 

.10 

.15 

.28 

.10 

.06 

.28 

.45 

.12 

.04 

.02 

.19 

.01 

1.99 

SAINT  JOHNSBURY 

.08 

.02 

.32 

.09 

.03 

.10 

.32 

.15 

.03 

.02 

.01 

.07 

.10 

1.34 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.49 

.26 

.08 

.32 

.24 

.16 

.08 

.17 

.05 

.06 

.05 

.04 

.01 

2.02 

STOCKBRIDGE 

.40 

.16 

.11 

.15 

.08 

.11 

.21 

.31 

.08 

.01 

.04 

.05 

1.71 

TYSON 

.01   .01 

.04 

.21 

.07 

.12 

.17 

.20 

.08 

.07 

.01 

.08 

.01 

.05 

.01 

.03 

.15   .01 

1..13 

- 

-30th- 

MAINE 

HOULTON  AIRPORT  6 

•     .04 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01   .02 

.01 

.02 

.06 

Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 


A.  M.  Hour  ending 

I 

P.  M.  Houi  ending 

-- 

Station 

1 ■ ■ . , . , . , _ — i . 

3 

1  1  2 

3 

4 

S    6    7 

8    9    10 

1 

U 

12 

1    2 

.l. 

1     1     1 
S    6  !  7  '  8 

1 

! 

9    10 

1 

11 

12 

^ 

CONNECTICUT 

-3] 

St- 

1 1 

1 

BLOOM? I ELD 

i             I 

.09   .09 

.04   .04 

.10 

.10 

.46 

BRIDGEPORT  TO  AIRPORT 

.12   .13   .03 

.08 

.13 

.19 

.19 

.87 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01   .01 

.01 

.05 

.05 

.13 

HARTFORD 

1 

.20 

.07 

.08 

.12 

.47 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

1 

.04   .16 

.04 

.04 

.08 

.09 

.45 

JEWETT  CITY 

t 

.24 

.10 

.04 

.62 

.59 

1.59 

MOODUS  RESERVOIR 

.15   .21 

.03 

.02 

.42 

.21 

1.04 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.08   .25   .03 

.02 

.13 

.24 

.26 

1.01 

NEWINGTON 

.13   .13 

.07 

.07 

.12 

.12 

.64 

NORFOLK  2  SW  // 

.01   .01 

.03 

.06 

.04 

.01 

.  16 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.03 

.78 

.53 

.03 

.23 

1 .60 

SHEPAUG  DAM 

-         -         _ 

—    —    — 

_ 

_    _    _ 

STORRS  // 

.21 

1.18 

.60 

.15 

2. 14 

WATERBURY  CITY  HALL 

_         _        _ 

-    -    _   j  _    _    _ 

_    _    _ 

_    _    _ 

_ 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

1 

• 

. 

« 

i 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.05 

.05 

BETHEL 

.02 

.02 

.  04 

CLAYTON  LAKE 

.03   .02 

.02 

.04   .06   .02 

.  19 

EUSTIS 

.01 

.01 

.02 

.04 

GREENVILLE 

.01 

.01 

HOULTON  AIRPORT  6 

! 

^ 

; 

* 

, 

HOULTON  1  NE 

.  10 

.  10 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.  11 

.34 

.45 

NORTH  ANDOVER 

.06 

.02 

.01 

'02 

.  11 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.  10 

.03 

.04 

.17 

ROCKLAND  1  W 

.39 

.39 

ROXBURY 

.01 

.01 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.03 

.04 

SUNDAY  RIVER 

.06 

.04 

.01 

.11 

SWANS  FALLS 

.05 

.05 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.18 

.01 

.03 

.17 

.13 

.05 

.57 

BIRCH  HILL  DAM 

.93   .02 

.03 

.02 

.07 

1.07 

BLUE  HILL  // 

.01 

.21 

.22 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.05 

.05 

CAMBRIDGE 

.09 

.09 

HARVARD  FOREST  // 

1           .21 

.24 

.01 

.03 

.09 

.03 

.09 

.70 

HYANNIS  1  E 

.04 

.02   .01 

.07 

KNIGHTVILLE  DAM 

.03 

.04 

.01 

.04 

.12 

MENDON  AIRPORT 

.07 

1.39 

.13 

.31 

1.90 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.02       .12 

.  15 

NEW  BEDFORD 

.37   .07j 

.44 

NORTH  TRURO 

.05   .12   .01 

.18 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03 

.01   .01 

.03 

.02 

.01 

.11 

ROCKPORT  1  ESK  // 

.02 

.03 

.05 

STATE  FARM 

.02 

.02 

STERLING  3  NW 

.05 

.22 

.05 

.08 

.40 

WASHINGTON 

.01 

.02 

.05 

.03 

.11 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.17 

.09 

.04 

.05 

.36 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

* 

*     * 

•     .08 

« 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.03 

.02 

.02 

.03 

.15 

.25 

BRISTOL  // 

.05 

.03 

.02 

.07 

.17 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.09   .32 

.02 

.04 

.17 

.64 

DURHAM 

.02 

.02 

ERROL 

.05 

.01 

.01 

.03 

.10 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.07 

.02   .01 

.01 

.04 

.28 

.43 

GORHAM 

.01   .05 

.01 

.02 

.01 

.10 

HANOVER 

.03 

.02   .12 

.09 

.01 

.01 

.01 

.29 

HILLSBORO  2  W 

.09 

.04 

.03   .01 

.03 

.01 

.19 

.40 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

.     « 

*     .19 

LINCOLN 

.04 

.47   .10 

.01   .01 

.05 

.03 

.71 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01   .02 

.04   .07 

.08 

.10 

.32 

NASHUA  1  NE 

.01 

.19 

.02 

.15 

.37 

NEW  DURHAM 

.05 

.03 

.08 

PINKHAM  NOTCH 

.04   .10 

,  .01 

.10 

.06 

.31 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.22   .01 

.02'  .03 

.07 

.04 

.39 

WARREN  1  SE  // 

.01   .06 

.03   .02 

.02 

.02 

.03 

.05 

.24 

WENDELL 

.01 

.02 

.03 

WINCHESTER 

.10 

.01 

.04 

.14 

.05 

.34 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.41 

.41 

FORT  ADAMS 

_        _         _ 

_    _    _ 

_     _     _ 

_    _    _ 

_ 

_    _ 

_ 

_ 

WOONSOCKET 

.01 

.09 

.05 

.45 

.60 

VERMONT 

( 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

1 

.01 

.04 

CORINTH  // 

.23   .01 

.I2I  .01 

.37 

GRAFTON 

.02 

.01   .02 

.03   .06 

.02   .03 

.02 

.04 

.25 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.02   .22 

.04  1 

.05 

.34 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

1 

.01 

.01 

.02 

.05 

MANCHESTER 

.04   .02 

.Oil 

.07 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

«   1 

* 

• 

* 

MORRISVILLE 

.01 

.01   .18 

.02 

.10 

.32 

NEWPORT  // 

.07   .43   .01 

.01   .01 

.02 

i 

.55 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.02 

SEARSBURG  STATION  // 

.17 

.15   .04 

.04 

.01 

.05 

.04 

.50 

STOCKBRIDGE 

.01   .01 

.01 

.03 

TOWNSEEND 

_        _        _ 

_    _    _ 

_   ' 

_    _    _ 

_     _    _    _ 

_    _    _     _ 

1  _ 

_ 

- 

_ 

TYSON 

.04   .03 

.03I  .01 

.01 

.01 

.13 

Tables 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 

StaboD 

1 

Day  of  month 

1 

r 

1 

2 

3 

4 

5 

S  1 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13   14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

iU 

^30^ 

31 

1 

coHKiCTicirr 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

83 
63 

83 
62 

S3 
72 

77 
72 

85 
68 

87 
66 

90 
64 

91 
65 

96 
69 

96 

69 

95   81 
68   69 

74 
70 

79 
63 

85 
60 

74 
65 

80 
59 

71 
59 

77 
59 

75 
48 

83 
48 

84 
52 

81 
53 

85 
68 

78 
56 

86 
59 

91 
67 

89 
69 

84 
72 

81 
61 

79 
60 

83.3 
63.1 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
65 

78 
65 

79 
72 

76 
70 

82 
69 

85 
68 

89 
66 

92 
68 

96 
72 

96 
74 

95   79 
73   70 

74 
69 

78 
65 

84 
63 

75 
66 

78 
62 

72 
62 

78 
58 

75 
50 

80 
52 

81 

56 

80 

58 

83 
67 

77 
58 

84 
62 

89 
69 

87 
73 

86 
67 

77 
64 

77 
68 

82.0 
65.2 

CREAM  BILL 

MAX 
MIN 

80 
55 

80 
58 

76 
65 

79 
66 

83 
62 

83 
62 

86 
61 

87 
63 

93 
66 

94 
76 

93   76 
67   65 

76 
65 

75 
58 

81 
55 

70 
58 

71 
56 

71 
56 

72 
54 

70 
43 

83 
46 

81 
48 

80 
55 

85 
61 

77 
59 

87 
53 

91 
61 

87 
66 

80 
62 

78 
53 

74 
56 

80.6 
59.1 

DANBURY 

MAX 
MIN 

84 
57 

84 
56 

83 
68 

83 
66 

86 
66 

86 
61 

89 
69 

92 
68 

97 
66 

98 
64 

95   84 
63   64 

73 
66 

78 
64 

84 
57 

72 

63 

79 

57 

68 
55 

75 
53 

73 
41 

77 
42 

84 
46 

85 
51 

88 
65 

78 
49 

88 
54 

94 

65 

90 
60 

81 
67 

81 
56 

78 
66 

83.5 
59.5 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

84 
50 

85 
50 

84 
65 

85 
64 

87 
60 

87 
57 

88 
55 

92 
55 

97 
56 

98 
64 

94   91 
55   68 

68 

63 

84 
59 

82 
64 

79 
52 

74 
53 

73 
54 

72 
40 

82 
40 

87 
42 

84 
47 

86 
58 

86 
41 

91 
48 

95 
58 

94 
62 

86 
67 

82 
54 

81 
56 

85.9 
55.6 

GREENVICB 

MAX 

MIN 

82 
57 

82 
58 

82 
68 

77 
68 

85 
65 

87 
62 

90 
60 

92 
62 

98 

100 
69 

98   86 
68   65 

74 
66 

77 
61 

83 
58 

73 
59 

77 
57 

71 
56 

77 
43 

72 
50 

80 
44 

82 
49 

80 
52 

86 
65 

78 
50 

87 
53 

92 
64 

88 
68 

80 
68 

80 
58 

81 
60 

83.1 
59.6 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
63 

84 
61 

82 
70 

78 
70 

89 
68 

87 
64 

91 
63 

92 
66 

97 
69 

100 
66 

98   81 
69   71 

79 
67 

80 
63 

85 
60 

77 
59 

80 
58 

75 
58 

77 
55 

74 
46 

85 
45 

86 
49 

86 
54 

88 
63 

81 
54 

90 
58 

95 
66 

91 
72 

81 
65 

82 
59 

80 
64 

85.0 
61.8 

aiDDLETOWM 

MAX 

MIN 

81 
62 

82 
60 

83 
70 

81 
72 

77 
67 

87 
63 

86 
62 

87 
65 

91 
74 

97 
68 

98   97 
72   70 

80 
68 

76 
64 

77 
60 

80 
63 

76 
56 

77 
58 

74 
60 

75 
47 

73 
48 

80 
49 

81 

55 

82 
70 

85 
55 

79 
61 

86 
67 

91 
73 

87 
71 

78 

58 

79 
61 

82.7 
62.9 

NCT  BATEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
64 

80 
63 

82 
72 

76 
68 

81 
68 

85 
65 

85 
65 

86 
67 

89 
71 

92 
70 

93   79 
69   71 

74 
68 

77 
62 

78 
60 

76 
64 

78 
58 

73 
59 

78 
57 

74 
52 

82 
48 

82 
52 

78 
53 

81 
63 

76 
57 

81 
62 

86 
69 

85 
72 

82 
66 

78 
60 

81 
65 

80.9 
63.2 

NEW  LONDON 

MAX 

MIN 

80 
65 

77 
63 

80 
70 

76 
70 

77 
68 

83 
66 

85 
65 

89 
67 

94 
72 

94 
70 

95   92 

76   71 

72 
68 

78 
62 

80 
60 

75 
64 

73 
60 

74 
60 

79 
61 

77 
50 

79 
52 

81 
55 

79 
54 

81 
69 

80 
58 

84 
63 

86 
68 

85 
70 

82 

70 

80 
60 

78 
65 

81.5 
64.3 

NORFOLK  2  S« 

MAX 
MIN 

75 
56 

80 

55 

81 
64 

76 
67 

78 
62 

81 
58 

81 
59 

83 
59 

87 
67 

90 
61 

93   88 
63   66 

74 
66 

75 
59 

74 
57 

79 
60 

70 
51 

74 
55 

68 
55 

69 
44 

67 
42 

76 
48 

82 
53 

80 
60 

81 
46 

75 
56 

86 
62 

89 
67 

89 
68 

71 
52 

77 
56 

79.0 
57.9 

NORTH  EENT 

MAX 

MIN 

88 
57 

88 
57 

82 
70 

83 
68 

89 
66 

88 
60 

92 
59 

94 
68 

101 
63 

100 
60 

99   81 
62   69 

79 
70 

79 
63 

87 
58 

77 
62 

78 
55 

76 
57 

78 
56 

76 
43 

85 
42 

87 
46 

85 
50 

90 
62 

82 
45 

92 
53 

95 

66 

92 
65 

82 
70 

83 
56 

81 
59 

86.1 
59.3 

NORWALE 

MAX 
MIN 

82 
58 

83 
56 

83 
69 

77 
69 

84 
64 

88 
61 

92 
58 

93 

60 

100 
64 

98 
64 

101   81 
63   65 

74 
65 

78 
61 

85 
53 

75 
59 

81 
57 

78 
53 

79 
53 

77 
41 

84 
40 

85 
46 

84 
47 

88 
64 

79 
50 

88 
52 

93 
62 

90 

65 

84 
70 

82 
57 

82 
60 

84.8 
58.3 

NORWICH  3  ESE 

MAZ< 

MIN 

8S 
57 

82 
57 

82 
69 

75 
67 

85 
68 

88 
60; 

91 
63 

91 
65 

98 
66 

97 
62 

96   88 
64   70 

74 
68 

80 
60 

81 
55 

75 
60 

77 
53 

75 
54 

78 
45 

75 
40 

83 
40 

85 
45 

83 
46 

85 
61 

80 
49 

85 
55 

91 
66 

87 
70 

78 
70 

80 
55 

83 
58 

83.6 
58.6 

FUTXAM 

MAX 

MIN 

86 
57 

83 
55 

77 
68 

75 
67 

87 
65 

88 

60 

92 
60 

92 
60 

97 
64 

99 
60 

97   77 
62   69 

75 
65 

78 
62 

84 
55 

78 
56 

79 
50 

76 
55 

78 
54 

72 
39 

81 
37 

87 
42 

87 
46 

89 
63 

80 
48 

91 
50 

95 
63 

92 
69 

77 
64 

81 
54 

82 

55 

84.3 
57.2 

SALISBORT 

MAX 
MIN 

81 
50 

83 
52 

79 
52 

83 
63 

85 
59 

86 
52 

89 
54 

90 
56 

95 
56 

97 
59 

93   75 
61   64 

77 
62 

71 
57 

82 
57 

75 
58 

75 
50 

69 
54 

73 
53 

69 
44 

80 
42 

85 
44 

83 
44 

85 
59 

79 
46 

89 
50 

93 
61 

89 
62 

81 
63 

80 
50 

75 
54 

82.1 
54.5 

SEEPADG  DAH 

MAX 
MIR 

77 
62 

80 
58 

80 
70 

77 
70 

79 

71 

82 
62 

82 
62 

84 
64 

881 

64  j 

90 
64 

92   91 
66   70 

80 
70 

75 
65 

77 
58 

80 
65 

72 
58 

74 
66 

69 
58 

70 
49 

71 
44 

11 

11 

81 
61 

83 
52 

79 
56 

86 
64 

88 
68 

88 
70 

75 
59 

76 
60 

80.1 
61.5 

STORKS 

MAX 

MIN, 

81 
61 

81 
59 

77 
67 

73 
68 

82 
65 

83 

61 

86 
60 

90 
65 

93 
71, 

97 
68 

92   75 
67   68 

73 
63 

74 
60 

80 
55 

74 
57 

75 
54 

71 
53 

72 
52 

67 
46 

77 
49 

83 
48 

82 
50 

84 

58 

75 
49 

86 
58 

92 
61 

87 
67 

76 
63 

78 
58 

78 
59 

80.5 
59.4 

WASaiNGTON 

1 

88 
56 

84 
54 

79 
68 

78 
61 

85 
64 

86 
59 

91 
67 

97! 
62| 

99 
60 

100   86 
61   65 

75 
66 

85 
54 

80 
60 

78 
53 

75 
52 

72 
42 

86 
39 

85 
48 

88 
62 

84 
46 

90 
50 

94 
60 

80 
64 

80 
48 

79 
55 

84.8 
56.8 

WATERS UST 

I 
MAX! 

MIW 

89 

58 

85 
55 

83 
66 

79 
67 

90 
69 

89 

59 

94 

58 

95 
60 

100  101 

65i  66 

98   84 
63   60 

75 

65 

79 
60 

87 
54 

76 
61 

81 
54 

75 
54 

78 
53 

76 
44 

85 
43 

88 
45 

88 
49 

90 
64 

83 
56 

92 

56 

97 
63 

92 

66 

83 
66 

84 
55 

83 
59 

86.4 
58.5 

WATERBDRT  CITY  BALL 

MAX 

Miir 

85 
63 

85 
60 

84 
71 

82 
72 

82 
70 

89 
67 

89 
66 

92 
63 

92 

72 

100 
69 

100   98 
69   70 

88 
71 

77 
67 

80 
61 

85 
65 

76 
59 

80 
60 

75 
59 

76 
51 

74 
48 

81 
49 

84 
56 

85 
70 

88 
56 

81 
60 

90 

68 

95 
75 

90 
70 

80 
60 

80 
66 

85.3 
64.0 

WESTBROOE 

MAX] 

MINI 

82 
58 

81 

55 

84 
68 

77 
69 

82 
66 

85 
60 

88 
58 

90 
59 

96 
67 

96 
62 

94   86 
63   66 

75 
68 

78 
59 

79 
52 

76 
59 

78 
51 

74 
50 

80 
54 

76 
40 

80 
38 

83 
43 

81 
43 

82 
66 

78 
42 

86 
57 

90 
65 

87 
66 

79 
70 

80 
53 

81 
57 

82.7 
57.5 

WIGWAM  RESERVOIR 

minI 

80 
58 

82 
58 

80 
68 

79 
68 

82 
67 

84 
62 

82 
58 

86 
62 

89 

66 

92 
63 

92   93 
64   68 

80 
70 

76 
64 

80 
58 

80 
57 

76 
56 

75 
56 

73 
54 

72 
44 

74 
45 

80 
48 

82 
52 

84 
54 

82 
53 

87 
55 

87 
62 

88 
70 

87 
66 

76 
58 

77 
60 

81.8 
59.5 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FLD 

MAX 
MIN 

83 
62 

86 
61 

79 
69 

78 
70 

88 
66 

88 
64 

92 
62 

96 
65 

98 
68 

100 
65 

96   79 
68   71 

80 
66 

79 
62 

84 
60 

77 
61 

79 
60 

73 
57 

78 
53 

74 
42 

85 
46 

86 
50 

87 
53 

89 
63 

81 
54 

94 
56 

97 
64 

94 
70 

80 
66 

81 
60 

79 
61 

85.2 
61.1 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
63 

85 
58 

79 
61 

88 
65 

88 
62 

89 
64 

93 
65 

95 
66 

94 
73 

95 
66 

75   71 
64   61 

71 
58 

78 
56 

75 
52 

79 

47 

80 

54 

69 
59 

72 
51 

68 
50 

81 
54 

87 
56 

88 
58 

76 

55 

ss 

94 
56 

95 

71 

93 

68 

73 

64 

80 
56 

80 
55 

82.5 
59.3 

BANGOR 

MAX 
MIN 

80 

89 

87 

87 

92 

93 
64 

sJ 

48 

94 
6^ 

93 
63 

95 

95 
65 

91   75 
66   63 

74 

68 
4^ 

83 
58 

79 
64 

81 
45 

81 
50 

75 
50 

75 
45 

7^ 
56 

84 
59 

88 
56 

91 
64 

87 
73 

83 
65 

93 

86 
77 

85 
71 

89 
71 

80 
64 

81 
60 

85.9 
61.4 

BAR  HARBOR 

MAX 
NIK 

79 
62 

79 
55 

75 
61 

80 
60 

83 
60 

88 
50 

88 
73 

90 
77 

84 
63 

72   68 
60   59 

72 
40 

71 
52 

75 
46 

73 
63 

71 
63 

70 
47 

70 
52 

80 
46 

82 
52 

79 
53 

74 
52 

79 
49 

85 
48 

94 
48 

89 
67 

84 
65 

78 
61 

75 
54 

78.6 
55.8 

BELFAST 

max: 

MIN' 

82 
57" 

81 
54 

72 
60 

84 
62 

84 
58 

89 
58 

89 
58 

92 
60 

94 
72 

82 
62 

72   70 
61   60 

67 
59 

77 
52 

77 
50 

75 
45 

77 
50 

70 
60 

74 
52 

69 
48 

82 
54 

87 
47 

86 
53 

78 
59 

81 
45 

94 
55 

95 
60 

89 
59 

76 
50 

70 

58 

78 
58 

73 
50 

80.5 
55.7 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
59 

82 
53 

70 
58 

80 
59 

82 
54 

82 
51 

85 
59 

84 
63 

73 
50 

73 
46 

75   63 
52   56 

70 
53 

71 
49 

68 
45 

73 
43 

75 
46 

64 
54 

63 
46 

58 
42 

lli 

84 
50 

85 
55 

66 
46 

73 
38 

83 
54 

88 
59 

80 
60 

74 
54 

78 
48 

75.0 
51.9 

EASTPORT  WB  CITY 

MAX 
MIN 

71 
56 

70 

54 

60 

56 

73 
56 

82 
58 

81 
60 

83 
60 

89 
5i 

85 
64 

71 
58 

62   61 
56   56 

67 
55 

67 
56 

69 
52 

68 
51 

73 
53 

65 
58 

65 
52 

66 
49 

11 

81 
57 

69 

56 

69 
54 

" 

79 
57 

93 
61 

74 
58 

66 
59 

73 

55 

71 

5* 

72.7 
55.9 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

MAX 
UIN 

83 
57 

83 
51 

79 
55 

86 
64 

85 
57 

88 
58 

89 
54 

89 
64 

88 
73 

76 
55 

70   67 
57  60 

68 
58 

78 
49 

73 
40 

90 
57 

93 
63 

89 
62 

a 

77 
53 

77 
44 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIH 

82 
63 

83 

55 

80 
59 

86 
66 

87 
57 

86 
62 

90 
60 

93 

60 

n 

9^ 
66 

86|  76| 
64   63 

71 

61 

78 
55 

li 

7^ 
44 

78 

63 

70 

61 

7^ 
56 

70 
47 

81 
50 

84 
50 

8^ 

54 

85 
56 

52 

94 

54 

94 

64 

92 

62 

86 
68 

78 
54 

79 
52 

82.7 
58.0 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

88 
58 

86 
52 

83 
53 

86 
63 

87 
53 

86 
52 

91 
53 

93 
56 

92 
74 

90 
60 

77   70 
63   62 

73 
59 

77 
52 

76 
50 

77 

41 

77 
45 

70 
59 

70 
53 

67 

82 
43 

89 
72 

91 
77 

84 
66 

82 
67 

94 
68 

95 
71 

89 
72 

80 
64 

79 
52 

78 
46 

82.5 
58.0 

GARDINER 

MAX 
MIN 

84 
63 

85 
56 

80 
64 

8B 
64 

89 
59 

90 
57 

91 
59 

9S 
62 

95 
76 

96 
68 

78   74 
65   63 

72 
62 

80 
58 

76 
52 

78 
46 

78 
54 

70 

61 

68 
58 

6i 

82 
55 

86 
49 

88 
57 

77 
581 

80 
44 

l^ 

99 
66 

91 
65 

81 
69 

80 
54 

8q 
54 

82.9 
58.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

79 
47 

81 
43 

76 
48 

81 
57 

84 
48 

83 
43 

85 
51 

92 
62 

81 
52 

73 

55 

68   65 
56   58 

70 
45 

77 
44 

71 
40 

77 
33 

75 
37 

70 
53 

66 
47 

60 
44 

76 
44 

83 
41 

86 
46 

75 
37 

75 
33 

86 
54 

88 
58 

81 
59 

69 
55 

78 
43 

77 
42 

77.1 
47.6 

HOULTON  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 

se 

83 
51 

69 
60 

82 
58 

83 
53 

87 
52 

88 
57 

88 
64 

80 
50 

71 
46 

74   65 
52   57 

67 
53 

74 
50 

71 
44 

75 
39 

77 
49 

71 
56 

65 
47 

62 
45 

77 
53 

85 
49 

86 
57 

68 
43 

76 
36 

84 
56 

90 
64 

84 
64 

72 
58 

77 
53 

li 

77.3 
52.4 

HOULTON  1  NE 

MAX 

MIN 

8C 

58 

85 
52 

75 
61 

83 
62 

86 
61 

89 

55 

88 
59 

88 
64 

84 

70 

71 
48 

74   70 
52   59 

66 
54 

75 
50 

70 
50 

76 
46 

76 
60 

70 
59 

66 
50 

62 

44 

11 

85 

86 
56 

76 
54 

76 
38 

85 
55 

89 
62 

86 
63 

•1 

7S 

84 
54 

78.4 
55.6 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

7S 

53 

82 
57 

60 

81 
58 

85 
57 

85 
59 

68 
61 

9G 
62 

92 
56 

78 
59 

70   70 
59   61 

71 
53 

71 
49 

76 
46 

74 
45 

74 
54, 

68 

sa 

71 
43 

6S 
4S 

81 
51. 

84 
50 

80 
55 

75 
44 

79 
53 

88 
58 

95, 
61 

89 
6Z 

3 

75 
52 

15 

79.0 
54.8 
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Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLA^a) 
AUGUST  1949 


PRENTISS 
PHESQUE  ISLE 
ROCKLAND 
RUUFORD  3  SW 
RUUFORD  1  SSE 


ARLINGTON 

BILLERICA 

BIRCH  HILL  DAH 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHESTNUT  HILL 


CONCORD 

EAST  WAREEAU 

EDCARTOWN 

FALL  RIVER  2  NE 

FITCHBURG 

FRAUINGHAH 

HAVERHILL 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  1  E 

KNIGHTVILLE    DAM 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 


68      63 
eference  not«a  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Conhnued 


MEW  ENGLAMD 
AUGUST  1949 


Day  of  month 


Statioo 


S   6 


"T" 


9   10   11   12  '  13  '  14  I  IS  '  16  j  17   18  19  20  21  22  i  23  24  25  26  I  27 


28  29  30  !  31 


KIDDLETON 

NAMTUCKET  WB  AIRPORT 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

ROCKPORT  1  ESE 

SANDWICH 

SHEl^URKE   FALLS 

SPRINGFIELD 

STOCKBRIDCE 

SWAKP SCOTT 

TABKTON 

TDBHEBS  FALLS 

lALPOLE 

WESTFIELD  2  NE 

WESTON  2  NW 

WESTOTER  FIELD 

WORCESTER  AIRPORT 

WORCESTER  1 

NEW   HAia>5HIRE 
ALEXANDRIA 

B8RLIR 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  0AM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN    FALLS   DAM 

GLENCLIFF  2  NW 

HANOVER 

XEENE  1  S 

LAKEPORT  1 

LEBANON  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

NASHUA  3  N 


MAX 

80 

80 

74 

80 

82 

84 

88 

90 

91 

94 

88 

76 

74 

76 

76 

74 

78 

78 

74 

70 

78 

82 

84 

80 

74 

90 

90 

99 

78 

78 

78 

81.2 

HIN 

66 

60 

70 

70 

68 

68 

64 

66 

72 

74 

70 

72 

66 

60 

58 

54 

56 

62 

64 

52 

52 

52 

60 

66 

64 

60 

70 

66 

68 

62 

60 

63.6 

MAX 

79 

74 

81 

81 

78 

80 

82 

85 

83 

92 

88 

76 

73 

74 

76 

72 

71 

79 

74 

70 

75 

76 

75 

72 

72 

75 

76 

77 

77 

78 

76 

77.3 

MIN 

64 

66 

67 

69 

66 

64 

68 

68 

71 

68 

70 

65 

62 

56 

54 

55 

51 

57 

62 

57 

56 

59 

59 

64 

58 

63 

68 

68 

68 

57 

67 

62.8 

MAX 

SO 

SO 

74 

82 

82 

83 

84 

87 

89 

92 

88 

76 

79 

78 

81 

72 

74 

70 

67 

67 

76 

82 

80 

79 

76 

87 

90 

89 

73 

78 

73 

79.6 

MIN 

52 

52 

66 

61 

61 

57 

56 

57 

64 

60 

62 

66 

61 

59 

57 

56 

55 

55 

47 

44 

46 

44 

50 

50 

44 

49 

59 

62 

59 

55 

53 

55.5 

MAX 

83 

77 

78 

78 

78 

82 

91 

96 

101 

102 

101 

77 

74 

74 

76 

75 

81 

80 

77 

77 

76 

88 

90 

86 

72 

90 

96 

95 

88 

75 

78 

83.6 

MIN 

64 

62 

68 

68 

66 

65 

68 

69 

74 

74 

71 

69 

68 

61 

58 

66 

50 

59 

61 

49 

53 

52 

57 

69 

55 

59 

69 

70 

71 

59 

59 

63.3 

MAX 

85 

79 

71 

81 

80 

87 

88 

97 

100 

99 

86 

75 

71 

78 

77 

79 

79 

79 

75 

73 

83 

87 

90 

78 

78 

97 

98 

93 

78 

79 

78 

83.2 

MIR 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

69 

71 

74 

67 

67 

63 

62 

57 

54 

55 

62 

61 

51 

54 

52 

59 

64 

61 

60 

70 

70 

66 

59 

58 

62.7 

MAX 

81 

78 

75 

75 

79 

83 

88 

92 

100 

100 

86 

76 

74 

77 

79 

81 

79 

74 

74 

75 

82 

86 

78 

80 

75 

80 

87 

82 

79 

81 

80 

81.2 

MIN 

66 

64 

69 

68 

67 

63 

68 

71 

72 

73 

70 

69 

65 

58 

57 

56 

53 

56 

55 

51 

56 

58 

54 

63 

1 

59 

60 

68 

70 

67 

59 

63 

62.8 

MAX 

82 

86 

84 

78 

84 

86 

90 

89 

90 

92 

97 

90 

87 

76 

80 

82 

76 

78 

75 

73 

73 

83 

87 

83! 

81 

81 

90 

90 

93 

73 

83 

83.6 

MIN 

57 

55 

54 

67 

62 

60 

59 

59 

63 

65 

65 

69 

65 

62 

57 

56 

54 

55 

56 

41 

47 

47 

50 

54  i 

46 

46 

49 

61 

65 

52 

53 

56.5 

MAX 

86 

85 

85 

80 

90 

90 

92 

95 

96 

99 

100 

95 

88 

79 

83 

87 

77 

78 

77 

77 

83 

87 

87 

88 

84 

93 

95 

96 

89 

80 

81 

87.2 

MIN 

62 

61 

68 

71 

65 

63 

68 

65 

70 

69 

70 

71 

67 

63 

61 

61 

60 

59 

59 

49 

51 

52 

57 

65 

54 

58 

66 

70 

68 

60 

61 

62.7 

MAX 

77 

80 

76 

80 

79 

80 

81 

85 

85 

90 

85 

75 

77 

75 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

73 

80 

78 

77 

73 

85 

89 

86 

77 

75 

73 

77.9 

MIN 

52 

53 

68 

67 

63 

60 

55 

57 

63 

57 

61 

67 

67 

63 

57 

59 

54 

56 

53 

40 

38 

42 

48 

54 

41 

48 

54 

61 

64 

54 

53 

55.8 

MAX 

74 

73 

73 

74 

77 

79 

79 

87 

95 

96 

87 

73 

72 

71 

73 

73 

76 

74 

75 

73 

78 

83 

83 

80 

73 

88 

90 

82 

70 

73 

73 

78.3 

MIN 

64 

61 

64 

66 

66 

60 

67 

69 

68 

68 

68 

68 

65 

58 

59 

57 

59 

63 

59 

50 

54 

56 

59 

54 

53 

59 

66 

66 

63 

57 

56 

61.4 

MAX 

85 

79 

75 

84 

87 

91 

94 

99 

101 

96 

85 

79 

78 

81 

79 

80 

77 

78 

74 

85 

88 

86 

85 

80 

90 

95 

90 

80 

81 

82 

84.8 

MIN 

61 

70 

70 

68 

66 

75 

69 

67 

70 

65 

68 

74 

69 

59 

53 

53 

46 

51 

61 

42 

42 

45 

45 

68 

52 

58 

67 

70 

72 

55 

59 

61.0 

MAX 

84 

86 

82 

83 

86 

90 

90 

93 

96 

99 

96 

84 

80 

82 

84 

81 

78 

77 

73 

72 

83 

85 

87 

85l 

80 

94 

95 

92 

86 

82 

78 

85.3 

MIN 

55 

54 

67 

67 

63 

59 

58 

58 

62 

61 

63 

67 

66 

61 

53 

55 

54 

56 

56 

43 

45 

43 

49 

55| 

46 

48 

60 

62 

65 

51 

54 

56.6 

MAX 

83 

80 

73 

76 

81 

90 

90 

92 

98 

98 

93 

88 

72 

76 

77 

79 

80 

78 

76 

73 

81 

87 

87 

87 

77 

94 

95 

94 

77 

80 

83 

83.7 

MIN 

60 

60 

66 

68 

65 

61 

60 

63 

68 

65 

67 

68 

64 

58 

58 

52 

48 

55 

60 

40 

43 

45 

SO 

64! 

50 

58 

66 

68 

67 

55 

56 

59.0 

MAX 

86 

88 

78 

82 

88 

90 

90 

92 

95 

98 

93 

77 

82 

81 

83 

78 

78 

75 

74 

72 

83 

88 

86 

89 

8'^ 

94 

95 

93 

78 

84 

78 
57 

84.8 

MIN 

59 

5a 

69 

67 

64 

62 

59 

61 

66 

66 

66 

n 

65 

61 

58 

58 

58 

55 

49 

46 

51 

47 

51 

5T 

50 

53 

61 

69 

64 

57 

59.2 

MAX 

84 

81 

72 

75 

83 

86 

86 

87 

86 

94 

93 

80 

73 

74 

76 

80 

81 

83 

81 

79 

78 

77 

80 

78 

74 

84 

94 

94 

84 

84 

83 

82.1 

MIN 

58 

55 

65 

67 

62 

63 

61 

64 

64 

69 

67 

67 

65 

60 

55 

49 

49 

48 

50 

48 

49 

45 

45 

65 

47 

53 

58 

68 

69 

69 

70 

58.8 

MAX 

83 

83 

77 

80 

85 

89 

89 

93 

95 

99 

95 

78 

80 

79 

83 

76 

77 

73 

73 

72 

82 

86 

85 

86 

78 

93 

95 

92 

79 

80 

79 

83.7 

MIN 

61 

60 

69 

69 

63 

59 

61 

61 

70 

65 

66 

69 

65 

64 

60 

60 

59 

56 

57 

43 

45 

48 

50 

6^ 

54 

56 

63 

66 

63 

56 

58 

60.1 

MAX 

84 

80 

73 

77 

82 

8S 

90 

91 

95 

97 

92 

72 

70 

77 

80 

74 

77 

74 

74 

69 

80 

87 

84 

85 

78 

90 

92 

92 

73 

8( 

77 

81.7 

MIH 

64 

65 

6S 

67 

63 

66 

65 

6( 

69 

75 

69 

66 

61 

59 

61 

57 

57 

60 

51 

48 

53 

61 

61 

60 

56 

60 

64 

67 

60 

57 

6Q 

61.8 

MAX 

84 

82 

76 

78 

87 

87 

92 

9! 

97 

99 

95 

80 

74 

78 

83 

77 

80 

77 

76 

71 

81 

87 

87 

87 

80 

91 

93 

93 

78 

8( 

79 

83.9 

HIN 

61 

58 

66 

66 

63 

62 

58 

6: 

67 

69 

71 

68 

64 

60 

57 

59 

49 

58 

56 

49 

51 

46 

51 

67 

55 

59 

65 

66 

68 

5' 

55 

60.0 

MAX 

79 

79 

73 

82 

79 

84 

84 

81 

86 

91 

84 

73 

74 

78 

76 

75 

67 

67 

64 

65 

75 

84 

82 

7i 

73 

90 

88 

86 

70 

7! 

73 

77.9 

MIN 

SO 

49 

53 

59 

54 

56 

55 

6a 

68 

66 

60 

64 

60 

55 

46 

44 

46 

58 

51 

47 

50 

44 

52 

48 

39 

47 

67 

66 

62 

4^ 
T. 

48 

54.0 

MAX 

69 

79 

79 

79 

84 

85 

8S 

86 

92 

89 

92 

82 

82 

81 

72 

76 

79 

73 

68 

60 

62 

75 

86 

85 

73 

76 

90 

90 

81 

58 

75 

79.4 

MIN 

54 

48 

51 

57 

51 

47 

51 

5-i 

69 

64 

66 

63 

62 

58 

46 

39 

45 

53 

51 

47 

4S 

42 

48 

37 

41 

56 

63 

5! 

44 

52.3 

MAX 

78 

82 

78 

83 

83 

85 

86 

89 

87 

92 

85 

80 

80 

78 

76 

76 

72 

68 

64 

61 

74 

82 

83 

^? 

74 

88 

88 

84 

74 

74 

78 

79.3 

MIN 

52 

52 

55 

63 

57 

65 

59 

60 

71 

64 

65 

62 

55 

57 

50 

49 

52 

58 

51 

45 

48 

49 

56 

43 

53 

64 

64 

53 

5? 

54 

56.0 

MAX 

81 

84 

80 

83 

84 

91 

91 

92 

90 

96 

93 

85 

80 

79 

80 

76 

75 

73 

68 

69 

81 

86 

86 

79 

80 

95 

94 

91 

7S 
66 

80 

80 
SO 

83.3 

MIN 

57 

52 

63 

67 

59 

58 

60 

62 

74 

66 

66 

66 

68 

56 

50 

48 

48 

6^ 

61 

44 

49 

42 

54 

53 

48 

48 

63 

64 

52 

57.4 

MAX 

73 

82 

83 

78 

87 

81 

88 

8! 

92 

91 

96 

85 

74 

76 

80 

80 

78 

64 

67 

66 

65 

78 

85 

83 

75 

76 

90 

90 
56 

85 

71 

77 

80.2 

MIN 

49 

46 

48 

52 

50 

50 

54 

52 

54 

58 

60 

63 

60 

56 

44 

45 

44 

53 

48 

42 

39 

40 

42 

46 

37 

40 

48 

61 

46 

44 

49.3 

MAX 

85 

84 

77 

83 

86 

89 

91 

93 
5^ 

92 

97 

91 

75 

68 

82 

81 

77 

78 

74 

72 

71 

82 

88 

86 

79 

80 

97 

94 

92 

76 

82 

78 

83.2 

MIN 

60 

54 

67 

64 

58 

61 

58 

64 

66 

67 

66 

62 

55 

52 

49 

48 

60 

49 

44 

39 

43 

53 

51 

41 

47 

63 

H 

63 
80 

51 

53 

55.8 

MAX 

85 

82 

78 

86 

84 

92 

94 

100 

98 

102 

93 

76 

75 

79 

78 

78 

80 

80 

76 

73 

85 

89 

86 

8d 

82 

96 

95 

94 

84 

80 

85.2 

MIN 

59 

54 

65 

64 

60 

60 

56 

66 

65 

67 

66 

66 

63 

54 

52 

49 

46 

MAX 

84 

82 

77 

81 

83 

88 

90 

93 

90 

98 

93 

84 

70 

80 

79 

76 

76 

75 

75 

7q 

^? 

^S 

85, 

80 

80 

^S 

92 

88 

75 

80 

76 

82.6 

MIN 

54 

50 

64 

64 

58 

60 

58 

6( 

7S 

72 

65 

65 

H 

5£ 

4{ 

47 

"1 

63 

5£ 

45 

4^ 

60 

■"l 

54 

61 

63 

67 

50 

54 

56.8 

MAX 

68 

76 

80 

80 

83 

83 

84 

84 

87 

87 

89 

79 

79 

78 

74 

73 

73 

68 

66 

6! 

7( 

81 

82 

72 

72 

78 

8C 

71 

75 

77.0 

MIN 

48 

52 

SO 

58 

58 

46 

54 

54 

61 

61 

64 

61 

63| 

58 

48 

47 

46 

54 

54 

4! 

40 

4; 

43 

54 

4C 

48 

46 

63 

54 

5! 

52.5 

MAX 

64 

74 

78 

77 

78 

79 

80 

82 

85 

80 

84 

n 

n 

^! 

'A 

7q 

74 

7q 

65 

5! 

W 

7J 

1 

81 

87 

71 

84 

84 

72 

6S 

71 
51 

75.3 

MIN 

49 

49 

52 

58 

49 

46 

48 

56 

58 

5^ 

63 

^ 

5^ 

5= 

35 

37 

*^ 

4: 

43 

46 

5C 

36 

40 

56 

58 

6( 

52 

49.2 

MAX 

85 

86 

78 

88 

86 

90 

93 

96 
5£ 

93 

100 

93 

85 

75 

82 

84 

80 

77 

73 

71 

72 

82 

91 

91 

«1 

81 

98 

96 

93 

86 

83 

77 

85.4 

MIN 

57 

65 

60 

65 

58 

62 

58 

63 

64 

68 

67 

66 

58 

53 

51 

48 

60 

56 

49 

40 

45 

50 

1 

45 

46 

61 

63 

68 

51 

51 

56.7 

MAX 

81 

82 

78 

85 

86 

90 

93 

97 

96 

102 

101 

91 

82 

82 

82 

78 

77 

73 

70 

7a| 

81 

89 

89| 

1 

84| 

80 

96 

96 

92 

87 

80 

80 
51 

85.5 

MIN 

53 

52 

58 

65 

58 

63 

60 

63 

70 

70 

72 

72 

70 

60 

54 

49 

48 

62 

56 

47 

42 

44 

5^ 

A 

47 

44 

61 

62 

66 

50 

57.2 

MAX 

78 

81 

78 

80 

80 

82 

83 

85 

86 

87 

82 

75 

74 

74 

72 

75 

69 

67 

64 

59 

72 

78 

80 

72 

70 

87 

83 

80 

79 

72 

75 

76.7 

MIN 

53 

53 

53 

63 

56 

60 

62 

63 

63 

65 

62 

59 

52 

57 

54 

49 

53 

58 

52 

47 

48 

50 

57 

57 

45 

53 

59 

65 

59 

53 

54 

55.9 

MAX 

85 

83 

78 

86 

84 

87 

88 

90 

91 

94 

88 

82 

86 

81 

80 

80 

68 

68 

67 

68 

7^ 

86 

8S 

75 

li 

91 

91 

88 

74 

79 

79 

81.8 

MIN 

5£ 

54 

60 

65 

59 

61 

58 

59 

66 

62 

66 

68 

59 

61 

50 

48 

53 

60 

53 

46 

42 

46 

S2| 

51 

42 

48 

60 

62 

65 

51 

51 

55.9 

MAX 

86 

86 

78 

86 

84 

90 

92 

93 

93 

99 

96 

84 

77 

83 

84 

80 

80 

76 

73 

73 

84 

88 

83 

81 

83 

98 

98 

94 

78 

83 

78 

85.2 

MIN 

5i 

52 

65 

68 

63 

61 

59 

57 

60 

62 

64 

69 

67 

62 

53 

50 

50 

59 

59 

39 

37 

42 

52 

50 

40 

45 

57 

64 

67 

51 

51 

55.9 

MAX 

83 

86 

78 

88 

85 

91 

91 

95 

92 

97 

90 

80 

70 

84 

83 

81 

75 

69 

69 

70 

81 

91 

87 

78 

80 

96 

93 

91 

77 

82 

78 

83.6 

MIN 

58 

56 

60 

66 

60 

63 

60 

64 

71 

65 

67 

64 

63 

58 

62 

51 

52 

62 

56 

51 

51 

51 

60 

59 

50 

55 

69 

69 

67 

56 

56 

59.7 

MAX 

t^ 

83 

79 

86 

82 

85 

88 

91 

92 

94 

87 

77 

81 

81 

78 

79 

69 

70 

66 

6C 

79 

87 

83 

74 

78 

92 

92 

88 

74 

79 

78 

81.4 

MIN 

54 

59 

63 

61 

59 

58 

57 

66 

62 

66 

68 

61 

56 

50 

47 

52 

60 

50 

4S 

40 

44 

55 

43 

39 

48 

60 

62 

57 

50 

50 

54.8 

MAX 

82 

79 

78 

80 

81 

84 

86 

88 

87 

93 

85 

76 

68 

77 

73 

73 

75 

73 

66 

67 

75 

80 

79 

74 

72 

90 

88 

89 

74 

76 

56i 

78.9 

MIN 

61 

56 

66 

67 

62 

63 

61 

66 

67 

67 

67 

67 

62 

57 

54 

52 

50 

60 

53 

50 

52 

48 

56 

54 

SO 

52 

64 

67 

64 

55 

58.9 

MAX 

82 

83 

80 

81 

84 

86 

91 

92 

93 

97 

99 

90 

74 

77 

79 

77 

78 

79 

72 

74 

78 

84 

87 

84 

76 

91 

95 

94 

96 

81 

11 

84.4 

MIN 

53 

51 

66 

66 

57 

60 

55 

5S 

59 

63 

64 

66 

64 

53 

47 

44 

43 

54 

57 

37 

38 

42 

48 

491 

47 

46 

57 

60 

70 

47 

53.9 

MAX 

87 

84 

78 

84 

87 

82 

93 

94 

95 

99 

95 

76 

74 

82 

83 

79 

81 

80 

73 

73 

83 

89 

86 

83 

81 

94 

9^ 

78 

84 

78 

84.7 

MIN 

58 

54 

57 

67 

60 

62 

56 

58 

62 

65 

67 

68 

68 

58 

5^ 

52 

47 

51 

58 

42 

41 

44 

48 

53' 

46 

53 

62 

69 

52 

53 

55.8 

Soe 

,.,., 

eoco  DOtM  followina  S 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1949 


STATION  INDEX 


Station 


County 


COnOCTICVT 

AKSONIA 

BAOSSVILLZ 

BALTIC 

ftAUHAMSTXD 

BUmriKU) 

UIOCKPQBt 

niDCEPOKT   WB   AltPOKT 

UISTtX. 

BVUJ   niDGE   DAM 

SURLIKCTOll 


0130  ftn  umi 

0227  LITCSmU 
0251  nv  UMDOH 
0399  LITCIPIELD 
0634  lUltTPORD 

O«01  rAIRTIELD 

0806  rAIRriBLD 

0830  BAJITFOftI) 

0961  LITCRFIELD 

0973  HAJtTFORD 


OAtSOH   LAZE 

DEMT 

EAST   RATIX 

KASTOK   t^KE   RESERVOtR 

TAILS    VILLAGE 

CXEEXVICB 

CtOTWf 

■AJtTPOM) 

UaTFOU)   VB  AlftPOMT 

BlIfLOCKS   RESEBTOIK 

JE«ETT   CITY 
LAQ    EOtraHOC 
LAITREL   RESOTOIR 
HAWTHESTER 


HEAD   POKD  RESERVOIR  4599   FAIRTIELD 


HIDOLETOn 

VILTOIU) 

MOHAVK   FOAEST   RJICR   ST  A 

KOOOLS   RESERVOIR 

HOCirr  CAJUCEL 


4767  HIDDLESEX 
4790  REl  HA VEX 
4933  LITCBPIELO 
5018  HIDDLESEX 
5077    ire«   HAVEN 


KATCHAIV   FOREST   RNGR  STA5125   VIIflDBAH 
RE*   BASTFORD  5262   LITCHFIELD 

Jmi   HAVER   »B  AIRPORT  5273   WEV   HAVE!* 

nviXCTOX  S283   HARTFORD 

KEV    LOmOX  5309   !fE*   LO.VDOK 


^r;RFOLI    2   HI    SR 
TTD   NtAJfFOKD 
RTH  COILFOU) 
r.TH   KEXT 


5445  LITCHFIELD 
5510  XETI  HAVES 
5641  KEl  HAVES 
5664    LITCHFIELD 


.RTB   STAKFOBD   RESERV0IR5772   FAIRFIELD 

MMRALK  5892  FAIRFIELD 

ROftRICB   3   HI   eSE  5904  REV   LOXDON 

PACBAOC   ST   rSST   3   HI    fff   6131  XCV   LOKDOS 

PEOPLES   FRST   RAJfQCR   STA   6239  LITCHPIEIJ) 

PROSPECT  6597  NEW  HAVEN 


PUTVAB 

PtmUH  HEIGHTS 
PUTDAH  LAKE 
ROCKTILLE 
ROCnOOD  LAKE 

ROCKT  RIVER  DAH 
ROURD  PORD 
SALISBUBT 

SAIXulTTXK  RESERVOIR 
SHZPAUG  DAH 

SBVTTLS  HEADOV  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STEVEXSOR  DAH 
TORtS 
v^HPSOKVILLE 

^HIRCTOfl  1 
^RIRCTOR  2 
\P   FALLS  RESERVOIR 
-^lilNGTOW 


■ATEXBURY  CITT  HALL 
VIPARAVC  RESERVOIR 
VESTSaoOI 

WEST  HARTFORD 
WKST  HARTLAND 

VBIGVILLE  RESERVOIR 
WBITRET  LAKE 
WICWAH  RESERVOIR 
VILLlHAIiTIC 

voLCorr  reservoir 


6645  WINDHAM 
6650  WlIfVHAH 
6655  FAIRFIELD 
6942  TOUJLVD 
6954  TOLLAHJ) 

6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 

7432  HARTFORD 
7946  TOLLAWD 
8065  FAIRFIELD 
8138  TOLLAKD 
8364  BARTFCMD 

8436  LITCHFIELD 
8441  LITCHFIELD 
8488  FAIRFIELD 
8859  LITCHFIELD 
8906  REW  HAVEX 

8911  KEW  HA VEX 
9007  KEW  BAVEX 
9067  HIDDLESEX 
9162  HARTFORD 
9174  HARTFORD 

9508  HARTFORD 
9544  MEW  RAVEN 
9568  LITCHFIELD 
9592  WIHDHAH 
9759  NEW  RAVEX 


ADCOSTA  AIRPCKT 
BAJHXM 
BAR  HAKBOB 
BELFAST 

BRAHSUA  DAH 
CAJtlBOV  WB  AIRPORT 
CLATTOR  LAD 
CORimrA 
lASTPOBT  WB  CITT 

EAST  SARGERVILLB  2  1 
EAST  WINTHROP 

KLLSworra 
nrsTis 

FARHIHCTOK 


CILEAD 

GRARD   LAD   STUAR 

CRXEirTILLE 

aiRAH 

HOULTOR  AIRPOBT 

BOtn-TOR  1  HI  RE 


n 


I 


CAXDUCWOOO  LAKE  1093  FAIRFIELD 

COCKAPOirSET  nST  RANGER  1488  MIDDLESEX 

Cau.lRSVILLI  1536  HARTFCmD 

CREAH  BILL  1715  LITCHFIELD 

DANBURT  1762  FAIRFIEU) 


1798  NEW  HAVEN 

1844  FAIRi'IELD 

2169  XEW  UAVty 

2:288  FAIRFIELD 

2658  LITCHFIELD 

3137  FAIRFIELD 
3207  NEW  U»>DON 
3446  HARTFORD 
3451  BARTFORO 
3583  ENFIELD 

3857  XEW  LONDON 
3989  NEW  LONDON 
4096  FAIRFIELD 
4443  HARTFORD 


I  41  3q  73  05 

I  5  '  41  Sq  73  03 

17  ,  41  37;  73  06 

'  5  41  Sa  73  S7 

5  41  SO  73  44 

4  41  13  73  13 

4  41  10  73  08 

5  41  43  72  56 
7  41  40  73  29 
5  41  48  72  58  I 

7  41  29  73  28 

5  41  28  72  31 

5  41  48  72  56 

7  41  52  73  20   : 

7  41  23  73  28 

4  41  23  72  59  I 

7  41  19  73  05 

4  41  17  73  S3  I 

4  41  14  73  IS  I 

7  41  57  73  33  ! 


Obser- 
vatiOD 
time 


Observer 


8A  ANSOKIA  RATER  CO 
8A  RATER  BUR  HARTFORD 
MID  bALTIC  HILLS  CO 
8A  WATER  BUR  HARTFORD 
HC  DEPT  HARTFORD 


kllD  |KHI 


Reiei. 

to 
tables 


I   SP  I  8P  URS  M  G  UELIA       I 
r  JtlD  kllD  U  S  WEATHER  BUREAU 

>  I     SA  BRISTOL  WATER  CO 

7A  CONN  LIGHT  li  POWER 

>  I  8A  WATER  BUR  HARTFORD 

yiD  CONN  LIGHT  t  POWER 
SA  ST  FORESTER  BASTFORII 
SA  XDVIN  R  WILDER 
5P  T  S  GOLD  I 

SS  JOSEPH  L  SIHKO  JR 

8A  new  HAVEN  WATER  CO 

8A  iBIRUINGHAH  WATER  CO 

8A  'NEW  HAVEN  WATER  CO  ' 

7P  iBRIDGEPORT  HYDRAOLlQ 

5P  I  8A  CONN  POWER  CO       , 


2  3 


Of 

73  43 

2 

72  03 

41 

72  42 

73  39 

14 

73  18 

3fl 

71  54  i 

2- 

72  11  1 

11 

73  33 

4( 

72  29 

la 

73  31 

3n 

72  43  ' 

1: 

73  05 

51 

73  18 

31 

72  26 

24 

72  55 

450  7A   7A  CHARLES  £  UOBR      :  2  3   5 
39     iHID  IWATER  &  ELEC  DEPT      3 

140     [HID  ENG  DEPT  HARTFORD   '   3  4 
15  ,HID  IHID  U  S  WEATHER  BUREAU  ,2345 

240     '  7P  IBRIDGEPORT  UTDRAULICJ   3 

400  i    !mID  JEWETT  city  WATER  C(J  3  4 

178  I    I  8A  NEW  LONDON  WTR  WORM  3 

340     ,  8A  STAHFORD  WATER  CO   j  3 

SA  HANCHESTER  WTR  DEPT  '  3 

8A  STAMFORD  WATER  CO   I  3 


12N  KORNEL  BAILEY  | 
8A  NEW  HAVEN  WATER  CO  I 
8A  ST  FORESTER  HARTFORI^ 


JACKHAN  1  HI  NWW 

JWESBOBO 

LEWISTON 

HACBIAS 

MADISON 

HIDDLE  DAH 
H I LLI ROCKET 
HILLIKOCKET  AIRPORT 
HILLINOCCET  DAM 
RILO 

HILTON 
■006XKKAD 
RORm  ANDOVER 
R0BT8  8RIDGTOR 
OLD  TOWN 

OLD  TOWR  AIRPORT 

ORORO 

POBTLARD 

PORTLARD  WB  AIRPORT 

PUMTISS 


0275  KENNEBEC 
0350  PENOBSCOT 
0371  HANCOCE 
0480  WALDO 
0571  OXFORD 

0814  SOMERSET 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
2426  WASaiRGTON 

II  E  2442  PISCATAQUIS 
2539  KENNEBEC 
2620  HANCOCK 
2700  FRANKLIN 
2765  rRANKLIN 

2868  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
2883  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 

3110  oxroRD 

3261  WA3BINGT0N  1 
3353  PISCATAQUIS 

3800  CUHBERLAKD  1 

3892  AROOSTOOK  I 

3897  AROOSTOOK  1 

408S  SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4566  ANDROSCOGGIN 
4878  WASHINGTON 
4927  SOMERSET 

5261  OZPCRD 

5304  PCHOBSCOT  ] 

5309  PBNCmSCOT  1 

5314  PISCATAQUIS  ] 

5347  PISCATAQUIS  1 

5357  OXFORD 

S460  SOMERSET 

5805  OTFORD 

5875  CCHBERLAMD    ] 

6420  PENOBSCOT     1 

6425  PENOBSCOT    ; 
6430  PENOBSCOT    1 
6900  CUMBERLAXD 
6905  CtTMBEBLAJID 
6927  7XR0BSCOT    ] 


41  53  73  05 
4  J  53  72  57 
41  16  72  53 
41  42  72  44  1 
41  20  72  04 

41  58  73  13 
41  20  72  46 
41  23  72  43  ' 
41  4e   73  26 
41  07  73  32 

41  Oa  73  26  , 
41  33  72  01 
41  35  71  51  , 

41  56  73  00 
41  30  72  57 

41  54  71  56  ' 

41  54  71  52 

41  09  73  38 

41  52  72  26 

41  06  73  38 

41  35  73  26 
41  18  73  32 
41  59  73  27 
41  15  73  21 
41  43  73  18  { 

41  39  72  49  ' 
41  58  72  18  ! 
41  23  73  10 

41  49  72  15 

42  00  72  36 

41  48  73  07 

41  48  73  08 

41  17  73  09  : 

41  38  73  19  , 

41  33  73  02 

41  34  73  02 
41  18  73  02 
41  18  72  26 

41  45  72  47 

42  00  72  58 

41  44  72  57 

41  20  72  55 

41  40  73  06 

41  43  72  14 

41  37  72  56 


44  19  69  48 
44  48  68  48 
44  23  68  12 
44  24  69  00 

44  23  70  48 

45  40  69  50 

46  52  68  01 
46  37  69  32 
44  53  69  16 

44  54  66  59 

45  10  69  20 
44  19  69  54 
44  32  68  26 


480  ' 

369  6P 
30 
1440  i 
380  I 

200  HID 


400  I    8A    ST   FORESTER   HARTPORl 

380  J    8A   WATER   BUR   HARTFORD 

6|HID;HID:u   S   weather   BUREAU 
150  ,  IhID   ENC   DEPT   HARTFORD 

14      5P  j    5P  DEPT   PliBLIC   WORKS 

1380      7A  I   7A    EDWARD  C   CBILDS 
213  '  I   8A   NEW   HAVEN   RATER   CO 

276  j   8A  IKEW   HAVEN   WATER   CO 

465      6P  I   6P   MRS   MARY   C   OLIVER 
200  I  8A   STAMFORD   WATER   CO 

116  I   6P  ! 
205  I   7P  . 
270 
435 


2   3 


424 


6P   L   M  COMSTOCK 

7P  <:harles  k  crary         j  : 

5P   A   G   ABBOTT  ' 

8A   ST   FCWESTER   HABTFCSID 
8A    NEW    HAVEN    lATER    CO 


240      9P  I  9P  ALPHONSE    BONNER  |  2 

555  |HID  ITHITHAN   DANIELSON        I 

300     8A  Greenwich  water  co  j 

510     3JID  ROCEVILLE  WTR  4  AQUEj 
327      8A  GREENWICH  WATER  CO  1 

7A  CONN  LIGHT  k   POWER  j 
785      3P  RIDGEPIELD  WTR  SUP  00 
1015  '  8A   5P  HAROLD  MYERS        |  2 
295  ,    .  7P  DRIDCEPOBT  HYDRAULIC 
MOOtMOONBUR  ENG  WATERBURY    2 


372     I  6A  WTR  COM  NEW  BRITAIN 
8A  CONN  LIGHT  l>  POWER 
,    I  7A  tONN  LIGHT  L   POWER 
S4C  ;MID  jMID  ACR  EXP  STATION     12  3' 
100  ,     8A  CONN  LIGHT  &  POWER  1   3 

580  MID  TORRINGTON  WTR  CO  3 
603  j  8A  TORRINGTON  REGISTER  3 
I  7P  BRIDGEPORT  HYDBAULHJ  3 
620  I  8P  I  8P  THE  GUNNERY  SCHOOL  2  3 
340   7P  r  7P  AMERICAN  REPUBLIC  CO  2  3 

475  ifOON^fOOMriUR  ENC  WATERBURY  2  3  ' 

186      8A  JfEW  HAVEN  WATER  CO  '   3 

40   4P  4P  JAMES  RINTOUL  2  3 

275      8A  WATER  BUR  HARTFORD  3 

1180      8A  WATER  BUB  HARTFORD  3 

570  8A  WTH  COM  NEW  BRITAIN  1  3 
36  :  ,  8A  NEW  HAVEN  WATER  CO  ;  3 
HOOlflOOWWATERBURY  WATER  CO  2  3 
250  7A  CONN  LIGHT  !■  POWER  3 
768      8A  WTR  COM  NEW  BRITAIN    3 


350  MID  MID  CIVIL  AERO  ADM  2  3  4  5 
61  3P  BANGOR  HYDRO-ELEC  cd  2  3  S 
30  5P  5P  ACADIA  NATL  PARK  1  2  3  5 
20   8P   8P  A  L  RAMSDBLL         2  3    5 

640     MID  RUMFORD  FALLS  PWR  CO   3  4 


45 

1: 

70  29 

44 

4C 

70  09 

46 

4fi 

67  52 

47 

IS 

68  36 

47 

68  36 

44 

IS 

69  45 

44 

24 

70  58 

45 

11 

67  48 

45 

r, 

69  36 

43 

5: 

70  48 

46 

01 

67  47 

46 

00 

67  50 

45 

311 

70  16 

44 

31 

67  39 

44 

04 

70  10 

44 

4: 

67  28 

44 

4€ 

69  54 

44 

43 

70  58 

45 

3! 

68  42 

45 

4( 

68  42 

46 

1- 

68  46 

45 

17 

69  01 

44 

27 

70  39 

45 

3; 

69  43 

44 

3! 

70  47 

44 

01 

70  43 

56 

68  39 

44 

51 

68  40 

44 

5: 

68  42 

43 

3< 

70  15 

43 

3* 

70  1» 

45 

29 

68  10 

1100      7A  WALTER  THURSTON  3 

628  MID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU  .2345 

1000     ,HtD  ABBIE  M  PACQUET  3  4 

320  4P   4P  R  AHSDEN  2  3   5 

75  HID  iHID  U  3   WEATHER  BUREAU  2  3  4  5 

400   5P   5P  £  L  HOWARD  1  2  3    5 

173   4P  4P  AUGUSTA  WATER  DIST   2  3    5 
24*"    IIP  BANGOR  HYDRO-ELEC  CO   3 
1190     MID  DONALD  A  CHICK         3  4 
420   6P  6P  C  S  PREBLE  2  3    5 

450      7A  C  W  NORSWORTHY      [   3 

520  5P   5P  HOWARD  L  COUSIMS     2  3    5 
500     MID  GEORGE  W  CTR  3  4 

139  SS   SS  SAMUEL  D  SOULE      [23    S 
710      7f>  RUMFORD  FALLS  PWR  CO   3  4 

88     MID  STATE  FISH  HATCTCERT  3  4 

1061  MID  HID  B  C  SAWYER  *  2  3  4  5 

375      6P  CENTRAL  MAINE  POWER  '  3 

459  MID  MID  CIVIL  AERO  ADH       2  3    5 

410  6P  ,  6P  WILLIAM  CUMMIMG      2  3  4  5 

1180     '  6P  P  M  TRIPP  I    3 

185   7A   7A  IRVIN  C  MASON        2  3   S 
182  HID  9P  UNION  WATER  PWR  CO  !  2  3   5 

32      8A  BANGOR  HYDRO-ELEC  c6   3 
257   6P  6P  GREAT  NORTHERN  PAPiq  2  3   5 

1500  7P  UNION  WATER  PWR  CO  i    3 

388   SP  8A  GREAT  NORTHERN  PAPE^  2  3    5 

405  HID  HID  CIVIL  AERO  ADH      1  2  3  4  5 

7A  7A  ERVIH  LOVELL         2  3    5 

290  BA  HAINE  PUBLIC  SERV  CO   3 

640     MID  RUMFOKD  FALLS  PVR 
1028      7A  n  LA  MONTAGNE 
740     MID  RUMFORD  FALLS  PWR  Ci 

450  7P   7P  C  L  CHADBOVRNE 

108  5P   5P  T  W  CLARK  12  3    5 

124  HIDjHID  CIVIL  AERO  ADH     J  2  3  4  5 
115      4P  PHYS  DEPT  U  OF  HAIHH   3 
65   BA  I  8A  U  S  WEATHER  BUREAU   2  1    5 
61  HID  MID  C  S  WEATHER  BUREAU  |  2  3  4  5 
622   7P  7P  L  A  AVXSILL         1  2  3    S 


KEW    ENGLAND 

AUGUST    1949 


Station 


County 


1    I    I 

JS  ^  M 


jObser- 

' vation 

time 


Observe 


Refer 
to 

tables 


PRESQUE  ISLE 
RIPOCENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  MI  W 
ROXBUHT 

RUMFORD  3  HI  SV 
RUMFORD  1  HI  SSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTB  WEST  HARBOR 

SQUA  PAN  DAM 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  FORES 
ITPER  DAM 

VANCEBORO 

WINSLOW 

WOODLAND 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ARLINGTON 

ASHBURKHAU 

ASHIAND 

ATHOL 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BILLERICA 
BIRCH  BILL  DAH 

SLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BOYLSTON 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

CHATHAM 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  UILL 
CLINTON 

COUASSET 
C OLDER OOK 
CONCORD 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  UI  NE 

PITCHBUBG 

FRAM INGRAM 

FRANKLIN 

GAADKER 

GROTON 
HARDWICK 
HARVARD  FOREST 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 

HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANKIS  1  HI  E 

IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAH 
LAKE  COCaiTUATE 
LAWRENCE 

LOWELL 
UANSFIELD 
HENOON  AIRPORT 
MIDDLEBORO 
MIDDLETON 

HILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NEWTON 
NORTHBRIOCE 
NORTH  TRURO 

NORTON 

PELBAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM 

PITTSFIELD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLA INFIELD 

PLYHOUTB 

PRINCETON 

QUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  HI  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SHELBURNE  PALLS 
SOUTHBRIDGE 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  CITY  HALL 

SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  NEWS  BLDC 
STATE  FARM 
STERLING 
STERLING  3  MI  KW 

STOCEBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 


WARE  I 
WARE  2 

WASHINGTON 


WEST  BRIMFIELD 

WEST  CUMINGTON 
WESTFIELD 
WESTFIELD  2  MI  NE 
WESTON  2  MI  NW 

WEST  oris 

WSSTOVZR  FIELD 
WEST  RUTLAND 
WIRCHENDON 
WtmCESTER  AIRPORT 
tORCESTXR  1 

KEW  HAMPSHIRE 


IS  46  39 
11  45  53 
4  44  06 
4  44  06 
1  44  40 


68  00   606 

69  IS    965 
69  07 

69  08 

70  36 


44  31 

70  34 

44  33 

70  33 

44  46 

69  43 

44  36 

70  44 

44  16 

68  19 

15 

46  32 

68  20 

44  30 

70  52 

44  02 

70  59 

S 

45  20 

69  58 

I 

44  52 

70  52 

14 

45  34 

67  26 

9 

44  33 

69  38 

14 

45  09 

67  24 

6937  I  AROOSTOOK 
7174  PISCATAQUIS 
7250  KNOX 
, 7255  KNOX 
7315| OXFORD 

7325  OXFORD 
7330  OXFORD 
7827  SOMERSET 
7940  OXFORD 
, 8301 1  HANCOCK 

,8398:  AROOSTOOK 
8598,  OXFORD 
8641,  OKFORO 
872ll  SOMERSET 

1  8942;  OXFORD 

,8969,WASBtHGT0N 
9826  I  KENNEBEC 
9891 'WASHINGTON 


I OO49I BERKSHIRE  8'42  39  73  06 

I  0120  HAMPSHIRE  5  42  24  72  32 

I  0166. MIDDLESEX  4  42  25  71  11 

I  0190  WORCESTER  10  42  39  71  53 

0218|  HIDDLESEX  4  42  18  71  28 

0257  WORCESTER  5  42  35  72  13' 

I  05S1  NORFOLK  4  42  13  70  49 

I  0562^  HAMPSHIRE  S  42  17  72  21 

0655>  MIDDLESEX  10  42  34  71  16 

I  0G66|  WORCESTER  5i  42  38  72  07 

0736  NORFOLK  4  42  13  71  07 

0770  SUFFOLK  4  42  22  71  02 

I  0801  WORCESTER  10  42  22  71  43 

0S60t  PLYMOUTH  4  43  05  71  01 

1097!  MIDDLESEX  4  42  23  71  07 


5P   5P  MAINE  EXP  STATION    2  3 
5P   SA  GREAT  NORTHERN  PAPER  2  3 
7P  7P  OLIVER  W  HOLMES     2  3 
HID  CENTRAL  HAINE  POWER   3  ' 
MID  MARSHALL  E  REED       3  ' 


I  1376' BARNSTABLE 
1425  CONNECTICUT 

,  1436 1  HAMPSHIRE 
1447! SUFFOLK 

'  IS6II  WORCESTER 

,  15821  NORFOLK 
I   1589  WORCESTER 
I  1622  HIDDLESEX 
!  2451  PLYMOUTH 
,  2501,  DUKES 

2643  BRISTOL 
2806  WORCESTER 
2975  MIDDLESEX 
2997  NCAFOLK 
305^  WORCESTER 

327d  MIDDLESEX 
'  3401  WORCESTER 
3429  WOBC ESTER 
3471  BARNSTABLE 
;  3505  ESSEX 

j  3549  FRANKLIN 

I  3702  HAMPDEN 

3713  BERKSHIRE 

3772  WORCESTER 

'  382i  BARNSTABLE 

3876  ESSEX 
,  3931  WORCESTER 
398S  HAMPSHIRE 
4012  MIDDLESEX 
4105  ESSEX 


4  41  40 


,  4  42  16 

,  5  42  23 

' la  42  27 

4    41  46 

4  41  23 


720 

674  MID  MID  EVALINE  A  WARREN     2  3  4  1 

505  MID  MID  RUMFORD  FALLS  PWR  C02  3  4  i 
165     HID  CENTRAL  HAINE  POWER   3  4 
6501    I  HID  RUHFORD  FALLS  PWR  CO   3  4 
101    j MID  U  S  COAST  GUARD       3  4 

588!      7A  H  C  STEVENS  3 

725     HID  ROLAND  FLEET  3  4 

400     HID  PUBLIC  SERVICE  CO     3  4 
570      8A  GLADYS  M  OURGIN       3 
1484      9P  UNION  WATf:R  PWB  CO    3 

410  6P  6P  ALTON  J  AMES        2  3    5 

90  8A   8A  BOLL'WORTH/WHITNEY   2  3    3 

140  8A   8A  ST  CROIX  PAPER  CO   2  3    S 


750  MID   8a  NEW  ENGLAND  PWR  CO   L'  3    5 

217  8P  hid  mass  AGR  EXP  STA    2  3  15 

180  6P  6P  JOHN  F  NICHOLS      2  3    5 

1190  8A  H  C  STEWART           3 

227  7A  METRO  WATER  WORKS     3 

1000  8A  STATE  DEPT  HEALTH     3 

40  ;  8A  STATE  DKPT  HEALTH     3 

556  8A  METRO  DIST  WTR  COMM   3 

139i  7P  7P  GEORGE  S  FLINT      2  3    5 

840  8A  HID  L  P  VICNEAULT       2  3  4  5 

640  7P   7P  BLUE  BIU.  OBSERV'TT  2  3  4  5 

12  HID  HID  U  S  WEATHER  BUREAU   2  3  4  5 

540  AR  MRS  LOR I NO  H  REED     3 

IlOi  4P  4P  CITY  ENC1N?;ER       2  3    5 
HIDi  BLUE  HILL  OUSERV'TY   3  4 

69  57  38  4P  U  S  C  G  3 
72  59  600  8A  STATE  DEPT  HLALTB  3 
72  51   1360  SA  STATE  DEPT  HEALTH     3 

71  12    124  4P   7A  METRO  WATER  WORKS   2  3    5 

71  41    398  Ait  AR  METRO  WATER  WORKS   2  3    5 

70  50    80  7A   7A  OSCAR  JOHNSON       2  3    5 

72  04    661  8A  METRO  DIST  WTR  COMH   3 

71  22  139  8P  8P  FRED  A  TOWER  2  3  5 
70  40  18  8A  8A  G  B  ROUNSVILLE  2  3  5 
70  31     20  8a   8A  ELIZABETH  8  HOUGH    2  3   5 


4  41  43  71  08  190  lOP  MID  RICHARD  C  BRIGHAM 

10  42  34  71  46  402  8A   8A  DEPT  PUBLIC  WOHiiS 

10  42  17  71  25  173  3A   7A  METRO  WATER  WORKS 

4  42  06  71  24  320      8A  STATE  DEPT  HEALTH 

5  42  35  71  59  1110      8A  STATE  DEPT  HEALTH 


0  42  36  71  35 

S  42  20  72  12 

5  42  32  72  11 

4  41  37  70  32 

2  46  71  02 


4313  MIDDLESEX 
1449  BRISTOL 
46G7  WORCESTER 
4711  PLYMOUTH 
4744  ESSEX 

I  4760  WORCESTER 
4771  WORCESTER 
4903  FRANKLIN 
.  5153  NANTUCKET 
;  524^  BRISTOL 

5283  ESSEX 

5306  FRANKLIN 

f  5317  MIDDLESEX 

I  5514  WORCESTER 

j  589^  BARNSTABLE 

I  5984  PLYMOUTE 
6251  HAMPSHIRE 
6262  PLYHOUTB 

I  6311  BERKSHIRE 
G322  WORCESTER 

6409  BERKSHIRE 
6414,  BERKSHIRE 
6423  HAMPSHIRE 
6486  PLYMOUTH 
G6-I4  WORCESTER 

6699  BAUPSRIHE 
6977  ESSEX 
7124  ESSEX 
7190  BARNSTABLE 
7293  BRISTOL 

.  7370  FRANKLIN 
7627  WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 
8030  MIDDLESEX 
604 4  HAMPDEN 

I  8046!  HAMPDEN 
I  8051  HAMPDEN 
I  6101  PLTHOUTB 
8154  WORCESTER 
8159  STERLING 

.  8181  BERKSBIIU; 

8301  ESSEX 

:  6367  BRISTOL 

6580  FRANKLIN 

I  8755  NORFOLK 

8793  HAMPSHIRE 

8794  HAHPSHIRE 
8842  BERKSHIRE 
8918  WORCESTER 
9093  HAMPDEN 

9130  HAMPSHIRE 
9191  EAHPDEN 
9196  HAMPDEN 
9360  HIDDLESEX 
9371  BERKSHIRF. 

93B2  HAMPDEN 
9442  WtnCESTER 
9770  WORCESTER 
9923  WORCESTER 
9928  WORCESTER 


10 
% 

5  42  40 

5  42  13 

S  42  41 

5  42  29 

4i  41  39 

4  42  40 
10  42  22 

5  42  17 
4  42  19 

10  42  42 

10  42  38 


323  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

95Ci  SA  STATE  DEPT  HEALTH 

1242  MID  DIR  HARVARD  FOREST 

70  6A  STATE  DEPT  HEALTH 

60  7P  EARL  F  SMITH 


2  3 


42  03 
42  06 
41  54 
4  2  36 


72  49 
72  36 
72  58 
72  00 
70  16 

70  53 

71  54 

72  52 
71  23 
71  10 

71  19 

71  12 

71  34 

70  54 

71  01 

71  31 

71  45 

72  34 
70  04 
70  56 


4  41  36 

4  42  50  70  55 

5  42  28  72  20 
4  42  IS  71  13 
4  42  08  71  40 
4  42  03  70  04 


4  41  53 

5  42  24 

4  42  01 
3  42  27 

5  42  32 


71  08 

72  24 
70  49 

73  04 
72  12 


7  42  2?  73  IS 

7  42  26  73  17 

3  42  31  72  55 

4i  41  59  70  42 

10  42  27  71  52 


a  42  23 

4  42  39 
i  42  33 
4  41  4G 

4  41  50 


72  17 
70  37 
70  52 

70  30 

71  07 

72  44 


1450      BA  STATE  DEPT  HEALTH  3 

99      8A  A  W  LADD  3 

800  4P   8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO  2  3    5 

1030      8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

25  6P  6P  WARREN  SPERL  2  3  4  5 

30      8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

820      AR  METRO  WATER  WORKS  3 

540  8A   8A  FLOYD  K  ANDERSON  2  3  4  5 

148  7A   7A  MfcTRO  WATER  WORKS  2  3    5 

57  9P  MID  ESSEX  t 


83   5P   8A  PROPS  LOCK'SLCANALS  2  3 

240  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

410  HID  ALBERT  POUI.IOT  3 

50  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

97  SS  8A  WILLIAM  R  UOELZEL  2  3 

27»  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

330'  8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO  3 

150  8A  GEORGE  B  LOBLEY  3 

MID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU  2  3 

63  MID  4P  CITY  ENGINEER  2  3 

20  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 
750  8A  METRO  DIST  WTR  COW  3 
100  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 
300  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 
138  HID  U  S  COAST  GUARD  3 

100   6P  6P  EDWIN  NIEMI  2  3 

1150  8A  METRO  DIST  WTR  COHM  3 

65  8A  STATF.  DEPT  HEALTH  3 

1700  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

1080  8A  HARVARD  FOREST  3 

1037  12N  12s  CITY  ENGINEER  2  3 

1153  HID  HID  U  S  WEATHER  BUREAU  2  3  ■ 

1650  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

21  4P  4P  PLYMOUTH  CORDAGE  CO  2  3 
1050  Afl  METRO  WATER  WORKS  3 

560  8A  METRO  WATER  WORKS  3 

80   7P  71^  REV  R  U  BARKER  2  3 

4(1  8P  U  S  COAST  GUARD  3 

20  MID  MID  W  A  WINSOR  2  3 

35  8A  BRISTOL  CO  AGR  SCUL  3 


5  42  36 

17  41  03  72  04 

7  42  10  73  25 

4  42  23  71  06 

5  42  06  72  36 

5!  42  06  72  35 

5  42  06  72  36 

4  41  57  70  57 

10  42  27  71  49 

10  42  28  71  48 

7  42  17  73  19 

4  42  26  70  54 
i   41  51  71  09 

5  42  36  72  33 
I  42  H  71  IS 

5  42  17  72  17 


400 


146 


8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO  2  3 

BA  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

7A  HETRO  WATER  WORKS  3 

8A  DKPT  OF  3TS  1.  ENC  2  3 


1991  4P  4P  U  S  ARHORY 

I2O1  8A  8A  ROBERT  A  PRICE 
80     HID  JAMES  E  WARREN 
555      AR  METRO  WATER  WOfl«" 
690     HID  NUNCIO  LANCIANA 

850  9P   9P  NESBIT  li  BANCS 

20  7P   7P  WESTON  K  LEWIS 

20  6P   6P  WATER  WORKS 

200  6P  HID  W  HASS  CLSC  CO 

200  8P  HP   PARKER  N  CHICK 


2  3 


3  42  22  73  I 

17  42  03  71  53 

3  42  10  72  16 

3  42  29  72  56 
5  42  06  72  42 
5  42  09  72  43 

4  42  23  71  19 
n   42  11  73  05 


520 
1800 
450 
425 


8A  J  W  RE  ILLY 

8A  STATE  DEPT  ICEALTB 
HID  HRS  A  W  JOHNSON 

SA  STATE  DKPT  HEALTH 
MID  INA  C  LAMB 


3  42  12 
3  42  22 

3  42  42 

4  42  16 
4  42  18 


72  32 

71  59 

72  05 
71  52 
71  49 


1205.  5P  5P  "ORMAN  THURSTON 
251      8A  STATE  DEPT  HEALTH 
263  HID  HID  CIVIL  AERO  ADH 
224   SP   5P  WESTON  COLLEGE 

1400      8A  STATE  DEPT  HEALTH 

242  HID  HID  U  S  ARMY 
900      8A  HETRO  WATER  WORKS 
960      BA   STATE  DEPT  HEALTH 
986  MIO  MID  CIVIL  AERO  ADH 
625   7P  6P  CLIFFORD  A  DAVIS 


I 

1  74  I 


STATION  INDEX 


NEW  EMGLAMD 
AUGUST  1949 


Station 


BEACH  HILL 
BERLIN 
BETHLEHEH 
BLACEWATER  DAJI 
BOW  GASVINS  PALLS 

BRADFORD 
BRISTOL 
BDCKS  CORNER 
CABPTON 
CENTER  HARBOR 

CLAREUONT 
CLEAR  BROOK 
CONCORD  ¥B  AIRPORT 
DIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

DURHAU 

EAST  DEER INC 

EASTHAN  FALLS  DAU 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZHILLIAM  3  HI  SI 
FITZWILLIAM 
FRANKLIN  I  UI  NW 
FRANELIN  FALLS  DAM 

GILUANTON 

GLENCLIFF    2    HI    NW 

GORBAU 

HANOVER 

□ILLSBORO 

HILLSBORO    2    III    ir 
JEFFERSON 
KEENE    1    UI    SW 
LA REPORT    1 
LAKEPORT    2 

LANCASTER 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT 
LINCOLN 
MANCHESTER 


LAKE 


UASSA6ESII 

HERIDEN 

MILAN  6  UI  N 

yiLFORD 

MOUNT  VASBIHGTOH  WB 

NASHUA  1  HI  NE 
NASHUA  3  UI  N 
NELSON 
NEW  OURHAH 
NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 
NORTH  STRATFORD 
NORTH  VILLAGE 
PETERBORO  2  UI  S 


SOUTH  LTNDEBORO 
SOUTH  SUTTON 
SOUTH  WEARS 
STODDARD 
SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
THORNTON  CAP 
TOCKERMAN  RAVINE 
WALPOLE 
WARREN  1  UI  SE 

WATERVILLE  VALLEY 

WENDELL 

WENTWORTH 

WEST  LEBANON  1  MI  SW 

WEST  RUMNEY 

WHITEFIELD 
WILMOT 
WINCBESTER 
WINDHAM 
WOLFEBORO  FALLS 


HT  WACHUSETT,  HASS 


County 


0527  i  BELKNAP 
0690, COOS 
0703 ; GRAFTON 
0741! UERRIUACK 
0834  UERRIUACK 


1552  SULLIVAN 
15901  GRAFTON 
16831 UERRIUACK 
2023! COOS 
: 2X36! CHESHIRE 

2174  STRAFFORD 
2284  HILLSBORO 

j  2427i UERRIUACK 

! 2842' COOS 

! 2898! COOS 

. 2999' COOS 

3024  CHESHIRE 
; 3029  CHESHIRE 
I  3177  UERRIUACK 
j  3182;  UERRIUACK 

(3359  BELKNAP 
13409  GRAFTON 
3465  COOS 
3850  GRAFTON 
I  40571  HILLSBORO 

'4062  HILLSBORO 
4314  COOS 
4399  CHESHIRE 
4475  BELKNAP 
4480  BELKNAP 

4556  COOS 
I  4568  GRAFTON 
1 4656  CRATTON 
4732  GRAFTON 
5072^  HILLSBORO 

I  5211  HILLSBORO 

I  5362  SULLIVAN 

I  5400  COOS 

5412  HILLSBORO 

5639  COOS 

I  5707  HILLSBORO 
I  5712  HILLSBORO 

5730  CHESHIRE 
' 5780  STRAFFORD 

5843  UERRIUACK 


5868  : 

5982  UERRIUACK 

6234  COOS 

6302  HILLSBORO 

6697  HILLSBORO 

6818  COOS 
6856  COOS 
,6944  GRAFTON 
70881  COOS 
7967  UERRIUACK 

8081  HILLSBORO 
8169  UERRIUACK 
8194  HILLSBORO 
8350  CHESHIRE 
8502  SULLIVAN 

8539  CHESHIRE 
8676  CRAPTON 
8754  COOS 
8854  CHESHIRE 
8885  GRAFTON 


8960  ( 
9074  SDLLIVAfl 
9091  GRAFTON 
9318  GRAFTON 
9474  GRAFTON 

9613  COOS 
9676  UERRIUACK 
9726  CHESHIRE 
9731  ROCKINGBAH 
9865  CARROLL 


, 5077  WORCESTER 


;  lOl  43  15 
j 10  43  36 
I  10  43  44 
I  10  43  52 
< 10  43  43 

43  23 

44  04 

43  12 


4|  43  08 
10  43  04 
10  43  27 

1  44  4' 


16 


71  35 
71  10 
71  42 
71  43 
71  31 

71  58 
71  43 

71  59 
71  38 

71  29 

72  21 
71  38 
71  30 

71  20 

72  04 

70  56 

71  49 
71  40 
71  04 
71  27 


' 10  43  07 
I  S  44  25 
I  5  42  56 
10143  33 
10  43  33 


44  29 
44  111 

43  38 

44  03 
43  00 

42  59 

43  33 

44  37 
42  50 
44  16 

42  46 
42  48 

42  59 

43  26 
43  25 


1'° 

13  44  16 

I  5  45  03 

I  10  43  46 

I  1,  44  22 

lOl  43  29 


10 


42 

53 

43 

19 

43 

04 

43 

05 

43 

23 

44 

\l 

43 

05 

43 

55 

43 

57 

43 

22 

43 

52 

43 

38 

43 

38 

44 

16 

43 

27 

5  42  46! 
10  42  471 
10  43  36' 


71  18 

72  11 
72  09 


5  45  06 

5!  42  45 

5  42  47 

I  10  43  27  71  40 

10  43  28  71  39 

10  43  25  71  25 

51 44  00  71  53 

I  1,  44  231  71  11 

;  5| 43  42  72  17 

:  6i43  07  71  57 


71  56 

71  28 

72  17 
71  28 
71  29 

71  34 

71  54 

72  19 
71  40 
71  28 

71  24 

72  15 
71  12 
71  39 
71  18 

71  26 

71  29 

72  08 
71  10 

71  59 

72  10 
71  22 
71  38 
71  55 
71  57 


71  47 
71  56 

71  43 

72  07 
72  05 

72  19 
71  33 

71  17 

72  26 

71  53 

71  30 

72  07 

71  55 

72  19 
71  51 

71  33 

71  55 

72  23 
71  19 


600 
550 
610 

1300 
900 
450{ 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


Relei 

to 
tables 


PUBLIC  SERT  CO  H  H 
EDW  FENN.  BBOWN  CO 
GEORGE  E  TUCEEB 
A  F  SNODCRASS 
L  H  BERRY 


CENT  VT  PUBLIC  SKHV 
U  S  ENGINEER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
GERTRUDE  E  NASH 
DUBLIN  SCHOOL  INC 

UNIVERSITY  OP  N  H 
CHARLES  E  REIDT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
G  E  CAUPBELL 
J  C  CREPEAU 

7A  CONN  RIVER  POWER  CO 
8A  MASS  DEPT  HEALIB 
7P  flLLIAUIh'A  RICKER 
6PI F  J  SOUTHUAYD 
5P  UORRIS  U  EUUPHREY 

7 A  HARMON  STOCKWELL 
7A  STATE  SANATORIUM 
HID  EVERETT  GATCHELL 
8P  DARTMOUTH  COLLEGE 
7A! PUBLIC  SERV  CO  N  H 

7 A  PUBLIC  SERV  CO  N  H 
7A  C  C  MC  INTIRE 
6P  UERTON  T  GOODRICH 
7aI  KENNETH  E  COULD 
6p!  ARTHUR  W  UARSHALL 

7ajtwin  st  gastelec  co 
uid  herman  l  titus 
mid!  civil  aero  ADU 

7ai  robert  y  sinclair 
uidj  public  service  co 

12nI  MANCHESTER  WTR  WKS 
8A  RIUBALL  UNION  ACAD 
8p|  ANDROSCOGGIN  RES  CO 
8A| C  S  EMERSON 

HID; U  S  WEATHER  BUREAU  ; 

MIdI  PUBLIC  SERVICE  CO 
7A|  PENNICHUCK  WTR  WKS 
6P  DAVID  P  WHEELWRIGHT 

HID.  PROPS  LOCESftCANALS 
5P|  COLBY  JR  COLLEGE 

8A;  H  P  SHEPARD 

7A  D  J  FREDERICK 

6A  NEW  ENG  PWR  SERV  CO 

8aI  URS  M  B  RAMSEY 

6PJ  G  A  MORISON 

7P   J   B  DODGE 
HID   N   H   WATER   RESOURCES 
7P   GEORGE   G   CI^ABE 
6P|  A   N   HC   CLINTOCK 
8A   EDNA   F   POWERS 

7P!  HARRY  W  HOLT 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
6P,  AUGUST  BRUYNEEL 
6P;  FRED  R  JENNINGS 
6A{  U  W  BANNISTER 

5P|  H  G  LAWTOH 

U  S  ENGINEERS 
7P'  A  M  C  SKI  SHELTER 
8Ai  FRANK  DRI3C0LL 
4P|  N  H  FISH  HATCHERY 

!  U  S  ENGINEERS 
MIDI  PUBLIC  SERV  CO  N  B 
7A  R  L  DOWNING 
8A|  granite  ST  ELEC  CO 
6P;  ELVA  U  CHIVELL 

5P  STATE  FISH  HATCHERY 
BaI  MRS  RUTH  M  GRACE 
UID  CARL  D  GRUPE 
6t^  HERMAN  BAKER 
6P|  KENNETH  BERRY 


U FRANCIS  HARRINGTON 


Station 


RHODE  ISLAKD 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

FORT  ADAMS 
' GREENVILLE 
!  KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WESTERLY  1  MI  W 
;  WOONSOCKET 

VERXOHT 

'  BABRS 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON 
i  BETHEL 
BOLTONVILLE 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA  2  HI  S 

CHITTENDEN 
CORINTH 

CORNWALL  3  UI  SW 
DORSET  1  HI  S 
EAST  BARNET 

■  EAST  RYEGATE 
ENOSBUEG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
GILUAN 
GRATTON 

,  HIGHGATE  FALLS 
LEUINGTON  1  UI  W 
LYMAN  FALLS 
MANCHESTER 
MARSHFIELD 

MATS  MILL 

UC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

UONTPELIER  AIRPORT 

UOERISVILLE 

NEWPORT 
I  NORTHFIELD  NORWICH  ONI 
'  PERU 

PLYMOUTH 

RANDOLPH  CENTER 

READING  HILL 
RSADSBORO  1  MI  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND  1  MI  SE 
SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 
SEARSBURC  MOUNTAIN 
SEARS6URG  STATION 
'  SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 
STOCKBBIDGE 
'  TOWNSHEND 

TUNBRIDGE 
TYSON 

VERNON  1  HI  S 
WARDSBORO 
,  WATERBURT 

WEST  BURKE 

WEST  BURKE  5  MI  NW 

WEST  DANVILLE 

WEST  HARTFORD 

WESTON 

I  VEST  TOPSHAH 

WHITE  RIVER  JUNC  1  MI 

WHIT INGRAM 

WILDER  1  MI  B 
I  WOODSTOCK 


Gaunty 


0576  WASHINGTON 
08961  NEWPORT 
28261  NEWPORT 
3306  PROVIDENCE 
4266  WASHINGTON 


PROVIpENCE 
PROVIDENCE 
WASHINGTON 
PROVIDENCE 


0337  WASHINGTON 
04991  viHDBAH 
0558  BENNINGTON 
0660  WINDSOR 
0724  ORANGE 


069Q 


1360 


7054, 
709f 
714^ 
7151 
740] 

76  li 
764  ( 
7954 
8057 
843G 

848; 
851! 
860( 
8747 
660! 

I  909S 
I  910J 
I  918! 
932£ 
94  7« 


»    a 


vation 
time 


4!  41  36 

4  41  10. 
4  I  41  28 
4!  41  53 

4;  41  29, 

4; 41  44 


71  39 '  550 1    !  8A  EDMUND  E  GREENE 

71  36  35  HID  HID  0  S  WEATHER  BUREAU 

71  20,  61      HUD  U  S  ARMY 

71  34'  420   8P;  8P  AGRICULT'AL  EXP  STA 

71  32  lOOJ  SPj  9P  AGRICULT'AL  EXP  STA 


71  251  55  HlOi  mid:  U  S  WEATHER  BUREAU 

41  50   71  25'  12  HID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 

41  22   71  50<  40|      7A  JULIAN  L  MC  KENZIK 

41  59   71  3l!  200    I  HID  SEWAGE  DEPT 


2  44  141 

5  43  os; 

81  42  51. 

5  43  50 

44  IL 


72  33] 

72  27 

73  10: 
72  331 
72  06i 


560 


I  8h   GREEN  HT  POWER  CORP  3 

SAj  SA  BELLOWS  FLS  ELEC  CO  2  3 

SP  5P  STATE  FISH  HATCHERY  2  3 

'  7AI  G  DOUGLAS  CURTISS  3 

:  8A  R  N  BROWN  3 


ESSEX 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WINDSOR 

ORANGE 


1433  RUTLAND 
1S6S  ORANGE 
158q  ADDISON 
17861  BENNINGTON 
1963  CALEDONIA 

257a  CALEDONIA 

27691  FRANKLIN 

.  2629  CHITTENDEN 

I  3341J  ESSEX 

3400  WINDHAM 

3914  FRANKLIN 
4603  ESSEX 
4763  ESSEX 
4882  BENNINGTON 
4985  WASHINGTON 

5029^  WINDE&U 
5044  CALEDONIA 
5132  WASHINGTON 
5279  WASHINGTON 
S366|  LAHOILLE 

i  5542  ORLEANS 
]   5733  WASHINGTON 
633£)  BENNINGTON 
I  643^  WINDSOR 
;  6717  ORANGE 

I  674S  WINDSOR 
6761  BENNINGTON 
6893  WINDSOR 
6995  RUTLAND 

I  7025  FRANKLIN 


^  44  46  71  36! 

Z   44  28  73  091 

S  45  00  71  32 

51  43  23  72  35: 

5  43  59  72  S'^ 

2;  43  41]  72  57^ 


£f  44  12 

44  52| 

^  44  30 

S  44  2S 

S  43  II 

21  44  56 
5  44  54 
3  44  46 

43  lOi 

44  25 


:  45- 


94(^  4f4  4P  GEORGE  L  COOPER 

331  HID  HID  U  S  WEATHER  BUREAU 

1026  74  P  E  FEARON 

8OOI  6P  6R  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

7S0!  7I>  7P  URS  THEODORE  TAPLIN 

1030l  '  7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

>  UID  GEORGE  C  HASTINGS 

504  5FJ  5P  SARAfi  E  LANE 

9801  6P  CP  RUFUS  S  GILBERT 

680  6/^      8«  CONN  RIVER  POWER  CO 

4431  I  8J^  J  F  DEVINS 

422!  eP'  6P  L  H  POHEROY 

270{  8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

850  8A  BERYL  BOYLE 

1190  HID  AVERY  H  PARK 


I  HID  ORIN  HARRIS 
7R  CONRAD  W  BAKER 

,  Hid  PUBLIC  SERV  CO  H  H 

I  HID  E  B  HENRY 

SAj  GREEN  MT  POWER  CORP 

I  8A  MRS  FRED  MAY  JR 

8A  CONN  RIVER  POWER  CO 
8A  SAj  GREEN  HT  POWER  CO 
Ml»  Hiti  CIVIL  AERO  ADM 

UID  WATER  b  LICBT  DEPT 


2  3 


72  16 

72  44: 

72  03; 

72  40| 

72  34I 

72  36: 


72  12|   766|  HID  MID  MILTON  W  DREW 


72  43   1420 


5j  43  52 
2  43  si 
a  44  49 


5P 


61*  GEORGE  H  BURNHAH 
7AJ  DONALD  G  PAIGE 
12N  VIOLET  D  PELKEY 
8A  VT  STAGE  AGR  SCHOOL 

5P  T  F  ROWLEE 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

9A  B  P  ORDWAY 

6I>  GEORGE   L   KIRK 

5P  DONALD   E   DAVIS 


CALEDONIA 

ADDISON 

BENNINGTON 

BENNINGTON 

WINDHAM 

WINDHAM 

CffiANGE 
WINDSOR 
WINDSOR 
VINDBAU 

ORANGB 

WINDSOR 
WINDHAM 

WINDHAM 
WASHINGTON 

CALEDONIA 

CALEDONIA 

CALEDONIA 

WINDSOR 

WINDSOR 

ORANGE 

WINDSOR 

WINDHAM 

WINDSOR 

WINDHAM 


72  Ool   71 

73  O61  37' 
72  57I  236' 
72  51 
72  5' 


72  49 

72  0^ 
72  27^ 
72  47; 
72  40( 

72  29i 
72  42 
72  31 
72  47 
72  4G 


72  18 
72  19i 
72  53 
72  20 
72  31 


20SG| 
1030 


4P   411  FAIRBANKS  MUSEUM 

7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
SA  GEORGE  BRICGS 
I   SA  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
8A   8A  L  L  LEONARD 

7A  RAY  E  LYMAN 
8 A  FRED  OREEKE 
9A  SPHINGFLD  TERM  RWY 
HID  ALFRED  H  DUREEE 
7A  JOHN  L  CASTLE 

8A  BEBNICE  M  HOWELL 
HID  EDITH  SPAULDING 
8A  CONN  RIVER  POWER  CO 
6A  VENDALL  R  DAVIS 

I  PWR  CO 


12N      S/i  GILMAN   W   FORD  2   3 

I    PORTI^AND   PIPE    LINE  3 

8J)|  O  F  BRICKETT  3 

8A  EVA  K  DOUBLEDAY  3 

7i(l  A  A  PROCTOR  3 

;   7A  HALE  C  WHITE  3 

BA  STUART  A  ELLIOTT  3 

8A  E  T  SUTTON  3 

8A   8A  BELLOWS  FLS  ELEC  CO  2  3 

6f>  6P  MRS  DORA  PINHEY  2  3 


14   St.  Croix 


15   St.  Jobo 


icook ,   7   Bousatoi 


1 1   Penobscot 
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NEW  ENGLAND  -  SEPTEMBER  1949 
W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

GENERAL  SUMMARY 

The  month  of  September  ,1949,  while  a  little  cooler  than  normal,  favored  the  maturing  of  late  crops, 
as  rainfall  became  adequate  for  the  first  time  since  the  beginning  of  summer.   Withal  there  were 
many  pleasant  days,  particularly  in  the  first  two  weeks.   The  sudden  transition  from  oppressive 
heat  of  summer  to  typical  autumn  conditions  was  no  less  abrupt  than  the  change  from  drought  to 
abundant  rainfall.   Four  or  five  warm  days  when  maxima  rose  to  the  80 's  in  the  Southern  Division 
offset  the  low  morning  temperatures  of  the  10th  and  11th,  and  the  25th  to  27th,  so  that  the  monthly 
averages  were  not  far  from  normal.   The  carry-over  of  a  heavy  rainstorm  beginning  the  last  night  of 
August,  with  several  other  substantial  rains  at  well-spaced  intervals,  produced  an  extraordinary 
change  in  vegetation  in  the  drought-ridden  parts  of  southern  New  England.   Fall  forage  and  the  rowen 
crop,  previously  threatened  with  complete  failure,  became  abundant  under  the  quick  revival  in  grass 
and  pasture  lands.   These  effects  were  most  pronounced  in  the  northeastern  counties  of  Massachusetts, 
where  the  drought  had  been  severest,  and  where,  providentially,  September  precipitation  was  heaviest 
and  most  compensating.   Groundwater  and  domestic  rural  water  supply  conditions  naturally  respond 
slowly,  and  unless  adequate  precipitation  is  hereafter  maintained  a  serious  deficiency  of  moisture 
in  the  deep  soil  will  not  replenish  dry  wells  or  renew  dehydrated  trees  and  shrubs.   Less  than  the 
usual  amount  of  storm  damage  was  reported.   The  heavy  rain  of  the  first  caused  some  power  failure 
and  local  flooding  and  washouts  to  the  northwest  of  Boston,  Mass.   In  southern  and  central  Maine 
there  was  hail  on  the  20th  which  did  minor  local  damage  to  greenhouses  and  late  garden  crops.  The 
few  coastal  storms  were  mild,  but  in  the  late  afternoon  of  the  9th,  local  wind  squalls  in  Nantucket 
Sound  swamped  a  small  cabin  cruiser,  the  Constance,  forcing  the  eleven  persons  on  board  into  the 
sea  with  life  belts.   Nine  perished  after  a  night  long  struggle  against  wind  and  wave,  a  saga  of 
human  courage  with  a  harrowing  finale  when  rescue  was  so  near  at  hand. 

Light  to  heavy  frosts  occurred  in  northern  New  England  on  the  2nd,  7th  and  11th,  and  on  the  26th 
killing  frost  ended  the  growing  season  in  all  interior  sections,  only  the  hardiest  plants  sur- 
viving.  Near  the  coast  late  crops  continued  to  thrive. M.T.N. 

TEMPERATURE 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section,  based  on  157  records,  was  58.6°,  which  is  1.7° 
below  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  temperature  for  the  northern  division  was 
56.6°;  for  the  southern  division,  61.0°.   The  highest  monthly  mean  was  64.5°  at  New  London,  Conn.; 
the  lowest  was  47.1°  at  Tuckerman  Ravine,  N.H.   The  highest  recorded  was  88°  at  Billerica,  Knight- 
ville  Dam  and  Lowell,  Mass.,  on  the  5th;  the  lowest  was  23°  at  Chelsea,  Vt.,  on  the  26th.   The 
greatest  monthly  range  was  61°  at  Chelsea,  Vt.;  the  least  was  31°  at  Eastport,  Me.,  and  Block 
Island,  R.I. 

PRECIPITATION 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section,  based  on  155  records,  was  4.28  inches,  which  is 
0.54  inch  above  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  precipitation  for  the  northern  divi- 
sion was  4.36  inches;  for  the  southern  division,  4.19  inches.   The  greatest  monthly  amount  reported 
was  9.48  inches  at  Tuckerman  Ravine,  N.H,;  the  least  was  1.53  inches  at  Block  Island,.  R.I.   The 
greatest  amount  in  24  hours  was  4.78  inches  at  Cambridge,  Mass.,  on  the  1st.   The  average  number  of 
days  with  .01  inch  or  more  of  precipitation  was  13,  which  is  4  above  the  mean  for  the  past  62  years. 


ACENOWLEDGIiEllTS 


In  addition  to  the  cllmatologlcal  data  from  some  6,000  Weatber  Bureau  and  coope-  Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Bydrocllliatic 

rative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydroclima-  Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 

tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic  Bulletin  were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 

Series.   The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requlre- 

the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was  ments  of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 

established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 

Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records  agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 

of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and  erence  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection 

related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about  may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 

2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the  25,  D.C. 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 

by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be-  Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 

tween  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42,  through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 

the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  individuals  as  listed  in  the  Station  Index, 
data  required  in  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 
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0.0 

3.18 

0,0 

10 

1941 

58.4 

95 

17 

63.4 

96 

21 

2,14 

0,0 

1.05 

0.0 

4 

1942 

59.0 

96 

20 

62.7 

93 

22 

4.11 

0.0 

3.07 

0.0 

10 

1943 

56.3 

91 

19 

61.4 

94 

24 

2.23 

0,0 

1.42 

0.0 

8 

1944 

59.3 

90 

20 

63.6 

93 

25 

5,60 

0.0 

6,72 

0.0 

11 

1945 

60.3 

99 

23 

65.3 

97 

29 

4.91 

0.0 

2.31 

0.0 

10 

1946 

60.2 

90 

24 

64.1 

92 

27 

3.76 

T 

3.72 

0.0 

6 

1947 

59.1 

93 

15 

62.8 

93 

17 

2.23 

T 

3,28 

T 

7 

1948 
1949 

58.8 
56.6 

95 
86 

24 
23 

63.3 
61.0 

93 
88 

24 
28 

1.04 
4.36 

0.0 
0.0 

0.99 
4.19 

0.0 
0.0 

5 
13 

PerioJ 

58.2 

100 

15 

62.4 

102 

17 

3.70 

T 

3.75 

T 

COMPARATIVE  DATA  (Northern: 
Connecticut) 


Maine,  New  Hampshire  and  Vermont;  Southern:  Massachusetts,  Rhode  Island  and 
-  237  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
SEPTEHBER  1949 


Temperatxue 

Piocipitaaon 

1 

No.  oi  daya 

1 

Snow,  Sleet,  Hail 

No,  o<  days 

» 

, 

Stabon 

1 

a 

■a 

1 
1 

1 

1 

i 

1 
Q 

1 

0 

is 

CO 

1 

J 

1 

^ 

1 

a 
o 

1, 

1 

s 

3 

8 

s 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

62.9 

-1.9 

84 

5+ 

39 

25 

0 

0 

4.64 

.69 

1.64 

1 

0 

0 

10 

6 

1 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

63,5 

84 

19 

43 

25+ 

0 

0 

2.76 

.57 

22 

0 

0 

12 

4 

0 

CREAM  HILL 

58.9 

-2.0 

80 

5 

34 

25 

0 

0 

3.56 

-  .91 

.98 

15 

0 

0 

16 

4 

0 

DANBURY 

60.1 

85 

5 

33 

25+ 

0 

0 

2.70 

.38 

13 

0 

0 

11 

6 

0 

FALLS  VILLAGE 

59.9 

-1.4 

85 

5+ 

32 

25+ 

0 

2 

2.04 

-2.27 

.58 

30 

0 

0 

14 

3 

0 

GREENWICH 

60.3 

84 

5 

35 

25 

0 

0 

3.85 

.80 

19 

0 

0 

9 

7 

0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

61.9 

0.2 

84 

5+ 

37 

26 

0 

0 

3.03 

-  .46 

.83 

1 

0 

0 

15 

4 

0 

MIDDLETOWN 

61.7 

80 

1  + 

37 

26 

0 

0 

4.69 

1.53 

23 

0 

0 

11 

4 

2 

MOUNT  CARMEL 

60.4 

-1.3 

82 

5+ 

37 

26 

0 

0 

4.37 

.07 

1.53 

1 

0 

0 

10 

4 

2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

62.7 

0.9 

82 

19 

40 

26 

0 

0 

2.95 

-  .29 

.64 

14 

0 

0 

12 

5 

0 

NEW  LONDON 

64.5 

0.0 

81 

2 

40 

26 

0 

0 

5.71 

2.26 

2.70 

1 

0 

0 

9 

4 

2 

NORFOLK  2  SW 

57.0 

82 

6 

32 

26 

0 

1 

3.79 

1.05 

15 

0 

0 

17 

5 

1 

NORTH  KENT 

60.5 

86 

5 

32 

25+ 

0 

2 

3.40 

1.19 

15 

0 

0 

14 

5 

1 

NORWALK 

60.9 

-2.2 

84 

5 

34 

25+ 

0 

0 

3.59 

-  .41 

1.25 

1 

0 

0 

12 

4 

1 

NORWICH  3  ESE 

61.6 

81 

14+ 

31 

26 

0 

1 

5.44 

3.92 

1 

0 

0 

6 

4 

1 

PUTNAM 

59.2 

83 

4+ 

30 

26 

0 

2 

5,07 

1.78 

1 

0 

0 

12 

5 

1 

SALISBURY 

57.1 

-1.6 

83 

14 

28 

25 

0 

2 

2,56 

-1.21 

.68 

15 

0 

0 

13 

3 

0 

SHEPAUG  DAM 

59.2 

80 

6 

34 

26 

0 

0 

3.26 

.77 

14 

0 

0 

12 

0 

STORRS 

58.6 

-2.6 

80 

5 

33 

26 

0 

0 

3.00 

-1.07 

.83 

22 

0 

0 

14 

4 

0 

WASHINGTON 

58.  OM 

29 

26 

0 

1 

2.94 

.85 

14 

0 

0 

9 

5 

0 

WATERBURY 

61.0 

-3.1 

85 

5 

32 

26 

0 

1 

4.18 

.31 

1.23 

1 

0 

0 

12 

6 

1 

WATERBURY  CITY  HALL 

63.0 

84 

6 

37 

26 

0 

0 

3.86 

1.10 

1 

0 

0 

12 

WESTBROOK 

60. 9M 

81 

5+ 

31 

26 

0 

1 

4.72 

2.15 

1 

0 

0 

10 

4 

2 

WIGWAM  RESERVOIR 

60.8 

84 

6 

34 

5 

0 

0 

3.90 

.99 

IS 

0 

0 

11 

5 

0 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

61.6 

86 

5 

36 

26 

0 

0 

2.15 

.60 

1 

0 

0 

9 

3 

0 

STATE 

60.6 

-2.0 

3.69 

-  .23 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

58.1 

81 

4 

36 

26 

0 

0 

4.78 

1.85 

1 

0 

0 

12 

5 

1 

BANGOR 

64.  IM 

8.5 

84 

4 

0 

4.18 

.27 

1.19 

1 

0 

0 

12 

6 

2 

BAH  HARBOR 

58.6 

0.0 

77 

5 

38 

11 

0 

0 

4.46 

.49 

1.35 

29 

0 

0 

13 

7 

1 

BELFAST 

57.7 

77 

9+ 

35 

20 

0 

1 

3.89 

.83 

1 

0 

0 

12 

6 

0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

53.5 

1.0 

79 

4 

28 

11 

0 

2 

4.40 

,81 

1.60 

1 

0 

0 

15 

5 

1 

CORINNA 

57.2 

81 

1 

28 

26 

0 

2 

5.94 

1.89 

1 

0 

0 

11 

8 

2 

EASTPORT  WB  CITY 

56.9 

1.1 

72 

6 

41 

26 

0 

0 

6.10 

3.32 

2.41 

28 

0 

0 

14 

6 

1 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

55.8 

78 

4 

26 

26 

0 

2 

3.88 

1.37 

1 

0 

0 

11 

4 

1 

EAST  WINTHROP 

59.2 

80 

4 

32 

26 

0 

1 

4.69 

1.87 

1 

0 

0 

16 

7 

1 

FARMINGTON 

56.9 

-1.4 

83 

4 

26 

26 

0 

3 

3.19 

-  .70 

.90 

14 

0 

0 

13 

6 

0 

FORT  KENT  1  SE 

54.9 

81 

3 

28 

11 

0 

3 

3.75 

.31 

.85 

14 

0 

0 

15 

5 

0 

GARDINER 

59.3 

-0.1 

82 

4 

32 

26 

0 

1 

4.53 

1.02 

1.88 

1 

0 

0 

12 

7 

1 

GREENVILLE 

53.2 

-2.0 

79 

4 

26 

11 

0 

4 

3.33 

-  .42 

.71 

23 

0 

0 

14 

5 

0 

HOULTON  AIRPORT 

54.6 

0.3 

81 

4 

27 

11 

0 

3 

5.69 

2.64 

2.12 

15 

0 

0 

14 

9 

1 

HOULTON  1  NE 

56.1 

0.8 

80 

5 

28 

11 

0 

2 

5.71 

2.66 

1.93 

15 

0 

0 

13 

7 

1 

JONESBORO 

56.1 

73 

6 

31 

25 

0 

1 

6.19 

2.66 

29 

0 

0 

12 

6 

2 

LEWISTON 

59.0 

-0.8 

82 

4 

35 

26 

0 

0 

4.07 

.38 

.71 

1 

0 

0 

11 

8 

0 

MADISON 

57.0 

-0.3 

81 

4 

27 

26 

0 

3 

3,20 

-  .81 

.93 

14 

0 

0 

14 

5 

0 

MILLINOCKET  AIRPORT 

56.0 

0.2 

80 

4 

30 

11 

0 

1 

4,34 

.51 

1.38 

1 

0 

0 

12 

6 

2 

MILLINOCKET  DAM 

53.6 

82 

5 

28 

11 

0 

3 

4.44 

0 

0 

13 

NORTH  BRIDGTON 

57.7 

-2.0 

82 

4 

28 

26 

0 

2 

4.36 

.44 

.86 

14 

0 

0 

17 

8 

0 

OLD  TOWN 

58.3 

0.1 

79 

5 

32 

26 

0 

1 

4.43 

.83 

.90 

1 

0 

0 

14 

6 

0 

OLD  TOWN  AIRPORT 

56.1 

80 

4 

28 

26 

0 

3 

4.48 

1.13 

1 

0 

0 

12 

7 

1 

PORTLAND 

59.9 

81 

19 

38 

26 

0 

0 

6.21 

3.13 

1 

0 

0 

10 

6 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

57.2 

-0.7 

81 

19 

30 

26 

0 

1 

6.27 

3.17 

3.04 

1 

0 

0 

11 

5 

1 

PRENTISS 

53.4 

79 

4 

25 

26 

0 

3 

3.59 

.71 

15 

0 

0 

14 

7 

0 

PRESQUE  ISLE 

55.3 

0.9 

80 

4 

26 

11 

0 

2 

4.64 

1.25 

1.41 

1 

0 

0 

15 

6 

1 

ROCKLAND 

57,3 

79 

19 

31 

26 

0 

1 

5.56 

1.22 

14 

0 

0 

15 

8 

2 

RUMFORD  3  SW 

54.7 

-0.2 

82 

4 

26 

26 

0 

3 

3.40 

-  .30 

.74 

14 

0 

0 

17 

5 

0 

RUMFORD  1  SSE 

57.2 

-0.7 

83 

4 

30 

26 

0 

1 

2.47 

-1.23 

.67 

14 

0 

0 

13 

3 

0 

VANCEBORO 

30 

11 

2 

1.25 

20 

0 

0 

14 

1 

WINSLOW 

58.7 

-1.3 

83 

5 

37 

11 

0 

0 

3.75 

-  .08 

1.27 

1 

0 

0 

12 

5 

1 

WOODLAND 

57.1 

-0.3 

83 

6 

29 

11 

0 

3 

6.48 

2.48 

1.36 

28 

0 

0 

11 

8 

2 

STATE 

56.9 

-0.9 

4.58 

.96 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

57.9 

-2.5 

87 

5 

28 

26 

0 

1 

3.54 

-1.18 

.80 

19+ 

0 

0 

13 

5 

0 

AMHERST 

61.4 

0.2 

86 

5 

35 

26 

0 

0 

3.55 

-  .24 

.72 

15 

0 

0 

12 

6 

0 

ARLINGTON 

63.0 

86 

5 

37 

26 

0 

0 

6.14 

2.17 

1 

0 

0 

14 

6 

2 

BILLERICA 

59.2 

88 

5 

29 

26 

0 

2 

5.63 

2.08 

1 

0 

0 

13 

6 

1 

BIRCH  HILL  DAM 

57.6 

82 

4+ 

29 

26 

0 

2 

3.91 

1.02 

1 

0 

0 

15 

4 

1 

BLUE  HILL 

61.2 

-0.6 

84 

5 

38 

25 

0 

0 

5.25 

1.29 

1.36 

1 

0 

0 

12 

5 

2 

BOSTON  WB  AIRPORT 

63.2 

0.0 

85 

5 

44 

25 

0 

0 

6.47 

3.33 

2.11 

1 

0 

0 

11 

6 

2 

CHESTNUT  HILL 

63.7 

0.4 

86 

5 

40 

26 

0 

0 

8.65 

5.07 

4.06 

1 

0 

0 

13 

7 

2 

CLINTON 

80.8 

-1.0 

83 

6 

34 

26 

0 

0 

3.72 

-  .39 

1.42 

1 

0 

0 

11 

4 

2 

COHASSET 

61.6 

83 

6 

41 

26 

0 

0 

3.41 

.70 

23 

0 

0 

13 

7 

0 

CONCORD 

61.6 

1.4 

85 

3 

33 

27 

0 

0 

5.20 

1.47 

2.21 

1 

0 

0 

12 

4 

2 

EAST  WAREHAM 

62.4 

0.1 

85 

1 

35 

26 

0 

0 

3.37 

-1,57 

1.26 

23 

0 

0 

11 

4 

EDGARTOWN 

63.7 

81 

1+ 

39 

26 

0 

0 

3.89 

2.50 

23 

0 

0 

12 

3 

FALL  RIVER  2  NE 

63.6 

0.6 

83 

14 

40 

26 

0 

0 

2.92 

-  ,64 

.83 

23 

0 

0 

10 

5 

FITCHBURG 

60.3 

-1.4 

86 

5 

34 

26 

0 

0 

4.65 

,99 

1.59 

1 

0 

0 

15 

7 

FRAMINGHAM 

62.3 

-0.4 

87 

5+ 

35 

26 

0 

0 

6,36 

2,77 

3.09 

1 

0 

0 

13 

5 

HAVERHILL 

61.6 

-2.1 

87 

5 

36 

26 

0 

0 

6,76 

3,47 

2.43 

1 

0 

0 

15 

4 

HOOSAC  TUNNEL 

57.0 

-2,8 

84 

4 

33 

25+ 

0 

0 

3.99 

-  ,65 

1.02 

19 

0 

0 

15 

6 

HYANNIS  1  E 

64.0 

0.9 

82 

19 

43 

25+ 

0 

0 

3.40 

,00 

1,90 

23 

0 

0 

8 

2 

KNIGHTVILLE  DAM 

56.3 

88 

5 

30 

25+ 

0 

3 

2,57 

,60 

19 

0 

0 

8 

5 

0 

LAKE  COCHITUATE 

61.6 

-0.7 

85 

1+ 

31 

26 

0 

1 

7,05 

3.34 

3,25 

1 

0 

0 

12 

6 

1 

LAWRENCE 

61.3 

-0.9 

84 

5 

37 

26 

0 

0 

5.97 

2.51 

1,70 

1 

0 

0 

12 

5 

3 

LOWELL 

62.4 

-0.7 

88 

5 

34 

26 

0 

0 

5.38 

1.92 

1,97 

1 

0 

0 

15 

4 

2 

See  lefeieDce  aotea  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Table  2-Conbnuad 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1949 


Temperature 

PrecipitatioD 

No.  of  days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

1 

1 

Station 

^ 

a 

a 

\ 

J 

s 
b 

O) 

8 

a 

>s 

1 

g 

■s 

a 

il 

a 

1 

i 

i, 

& 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

3 

o 

1 

mDDLETOIl 

61.5 

82 

5 

36 

26 

0 

0 

8.82 

4.52 

3.81 

1 

0 

0 

12 

7 

2 

KAKTUCKET  WB  AIRPORT 

62.7 

-0.1 

76 

1+ 

39 

26 

0 

0 

3.53 

1.08 

1.22 

28 

0 

r 

9 

5 

2 

NE«  BEDFORD 

63.1 

-0.1 

81 

14 

46 

25+ 

0 

0 

2.39 

-1.11 

.91 

23 

0 

0 

11 

2 

0 

PITTSFIEU)  WB  AIRPORT 

56.1 

-1.3 

81 

5 

30 

26 

0 

1 

3.79 

-  .23 

1.01 

22 

0 

0 

13 

6 

1 

PLTMOUTB 

63.2 

1.6 

85 

5-f 

36 

26 

0 

0 

2.48 

-1.21 

.97 

23 

0 

0 

10 

2 

0 

ROCEPORT  1  ESE 

61.8 

0.8 

84 

5+ 

38 

26 

0 

0 

5.63 

1.52 

1.86 

23 

0 

0 

12 

6 

2 

SANDWICH 

63.7 

85 

4 

40 

26 

0 

0 

3.03 

1.21 

23 

0 

0 

10 

2 

1 

SBELBURNE  FALLS 

57.9 

-1.7 

82 

IS 

32 

25+ 

0 

2 

4.53 

.62 

1.10 

19 

0 

0 

16 

6 

1 

SPRINGFIELD 

63.3 

-0.5 

82 

5+ 

35 

26 

0 

0 

2.67 

-  .93 

.82 

1 

0 

0 

13 

5 

0 

SPRINGFIELD  NEWS  BUILDING 

63.3 

84 

6+ 

37 

26 

0 

0 

2.34 

1.05 

1 

0 

0 

12 

2 

1 

STOCKBRIDGE 

56.4 

-2.4 

81 

5 

30 

26 

0 

1 

4.25 

-  .36 

.68 

18 

0 

0 

15 

7 

0 

SWAMPSCOTT 

59.9 

-0.7 

78 

19 

38 

26 

0 

0 

5.99 

2.25 

1.66 

1 

0 

0 

15 

7 

2 

TAUNTON 

62.0 

1.0 

84 

14 

32 

26 

0 

1 

3.19 

-  .52 

1.50 

23 

0 

0 

10 

3 

1 

TURNEXS  FALLS 

59.9 

-2.1 

85 

5 

31 

26 

0 

1 

2.96 

-  .81 

.68 

18 

0 

0 

15 

5 

0 

lALPOLE 

59.7 

83 

5 

29 

26 

0 

1 

6.06 

3.34 

1 

0 

0 

12 

6 

1 

lESTFIELD  2   NE 

59.9 

-1.8 

86 

4+ 

32 

26 

0 

1 

3.26 

-  .95 

1.00 

15 

0 

0 

13 

5 

1 

WBSTON  2  NW 

60.9 

-1.5 

86 

5 

30 

26 

0 

1 

7.54 

2.71 

4.01 

1 

0 

0 

14 

4 

2 

WESTOVER  FIELD 

60.1 

83 

5 

32 

26 

0 

1 

.80 

15 

0 

0 

14 

WORCESTER  AIRPORT 

59.5 

83 

5 

35 

25 

0 

0 

2.70 

.64 

1 

0 

0 

14 

4 

0 

WORCESTER  1 

59.9 

-2.1 

85 

5 

31 

26 

0 

2 

3.52 

-  .11 

1.23 

1 

0 

0 

13 

4 

1 

STATE 

61.0 

-1.2 

4.53 

.80 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

54.5 

81 

4 

28 

26 

0 

1 

4.75 

1.13 

14 

0 

0 

17 

4 

1 

BERLIN 

54.4 

-1.9 

83 

5 

26 

26 

0 

1 

3.21 

-  .35 

.86 

24 

0 

0 

19 

5 

0 

BETHLEHEM 

55.6 

-1.2 

80 

4 

30 

26 

0 

1 

5.20 

1.42 

.79 

23 

0 

0 

16 

9 

0 

BLACKWATER  DAM 

58.  9h 

84 

4 

4.77 

1.30 

15 

0 

0 

12 

7 

1 

CAMPTON 

53.8 

82 

5 

24 

26 

0 

2 

3.66 

.74 

23 

0 

0 

16 

7 

0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

57.8 

-0.2 

84 

4 

31 

26 

0 

1 

4.75 

1.30 

.99 

9 

0 

0 

15 

8 

0 

DURHAM 

59.0 

-1.2 

86 

5 

30 

26 

0 

1 

5.08 

1.35 

1.68 

1 

0 

0 

12 

6 

1 

EAST  DEERING 

57. 6M 

83 

4 

0 

4.90 

.73 

23 

0 

0 

14 

7 

0 

FABTAN 

52. 9M 

30 

26+ 

4 

4.94 

.82 

24 

0 

0 

16 

11 

0 

FIRST  CONN  LAXE 

51.8 

-2.0 

78 

5 

26 

26 

0 

3 

3.61 

-1.50 

.60 

24 

0 

0 

19 

7 

0 

FRANKLIN  1  NW 

58.7 

-0.7 

86 

4 

31 

26 

0 

2 

4.57 

.58 

1.20 

15 

0 

0 

13 

6 

1 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

58.3 

84 

4 

30 

26 

0 

2 

4.10 

.87 

15 

0 

0 

15 

6 

0 

GLENCLIFF  2  NW 

55.0 

-1.0 

78 

4 

33 

26 

0 

0 

3.93 

-  .25 

.86 

22 

0 

0 

15 

6 

0 

BANOTER 

57.5 

-1.3 

84 

4 

32 

25+ 

0 

2 

3.62 

.38 

1.14 

23 

0 

0 

16 

4 

1 

KEENE  1  S 

59.3 

-0.1 

85 

5 

32 

25 

0 

2 

6.21 

2.61 

1.15 

19 

0 

0 

17 

10 

1 

LAKEPORT  1 

60.1 

86 

4 

35 

26 

0 

0 

5.26 

1.52 

1.19 

15 

0 

0 

16 

7 

1 

LEBANON  AIRPORT 

56.5 

84 

4 

32 

25+ 

0 

2 

3.48 

.73 

23 

0 

0 

15 

4 

0 

MANCHESTER 

57.6 

-2.9 

79 

5 

34 

26 

0 

0 

4.92 

1.54 

.85 

.  1+ 

0 

0 

16 

8 

0 

MASSABESIC  LAKE 

58.5 

84 

6 

27 

26 

0 

2 

5.83 

1.57 

•  1 

0 

0 

14 

7 

3 

NASHUA  3  N 

57.5 

-3.3 

85 

5 

30 

26 

0 

2 

4.49 

1.07 

1.33 

1 

0 

0 

14 

7 

1 

NEW  LONDON 

55.1 

80 

4 

35 

25+ 

0 

0 

3.99 

.84 

19 

0 

0 

14 

6 

0 

PETERBORO  2  S 

55.8 

80 

3+ 

30 

26 

0 

1 

5.10 

1.58 

23 

0 

0 

12 

6 

1 

PINKHAM  NOTCH 

53.0 

-1.1 

79 

4 

29 

26 

0 

1 

5.65 

.02 

1.66 

14 

0 

0 

15 

7 

1 

PLYMOUTH  2  W 

58.2 

0.5 

83 

14 

31 

26 

0 

1 

4.83 

.96 

1.35 

14 

0 

0 

15 

7 

2 

RANDOLPH 

54.7 

83 

4 

29 

26 

0 

2 

4.78 

.81 

24 

0 

0 

19 

7 

0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

58.5 

83 

14 

29 

26 

0 

1 

4.46 

.62 

19 

0 

0 

16 

8 

0 

TUCKERMAN  RAVINE 

47.1 

68 

3 

30 

25 

0 

3 

9.48 

1.54 

24 

0 

0 

17 

10 

3 

WEST  LEBANON  1  SW 

57.8 

86 

5 

34 

26 

0 

0 

3.76 

.80 

15 

0 

0 

17 

5 

0 

WINDHAM 

58.7 

86 

5 

28 

26 

0 

2 

5.06 

1.66 

1 

0 

0 

14 

5 

2 

WOLFEBORO  FALLS 

58.4 

79 

4+ 

32 

26 

0 

1 

3.47 

-  .92 

.55 

1 

0 

0 

13 

6 

0 

WOODSTOCK 

57.4 

84 

4 

28 

26 

0 

1 

5.06 

1.02 

1 

0 

0 

16 

5 

2 

STATE 

56.4 

-2.0 

4.74 

1.01 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

38.7 

-2.3 

58 

4 

20 

26 

0 

16 

8.02 

.54 

1.42 

14 

7.8 

5 

24+ 

20 

9 

2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

63.8 

0.4 

79 

14 

48 

26 

0 

0 

1.53 

-1.13 

.47 

23 

0 

0 

12 

2 

0 

GREENVILLE 

61.4 

84 

1+ 

36 

25+ 

0 

0 

5.04 

2.05 

1 

0 

0 

9 

4 

1 

KINGSTON 

60.7 

-1.2 

80 

14+ 

33 

26 

0 

0 

4.02 

.12 

1.69 

1 

0 

0 

8 

4 

2 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

61.8 

82 

4 

38 

26 

0 

0 

4.85 

2.05 

22 

0 

0 

10 

5 

2 

PROVIDENCE  WB  CITY 

63.5 

0.3 

85 

4+ 

39 

26 

0 

0 

3.42 

.17 

.71 

28 

0 

0 

11 

5 

0 

STATE 

62.2 

-1.1 

3.77 

.39 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

55.  DM 

84 

4 

31 

26 

0 

3 

4.26 

.80 

.73 

39 

0 

0 

17 

8 

0 

BLOOMFIELD 

55.  7M 

-1.1 

82 

5 

26 

26 

0 

2 

3.70 

-  .58 

.85 

24 

0 

0 

16 

5 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

59.2 

-1.1 

84 

33 

26 

0 

0 

2.64 

-  .84 

.54 

14 

0 

0 

16 

2 

0 

CAVENDISH 

56.9 

-1.2 

82 

32 

26 

0 

1 

5.33 

1.59 

1.19 

19 

0 

0 

18 

9 

1 

CHELSEA  2  S 

54.7 

-1.7 

84 

23 

26 

0 

5 

2.90 

-  .56 

.69 

22 

0 

0 

17 

4 

0 

CORNWALL  3  SW 

59.3 

-1.7 

82 

35 

26 

0 

0 

4.11 

.96 

.95 

5 

0 

0 

14 

8 

0 

DORSET  1  S 

56.6 

84 

29 

26 

0 

1 

3.13 

.46 

22 

0 

0 

12 

8 

0 

EAST  BARNET 

55.3 

-2.4 

80 

31 

26 

0 

2 

3.23 

-  .07 

.91 

24 

0 

0 

17 

4 

0 

ENOSBURG  FALLS 

58.0 

-0.4 

85 

29 

26 

0 

1 

3.15 

-  .86 

.55 

14 

0 

0 

17 

5 

0 

LEMINGTON  1  W 

54. 9H 

80 

26 

26 

0 

3 

.86 

23 

0 

0 

14 

4 

0 

MIDDLESEX 

56.7 

85 

31 

26 

0 

1 

2.40 

.56 

30 

0 

0 

16 

4 

0 

MONTPELIER  AIRPORT 

55.4 

81 

28 

26 

0 

2 

2.19 

.29 

8+ 

0 

0 

16 

3 

0 

NEWPORT 

55.6 

-1.2 

83 

29 

26 

0 

2 

2.02 

-2.00 

.33 

30 

0 

0 

18 

2 

0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

56.1 

0.0 

81 

27 

26 

0 

1 

2.29 

-  .78 

.56 

30 

0 

0 

13 

4 

0 

RUTLAND  1  SE 

57.3 

-1.8 

80 

30 

26 

0 

1 

3.57 

-  .29 

.76 

9 

0 

0 

12 

5 

0 

SAINT  ALBANS 

60.0 

-1.3 

82 

38 

26 

0 

0 

3.30 

-  .01 

.75 

1 

0 

0 

11 

5 

0 

SAINT  JOHNSBURY 

57.5 

-1.3 

83 

4+ 

30 

26 

0 

1 

3.40 

-  .17 

1.27 

23 

0 

0 

16 

3 

1 

SOMERSET 

51.4 

-2.5 

79 

5 

25 

26 

0 

5 

5.62 

1.10 

1.42 

19 

0 

0 

17 

7 

1 

WEST  BURKE 

53.5 

82 

5 

24 

26 

0 

6 

3.52 

-  .89 

1.04 

24 

0 

0 

18 

5 

1 

WILDER  1  E 

55.1 

84 

5 

30 

26 

0 

3 

3.73 

.20 

1.00 

24 

0 

0 

16 

5 

1 

WOODSTOCK 

57.2 

-0.4 

86 

4 

29 

26 

0 

1 

4.08 

.61 

.68 

22 

0 

0 

13 

0 

STATE 

56.3 

-1.9 

3.43 

-  .30 

See  [•ierenc*  note*  following  Station  Index. 
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Station 

Day  of  month 

3 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2 

CONNECTICUT 

ANSONIA 

1.51 

.08 

T 

.07 

1.20 

.29 

T 

.43 

.11 

.68 

4.37 

BLOOHFIELD              R 

.64 

.11 

.28 

.24 

.24 

.30 

.16 

.62 

.08 

2.67 

BRIDGEPORT 

1.64 

.16 

.39 

.31 

T 

T 

.17 

.61 

.42 

.08 

.74 

.12 

4.64 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT   Z 

.54 

.14 

.01 

.12 

T 

.44 

.02 

T 

T 

.12 

T 

.57 

.19 

.05 

.55 

.01 

2.76 

BRISTOL 

.92 

.03 

.21 

1.13 

.01 

.33 

.09 

.43 

.09 

.07 

.67 

3.98 

BULLS  BRIDGE  DAU 

.22 

.04 

.24 

.02 

.90 

.65 

.02 

.15 

.02 

.35 

.62 

3.23 

CANDLEWOOD  LAKE         R 

.11 

.24 

.01 

.38 

.28 

.22 

.13 

.29 

.09 

_ 

_ 

_ 

COCKAPONSET  FRST  RANGER 

2.18 

.03 

.01 

.01 

1.07 

T 

.25 

.08 

.01 

T 

.61 

.11 

.02 

.20 

.42 

5.00 

COLLINSVILLE 

.80 

.01 

T 

.20 

.77 

.24 

.02 

.07 

T 

.31 

.12 

2.54 

CREAB  HILL 

.17 

.01 

.18 

.08 

.02 

.02 

.41 

.98 

T 

.12 

.09 

T 

.09 

.56 

.02 

.01 

.20 

.60 

3.56 

DANBURY 

.24 

T 

.10 

T 

.27 

.38 

.35 

.04 

.19 

.17 

.32 

T 

.33 

.31 

2.70 

DAWSON  LAKE 

1.52 

.09 

.04 

1.01 

.21 

.86 

.04 

.54 

4.31 

DERBY 

2.29 

.08 

.15 

1.16 

.26 

.45 

.13 

.72 

5.24 

EAST  HAVEN 

1.50 

.09 

.06 

1.43 

.05 

.02 

.50 

.17 

.05 

.49 

4.36 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

1.31 

.14 

.15 

.40 

.51 

.05 

.34 

.01 

.39 

.05 

.20 

.65 

4.20 

FALLS  VILLAGE 

.16 

.05 

.18 

.01 

.19 

.25 

.10 

.10 

.06 

.03 

.28 

.02 

.03 

.58 

2.04 

GREENHICB 

.32 

.25 

.13 

.66 

.55 

.02 

.80 

T 

.42 

.70 

3.85 

GROTON 

1.59 

.02 

.01 

.01 

.08 

.42 

T 

.64 

.67 

.03 

.19 

.09 

3.75 

HARTFORD                R 

1.03 

.10 

.25 

.35 

.45 

.15 

.45 

.15 

2.93 

HARTFORD  WB  AIRPORT     Z 

.83 

.01 

.01   T 

.11 

.01 

T 

.20 

.61 

.13 

.07 

.01 

T 

.35 

.20 

T 

.03 

.36 

.10 

3.03 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

1.20 

.18 

.14 

.52 

.40 

.25 

.38 

.10 

.25 

.55 

3.97 

JEWETT  CITY             R 

2.00 

.09 

.04 

.34 

.49 

.04 

.01 

.44 

.19 

.25 

.16 

.10 

4.15 

LAKE  KONOMOC 

3.56 

.02 

.53 

.10 

.04 

1.22 

.07 

.31 

5.85 

LAUREL  RESERVOIR 

.43 

.14 

.02 

.13 

.90 

.01 

.76 

.34 

.01 

.66 

3.40 

MANCHESTER 

.94 

T 

.06 

.17 

.45 

.03 

.05 

.09 

.34 

.10 

.14 

.34 

2.71 

MEAD  POND  RESERVOIR 

.46 

.14 

.05 

.15 

.03 

.01 

.97 

.03 

.66 

.32 

.02 

.61 

3.45 

MIDDLETOWN               |1.18 

T 

.02 

.06 

T 

T 

.93 

.10 

.15 

T 

1.53 

.03 

.05 

.14 

.50 

4.69 

MILFORD                  11.33 

.14 

.09 

.05 

.53 

.11 

1.30 

.02 

.06 

.69 

4.32 

MOHAWK  FOREST  RANGER  STA |  .24 

.03 

.03 

.22 

T 

.65 

1.05 

.06 

.03 

.03 

.30 

.01 

.02 

.01 

.93 

3.61 

MOODUS  RESERVOIR        R   ,58 

.18 

.48 

.16 

.06 

.55 

.10 

.02 

.13 

.21 

2.47 

MOUNT  CARMEL 

1.53 

T 

.06 

.03 

T 

T 

T 

.73 

.06 

.22 

T 

T 

1.12 

T 

.04 

.08 

.50 

4.37 

NATCHAUG  FRST  RNGR  STA 

1.85 

T 

T 

.18 

T 

.45 

.10 

.12 

.02 

1.00 

.14 

.12 

.30 

4.28 

NATHAN  HALE  STATE  FOREST 

1.40 

T 

.03 

T 

.08 

.06 

.08 

.57 

.08 

T 

.10 

.52 

.47 

.07 

.33 

.02 

3.81 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    Z 

.49 

.07 

.01 

.06 

T 

T 

.38 

.64 

T 

.08 

T 

.52 

.17 

T 

.03 

.43 

.07 

2.95 

NEWINGTON               B 

.86 

.10 

.44 

.36 

.18 

.10 

.28 

.17 

.38 

.04 

2.91 

NEW  LONDON 

2.70 

.01 

.10 

.50 

.02 

2.02 

.03 

.06 

.27 

5.71 

NORFOLK  2  SW            Z 

.20 

T 

.10 

.07 

.10 

.01 

T 

.71 

1.05 

.02 

.31 

.05 

.01 

T 

.37 

.05 

.01 

.01 

.01 

.71 

3.79 

NORTH  BRANFORD 

1.62 

.07 

.02 

.02 

2.23 

.04 

.14 

.50 

.07 

.05 

.55 

5.31 

NORTH  GUILFORD 

1.44 

.06 

.05 

1.91 

.05 

.14 

.55 

.03 

.11 

.44 

4.78 

NORTH  KENT 

.19 

.03 

.21 

T 

.03 

.08 

.45 

1.19 

.01 

T 

.10 

.10 

.29 

.02 

.29 

.41 

3.40 

NORTH  STAMFORD  RESERVOIR   .61 

.18 

.04 

.10 

.01 

.01 

.78 

.01 

.52 

.37 

.01 

.80 

3.44 

NORWALK                   1.25 

.18 

.16 

.03 

.30 

.16 

.41 

.16 

.24 

. 02 1  .18 

.50 

3.59 

NORWICH  3  ESE             3.92 

T 

.26 

.71 

.28 

.13 

.14 

5.44 

PACHAUG  STATE  FRST  3  NE   1.70 

.18 

.47 

.50 

.03 

.06 

1.32 

.36 

.16 

4.78 

PEOPLES  FRST  RANGER  STA    .42 

.03 

.18 

.02 

T 

.71 

.44 

.02 

.04 

.01 

.01 

.26 

.09 

.01 

.01 

.34 

2.59 

PROSPECT                  1.28 

.04 

.05 

1.01 

.09 

.19 

.42 

.17 

.65 

3.90 

PUTNAM                    1.78 

.16 

.02 

.60 

.11 

.10 

.65 

.60 

.03 

.68 

.18 

.16 

5.07 

PUTNAM  HEIGHTS  //       bI1.40 

.11 

.02 

.70 

.07 

.71 

.37 

.61 

.12 

.11 

4.22 

PUTNAM  LAKE 

.38 

.25 

.08 

* 

1.00 

.54 

.34 

T 

.95 

3.64 

ROCKVILLE               R 

.66 

.04 

.20 

.23 

.07 

.04 

.02 

.31 

.10 

.06 

.17 

.12 

2.02 

ROCKY  RIVER  DAM 

.21 

.03 

.25 

.01 

.46 

.33 

.23 

.34 

.62 

2.48 

ROUND  POND 

.40 

.15 

.25 

.53 

.52 

.05 

.23 

.64 

.09 

.60 

3.46 

SALISBURY                  .20 

.13 

T 

.01 

.12 

.68 

.02 

.18 

.06 

.05 

.50 

.03 

.21 

.37 

2.56 

SAUGATUCK  RESERVOIR      1  .94 

.15 

.13 

.34 

.62 

T 

.53 

T 

.35 

T 

T 

.18 

.60 

3.84 

SHEPAUG  DAM             Z;  .30 

.05 

• 

.23 

.77 

* 

.76 

.20 

.02 

.30 

• 

.63 

3.26 

SHUTTLE  MEADOW  RESERVOIR! 1.21 i 

.01 

.13 

1.03 

.02 

.08 

.12 

.04 

.47 

.04 

.01 

.04 

.52 

3.72 

STAFFORD  SPRINGS 

.97 

.02 

.07 

.34 

.27 

.09 

.09 

.02 

.01 

.47 

.15 

.02 

.07 

.27 

2.86 

STEVENSON  DAM 

1.20 

•  15 

.14 

1.30 

.02 

.30 

.07 

.46 

.03 

1.04 

4.71 

STORRS                  Z 

.59 

T 

.04 

.06 

.07 

.41 

.11 

.11 

.03 

.83 

.37 

.01 

.05 

.18 

.14 

3.00 

THOHPSONVILLE 

1.03 

.03 

.27 

.09 

.02 

.45 

.02 

.13 

.62 

2.66 

TORBINGTON  1 

.38 

.20 

.64 

.49 

.08 

.13 

.28 

.58 

2.78 

TORRINGTON  2 

.39 

« 

.19 

.72 

.48 

.02 

.09 

.05 

.30 

.03 

.01 

.55 

2.83 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

1.39 

.13 

.13 

.66 

.45 

.54 

i 

.09 

.20 

.64 

4.23 

WASHINGTON 

.24 

.25 

.85 

.12 

.19 

.38 

.01 

.30 

.60 

2.94 

WATERBUHY 

1.23 

.03 

.14 

.39 

.43 

.02 

T 

.18 

T 

.24 

.49 

T 

.20 

.28 

.55 

4.18 

WATERBURY  CITY  HALL     Z 

1.10 

.02 

, 

.12 

.72 

, 

.04 

.17 

.66 

.01 

« 

1.02 

3.86 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

1.63 

.10 

1.24 

.17 

.97 

.10 

.64 

4.85 

WESTBROOK 

2.15 

.21 

.05 

.58 

.04 

T 

.02 

T 

1.01 

.34 

.17 

.15 

4.72 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

.89 

.03 

T 

.23 

1.02 

.11 

.11 

.06 

.02 

.34 

.02 

.02 

.15 

.58 

3.58 

WHITNEY  LAKE 

1.54 

.05 

.02 

.05 

.86 

.14 

1.20 

.06 

.55 

4.47 

WIGWAM  RESERVOIR 

.61 

.05 

.14 

T 

.85 

.99 

.17 

.02 

.31 

.02 

.01 

.73 

3.90 

WILLIMANTIC 

2.42 

.06 

.42 

.02 

.03 

.04 

.01 

.64 

T 

.32 

3.96 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FL 

.60 

T 

T 

T 

T 

.14 

.46 

T 

.01 

T 

T 

.21 

.04 

.12 

.50 

.07 

2.15 

WOLCOTT  RESERVOIR 

1.52 

.Ob 

.20 

1.34 

.07 

.03 

.15 

.02 

.75 

.10 

.11 

.75 

5.09 

WOODBURY 

.41 

.02 

.18 

.01 

.56 

.42 

T 

.16 

T 

.33 

T 

.04 

.77 

2.90 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT         Z 

1.85 

T 

T 

.22 

.37 

.49 

.01 

.14 

.05 

T 

.40 

.56 

.23 

.22 

T 

.24 

4.78 

BANGOR 

1.19 

.44 

.10 

.26 

.10 

.05 

.02 

.11 

.42 

1.05 

.30 

.14 

4.18 

BAR  HARBOR 

.32 

T 

.82 

.28 

.18 

T 

.10 

.01 

.07 

.04 

.47 

.25 

T 

.36 

1.35 

.21 

4.46 

BELFAST 

.83 

.80 

.17 

.03 

.04 

T 

.28 

T 

.24 

.40 

.53 

.07 

.23 

.27 

3.89 

BRASSUA  DAM 

.18 

.22 

T 

.02 

.03 

T 

T 

.07 

.70 

.12 

.01 

T 

.28 

.02 

.07 

.03 

.22 

.03 

.02 

T 

.01 

.05 

.30 

2.38 

CARIBOU  WB  AIRPORT      Z 

1.60 

.01 

.01 

T 

.28 

.24 

.09 

T 

.46 

T 

.75 

.02 

.14 

.30 

.02 

.11 

.24 

T 

.13 

4.40 

CLAYTON  LAKE            R 

.20 

.24 

.24 

.05 

.06 

.29 

.04 

.30 

.07 

.25 

1.74 

CORINNA 

1.89 

T 

.59 

1.16 

T 

.10 

T 

.43 

.32 

.31 

.71 

.07 

.08 

.28 

5.94 

EASTPOBT  WB  CITY        Z 

.25 

T 

.10 

T 

.18 

.54 

.02 

.13 

.60 

.16 

T 

.54 

.97 

.03 

T 

2.41 

.06 

.11 

6.10 

EAST  SANGEEVILLE  2  E 

1.37 

.74 

.38 

.03 

T 

.08 

T 

.22 

.23 

.53 

.07 

.10 

.13 

3.88 

EAST  WINTHROP 

1.87 

T 

T 

.01 

.04 

.10 

.64 

.42 

T 

.02 

.01 

.31 

.03 

.32 

.33 

.38 

T 

.09 

.02 

.20 

4.69 

ELLSWORTH 

.58 

.83 

.35 

.02 

.21 

.21 

.33 

.49 

.26 

.72 

.01 

.18 

4.19 

BUST IS                  Z 

.15 

T 

.05 

T 

.10 

.40 

.05 

.15 

.10 

T 

T 

.20 

.35 

T 

.30 

1.85 

FARMIKGTON 

.30 

.05 

.08 

.90 

.20 

.02 

.02 

.03 

.56 

.43 

.28 

.27 

.05 

3.19 

FORT  FAIRFIELD 

.43 

.24 

.19 

.50 

.26 

.82 

.10 

.23 

.33 

.15 

.11 

.02 

3.38 

FORT  KENT  I  SE 

.40 

.10 

.17 

.09 

.85 

.28 

.11 

.68 

.38 

.14 

.12 

.06 

.09 

.15 

.13 

3.75 

FORT  KENT               R 

.35 

.18 

.88 

.16 

.08 

.62 

.46 

.01 

.10 

.04 

.02 

.10 

.07 

3.07 

GARDINER 

1.88 

T 

.40 

.51 

T 

.02 

.08 

.09 

T 

.28 

.36 

.40 

.12 

.12 

.27 

4.53 

GILEAD                  2 

.39 

.12 

.04 

.51 

.14 

.07 

.07 

.44 

.46 

.33 

.02 

.38 

2.97 

GRAND  LAKE  STREAM       R 

.49 

• 

1.68 

.33 

.67 

.31 

.51 

.12 

1.04 

.01 

.07 

5.23 

GREENVILLE              Z 

.68 

.09 

T 

T  . 

.43 

.15 

.02 

.14 

.03 

T 

.24 

.71 

.12 

.01 

.27 

.06 

.38 

3.33 

HIRAM 

.58 

.04 

.01 

.48 

.63 

.13 

T 

.03 

.01 

.03 

T 

.28 

.45 

T 

.14 

T 

T 

2.81 

HOULTON  AIRPORT 

.51 

T 

T 

T 

.32 

2.12 

.02 

.26 

.05 

.51 

T 

.56 

.58 

.16 

.01 

.31 

.03 

.25 

5.69 

HOULTON  1  NE            Z 

.57 

T 

T 

.15 

1.93 

.60 

.15 

.15 

.26 

.10 

.25 

.90 

.15 

T 

.30 

.20 

5.71 

JACKMAN  1  NNW 

.60 

.15 

.28 

.37 

.76 

.12 

.18 

.18 

2.64 

JONESBORO 

.37 

.30 

1.26 

.13 

.06 

.12 

.07 

.01 

.58 

.55 

.08 

2.66 

6.19 

LEWISTON 

.71 

T 

T 

.34 

.47 

.57 

T 

.21 

.24 

.38 

.42 

.27 

.10 

T 

.36 

4.07 

HACHIAS 

..■^6 

.96 

.82 

.19 

.08 

.53 

.02 

.84 

.46 

2.52 

.01 

6.99 

MADISON                  1   .4^ 

T 

.01 

.93 

.22 

.01 

.03 

.01 

.03 

.29 

.21 

.48 

.26 

.06 

.23 

3.20 

MIDDLE  DAM               |   .31 

.05 

.07 

.10 

.38 

.09 

.20 

.18 

.09 

.01 

.17 

.35 

.27 

.02 

,30 

2.59 

MILLINOCKET  AIRPORT      i  1.38 

T 

T 

.40 

1.09 

.02 

T 

.11 

.05 

.08 

T 

.28 

.32 

T 

T 

.38 

.05 

.18 

4.34 

MILLINOCKET  DAM 

a 

1.35 

.45 

1.04 

.28 

• 

.25 

.09 

.10 

.30 

.10 

.17 

.31 

4.44 

MILTON                  R 

.27 

.05 

.09 

» 

1.30 

.06 

.05 

.50 

.46 

.11 

.02   .36 

.04 

.22 

3.53 

HOOSEBEAD 

.18 

.47 

.07 

.06 

.01 

.06 

.63 

.12 

T 

.13 

T 

.09 

.05 

.60 

.06 

T 

T 

.06 

.33 

2.92 

NORTH  ANDOVER           B 

.45 

.12 

.05 

.72 

• 

.90 

.32 

.37 

.15 

.02 

.23 

3.33 

NORTH  BRIDGTON 

.45 

.08 

.03 

T 

.06 

.04 

.86 

.14 

.04 

.06 

.49 

.25 

.51 

.42 

.13 

.28 

.03 

.47 

4.36 

OLD  TOWN 

.90 

.46 

.21 

.20 

.02 

.13 

.48 

.11 

.14 

.55 

.71 

T 

.05 

.29 

.18 

4.43 

Se«  [0f«r«nce  ootoi  tollovring  Station  Indsz. 
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Table  3-Contmuecl 


DAILY  PRECIPITATION 


t(EW    ENGLAND 
SEPTEMBEII    1949 


Stabon 


Day  ol  month 


8       9    I  10      U 


13  I  14 

1— - 


IS 


16 


17 


18      19 


20      21 


22 


23 


24  I  25 


26 


27     28      29 


30      31 


aU>  Ton  AIIPOKT 

I 

1.13 

QBORO 

.03 

POTLAXD 

3.13 

POUTLAND  WB  AIRPORT 

Z 

3. CM 

PRurriss 

.05 

PUaQUI  ISLI 

1.41 

■OCILAKD 

.M 

■OCKLAA)  1  1 

> 

.38 

KSBORT 

z 

.55 

.34 

Rinrons  1  SSI 

SXOVHECAK 
SOUTH  ANDOVIR 
SOOTH  ¥EST  HARBOR 
SQVA  PAN  DAH 

SUNDAY  RIVER 
SIANS  FALLS 
THE  PORKS 
UlVn  DAH 
TAHCSBORO 


HASSACBlfSETTS 

ADAMS 

AVBERST 

ARLINGTON 

ASBBURNHAM 

ASBLAND 

ATHOL 

BnCHwoao 

BILCHEXTOn 
BILLERICA 
BIRCH  HILL  DAH 

BLUE  BILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BOTLSTON 

CAHBRIDCE 

CBZSTER 

CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLIITTON 
COBASSET 
COLOeROOC 

CONCORD 

EAST  FAREHAH 

EDGARTOVN 

FALL  RITER  2  N£ 

FITCHBUHC 

PRAHINCBAH 

FRANXLIN 

GARDNER 

CROTON 

HARDIICX 


2 

17 

1 

40 

3 

18 
69 

T 

3«l 

.45 

1 

06 

3 

08 

z 

1 

03 

.23 
4.0«i 
11.42 
.  .23 


3.09 
4.25 
1,32 


HARVARD  FOREST  // 

R   .60 

HATCHVILLE 

.32 

BAVXRBILL 

2.43 

HUTH 

BOLTOO 

.98 

BOOSAC  TUNNEL 

.32 

HTAXNIS  1  B 

Z   .17 

IPSWICH 

2.63 

JEFFERSON 

1.50 

niGHTVILLE  DAH 

Z 

LAKE  COCHITUATE 

3.2S 

LAWRENCE 

1.70 

LOWELL 

1.97 

HKNDON  AIRPORT 

R  1.59 

aiDDLEBORO 

.  .16 

alDDLETON 

I3.8I 

MILFORD 

3.68 

HiLLainty 

1.50 

HONTACUE  CITY 

MOUNT  WACHUSrr 

1.60 

NANTUCKET  IB  AIRPORT 

Z   .40 

NEW  BEDFORD 

Z   .11 

NEWBURYPORT 

2.93 

NEW  SALEM 

.80 

NEWTON 

3.00 

NORTH  TRURO 

RJ   .26 
1      .77 

PELHAN 

PEMBROKE 

.20 

PERU 

.22 

PETERSBAM 

1.27 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

Zi   .02 

PLAINFIELD 

.21 

PLYMOUTH 

.02 

PRINCETON 

1.73 

QOABBIN  INTAKE 

2.36 

ROCKPORT  1  E3E 

i  1.40 

SALEN  AIR  STATION 

2.35 

SAKDWICH 
SECREGANSET 
SHELBURNE  PALLS 

SOUTHER lOCE 
SOUTH  EGREMOKT 
SPOT  POKD 

SPBITfGriELD  CITY  BALL 
SPRIItGPIELD 

SPRINGFIELD  IfEWS  BLDC 

STATE  FARM 

STERLING 

STERLING  3  NV 

STOCKBRIDGE 

SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TURNERS  FALLS 
NALPOLE 
■ARC  1 

lASHINCTOH 
TEBSTER 
WESTFIELD 
WSSTFIELD  2   NE 
WESTON  2  NW 


.24 

1.22 

;i.30 

.57 


.01 i  !06  !l2 


T 

.09 

.14 
.07 

.06 

.17 

.16 

T 

.14 

.09 

I 

.06 

.16 

.15 

.10 

.08 

.18 

.01 

.17 

.13 

.05 

.06 

.03' 

.02^1.45i 


.03{ 


.01   .301  T 


j  .83 


.50 

.57 

• 

.46 

.50 

.72 

.63 

1.03 

.11 

1.16 

.02 

.73 

.18 

.01 

.58 

1.91 

.80 

.02 

.07   .47   T 

.671   .04 
.06 

.48 


.1^ 

.27 
.01 
.01 


.48 

.66 

.45 

1.28 

.17 

.05 

.15 

.61 

.73 

.50 

.04 

.2S 

.55 

.65 

.82 

.64 

.01 

.10 

.OS 

.02 

.34 

.0: 

.05 

T 

.OS 

T 

.1< 

.03 

.01 

.19 

.01 

\i 

.1( 

.32   .23|   .OS 


.07 
.05 


I  .06 

.141  .34J  T 

.151  .18  T 


.53 

.09 
.15  .51 
.39 
•  1.39 
.49 


.42 


.53   .04;  T 


.12 
.06 


1.10  .04|  .02 

.03  T 

.92  .0 
.02 

.02i  .051 


.03|   .05 


.03 

.29 

.25 

.68 

.12 

T 

.60 
.13 

.3C 

T 

.08 

• 

.58 

.05 

.03 

■2<^ 

.10 

.43 

.15 

.5! 

.05 

.04 

.OS 

.74 

.83 

T 

.OS 

.10 

.2( 

.3< 

l.OC 

.11 

.IS 

I 

I.IS 

.ir 

.10 

.08 

T 

.36 

.48 

.38 

.08. 

.IS 

.35 

.80 

.07 

.03 

T 

.47 


.20   .12   .09 


1.06 

.71 
.48 


.11 

.58 

. 

.30 

.10 

.08 

.69 

.44 

.57 

.09 

.61 

.73 

.27 

1.20 

.08 

.59 

.66 

.04 

.43 

.20 

.39 

• 

.69 

T 

1.06 
.91 

.05   .44 

.24 

.15   .52 

.10 

.0611.06 

.40 

.32   .95 

.19   .57 

.24 

1.34 

.16 

.55   .51 

.20 

1.86 
1.44 
1.21: 
1.48 


.841  1.06| 
.10|  1.50, 


1.90 

.80 
.9ll 


03 

.10 

.55 

34 

.36 

04 

.30 

07 

.11 

le 

T 

38 

.15 

15 

.53 

38 

.34 

.71 

57 

.23 

10 

.33 

11 

.35 

08 

.06 

07 

.4C 

IS 

.Oi 

SO 

.39 

06 

.13 

0« 

•  OS 

12 

.15 

11 

.07 

20 

.35 

37 

.04 

37 

.39 

18 

.58 

33 

.08 

15 

.14 

43 

.50 

30 

.07 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


JreW  ENGLAND 
SEPTEMBER    1949 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

eS 

WEST  RUTLAND 

.01 

.03 

.36 

.14 

.49 

.02 

.27 

.06 

.01 

.04 

.73 

.41 

.10 

.42 

3.02 

WINCHENDON 

1.09 

T 

.09 

.45 

.14 

.52 

.13 

.70 

.07 

.02 

.17 

.80 

.06 

.06 

.30 

4.60 

WORCESTER  AIRPORT 

.64 

.01 

.03 

.09 

.05 

.52 

.07 

.04 

.01 

T 

.44 

.17 

.36 

.16 

.11 

2.70 

WORCESTER  1 

1.23 

T 

.02 

.07 

T 

.01 

.71 

.03 

T 

T 

.03 

.01 

.19 

.56 

T 

.45 

.14 

.07 

3.52 

NEW  HAHPSHIRE 

ALEXANDRIA 

.14 

.23 

.01 

.14 

T 

.03 

1.13 

.92 

.01 

.23 

.13 

.18 

.04 

.73 

.40 

.14 

.17 

.12 

4.75 

BATH  2  SSW 

.16 

.20 

.03 

.30 

.23 

.22 

.02 

.19 

.03 

.12 

.24 

.85 

.51 

.01 

.35 

.31 

3,77 

BERLIN 

,20 

.02 

.07 

T 

.05 

.27 

.11 

.29 

.08 

.03 

.16 

.02 

.05 

.10 

.31 

.86 

.11 

T 

.01 

.01 

.46 

3.21 

BETHLEHEU 

.34 

.14 

.34 

.21 

.36 

.41 

.16 

.10 

.14 

T 

.17 

.30 

.62 

.79 

.56 

.06 

.50 

5.20 

BLACKWATER  DAM 

Z 

.53 

.30 

.05 

.30 

.02 

.57 

1.30 

.05 

.83 

.42 

.05 

.10 

.25 

4.77 

BOW  GARVINS  FALLS 

1.51 

.62 

.01 

.82 

.35 

.29 

.04 

.90 

T 

.13 

.40 

.21 

.01 

.01 

.22 

5,52 

BRADFORD 

.60 

.27 

.09 

.04 

.53 

.06 

.73 

.06 

.02 

.07 

.32 

.22 

.03 

.16 

.27 

3,47 

BRISTOL 

Z 

.34 

.09 

.10 

.10 

.90 

1.15 

T 

.18 

.04 

.04 

.13 

.47 

.22 

T 

T 

.12 

.40 

4,28 

BUCKS  CORNER 

.40 

.10 

.18 

.03 

.40 

.34 

.04 

.23 

.08 

.15 

.24 

.72 

.36 

.06 

.05 

.04 

.23 

3.65 

CAMPTON 

.02 

.27 

.09 

.65 

.32 

.02 

.09 

.10 

.16 

.25 

.74 

.43 

.03 

.02 

.05 

.42 

3.66 

CENTER  HARBOR 

.78 

.05 

.08 

.21 

.81 

1.23 

T 

.18 

.08 

.06 

.21 

.60 

.15 

.32 

.22 

4,98 

CLAREMONT 

.38 

.27 

.16 

1.26 

.20 

.32 

.03 

1.05 

.04 

.04 

.06 

.28 

.73 

.02 

T 

.02 

.22 

5.08 

CONCORD  »B  AIRPORT 

Z 

.75 

.39 

.02 

.99 

.08 

.82 

.03 

.32 

.36 

.04 

T 

.34 

.40 

T 

.10 

.04 

.07 

4.75 

DIXVILLE  NOTCH 

.14 

.10 

T 

.10 

T 

.08 

.36 

.15 

.27 

1.14 

.20 

.48 

.12 

.28 

.11 

1.08 

.10 

T 

.02 

.57 

5.30 

DUBLIN 

.42 

* 

.53 

.02 

.84 

.07 

.02 

1.82 

• 

1.74 

.13 

.54 

.68 

.05 

.09 

.37 

7.32 

DURHAU 

Z 

1.68 

T 

T 

.52 

.05 

.57 

.80 

T 

.05 

.40 

.05 

.24 

.59 

T 

.09 

.04 

5.08 

EAST  DEERING 

.64 

.20 

.03 

.56 

.43 

.83 

.14 

.66 

.06 

.18 

.73 

.02 

.07 

T 

.35 

4.90 

EASTMAN  FALLS  DAM 

.71 

.05 

.07 

.20 

.73 

1.38 

.07 

.40 

.05 

.04 

.14 

.51 

.41 

T 

.17 

.21 

5.14 

ERROL 

Z 

.27 

.06 

.10 

.28 

.54 

.37 

.10 

.15 

.14 

.17 

.02 

.13 

.70 

.21 

.07 

.26 

3.57 

FABYAN 

.30 

.40 

.30 

.07 

.28 

.09 

.11 

.28 

.10 

.58 

.28 

.38 

.82 

.28 

.04 

.63 

4.94 

FIRST  CONN  LAKE 

.05 

.33 

.26 

.02 

.04 

.17 

.24 

.06 

.51 

.10 

.02 

.27 

.05 

.30 

.02 

.60 

.19 

.01 

.37 

3.61 

FITZWILLIAM  3  SW 

1.08 

.20 

T 

.23 

.20 

.33 

.06 

.06 

1.77 

.04 

.10 

.19 

.59 

.19 

.04 

.12 

.32 

5.52 

FRANKLIN  1  NW 

.74 

.05 

.17 

.74 

1.20 

.06 

.33 

.06 

.42 

.32 

.06 

.20 

.22 

4.57 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

Z 

.66 

.02 

.03 

.04 

.13 

.70 

.87 

.30 

.11 

.01 

.42 

.26 

.20 

.15 

.20 

4.10 

GILMANTON 

T 

T 

.20 

.77 

.58 

.98 

.11 

.58 

.62 

.48 

4.32 

GLENCLIFF  2  NW 

.21 

.22 

.20 

T 

.54 

.07 

.09 

.10 

.09 

.38 

.27 

.86 

.47 

.29 

.04 

.10 

T 

3,93 

GORHAM 

K 

.10 

.07 

.02 

.13 

.14 

.65 

.02 

.07 

.03 

.04 

.52 

.53 

.05 

.03 

2.40 

HANOVER 

Z 

.09 

.11 

.29 

.02 

.70 

.11 

.09 

.10 

.01 

.05 

.56 

1.14 

.04 

.07 

.02 

.22 

3,62 

HILLSBORO 

.10 

.10 

.15 

.45 

.65 

.10 

.65 

T 

T 

T 

.50 

.25 

T 

,10 

.30 

3.35 

HILLSBORO  2  W 

R 

.30 

.12 

.01 

.07 

.14 

.10 

.92 

.10 

.51 

.18 

.22 

.51 

.12 

.30 

.10 

3.70 

JEFFERSON 

.24 

.05 

.13 

.30 

.03 

.17 

.16 

.11 

.22 

.03 

.19 

.28 

.59 

1.09 

.06 

T 

T 

.03 

.40 

4.08 

KEENE  1  S 

.33 

.66 

.03 

.09 

.38 

.74 

.62 

.32 

1.15 

.06 

.44 

.85 

.02 

.01 

.13 

.10 

.28 

6.21 

LAKEPORT  1 

.66 

.07 

.03 

.92 

.58 

1.19 

.01 

.28 

.05 

.12 

.18 

.57 

.31 

T 

.01 

.11 

.17 

5.26 

LAKEPORT  2 

.10 

.03 

.93 

.55 

1.00 

.04 

.21 

.12 

.02 

.49 

.41 

.07 

.12 

.19 

4.28 

LANCASTER 

.17 

.15 

.20 

.13 

.13 

.06 

.12 

.02 

.12 

.12 

.10 

.55 

.98 

.20 

3.05 

LANDAFF 

R 

.03 

.39 

.22 

.20 

.23 

.08 

.01 

.16 

.20 

.06 

.83 

.67 

.09 

.06 

.10 

.32 

3.65 

LEBANON  AIRPORT 

.02 

.16 

.41 

.14 

.14 

.62 

.22 

.05 

T 

.03 

T 

.02 

.60 

.73 

T 

.03 

.13 

.18 

3.48 

LINCOLN 

Z 

.80 

.08 

.18 

T 

.05 

.22 

T 

.80 

.20 

.03 

.18 

.10 

.20 

.20 

.60 

.70 

.08 

.06 

.13 

.28 

4.89 

MANCHESTER 

.85 

.04 

.07 

.26 

.03 

.63 

.85 

.58 

.28 

.03 

.01 

.36 

.56 

.12 

.06 

.19 

4,92 

MASSABESIC  LAKE 

1.57 

.23 

.34 

.35 

1.03 

1.04 

.02 

.02 

.18 

.52 

.19 

.07 

.01 

.26 

5.83 

MERIDEK 

.27 

.39 

.04 

.07 

.20 

1.01 

.09 

.24 

.12 

.08 

.38 

1.04 

.04 

.01 

.29 

4.27 

MILAN   6  N 

.19 

.06 

.14 

.17 

.25 

.08 

.06 

.15 

.25 

.10 

.35 

.55 

,10 

.04 

.22 

2.71 

NASHUA  1  NE 

R 

.86 

.01 

.26 

.02 

.45 

.21 

.45 

.04 

.27 

.29 

.09 

.09 

.15 

3.19 

NASHUA  3  N 

1.33 

.06 

.29 

.31 

.64 

.31 

.47 

.03 

.09 

.40 

.19 

.01 

.12 

.24 

4.49 

NELSON 

.14 

.15 

.40 

.06 

.47 

.27 

.90 

.34 

.99 

.03 

.53 

.72 

.12 

.04 

.05 

.38 

5.59 

NEW  DURHAM 

Z 

.75 

.03 

.25 

.10 

.61 

.04 

.29 

.11 

.44 

.39 

.09 

.02 

.09 

3.21 

NEW  LONDON 

.70 

T 

.18 

.15 

.46 

.18 

.01 

.84 

.09 

T 

.47 

.43 

.12 

T 

.04 

.01 

.31 

3.99 

NEWPORT 

.38 

.38 

T 

.16 

.87 

.37 

.18 

.02 

1.20 

.10 

.05 

.11 

.46 

.65 

T 

.08 

.37 

5,38 

NORTH  CHICHESTER 

.96 

.10 

.50 

.52 

.10 

.86 

T 

.14 

.48 

.36 

.06 

.18 

4,26 

NORTH  STRATFORD 

.05 

.12 

.08 

.13 

.30 

.06 

.63 

.24 

.40 

.03 

.35 

.08 

.03 

1.06 

.05 

.03 

.38 

4,02 

NORTH  VILLAGE 

.67 

.25 

.03 

.50 

.21 

.06 

.04 

1.20 

T 

.60 

.74 

.65 

.05 

.36 

5,36 

PETERBORO  2  S 

.76 

T 

.10 

.31 

T 

.13 

.19 

.60 

.90 

.08 

1,58 

.05 

.04 

.36 

5.10 

PINKHAM  NOTCH 

z 

.65 

.06 

T 

.17 

.15 

T 

1.66 

.09 

T 

.11 

.06 

.12 

T 

.82 

.35 

.29 

T 

.66 

.02 

.44 

5.65 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

R 

.15 

.18 

.16 

.24 

.19 

.11 

.02 

.25 

.05 

.05 

.08 

.06 

.60 

.21 

.40 

2.75 

PLYMOUTH  2  W 

.15 

.06 

.14 

.11 

1.35 

.44 

.10 

.25 

.06 

1.09 

.30 

.10 

.28 

.01 

.39 

4.83 

RANDOLPH 

.16 

.07 

.18 

.19 

.40 

.05 

.27 

.08 

.08 

.15 

.06 

.30 

.16 

.65 

,55 

.81 

.03 

T 

.03 

T 

.56 

4.78 

SOUTH  DANBURY 

.35 

.27 

.15 

.50 

.42 

.38 

.05 

.06 

.12 

.47 

T 

.01 

.01 

.37 

3.15 

SOUTH  LYNDEBORO 

.98 

.46 

.33 

.76 

.22 

.92 

.04 

.12 

.68 

.04 

.08 

.06 

.24 

4.93 

SOUTH  WEARE 

.71 

.27 

.18 

.15 

1.12 

.16 

.15 

.80 

.31 

.05 

.32 

4.22 

STODDARD 

.38 

.08 

.35 

.10 

.16 

.49 

.15 

.18 

.93 

.09 

.53 

.45 

.08 

.07 

.07 

.19 

.12 

4.42 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

Z 

.45 

T 

.15 

.12 

.23 

.32 

.63 

.28 

.62 

.18 

.02 

.45 

.45 

.07 

.07 

.03 

.39 

4.46 

TUCKERMAN  RAVINE 

.48 

.05 

T 

.01 

.24 

.48 

1.49 

.01 

.01 

.15 

.55 

.82 

.20 

.73 

1.23 

1.54 

T 

.90 

T 

.59 

9.48 

WALPOLE 

.25 

.28 

.04 

.10 

.32 

.20 

.12 

T 

.95 

.09 

T 

.10 

.44 

.19 

.02 

.04 

.41 

3.55 

WARREN  1  SE 

Z 

.25 

.15 

.10 

.10 

.50 

.15 

.05 

.05 

.15 

1.30 

.45 

.10 

3.35 

WENDELL 

R 

.02 

.20 

.05 

1.25 

.04 

.11 

.15 

.84 

.22 

.37 

.50 

.18 

3.93 

WENTWORTH 

.45 

.05 

.1! 

.03 

.36 

.62 

.16 

.14 

.45 

.21 

.25 

.60 

.67 

.14 

.20 

4.45 

WEST  LEBANON  1  SW 

.32 

.08 

.15 

.21 

.07 

.19 

.80 

.09 

.16 

.03 

.0.1 

.09 

.54 

.69 

T 

.04 

.01 

.26 

3.76 

WEST  RUMNEY 

.59 

.44 

T 

.12 

.64 

.25 

.02 

.17 

.07 

.11 

.16 

.79 

.40 

T 

.01 

.17 

.25 

4.19 

WHITEFIELD 

.2S 

.32 

.42 

.10 

.13 

.17 

.04 

.28 

.48 

.70 

.27 

.10 

.45 

3.71 

WILMOT 

.44 

.16 

.12 

.08 

.71 

.24 

.52 

.07 

.07 

.19 

.36 

.37 

.02 

.07 

.31 

3.73 

WINCHESTER 

R 

.16 

.08 

.08 

.09 

.05 

1.24 

.06 

1.23 

.36 

.07 

.52 

.95 

.16 

.22 

.18 

5.45 

WINDHAM 

1.66 

T 

.44 

I.OO 

.15 

.40 

.21 

.07 

.02 

.li 

.49 

.14 

.12 

.11 

.13 

5.06 

WOLFEBORO  FALLS 

.5! 

T 

T 

.52 

.45 

.47 

.02 

.23 

.11 

.42 

.39 
.72 

.07 

.05 

.02 

.17 

3.47 

WOODSTOCK 

i.o: 

.i; 

.15 

.13 

1.06 

.08 

.10 

.02 

.14 

.07 

.92 

.09 

T 

.16 

.01 

.30 

5.06 

YORK  POND 

.34 

.07 

.16 

T 

.31 

.24 

.46 

.13 

.10 

.19 

.16 

.11 

.23 

.41 

.65 

.19 

.02 

T 

.24 

4.03 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

2 

.31 

.24 

.i: 

.01 

.06 

.23 

.09 

1.4! 

.03 

.09 

.37 

.8i 

.56 

.12 

.19 

1.18 

.68 

.05 

.85 

T 

.58 

8.02 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

.3: 

.36 

T 

.5! 

.3t 

2.25 

.06 

.98 

.29 

5.11 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

2 

.ic 

T 

.01 

T 

.02 

.Oi 

.2! 

.03 

.01 

.34 

.47 

.19 

.10 

.01 

1.53 

FORT  ADAMS 

e 

_ 

.04 

.4; 

.26 

,24 

.05 

_ 

GREENVILLE 

2.0; 

.0! 

T 

.59 

.16 

T 

.0! 

T 

.96 

.84 

.16 

.13 

5.04 

KINGSTON 

1.6! 

.0; 

.01 

.27 

.17 

T 

1.21 

.50 

.14 

4.02 

PROVIDENCE  WE  AIRPORT 

2 

1.0( 

T 

.11 

.0] 

.53 

.06 

T 

T 

T 

2.05 

.36 

T 

.55 

.15 

.06 

4.85 

PROVIDENCE  WB  CITY 

s 

.64 

T 

T 

.1! 

.0! 

.5t 

.2! 

.0] 

T 

.6: 

.26 

.71 

.14 

.09 

3.42 

WESTERLY  1  W 

.6] 

T 

T 

T 

.31 

.23 

T 

1.09 

.17 

.29 

2.69 

W00H80CKET 

R 

1.5i 

.1! 

.0: 

.61 

.Oi 

.01 

i.oa 

.3! 

.67 

,11 

.09 

4.68 

VERMONT 

BARRE 

.0! 

.i; 

.0( 

.2: 

.Oi 

.i: 

.Oi 

.It 

.17 

.01 

.11 

.17 

.11 

.46 

.13 

.03 

T 

.45 

2.51 

BELLOWS  FALLS 

.SE 

.33 

.06 

.13 

.34 

.37 

.10 

.01 

.73 

.12 

.04 

.08 

.40 

.45 

.05 

.05 

.45 

4.26 

BETHEL 

.It 

.06 

.15 

.22 
.29 

.06 

.11 

.06 

.07 

.06 

.05 

.15 

.31 

.22 

.12 

.06 

.34 

2.14 

BLOOMFIELD 

.2C 

.06 

T 

.13 

.07 

.59 

.23 

.06 

.23 

.27 

.05 

.10 

.14 

.85 

.03 

.40 

3.70 

BOLTONVILLE 

.16 

.26 

.26 

T 

.03 

.2C 

.01 

.22 

.10 

.16 

.17 

T 

.08 

.22 

.56 

• 

.78 

.01 

T 

.38 

3.62 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

2 

.11 

.OS 

.OS 

.20 

.48 

.06 

.54 

.06 

.10 

.09 

.10 

.11 

T 

.19 

T 

.10 

.23 

.17 

2.64 

CANAAN 

.01 

.OS 

.IC 

.13 

.19 

.16 

.04 

.27 

.02 

.02 

.01 

.01 

1.07 

.03 

.01 

T 

.39 

2.57 

CAVENDISH 

.3? 

.It 

.14 

.2! 

.46 

T 

.96 

.25 

.Oi 

.15 

1.19 

.08 

T 

.38 

.29 

.23 

.05 

.16 

.02 

.25 

5.33 

CHELSEA  2  S 

.It 

.14 

T 

.27 

.26 

T 

.25 

.2t 

.04 

.06 

.06 

.14 

.69 

.16 

.08 

.02 

.06 

.01 

.34 

2.90 

CHITTENDEN 

.07 

.11 

.16 

.11 

.51 

.76 

.04 

.08 

.07 

.21 

.02 

.07 

.16 

.41 

.96 

.07 

.08 

.03 

.40 

4.28 

CORINTH  // 

E 

.1) 

.It 

.3! 

.0! 

.27 

.10 

.04 

.08 

.13 

.11 

.56 

1,52 

.56 

.07 

.29 

3.77 

CORNWALL   3  SW 

.37 

.9! 

.36 

.37 

.17 

T 

.06 

.07 

.06 

.26 

,33 

.0: 

.26 

.24 

4.11 

DORSET  1  S 

.1! 

.3! 

.26 

.26 

.0; 

.3! 

.25 

.2! 

.42 

.46 

,0! 

.22 

3.13 

EAST  BARNET 

.0' 

.2: 

.01 

.o: 

.27 

.It 

.21 

.13 

.2i 

.02 

.06 

.14 

.3! 

.91 

.02 

.03 

T 

.41 

3.23 

ENOSBURG  FALLS 

.2; 

.51 

.11 

.06 

.55 

.02 

.03 

.26 

.14 

.39 

.07 

.08 

.09 

.09 

.11 

.02 

.39 

3.15 

gSSEX  JUNCTION 

.30 

.08 

.02 

.5! 

.06 

.10 

.15 

.53 

.05 

.10 

.07 

.12 

.12 

.17 

.10 

.41 

2.93 

GILMAN 

.16 

.21 

.14 

.16 

T 

.18 

.20 

.22 

1.04 

T 

.38 

2.68 

GRAFTON 

H 

.07 

.69 

.IS 

.23 

.20 

.52 

.49 

.26 

.26 

.10 

.07 

.11 

.14 

3.29 

HIGHGATE  FALLS  // 

( 

.33 

.2: 

.13 

.26 

.73 

.19 

.39 

.20 

.26 

,09 

.06 

.17 

.11 

3.15 

LEMINGTON  1  W 

.17 

.16 

.03 

.2! 

.26 

.78 

.13 

.25 

.12 

.01 

.05 

.86 

.08 

- 

- 

LYMAN  FALLS  // 

I 

.11 

.05 

.05 

.27 

.58 

.17 

.05 

.20 

.18 

.07 

.04 

.88 

.07 

.11 

.27 

3.07 

MANCHESTER 

I 

.24 

.9! 

.78 

.2! 

.10 

.60 

.28 

.22 

.87 

.35 

.07 

.32 

.15 

5.22 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEV   ENCLAHD 
SEPTEIBER    1949 


Day  of  month 

... 

1 

Stabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6         7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAXSOIEtO 

.12 

.07 

.13 

.22 

.14 

.10 

.14 

. 

T 

.20 

.19 

.05 

, 

.78 

.10 

T 

.44 

HATS  mu. 

.31 

1 

.05 

.06 

.14 

.01 

.58 

.04 

1.29 

.09 

.02 

.18 

.79 

.22 

.05 

.03 

.20 

.42 

4.48 

■C    IIIBOE   rAU-S 

.07 

.30 

.20 

.03 

.32 

.01 

.14 

.02 

.15 

.14 

I 

.05 

.23 

.33 

.93 

.02 

.01 

.39 

3.24 

mOOLESEX 

.07 

.03 

.09 

.15 

.20 

.27 

.02 

.05 

.27 

.01 

.10 

.16 

.39 

.01 

.02 

T 

.56 

2.40 

NOKTPELIEU   AIRPOBT 

.03 

.13 

T 

.29 

T 

.09 

.12 

.18 

T 

.08 

.06 

.14 

.10 

.14 

.29 

.04 

T 

.02 

.26 

.22 

2.19 

■OUISVILLE 

B 

.05 

.10 

.20 

.04 

.01 

.29 

.05 

.18 

.03 

.06 

.08 

.05 

.17 

.07 

.02 

.10 

.21 

1.71 

HEWPORT 

Z 

.02 

.30 

T          T           .16 

.01 

.06 

.21 

.05 

.01 

.19 

.09 

.12 

.03 

.04 

.18 

.02 

.02 

.18 

.33 

2.02 

KORTHriELD    HORIICB   IJIIIT  Z 

.07 

.04 

.27      T           .25 

.06 

1 

.24 

T 

.14 

T 

T 

.22 

T 

.29 

.07  !    .06 

.02 

T 

T 

.56 

2.29 

PERU 

.23 

.OS 

T 

1.13      T       1    .28 

.31 

.27 

I 

i  T 

.39 

.13 

.83 

.22 

.04 

.12 

.58      .33 

.04 

.12 

.19 

.40 

5.66 

PLTllOUTB 

• 

• 

• 

2.40 

♦ 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

• 

2.32 

- 

- 

RXASinC  BILL 

.22' 

.14 

.41 

.40 

.07 

.60 

.13 

.36 

.12 

.11 

.70 

.41 

.27 

.10 

.17 

.26 

4.47 

READSBORO   1    SSE 

.38 

.10 

.05 

.18 

.03 

.32 

.16 

1.65 

.06 

.02 

.23 

.78 

.04 

.02 

.02 

.03 

.60 

4.67 

ROCHESTER 

.05 

.17 

.25 

.25 

.30 

.32 

.05 

.22 

T 

.08 

.25 

.40 

.20 

..33 

T 

.48 

3.35 

RUTLAHD    I    SB 

.06 

.15 

T 

.40 

.76 

.14 

.04 

.20 

.06 

.07 

T 

.45 

.20 

.58 

.45 

3.57 

SAIHT   ALBAKS 

.75 

.37 

.11 

.12 

.60 

T 

.37  1    .11 

.23 

.23 

T 

' 

.08 

.33 

3.30 

SALISBURY 

.08 

.12 

.12 

.44 

.11 

.17 

.01 

..13 

.25 

.05 

.05 

.15 

.29 

.26 

.10: 

.02 

.01 

.53 

2.89 

SEARSBURG   HOUIfTAIR 

.64 

.40 

.26 

.23 

.06 

.46 

.22 

2.17 

.13 

.02 

.30 

.78 

.05 

.06 

.02 

.06 

.58 

6.44 

SEARSBURC   STATIOH 

Z'    .65 

.77 

.18 

.15 

.02 

T 

.53 

.06 

1.74 

.05 

.03 

.20 

.66 

.21 

.31 

.03 

.16 

.67 

6.42 

SOMERSET 

1    .45 

.69 

.15 

.24 

.06 

.33 

.47 

1.42 

.22 

.02 

.14 

.67 

.06 

.12 

.02 

.05 

.51 

5.62 

SOUTO    HE¥BURT 

.25 

.10 

T 

T 

.07      T 

.09 

.34 

T 

T 

.24 

.14 

.08 

T 

.10 

.09 

.06 

.26 

.45 

.84 

T          T 

.06 

.27 

3.44 

SPRIHOriELD 

'    .27' 

.55 

.12 

.07 

.51 

.34 

.38 

.02 

.59 

.05 

.02 

.05 

.31 

.28 

T 

I 

.09 

.29 

3.94 

STOCltBRIDGE 

R      .10 

.26 

.65 

.11 

.06 

.04 

.01 

.10 

.02 

.03 

.60 

.13 

.21 

.08 

.14 

.22 

2.76 

TOWSSHEHD 

Z       .24 

.25             1   T 

.19 

.02 

.50 

1.69 

.84 

.11 

.04 

.31 

.05 

.01 

T 

.12 

.29 

4.66 

TUSBRIDCE 

.13 

.02 

.22;                .14 

.35 

.02 

..12 

.07 

.25 

.05 

.04 

.28 

.49 

.50 

T 

.04 

.04 

.22 

2.98 

TYSON 

R      .03 

.35 

'                .37 

.31 

.23 

.36 

.53 

.24 

.05 

.04 

.75 

.34 

.15 

.21 

.11 

.11 

4.18 

VKRHOH    1    S 

.36 

.18                 .01 

.11 

.04 

.38 

2.58 

.02 

1.45 

.10 

.15 

.55 

.50 

.18 

.36 

6.97 

VARBSBORO 

.36 

.36 

.10                 .23 

.05 

.05 

.46 

.10 

.09 

1.16 

.04 

.33 

.05 

T 

.25 

.10 

.34 

4.07 

VATERBURY 

.02 

.03| 

.11                 .10 

.14 

.39 

.06 

.02 

.21 

.08 

.39 

.16 

.25 

.05 

,06 

.02 

.37 

2.46 

VEST  BURXE 

.05' 

.10! 

.04'                .10 

.15 

.05 

.28 

.14 

.18 

.01 

.42 

.03 

.27 

.14 

1.04 

.03 

.06 

.43 

3.52 

»IST  BURO   5    Kl 

.15                 .32 

.45 

.15 

.15 

.30 

.32 

.20 

.10 

.10      .70 

• 

.50 

3.44 

VEST  DAirVILLE 

.08 

.03 

.07      T           .09 

.27 

.13 

.08 

.16 

• 

.15 

.01 

.37 

.21 

.50 

1.40 

.07 

.04 

.39;             1    4.05 

VEST   BARTTORD 

1.13 

T 

.09 

.25 

.07 

.38 

.16 

.15 

.05 

T 

.04 

.13 

.36 

1.47 

T 

.17 

.05 

.24 

4.76 

VBITE    RIVIR    JUSCTIOH  1    Hi     .28 

.06 

.14 

.22 

.03 

.22 

.54 

.07 

.15 

.02 

.04 

.11 

.50 

.71 

.02 

.07 

.02 

.24 

3.44 

VBITINGBAH 

.43 

.16 

.08 

.20 

T 

.46 

.20 

2.30 

.08 

T 

.28 

.83 

.04 

.07 

.07 

.05 

.73 

5.98 

VILOER    1    E 

.30 

.05 

.13 

.17 

.26 

.59 

.06 

.13 

.04 

.04 

.16 

.48 

1.00 

.04 

.06 

T 

.22 

3.73 

VOOOSTOCE 

T 

T 

.45                   .42 

1 

.45 

.11 

.09 

• 

.40 

.68 

.54 

.28 

.28 

.09 

.29 

4.08 

HOURLY  PRECIPITATION 


Station 

A.W 

.  Horn  ending 

P.  M.  Hour  ending 

3 

1 

eS 

1 

2 

3 

4 

5     ! 

6 

7    la 

9 

10 

11 

12          1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8          9 

10 

11 

12 

-1 

St- 

COKNECTICUT 

BLOOHFIELD 

.20 

.20 

.12 

.12 

.64 

BRIDGEPOBT  WB  AIRPORT 

.26 

.28 

.54 

CAJIBLEWOOD   LAKE 

.05 

.01 

.01 

.03 

.01 

.11 

HARTFORD 

.13 

.30 

.57 

* 

.03 

1.03 

BARTPORD  WB   AIRPORT   // 

.17 

.13 

.44 

.09 

.83 

JEWETT  CITT 

.64 

1.31 

.04 

.01 

2.00 

HOODDS  RESERVOIR 

.31 

.23 

.03 

.01 

.58 

HEW  BATEN  WB  AIRPORT 

.30 

.18 

.01 

.49 

SEWINGTOK 

.20 

.20 

.23 

.23 

.86 

PUTNAM  HEIGHTS   // 

.45 

.64 

.25 

.02 

.03 

.01 

1.40 

ROCKYILLE 

.15 

.08 

.20 

.22 

.01 

.66 

STORRS    // 

.15 

.14 

.20 

.01 

.02 

.52 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY  FIELD     6 

• 

.43 

« 

• 

♦ 

.        1   .            .46 

MAINE 

AnCUSTA    AIRPORT 

.01 

.26 

.60 

.22 

.18 

.16      .17      .02 

- 
.06 

1.68 

CARIBOD   WB  AIRPORT  // 

.31 

.43 

.04 

.02 

.11  !    .09      .17 

.15 

.01      .11 

.10      .06 

1.60 

CLAYTON  LAKE 

.20 

.20 

El'STIS 

.04 

.03 

.06 

.08 

.03 

.14 

.38 

FORT   ENT 

.02 

.03 

.05 

.05 

.17      .03 

.35 

01 LEAD 

.02 

.18 

.05 

.02 

.02 

.02 

.04 

.35 

GRAND    I. AH!    STREAM 

.01 

.12      .14 

.12 

.04 

.05      .01 

.49 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.01 

.11 

.03 

.03 

.02      .04 

.02      .03      .01 

.36 

.68 

aOCLTON  AIRPORT   6 

* 

.15 

• 

• 

« 

• 

•           .29 

» 

*           *           • 

•           .16      • 

•           •           « 

•          .01     • 

*           *           • 

HOULTON    1    NE 

.02 

.05      .17      .18 

.09 

.01 

.01 

.53 

MILLINOCEET  AIRPORT 

.08 

.17 

.10 

.09 

.21 

.28      .12      .10 

.20 

.01       .06 

1.42 

HILTON 

.03 

.02 

.09 

.04 

.06      .03 

.27 

NORTH   ANDOVER 

.01 

.14 

.10 

.13 

.01 

.05      .01 

.45 

OLD    TOWN    AIRPORT 

.01 

.03 

.66      .28      .05 

.02 

1.05 

PORTLAND    WB   AIRPORT    // 

.55 

.36 

.93 

.85 

.24 

.04       .02      .05 

3.04 

ROCKLAND    1    W 

.02 

.01 

.02 

.17      .06 

.28 

ROICBURY 

.01 

.02 

.23 

.07 

.05 

1 

.38 

RUMFORD   1    SSE 

.02 

.01 

.03 

.05 

.03 

.10      .01 

.01 

1' 

.26 

SKOWHEGAN 

.02 

.03 

.27 

.15 

.12 

.05      .02      .01 

.01 

.68 

SOUTH   ANDOVER 

.08      .05 

.01      .03 

.01       .22      .09      .05      .01      .02      .02 

.59 

SOUTH   WEST    HARBOR 

.18 

.04      .09      .10 

.02 

.12 

.55 

SUNDAY   RIVER 

.01 

.20 

.06 

.06 

.01 

.01 

.35 

SWANS    FALLS 

.17 

.06 

.06 

.01 

.01 

.08      .03 

.42 

MASSACHUSETTS 

1 

AMHERST 

.08 

.06 

.15 

.15 

.44 

BIRCB    HILL    DAM 

.03 

.10 

.06 

.01 

.25 

.22 

.67 

BLUE   HILL   // 

.01 

.01 

.64 

.48 

1.14 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.07 

.25 

1.58 

.20 

2.11 

CAMBRIDGE 

« 

• 

♦ 

« 

• 

•           •           * 

• 

*           *           • 

•        4.78 

4.78 

HARVARD   FOREST  // 

.06 

.05 

.05 

.40 

.04 

.60 

HYANNIS   1    E 

.05 

.03 

.04 

.03 

.15 

CNIGHTVILLE    DAM 

.01 

.01 

MENDON   AIRPORT 

.74 

.31 

.51 

.01 

.02 

1.59 
.40 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

.03 

.15 

.02 

.01 

.17 

.09 

NEW   BEDFORD 

.09 

.02 

.11 

Table  4-CoDtinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NElt   EHGLAKD 
SEPTEICBER   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

StalioD 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

1 

NORTH  TRURO 

.07 

.07 

.07 

.05 

.26 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.03 

.35 

.67 

.25 

1.30 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

* 

«    * 

•    2.35 

STATE  FARM 

.11 

.11   .10 

.02 

.09   .27   .01 

.71 

STERLING  3  NW 

.18 

.05 

.15 

.25 

.31 

.94 

WASHINGTON 

.02 

.01 

.03 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

.38 

* 

* 

*     * 

•     .32 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

.14 

* 

• 

*     « 

•     .42 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.57 

* 

* 

«     « 

•     .44 

NEW  BAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.05 

.07 

.05 

.02 

.10   .01 

.30 

BRISTOL  // 

.03 

.02 

.07 

.01 

.02 

.01 

.16 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.12 

.05 

.04 

.03 

.37   .14 

.75 

DURHAM 

.29 

.10 

.30 

.49 

.29   .17 

.03   .05 

1.72 

ERROL 

.04 

.05 

.04 

.02 

.15 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.06 

.05 

.04 

.01 

.07   .01 

.01 

.25 

OORHAM 

.02 

.04 

.02 

.02 

.10 

HANOVER 

.01 

.01 

.03 

.01 

.06 

HILLSBORO  2  W 

.08 

.03 

.08 

.11 

' 

.30 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.22 

LINCOLN 

.01 

.04 

.03 

.02   .03 

.01 

.14 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.13 

.07 

.06 

.04 

.01 

.31 

NASHUA  1  NE 

.19 

.05 

.23 

.07 

.32 

.86 

NEW  DURHAM 

.18 

.08 

.04 

.03 

.15   .25 

.02 

.75 

PINKHAM  NOTCH 

.22 

.05 

.03 

.03 

.01   .04 

.03 

.41 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.15 

.15 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.03 

.02 

.05 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.08   .01 

.11 

WENDELL 

.02 

.02 

WINCHESTER 

.05 

.04 

.06 

.01 

.16 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

.04   .02 

.10 

FORT  ADAMS 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _    _ 

_    _    _ 

_ 

_ 

_    _    - 

- 

- 

_    _    _ 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.97 

.01 

.01 

1.00 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.05 

.57 

.01 

.01 

.64 

WOONSOCKET 

.32 

.29 

.84 

.13 

1.58 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.05 

.03 

.11 

CORINTH  // 

.01 

.01   .08   .01 

.11 

GRAFTON 

.06 

.01 

.07 

HIGBGATE  FALLS  // 

.24 

.01 

.07 

.01 

.33 

LYMAN  FALLS  // 

.08   .03 

.11 

MANCHESTER 

.01 

.23 

.24 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

* 

.19 

* 

♦    *     ♦ 

• 

.03 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.03 

.05 

NEWPORT  // 

.03 

.03 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.07 

.07 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

SEARSBURG  STATION  // 

.09 

.05 

.14 

STOCEBRIDGE 

OO 

.10 

TYSON 

.01 

.01 

.01 

.03 

-2d- 

MAINE 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

.02 

-3 

d- 

NEW  HAMPSHIRE 

LANDAFF 

.01   .02 

-£ 

th- 

.03 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.10 

.04 

.14 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 
.07 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.05 

.02 

NORFOLK  2  SW  // 

.11 

.11 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

EUSTIS 

.05 

.01 

.06 
.01 

GILEAD 

.01 

GREENVILLE 

.03 

.01 

.03 

.07 

MILTON 

.01 

.03 

.01 

.05 

SWANS  FALLS 

.01 

.02 

.03 

MASSACHUSETTS 

HARVARD  FOREST  // 

.23 

.02 

.07   .02 

.34 

WASHINGTON 

*     * 

*     *     * 

*     .10 

.10 

NEW  HAMPSHIRF 

BLACKWATER  DAM 

.07   .20 

.03 

.30 

BRISTOL  // 

.09 

.01 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.33   .06 

.39 

ERROL 

.06 

.06 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.0! 

.02 

GORHAM 

.04 

.01   .02 

.07 

HANOVER 

.04   .03 

.03   .01 

.11 

HILLSBORO  2  W 

.01   .01 

.01 

.01 

.01   .01   .06 

.12 

LANDAFF 

.10   .05 

.23 

.01 

.39 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

♦     •     ♦ 

• 

.08 

« 

•    •    • 

LINCOLN 

.05   .00 

.01 

.01   .01   .02 

.01 

.17 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.15 

.03 

.02 

.04 

.24 
.06 
.18 

PINKHAM  NOTCH 

.06 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.09   .08 

.01 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01   .03   .07 

.05 

.16 

WARREN  1  SE  // 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _ 

—     —     — 

_    _     — 

- 

—        - 

-     -     - 

-     - 

- 

_    _    — 

~ 

-WENDELL 
WINCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.10 
.03 

.05 

.20 
.08 

I    foIlOvlDg    Sti 
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HOURLY  PRECIPITATION 


mnr  England 

SEPTEMBER  1949 


A.  M.  Holu  ending 

p.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1  1  2 

i 

3 

4 

sis   , 

1        1 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

1 
5    6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

TERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.07 

.01 

.01 

.09 

CORINTH  // 

.10 

.10 

GRAFTON 

.07 

.01 

.24 

.01 

.01   .07   .01 

.13   .14 

.69 

BIGHCATE  FALLS  // 

.01 

.18 

.04 

.23 

MAN  lESTCR 

.09 

.08 

.01 

.01 

.10 

.01 

.43        .01 

.25 

.99 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

• 

« 

* 

• 

• 

.06   • 

• 

•    * 

•     .07 

HORKISVILLE 

.05 

.05 

.10 

NEWPORT   " 

^ 

.02 

.26 

.01 

.29 

NORTHFIELD  NORWICH  UlIIY 

.04 

.01 

.28   .01 

.34 

SAINT  JOHNSBURT 

.04 

.04 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

..67 

.03 

.04 

.75 

STOCEBRIDGE 

.16 

.07 

.02 

.01 

.26 

TOWNSBEND 

-    ..    - 

.    -    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_     -     _ 

-     -    _ 

_ 

TYSON 

.01 

.09 

.15 

.02 

.08 

.35 

-6th- 

CONNECTICirr 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

COBHAM 

.01   .01 

.02 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

LEBANON  AIRPORT  6 

•     .08 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01   .02   .03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.12 

WARREN  1  SE  // 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITT 

.01 

-7 

th- 

.01 

MAINE 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

EUSTIS 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

STERLING  3  NW 

.02 

.02 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

*     *     * 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

«     *     • 

NEW  HAMPSHIRE 

GORHAM 

.04   .02 

.06 

.01 

.13 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.02 

LYMAN  FALLS  // 

.02 

-8 

th- 

.02 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.03   .03 

.03 

.02 

.11 

CAKDLEWOOD  LAKE 

.12 

.09 

.01 

.01 

.01 

.24 

HARTFORD 

.05 

.03 

.02 

.10 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.06 

.04 

.11 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.05 

.01 

.06 

NEWINGTON 

03   .02 

.03 

.02 

,  .10 

NORFOLK  2  SW  // 

.10 

.02 

.12 

ROCIVILLE 

.01 

.03 

.04 

STORR8  // 

.01 

.02 

.03 

MAINE 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.04 

.10 

.02 

.06 

.01 

.24 

EUSTIS 

.02 

.01 

.04 

.07 

FORT  KENT 

.02 

.03 

.05 

.01 

.01   .03 

.01   .02 

.18 

GILEAO 

.05 

.02 

.07 

MILTON 

.01 

.05 

.03 

.09 

NORTH  ANDOVER 

.03 

.04 

.04 

.01 

.12 

ROZBURY 

.01 

.04 

.05 

RUMFORD  1  SSE 

.01 

.02 

.06 

.09 

SKOWHEGAN 

.02 

.01 

.03 

SOUTH  ANDOVER 

.07 

.03 

.10 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.09 

.01 

.11 

SWANS  FALLS 

.02 

.01 

.03 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.08 

.01 

.07 

.16 

BIRCH  BILL  DAM 

.02 

.02 

.04 

HARVARD  FOREST  // 

.03 

.03 

HYANNIS  1  E 

.05   .02 

.07 

ENIGBTVILLE  DAM 

.10 

.03 

.02 

.01 

.16 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.05 

.10   .07 

.01 

.06   .01 

.30 

STERLING  3  NW 

.03 

.03 

WASBINGTON 

.10   .09 

.01 

.17   .05 

.01 

.43 

WESTFIELD  2  NE  6 

•     .01 

• 

* 

• 

• 

• 

.04 

WESTOVEB  FIELD  6 

•     .01 

« 

• 

• 

• 

* 

.07 

• 

«     •     • 

WORCESTER  AIRPORT  6 

•     .01 

* 

* 

• 

• 

• 

.03 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.02 

.03 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.02 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

ERROL 

.01   .01 

.05 

.03 

.10 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.02 

.01 

.03 

GORHAM 

.10   .03 

.0) 

.14 

HANOVER 

.05 

.05   .10 

.07 

.01 

.01 

.01   .01 

.31 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.05 

.07 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

• 

*     « 

* 

.27 

• 

* 

* 

* 

.14 

8»«  rmtmvacm  notes  follovlnc  St* 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1949 


A. 

A.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.2 

LINCOLN 

.02 

.03 

.04 

.05 

.14 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.08 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

NEW  DURHAM 

.01 

.02 

.03 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.03 

.04 

.03 

.09 

.20 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.05 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.16 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.04 

.06 

.11 

WARREN  1  SE  // 

_     _     _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WENDELL 

.04 

.01 

.05 

WINCHESTER 

.03 

.05 

.08 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.07 

.04 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.20 

CORINTH  // 

.07 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09   .03 

.35 

GRAFTON 

.04 

.06 

.02 

.03 

.15 

HIGHGATE  FALLS  // 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01   .03 

.13 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.04 

.05 

MANCHESTER 

.05 

.14 

.13 

.05 

.01 

.02 

.05 

.05 

* 

* 

• 

* 

• 

* 

• 

* 

*     • 

• 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

* 

*     * 

« 

* 

.13 

« 

* 

* 

* 

* 

.12 

* 

* 

• 

• 

* 

.03 

* 

• 

•     * 

UORRISVILLE 

.06 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.20 

NEWPORT  // 

.04 

.03 

.01 

.02 

.02   .01 

.13 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.05   .03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.30 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.14 

SEARSBURG  STATION  // 

.05 

.07 

.08 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.28 

STOCKBRIDGE 

.05 

.05 

.05 

.09 

.01 

.05 

.04 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.16 

.03 

.65 

TOWNSHEND 

_     _     _ 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

TYSON 

.07 

.08 

.10 

.08 

•91 

.01 

.01 

.01 

.37 

-9th- 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

JEWETT  CITY 

.08 

.01 

.09 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

.06 

.03 

.11 

ROCKVILLE 

.20 

.20 

STORKS  // 

.03 

.03 

.06 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.02 

.01 

.07 

.08 

.02 

.20 

EUSTIS 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.11 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.02  ' 

.01 

.05 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.03 

.12 

.09 

.05 

.03 

.09 

.10 

.10 

.10 

.06 

.81 

ROCKLAND  1  W 

.09 

.06 

.15 

.06 

.36 

SKOWHEGAN 

.03 

.03 

SOUTH  ANDOVER 

*    * 

*     * 

♦ 

* 

.10 

.10 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.02 

.01 

.04 

SWANS  FALLS 

.03 

.03 

.06 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.02 

.03 

BIRCH  HILL  DAM 

.03 

.02 

.02 

.07 

BLUE  HILL  // 

.07 

.20 

.18 

.06 

.03 

.01 

.55 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.06 

.06 

.12 

CAMBRIDGE 

.06 

.07 

.07 

.01 

.01 

.22 

HYANNIS  1  E 

.07 

.10 

.01 

.02 

.20 

MENDON  AIRPORT 

.05 

.01 

.06 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.14 

.07 

.01 

.07   .01 

.30 

NEW  BEDFORD 

.07 

.12 

.19 

NORTH  TRURO 

.06 

.01 

.02 

.02 

.03 

.14 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.10 

.01 

.04 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.30 

STATE  FARM 

.10 

.06 

.01 

.17 

STERLING  3  NW 

.05 

.05 

.10 

WASHINGTON 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.05 

.05 

WESTOVER  FIELD  6 

•     .01 

♦ 

• 

* 

* 

* 

.10 

* 

* 

* 

* 

• 

.04 

* 

« 

*     • 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

♦ 

• 

• 

• 

.08 

• 

• 

•    • 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.26 

.08 

.01 

.36 

BRISTOL  // 

.01 

.07 

.02 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.05 

.37 

.21 

.30 

.05 

.01 

.99 

DURHAM 

.04 

.02 

.09 

.07 

.04 

.05 

.27 

.01 

.01 

.01 

.01 

.62 

ERROL 

.11 

.03 

.02 

.09 

.25 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.07 

.04 

.12 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.10 

.02 

.14 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

* 

* 

.14 

LINCOLN 

.01   .06 

.07 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.02 

.03 

.02 

.08 

.04 

.03 

.23 

NASHUA  1  NE 

.01 

.02 

.03 

.05 

.10 

.05 

.26 

NEW  DURHAM 

.01 

.14 

.07 

.03 

.25 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.01   .01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.05 

.16 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.03 

.01 

.03 

.05 

.09 

.02 

.01 

.24 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.03 

.01 

.02 

.08 

.08 

.01 

.23 

WARREN  1  SE  // 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WENDELL 

.19 

.76 

.20 

.10 

1.25 

WINCHESTER 

.03 

.05 

.01 

.09 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.02 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.11 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.08 

.01 

.03 

.03 

.15 

WOONSOCKET 

.01 

.02 

.06 

.04 

.02 

.04 

.19 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.05 

.21   .10 

.05 

.02 

.03 

.02 

.48 

GRAFTON 

.05 

.01 

.14 

.03 

.23 

LYMAN  FALLS  // 

.02 

.02 

.08 

.13 

.02 

.27 

MANCHESTER 

*     «     * 

*     * 

* 

* 

* 

* 

.28 

.78 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

«     .01 

MORRISVILLE 

.03 

.01 

.04 

NEWPORT  // 

.02 

.01 

.03 

SAINT  JOHNSBURY 

.01   .02 

.09   .03 

.15 

TOWNSHEND 

_     -    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TYSON 

.20 

.11 

.31 

^ 

-10th- 

MASSACHUSETTS 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

♦ 

•    • 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.01 

'«fer*iic«  notes  following  Station  Index. 
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Tabla  4-Contina«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 


7  8         9 


P.  M.  Hour  ending 


4         5         6 


7         8         9 


10        11        12 


MASSACHUSETTS 
SALEM  AIR  STATION  6 


NE*  HAMPSHIRE 


COKNECTICOT 

BLOOMFIELO 

BRIDGEPORT  »B  AIRPORT 

CANDLEIOOD  LAKE 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MCODUS  RESERVOIR 

NEK  HAVEN  *B  AIRPORT 

milNGTON 

NORTOLE  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

SWANS  FALLS 

MA3SACBDSETTS 

BARTARD  FOREST  // 
KNIGBTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SALEM  AIR  STATION  6 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACEWATER  DAM 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

BILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN 

HOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

MANCHESTER 

fONTPELIER  AIRPORT  6 

HORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT   JOHNSBUHY 

SEARSBURC  STATION  // 

STOCKBRIDCE 

TYSON 


CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM    HEIGHTS    // 

ROCKVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
FORT  KENT 


.04   .03   .05 


-11th-- 

-12th- 
-13th- 


.10   .01   .01 


.01 

.01 

.06 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.15 

.09 

.32 

.03 

.01 

.01 

.05 

.15 

.05 

.08 

.01 

, 

.07 

.12 

.19 

.05 

.03 

.02  \ 

.26 

.22 

.12 

.03 

.01 

.14 

.14 

.03 

.03 

.01 

.06 

.02 

.04 

.02 

.14 

.13 
.01 

.35 
.05 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.25 

.04 

.01  .01 

.01   .01  .01 

.02 

•     .11  • 


.01  .01 
.02  .01 
.04   .03 


.01 
.02  .01 
.01  .01 
.07   .03 

.02 


.01 
.04 


.01 
.01 
.01 
.08 

.04 
.01 
.03 


.11 
.07 
.04 
.02 
.01 
.06 
.22 
.19 
.06 
.01 
.01 


.01 
.02 

.01   .01   .01 


.02 
.03 


.01 
.02 


-14th- 


.01   .01   .01 
.01 


.01   .01   .01 


06 

.09 

.05 

.02 

.01 

.06 

26 

.05 

.04 

.04 

03 

.08 

.06 

.01 

.05 

.24 

.42 

„„, 
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Stit 

.08   .05  <  .09   .01 
.01   .08   .02 


.01 
.05 


.01 

.09 

.04 
.03 

.01 

.05 

.02 
.01 

.01 

.08 

.06 

.03 

.04 

.05 
.07 
.03 

.08 
.03 
.02 

* 

• 

.01 

* 

.07 

.01 

.02 
.01 

.02 
.02 

.04 
.01 
.08 

* 

« 

* 

* 

.04 

.01 

.03 
.09 

.01 
.06 

01 

.01 

.01 

.01 

01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.04 

.05 

.06 

.04 

.04 

.09 

.01 

.12 

.05 

.07 

.03 

• 

• 

* 
.01 

* 

.01 

.04 

.02 

.06 

.01 

.06 

.05 

.05 

.02 

.01 

.04 

.05 

.02 

.05 

.04 

.09 

Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

Station 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

GILEAD 

.05 

.09 

.05 

.03 

.04 

.08 

.12 

.02 

.05 

.53 

GRAND  LAKE  STREAM 

* 

« 

* 

« 

* 

* 

• 

* 

• 

* 

*     *     « 

♦ 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.05 

.03 

.03 

.08 

.02 

.06 

.01 

.01        .01 

.32 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

• 

* 

.12 

* 

« 

« 

« 

* 

.20 

HOULTON  1  NE 

♦ 

* 

* 

• 

« 

* 

m 

* 

« 

« 

.15 

.15 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.04 

.05 

.08 

.10 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.37 

HILTON 

.04 

.15 

.03 

.04 

.02 

.09 

.09 

.22 

.02 

« 

« 

« 

« 

« 

* 

•  ' 

« 

« 

•    * 

• 

NORTH  ANDOVER 

.12 

.05 

.05 

.03 

.07 

.07 

.12 

.11 

.02 

.01 

.07 

.72 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.03 

.10 

.04 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.29 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.03 

.20 

.26 

.04 

.55 

ROCKLAND  1  W 

.14 

.18 

.31 

.37 

.22 

.03 

.02 

.01 

.02 

1.30 

ROXBURY 

.02 

.17 

.04 

.02 

.05 

.05 

.05 

.06 

.46 

RUHFORD  1  SSE 

.01 

.03 

.12 

.05 

.03 

.12 

.17 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

.05 

.73 

SKOWHEGAN 

.01 

.04 

.03 

.03 

.07 

.40 

.05 

.63 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.13 

.11 

.09 

.04 

.05 

.13 

.11 

.01 

.68 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.05 

.16 

.21 

.14 

.41 

.04 

.01 

.01 

.02 

.05   .04   .15 

1.29 

SUNDAY  RIVER 

.04 

.21 

.07 

.05 

.04 

.08 

.07 

.02 

.09 

.01 

.68 

SWANS  FALLS 

.14 

.09 

.05 

.03 

.07 

.21 

.22 

.08 

.89 

MASSACHUSETTS 

AMBERST 

.10 

.16 

.10 

.10 

.46 

BLUE  HILL  // 

.05 

.25 

.17 

.36 

.83 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.22 

.10 

.04 

.05 

.08 

.16 

.03 

.70 

CAMBRIDGE 

* 

* 

* 

« 

♦ 

* 

* 

.53 

.01 

.04 

.04 

.05 

.67 

HARVARD  FOREST  // 

.03 

.05 

.05 

.02 

.15 

HYANNIS  1  E 

.01 

.10 

.11 

KNIGHTVILLE  DAM 

.09 

.05 

.01 

.15 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.06 

.42 

.06 

.18 

.73 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NEW  BEDFORD 

.02 

.02 

NORTH  TRURO 

.05 

.06 

.03 

.03 

.03 

.20 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.05 

.02 

.05 

.20   .02 

.02   .08   .03 

.47 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.34 

.07 

.02 

.02 

.46 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

• 

* 

« 

.45 

* 

«     *     « 

STATE  FARM 

.23 

.01 

.24 

STERLING  3  NW 

.01 

.13 

.06 

.05 

.02 

.27 

WASHINGTON 

.02 

.07 

.01 

.10 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.31 

* 

* 

* 

* 

* 

.18 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

.22 

« 

* 

« 

* 

• 

.13 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

.07 

* 

* 

• 

« 

* 

.36 

* 

* 

* 

• 

• 

.14 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATEB  DAM 

.09 

.01 

.06 

.17 

.08 

.02 

.02 

.81 

.09 

.01   .03 

1.39 

BRISTOL  // 

.14 

.13 

.01 

.07 

.22 

.13 

.16 

.03 

.90 

.02 

1.81 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.06 

.11 

.01 

.58   .03 

.82 

DURHAM 

.03 

.01 

.13 

.32 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.59 

ERROL 

.03 

.08 

.01 

.01 

.03 

.25 

.08 

.02 

.01 

.35 

.01 

.88 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.15 

.03 

.01 

.16 

.17 

.02 

.68 

.03 

1.25 

GORHAM 

.04 

.05 

.01 

.02 

.02 

.07 

.02 

.02 

.39 

.01 

.65 

HANOVER 

.02 

.06 

.01 

.10 

.31 

.50 

BILLSBORO  2  W 

.02 

.03 

.03 

.12 

.03 

.02 

.01 

.41 

.20   .05 

.92 

LANDAFF 

.05 

.01 

.01 

.05 

.02 

.03 

.05 

.01 

.23 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.17 

♦ 

« 

« 

* 

* 

.05 

« 

* 

• 

* 

* 

.54   • 

*     •     * 

LINCOLN 

.13 

.08 

.07 

.08 

.26 

.10 

.05 

.02 

.01 

.02 

.82 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.08 

.11 

.09 

.22 

.25 

.18 

.06 

.07 

.14 

.22 

1.42 

NASHUA  1  NE 

.01 

.18 

.07 

.15 

.01 

.01 

.02 

.45 

NEW  DURHAM 

.03 

.01 

.01 

.03 

.13 

.29 

.01 

.04   .06 

.61 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.05 

.01 

.01 

.11 

.01 

.19 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.07 

.08 

.05 

.01 

.39 

.05 

.02 

.02 

.70 

WARREN  1  SE  // 

.05 

.01 

.01 

.02 

.27 

.08 

.44 

WENDELL 

.01 

.01 

.03 

.01 

.04 

.01 

.11 

WINCHESTER 

.01 

.05 

.14 

.04 

.01 

.55 

.33   .11 

1.24 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.22 

.01 

.23 

FORT  ADAMS 

.03 

.01 

.04 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.15 

.29 

.02 

.07 

.53 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.20 

.24 

.01 

.01 

ioi 

702 

.50 

WOONSOCKET 

.01 

.23 

.03 

.09 

.22 

.01 

.02 

.61 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.04 

.05 

.03 

.03 

.22 

.14 

.01 

.54 

CORINTH  // 

.08 

.01 

.05 

.05 

.07 

.01 

.27 

GRAFTON 

.04 

.02 

.07 

.06 

.01 

.04 

.28 

.52 

HIGHGATE  FALLS  // 

.10 

.09 

.10 

.04 

.02 

.26 

.08 

.03 

.01 

.73 

LYMAN  FALLS  // 

.02 

.27 

.28 

.01 

.58 

MANCHESTER 

.03 

.02 

.05 

.10 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

* 

.12 

* 

* 

« 

* 

• 

.08 

• 

* 

* 

* 

* 

.01 

MORRISVILLE 

.01 

.05 

.05 

.04 

.11 

.01 

.02 

.29 

NEWPORT  // 

.04 

.01 

.01 

.09 

.06 

.21 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.02 

.01 

.04 

.04 

.01 

.12 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.13 

.03 

.24 

SEARSBURG  STATION  // 

.03 

.13 

.07 

.01 

.01   .03 

.28 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

TOWNSHEND 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _ 

_    _     _ 

_ 

TYSON 

.06 

.02 

.06 

.04 

.03 

.02 

.11 

.02 

.36 

- 

-15th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.10 

.10 

.02 

.02 

.24 

CANDLEWOOD  LAKE 

.06 

.09 

.02 

.02 

.02 

.01 

.22 

HARTFORD 

.05 

.15 

.15 

.35 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.11 

.01 

.13 

JEWETT  CITY 

.03 

.40 

.05 

.01 

.49 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.12 

.03 

.16 

NEWINGTON 

.09 

.09 

.18 

NORFOLK  2  SW  // 

.12 

.48 

.25 

.08 

.09 

.03 

1.05 

ROCKVILLE 

.04 

.04 

STORRS  // 

.03 

.02 

.05 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.15 

.23 

.04 

.01 

.01   .01 

.47 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.10 

.01 

.01 

.24 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.03 

.05 

PORT  KENT 

.01 

.03 

.06 

.06 

.16 

GILEAD 

.03 

.02 

.05 

GRAND  LAKE  STREAM 

• 

• 

* 

» 

* 

• 

* 

.95 

.01 

.03 

.05 

.01 

.17 

.01 

.24 

.19   .02 

1.68 

GREENVILLE 

.05 

.02 

.01 

.01 

.11 

.20 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

« 

* 

* 

« 

.95 

* 

* 

« 

• 

« 

.13 

« 

* 

• 

* 

* 

.99   . 

*     «     * 

HOULTON  1  NE 

.32 

.38 

.24 

.08 

.24 

.12 

.01 

.02 

.02 

.23 

.40 

.17 

.08 

2.31 

See   reference   aotes   follovlng   St( 
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TabU  4-Continu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 


10    11    12 


P.  M.  Hour  ending 


6 


I 


MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  »B  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  ■ 

lOMTORD  1  SSE 

SIOWHEGAN 

SOUTH  VEST  HARBOR 

SVANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

AHHSRST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  BILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  70BEST   / 
OICHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRDRO 
ROCEPORT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WESTFIELO  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACnATER  DAM 

BRISTOL  // 

COHCOBO  WB  AIRPORT 

DOBBAM 

ERROL 

FRANELIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

BILLSBORO   2    W 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINIHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURBT  MOUNTAIN  DAN 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCEET 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH  // 

LYMAN  FALLS  // 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD   NORWICH  UlIIV 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBURG  STATION  // 

STOCEBRIDGE 


MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EUSTIS 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

MASSACHUSETTS 

SALEM  AIR  STATION  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

GORHAM 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

PITTSBURG  RESERVOIR  ,' / 

VERMONT 

LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AIRPORT  6 
STOCEBRIDGE 
TOWNSHEND 


GRAFTON 
MANCHESTER 


I 


.02      .03      .16 


.02      .01      .26 


.01 

.05      .02 


.05 
.18 


.06      .01 

.01 
.10      .01 


.04 

.03 

OS 

.01 
.08 

.02 

02 

.01 

.01 

05 

• 

* 

.02 

.01 

• 

.02 

.09 

.02 


.01 
.17 
.01 


.30 
.02 


.01       .03  .02      .01 
.05' 

.01       .12      .Oil  .01 

.01  '  .01      .01 


.07      .03 
•  .60 


.06      .01 
.01 


.19      .02 
.02      .01 


.02 
.03 


.02 
.03 


.02 

.01 


.14  .23  .04 

.03  .06  .04 

.02  .25  .03 
.05 


.03 

.02       .21       .02 


.36 
.01 


.14 
.31 


.01 


.18      .26  I    .12 
.12      .16       .02 

.03 

.01 


.20 
.01  .26 
.04      .82 


.01       .02 
.05      .10      .02 


.01      .05 
.01       .03 


.02 
.98 


.02 
.03       .02 


.01  .01      .06 

•  .18 

.05  .04      .05 
1.82 


.46      .14 
.68      • 


.02 
.02 


.04      .19 
.58      • 


.03 
.03 


.01 
.27      .10      .07 


.01       .08 
.02      .06 


.04 
.02 


.03 

.01 

.01 

.02 

.05 

.03 

.05 

.12 

* 

* 

• 

* 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.04 

.07 

.01 

.04 

.11 

.05 

-16th- 


-17th- 


.07 
.05      .06 
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.29 
.10 


.09' 

.071 


HOURLY  PRECIPITATION 


r(E»  ENGLAND 


Table  4-Contiiiued 

xx^^ 

'KJ  x^ 

J-iJ. 

X  XI 

XJV^ 

Li.   XJ 

irrx 

XVw/l 

■« 

SEPTEMBER  1949 

A.  M.  Hotlj  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

Station 

a 

' 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

-18 

th- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.08 

.04 

.12 

CANDLEWOOD  LAKE 

.05 

.08 

.13 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.03 

.07 

JEWETT  CITY 

.02 

.02 

.04 

MOODUS  RESERVOIR 

.02 

.04 

.06 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

.08 

NEWINGTON 

.05 

.05 

.10 

NORFOLK  2  SW  // 

.10 

.01 

.02   .16 

.01 

.30 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.05 

.01 

.07 

ROCKVILLE 

.01 

.01 

.02 

STORRS  // 

.01 

.04 

.05 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

« 

• 

• 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.05 

.18 

.09 

.04 

.02 

.03 

.05 

.46 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.07 

.07 

.09 

.02   .01 

.01 

.29 

EUSTIS 

.05   .01 

.01 

.11 

.18 

FORT  KENT 

.01 

.11 

.15 

.15 

.09   .06 

.05 

.62 

GILEAD 

.01 

.03 

.04 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 

.06   .10 

.13 

.01 

.01 

.33 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.05 

.01   .03 

.01 

.12 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

•     .25 

* 

« 

• 

« 

HOULTON  1  NE 

.01 

.06 

.05 

.01 

.03 

.05 

.01 

.03 

.25 

IIILLINOCKET  AIRPORT 

.05 

.03 

.01 

.01 

.10 

MILTON 

.02 

.01 

.02 

.01 

.06 

NORTH  ANDOVER 

*          « 

*    ♦ 

* 

« 

* 

« 

* 

• 

* 

*    * 

« 

« 

« 

• 

♦ 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.11 

.07 

.01 

.19 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.03 

.02 

.06 

ROXBUSY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01   .02 

.02 

.11 

RUMFOPD  1  SSE 

.06 

.06 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.02 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.10 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

SUNDAY  RIVER 

.04 

.01 

.02 

.07 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.02 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.16 

.28 

.04 

.02 

.50 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.50 

.10 

.07 

.69 

BLUE  HILL  // 

.08 

.03 

.11 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.10 

.02 

.12 

CAMBRIDGE 

.05 

.01 

.06 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.19 

.05 

.01   .10 

.01 

.38 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01   .34 

.01 

.08 

.44 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.22 

.18 

.03 

.01 

.01   .18 

.12 

.75 

ROCKPORT  i  ESE  // 

.10 

.10 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

« 

* 

STERLING  3  NW 

.26 

.01 

.27 

WASHINGTON 

.01 

.06 

.21 

.05   .08 

.01 

.01 

.43 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

* 

* 

•     .06 

« 

• 

* 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

• 

* 

* 

•     .04 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.03 

.05   .24 

.01 

.02 

.36 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

.01 

.10 

.13 

.02 

.32 

DURHAM 

.01 

.01 

.11 

.09 

.22 

ERHOL 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.04   .02 

.01 

.01 

.18 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01 

.07   .07 

.01 

.18 

GORHAM 

.02 

.04 

.01 

.07 

HANOVER 

.02 

.01 

.05 

.01 

.09 

HILLSBORO  2  W 

.03 

.07 

.01 

.31 

.09 

.51 

LANDAFF 

.01 

.10 

.01 

.02 

.02 

.16 

LINCOLN 

.05 

.05 

.10 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.06 

.12 

.06 

.04 

.04 

.05 

.37 

NASHUA  1  NE 

.12 

.22 

.01 

.05 

.05 

.45 

NEW  DURHAM 

.21 

.05 

.01 

.01 

.01 

.29 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.02 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.13 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.02 

.02 

.05 

.04 

.01 

.04   .05 

.01 

.25 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.05 

.14 

.09 

.01 

.30   .07 

.02 

.06 

.01 

.75 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.03 

.05 

WENDELL 

.01 

.04 

.76 

.03 

.84 

WINCHESTER 

.19 

.08 

.50 

.21 

.18 

.06 

.01 

1.23 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.07 

.10 

CORINTH  // 

.01 

.03 

.04 

GRAFTON 

.07   .02 

.01   .03 

.08   .03 

.02 

.26 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02   .01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.08 

.01 

.19 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.02 

.05 

.10 

.01 

.20 

MANCHESTER 

.03   .02   .23 

.28 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

• 

*     * 

* 

* 

.05 

* 

* 

* 

* 

•     .02 

* 

* 

• 

* 

MORRISVILLE 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.04   .04 

.01 

.18 

NEWPORT  // 

.04 

.02 

.01 

.05 

.02   .01 

.15 

SAINT  JOHNSBURY 

.06   .03 

.01 

.01 

.11 

SEARSBURG  STATION  // 

.17 

.08 

.02 

.60   .03 

.05 

.10 

.42 

1.47 

STOCKBRIDGE 

.02 

.01 

.02 

.05 

.10 

TOWNSHEND 

.02 

.15 

.03 

.01 

.37 

.58 

TYSON 

.02 

.07 

-19 

.01 
th- 

.01 

.29 

.11   .02 

.53 

CONNECTICUT 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.02 

.01 

.04 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

•     .01 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.09   .01 

.02 

.12 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.02 

.02 

1 

.55 

.06 

.67 

s  following  Stall. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEUBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 


8         9        10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


1         2         3 


4         S         6         7         8         9        10        11        12 


GREENTILLE 

HOULTON  AIRPORT  6 

aOULTON  1  NE 

HILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  W 

ROXBURY 

RUMPORO  1  SSE 

SKOVHEGAN 

SOUTB  ANDOVER 

SOUTH  VEST  HARBOR 

SWANS  FALLS 

HASSACHUSETTS 

AKHERST 

BIRCH  BILL  DAM 
HARVARD  FOREST  // 
ENIGHTVILLE  DAM 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SALEM  AIR  STATION  6 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACRATER  DAM 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

VERMONT 

BORLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
HIGHCATE  FALLS  // 
LTMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 

MONTPELIER  AIRPORT  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

SEABSBUBG  STATION  // 
TTSOH 


MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

EBSTIS 

FORT  KENT 

GILEAD 

BODLTON  AIRPORT  6 

HOVLTON  1  NE 

OLD   TOWN  AIRPORT 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORD  1  SSE 

SIOWHEGAN 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 

ERSOL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

CORHAM 

LAMDAFF 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
HIGBGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AIRPORT  6 


.04 

.07 

.05 

.04 

.01 

.08 

.04 

.04 

« 

« 

* 

.02 

.05 

.03 

• 

.20 

• 

• 

.10 

.20 

.06 
.01 

.02 

.28 

.06 

.01 

.01 

.02 

.05 

.08 

.03 

.01 

.02 

.07 

.01 

.08 

.05 
.01 

.01 

.10 

.07 

.01 

.08 

.08 

.07 

.OB 

.02 

.01 

.01 

.05 

.04 

.02 

.03 

.11 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

.04 

.01 

.05 

.22 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

>     .03 
.02   .04 


.04 
.02 


.02 
.01 
.07 
.06 


.02 
.01 
.03 


.02 
.01 


.01 
.01 


.17   .14 
.04   .02 


.01   .13 
.05   • 


.12 

.02   .01 


.02 
.01 


.01 
.02   .01 


.02   .01 
.01   .01 


.01   .03   .02 


.03   .Ob   .02   .01 


-20th- 


.02 
.08 


.02 
.04 


.20 
.01   .04   .01 

.07   .08 
.04 
•     .04   • 


.01 
.06 


.17 

.04 
.12   .05 


.02 
.09 


.05 
.04   .06 
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.04 
.01 


.02 
.10 
.07 
.01 


.02 

.01 

03 

.06 

.01 

05 

.03 

.02 

05 

.01 

.08 

• 

.03 

.15   .02 


.04   .02 
.01 


.06   .02   .03 


.01 
.03 


.02 

.03   .01 


.02   .01 
.03   .03 


.03 
.01 


07 

.01 

.01 

OS 

.05 

.12 

.06 

.07 

.05 

.01 

.05 

.01 
.02 

.02 
.01 

.01   .01   .01 


.03 
.10 
.04 
.01 


.01   .01 

.02   .06 


.01        .04 


.01   .01   .07   .02 


Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEM   ENGLAND 
SEPTEMBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

^ 

MOBRISVILLE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.06 

KEWPORT  // 

.07 

.01 

.08 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.05 

.07 

.03 

.03 

.18 

SAINT  JOHNSBURY 

.03 

.03 

.06 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

.02 

TYSON 

-21 

.01 

st- 

.02 

.02 

.05 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01        .01 

.02 

FORT  KENT 

.01 

.01 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.02 

MASSACHUSETTS 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.04 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

* 

* 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

* 

« 

* 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

♦ 

• 

• 

NEW  HAMPSHIRE 

GORBAM 

.01 

.02 

.01 

.04 

HANOVER 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

LANDAFF 

.04 

.01 

.01 

.06 

LEBANON  AIRPORT  6 

« 

« 

« 

* 

* 

.02 

LINCOLN 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.03 

.06 

.01 

.01 

.01 

.12 

PINKBAM  NOTCH 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01   .02 

.04 

.01 

.08 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.12 

.02 

.01 

.15 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.01 

.06 

.02 

.01 

.03 

.14 

WINCHESTER 

.02 

.04 

.01 

.07 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.06 

.11 

CORINTH  // 

.02 

.05 

.01 

.02 

.01 

.11 

HIGHGATE  FALLS  // 

.12 

.09 

.01 

.02 

.02 

.26 

LYMAN  FALLS  // 

0    .02 

.01 

.01 

.04 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

•     .01 

* 

* 

* 

« 

* 

.07 

• 

* 

* 

« 

MORHISVILLE 

.02 

.01 

.04 

.01 

.08 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.02 

.03 

.02 

.02 

.09 

SAINT  JOHNSBURY 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

SEARSBUHG  STATION  // 

.03 

.01 

.01 

.05 

STOCKBRIDGE 

.03 

.03 

TYSON 

-22 

d- 

.01 

.02 

.01 

.04 

CONNECTICUT 

BLOOHFIELD 

.04 

.04 

.01 

.01 

.05 

.05 

.03 

.03 

.02 

.02 

.30 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.19 

.07 

.01 

.04 

.21 

.05 

.57 

CANDLEWOOD  LAKE 

.11 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.08 

.29 

HARTFORD 

.10 

.05 

.05 

.15 

.10 

.45 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.08 

.03 

.01 

.02 

.06 

.08 

.03 

.04 

.35 

JEWETT  CITY 

.09 

.09 

.12 

.11 

.03 

.44 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.17 

.09 

.05 

.05 

.03 

.13 

.52 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.02 

.02 

.06 

.06 

.05 

.05 

.28 

NORFOLK  2  SW  // 

.03 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.10 

.05 

.27 

ROCKVILLE 

.05 

.04 

.02 

.02 

.12 

.01 

.01 

.03 

.01 

.31 

STORRS  // 

.05 

.50 

.15 

.04 

.01 

.02 

.02 

.79 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

* 

• 

* 

• 

.12 

* 

« 

• 

« 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.02 

.04 

.02 

.04 

.02 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.33 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.04 

.04 

.01 

.02 

.01 

.14 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.02 

.04 

FORT  KENT 

.05 

.05 

.10 

GILEAO 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.06 

.06 

.06 

.04 

.38 

GRAND  LAKE  STREAM 

.04 

.01 

.02   .03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.01 

.05 

.01 

.03 

.31 

GREENVILLE 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.22 

HOULTON  AIRPORT  6 

♦ 

* 

« 

* 

* 

.05   • 

•     *     ♦ 

* 

.03 

* 

* 

* 

« 

* 

.22 

* 

« 

« 

* 

HOULTON  1  NE 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.05 

.04 

.04 

.12 

.05 

.47 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.08 

.03 

.01 

.25 

MILTON 

.03 

.08 

.05 

.01 

.05 

.03 

.02 

.04 

.04 

.06 

.06 

.02 

.01 

.50 

NORTH  ANDOVER 

.04 

.01 

.04 

.11 

.04 

.05 

.03 

.32 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03 

.03 

.03   .01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.29 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.23 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.05 

.03 

.04 

.27 

ROXBURY 

.01 

.02 

.04 

.02 

.03 

.05 

.08 

.07 

.10 

.07 

.01 

.01 

.51 

RUMTORD  1  SSE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.10 

SKOWHEGAN 

.03 

.05 

.01 

.03 

.02   .01 

.03 

.05 

.06 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.42 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.08 

.10 

.10 

.05 

.43 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.05 

.07 

.02 

.03 

.03 

.20 

SUNDAY  RIVER 

.05 

.04 

.03 

.01 

.01 

.02 

.06 

.15 

.03 

.06 

.02 

.01 

.49 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.05   .03 

.01 

.04 

.07 

.01 

.01 

.02 

.04 

.28 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.02   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.05 

.01 

.01 

.03 

.22 

BLUE  HILL  // 

.01 

.05 

.04 

.06 

.26 

.19 

.11 

.72 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.28 

.59 

.11 

.07 

.01 

.15 

.30 

.10 

1.65 

CAMBRIDGE 

.02 

.03 

.02 

.11 

.09 

.05 

.07 

.09 

.07 

.13 

.12 

.80 

HARVARD  FOREST  // 

.03   .06 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.04 

.01 

.01 

.03 

.06 

.33 

HYANNIS  1  E 

.40 

.28 

.01 

.69 

KNIGHTVILLE  DAM 

.02 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 

.04 

.06 

.22 

HENDON  AIRPORT 

.21 

.19 

.15 

.05 

.01 

.12 

.73 

NORTH  TRURO 

.19 

.13 

.32 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.11   .01   .04 

.02 

.09 

.07 

.06   .10 

.02   .03   .05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.07 

.05 

.05 

.02 

.02 

1.01 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.01 

.04 

.32 

.12 

.11 

.02 

.03 

.30 

.30 

1.26 

SALEM  AIR  STATION  6 

•     *     ♦ 

« 

* 

* 

• 

.06 

• 

• 

* 

* 

.44 

• 

* 

* 

* 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.02 

.79 

.83 

STERLING  3  NW 

.04   .01 

.03 

.01 

.04 

.03 

.02 

.07 

.14 

.01 

.03 

.43 

WASHINGTON 

.07   .04   .01 

.01 

.02 

.05 

.05 

.01   .04 

.01   .02 

.02 

.02 

.03 

.05 

.10 

.07 

.03 

.05 

.15 

.02 

.87 

WESTFIELD  2  NE  6 

•     .01   • 

« 

* 

• 

« 

.01 

♦ 

* 

• 

• 

.08 

• 

• 

• 

* 

WESTOVER  FIELD  6 

•     .01   • 

♦ 

• 

* 

« 

.01 

♦ 

* 

* 

* 

.20 

* 

• 

♦ 

• 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

• 

* 

« 

« 

.03 

♦ 

* 

* 

.16 

• 

* 

« 
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Table  4-ContiBued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


NEI  HAMPSBIRE 

BLACnATEB  DAM 

BRISTOL   // 

CONCORD  TB  AIRPORT 

ODKHAM 

ERROL 

FRANXLIN  FALLS  DAM 

GORRAM 

BANOVBR 

HILLSBORO  2  I 

LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN 

MOUNT  »ASHINGTON  WB  // 

NASHUA  1  NE 

NE«  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 

lARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 

BLOCE  ISLAND  WB  CITY 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCEET 

VERMONT 

CORINTH  // 
GRAFTOM 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTBFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBUHG  STATION  // 

STOCKBRIDCE 

TOWNSBEND 

TYSON 


CONWECTICDT 

BLOOMFIELO 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LACE 

HARTFORD 

EABTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCEVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

MAINE 

AOODSTA  AIRPORT 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 

EUSTIS 

FORT  KENT 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT  S 

HOULTON  1  NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  W 

ROXBURY 

RUMFORD  1  SSE 

SIOWEEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  BILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

HYANNIS  1  E 

ENIGHTVILLE  DAM 

MENDON  AIRPORT 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NORTH  TRURO 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ROCKPORT  1  ESE  // 

SALEM  AIR  STATION  6 

STATE  FARM 

STERLING  3  NW 

WASHINGTON 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 


I 


.02 
.04 
.03 


.04      .06      .03      .01 


.02 

.07 

.01 

.01 

.01 

.06 

.05 

.05 

.01 

.02 

.03 

01 

.02 

.07 

.01 

.01 

.05 

.06 

.02 

.06 

.03 

.05 

.09 

.04 

.03 

• 

• 

• 

.03 

.05 

.03 
.02 

.01 
.01 

.01 

.04 
.06 

.02 

.01 

.04 

.14 

.13 

.02 

.05 

.01 

01 
01 

.06 
.02 

.07 
.03 

.03 

05 

.04 

.01 

.06 

.06 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

.10 

.01 

« 

.03 

• 

• 

.04 

.01 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.05 

.01 

.03 

.07 

.02 

.02 

.03 

.05 

.04 

.04 

.02 

.01 

.01 

.05 

.03 

.01 

.05 

.05 

.02 

.02 

.03 

.01 

.06 

.04 

.02 

.01 

.03 
.10 

.01 

.05 

.02 

.04 

.07 

.02 

.01 

.03 

.01 

.03 

.07 

.03 

.01 

.03 

.03 

.04 

.04 

.01 

.04 

.02 

.01 

.02 

.06 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 
.01 


.01      .05      .05      .01      .01 


.26 
.02 

.01 

.03 
.04 
.01 
.05 
.01 


.11 
.04 


.03 
.02  1 

.04 
.03 
.01 
.03 
.04 
.01 

.01 
.06 


.03 
.01 


.04 
.01 
.09 
.01 
.01 

.02 
.02 
.01 


.02 
.01 


.02 
.01 


.05      .02 
.01      .01 


.02 
.02 


.06 
.02 
.02 


.03      .02      .01 


.04 
.05 


.04 

.03 

.12 

.05 

.01 

• 

.05 

.02 


.04 
.02 


.01 
.06 


.05 
.03 


.01 
.02 

.02 
.15 
.07 
.02 
.03 
.43 
.08 
.02 


.01 
.01 


.08 
.01 


.09 
.06 
.04 


.01 

.02 

.05 

06 

.01 

.02 

04 

.03 

.05 

.08 

.17 

.07 

* 

* 

• 

.01 
.01 


.01      .02 
.01 


.06  .02 

.02  .02 

.06  .19 

.17  .21 


.05 
.01 


.01 
.03 
.04 
.07 
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.01  I    .06       .03 


.01 


.02 


.01 
.03 


.03 
.02 


.22 
.07 


02 

.04 

.02 

.25 

.02 

05 

.05 

.06 

.02 

.22 

.05 

04 

.07 

.05 

.01 

05 

.03 

.05 

.01 

11 

.11 

.10 

.06 

.04 

OS 

.06 

.06 

.04 

.17 

.02 

01 

.47 

.58 

.05 

04 

.01 

.03 

.01 

02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

.68 

.26 

05 

.48 

.14 

01 

.10 

.64 

.10 

.05 

07 

.07 

.10 

.01 

.01 

« 

« 

• 

« 

« 

38 

.16 

.10 

.18 

.01 

.01 

03 

.02 

.01 

.10 

.03 

.02 

.13 

• 

• 

• 

* 

.12 

• 

• 

• 

• 

.25 

• 

• 

• 

• 

.01 
.05 


.01 
.01      .01 


.02 
.01 


.01 
.02 


.15 
.75 


.18 
.15 
.10 

8««  r«f«r«iie«  i 


.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.21 

.01 

.01 

.11 

.11 

.01 

.01 

.03 

.02 
.01 

.02 

.01 

.01 

.06 
.02 

.03 

.06 

.10 

.01 

.03 

.01 

.12 

.02 

.16 

.07 

* 

« 

« 

.09 

.03 

.01 

.01 

.01 

.35 

.02 

.01 
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.08  .14 
.02  .01 
.03 


.05 
.04 


.01 
.09 

.09 
.05 

.05 
.02 
.01 
.01 
.01 
.01 
.06 


.02 
.01 
.05 


.10 
.04 


.01 
.01 


.03 
.02 


.01 
.02 
.02 
.01 

.01 

.01 


.01 
.02 


.02 
.03 


.08 
.01 
.02 


.07 
.01 
.05 
.12 


.01 
.03 
.05 
.05 


.02 
.02 
.04 
.03 
.03 
.03 


.04 
.04 
.01 


.08       .30 

.02 


.02 
.02 


.02  .09 
.10  .03 
.09      .02 


.05 
.01 

.04 
.01 
.08 
.02 
.06 
.01 


.05 
.05 

.03 
.03 
.05 
.06 
.01 
.04 

.01 
.01 


.02 
.04 

.05 
.01 
.01 
.02 

.05 
.04 


.01 
.04 


.01 
.01 


.01 
.03 


.03       .03 
.02 


.01 
.01 
.04 


.01 
.13 


.01 
.07 


.09 
.05 
.07 
.03 
.03 
.08 
.04 


.01 

.05 

.02 

.01 
.22 

.01 
.01 

.02 

.33 
.11 

.06 

01 

.01 

.02 

01 

.02 

02 

.08 

01 

.01 
.03 

.02 
.02 

,01 

01 

.01 

.02 

.12 

« 

• 

.60 

.01 

.01 
.41 

.02 
.01 

.05 

.01 

• 

« 

.06 

• 

• 

.09 

• 

• 

.03 

.02 
.10 


17 

.27 

.01 

83 

.89 

.20 

.13 

01 

.14 

.15 

.09 

29 

.13 

.16 

.09 

.15      .02      .03 


.04       .04       .02 


.05 
.04 
.16 


.07 
.03 
.09 

.01 
.09 
.20 
.21 
.08 


.01 
.02 

.01      .01 
.34 


.01       .09      .01 


.01 
.09 


.02 
.03 
.02 
.07 


.01 
.05 
.02 
.01 


.02 
.06 


.03 
.02 


.06 
.03 
.01 


.02 
.03 
.03 
.05 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

NEV  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.09 

.06 

.04 

.01 

.30 

BRISTOL  // 

.09 

.10 

.02 

.05 

.02 

.01 

.03 

.02 

.34 

CONCORD  HB  AIRPORT 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.10 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.40 

DURHAM 

.03 

.02 

.03 

.04 

.02 

.06 

.02 

.02 

.12 

.04 

.04 

.44 

ERROL 

.05 

.11 

.01 

.01 

.03 

.31 

.11 

.07 

.08 

.04 

.02 

.84 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.04 

.01 

.10 

.05 

.01 

.30 

GORHAM 

.02 

.05 

.06 

.10 

.10 

.05 

.05 

.03 

.02 

.05 

.53 

HANOVER 

.04 

.72 

.16 

.04 

.02 

.06 

.09 

.01 

.01 

1.15 

HILLSBORO  2  W 

.06 

.01 

.01 

.09 

.06 

.05 

.08 

.04 

.01 

.07 

.02 

.01 

.51 

LANDAFF 

.01 

.02 

.03 

.03 

.18 

.11 

.13 

.10 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.67 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

« 

* 

* 

.29 

• 

« 

• 

« 

* 

.30 

« 

• 

LINCOLN 

.01 

.12 

.35 

.14 

.07 

.07 

.76 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.04 

.05 

.20 

.15 

.15 

.15 

.11 

.10 

.05 

.05 

.05 

.04 

.04 

1.18 

NASHUA  1  NE 

.07 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.05 

.07 

.29 

NEW  DURHAM 

.02 

.02 

.03 

.03 

.04 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.04 

.02 

.01 

.02 

.39 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.04 

.01 

.01 

.01 

.21 

.06 

.11 

.05 

.05 

.03 

.02 

.60 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.03 

.03 

.02 

.02 

.09 

.10 

.05 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.02 

.04 

.04 

.01 

.04 

.63 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.04 

.28 

.10 

.12 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.65 

WENDELL 

.07 

.02 

.08 

.01 

.01 

.09 

.29 

.01 

.08 

.01 

.02 

.01 

.70 

WINCHESTER 

.04 

.02 

.05 

.03 

.02 

.39 

.20 

.17 

.01 

.01 

.01 

.95 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.34 

.01 

.05 

.07 

.47 

FORT  ADAMS 

.01 

.16 

.09 

.26 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.14 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.36 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.13 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.29 

WOONSOCKET 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.11 

.11 

.35 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.06 

.04 

.04 

.02 

.01 

.19 

CORINTH  // 

.10 

.94 

.27 

.12 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

1.52 

GRAFTON 

.03 

.01 

.06 

.10 

HIGHGATE  FALLS  // 

.05 

.02 

.02 

.09 

LYMAN  FALLS  // 

.03 

.01 

.02 

.01 

.07 

MANCHESTER 

.10 

.01 

.01 

.03 

.07 

.13 

.35 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.03 

* 

« 

« 

« 

• 

.04 

• 

* 

* 

« 

MORRISVILLE 

.05 

.01 

.07 

.02 

.02 

.17 

NEWPORT  // 

.01 

.06 

.02 

.07 

.01 

.17 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.02 

.02 

.03 

.07 

SAINT  JOHNSBURY 

« 

• 

* 

* 

« 

* 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

« 

1.19 

.12 

.12 

.07 

.04 

.03 

.04 

.07 

.01 

1.83 

SEARSBURG  STATION  // 

.17 

.17 

STOCKBRIDGE 

.04 

.02 

.03 

.03 

.01 

.13 

TYSON 

. 

-24 

.03 
th- 

.01 

.15 

.10 

.01 

.02 

.02 

.34 

CONNECTICUT 

MOODUS  RESERVOIR 

.04 

.03 

.01 

.02 

.10 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.06 

.04 

.10 

.04 

.01 

.01 

.03 

.01 

.37 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.10 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

EUSTIS 

.13 

.02 

.10 

.08 

.02 

.35 

GRAND  LAKE  STREAM 

.08 

.02 

.02 

.12 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.07 

.06 

.15 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.02 

* 

* 

* 

* 

« 

.15 

* 

* 

* 

* 

• 

.01 

HOULTON  1  NE 

.03 

.53 

.56 

MILTON 

.07 

.03 

.01 

.11 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03 

.05 

.03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.  Jl 

.01 

.20 

ROCKLAND  1  W 

.02 

.02 

.01 

.01 

.12 

.10 

.07 

.35 

SKOWHEGAN 

.04 

.04 

.06 

.02 

.02 

.01 

.01 

.20 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

^ 

.06 

.02 

.09 

NEW  HAMPSHIRE 

BRISTOL  // 

.01 

.05 

.05 

.02 

.05 

.01 

.01 

.20 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.02 

.03 

HANOVER 

.01 

.01 

.02 

LANDAFF 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.09 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.14 

LINCOLN 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.12 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.04 

.07 

.07 

.07 

.07 

.07 

.07 

.07 

.06 

.06 

.02 

.01 

.68 

PINKHAM  NOTCH 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.07 

.21 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.13 

.01 

.03 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.32 

WARREN  1  SE  // 

.03 

.02 

.01 

.03 

.01 

.03 

.13 

VERMONT 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

• 

.22 

* 

• 

* 

. 

* 

.04 

MORRISVILLE 

.05 

.02 

.07 

NEWPORT  // 

.02 

.02 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.04 

.05 

SEARSBURG  STATION  // 

.03 

.03 

.01 

.07 

STOCKBRIDGE 

.06 

.03 

.09 

.01 

.01 

.01 

.21 

TYSON 

.01 

.05 

.05 

.02 

.02 

.15 

- 

-25th- 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT   // 

.03 

.07 

.01 

.11 

CLAYTON  LAKE 

.03 

.04 

.07 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

-27 

* 
th 

.01 

MAINE 

G I LEAD 

.03 

.03 

MILTON 

.01 

.01 

.02 

ROXBURY 

.01 

.01 

.02 

RUMFORD  1  SSE 

.01 

.02 

.03 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.02 

.03 

.06 

SWANS  FALLS 

.02 

.02 

MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

s  folloving  Station   Index. 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1949 


A.  M.  Houi  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

H 

MEf  BAMPSBIRE 

MOUKT  WASBIMGTON  WB  // 

.01 

.02 

.01   .01 

.05 

PI?(KBAII  KOTCH 

■28 

th- 

.01 

.01   .05 

.07 

comrecTicuT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.05 

CATOLEWOOD  LAKE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

JEWETT  CITT 

.01 

.01 

.03 

.03 

.05 

.02 

.03 

.07 

.25 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.02 

HEW  BAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.03 

PDTKAM  BEIOHTS  // 

.01 

.11 

.20 

.01 

.06 

.10 

.07 

.01 

.03 

.01 

.61 

ROCETILLE 

.05 

.01 

.06 

STORRS  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

• 

• 

• 

• 

• 

.05 

* 

• 

• 

« 

* 

.07 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.11 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.19 

.04 

.24 

PORT  ONT 

.01 

.01 

.02 

GILEAO 

.04   .02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.22 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.11 

.03 

.20 

.11 

.13 

.23 

.12 

.05   .04 

1.04 

GREENVILLE 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.19 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

« 

• 

* 

• 

.07 

« 

• 

«     • 

BOULTON  1  NE 

.02 

.07 

.10 

.01 

.06   .02 

.28 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.20 

.01 

.36 

MILTON 

.04   .05 

.06 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.36 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.03 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.15 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.01 

.04 

.01 

.09 

.06 

.09 

.01 

.02 

.34 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.01 

.03 

.07 

ROCKLAND  1  W 

.02 

.13 

.01 

.08 

.09 

.02 

.01 

.01 

.37 

ROXBURY 

.01   .03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.04 

.02 

.08 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.35 

RUMFORD  1  SSE 

.09 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.30 

SXOWHEGAN 

.02 

.01 

.03 

.05 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.21 

SOUTH  ANDOVER 

.04 

.02 

.03 

.04 

.06 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.26 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.04 

.10 

.15 

.18 

.64 

.15 

.02 

.01 

1.30 

SUNDAY  RIVER 

.02   .03 

.01 

.02 

.02 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.07 

.06 

.03 

.03 

.01 

.01 

.41 

SWANS  PALLS 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.18 

MASSACBUSETTS 

AMBERST 

.03 

.02 

.02 

.01 

.08 

BIRCH  HILL  DAM 

.03 

.02 

.05 

BLUE  HILL  // 

.04 

.02 

.08 

.07 

.01 

.05 

.18 

.09 

.02 

.08 

.11 

.02 

.01 

.78 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.03 

.03 

.04 

.04 

.01 

.07 

.04 

.12 

.02 

.04 

.05 

.01 

.53 

CAMBRIDGE 

.02 

.03 

.05 

.06 

.07 

.12 

.12 

.02 

.01 

• 

* 

* 

• 

•     « 

* 

BAXVARD  FOREST  // 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.10 

BTANNIS  1  E 

.14 

.08 

.04 

.14 

.13 

.07 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.69 

KKIGHTVILLE  DAM 

.01 

.02 

.03 

MENDON  AIRPORT 

.03 

.14 

.18 

.02 

.01 

.12 

.14 

.03 

.01 

.68 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.11 

.12 

.10 

.08 

.05 

.04 

.04 

.04 

.04 

.17 

.21 

.18 

.04 

1.22 

NEW  BEDFORD 

.01 

.08 

.15 

.02 

.01 

.15 

.01 

.43 

NORTH  TRURO 

.01 

.12 

.04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.30 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

] 

.01 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.04 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.18 

.05 

.03 

.01 

.45 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

* 

* 

* 

* 

.19 

* 

* 

• 

* 

* 

.11 

• 

• 

«    « 

STATE  FARM 

.01 

.12 

.01 

.24 

.05 

.07 

.02 

.01 

.53 

STERLING  3  NW                    j 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.09 

.01 

.01 

.24 

WASHINGTON 

.02 

.02 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

• 

« 

• 

• 

.02 

* 

* 

* 

• 

* 

.09 

WISTOVEH  FIELD  6 

« 

• 

* 

* 

* 

.02 

* 

* 

* 

* 

« 

.06 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

* 

* 

* 

« 

.17 

* 

• 

• 

• 

• 

.19 

REV  HAMPSHIRE 

BLACnATEB  DAM 

.01 

.02 

.02 

.03 

.08 

BRISTOL  // 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.07 

.02 

.01 

.10 

DURHAM 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.09 

ERROL 

.06 

.01 

.07 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.15 

GORHAM 

.03 

.01 

.01 

.05 

HANOVER 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.08 

BILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

.01 

.12 

LANDAFF 

.01 

.04 

.01 

.06 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

• 

« 

♦ 

• 

.03 

LINCOLN 

.03 

.07 

.01 

.01 

.12 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.04 

.04 

.04 

.04 

.03 

.03 

.04 

.05 

.05 

.05 

.04 

.04 

.06 

.07 

.08 

.06 

.05 

.04 

.85 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.09 

NEW  DURHAM 

.04 

.01 

.01 

.03 

.09 

PINKHAM  NOTCH                      .01   .04 

.02 

.02 

.05 

.03 

.01 

.01 

.09 

.13 

.05 

.07 

.06 

.01 

.01 

.61 

PITTSBURG  RESERVOIR  //                  • 

* 

• 

* 

« 

* 

* 

• 

a 

* 

* 

* 

• 

♦ 

* 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

•     ♦ 

• 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.03 

.01 

.01 

.07 

WINCHESTER 

.01 

.06 

.06 

.02 

.01 

.16 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.03 

.13 

.01 

.19 

FORT  ADAMS 

.23 

.01 

.24 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.05 

.07 

.20 

.06 

.02 

.13 

.01 

.01 

.55 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.02 

.07 

.30 

.04 

.01 

.14 

.07 

.02 

.02 

.01 

.71 

WOONSOCKET 

.01 

.06 

.15 

.19 

.01 

.16 

.06 

.01 

.01 

.01 

.67 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.07 

.02 

.10 

GRAFTON 

.02 

.03 

.02 

.07 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

MANCHESTER 

.01 

.05 

.01 

.07 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

• 

• 

.02 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.02 

NEWPORT  // 

.02 

.02 

SAINT  JOHNSBURY 

.02 

.02 

.01 

.OS 

SEARSBURC  STATION  // 

.02 

.01 

.02 

.05 

.03 

.01 

.14 

STOCKBRIDGE 

.01 

.05 

.02 

.08 

TOWNSHEND 

.    - 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TYSON 

.05 

.05 

.05 

.02 

.03 

.01 

.21 

B««    r«f«reiic«   notes   follovlng   Stfttlon   iDdax, 
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Tdble  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEIffiER   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

Station 

'" 

3 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

e2 

-29 

th- 

CONNECTICUT 

BLOOUFIELO 

.05 

.05 

.13   .13 

.11 

.11 

.02 

.02 

.62 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01   .02 

.02 

.04 

.07 

.03 

.10 

.11 

.07 

.04 

.04 

.55 

HARTFORD 

.05 

.05 

.05   .10 

.05 

.05 

.05 

.05 

.45 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.04 

.07 

.04   .08 

.06 

.01 

.03 

.36 

JEWETT  CITY 

.03 

.03 

.09   .01 

.16 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.05 

.04 

.01 

.02 

.13 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.02 

.05 

.05 

.01 

.06   .02 

.02 

.05 

.12 

.43 

NEWINGTON 

.02 

.02 

.04 

.04 

*     • 

.08   .08 

.02 

.02 

.03 

.03 

.38 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.16 

.06 

.04 

.06   .02 

.08 

.06 

.09 

.02 

.60 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.04 

.03   .03 

.12 

ROCKVILLE 

.04 

.06 

.02 

.01 

.03 

.01 

.17 

STORRS  // 

.01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.04 

.15 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

*     *     * 

* 

.02 

• 

« 

« .    * 

*     .22 

♦ 

♦ 

* 

• 

UAINE 

EUSTIS 

.01 

.01 

.02 

FORT  KENT 

.03   .01   .04 

.02 

.10 

GILEAD 

.01 

.01 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 

GREENVILLE 

.02 

.02 

HOULTON  AIRPORT  6 

•     .24 

* 

• 

* 

* 

HOULTON  1  NE 

.02 

.02 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03 

.03 

MILTON 

.04 

.04 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.02 

PORTLAND  »B  AIRPORT  // 

.01 

.01 

ROXBURY 

.03 

.03 

RUMFORD  1  SSE 

.02 

.01 

.03 

SOUTH  ANDOVER 

.04 

.04 

SUNDAY  RIVER 

.01. 

.01 

.02 

.04 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

.03 

.01   .01 

.04 

.08 

.02 

.01 

.22 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.02 

.04 

BLUE  HILL  // 

.01 

.02   .03 

.02 

.08 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01   .03 

.02   .01 

.07 

CAMBRIDGE 

*     *    « 

*          *          * 

•    •    • 

*    «     * 

♦ 

* 

♦ 

* 

«     * 

*     « 

♦ 

* 

* 

* 

• 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.11 

HYANNIS  1  E 

.01 

.02 

.04   .05 

.02 

.03 

.17 

KNIGHTVILLE  DAM 

.07 

.05   .01 

.07   .05 

.04 

.01 

.04 

.01 

.35 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.02 

.04   .04 

.11 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.04 

.04   .03 

.02   .12 

.10 

.09 

.49 

NEW  BEDFORD 

.01 

.04   .03 

.01 

.09 

NORTH  TRURO 

.02 

.03   .04 

.03   .01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.20 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.07 

.05 

.05 

.12   .03 

.05   .02 

.03 

.06 

.06 

.13 

.70 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.04   .01 

.05 

SALEM  AIR  STATION  6 

•     *     ♦ 

*          *          « 

•     .01 

• 

* 

*     « 

•     .06 

* 

* 

« 

* 

STATE  FARM 

.01 

.02   .03 

.01 

.07 

STERLING  3  NW 

.01 

.03 

.07   .02 

.01 

.01 

.15 

WASHINGTON 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01   .02 

.02   .04 

.01 

.05 

.07 

.07 

.37 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

*    •    * 

« 

.01 

* 

♦ 

*     * 

*     .17 

* 

* 

* 

* 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

«     * 

•     .10 

* 

* 

* 

• 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

«     «     * 

* 

.01 

• 

♦ 

«     « 

•     .14 

* 

* 

* 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.05   .07 

.01 

.15 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.06 

.01 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

DURHAM 

.02   .01 

.03 

ERROL 

.01 

.02 

.03 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01   .02 

.01   .01 

.02 

.03 

.10 

GORHAM 

.01   .02 

.03 

HANOVER 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.01 

.10 

HILLSBORO  2  W 

.02   .05 

.15   .07 

.01 

.30 

LANDAFF 

.01 

.04 

.02 

.03 

.10 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

* 

. 

* 

NASHUA  1  NE 

.04   .03 

.02 

.09 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.02 

PINKHAM  NOTCH 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

SURRY  MOUNTAIN  DAll 

.03   .03 

.05 

.02 

.13 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.01 

.03 

WINCHESTER 

.02 

.02   .08 

.04   .01 

.01 

.02 

.02 

.22 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.03 

.04   .02 

.01 

.10 

FORT  ADAMS 

.01 

.02 

.01 

.01 

.OS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.04   .05 

.02 

.12 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.04   .04 

.01   .02 

.01 

.01 

.14 

WOONSOCKET 

.01 

.03 

.03   .04 

.11 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01   .05 

.02   .04 

.03 

.05 

.01 

.01 

.23 

CORINTH  // 

.02 

.05 

.07 

GRAFTON 

.02 

.01   .02 

.01 

.05 

.11 

HIGHGATE  FALLS  // 

01   .07 

.03 

.03 

.01 

.02 

.17 

LYMAN  FALLS  // 

.03 

.06 

.01 

.01 

.11 

MANCHESTER 

.02 

.03   .04 

.02   .05 

.04 

.01 

.05 

.06 

.32 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

• 

• 

*     * 

•     .12 

* 

* 

• 

• 

MORRISVILLE 

.01   .03 

.04 

.01 

.01 

.10 

NEWPORT  // 

.05 

.07 

.03 

.02 

.17 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.08   .09 

.03 

.01 

.02 

.01 

.24 

SAINT  JOHNSBURY 

.08 

.03 

.01 

.12 

SEARSBURG  STATION  // 

.07 

.13   .05 

.11   .01 

.04 

.02 

.04 

.10 

.57 

STOCKBRIDGE 

.05 

.05 

.01 

.03 

.14 

TYSON 

-3C 

th- 

.02 

.01 

.01 

.07 

.11 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.04   .04 

.08 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CANDLEWOOD  LAKE 

_      -      - 

_     _    _ 

_     _     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HARTFORD 

.05   .05   • 

»     .05 

.15 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.03   .05   .01 

.01 

.10 

JEWETT  CITY 

.02 

.08 

.10 

MOODUS  RESERVOIR 

.03 

.17 

.01 

.21 

B««  r«f«r«DC0  note  I 
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Tabic  4-Conlu>u»d 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEH  ENGLAND 
SEPTEMBER  1949 


Station 

A.  M.  Hour  anding 

P.  M.  Houi  ending 

I 

1 

1 

2    3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4    5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

NEW  HAVEN  IB  AIRPORT 

.05 

.02 

.07 
.04 
.06 

NEWIKGTON 

.02 

.02 

NORFOLK  2  SW  // 

.03 

.03 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01   .01 

.07   .01   .01 

.11 

ROC  rv  ILLS 

.02 

.02   .05 

.03 

.12 

STORRS  // 

.05 

.04   .02 

.11 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD  6 

* 

.28   •     •     •     • 

»     .05 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.08   .09 

.05 

.23 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.10 

.13 

CLAYTON  LAKE 

.02        .02   .01   .05 

.12   .02 

.01 

.25 

EUSTIS 

.01 

.03   .02   .04   .06   .10 

.04 

.30 

FORT  KENT 

1 

.06 

.01 

.07 

GILEAD 

.03  !  .07   .07   .13 

.06   .01 

.37 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02   .01   .04 

.07 

GREENVILLE 

.03 

.01   .04 

.06   .05   .05  1  .04   .08 

.04 

.40 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

.03   • 

•     •     • 

•     .05 

♦ 

*     *     « 

•     .20 

HOULTON  1  NE 

.02 

.03   .02 

.01 

.02   .11   .01 

.22 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.02   .01 

.01 

.05 

.10 

MILTON 

.01 

.01 

.05   .05   .05 

.05 

.22 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.04   .03   .10 

.05 

.23 

OLD  TOWN  AIRPORT 

«     • 

•     •     • 

•     • 

• 

•     *     ♦ 

•     .20 

.20 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.09   .13 

.23 

ROCKLAND  1  W 

.12 

.06 

.06   .01 

.25 

ROXBURY 

.01 

.01 

.04   .05   .06 

.09   .01 

.27 

RUMFORD  1  SSE 

.01 

.02   .01 

.02   .05   .06 

.02 

.19 

SKOWHEGAJi 

.02   .01 

.01   .01   .05 

.01   .04 

.08 

.23 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.03   .05   .06 

.07 

.22 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.07 

.02   .02 

.11 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01   .01   .03   .04   .09 

.06 

.25 

SWANS  FALLS 

.02 

.04   .15   .11 

.06   .02 

.40 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.04 

.02   .05 

.02 

.13 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.06   .02i  .02 

.12 

BLUE  HILL  // 

.02   .07   .04 

.13 

BOSTON  WD  AIRPORT  // 

.11 

.11 

CAMBRIDGE 

• 

•     « 

•     •     .13 

.63 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.03   .07 

.05   .03 

.19 

KNICHTVILLE  DAM 

.02 

.03 

.05 

MENDON  AIRPORT 

.02 

.02   .03 

.07 
.01 

HANTCCKET  WB  AIRPORT 

.01 

NEW  BEDFORD 

.01   .03 

.04 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02   .01 

.03 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01   .13 

.06 

.20 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

•     « 

•     «     ♦ 

•     .11 

STERLING  3  NW 

.03   .02 

.05 

WASHINGTON 

.04 

.04 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

.15   • 

a     *     * 

•     .08 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

.25   • 

«     *     * 

•     .07 

WCnCESTER  AIRPORT  6 

* 

.02   •   1  •     •     » 

•     .10 

NEW  HAMPSHIRE 

j 

BLACEWATER  DAM 

.04'  .02   .03   .01 

.10 

BRISTOL  // 

.02   .12 

.10   .05 

.29 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.01   .04 

.07 

ODEHAM 

.02   .02 

.04 

EBROL 

.01 

.01   .01 

.06   .06   .05 

.02 

.22 

FIANELIN  FALLS  DAM 

.05 

.03   .01   .03 

.12 

HAKOTER 

.05 

.01   .04   .03           ! 

.13 

BILLSBORO  2   W 

.01   .06   .01   .02 

.10 

LAKDAFF 

.01 

.06   .07   .13   .05 

.32 

LSANON  AIRPORT  6 

• 

.20   •     •     •     • 

•     .11 

LINCOLN 

.01 

.04   .051  .11   .06 

.27 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.05   .20|  .20   .10   .03 

.58 

NASHUA  1  NE 

.02   .05   .06 

.02 

.15 

NEW  DURHAM 

.01        .01   .04   .01 

.02 

.09 

PINKEAM  NOTCH 

- 

_   '  _ 

- 

- 

_    _     _ 

- 

- 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

• 

•     •     *     •     * 

.40 

.40 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.08 

.06   .09   .07 

.30 

WARREN  1  SE  // 

.04   . 03 1  . 05 

.12 

WENDELL 

.01 

.04   .05   .07   .01 

.18 

WINCHESTER 

.08 

.04   .03 

.03 

.18 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

PROVIDENCE  WD  AIRPORT 

.02   .03   .01 

.06 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.03   .06 

.09 

WOONSOCKET 

.01 

.01   .07 

.09 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.05 

.04   .06 

.01 

.01 

.17 

CORINTH  // 

.02 

.03   .14 

.06   .02   .02 

.29 

GRAFTON 

.04 

.04   .03 

.01   .02 

.14 

BICSGATE  FALLS  // 

.05 

.03   .03 

.11 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.02   .07 

.12   .04   .01 

.27 

MANCHESTER 

.08 

.01   .03 

.02   .01 

.15 

MONTPELIER  AIRPORT  6 

« 

.15   •     •     •     • 

•     .21 

MORRISVILLE 

.04 

.04   .07   .03   .03 

.21 

.01 

.07   .10   .08   .07   .02 

.01 

.36 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.05 

.06   .05   .09   .01 

.26 

SAINT  JOHNSBURY  ~ 

.09 

.11   .04        .01 

.01 

.26 

SKARSBURG  STATION  // 

.04 

•°1 

.05 

STOCKBRIDGE 

.01 

.10   .081   .02   .01 

.22 

TOWMSHEND 

_ 

_   1  _ 

_ 

- 

_     _     - 

-    -     . 

_    -    - 

-     -    - 

-    -    - 

■ 

TYSON 

.06 

.03   .02 

■ 

.11 

8««   r«f«r«nc« 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
SEPTEHBER   1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

81 
62 

76 
46 

78 

50 

81 
53 

84 

61 

76 
64 

69 
49 

64 
56 

65 
49 

73 
47 

74 

45 

72 
52 

68 
58 

82 
67 

78 
63 

72 
55 

79 
50 

84 
53 

81 
67 

69 

51 

70 
43 

75 
54 

68 
55 

65 
44 

65 
39 

68 

41 

68 
46 

68 
59 

66 
57 

69 
52 

72.9 
52.9 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 

UIM 

81 
59 

72 
50 

77 
54 

80 
57 

82 
68 

77 
55 

66 
51 

65 
57 

65 
50 

72 
48 

71 
50 

69 
54 

70 
59 

79 
70 

77 
60 

71 
56 

77 
53 

80 
57 

84 
64 

70 
53 

69 
48 

74 
60 

70 
52 

67 
47 

63 
43 

67 
43 

67 
55 

67 
60 

67 
57 

69 
52 

72.2 
54.7 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

75 
80 

71 
43 

76 
48 

79 
50 

80 
58 

75 
58 

61 
41 

59 
48 

61 
49 

68 
49 

69 

45 

67 
47 

65 
55 

79 
60 

74 
51 

70 
46 

73 
48 

76 
55 

78 
61 

71 
46 

67 
46 

60 
50 

63 
49 

60 
45 

59 
34 

67 
39 

61 
46 

66 

55 

62 
55 

64 
43 

68.5 
49.3 

DANBURY 

MAX 
MIN 

80 
62 

73 
40 

78 
42 

81 
46 

85 
56 

74 
57 

84 
40 

63 
50 

64 
44 

70 
38 

73 
39 

72 
46 

66 
54 

81 
64 

76 
58 

72 
50 

77 
45 

83 
50 

80 
63 

67 
46 

69 
39 

72 
50 

69 
55 

63 
42 

67 
33 

68 
33 

65 
38 

66 
56 

64 
58 

65 
47 

72.2 
48.0 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

79 
64 

73 
38 

79 
43 

82 
47 

85 
56 

85 
62 

72 
40 

63 
49 

62 
41 

69 
36 

73 
39 

73 
41 

67 

51 

84 
64 

77 
56 

71 
46 

73 

46 

83 
45 

79 
63 

76 
46 

72 
40 

67 
52 

67 
55 

60 
42 

61 
32 

69 
32 

65 
34 

72 
57 

65 
56 

65 
51 

72.3 
47.5 

GREENWICH 

MAX 
BIN 

SO 
62 

71 
41 

74 
45 

80 
49 

84 
58 

75 
63 

66 
43 

65 
52 

65 
42 

70 
40 

72 
45 

72 
45 

66 
54 

80 
64 

76 
59 

71 
54 

77 
46 

82 
50 

81 
63 

70 
45 

68 
40 

72 
48 

69 
53 

65 
42 

62 
35 

66 
38 

65 
43 

70 
57 

V^ 

65 
47 

71.4 
49.2 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
58 

75 
46 

80 
49 

82 
52 

84 
63 

76 
52 

67 
47 

64 
52 

66 
48 

73 
42 

76 
43 

75 
49 

72 
58 

84 
68 

78 
58 

74 
52 

78 
50 

82 
53 

81 
59 

68 
48 

71 
44 

71 
58 

69 
49 

64 
44 

64 
40 

68 
37 

69 
42 

65 
56 

65 
55 

68 
49 

73.0 
50.7 

HIDDLETOWN 

MAX 
MIN 

80 
68 

79 
46 

71 
48 

76 
53 

78 
64 

80 
68 

73 

45 

66 
49 

66 
47 

64 
46 

69 
45 

72 
46 

71 
56 

77 
61 

79 
60 

76 
52 

70 
50 

75 
54 

77 
68 

77 
53 

66 
47 

70 
53 

72 
57 

65 
46 

62 
44 

62 
37 

65 
43 

66 
59 

62 
55 

64 
52 

71.0 
52.4 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

MIN 

81 
52 

74 
42 

77 
46 

79 
49 

82 
57 

76 
52 

68 
46 

63 
51 

65 
48 

71 
47 

75 
47 

74 
49 

68 

54 

81 
66 

78 

55 

72 
50 

77 
47 

79 
49 

82 
58 

68 
48 

71 

41 

73 
51 

69 
45 

65 
41 

63 
39 

69 
37 

68 
42 

64 
56 

63 
54 

66 
45 

72.0 
48.8 

NE»  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

79 

60 

71 
46 

75 
50 

78 
52 

81 
66 

77 
54 

66 
49 

66 
56 

65 
51 

73 
49 

74 
50 

73 
51 

72 

60 

80 
70 

77 
60 

69 
57 

75 
53 

77 
57 

82 
64 

69 
52 

67 
48 

73 
59 

69 

51 

67 
47 

63 
43 

66 

40 

68 
50 

66 
60 

66 
57 

68 
48 

71.7 
53.7 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

80 
68 

81 
50 

73 
54 

78 
52 

80 
64 

78 
68 

77 
50 

67 
56 

67 
54 

72 
49 

73 
50 

70 
49 

71 
59 

75 
66 

77 
67 

73 
53 

77 
52 

78 
58 

79 
68 

78 
56 

70 
46 

74 
59 

71 
67 

69 
62 

65 
42 

64 
40 

64 
48 

6.8 
57 

67 
53 

70 
67 

72.9 
56.1 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

MIN 

73 

61 

75 
40 

70 
44 

76 
48 

77 
60 

82 
59 

65 
42 

62 
48 

59 
43 

57 
40 

65 
42 

70 
49 

70 
50 

67 
54 

77 
54 

69 
47 

66 
45 

70 
51 

76 
62 

73 
44 

59 
43 

64 
48 

61 
53 

59 
42 

55 
35 

55 
32 

65 
38 

60 
45 

63 

52 

62 
47 

66.7 
47.3 

NORTH  CENT 

MAX 
MIN 

79 
64 

76 
42 

80 
43 

83 
47 

86 
59 

78 
62 

67 

41 

62 
49 

63 
42 

73 
36 

75 
39 

74 
45 

68 

51 

85 
64 

76 
57 

73 
45 

77 
44 

80 
46 

80 
66 

76 
44 

74 
40 

65 
50 

67 
54 

62 
43 

64 
32 

69 
32 

75 
39 

72 
57 

65 
56 

66 
50 

73.0 
48.0 

NORWALK 

MAX 
MIN 

81 
65 

73 
39 

80 
42 

82 
46 

84 
55 

78 
63 

75 
45 

64 
53 

67 
44 

74 

41 

74 
39 

71 
46 

68 
56 

80 
65 

82 
61 

72 
53 

80 
45 

82 
47 

83 
64 

70 
45 

70 
39 

75 
47 

70 
53 

66 
39 

66 
34 

70 
34 

69 
38 

65 

55 

68 
49 

72 

41 

73.7 
48.1 

NORWICH  3  ESE 

MAX 
MIN 

80 
68 

75 
43 

78 
48 

80 
45 

80 
58 

78 
68 

68 
42 

70 
50 

67 
50 

73 
47 

76 

41 

73 
46 

73 
57 

81 
65 

75 
67 

70 
55 

77 
47 

78 
53 

81 
65 

70 
49 

70 
43 

73 
52 

66 
56 

65 
45 

66 
36 

67 
31 

65 
38 

65 
53 

65 
50 

67 
54 

72.4 
50.7 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

81 
61 

74 
39 

79 
44 

83 
45 

81 
60 

75 
50 

67 
40 

66 
47 

66 
49 

70 
39 

71 
36 

70 
44 

70 
56 

83 
66 

76 
63 

72 
46 

75 
46 

80 
47 

80 
54 

68 
45 

70 
36 

73 

51 

64 
44 

65 
38 

62 
31 

67 
30 

66 
35 

65 

51 

65 
60 

66 
45 

71.7 
46.6 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

77 
60 

72 
37 

77 
39 

82 
44 

77 
52 

74 
55 

63 
38 

62 
44 

62 

41 

68 
34 

74 
39 

72 
44 

62 
49 

83 
57 

73 
50 

71 
42 

75 

41 

77 
50 

79 
58 

71 
43 

67 
37 

61 

47 

66 
50 

60 
37 

61 
28 

68 

30 

64 
38 

69 

52 

62 
49 

64 
44 

69.8 
44.3 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

76 
66 

76 
42 

70 
45 

74 
58 

76 
60 

80 
63 

70 
46 

63 
52 

59 
44 

62 
41 

65 
40 

67 
48 

68 
55 

72 
59 

76 
57 

71 
50 

68 
48 

73 
50 

75 
65 

75 
50 

63 
45 

64 
53 

63 
56 

63 

46 

57 
37 

61 
34 

62 
39 

63 
56 

62 
59 

62 
50 

67.9 
50.5 

STORRS 

MAX 
MIN 

77 
53 

70 
44 

75 
46 

79 
46 

80 
56 

71 
50 

62 
45 

63 
48 

60 
47 

66 
45 

69 
45 

70 
48 

68 
56 

79 
«6 

73 
56 

67 
50 

72 
53 

77 
50 

77 
57 

64 
47 

66 
45 

69 
56 

62 
46 

59 
43 

57 
38 

64 
33 

64 
39 

63 
56 

63 
54 

61 
49 

68.2 
48.9 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

80 
62 

75 
46 

76 
40 

66 
39 

61 
48 

64 
43 

69 
37 

74 
39 

75 
40 

77 
47 

79 
54 

75 
55 

71 
44 

76 
42 

81 
47 

74 
44 

70 
41 

69 
39 

67 
53 

67 
45 

67 
40 

68 
29 

67 
38 

68 
54 

65 
57 

65 
47 

71.0 
45.0 

WATERBURY 

MAX 
MIN 

84 
52 

77 
41 

81 
44 

84 
45 

85 
56 

76 
60 

69 
41 

64 
49 

65 
43 

74 
41 

75 
39 

75 
45 

68 
54 

84 
61 

81 
52 

76 
47 

80 
45 

82 
48 

83 
63 

73 
46 

73 
41 

74 
S3 

70 
52 

65 
42 

64 
33 

70 
32 

70 
36 

69 
55 

66 
57 

68 
59 

74.2 
47.7 

WATERBDRY  CITY  HALL 

MAX 

MIN 

81 
67 

80 
47 

74 
49 

78 
54 

80 
60 

84 
6S 

74 
47 

69 
55 

62 
49 

67 
47 

68 
44 

75 
50 

70 
52 

80 
61 

80 
60 

78 
53 

72 
50 

80 

55 

80 
67 

80 
57 

68 
47 

70 
57 

70 
52 

74 
58 

64 
39 

62 
37 

65 
42 

65 
60 

68 
58 

65 
52 

72.8 
53.1 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

80 

67 

75 
39 

75 
45 

79 
43 

81 
58 

79 
67 

72 
43 

69 

51 

69 
49 

74 

44 

74 
40 

73 
45 

72 
58 

80 
64 

75 
65 

73 
49 

77 

78 
46 

81 
67 

73 
43 

68 
36 

73 
53 

69 
56 

65 
39 

64 
35 

65 
31 

66 
35 

66 
55 

66 
49 

68 
52 

72.6 
49.1 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

77 
64 

74 
40 

76 

44 

71 
50 

70 
34 

84 
62 

70 
45 

71 
52 

60 
48 

66 
44 

70 
49 

74 
52 

70 
54 

79 
63 

74 
62 

76 
58 

74 
47 

77 
68 

78 
67 

76 
46 

67 
43 

77 
54 

68 
56 

65 
45 

65 
35 

63 
35 

66 
44 

65 
47 

64 
54 

65 
50 

71.1 
50.4 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

MAX 
MIN 

82 
58 

73 
45 

79 
48 

83 

50 

86 
60 

73 
54 

69 
46 

63 

51 

65 
50 

72 
42 

74 
45 

75 
49 

68 
57 

83 
67 

78 
60 

74 
51 

79 
47 

83 

53 

82 
60 

68 
48 

71 
46 

70 
57 

68 
48 

65 
44 

63 
39 

68 
36 

66 
42 

64 
58 

65 
53 

66 
53 

72.5 
50.6 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
59 

72 
47 

77 
45 

81 
49 

79 
53 

68 
49 

65 
44 

62 
45 

64 
48 

68 
46 

65 
41 

67 

41 

69 
44 

66 
57 

65 
58 

70 
50 

70 
54 

73 
53 

76 
58 

67 
50 

65 
49 

59 
54 

58 
50 

59 

45 

57 

41 

61 
36 

61 
42 

63 
53 

69 
SS 

6S 
51 

67.3 
48.9 

BANGOR 

MAX 

MIN 

79 
64 

73 
59 

80 
58 

84 
64 

81 
65 

75 
63 

74 
46 

72 
44 

75 
46 

74 
59 

72 
59 

71 
45 

75 
58 

73 

66 
66 

72 
58 

74 
55 

71 
45 

81 
61 

79 
58 

69 
58 

66 

60 

61 
57 

62 

66 

65 
44 

64 

57 

71 
58 

70 
62 

71.8 
56.4 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

71 
60 

70 
52 

70 
45 

73 
44 

77 
54 

74 
66 

69 
49 

64 
50 

68 
47 

68 

51 

67 
38 

63 
39 

65 
44 

62 
44 

64 
57 

70 
49 

71 
58 

68 
52 

72 
63 

69 
53 

63 
50 

66 
55 

61 
55 

59 
51 

59 
46 

59 
41 

61 
45 

59 
54 

67 
57 

63 

55 

66.4 
50.8 

BELFAST 

MAX 

MIN 

73 
60 

71 
46 

73 
43 

74 
45 

75 
50 

72 
59 

65 
42 

65 
44 

77 
45 

72 
47 

64 
36 

64 
37 

68 
40 

62 
50 

63 
58 

72 
49 

71 
50 

68 
47 

77 
60 

69 
49 

69 
48 

63 
53 

59 
54 

61 
49 

62 
41 

62 
35 

61 
38 

61 
50 

68 
54 

67 
54 

67.6 
47.8 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

74 
54 

67 
42 

75 
42 

79 
48 

78 
57 

67 
45 

62 
38 

59 
47 

60 
42 

59 
35 

62 
28 

68 
38 

69 
40 

60 
48 

62 

55 

67 
50 

62 
41 

55 
37 

57 
49 

60 
48 

58 
43 

57 
43 

53 
48 

59 

41 

53 
37 

57 
30 

63 
46 

64 
47 

66 
54 

60 
42 

63.1 
43.8 

CORINNA 

MAX 
MIN 

71 
61 

71 
41 

78 
41 

79 

50 

81 
52 

79 
59 

68 
36 

62 
43 

69 
43 

68 
45 

67 
32 

68 
34 

71 
40 

66 
48 

66 
50 

70 
48 

68 
50 

72 
40 

77 
58 

69 
54 

65 
50 

58 
54 

68 
52 

59 
51 

57 
40 

69 
28 

64 
36 

64 
36 

70 
50 

64 
50 

68.6 
45.7 

EASTPORT  WB  CITY 

MAX 

MIN 

65 
58 

65 
50 

69 

50 

65 
50 

68 

55 

72 
52 

62 
49 

61 
54 

65 
54 

64 

50 

58 

45 

61 
48 

61 
47 

61 
51 

62 
57 

69 

54 

69 
51 

61 
51 

69 

57 

61 
52 

60 
52 

59 
53 

59 
53 

58 
47 

58 
44 

55 
41 

58 
51 

62 

53 

68 
56 

57 
49 

62.7 
51.1 

EAST  SANGERVILLE  i   E 

MAX 
MIN 

75 
59 

62 
39 

75 
39 

78 
42 

77 
49 

69 
56 

65 
38 

60 
45 

65 
45 

65 
46 

65 
34 

66 
32 

69 
40 

64 
49 

64 
55 

70 
47 

67 
50 

67 
45 

76 
56 

68 
49 

65 
45 

61 
49 

58 
51 

56 
46 

55 
36 

62 
26 

64 
36 

63 
46 

68 
52 

65 
52 

66.5 
45.1 

EAST  WINTHROP 

MAX 

MIN 

76 
64 

76 
44 

77 
43 

SO 
SO 

78 
52 

74 
62 

68 

41 

64 
42 

65 
55 

70 
44 

68 
38 

66 
40 

69 
42 

68 
56 

68 
62 

70 
48 

73 
49 

71 
50 

77 
62 

72 
50 

68 
49 

66 
60 

64 
54 

62 
50 

59 
36 

62 
32 

62 
40 

64 
54 

68 
55 

67 
54 

69.1 
49.3 

FARMINGTON 

MAX 

MIN 

79 
63 

75 
40 

80 
38 

83 
42 

78 
49 

74 
55 

69 
35 

61 
42 

65 
45 

68 
39 

70 
32 

69 
35 

74 
36 

68 
55 

66 
60 

72 
47 

70 
38 

69 
46 

77 
60 

69 
48 

69 
45 

58 
52 

58 
52 

60 
47 

56 
32 

65 
26 

65 
35 

62 
48 

69 
55 

65 

52 

68.8 
45.0 

FORT  KENT  ISE 

MAX 
MIN 

77 
60 

77 
49 

81 
39 

80 
48 

76 
57 

74 
56 

63 
33 

58 
47 

57 
44 

63 
33 

59 
28 

75 
33 

74 
42 

70 
46 

65 
58 

68 
51 

68 
50 

69 
34 

58 
50 

58 
47 

58 
46 

60 
42 

59 
45 

55 
44 

56 
40 

57 
30 

66 
46 

62 
46 

63 
54 

56 
31 

65.4 
44.3: 

GARDINER 

MAX 
MIN 

78 
60 

72 
48 

78 
44 

82 
48 

77 
55 

1 

70 
60 

66 
41 

64 
44 

64 
51 

69 
47 

67 

41 

68 
40 

70 
48 

67 
60 

66 
61 

71 
52 

72 
50 

72 
SO 

77 
64 

70 
52 

69 
47 

61 
56 

59 
55 

66 
50 

59 
39 

63 
32 

63 
40 

64 
53 

69 
57 

66 
56 

68.6 
50.0 

See  refeieoce  notes  following  StatioD  Index. 
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"able  5-ContiDu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


HEW  KMGLAMD 
SEPTEMBER  1949 


Station 

Day  of  month 

^ 

1 

[T 

3 

4 

5 

6 

7 

w 

9 

10 

U 

12 

13 

- 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

76 
48 

74 
37 

76 
33 

79 
38 

74 
46 

60 
41 

67 
32 

53 
41 

63   64   70 
42   32   26 

67 
34 

70 
36 

62 
52 

62 
51 

68 
46 

55 
49 

63 
44 

73 
51 

63 
48 

61 
47 

S6 
49 

57 
48 

56 
41 

56 
37 

60 
27 

62 
40 

61 
49 

64 
S2 

60 
41 

64.4 
41.9 

HOULTON  AIRPORT 

MAX 

MIN 

75 
S6 

68 
45 

76 
40 

81 
49 

79 
56 

66 
51 

66 
43 

60 
44 

64  <  63   65 

39 j  32   27 

70 
40 

71 
45 

61 
51 

64 
55 

68 
49 

65 
41 

59 
36 

62 
46 

60 
49 

56 

42 

56 
46 

57 
48 

59 
43 

57 
40 

60 
30 

64 
46 

64 

51 

67 
56 

59 
40 

64.7 
44.5 

HOOLTON  I  NE 

MAX 

MIM 

68 
S3 

75 
44 

78 
47 

78 
56 

80 
55 

70 
SO 

66 
42 

60 
47 

65 1  65   65 

40   41 1  28 

69 
38 

70 
47 

70 
49 

65 
59 

68 
49 

65 
50 

60 
38 

62 
52 

60 
48 

58 
49 

57 
41 

56 
50 

60 
45 

58 
38 

59 
32 

65 
45 

66 
52 

67 
59 

65 
52 

65.7 
46.5 

JOMESBORO 

MAX 
MIN 

67 
46 

70 
41 

72 
43 

71 
53 

70 
58 

73 
39 

67 
44 

65 
46 

70  [  71   63 
45  34   38 

65 
35 

69 
40 

60 
55 

68 
50 

71 
50 

71 
45 

64 
54 

71 
49 

67 
45 

65 
49 

60 
55 

60 
50 

60 

41 

61 
31 

60 
39 

61 
51 

62 
56 

69 
56 

60 
42 

66.1 
46.0 

LEIISTON 

MAX 
MIM 

80 
62 

72 
51 

76 
47 

82 
49 

77 
54 

70 
51 

65 
45 

62 
47 

59 j  68   66 
52  j  49   43 

66 
44 

68 
47 

69 
58 

66 
60 

71 
S3 

70 
53 

72 
51 

76 
59 

69 
51 

66 
50 

59 
55 

59 
50 

60 
45 

57 
41 

64 
35 

62 
43 

63 
55 

68 
57 

64 
54 

67.6 
50.4 

HAD  ISDN 

MAX 

MIN 

79 
62 

75 
40 

78 
41 

81 
43 

78 
49 

74 
59 

67 
36 

60 
43 

64   66   68 
46   46   35 

66 
36 

70 
37 

66 
54 

66 
59 

71 
45 

69 
46 

68 
47 

76 
58 

71 
49 

66 
44 

66 
52 

59 

52 

60 
48 

58 
32 

62 
27 

63 
30 

66 
49 

^sS 

67 
52 

68.3 
45.6 

HILLIKOCKET  AIRPORT 

MAX 

MIN 

74 

S6 

71 
44 

79 
40 

80 
47 

74 
53 

67 
50 

68 
42 

58 
45 

66   66   66 
43   35   30 

68 
39 

72 
43 

62 
52 

65 
56 

69 
51 

66 
45 

61 
45 

76 
52 

61 
49 

59 
47 

57 
48 

57 
50 

60 
46 

57 
38 

62 
37 

65 
43 

63 
51 

67 

56 

63 
47 

66.0 
46.0 

MILLINOCCET  DAll 

MAX 
MIN 

80 
59 

75 
43 

68 
36 

78 
43 

82 
48 

76 
53 

65 
38 

63 
40 

68 
38 

64 
41 

62 
28 

64 
31 

68 
34 

66 
40 

61 
54 

65 
50 

63 
48 

63 
35 

61 
52 

62 
45 

54 
44 

53 
43 

56 
SO 

53 
44 

53 
40 

52 
30 

57 
40 

55 
48 

63 
55 

64 
52 

63.8 
43.4 

SORTH  BRIDGTON 

■AX 

MIN 

80 
63 

72 
44 

75 
49 

82 

45 

79 
58 

73 

54 

68 
41 

59 
43 

59 
50 

69 
46 

66 
39 

67 

41 

66 
44 

73 
57 

68 
61 

72 
46 

73 
52 

69 
47 

79 
59 

67 
47 

61 
45 

60 
52 

59 
50 

59 
46 

57 
32 

64 
28 

61 
38 

61 

51 

67 

51 

63 
52 

67.6 
47.7 

OLD  TOWK 

MAX 

MIN 

74 
62 

70 
49 

76 
43 

78 
44 

79 
46 

70 
63 

68 
41 

67 
41 

67 
44 

65 
46 

67 
36 

69 
37 

72 
43 

67 
52 

68 
59 

70 
50 

69 
53 

67 
50 

77 
60 

74 
52 

65 
49 

59 
53 

57 
55 

60 
50 

59 
42 

63 
32 

63 
43 

63 
50 

71 
56 

66 
55 

68.0 
48.5 

OLD  rows   AIRPORT 

MAX 

MIN 

73 
59 

70 
43 

77 
40 

80 
40 

79 
52 

68 
47 

71 
35 

63 
42 

68 
39 

68 
37 

68 
30 

71 
31 

74 
38 

63 
51 

69 

57 

69 
47 

70 
44 

70 
45 

78 
52 

65 
49 

65 
43 

60 
53 

59 
51 

60 
45 

58 
37 

61 
28 

65 
44 

63 
48 

71 
55 

64 
44 

68.0 
44.2 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

75 
61 

69 
52 

71 
49 

76 
SO 

75 
58 

75 
52 

65 
45 

63 
47 

58 
52 

72   62 
51   48 

63 
46 

65 
49 

68 
61 

66 
60 

72 
54 

75 
58 

l^ 

81 
60 

71 
51 

72 
48 

60 
56 

58 
51 

63 
46 

64 
40 

62 
38 

63 
45 

61 
57 

70 
58 

69 
55 

67.9 
51.8 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIX 

77 
57 

68 
41 

71 
42 

78 
44 

76 
50 

74 
44 

65 
39 

63 
40 

57 

51 

72 
48 

62 
39 

63 
39 

64 
45 

69 
61 

66 
60 

72 
49 

75 
50 

75 
51 

81 
56 

71 
47 

71 
44 

59 
55 

58 
48 

64 
39 

61 
35 

61 
30 

62 
36 

62 
57 

70 
55 

68 
47 

67.8 
46.6 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

72 
52 

68 
39 

75 
39 

79 
52 

77 
52 

67 
52 

65 
33 

55 
44 

64 
37 

64 
35 

65 
28 

67 
38 

11 

60 
42 

65 
32 

68 
44 

65 
48 

62 
39 

71 
50 

61 
48 

60 
40 

56 
44 

55 
45 

66 
34 

59 
41 

61 
25 

61 
40 

61 
45 

59 
52 

61 
46 

64.7 
42.0 

PRESqUE  ISLE 

■AX 

■  IN 

78 
58 

74 
43 

77 
43 

80 
49 

79 

54 

71 

55 

64 
37 

62 
47 

60 
41 

60 
43 

65 
26 

71 
38 

70 
39 

69 
47 

63 
56 

66 
50 

65 
52 

62 
35 

58 
50 

60 
43 

61 
45 

58 
42 

56 

51 

60 
43 

55 
38 

58 
30 

63 
44 

64 
48 

67 
55 

71 
49 

65.6 
45.0 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

72 
52 

70 
47 

73 

42 

76 
44 

76 
48 

75 
55 

67 
39 

65 
42 

70 
44 

72 
46 

64 
44 

66 
37 

69 
37 

62 
54 

65 
57 

72 
47 

73 
47 

69 
47 

79 
59 

73 
47 

71 
45 

62 
54 

60 
53 

61 
47 

63 
34 

63 
31 

63 
38 

60 
52 

68 

54 

65 
52 

68.1 
46.5 

ROMTORD  3  SI 

■AX 
■IR 

79 

51 

71 
37 

78 
40 

82 
45 

75 

51 

72 
*1 

66 
38 

56 
40 

66 
40 

64 
36 

67 
34 

69 
38 

70 
36 

67 
56 

64 
54 

69 
44 

68 
45 

66 
45 

75 
51 

68 
47 

65 
46 

52 
51 

58 
48 

58 
32 

55 
29 

64 
26 

63 
36 

60 
51 

67 
52 

63 
43 

66.6 
42.8 

RUVPORD  ISSE 

■AX 

■IN 

80 
61 

72 
44 

78 
42 

83 
47 

76 
53 

71 
51 

67 
42 

58 
44 

63 
48 

68 
44 

67 
36 

69 
40 

70 
41 

68 

57 

65 
58 

71 
51 

69 
49 

66 
47 

77 
54 

67 
48 

69 
51 

59 
52 

58 
49 

60 
43 

57 
34 

64 
30 

63 
36 

61 
51 

68 
52 

65 
48 

67.6 
46.8 

VANCEBORO 

■AX 

■  IN 

72 
60 

70 
46 

79 
37 

80 
40 

37 

37 

47 

44 

44 

45 

30 

32 

38 

46 

56 

50 

46 

39 

52 

51 

48 

40 

53 

46 

39 

35 

65 
35 

69 
49 

43.6 

IINSLOW 

MAX 
MIN 

80 
S6 

79 
46 

72 
47 

79 
46 

83 
52 

81 
57 

68 
41 

67 
45 

61 
49 

56   69 

47   37 

69 
38 

69 
42 

72 

51 

67 
60 

66 
49 

71 
51 

70 
49 

73 
56 

78 
52 

69 
47 

69 
53 

56 
54 

55 
50 

60 
39 

63 
39 

64 
49 

65 
50 

64 
56 

61 
55 

68.5 
48.8 

lOODLAND 

MAX 

■  IN 

BO 
60 

71 
49 

73 
40 

79 
39 

81 
49 

83 
42 

72 
41 

68 
46 

65 
52 

70;  69 

49   29 

70 
31 

68 
38 

73 
44 

65 
55 

66 
52 

71 
50 

70 
42 

69 
42 

73 
55 

62 
48 

62 
43 

60 
55 

60 
48 

62 
39 

60 
32 

61 
41 

63 
46 

63 
56 

70 
56 

68.6 
45.6 

MASSAC  HOSETTS 

ADAMS 

■AX 
■  IN 

78 
55 

78 
39 

79 
39 

82 
42 

87 
46 

85 
59 

67 
38 

65 
39 

61 
47 

62 
35 

72 
35 

75 
42 

74 
51 

65 
52 

81 
57 

65 
52 

71 
44 

78 
43 

69 
42 

78 
46 

65 
48 

73 
49 

58 
49 

68 
47 

60 
35 

59 
28 

72 
37 

65 
55 

64 
54 

58 
50 

70.5 
45.2 

AMHERST 

■AX 
■IN 

81 
64 

74 
44 

79 
43 

82 
47 

86 
62 

73 
58 

63 
44 

64 
49 

63   72   75 
49   43   42 

74 

54 

69 
55 

84 
66 

78 

61 

73 

51 

77 
49 

78 
53 

79 
64 

67 
51 

70 
44 

65 
56 

67 
51 

64 
48 

62 
40 

67 
35 

69 
42 

65 
59 

65 
57 

66 
53 

71.7 
51.1 

ARLINGTON 

■AX 
■  IN 

82 
66 

80 
47 

79 
50 

85 
53 

86 
61 

81 
67 

72 
45 

70 
52 

63   73  i  73 
52   45   44 

70 
44 

65 
50 

84 
61 

79 
66 

75 
52 

do 

52 

81 
56 

83 
66 

76 
52 

74 
47 

72 
56 

68 
56 

65 
44 

64 
39 

65 
37 

65 
44 

62 
53 

66 
56 

69 
56 

73.6 
52.3 

BILLEBICA 

MAX 
MIH 

84 
65 

80 
38 

79 
41 

85 
42 

88 

57 

78 
63 

66 
39 

70 
45 

69   71 
48   42 

72 
37 

68 
40 

64 
45 

85 
61 

76 
65 

74 
45 

45 

82 
45 

71 
43 

72 
42 

70 
53 

58 
44 

65 
39 

62 
32 

67 
29 

66 
34 

63 
50 

68 
53 

69 
54 

72.2 
46.1 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
■IK 

78 
62 

77 
34 

3^? 

82 
40 

80 
52 

11 

64 
33 

62 
42 

60   67 
45  1  43 

68 
33 

68 
44 

64 

45 

82 
55 

80 
63 

70 
41 

72 
40 

72 
54 

74 
63 

72 
43 

66 
36 

65 
59 

61 
54 

59 
45 

59 
33 

66 
29 

65 
32 

62 
54 

64 
54 

64 
51 

69.3 
45.8 

BLUE  BILL 

MAX 
■IN 

80 
65 

70 
49 

75 
S3 

83 

54 

84 
60 

76 
62 

61 
45 

67 
52 

60   69 
48   45 

68 
50 

65 
51 

65 
54 

82 
61 

77 
66 

71 
SO 

76 
54 

81 
58 

80 
65 

69 
52 

69 
44 

71 
54 

60 
49 

62 
42 

61 
38 

62 
45 

65 
46 

61 
53 

64 
50 

66 
54 

70.0 
52.3 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
62 

68 

55 

72 
55 

79 
57 

85 
64 

79 
57 

64 

51 

67 
56 

65   72 
53   51 

67 

51 

67 
52 

65 
55 

77 
63 

79 
64 

74 

57 

78 
58 

83 
60 

82 
64 

70 
54 

70 
51 

73 
58 

62 

51 

64 
48 

64 
44 

61 
45 

64 

50 

62 
57 

68 
59 

69 
56 

71.1 
55.3 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

83 
67 

82 
49 

76 
51 

84 
53 

86 
61 

84 
68 

75 
50 

68 
54 

66   70  1  70 
55   SO  47 

67 
47 

65 
54 

81 
61 

81 
67 

73 
54 

76 
55 

82 
56 

81 
68 

80 
54 

70 
50 

73 
54 

72 
57 

63 
49 

62 
43 

63 
40 

66 
43 

63 
54 

67 
58 

68 
58 

73.2 
54.  2 

CLINTON 

■AX 
MIN 

79 
66 

78 
45 

70 
47 

76 
S3 

82 
61 

83 
66 

76 
43 

72 
49 

66   63   70 
52   47   40 

70 

46 

68 

51 

70 
59 

81 

62 

73 
49 

69 
53 

76 
55 

80 
65 

80 
51 

68 
45 

69 
55 

69 
55 

61 
45 

62 
40 

61 
34 

65 
37 

63 
37 

64 
54 

67 
54 

71.0 
50.5 

COHASSET 

MAX 
■  IN 

79 
63 

80 
54 

64 
50 

70 
52 

76 
61 

83 
65 

76 
51 

61 
52 

63   59   69 
52   52   52 

65 
49 

64 
51 

66 
59 

78 
66 

11 

71 
52 

76 
52 

82 
63 

80 
54 

70 
51 

68 
52 

72 
57 

62 
45 

63 
43 

60 
41 

69 
45 

62 
50 

61 
58 

66 
56 

69.8 
53.4 

CONCORD 

■AX 

■  IN 

82 
57 

74 
46 

85 
47 

82 
48 

84 
60 

75 
51 

67 
44 

73 
52 

64   74   75 
52   47   41 

72 
45 

66 
54 

84 
63 

76 
62 

73 

51 

80 
49 

83 

54 

83 
58 

70 
48 

72 
45 

71 
56 

61 
49 

72 
46 

65 
38 

65 
34 

68 
33 

65 
55 

69 
55 

70 

73.3 
49.9 

EAST  WAREHAM 

■AX 
■  IN 

85 
66 

80 
46 

71 
46 

74 
46 

81 
59 

80 
66 

80 
44 

68 
SO 

71  1  67   72 
49   45  40 

73 
45 

70 
55 

74 
62 

80 
67 

78 
52 

74 
50 

78 
57 

78 
65 

81 
53 

77 
45 

78 
53 

74 
55 

65 
44 

66 
40 

63 
35 

66 
38 

66 
53 

64 
58 

68 
58 

73.4 
51.4 

=:DGART0WN 

■AX 
■IR 

81 
67 

78 
56 

75 
47 

77 
45 

78 
57 

78 
65 

80 
53 

71 
53 

70  69  74 
57   50   48 

75 
54 

71 
58 

80 
62 

80 
65 

81 
54 

72 
54 

79 
59 

74 
64 

80 
52 

73 
49 

69 
53 

75 
50 

65 
45 

67 

46 

63 
39 

68 
44 

70 
52 

65 
58 

66 
59 

73.5 
53.8 

?ALL  RIVER  2  NE 

■AX 
■IN 

79 
69 

74 
51 

79 
54 

82 
55 

82 
63 

79 
61 

69 
48 

70 
51 

69  i  71   74 
51   48  1  48 

74 
45 

76 
54 

83 

64 

77 
68 

73 

S5 

79 

55 

79 
61 

80 
66 

74 

54 

72 
47 

74 
58 

67 
53 

66 
45 

63 
43 

67 
40 

66 
44 

65 
57 

67 
59 

66 
54 

73.2 
54.0 

fITCBBUBG 

MAX 

MIN 

80 
62 

80 
42 

74 
45 

82 
48 

86 
58 

84 
64 

76 
40 

67 
47 

65   62   72 
SO   45   39 

71 
46 

70 
SO 

64 
54 

81 
63 

78 
46 

74 
47 

78 
54 

79 
56 

78 
50 

68 
45 

70 
50 

68 
50 

63 
45 

65 
37 

64 
34 

67 
35 

68 

45 

62 
54 

66 
55 

72.1 
48.5 

nua  INGHAM 

MAX 
MIN 

84 
63 

84 
48 

78 
48 

83 
48 

87 
57 

87 
64 

79 
47 

66 
50 

72   65   73 
52   49   41 

72 
44 

70 
45 

70 
56 

84 
65 

78 
51 

74 
49 

78 
52 

83 
57 

82 
50 

70 
47 

74 
52 

73 
56 

65 
45 

66 
40 

65 
35 

70 
38 

69 
47 

64 
53 

67 
56 

74.4 
50.2 

HA VERB ILL 

■AX 

■  IN 

S3 

66 

75 

4S 

80 

46 

85 
48 

87 

59 

80 
62 

66 
43 

69 
46 

66   74   70 
51   46   42 

68 
42 

66 
49 

83 
60 

75 
65 

75 
50 

79 
50 

80 
52 

83 

66 

73 
50 

74 
46 

66 
54 

62 
52 

67 
45 

65 
38 

66 
36 

64 
40 

63 
54 

69 
56 

72 
53 

72.8 
50.4 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAKD 
SEPTEUBER   1949 


Station 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 

UIN 

78 
53 

73 
40 

80 
42 

84 
47 

83 

50 

67 
59 

62 
40 

55 
42 

56 
47 

67 
38 

71 
39 

70 
42 

63 
46 

80 

51 

73 
59 

70 
51 

74 
46 

75 
46 

75 
47 

65 

50 

67 
44 

58 
43 

64 

51 

59 
47 

59 
33 

38 
33 

67 
37 

62 
46 

65 
43 

51 

68.6 
45.4 

BYANNIS  1  E 

MAX 
KIN 

79 
70 

73 
55 

75 
50 

80 
48 

79 
62 

78 
66 

68 

50 

71 
51 

67 
55 

72 
49 

74 
49 

72 
47 

77 
54 

78 
65 

75 
68 

74 
55 

81 
54 

79 
61 

82 
68 

76 
54 

74 
48 

76 
58 

68 
58 

67 
47 

63 
43 

65 
48 

65 
43 

66 
58 

65 
60 

65 
59 

72.8 
55.1 

OIGHTVILLE  DAM 

UAX 

HIM 

80 
38 

75 
40 

82 
43 

85 
48 

88 
62 

75 
40 

64 

41 

64 
43 

62 
37 

60 
36 

74 
38 

63 
45 

66 
54 

87 
60 

78 
46 

74 
44 

76 
42 

78 
46 

66 

41 

69 
41 

64 
44 

60 
44 

64 
44 

62 
32 

62 
30 

66 
30 

66 
36 

62 
52 

62 
42 

66 
40 

70.0 
42.6 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 

UIN 

85 
60 

83 
43 

81 
45 

80 
47 

84 
58 

85 
64 

83 
42 

81 
46 

80 

51 

78 
42 

72 
40 

69 
44 

67 
45 

68 
56 

83 
66 

81 
40 

80 
42 

77 

50 

82 
50 

81 
38 

80 
39 

79 
44 

78 
55 

77 
44 

66 
37 

64 
31 

67 
35 

68 
40 

67 
51 

67 
55 

76.4 
46.7 

LAWRENCE 

MAX 

MIN 

82 
68 

71 
49 

78 
49 

83 
49 

84 
61 

75 
62 

64 
47 

67 
50 

62 
51 

71 
47 

67 
44 

65 
46 

65 

52 

80 
61 

74 
67 

73 
53 

76 
52 

79 
54 

79 
64 

68 
53 

69 
48 

66 
56 

60 
53 

63 
47 

62 
39 

64 
37 

63 
42 

64 
56 

67 
54 

68 
55 

70.3 
52.2 

LOWELL 

UAX 
HIH 

84 
67 

82 
47 

82 
47 

84 
49 

88 
59 

83 
68 

74 
45 

67 
49 

65 
52 

73 
46 

72 
42 

69 
45 

66 
52 

80 
61 

75 
66 

75 
52 

78 
51 

79 
33 

81 
66 

79 
S3 

72 
46 

68 
55 

65 
56 

64 
45 

63 
40 

63 
34 

65 
39 

63 
55 

68 
54 

70 
55 

73.2 
51.6 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

80 
68 

70 
50 

72 
50 

78 
50 

82 
62 

74 
66 

66 
48 

68 
48 

62 
56 

68 
48 

66 
44 

66 
44 

64 
52 

78 
62 

76 
66 

70 
54 

74 
54 

76 
58 

76 
68 

70 
56 

68 
50 

70 
58 

64 
58 

62 
48 

60 
40 

60 
36 

62 
44 

64 
56 

66 
60 

66 
58 

69.3 
53.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

UAX 

UIN 

76 
67 

68 
52 

69 
50 

74 
49 

75 
60 

76 
60 

67 
51 

67 
57 

67 
53 

68 

55 

70 
49 

68 
53 

74 
59 

76 
64 

74 
65 

68 
59 

75 

57 

75 
63 

76 
60 

72 
57 

67 
55 

73 
60 

68 
56 

65 
S2 

60 
48 

62 
39 

64 
47 

64 
60 

63 
60 

65 
56 

69.5 
55.8 

NEW  BEDFORD 

MAX 

UIN 

77 
65 

70 
55 

72 
56 

77 
56 

77 
62 

78 
62 

65 
51 

67 
56 

67 
52 

71 
50 

70 
52 

70 
52 

71 
58 

81 
67 

73 
55 

72 
55 

77 
58 

76 
61 

78 
64 

71 
55 

71 
51 

70 
58 

64 
53 

66 
49 

63 
46 

64 
46 

62 
50 

64 
60 

65 
60 

65 
55 

70.5 
55.7 

PITTSriELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
50 

71 
40 

75 
41 

79 
46 

81 
56 

68 
45 

60 
39 

60 
47 

54 
45 

66 

40 

69 
39 

69 
48 

64 
52 

79 
61 

70 
52 

68 
49 

72 
44 

73 
46 

73 

51 

60 
47 

64 
42 

57 
SO 

60 
47 

56 
41 

56 
35 

66 
30 

62 
41 

66 
51 

61 
51 

59 
48 

66.4 
45.8 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

82 
69 

78 
42 

69 
48 

81 
48 

85 
60 

81 
70 

70 
47 

67 
48 

65 
50 

72 
48 

72 
43 

68 
44 

69 
59 

85 
64 

84 
57 

75 
53 

81 
55 

83 
58 

84 
70 

82 
54 

70 
46 

75 

55 

73 
58 

68 
45 

64 
40 

62 
36 

65 
39 

63 

58 

68 
59 

67 

58 

73.6 
52.7 

HOCKPORT  1  ESE 

UAX 

MIM 

79 
65 

70 
51 

73 
49 

78 
51 

84 
59 

84 
59 

69 
49 

66 
47 

58 
50 

69 

50 

71 
51 

69 

55 

65 

55 

74 
60 

75 
64 

73 

64 

77 

55 

78 
60 

80 
65 

70 
53 

68 
49 

70 
55 

60 
S3 

63 

46 

59 
40 

61 
38 

63 
49 

61 
56 

65 
57 

66 

55 

69.9 
53.7 

SANDWICH 

MAX 

MIN 

78 

61 

74 
52 

74 
49 

85 
50 

80 
62 

81 
62 

68 
50 

68 
53 

68 
52 

75 
48 

76 
46 

75 
47 

78 
56 

82 
64 

82 
68 

74 
55 

81 
57 

80 
62 

83 
63 

76 
52 

74 
48 

73 

56 

64 
51 

68 
48 

68 
42 

71 
40 

67 
41 

62 
59 

65 
59 

66 
52 

73.9 

53.5 

SHELBURNE  FALLS 

UAX 
UIN 

76 
53 

80 
42 

74 
44 

79 
45 

81 
49 

81 
58 

70 
42 

65 
41 

62 
47 

60 
47 

71 
41 

74 
42 

69 
46 

64 
53 

82 
61 

72 
45 

70 
47 

73 
47 

73 
47 

78 
47 

64 
48 

68 
48 

58 
45 

63 
48 

62 
32 

60 
32 

66 
37 

65 
40 

64 
54 

67 
54 

69.7 
46.1 

SPRINGFIELD 

UAX 
MIN 

81 
67 

81 
47 

77 
48 

81 
51 

82 
62 

82 
64 

72 
46 

65 
46 

64 
49 

73 
45 

73 
44 

72 
50 

74 
55 

82 
64 

81 
61 

77 
52 

78 
51 

80 
53 

80 
66 

80 

51 

70 
48 

70 
56 

68 
56 

65 
54 

65 
52 

68 
35 

68 

41 

66 
57 

65 
62 

68 
53 

73.6 
52.9 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

UAX 

MIN 

80 
58 

80 
46 

82 
49 

80 
52 

82 
60 

84 
66 

75 
49 

68 
52 

66 
52 

66 
48 

74 
46 

76 
52 

77 
57 

75 
60 

84 
60 

80 
53 

75 
50 

78 
54 

80 
61 

82 
52 

77 
48 

72 
57 

71 

51 

68 
46 

65 
40 

65 
37 

69 
44 

68 
55 

65 
54 

66 
56 

74.3 
52.2 

STOCKBRIDGE 

UAX 
UIN 

74 
57 

68 
38 

75 
41 

77 
46 

81 
58 

74 
55 

60 
41 

64 
47 

57 
46 

64 
37 

69 
39 

69 
45 

65 
54 

80 
63 

66 
50 

66 
47 

70 
42 

74 
44 

73 
58 

60 
45 

62 
44 

59 
52 

59 
47 

56 
47 

55 
35 

65 
30 

63 
37 

65 
52 

61 
52 

59 
45 

66.3 
46.5 

SWAMPSCOTT 

UAX 
UIN 

75 
57 

71 
48 

68 
49 

71 
51 

77 
59 

77 
63 

66 
47 

66 
50 

64 
50 

69 
47 

68 
47 

66 
48 

62 
53 

71 
59 

72 
62 

71 
52 

74 
53 

77 
63 

78 
63 

75 
53 

68 
48 

68 
54 

60 
54 

63 
45 

60 
42 

59 
38 

63 
47 

60 
54 

63 
55 

66 
54 

68.3 
51.5 

TAUNTON 

UAX 

UIN 

79 
70 

76 
45 

80 
46 

83 
42 

82 
57 

79 
69 

75 
42 

69 
46 

65 
48 

71 
46 

11 

70 
39 

74 

50 

84 
67 

79 
69 

74 

52 

78 

47 

81 
53 

82 
69 

76 
50 

72 
45 

70 
55 

68 
55 

65 
45 

63 
40 

68 
32 

65 
33 

65 
51 

68 
60 

67 
57 

73.4 

50.6 

TURNERS  FALLS 

UAX 
UIN 

83 
64 

78 
39 

79 
42 

82 
46 

85 
57 

81 
62 

75 
38 

67 
45 

62 
44 

72 
37 

72 
38 

71 
48 

67 
48 

83 
60 

80 
60 

73 
45 

77 
45 

76 
45 

78 
62 

77 
41 

70 
40 

67 
52 

65 
54 

61 
44 

63 
36 

67 
31 

68 
35 

65 
54 

66 
52 

67 
S3 

72.6 
47.2 

WALPOLE 

UAX 
UIN 

80 
66 

73 
42 

78 
45 

82 
46 

83 

58 

75 
61 

63 

41 

69 
49 

61 
47 

72 
45 

68 
44 

65 
40 

65 
50 

81 
61 

78 
66 

70 
50 

78 
46 

81 
50 

78 
57 

69 
47 

70 
41 

73 
55 

60 
54 

64 
41 

60 
33 

66 
29 

68 
37 

64 
51 

65 
54 

67 
49 

70.9 
48.5 

WESTFIELD  2  NE 

UAX 
MIN 

80 
52 

76 
40 

82 
44 

86 
47 

86 
59 

70 

51 

66 
43 

63 
48 

61 
50 

70 
43 

76 
41 

74 
49 

67 
54 

84 
64 

78 
59 

73 
49 

76 
46 

80 
47 

79 
58 

64 
46 

71 
47 

66 

55 

66 
46 

62 
44 

62 
35 

69 
32 

66 
37 

62 
56 

65 
52 

65 
52 

71.5 
48.2 

WESTON  2  NW 

UAX 
UIN 

81 
66 

80 

42 

81 
46 

85 
47 

86 
58 

78 
66 

67 
39 

71 
49 

64 
50 

72 
43 

72 
35 

70 
37 

65 
47 

85 
61 

78 
65 

74 
48 

78 
49 

81 
53 

81 
61 

73 
49 

72 
43 

70 
54 

63 
56 

64 
42 

63 
37 

68 
30 

70 
33 

63 
50 

66 
54 

68 
54 

73.0 
48.8 

WESTOVER  FIELD 

UAX 

UIN 

81 
58 

81 
41 

76 
45 

82 
46 

83 
68 

75 

51 

63 
44 

63 
51 

60 
47 

71 
44 

72 
40 

72 
51 

67 
55 

82 
64 

75 
59 

70 
54 

75 
42 

80 
51 

78 
59 

69 
51 

70 

41 

65 
56 

65 
49 

61 
43 

62 
39 

65 
32 

66 
39 

64 
54 

62 
54 

67 
53 

70.7 
49.4 

WORCESTER  AIRPORT 

UAX 

UIN 

79 
53 

73 
48 

78 

51 

82 
54 

83 

60 

74 
49 

62 
48 

64 
49 

58 
47 

68 

46 

70 
49 

68 
48 

62 
50 

77 
62 

71 
56 

69 
50 

73 
55 

78 

57 

77 
57 

64 
48 

69 
46 

68 
53 

64 
44 

61 
42 

59 

35 

65 
42 

63 
45 

60 
S3 

64 
55 

65 
49 

68.9 
50.0 

WORCESTER  1 

UAX 
UIN 

80 
66 

72 
40 

79 
45 

84 
47 

85 
58 

75 
53 

65 
40 

66 
44 

63 
50 

69 

45 

73 
40 

71 
47 

•63 
52 

82 
60 

74 
64 

71 
49 

76 
47 

81 
49 

80 
58 

67 
48 

72 
46 

70 
52 

65 
50 

64 
43 

63 
32 

68 
31 

66 
36 

63 
54 

66 
53 

67 
52 

71.3 
48.4 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

UAX 
UIN 

76 
58 

70 
37 

77 
38 

81 
43 

77 
52 

69 
40 

58 
40 

51 
41 

55 
48 

65 
39 

66 
34 

65 
43 

62 
44 

68 
56 

66 
55 

67 
47 

72 
53 

67 
47 

72 
54 

60 
47 

63 
46 

55 
SO 

54 
46 

56 
38 

55 
34 

61 
28 

61 
34 

59 
52 

64 
46 

63 
42 

64.5 
44.4 

BERLIN 

UAX 
UIN 

76 
49 

77 
38 

71 
36 

78 
43 

83 
46 

75 
54 

56 
42 

63 
45 

53 
46 

54 
41 

64 
33 

65 
37 

66 
38 

67 
40 

72 
57 

63 
47 

68 
49 

69 

43 

67 
45 

73 
46 

61 
46 

63 
50 

56 
49 

55 
45 

56 
39 

49 
26 

61 
34 

61 
41 

63 
53 

67 
49 

65.1 
43.6 

BETHLEHEM 

UAX 

UIN 

74 
60 

69 
40 

77 
43 

80 
50 

75 
58 

64 

50 

58 
42 

55 
45 

53 
45 

61 
39 

68 
38 

69 
43 

66 
38 

74 
58 

67 
54 

66 
45 

67 
53 

68 
48 

70 

61 

67 
47 

59 
45 

61 
49 

54 
48 

56 
42 

49 
36 

55 
30 

62 
42 

67 

50 

64 
52 

59 
46 

64.5 
46.6 

BLACKWATER  DAM 

UAX 
UIN 

80 
65 

80 
40 

78 
39 

84 
43 

80 
52 

78 
62 

63 
42 

60 
44 

57 
50 

68 
34 

68 
37 

67 
43 

65 
47 

80 
62 

78 
62 

69 
46 

73 
46 

72 
46 

75 
62 

72 
45 

63 
48 

62 
52 

56 
51 

59 
48 

58 
34 

69.8 
48.0 

CAMPTON 

UAX 
UIM 

75 
46 

78 
36 

72 
36 

78 
42 

82 
48 

76 

34 

62 
39 

60 
40 

54 
44 

57 
39 

65 
33 

68 
43 

66 
34 

67 
44 

72 
58 

66 
41 

68 
42 

72 
42 

64 
47 

74 
44 

60 
45 

63 
48 

54 
49 

55 
44 

56 
32 

54 
24 

64 
33 

63 
35 

62 

45 

66 
47 

65.8 
41.8 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

82 
55 

74 
39 

79 
42 

84 
45 

83 
52 

70 
46 

62 
38 

61 
44 

61 
50 

69 
41 

68 
37 

68 
42 

67 
50 

82 
62 

71 
59 

72 
48 

74 
45 

73 
45 

78 
58 

11 

65 
50 

60 
54 

57 
49 

60 
41 

59 
33 

66 
31 

65 
37 

65 
56 

68 
51 

66 
45 

69.2 
46.4 

DURHAM 

UAX 
UIN 

82 
64 

79 
43 

76 

41 

84 

41 

86 
49 

80 
64 

66 
39 

65 
41 

60 
52 

71 
45 

71 
38 

67 
43 

68 
39 

77 
59 

72 
62 

73 
SO 

77 
46 

76 
47 

80 
63 

75 
48 

71 
46 

65 
S3 

60 
52 

63 
43 

63 
37 

63 
30 

63 
34 

63 
54 

68 
51 

68 
34 

71.1 
46.9 

EAST  DEERING 

UAX 

UIN 

72 
64 

74 
37 

77 
39 

83 
43 

77 
56 

63 
37 

67 
44 

61 
44 

59 
44 

69 
40 

69 
33 

68 
45 

63 
47 

82 
58 

73 

65 

71 
44 

75 
49 

73 
57 

77 
63 

68 
43 

66 
48 

60 
53 

62 
52 

60 
34 

64 
28 

62 

32 

64 

64 
54 

66 
52 

66 
50 

68.5 
47.6 

FABYAN 

MAX 

UIN 

78 
40 

78 
32 

70 
42 

77 
45 

59 
39 

59 
42 

52 
47 

52 
42 

63 
32 

65 
40 

68 
36 

66 
42 

71 
58 

66 
49 

67 
46 

71 
56 

70 
43 

59 
47 

61 
49 

57 
46 

55 
44 

49 
34 

50 
30 

58 
30 

59 
40 

63 
SO 

62 
48 

63.1 
42.6 

FIRST  CONN  LAKE 

UAX 
MIN 

76 
55 

75 
32 

67 
37 

76 
39 

78 
41 

70 
49 

54 
38 

61 

41 

52 
45 

50 
36 

60 
32 

66 
42 

64 
39 

65 
40 

66 
51 

63 
47 

64 
47 

60 
48 

64 
49 

69 
43 

55 
43 

59 
46 

56 
45 

56 
42 

48 
36 

44 
26 

49 
34 

60 
4S 

63 
45 

61 
44 

61.7 
41.9 

FRANKLIN  1  NW 

UAX 

UIN 

82 
66 

75 
39 

80 
45 

86 
47 

80 
61 

73 
59 

63 
38 

60 
44 

56 
42 

11 

70 
38 

71 
44 

67 
45 

82 
60 

76 
62 

71 
48 

71 
47 

71 
48 

80 
64 

71 
47 

67 
49 

63 
53 

58 
52 

60 
45 

59 
32 

65 
31 

65 
38 

64 

55 

65 
50 

62 
50 

69.4 
48.0 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

UAX 
UIN 

80 
65 

76 
38 

79 
42 

84 
44 

79 
50 

77 
62 

62 
38 

60 
44 

56 
51 

69 
42 

70 
35 

69 
44 

66 
44 

80 
60 

76 

61 

70 
46 

74 
46 

74 
45 

76 
63 

74 
47 

67 
50 

64 
53 

56 
50 

59 
46 

58 
31 

66 
30 

64 
36 

62 
54 

66 
50 

67 

51 

69.3 
47.3 

See  releience  ootes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Cootinuad 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER   1949 


Station 

Day  of  month 

^ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CLENCLIFF  2  Nl 

MAX 

MIN 

75 
66 

68 
43 

73 
45 

78 
51 

73 
57 

69 
50 

58 
43 

S3 
46 

53 
47 

59 
43 

64 
39 

65 
47 

64 
38 

67 
49 

67 
54 

63 
48 

67 
52 

69 
53 

68 
59 

59 
45 

59 
47 

53 
49 

53 
47 

50 
44 

49 

37 

57 
33 

59 
38 

63 
49 

64 
52 

58 
47 

62.6 
47.3 

BAMOVER 

MAX 

80 
61 

72 
39 

80 
44 

84 
48 

77 
55 

70 
SO 

63 
42 

54 

47 

58 
51 

66 
45 

70 
40 

70 
48 

67 
39 

75 
59 

68 
56 

71 
46 

75 
49 

69 
47 

75 
56 

63 
46 

64 
49 

56 
52 

58 
48 

57 
43 

59 
32 

67 
32 

64 
36 

66 
54 

66 
54 

66 
50 

67.7 
47.3 

KEENE  1  S 

MAX 
MIN 

81 
65 

76 
37 

82 
41 

84 
44 

85 
54 

72 
60 

65 
39 

60 
47 

58 
49 

72 
35 

72 
37 

70 
48 

66 
40 

85 
61 

76 
64 

74 
46 

77 
46 

73 
46 

78 
63 

73 
48 

67 
38 

62 
53 

60 
54 

64 
46 

63 
32 

70 
32 

67 
34 

66 
56 

66 
56 

69 
52 

71.1 
47.4 

LAKEPORT  1 

MAX 

MIN 

82 
59 

77 
46 

82 
48 

86 

51 

80 
59 

66 
64 

64 

45 

58 
SO 

59 
53 

69 
49 

70 
44 

70 
51 

66 
47 

78 

61 

67 

65 

71 
50 

74 
56 

71 
52 

76 
65 

65 
52 

66 
50 

57 
53 

57 
53 

58 
48 

57 
40 

65 
35 

63 
45 

65 
57 

67 
54 

64 
52 

68.3 
51.8 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
50 

74 
37 

81 
45 

84 

46 

79 
54 

67 
44 

61 
39 

55 
45 

57 
48 

67 
40 

70 
39 

70 
43 

70 
39 

79 
60 

68 
53 

72 
42 

74 
47 

71 
45 

77 
53 

65 
44 

64 
44 

57 
50 

57 
46 

59 
37 

57 
32 

67 
32 

65 
35 

66 
54 

67 
54 

67 
48 

68.2 
44.8 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

77 
58 

69 
45 

73 
46 

76 
48 

79 
54 

68 
50 

62 
43 

62 
49 

59 
50 

64 
47 

63 

41 

63 
45 

65 

52 

76 
60 

68 
60 

67 
49 

70 
52 

70 
50 

72 
58 

62 
50 

63 
48 

60 
56 

59 
48 

57 
46 

55 
38 

60 
34 

61 
40 

65 
56 

69 
54 

62 
50 

65.9 
49.2 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 

MIN 

80 
64 

81 
36 

75 
38 

83 
40 

83 
47 

84 
64 

72 
35 

63 
42 

64 
50 

68 
37 

70 
33 

66 
37 

66 
51 

80 
58 

81 
62 

71 
40 

75 
44 

76 
43 

78 

61 

80 
43 

67 
45 

65 
52 

61 
54 

61 
40 

62 
31 

65 
27 

67 
35 

63 
55 

69 

50 

70 
52 

71.5 
45.5 

MOUNT  WASBINGTOK  WB 

MAX 

MIN 

50 
30 

47 
26 

56 
44 

58 
44 

S3 
48 

49 
29 

42 
25 

38 
31 

37 
29 

36 
27 

45 
35 

51 
40 

51 
43 

54 
46 

53 
36 

42 
29 

41 
36 

52 
40 

50 
36 

37 
29 

37 
31 

39 

35 

37 
29 

30 
22 

25 
21 

38 
20 

38 
30 

46 
36 

46 
42 

45 
29 

44.1 
33.3 

NASHUA  3  N 

MAX 

MIN 

82 
54 

73 

40 

80 
42 

55 
43 

85 
45 

75 
59 

65 
38 

67 
40 

63 
48 

72 
42 

68 
37 

67 
43 

66 
44 

83 
54 

74 
64 

76 
48 

71 
46 

77 
45 

78 
48 

68 
47 

68 
43 

63 
48 

60 
54 

62 
41 

62 
35 

67 
30 

64 
32 

64 
39 

68 
53 

68 
54 

69.7 
45.2 

NEW  LONDON 

MAX 

MIN 

77 
50 

70 
45 

76 
48 

80 
53 

75 
58 

64 
44 

58 
43 

53 
45 

55 
47 

62 
43 

64 
46 

62 
46 

60 
46 

76 
57 

64 
53 

65 
47 

68 
50 

70 
52 

70 
50 

59 
46 

60 
46 

56 
49 

54 
43 

54 
38 

52 
35 

61 
35 

58 
38 

60 
48 

63 

51 

60 
47 

63.5 
46.6 

PETERBORO   2S 

MAX 

MIN 

76 
62 

71 
39 

80 
44 

80 
50 

80 
57 

71 
49 

60 
38 

57 
44 

54 
45 

66 
42 

65. 
35 

64 
45 

60 
48 

81 
55 

70 
58 

68 
48 

70 
48 

71 
50 

73 
60 

61 
34 

61 
42 

57 
48 

54 
49 

56 
43 

55 
34 

64 
30 

62 
34 

58 
51 

61 
50 

62 
48 

65.6 
46.0 

PINXEAM  NOTCH 

MAX 

MIN 

72 
58 

68 
37 

73 
39 

79 
44 

70 

51 

71 
46 

57 
38 

50 

41 

52 
45 

61 
45 

62 
38 

63 
46 

61 
38 

66 
53 

64 
53 

67 
42 

65 
48 

67 
49 

70 
49 

60 
44 

60 
44 

53 
47 

52 
43 

47 
40 

51 
37 

59 
29 

57 
39 

56 
46 

61 
48 

59 
47 

61.8 
44.1 

PLTMODTB  2  W 

MAX 
MIN 

80 
66 

71 
40 

80 
44 

82 
46 

76 
54 

71 
S9 

63 
44 

58 
49 

59 
51 

66 
47 

69 
39 

69 
48 

66 
42 

83 
60 

68 
60 

68 
48 

72 
45 

67 
48 

73 
61 

64 
47 

64 
50 

58 
53 

57 
60 

59 
48 

55 
33 

61 
31 

62 
37 

63 
53 

68 
59 

64 
50 

67.2 
49.1 

RANDOLPH 

MAX 
MIN 

79 
62 

72 
41 

79 
36 

83 
44 

74 
53 

71 
50 

64 
40 

55 
41 

52 
46 

66 
38 

68 
33 

68 
40 

68 

41 

71 
48 

65 
53 

64 
47 

66 
49 

66 
42 

68 
57 

65 
44 

61 
46 

55 
48 

55 
47 

54 
42 

52 
35 

61 
29 

62 
32 

69 
45 

65 
49 

58 
48 

65.2 
44.2 

SORRY  MODKTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

80 
64 

77 
36 

80 
52 

81 
44 

82 
53 

78 
59 

68 
39 

61 
45 

59 
50 

67 
35 

72 
33 

68 
49 

67 
38 

83 

59 

76 
62 

77 
43 

75 
44 

73 
43 

78 
60 

73 
47 

65 
38 

64 

51 

58 
53 

62 
44 

59 
34 

67 
29 

65 
34 

66 

55 

66 
55 

65 

51 

70.4 
46.6 

TUCERMAN  RAVINE 

MAX 
MIN 

62 
49 

57 
38 

68 
42 

64 
56 

65 
37 

64 
38 

48 
33 

45 
39 

46 
39 

48 
38 

52 
34 

54 
40 

60 
40 

62 
50 

60 
50 

56 
40 

52 
45 

64 
48 

61 
47 

50 
37 

48 
38 

49 
42 

46 
37 

39 
32 

36 

30 

48 
32 

49 
39 

51 
39 

56 
44 

51 
41 

53.7 
40.5 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 

MIN 

82 
54 

82 
38 

73 
42 

83 
46 

86 
49 

80 
60 

66 
42 

63 
46 

55 
50 

59 
40 

69 
40 

73 
42 

71 
41 

71 
42 

77 
62 

69 

46 

74 
46 

75 
48 

71 
47 

78 
46 

65 
45 

65 
52 

58 
51 

60 
45 

59 
35 

59 
34 

67 
35 

66 
45 

69 

55 

67 
52 

69.7 
45.9 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

82 
66 

76 
36 

80 
38 

84 
40 

86 
50 

78 
62 

66 
38 

68 
44 

62 
50 

72 

40 

68 
34 

66 
36 

66 
50 

82 
60 

74 
64 

74 
48 

76 
42 

78 
44 

80 
64 

70 
44 

70 
40 

64 
52 

60 
54 

64 
40 

60 
32 

66 
28 

64 
34 

64 
54 

68 

52 

68 
50 

71.2 
46.2 

(0L7EB0R0  FALLS 

MAX 
MIN 

78 
65 

75 
42 

73 
42 

79 
45 

78 
53 

76 
58 

63 
39 

60 
43 

58 
51 

67 
43 

68 
39 

68 
43 

70 
44 

79 
58 

71 
63 

71 
51 

72 
50 

70 
47 

75 
63 

68 
53 

68 
50 

59 
52 

57 
50 

60 
49 

57 
37 

63 
32 

67 
38 

63 
56 

69 
53 

64 
50 

68.2 
48.6 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

80 
63 

72 
42 

78 
50 

84 
47 

75 
54 

69 
56 

64 
43 

58 
45 

62 
49 

68 

45 

69 
37 

70 
45 

69 
55 

67 
54 

67 
55 

70 
46 

71 
46 

67 
44 

76 
50 

65 
48 

66 
48 

56 
51 

58 
49 

58 
46 

57 
47 

61 
28 

64 
33 

64 
51 

67 
47 

66 
50 

67.3 
47.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITT 

MAX 
MIN 

75 
64 

69 
57 

70 
58 

73 
58 

76 
64 

76 
59 

66 
55 

67 
59 

66 
53 

69 
54 

70 
56 

68 
60 

68 
61 

79 
67 

77 
65 

67 
59 

73 
59 

75 
63 

77 

65 

68 
57 

65 
54 

73 
60 

66 
56 

63 
52 

59 
50 

65 
48 

63 
55 

65 
60 

66 
59 

65 
58 

69.3 
58.2 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

84 
68 

74 
45 

79 
49 

84 
50 

83 
62 

79 
53 

66 
43 

68 
47 

68 
48 

71 
44 

76 

46 

74 
47 

70 
53 

74 
65 

76 
66 

73 
49 

78 

51 

80 

59 

81 
57 

71 
SO 

70 
43 

73 
53 

63 
50 

66 
43 

63 
36 

63 
36 

66 
40 

63 
55 

65 
56 

68 
49 

72.3 
50.4 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

77 
69 

71 
44 

74 
47 

78 
43 

78 
55 

78 
60 

66 
45 

69 

52 

67 
49 

71 
45 

72 
39 

70 
48 

75 
57 

80 
64 

75 
68 

70 
49 

77 
48 

76 
51 

80 
67 

70 
48 

69 

41 

72 
50 

66 
53 

65 
41 

62 
37 

65 

33 

64 
37 

65 
55 

67 
59 

66 
49 

71.2 
50.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

80 
60 

73 
49 

77 
50 

82 
52 

81 
61 

77 
54 

65 
46 

68 
49 

65 
51 

71 
49 

73 
47 

71 
48 

74 
56 

81 
68 

76 
62 

72 
52 

76 
53 

79 
57 

80 
62 

69 
51 

70 
46 

72 
54 

64 
50 

64 
45 

61 
43 

66 
38 

63 
41 

65 
56 

66 
59 

67 
55 

71.6 
52.1 

PROVIDENCE  WB  CITT 

MAX 
MIN 

83 
63 

75 
52 

77 
54 

85 
55 

85 
63 

76 
57 

67 
50 

69 
52 

66 
52 

73 
50 

74 
48 

72 
48 

76 
56 

81 
68 

78 
62 

74 

55 

78 
55 

82 
60 

82 
62 

70 
52 

73 
49 

74 
58 

65 
51 

67 
47 

63 

42 

67 
39 

66 
42 

65 
55 

68 
59 

69 
55 

73.3 
53.7 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

80 
51 

73 
36 

79 
37 

84 
41 

80 
44 

72 
57 

64 
38 

59 
39 

58 

45 

66 
35 

68 
35 

66 
38 

64 

41 

44 

74 
57 

76 
44 

79 
43 

73 
44 

80 
45 

65 
44 

68 
36 

54 
35 

53 
50 

54 
43 

64 
32 

69 
31 

63 
32 

62 
37 

63 
52 

65 
49 

68.1 
41.8 

BLOOHFIELD 

MAX 

MIN 

80 
60 

75 
33 

79 
37 

81 
45 

82 
50 

75 
50 

63 
39 

45 

58 
47 

65 
33 

70 
33 

70 
40 

70 
34 

72 
54 

53 

45 

48 

45 

53 

45 

46 

60 
49 

59 
54 

57 
44 

SO 
34 

58 
26 

66 
31 

71 
47 

67 
46 

62 
46 

67.7 
43.7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

80 
50 

73 
43 

80 
47 

84 

61 

80 
68 

70 
SO 

62 
44 

54 

51 

60 
50 

68 

41 

74 
42 

74 
51 

71 
47 

76 
61 

61 
54 

71 
47 

75 
55 

69 
54 

77 
57 

59 
52 

66 
52 

62 
53 

58 
50 

56 
43 

58 
36 

64 
33 

65 
51 

75 
57 

61 

51 

66 
49 

68.3 
50.0 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

81 
64 

74 
36 

78 
39 

82 
45 

78 

51 

74 
57 

61 
41 

59 
45 

56 
47 

68 
36 

70 
37 

67 
46 

66 
42 

75 
58 

71 
60 

69 
47 

73 
43 

72 
43 

74 
60 

63 
43 

65 
41 

60 
50 

58 

51 

59 
44 

58 
34 

63 
32 

65 
33 

65 

51 

65 
55 

64 
45 

67.8 
45.9 

CHELSEA  2  S 

MAX 
MIN 

79 
50 

73 
34 

79 
35 

84 
39 

76 
48 

72 
43 

61 
38 

63 
45 

62 
48 

66 
31 

71 
31 

71 
44 

66 
38 

71 
57 

67 
52 

71 
43 

73 
43 

68 
40 

76 
52 

60 
42 

64 
46 

57 
47 

61 
47 

54 
39 

56 
29 

61 
23 

63 
29 

65 
51 

66 
51 

66 
46 

67.4 
42.0 

CORNWALL  3  SW 

MAX 

MIN 

77 
64 

72 
44 

79 
48 

s 

80 
64 

78 
55 

62 
46 

59 
49 

59 
47 

66 
44 

72 
42 

72 
51 

70 
49 

76 
61 

71 
56 

71 
48 

76 
54 

73 
56 

77 
63 

70 
53 

64 
47 

58 
53 

57 
52 

57 
46 

56 
38 

63 
35 

66 
40 

61 
41 

64 
48 

66 
49 

68.5 
50.0 

DORSET  1  S 

MAX 

MIN 

78 
57 

72 
36 

82 
38 

84 
44 

76 
53 

69 
50 

60 
40 

63 
41 

55 
46 

67 
34 

74 
34 

74 
47 

66 
49 

76 
59 

66 

55 

70 
45 

73 
46 

75 
45 

65 
50 

61 
45 

57 
51 

56 
46 

58 
45 

61 
35 

62 
36 

69 
29 

66 
36 

70 
53 

73 
60 

66 
48 

68.1 
45.1 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

78 
54 

76 
36 

69 
44 

78 
45 

80 
50 

75 
55 

58 
41 

60 
47 

52 
50 

56 
38 

64 

41 

67 
41 

68 
37 

67 
40 

72 
57 

65 
46 

69 
48 

70 
48 

67 
49 

72 
47 

59 
48 

60 
52 

58 
52 

55 
47 

52 
36 

51 
31 

58 
32 

62 
47 

67 
53 

67 
49 

65.1 
45.4 

ENOSBDRG  FALLS 

MAX 

MIN 

79 
54 

74 
37 

82 
43 

85 
54 

80 
61 

175 
52 

65 

41 

56 
51 

63 
49 

67 
36 

74 
36 

71 
51 

72 
43 

73 
62 

68 
52 

74 
44 

11 

68 
49 

74 
54 

58 
49 

62 
50 

65 
52 

60 
47 

55 
46 

55 
39 

60 
29 

39 

75 
48 

52 

64 
46 

68.6 
47.3 

LEMINCTON  1  W 

MAX 

MIN 

77 
46 

69 
34 

77 
39 

80 
44 

72 
55 

72 
51 

54 

45 

S3 
47 

68 
34 

66 
42 

71 
36 

72 
38 

75 
51 

65 
53 

67 
43 

66 
51 

64 
46 

71 
53 

61 
43 

61 
48 

59 
49 

57 
47 

40 

57 
31 

55 
26 

66 
32 

69 
48 

64 
48 

60 
46 

66.0 
43.7 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

79 
1  ^ 

79 
38 

76 
42 

80 
45 

85 
49 

81 
56 

61 
42 

60 

1" 
1 

54 
SO 

60 

39 

67 
40 

70 
41 

68 
42 

67 
48 

75 
56 

63 
47 

72 
47 

73 
47 

70 
50 

75 
47 

60 
49 

62 
51 

61 
50 

60 
49 

54 
34 

54 
31 

62 
34 

63 
46 

69 
53 

66 
49 

67.5 
45.8 

See  leieiesce  note*  lollowlsg  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Continued 


NEW   ENGLAND 
SEPTEUBER   1949 


Day 

ol  month 

1 

Station 

it 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

■ 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MONTPELIER   AP 

HAX 

78 

71 

77 

81 

76 

69 

58 

53 

59 

64 

69 

67 

66 

72 

64 

69 

72 

72 

74 

60 

61 

59 

57 

52 

53 

61 

61 

68 

63 

63 

65.6 

UIN 

50 

40 

43 

46 

56 

46 

43 

47 

48 

40 

35 

45 

43 

58 

51 

42 

50 

45 

54 

47 

48 

49 

46 

36 

32 

28 

42 

49 

50 

44 

45.1 

NEWPORT 

UAX 

78 

72 

80 

83 

76 

64 

64 

53 

61 

66 

72 

70 

69 

72 

65 

73 

69 

64 

75 

62 

60 

61 

60 

52 

52 

58 

65 

70 

62 

62 

66.3 

UIN 

46 

37 

43 

52 

60 

47 

41 

47 

44 

41 

36 

46 

40 

57 

49 

45 

50 

49 

49 

46 

48 

48 

45 

39 

30 

29 

42 

52 

47 

41 

44.9 

NORTHFIELD   NORWICH   UNIV 

UAX 

77 

70 

78 

81 

79 

77 

59 

55 

57 

64 

68 

66 

70 

72 

71 

69 

72 

70 

72 

60 

61 

60 

57 

54 

54 

61 

62 

66 

66 

63 

66.4 

UIN 

59 

38 

40 

47 

55 

44 

42 

47 

49 

37 

36 

47 

45 

42 

57 

42 

52 

50 

50 

46 

48 

51 

49 

47 

35 

27 

36 

54 

53 

48 

45.8 

RtTTLAND   1    SE 

UAX 

78 

68 

75 

80 

77 

75 

60 

57 

57 

63 

70 

69 

67 

72 

72 

67 

72 

74 

74 

69 

62 

57 

57 

56 

52 

62 

64 

71 

63 

64 

66.8 

UIN 

53 

40 

42 

47 

55 

51 

49 

47 

47 

37 

37 

49 

53 

60 

57 

46 

50 

48 

62 

50 

47 

51 

50 

44 

37 

30 

39 

55 

51 

48 

47.7 

SAINT  ALBANS 

UAX 

77 

71 

80 

82 

80 

76 

63 

56 

59 

67 

74 

72 

70 

76 

71 

70 

72 

66 

72 

67 

67 

64 

65 

55 

56 

64 

66 

75 

65 

65 

68.8 

UIN 

62 

45 

56 

62 

56 

52 

44 

50 

48 

42 

47 

57 

50 

61 

52 

47 

51 

57 

59 

49 

50 

52 

49 

47 

42 

38 

52 

55 

55 

47 

51.1 

SAINT   JOHNSBURT 

UAX 

82 

77 

81 

83 

83 

74 

62 

61 

57 

66 

71 

70 

69 

74 

68 

72 

73 

68 

76 

71 

62 

60 

59 

55 

55 

57 

64 

68 

66 

64 

68.3 

UIN 

63 

39 

42 

46 

55 

53 

42 

48 

48 

36 

38 

45 

37 

60 

51 

46 

50 

47 

61 

47 

49 

50 

50 

46 

35 

30 

34 

52 

52 

49 

46.7 

SOMERSET 

UAX 

75 

73 

69 

77 

79 

74 

61 

54 

53 

47 

60 

67 

66 

63 

72 

65 

63 

65 

69 

68 

55 

61 

54 

53 

49 

52 

65 

62 

65 

59 

63.2 

MIN 

45 

34 

31 

33 

40 

51 

32 

34 

42 

34 

33 

37 

39 

48 

55 

43 

42 

43 

45 

41 

42 

42 

45 

40 

29 

25 

28 

45 

48 

43 

39.6 

WEST   BURKE 

UAX 

81 

78 

70 

78 

82 

74 

55 

62 

52 

58 

65 

70 

70 

69 

70 

65 

70 

69 

62 

72 

60 

60 

58 

59 

52 

52 

55 

62 

70 

65 

65.5 

UIN 

48 

35 

34 

41 

51 

55 

36 

36 

42 

35 

32 

38 

32 

42 

55 

44 

47 

52 

52 

42 

45 

50 

50 

45 

31 

24 

25 

32 

47 

48 

41.5 

WILDER   1   E 

UAX 

78 

78 

74 

80 

84 

80 

63 

63 

53 

52 

62 

68 

68 

68 

70 

65 

70 

74 

67 

76 

61 

62 

54 

58 

56 

55 

65 

62 

64 

67 

66.6 

UIN 

54 

36 

42 

44 

47 

56 

40 

44 

45 

37 

38 

38 

38 

40 

57 

44 

44 

45 

47 

43 

46 

48 

50 

42 

32 

30 

32 

45 

52 

48 

43.5 

WOODSTOCK 

UAX 

82 

76 

83 

86 

77 

74 

62 

58 

57 

69 

73 

68 

68 

73 

72 

71 

75 

73 

76 

66 

65 

59 

58 

54 

58 

64 

67 

67 

64 

67 

68.7 

UIH 

61 

37 

38 

45 

52 

56 

41 

45 

49 

34 

35 

44 

38 

58 

59 

43 

46 

45 

61 

45 

46 

51 

51 

40 

33 

29 

35 

53 

52 

49 

45.7 

»  reteience  notes  iollowing  Statioo  Index. 
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STATION  INDEX 


ULTIC 
BAUBAHSTID 
FIELD 


niDCDKlCT   n  AIRPORT 

UISTOL 

BOLLS  BIIDCI  DAM 

BDRLIRCnMI 


0120  nv  UVU 

0327  LlTCSrilLD 
0251  Klf  LONDOM 

0299  LITCRPIELD 
0«34  HABTFORD 

OMl  IfAIUIBLD 
0806  PAIRTISLO 
0430  BABTrORD 
0961  LITCHTIGLO 
0973  BA8TPORD 


!  7  41  30 

I  9  41  50 

17  41  37 

5  41  56 

5  41  50 


4  4 


12 ; 


CAIDLSKOO   LAO  109.1  rAlRTlILD 

cociAPOMsrr  rmsr  ranger  hbs  hidolessx 

COLLllfSTlLLI  1536  BARTPORO 

GUAR  BILL  171S  LITCHTIUJ) 

1762  FAIRTIELD 


300 
1300 
510  I 


OARSOM  LAD 

OSRBT 

lAST  HArBM 

BA8T0II  LACK  RKSIRTOIR 

FALLS  TILLAGB 

CRXKRIICB 

GtOTOil 

■ARTFORD 

BARTFORD  TB  AIRPORT 

■ULOCKS  RBSBBTOIR 

JBWITT  CITT 

LAD  EOHOMOC 

LAUREL  RSSERTOIR 

HAMCCBSTXR 

■BAD  PORD  RESEBTOIR 

aiOOLBTOn 

BILFOSD 

■OSAVI  FOREST  RRCR  STA 

■OODUS  RESERTOIR 


1798 
1844 
3169 
3288 
2656 

3137 
3207 
3446 
3451 
3583 

3857 
3989 
4096 
4443 
4599 

4767 
4790 
4933 

5018 
5077 


HER  BArSN 
FAIRFIELD 
ITER  BArSR 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 

FAIRFIELD 
!(Z«  LOMDO'rf 
BARTFORD 
BARTFORD 

EXFIELD 

NEt  LO.HDOH 
REW  LOKDOH 
FAIRFIELD 
BARTFORD 
FAIRFIELD 

■IDDU8SX 
REl  BATEH 
LITCHFIELD 
MIDDLESEX 
KE1  BATEK 


4  41  05 
17i41  21 

5  41  46 
5^41  44 


17  41  38 

4  41  24 

4  41  10 

5  41  46 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 

72  44  I 

73  12 
73  08 

72  56 

73  29 

72  58 

73  28  , 
72  31 

72  56  ; 

73  20 
73  28 

72  59 

73  05 
73  52 


73  32  :  585   5P 

73  42  450  I  7A 

72  02  ,  39  I 

72  42  140  1 

72  39  ,  15  MID 

73  18  240  I 

71  54  400  I 

72  11  I  178  I 

73  33  I 

72  29' 

73  31  I 


480  1 


RATCRAUC  FOREST  RIICR  SIR  5125  tlXDBAH 
NATMH  BALE  STATE  rORESt5131  COTEIfTRT 
m  BARTFORD  5262  LITCHFIELD 

KIR  RATES  VB  AIRPORT     5273  ME¥  HATEIt 
XnillGTOR  5285  BARTFORD 


72  43 

73  05 
73  18 
72  26 
72  55 

72  05 
72  21 
72  57 
72  53 
72  44 


8A  'ANSORIA  RATER  CO 
8A  'RATER  BUR  BARTFCHtD 

MID  [BALTIC  MILLS  CO 
8A  WATER  BUR  BARTFORD 

HID  ENG  DEPT  HARTFORD 

8P  MRS  M  C  MELIA 
MID  lU  S  VEATHER  BUREAU 
8A  BRISTOL  RATES  CO 
7A  (CONN  LIGHT  h   PORES 
SA  ;*ATER  BUR  HARTFORD 

HID  |C0NN  LIGHT  k   PORSR 
8A  :ST  POBESTER  HARTFORI 
8A  EDRIN  R  RILDER 
5P  'r   S   GOLD 
SS  JOSEPB  L  SIHEO  JR 

8A  KSV  HATEN  WATER  CO 
8A  (BIRMIHGBAH  RATER  CO 
8A  I  NEW  HAVEN  WATER  CO 
7P  BB I DCEPORT  BYDRAUL  K: 
8A  I  CONN  POWER  CO 

7A I CHARLES  E  HCfflR 
HIDJWATER  Ik  ELEC  DEPT 
MIDiENC  DEPT  HARTFORD 
HID  U  S  WEATHER  BUREAU 
iBBIDGEPORT  HYDRAULCJ 

HID  JEWETT  CITY  WATER  00 
8A  NEW  LONDON  WTR  WORE 
8A  STAMFORD  WATER  CO 
8A  MANCHESTER  WTR  DEPT 
6A  STAMFORD  WATER  CO 


369  I  6P  NOd^KORNEL  BAILET 
30       8A I  NEW  HAVEN  JATER  CO 
1440  I      SaIbT  FORESTER  aARTFOB 
380j     HIDjFRANE  P  O'NEILL 
200  HIDROOB  B  W  MAC  FARLAND 


4001 


150 


BZR  LOXDOK 
HOftFOLE  2  SR 
MORTV  BRAXFORD 
■OKTB  CUILFO«D 


5309  NEW  LONDON 
5445  LITCHFIELD 
5510  HEW  HATEN 
5641  HEW  HAVEN 
5664  LITCHFIELD 


RORTR  STAMFORD  RB3SRT0IR5772  FAIRFIELD 
RORWALE  5892  FAIRFIELD 

ROBWICB  3  BSE  5904  NEW  LONDON 

PACHAOC  ST  FRST  3  NI     6131  MEW  LONDON 
PBOPLES  FBST  RARtXB  STA  6239  LITCHFIELD 


4  41  20  72  04  14   5P 

7  41  58  73  13  ,  1380   7A 
4  41  20  72  46  213 . 

4  41  23  72  43  276 

8  41  46  73  26  4651  6P 


6P  ST  FORESTER  HARTFORl^ 
6P  .STATE  PARKLFRST  COIR 
8A  'water  bur  HARTFORD 
MID  U  S  WEATHER  BUREAU    2  3  4  5 
ID  ENG  DEPT  HARTFORD 


2   3 


5P   DEPT   PUBLIC   WORKS 
7A   EDWARD   C   CHILDS 
SA'NEW    HAVEN    WATER    CO 
8A    NEW   HAVEN   WATER   CO 
6P   MRS    MART  C   OLIVER 


PtOSPBCT 

pvnuM 

PCTRAM  HEIGVTS 
PUTRAM   LAD 
ROCKTILLE 

ROCnOOO   LAEB 
BOCET   BIVtR  DAM 
ROCaa   PORD 
SALISBURY 
SAUGATLiCE   RESERTOIR 

SBZPACC  DAM 
SHUTTLE   MEADO«   RES 
STAFFORD   SPRINGS 
OTETEHSOR   DAM 
ntMUS 

TBOMPSOirriLLE 

TOaaiNGTON    1 

TOUINCTOR   2 

TIAP  FALLS  BZSEBTOIB 

WASBINGTOR 

BATERBURT 

■ATEBBURT  CITY  BALL 
WIPAVADC  BISEBTOIB 
nSTBROOC 
nST  BARTFORD 

WEST  HABTLARD 
WRIGVILLE  RESERVOIR 
WRITWEY  LAIE 
WIGWAM  RE3ERV0IR 
tlLLIMAlTTIC 

WINDSOR  LOCES  BRADLEY 
WOLCOTT  RE3IRV0IR 
tOGOBURT 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAB  OAKBIM 

aiLFAST 

BXTHBL 

■BASSCA  DAM 
CABiaOC  WB  AllPOBT 
CLATTON  LAEB 
CORINNA 
KASTPOST  WB  CITT 

BAST  3ANGERVILLE  2  E 

BAST  WIRTBROP 

ELLSWORTH 

EDSTIS 

FARMINCTON 

FOBT  FAIRFIELD 
FORT  EENT  I  3X 
FOBT  DNT 
GUDINIB 

gIlxad 

grand  laeb  stream 
creertille 

RIRAH 

BGVLTOR  AIRPORT 

BOULT<ni  1  ME 

JACEMAB    1    NNV 
JOWBSaORO 
LEI I STOW 
MAOIAS 
MADISON 

MIDDLE   DAM 
HILLINOCEET 
HILLIHOCETT   AIRPORT 
MILLINOCEET   DAM 
■ILO 

BILTOI 


6597  NSW  HATEN 
6645  WIXDBAM 
6650  WIKDHAH 
6655  FAIRFIELD 
6942  TOLLAXD 

6954  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 

7373  LITCHFIELD 
7432  BARTFORD 
7946  TOLLAND 
8065  FAIRFIELD 
8138  TOLLAND 


8364 
8436 
8441 
8488 
8859 


HARTFORD 
LITCHFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 


07 


7  41  30 

17  41  54 

17  41  54 

4  41  05 

5  41  52 

4  41  06 

7  41  35 

4'41  18 

7  41  59 

4  41  IS 


17  41  58 

6  41  23 

17  41  49 

5  42  00 

7  41  48 
7  41  48 
7  41  17 
7  41  38 


73  32 
73  26 

72  01  < 

71  5t: 

73  00  ; 

72  57  I 
71  56 

71  52' 

73  38  , 

72  26 

73  38 
73  26  I 
73  32  ' 
73  2'' 
73  21  ! 

73  18 

72  49  I 

72  18 

73  101 
72  15; 

72  36  . 

73  07 
73  08 
73  09 
73  19 


200  I  .  6A  STAMFORD  WATEB  CO 

116|  6Pl  6P  L  M  COHSTOCE 

205  7P I  7P  CHARLES  K  CRABY 

270  I  5PIA  C  ABBOTT 

435  8AfST  FORESTER  HARTFoa) 


424 


2  3 


,  8a  new  haven  wateb  co 
9p  9p  alphonsk  bonner 
Ihid  whitman  DANIELSON 
8a  greenwich  water  co 

;HID   ROCKVIU.E   WTRAAQUE 


841  [moon  NOO)^ 


riCB  WATER  CO 
TACONN  LIGHT  li  POWER 
3P  RIDCEFIELD  WTR  SUP 
5P  HAROLD  MYERS 
7P  BRIDGEPORT  HYDRAULE 


8im  ENG  WATERBURY 
8A  WTR  COM  NEW  BRITA!^ 
8A  CONN  LIGHT  &  POWER 
7A  CONN  LIGHT  k   POWER 
■ID  AGB  EXP  STATION     \ 

8A  CONN  LIGHT  It  POWER  I 
HID  TORBINGTON  WTR  CO 
8A  TORSINCTON  REGISTER | 
7P  BRIDGEPORT  BYDRAULE] 
8P  THE  GUffNERY  SCHOOL 


8906  NEW  HATEN 

4  41 

33 

73  02 

8911  NEW  HAVEN 

4  41 

34 

73  02 

9007  5EW  HATEN 

4  41 

18 

73  02 

9067  HIDOLSSEZ 

4  41 

18 

72  26 

5  41 

45 

72  47 

9174  BARTFORD 

5  42 

00 

72  58 

9508  BARTFORD 

5  41 

44 

72  57 

9544  NEW  HATEN 

4  41 

20 

72  55 

9568  LITCHFIELD 

7  41 

40 

73  08 

9592  WIXDHAM 

17  41 

43 

72  14 

9704  HARTFORD 

5  41 

56 

72  41 

9759  RE*  HATER 

4:«i 

371 

72  56 

9783  LITCEFIKLD 

7  41 

34 

73  16 

0275  KENNBBEC 

9  44 

19 

69  48 

0350  PENOBSCOT 

11  44 

48 

68  48 

0371  BANCOCE 

23 

68  12 

0480  WALDO 

4  44 

24 

69  00 

0571  QXTOBD 

1  44 

25 

70  48 

27Si 


?\     7P   AMERICAN   REPUBLIC   C( 
WNOONBUR   ENG   WATERBURY 

;    8A    NEW   HAVEN   WATEB  CO 
>.     4P    JAMES    RINTOUL 

'    8A    WATEB   BUR   HARTFORD 


:o  2  3 
[234! 


1180     I  8A  WATER  BUR  HARTFORD  i 
5701      8AWTR  COM  NEW  BRITAIN 
36       8A ' NEW  HAVEN  WATER  CO  ' 
NO(MNOOX*ATERBURY  WATER  CO 
250       7A  CONK  LIGHT  It  POWER 

169, MID, MID, CIVIL  AERO  ADM 
7681    I  SAlrnt  COH  NEW  BRITAIN 
BAIwALTEB  JOHNSON 


3S0  HID  HID  CIVIL  AERO  ADM 
61  I      3P  BANGOR  HYDRO-ELEC  OC 
30  I  5P   5P  ACADIA  NATL  PARE 
20   8P I  8P  A  L  RAMSDELL 

640!    [HID  RUH70RD  FALLS  PTR 


0814  scourr 

1175  AR008T00C 
1472  AB006TOOK 
1628  PENOBSCOT 
2426  WASHINGTON 

2442  PISCATAQUIS 
3539  EENNE8EC 
2620  HANCOCK 
2700  FRANELIN 
2765  FRANKLIN 


9  45  40   69  50   1100 

IS  46  52   68  01    628 

15  46  37   69  32 

11  44  57   69  13 

4  44  54 ,  66  59 


!  7A I  WALTER  THURSTON 
ID'MIDU  S  WEATHER  BUREAU 

[■ID  ABB IE  M  PACQOBT 
4P:  4P  RAYHOND  E  PALMER 
75  MID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 


360 


11  45  10  69  20 

9  44  19  69  54 

4  44  32  68  26 

9  45  13  70  29 

9  44  40  70  09 


2  3  4  5 

2  3  S 

2  3  5 

2  3  5 


2868  AROOSTOOK 

15  46  46 

67  52 

3878  AROOSTOOK 

15  47  15 

68  3« 

2883  AROOSTOOK 

15  47  IS 

68  3« 

3046  KENNEBEC 

9  44  IS 

69  45 

3110  OZFOBO 

1  44  24 

70  58 

lOBTB  ARDOTEB 
NORTH  BBIDCTON 
OLD  TOWN 

OLD  TOWN  AIBPORT 

OtOHO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 


3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 

4183  WASHINGTON 

4566  ANDROSCOGGIN 

4878  WASHINGTON 

4927  SOMERSET 

5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 
5314  PISCATAQUIS 
5347  PISCATAQUIS 

5357  OXFORD 
5460  SOMRRSBT 
5805  OXFORD 
5875  CUMBERLAND 
6420  PENOBSCOT 

6425  PENOBSCOT 
6430  PENOBSCOT 
6900  CVMBSRLAKD 
6905  CUMBERLAND 
6927  PEH(»9Car 


14  45  11  67  48 
9  45  27  69  36 

13  43  51  70  48 

15  46   07  67   47 
IS   46    08  67    SO 


400  5P|    5P   E   [.   HOWARD 

173  4Pi    4P   AUGUSTA   WATEB   DIST 
34  [IIP   BANGOR   HYDRO-ELEC   C 

1190  HID   DONALD   A   CBICE 

420  6P'    6P  C   S   PREBLE 

450  7A   C   W   N0R3W0RTHY  '         3 

520  5P,     SP   ROWABD   L   COUSINS         '23        5 
500  HID  GEORGE   W   CYR  i         3   < 

139  SS      SS   SAMUEL   D   SOULE  I     2   3        5 

710  I     7P   RUHFORD   FALLS   PWR  CD        3   4 

68  MID   STATE   FISH   HATCHERY  3   4 

1061    MID[HID   B  C   sawyer  I     2   3   4    5 

375  6P   CENTRAL   HAINE   POWEBJ  3 

459   HID*  MID   CIVIL   AERO   ADM  I     2   3        5 

4101    6P|     6P   WILLIAM  CUHHING  {2345 

1180'  '     BP   P   H   TRIPP  3 

185      7A      7A    IRVIN   C   HASON  >     2   3        5 

182,  HID*  HID   UNION   WATER   PWR  CO   I     2   3        5 

32|  SA   BANGOR   BYDRO-ELBC   CD        3 

257|     6Pi     6P<  GREAT   NORTHERN   PAPBB   2   3        5 

ISOO  7P  ONION   MATBR   PWB  CO  |  3 

388!     sp!     6a[  great   NOBTHKBN   PAPBB    2   3        S 
405iMID  MID  CIVIL   AERO  ADM  2   3   4    5 

11   46    17      68   46  7A,     7A<EBVII(   LOTELL  2   3        5 

II    45   17      69   01         290  SA  MAINE   PUBLIC   SEBV   CO        3 

1    44    27  70   39  640             HID   RUMFOU)   FALL3   PWB  09        3   4 

9   45   35  69   43  1028                7A   B   LA   MONTAGNB               ]         3 

I    44    39  70   47  7401            HID   RUMFORD   FALLS   FVBCq         3   4 

12,44   08|  70   43  450,  7P      7P[C   L  CBADBODBNl                  3   3        3 

11    44    56'  66   39  108  5P      5PIT  W   CLARK                              3   3        9 

124   MId|hId!ciVIL   AERO  ADM  3   3   4  5 

115  4P   PHYS   DEPT   U   OF   MAIir|         3 

65   MIDI  MID   U   S   WBATHBB   BUREAU    [23  5 

61IMID:MID   U   S   weather  8UBBAU        2   3   4  5 

«22|    7p;    7P, L   A   ATERILL  2   3  5 


45  38 

70  16 

44  39 

67  3S 

44  06 

70  IC 

44  43 

67  2e 

44  48 

69  54 

44  4& 

70  58 

45  39 

68  42 

45  40 

66  42 

]) 

44  57 

66  40 

11 

44  52 

66  42 

43  39 

70  15 

43  39 

70  19 

11 

45  29 

66  10 

NEW   ENGLAND 
SEPTEMBER    1949 


Station 


k>RESqUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
BOCELAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 

PUHFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 

SEOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
iSOUTB  WEST  HARBOR 

SQUA  PAN  DAH 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  FORES 
UPPER  DAM 

TANCEBORO 
WINSLOW 
WOO)  LAND 

massachusetts 
Iadahs 

lAMBBRST 
ARLINGTON 
ASBBURNBAH 
ASHLAND 

ATHOL 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BILLERICA 
BIRCH  HILL  DAH 

BLUE   HILL 

BOSTON   WB   AIRPORT 

BOTLSTOK 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

CHATHAM 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
tCHESTNUT   HILL 
CLINTON 

COHASSET 
COLDBROOK 
CONCORD 
EAST    WAREHAM 
EDGARTOWN 

FALL   RIVER    2    NE 
;FITCHBiniG 

FRAMINGHAU 
iPRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 
BARDWICK 
HARVARD  FOREST 
BATCHVILLE 
HATERBILL 

BBATB 
HOLYOEE 
BOOSAC  TUNNEL 
BUBBARDSTON 
HYANNIS  1  E 

IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAH 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 

,  LOWELL 
MANSFIELD 
MENDON  AIRPORT 
MIDDLEBORO 
HIDDLETON 

MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSBT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEH 
NEWTON 
NORTHBRIDCE 


PETERSHAH 
PITTSFIELD 

PITTSFIELD  WB  AIBPORT 
PLA INFIELD 
PLTHOUTB 

PR  I NCETON 
QUABBIN  INTAKE 
ROCEPORT  1  ESE 
SALEH  AIR  STATION 
SANDWICH 

SEGHEGANSET 
SUEI^URNE  FALLS 
SOUTHBRIDCE 
SOUTH  EGREHONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  CITT  HALL 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  NEWS  BLDC 
STATE  FARM 
STERLING 

STERLING  3  NW 
8T0CEBRIDGR 

siAMPscorr 

TAUNTON 
TUBHKR8  PALLS 

'  WALPOLE 
WARS  1 
WARE  2 
WASBINGTON 


WEST  BBIMFIELD 
WEST  CUHINOTON 
WBSTFIELD 
WE9TFIELD  2  NE 
WESTON  2  HW 

WEST  OTIS 
nSTOTXB  FIELD 
WEST  RUTLAND 
WINCHKNDON 
WORCESTER  AIRPORT 

WORCESTBS  1 

NEW  HAMPSHIRE 


SOMERSET 

7940  OXFORD 
8301  HANCOCK 


County 


ABOOSTOOE 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 


AROOSTOOK 

jOXFORO 

[OXFORD 

SOMERSET 

loXFORO 

■WASHINGTON 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


BERKSHIRE 
BAHPSHIRB 
HIDDLESEX 
WORCESTER 
HIDDLESEX 


3876  ESSEX 
3931  WORCESTER 
3985  HAUPSHIBE 
4012, HIDDLESEX 
4105  ESSEX 


HIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 


4760  WORCESTER 
4771  WORCESTER 
4903  FRANKLIN 
5077  WORCESTER 
5159  NANTUCKET 

5246  1  BRISTOL 
5285  ESSEX 
5306  FRANKLIN 
5317  HIDDLESEX 
55 14 j WORCESTER 

5691  BARNSTABLE 
5984  PLYHOUTH 
6251  HAHPSBIRE 
6262  PLYHOUTH 
6311  BERKSHIRE 


6322 


WORCESTER 
BERKSHIRE 
BERKSHIRE 
6425: HAHPSBIRE 
I  64861  PLYMOUTH 

6644 [ WORCESTEB 
66991  HAMPSHIRE 

!6977| ESSEX 
7124  ESSEX 

I  7190  BARNSTABLE 

I  7293:  BRISTOL 
7370  FRANKLIN 

I  7627  WOBCESTEH 
7692  BERKSHIRE 

[ 8030  MIDDLESEX 

8041:  BAMPDEN 
80461  HAMPDEN 
8051' BAMPDEN 
8101  PLTMOUTH 
8154. WORCESTER 

8159  STERLING 
81811  BKRKSBIRE 
8301 ! BSSEX 
8367  BRISTOL 
8S80[  FBANELIN 


Jil 


Obser- 
vation 


4   |44  16 

.5  I46  32 

1   [44  30 

4   [44  02 

9  |45  20  , 

1  144  52  ! 

.4  45  34 

9  44  33 

14  [45  09  I 


68  00 

69  15 
69  07 


70  34 
70  33 

69  43  ; 

70  44  I 

68  19 

68  20 
70  52 
70  59  I 

69  58  [ 

70  52  I 

67  26 
69  38 
67  24 


-z^         Observer 


Refer 

to 
tables 


SP  blAINE  EXP  STATION     2  3 

SP   8A  pREAT  NORTHERN  PAPER  2  3 

7P  I  7P  OLIVER  W  BOLHES       2  3 

HID  CENTRAL  MAINE  POWER  3  ' 

HID  HARSHALL  E  REED  3 


KID  Ltl 
KID  Ml 


588  ' 
725 

400  I 


ID  ,EVALINE  A  WARAEN 
ID  RUMFORD  FALLS  PWR  CO 
ID  CENTRAL  HAINE  POWER 
[MID  RUHFORD  FALLS  PWR  CO 
MID  V  S   COAST  GUARD 

7A  M  C  STEVENS 
MID  ROLAND  FLEET 
iMID  PUBLIC  SERVICE  CO 
8A  iGLADYS  H  DURGIN 
9P  UNION  WATER  PWR  CO 


2  3  ■ 


NORFOLK 
HAMPSHIRE 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTEB 

PLYMOUTH 

HIDDLESEX 

BARNSTABLE 

CONNECTICUT 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

WORCESTER 

HIDDLESEX 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

HIDDLESEX 

NORFOLE 

WORCESTEB 

HIDDLESEX 
WORCESTEB 
WCRCESTBR 
BABNSTABLE 


FRANKLIN 

HAHPOEN 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 


42  39  73  06 
12  24   72  32 

42  25  ;  71  11 
42  39  I  71  53 
42  18  j  71  28 


5  42  35  72  13  I 

4  42  13  70  49  , 

5  42  17  72  21 
10  42  34  ;  71  16 

5  42  38  I  72  07 

4  42  13  '  71  07 

4  42  22  71  02 

10  42  22  71  43 

4  42  05  I  71  01  I 

4  42  23  71  07  | 


460  '  6P   6P  ALTON  J  AMES 

,  8A  BOLL'WORTH/WHITNEY 
140   BA   8A  ST  CROIX  PAPER  CO 


HID   8A  IhEW  ENGLAND  PWR  CO 
6P  MID  (mass  AGR  EXP  STA 
6P   6P  JOHN  F  NICHOLS 
I  8A  IM  C  STEWART 
.  7A  HETBO  WATER  WORKS 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  HETRO  DIST  WTR  COMM 
7P  ,  7P  GEORGE  S  FLINT 
4P  HID  L  P  VIGNEAULT 


840 

640   7P  I  7P  BLUE  HILL  OBSEBV'TY 

12  iMID  [HID  U  S  WEATHER  BUREAU 
S40  AR  MRS  LORING  fi  REED 
110   4P   4P  CITY  ENGINEER 

HID  IBLUE  HILL  OBSERV'TY 


4  41  40 

!  5  42  17 , 

I  5  42  23 [ 

4  |42  20  ' 

10  ,42  24  ' 


69  57  ' 
72  59 

72  51  I 
71  12  ] 
71  41  ■ 


10 


42  16  70  50 

42  23  72  04  . 

42  27  71  22  i 

41  46  70  40 

41  23  I  70  31  I 


38 


20 


I  4P  [U  S  C  G 

',    8A  STATE  DEPT  HEALTH 

■  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

4P j  7a!mETR0  WATER  WORKS 

AB   AR  METRO  WATER  WORKS 

7A   7A  OSCAR  JOHNSON 

8A  HETRO  DIST  WTR  COMH 

8P   8P  FRED  A  TOWER 

B  BOUNSVILLE 
8A  [ELIZABETH  B  HOUGH 


41  43  I 

42  34  , 
42  17 
42  06 

5  142  35 


I  5  [42  17 

4  |42  19 

,10  42  42 

|10|42  38 

[  4  42  03 

4  42  06 

4  41  54 

4  42  36 

I  4  |42  10 
'    4  42  12, 

5!  42  35, 
I   [42  29 

4  41  15, 

4  41  38: 

4  42  50, 

5  42  28 
4 '42  18 
4  42  06, 

4  142  02 ; 

4(41  59 i 

5  42  24 

4  42  01 

5  I  42  27 


71  08 
71  46  ; 
71  25 
71  24 
71  59 

71  35  ;' 

72  12  , 
72  11 

70  32 

71  02  : 

72  49  : 
72  36  [ 
72  58  I 
72  00  : 
70  16  I 

70  53  I 

71  54  I 

72  52 
71  23  I 
71  10, 

71  19! 
71  12  1 
71  34 

70  54 

71  01 

71  31 

71  45 

72  34  I 

71  53 
70  04 

70  56  . 

70  55 

72  20 

71  13 
71  40 

70  04: 

71  08, 

72  24 
70  49 

73  04 


190  |I0PIHID  RICHARD  C  8RIGHAM 

'  SAiDEPT  PUBLIC  WORKS 

'.    7A  METRO  WATER  WORKS 

6A  STATE  DEPT  HEALTH 

BA  STATE  DEPT  HEALTH 


25  '  6P   6P  1 


!  8A I  STATE  DEPT  HEALTH 
I  8A ! STATE  DEPT  HEALTH 
IHIDIDIR  HARVARD  FOREST 

SA  STATE  DEPT  HgALTB 

7P  EARL  F  SHITE 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
!  8A;A  W  LADD 
.  '     NEW  ENGLAND  PWR  CO 
8A : STATE  DEPT  HEALTH 


I  SPERL 


750 
100  I 
300: 


8Aj STATE  DEPT  HEALTH 

AR  HETRO  WATER  WORKS 

SA   8A' FLOYD  K  ANDERSON 

7A   7A' HETRO  WATER  WORKS 

9P  MID  ESSEX  COMPANY 

5P   8a' PROPS  LOCESbCANALS 
8A, STATE  DEPT  HEALTH 
HID  I  ALBERT  POULIOT 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 

SS   8A  WILLIAM  R  HOELZEL 

I  8A I  STATE  DEPT  HEALTH 

eA|NEW  ENGLAND  PWR  CO 
I  8a! GEORGE  B  LOBLEY 

[FRANCIS  HARRINGTON 
HID  HID  U  S  WEATHER  BUREAU 

HID   4P  CITY  ENGINEER 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A; HETRO  DIST  WTR  COHH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
6A  STATE  DEPT  HEALTH 


138|    iHID  U  3  COAST  GUARD 

100   6P'  6PlEDNIN  NIEHI 
1150|    i    SaIuETRO  DIST  WTR  COHH 

8A[ STATE  DEPT  HEALTH 
1700       8A I  STATE  DEPT  HEALTH 


72  12 ,  1080       8A  HARVARD  FOREST  3 

73  15  1037  NOOrjNOONCITY  ENGINEER  2  3 
73  17  1153  HID  HID  U  S  WEATHER  BUREAU  2  3 
72  55  1650  HA  STATE  DEPT  HEALTH  3 
70  42     21   4P   4P  PLYMOUTH  CORDAGE  CO  2  3 


42  27 
42  22| 
42  39 
42  32 
41  461 


71  32!  1050 1 

72  17  5601 
70  37  80 
70  52 


70  30     20  HID  HID  1 


AR  METRO  WATER  WORKS 
8A  METRO  RATER  WORKS 
7P  REV  R  U  DARKER 
8P  U  S  COAST  GUARD 


WINSOR 


50,  71  07 1 

5:  42  36  72  44 

17  41  03  72  04 

7  42  10  73  25 

4  42  25;  71  06 

I  sl  42  06  72  36 

I  SI  42  06  72  35 

5<   42  06  72  36 

:  4'  41  57  70  57 

10  42  27  71  49 

'  I  I 

10  42  28  71  46| 

7  42  17!  73  19: 

4,  42  28  70  54 

4  41  51  71    09 

5  42  36  72   33 


8755 

NORFOLK 

42  11 

71  IS 

200 

8P 

1793 

HAMPSHIRE 

5 

42  17 

72  17 

1798 

BAHPSHIRE 

5 

42  16 

72  16 

520 

(642 

BERKSHIRE 

5 

42  22 

73  08 

1800 

8918 

WORCESTER 

17 

42  03 

71  53 

450 

9093 

HAMPDEN 

5 

42  10 

72  16 

425 

>nfi 

HAMPSHIRE 

5 

42  29 

72  58 

120s 

SP 

>191 

BAMPDEN 

5 

42  06 

72  42 

251 

9196  BAMPDEN 

5 

42  00 

72  43 

263 

■  I[ 

9360 

HIDDLBSCX 

4 

43  23 

71  19 

224 

5P 

,  9371    BERKSBiaS 
9382   HAMPDEN 
9442   WORCESTIB 
9770  WORCESTER 
9923   WORCESTER 

9928   WORCESTEB 


ft  42    11  73   05 

ft  43   12  73   32 

S  42   32  71    59 

ft  42   42  72   05 

4   42    16  71    52 

4I  42  18  71  49: 


35  I  8A  BRISTOL  CO  AGR  3CUL 

400  8aI  6A  new  ENGLAND  PWR  CO 

720  I  8aI STATE  DEPT  HEALTH 

750'  6A  STATE  DEPT  HEALTH 

160|  7A,  METRO  WATER  WORKS 

146 1  BA  DEPT  OF  STS  k   ENG 

199|  4P   4P  U  S  ARMORY 

120:  SA   6A  ROBERT  A  PRICE 

60'  HID  JAHES  E  WARREN 

555,  AR  HETRO  WATER  WORKS 

690  ;  HIdI  NUNCIO  LANCIANI 

850l  9P|  9P;  NE8BIT  K  BANGS 

20  7P'  7P' WESTON  K  LEWIS 

20  eP  6P  WATEB  WORKS 

200  6P  HID  W  MASS  ELEC  CO 


8P  PARKER  N  CHICK 
flA  J  W  REILLY 
BA  STATE  DEPT  BEALTB 
HID  HBS  A  W  JOHNSON 
BA  STATE  DEPT  HEALTH 

HID  INA  E  LAHB 
5P  NORMAN  THURSTON 
SA,  STATE  DEPT  HBALTU 

HID  CIVIL  AERO  ADH 
5P   5P  WB9T0N  COLLEGE 

1400       8A  STATE  DIPT  HEALTH 
243  MID  MID  U  S  AB'.' 
900       8A  ■TTRO  WATD  WORKS 
960       8A  STATE  DBFT  HEALTH 
966  MID  MID  CIVIL  ASBO  ADM 

«33   7p|  6p  CLIFFORD  A  DAVIS 

13711  m    m  i 


'i" 


STATION  INDEX 


Station 


BKACB  a ILL 


BRADFORD 
BRISTOL 
BUCKS  CORNER 
CAMPTON 
CENTBB  HARBOR 

CLAREHOFTT 
CLEAR  BROOK 
COHCORD  WB  AIRPORT 
DIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

DURBAN 

EAST  DEER INC 

EASTMAN  PALLS  DAU 

ERfiOL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAU  3  SW 
FITZWILLIAU 
FRANKLIN  1  NT 
FRANKLIN  FALLS  DAH 

GILHANTON 
GLENCLIFF  2  NW 
GORHAU 
HANOVER 
BILLSBORO 

BILLSBORO  2  IT 
JEFFERSON 
EEENE  1  SW 


LAKEPORT  2 

LANCASTER 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT 
LINCOLN 
MANCHESTER 


'  LAKE 


UASSABESII 

UEBIDEN 

MILAN  6  N 

MILFORB 

MOUNT  WASBINGTON  WB 

NASHUA  1  NE 
NASHUA  3  N 
NELSON 
NEW  DURHAM 
NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 
NORTH  STRATFORD 
NORTH  VILLAGE 


PINEBAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 
PLYMOUTH  2  » 
RANDOLPH 
SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  SUTTON 
SOUTH  WEARE 
STODDARD 
3UNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
THORNTON  GAP 
TUCKEBUAN  RAVINS 
WALPOLE 
WARREN  1  SE 

WATERVILLE  VALLEY 

WENDELL 

ITENTWORTH 

WEST  LEBANON   1    SW 

WEST  RUMNEY 

WHITEFIELD 
WILMOT 
WINCHESTER 
WINDHAM 
WOLFEBORO  f  ALi.S 


County 


BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

HERRI HACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 
BELKNAP 


1552  SULLIVAN 
)l590  GRAFTON 

1683  .MERRIMACK 
12023  COOS 
|2136  JCHESHIRE 

2174  JSTRAFFORD 
2264  iHILLSBORO 
2427 .MERRIMACK 
|2842  !C00S 
2898  I  COOS 

2999  ^COOS 
3024  CHESHIRE 
3029  CHESHIRE 
3177  MERRIMACK 
13182  ^UERRIUACK 

3359  'BELKNAP 
3409  GRAFTON 
3485  COOS 
3850  GRAFTON 
4057  BILLSBORO 

4062 iHILLSBORO 
4314  iCOOS 
4399 [CHESHIRE 
4475 [BELKNAP 
4480  BELKNAP 

4556  COOS 
4568  GRAFTON 

.4 656. GRAFTON 
4732:GRAFT0N 

I  5072  BILLSBORO 

;5211  BILLSBORO 
5362  SULLIVAN 
5400  COOS 
5412  BILLSBORO 

,5639  COOS 

I  3707  BILLSBORO 
5712  BILLSBORO 
S730  CHESHIRE 

15780  STRAFFORD 
5843  MERRIMACK 

5868  SULLIVAN 
5982  UERSIUACK 
6234  COOS 
.6302, BILLSBORO 
; 6697 1 BILLSBORO 

I €818  COOS 
'6856  COOS 

6944  GRAFTON 

7088  COOS 
. 7967  MERRIMACK 

[8061  HILi^SBORO 

8169  «ERRIM.%CK 

8194  BILLSBORO 

3350  CHESHIRE 

8502  SULLIVAN 

I  8539  CRESBIRE 
'8676  GRAFTON 
B754  COOS 
8354  CHESBIRE 
8885  GRAFTON 

8960  GRAFTON 

9074  SULLIVAN 

9091  GRAFTON 

9318  GRAFTON 

9474  GRAFTON 

9613  COOS 
9676  MERRIMACK 
9726  CBESHIRE 
9731  ROCKINGHAM 
,  9865,  CARROLL 


43  12 

44  52 

42  54 


43  04 

43  27 

44  47 

44  16 

45  06 
42  45 

42  47 

43  27 
43  28 

43  25 

44  00 
44  23 
43  42 
43  07 


71  35 
71  10 
71  42 
71  43 
71  31 

71  58 
71  43 
71  59 
71  38 

71  29 

72  21 
71  38 
71  30 

71  20 

72  04 

70  56 

71  49 
71  40 
71  04 
71  27 

71  18 

72  11 
72  09 
71  40 
71  39 

71  25 
71  53 

71  11 

72  17 
71  57 


5  42  56   72  17 
ilO  43  33   71  28 

ilO  43  33   71  29 


44  29 

44  11 

43  38 

44  03 
43  00 

42  59 

43  33 

44  37 
42  50 
44  16 


IlO  42  46 
10 '42  48 
42  59 


43 

2R 

43 

25 

43 

22 

43 

15 

44 

45 

42 

5« 

42 

51 

44 

16 

45 

03 

43 

46 

44 

22 

43 

29 

42 
43 

53 
19 

10  43  04 
lo!  43  05 
5  43  23' 

43  00 

43  59  [ 

44  16! 
43  05 

43  551 

43  57 
43  22[ 
43  52! 
43  38{ 
43  38 


10 


5  44  18 
10  43  27[ 

5[  42  46 
10  42  47 
10  43  36 


71  34 

71  54 

72  19 
71  40 
71  28 

71  24 

72  15 
71  12 
71  39 
71  18 

71  26 
;i  29 

72  08 
71  10 

71  59 

72  10 
71  22 
71  38 
71  55 
71  57 

71  15 
71  23 
71  44 
71  19 
71  53 


72  05 

72  19 

71  33 

71  17 

72  26 
71  53 

71  30 

72  07 

71  55 

72  19 
71  51 

71  33 


Obser- 
vation 
time 


PUBLIC  SERV  CO  H  H 
EDW  FENN,  BROWN  CO 
GEORGE  E  TUCKER 
A  F  SNODGRASS 
L  B  BERRY 

RUTB  S  MOORE 
PUBLIC  SERVICE  CO 
PAUL  D  SMITH 
ERASTUS  DOLE 
GEORGE  W  BROWN 

CENT  VT  POBLIC  SERV 
U  S  ENGINEER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
GERTRUDE  E  NASH 
8P  DUBLIN  SCHOOL  INC 


UNIVERSITY  OF  N  H 
CHARLES  E  RE IDT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
G  E  CAMPBELL 
J  C  CREPEAU 

CONN  RIVER  POWER  CO 
MASS  DEPT  BEALTB 
WILLIAHINA  RICKER 
P  J  SOUTHMAYD 
MORRIS  M  BlIUPBREY 

HARMON  STOCKWELL 
STATE  SANATORIUM 
EVERETT  GATCBELL 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV  CO  N  B 


C  MC  INTIRE 
6P  MERTON  T  GOODRICB 
7A  KENNETH  E  GOULD 

lUR  W  MARSHALL 


TWIN  ST  GAS&ELEC  CO 
HERMAN  L  TITUS 
CIVIL  AERO  ADM 
ROBERT  Y  SINCLAIR 
PUBLIC  SERVICE  CO 

MANCHESTER  WTB  WKS 
KIMBALL  UNION  ACAD 
ANDROSCOGGIN  RES  CO 
C  S  EMERSON 
U  S  WEATHER  BUREAU 

PUBLIC  SERVICE  CO 
PENNICBUCK  WTH  WKS 
DAVID  P  WHEELWRIGHT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
COLBY  JR  COLLEGE 

B  P  5HEPARD 

D  J  FREDERICK 

NEW  ENC  PWR  SERV  CO 

MRS  M  B  RAMSEY 

G  A  MORI SON 


6P 

7P  J  B  DODGE 
HID  N  B  WATER  RESOURCES 
7P  GEORGE  G  CLARK 
6Pl A  N  MC  CLINTOCK 
8A  EDNA  F  POWERS 


HARRY  W  BOLT 
PUBLIC  SERV  CO  N  B 
AUGUST  BRUYTflEEL 
FRED  R  JENNINGS 
M  W  BANNISTER 

B  G  LAWTON 
V   S   ENGINEEBS 
A  M  C  SKI  SHELTER 
FRANK  DRISCOLL 
N  H  FISB  BATCBERY 

U  S  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV  CO  N  B 
R  L  DOWNING 
GRANITE  ST  ELEC  CO 
ELVA  H  CHIVELL 


5Pi  STATE  FISH  HATCHERY 
8a{  MRS  RUTB  M  GRACE 
(IDI  CARL  D  GRUPE 
6Pj  6P  HERMAN  BAKER 
6P   6P  KENNETH  BERRY 


Refer 

to 
tables 


NEW  ENGLAND 
SEPTKHBER  1949 


Statio 


BBODS    ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
I  FORT  ADAMS 

GREENVILLE 
I  KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
'providence  WB  CITY 
1  WESTERLY  1  W 

WOONSOCKET 


BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON 
BETHEL 
BLOOUFIELD 

BOLTONVILLE 

BURLINGTON  WB  AIRPOI 

CANAAN 

CAVENDISB 

CBELSEA  2  S 

'CBITTENDEN 

CORINTB 

CORNWALL  3  SV 

DORSET  1  8 
.EAST  BARNET 

I  EAST  RTEGATE 
I ENOSBURG  FALLS 

ESSEX  JUNCTION 

GILHAN 

GRAFTON 

BIGBGATE  FALLS 

LEHINGTON  1  W 

LYMAN  FALLS 
,  MANCHESTER 
!  UARSHFIELD 

HAYS  MILL 
'  MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 
I  HONTPELIER  AIRPORT 
I  MORRISVILLE 

I  NEWPORT 

I  NORTBFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

PLYMOUTH 
I  RANDOLPH  CENTER 

I  READING  BILL 
I  READSBORO  1  SSE 
'  ROCBESTBR 

RUTLAND  1  SE 

SAINT  ALBANS 

!  SAINT  JOBNSBURY 
SALISBURY 
SEARSBURG  HOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 
SOMERSET 

j  SOUTB  LONDONDERRY 
[  SOUTH  NEWBURY 
[  SPRINGFIELD 

STOCKBRIDCE 

TOWNSHEND 

TUNBRIDGE 
TYSON 
VERNON  1  S 
WAROSBORO 
WATERBURY 

'  WEST  BURKE 

NEST  BURO  5  NW 

WEST  DANVILLE 

WEST  HARTFORD 
I  WESTON 

[  TBST  TOPSHAU 
WHITE  RIVER  JUNCTION  IN 
WHITINGBAM 
WILDER  1  E 
WOODSTOCK 


County 


0576  WASHINGTON 
0896  NEWPORT 
2926  NEWPORT 
3306jPS0VIDENCE 
4266  WASHINGTON 


PROVIDENCE 
PROVIDENCE 
WASHINGTON 
PROVIDENCE 


WASHINGTON 
WINDBAH 
BENNINGTON 
WINDSOR 


761' 


e43f 


WINDBAM 
ORANGE 
WINDSOR 
WINDSOR 
WINDHAM 


6483  ORANGE 
8512  WINDSOR 
8600[  WINDHAM 
8747[  WINDHAM 
88051  WASHINGTON 

9099^  CALEDONIA 
910d  CALEDONIA 
918d  CALEDONIA 
9329<  WINDSOR 
9476  WINDSOR 

93881  ORANGE 
9691  WINDSOR 
973SI  WINDBAM 
9764J  WINDSOR 
9984;  WINDHAM 


1433  RUTLAND 
1565  ORANGE 
1580  ADDISON 
1786  BENNINGTON 
1962  CALEDONIA 


1  10 
41  28 
1  53 


71  39 
71  36 
71  20 
71  34 
71  32 

71  25 
VI  25 
71  50 
71  31 


44  141 
f3   08 

42  51 

43  50 

44  46  [ 


72  33 

72  27 

73  10 
72  33 

71  36 


CALEDONIA 

FRANKLIN 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WINDHAM 

FRANKLIN 

ESSEX 

ESSEX 

BENNINGTON 

WASBINGTON 

WINDHAM 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

WASBINGTON 

LAMOILLE 

ORLEANS 
WASBINGTON 
BENNINGTON 
WINDSOR 


44  11  72  06 

44  28  73  09 

45  00  71  32 
43  23  72  35 
43  59 i  72  37 

43  41 I  72  57 

44  02 I  72  17 
43  58  73  12 

43  14  73  06 

44  20  72  02 


44  30;  73  07 

44  25!  71  43 

43  ll[  72  37 

44  56  73  03 
44  54[  71  31 
44  46  71  36 

43  lO;  73  04 

44  25|  72  16 

5  42  4S|  72  44 

SJ  44    15:  72   03 

2;  44    18.  72   40, 

2   44    I2I  72   34] 

2   44    3*  72   36j 


16    44  56|  72  12{ 

2   44  0»  72  40| 

5   43  14  72  54 

51  43  3^  72  43 

5   43  57!  72  36 


6746    WINDSOR 
6761   BENNINGTON 
68931  WINDSOR 
6995)  RUTLAND 
7025  FRANKLIN 

7054J  CALEDONIA 
709a  ADDISON 
7142  BENNINGTON 
7153  BENNINGTON 
740U  WINDBAH 


5   43  3li 

5   42  51] 

5   43  52 

2   43  37 

2    44  4Si 

5  44  25 

2  43  54J 

5^  42  50 

5|  42  52 

5j  42  53 

s!  43  iij 

5  43  16 

5l  43  48 

51  43  02 


72  34 
72  57 
72   48| 

72  58; 

73  05; 


72  49 
72  04 
72  27 
72  47 
72  40 


Obser- 
vation 
tune 


Observer 


550      8A I  EDMUND  R  GREENE 
35  MID  HID  U  S  WEATHER  BUREAU 
jMID  U  S  ARMY 
420!  8Pl  8P  AGRICULT'AL  EXP  STA 
100   9P   9P  AGRICULT'AL  EXP  STA 


Refer 

to 
tables 


ss 


HIDIU  8  WEATBER  BUREAU  '2345 

UID.U  S  WEATHER  BUREAU  '2345 

8pl  JULIAN  L  HC  ONZIE     3 
MID ' SEWAGE  DEPT  3  4 


8a' GREEN  MT  POWER  CORP  3 

8A  BELLOWS  FLS  ELEC  CO  2  3 

5P  STATE  FISE  BATCHERY  2  3 

7A  G  DOUGLAS  CURTISS  3 

4P  GEORGE  L  COOPER  2  3 


940 

660     [  8A1 R  N  BROWN  3 

33i'uID[hID  U  S  WEATHER  BUREAU  [23- 
1020 [      7A  P  E  FEARON         '    3 
6P  6P! CENT  VT  PUBLIC  SEHV  2  3 
7P  MRS  THEODORE  TAPLIN   2  3 


1030 


7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
HID  GEORGE  C  BASTINGS 
5P   5P  SARAH  B  LANE 
6P  6P,  RUFUS  S  GILBERT 
SAJ  8A;  CONN  RIVER  POWER  CO 

j  8A[ J  F  DEVINS 
6P[  6P  L  H  POHEROY 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
.  8A  BERYL  BOYLE 
I  MID  AVERY  B  PARK 

'  MIDI  ORIN  HARRIS        I 

7P  CONRAD  W  BAKER 
:  MID  PUBLIC  SERV  CO  N  B 

MID  DANA  S  REDINOTON 
[  8A  GREEN  MT  POWER  CORP 


8A  MRS  FRED  MAY  JR 
[  6A  CONN  RIVER  POWER  CO 
8A   8A  GREEN  MT  POWER  CO 
1122  MID  HID  CIVIL  AERO  ADM 
600     UIDi  WATER  L   LIGHT  DEPT 


S   43  5^4  72  29 

SI  43  28  72  42 

5  42  46;  72  31 

43  03  72  47 

44  231  72  46 

I 

I  44  3^  71  58[ 

4lJ  72  03 

24i  72  09! 

I  43  42  72  26i 

5  43  18  72  48; 

5I  44  081  72  18 

5j  43  39I  72  19 

5  42  46  72  53 

5  43  40  72  20[ 

6  43  381  72  31 


766 


1500 
1122 
860 
600 
540 


2360 
1660 
2080 

1030 
374 
300 
760 
420 

600 
1080 

228 
1020 

432 


MID,  MIDI  MILTON  W  DREW 
6P[  61^  GEORGE  B  8URNBAM 
7A  DONALD  C  PAIGE 
:  6P  VIOLET  D  PELKEY 

8A  VT  STAGE  AGR  SCHOOL 
[   J 

I   5P  T  F  ROWLEE 

'   8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

9A  B  P  ORDWAY 

6P  6P  GEORGE  L  KIRK 

SP   5P  DONALD  E  DAVIS 

4F|  4P  FAIRBANKS  MUSEUM 
[  7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
.  8Ai  GEORGE  BRIGGS 

8A|  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
8A{  8j)|  L  L  LEONARD 
I    ' 

I   7A{  RAY  E  LYMAN 
,  8A  FRED  DREEEE 
I   9A  SPRINCFLD  TERM  RWY 
HID  ALFRED  B  DURKEE 
7A  JOHN  L  CASTLE 


BERNICE  U  ROWELL 
EDITB  SPAULDIN& 
8A  CONN  RIVER  POWER  CO 
6Pl  WENDALL  R  DAVIS 
8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

8A^  GILHAN  W  FORD 

[  PORTLAND  PIPE  LINE 
8A|  0  F  BRICKETT 
8A  EVA  K  DOUBLEDAY 
7A  A  A  PROCTOR 


HI] 
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ALBANY:  1949 


NEW  ENGLAND  -  OCTOBER  1949 
W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

GENERAL  SUMMARY 

October,  1949  weather  conditions  reverted  to  the  pattern  of  deficient  rainfall  and  excess  of  tempe- 
rature that  has  predominated  during  the  current  year.   Though  the  previous  month  offered  a  respite 
from  persistent  heat  and  dryness,  the  ten  months  from  January  through  October  have  been  warmer  than 
any  similar  period  since  Section  records  have  been  computed.   Only  two  Octobers  have  been  warmer, 
one  in  1920,  with  a  monthly  mean  1.2°  higher,  and  again  in  the  disastrous  October  of  1947,  when  it 
was  warmer  by  2.1°,   The  precipitation  was  deficient  by  more  than  four  inches  during  the  past  crop- 
growing  season,  a  shortage  more  persistent  and  of  wider  areal  distribution  than  in  any  year  since 
1923.   Fortunately,  fair  production  of  staple  crops  can  be  maintained  in  New  England  with  less  than 
normal  precipitation,  a  fact  made  evident  by  the  adequate  yields  this  year.   True,  the  hay  crop 
suffered  severely  in  mid-season,  but  that  was  largely  offset  by  later  recovery.   Of  deeper  signifi- 
cance is  the  effect  on  the  low  water  table,  the  failure  of  wells,  springs  and  small  streams,  and 
the  added  costs  of  power  production.   The  astounding  recovery  of  grass-lands  from  the  summer  drought 
was  due  to  moister  top-soil  and  is  misleading  as  to  sub-soil  conditions,  still  abnormally  dry  at 
this  writing.   Ultimate  effects  of  dehydration  on  many  coniferous  and  deciduous  trees  and  shrubs  may 
become  apparent  in  the  Spring,  regardless  of  what  the  next  few  months  can  do  either  to  repair  or 
accentuate  the  damage  already  effected.   There  was  a  marked  absence  of  major  disturbances,  the  in- 
frequent storms  having  been  mild  and  brief.   This  favored  fruition  and  harvesting  of  autumn  produce 
and  the  fall  farm  activities  proceeded  with  little  hindrance.   The  usual  rapid  recession  in  mid- 
fall  temperatures  was  lacking.   A  few  days  of  each  week  brought  reversions  to  summer  levels.  There 
were,  however,  some  cold  nights,  especially  to  the  north,  and  only  the  hardy  vegetation  in  shel- 
tered or  coastal  areas  survived.   As  surface  moisture  was  fairly  well  maintained  grasses  continued 
to  thrive  while  other  plant  life  passed  into  dormancy. M.T.N. 

TEMPERATURE 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section,  based  on  156  records,  was  53.5°,  which  is  3.8° 
above  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  temperature  for  the  northern  division  was  50.9°; 
for  the  southern  division,  56.4°.   The  highest  monthly  mean  was  59.8°  at  Waterbury,  Conn.;  the  low- 
est was  45.8°  at  Millinocket  Dam,  Me.   The  highest  recorded  was  91°  at  Waterbury,  Conn.,  on  the 
10th;  the  lowest  was  14°  at  Prentiss,  Me.,  on  the  25th.   The  greatest  monthly  range  was  71°  at 
Enosburg  Falls,  Vt.;  the  least  was  32°  at  Block  Island,  R.I. 

PRECIPITATION 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section,  based  on  155  records,  was  2.29  inches,  which  is 
1,14  inches  below  the  mean  for  the  past  62  years.   The  average  precipitation  for  the  northern 
division  was  2.42  inches;  for  the  southern  division,  2.15  inches.   The  greatest  monthly  amount 
reported  was  4.40  inches  at  Chatham,  Mass.;  the  least  was  0.74  inch  at  Fort  Adams,  R.I.   The 
greatest  amount  in  24  hours  was  2.34  inches  at  Edgartown,  Mass.,  on  the  31st.   The  average  number 
of  days  with  .01  inch  or  more  was  8,  which  is  1  below  the  mean  for  the  past  62  years. 

The  average  snowfall  for  the  northern  division,  based  on  82  records,  was  a  trace;  for  the  southern 
division  a  trace,  based  on  73  records;  for  the  Section,  based  on  155  records,  a  trace,  which  is 
0.2  inch  below  the  mean  for  the  past  62  years. 


ACKKOHrLEDCHSirrS 

In  addition  to  the  cllMtologlcal  data  fro»  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope-  PreTlous  to  the  Introduction  of  thlB  bulletin  series,  data  fro*  Hrdrocllutlc 

ratlvo  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  fro»  Hydrocll^a-  network  stations  were  presented  In  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins;  vhich 

tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologlc  Bulletin  were  Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 

Series   The  Hydrocllmatlc  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages— mostly  of  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  requlre- 

the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was  meats  of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 

established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 

Army,  to  supplement  ejilstlng  precipitation  stations  In  order  to  provide  records  agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  rof- 

of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and  erenco  copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 

related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  nujaberlng  about  may  be  otitained  upon  application  to  Chief,  0.8.  Weather  Bureau,  Washington 

2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  malntain^jd  by  the  25,  D.C. 

Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau  ^  ,,  ^.   ,.    ,.      .     .-i.^i. 

by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be-  Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 

tween  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42,  through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 

the  Department  of  Agriculture  transferrtd  about  $100,000  per  year  to  provide  individuals  as  listed  in  the  Station  Index, 
data  required  in  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 
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9 

53.4 

90 

20 

3.63 

0.6 

2.32 

0.0 

13 

1910 

47.9 

86 

10 

53.5 

89 

15 

1.69 

0.0 

1.61 

0.0 

8 

1942 

48.9 

82 

18 

53.0 

85 

19 

2.72 

T 

3.50 

0.0 

8 

1911 

45.9 

78 

17 

49.4 

76 

15 

3.33 

0.1 

1.72 

0,0 

11 

1943 

47.9 

82 

14 

51.8 

84 

15 

5.47 

0.2 

5.07 

0.0 

13 

1912 

49.2 

89 

20 

54.2 

87 

19 

3.84 

0.0 

2.16 

0.0 

8 

1944 

46.1 

86 

9 

51.1 

88 

14 

3.54 

0.5 

2.21 

0.0 

8 

1913 

52.6 

84 

20 

54.4 

87 

22 

6.03 

0.0 

7.34 

0.0 

13 

1945 

45.2 

82 

15 

50.7 

86 

21 

4.41 

0.5 

2.65 

T 

13 

1914 

49.9 

87 

8 

54.9 

86 

13 

1.80 

0.9 

2.58 

0.0 

5 

1946 

50.4 

86 

15 

55.5 

90 

21 

3.23 

0.4 

1.17 

T 

7 

1915 

49.2 

81 

18 

53.2 

82 

19 

2.44 

0.0 

3.09 

0.0 

9 

1947 

53.7 

91 

13 

57.7 

90 

17 

0.74 

T 

1.95 

T 

4 

1916 

48.0 

87 

18 

52.0 

85 

17 

2.09 

0.0 

1.79 

0.0 

7 

1948 

46.5 

84 

11 

51.3 

83 

13 

2.86 

0.4 

3.29 

T 

9 

1917 

45.1 

81 

19 

49.0 

79 

19 

5.85 

0,0 

5.76 

0.0 

13 

1949 

50.9 

89 

14 

56.4 

91 

19 

2.42 

T 

2.15 

T 

8 

1918 

48.2 

81 

19 

54.1 

82 

22 

4.32 

0.0 

1.27 

0.0 

10 

Pericx 

47.2 

92 

1 

51.9 

94 

11 

3.33 

0.4 

3.35 

T 

1919 

46.6 

83 

11 

53.7 

90 

1 1 

22 

4.25 

0.0 

2.85 

0.0 

14 

1 

1 

COMPARATIVE  DATA: 
Connecticut : 


(Northern:  Maine,  New  Hampshire  and  Vermont;  Southern:  Massachusetts,  Rhode  Island  and 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NKW  EHCLAND 
OCTOBEB  1949 


Tviapffratura 

Ptaoipitation 

1 

No.  of  day* 

Snow,  SlMt,  Hail 

No.oIda7« 

1 

, 

Slaficn 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

g 

t 

■S  1 

1 

a 

s 
i 
8 

1 

< 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

i 

1 

8 
3 

o 

? 

CONNKCTICnr 

BRIDGEPORT 

59.1 

5.2 

85 

10 

32 

27 

0 

1 

2.08 

-1.73 

1.24 

26 

0 

0 

7 

2 

1 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

59.6 

85 

10 

37 

28 

0 

0 

2.11 

1.24 

26 

0 

0 

7 

2 

1 

CBEAI  HILL 

56.5 

6.2 

84 

10 

32 

25+ 

0 

2 

2.32 

-1.25 

.72 

26 

0 

0 

8 

4 

0 

DANBDRT 

56.9 

89 

10 

26 

28 

0 

2 

1.96 

.88 

26 

0 

0 

7 

3 

0 

FALLS  VILLAGE 

55.1 

5.5 

86 

10 

22 

28 

0 

6 

2.75 

-  .28 

.77 

26 

0 

0 

8 

3 

0 

GBEEWTICB 

S7.4 

88 

10 

30 

27+ 

0 

2 

1.87 

.82 

26 

0 

0 

8 

2 

0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

57.9 

6.7 

89 

10 

29 

28 

0 

1 

2.06 

-1.46 

.87 

26 

0 

0 

10 

3 

0 

MIDDLETOWN 

57.9 

86 

11 

32 

28 

0 

1 

1.98 

1. 00 

26 

0 

0 

5 

3 

1 

MOHAWK  FOREST  RANGER  STATION 

55.3 

85 

11 

27 

25 

0 

4 

2.46 

.98 

26 

0 

0 

9 

3 

0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

58.1 

6.3 

81 

10+ 

33 

28 

0 

0 

2.30 

-1.05 

1.41 

26 

0 

0 

8 

2 

1 

NEW  LONDON 

59.4 

5.2 

83 

10 

34 

28 

0 

0 

2.37 

-1.31 

1.53 

26 

0 

0 

6 

2 

1 

NORFOLK  2  SW 

52.8 

79 

11+ 

28 

25+ 

0 

4 

2.58 

.80 

26 

0 

0 

9 

4 

0 

NORTH  KENT 

56.1 

88 

10 

22 

28 

0 

5 

2.36 

.86 

26 

0 

0 

9 

3 

0 

KORWALK 

57.3 

5.2 

88 

10 

24 

28 

0 

2 

1.84 

-1.80 

1.02 

26 

0 

0 

5 

2 

1 

NORWICH  3  ESE 

56.7 

88 

10 

25 

28 

0 

4 

2.43 

1.39 

26 

0 

0 

5 

2 

1 

PUTNAH 

54.7 

87 

10 

22 

28 

0 

7 

2.35 

1.16 

26 

0 

0 

10 

3 

1 

SALISBURY 

55.9 

6.7 

86 

10 

25 

27 

0 

0 

2.98 

-  .95 

1.02 

26 

0 

0 

9 

4 

1 

SBEPAUG  DAM 

55.4 

80 

11 

28 

28 

0 

1 

2.49 

.86 

26 

0 

0 

12 

3 

0 

STOBRS 

54.6 

3.8 

84 

10 

29 

28 

0 

2 

2.48 

-1.10 

1.02 

26 

0 

0 

10 

1 

WASHINGTON 

54.8 

89 

10 

22 

27 

0 

6 

2.52 

.71 

28 

0 

0 

8 

4 

0 

WATERBURY 

59.8 

6.8 

91 

10 

30 

28 

1 

1 

2.43 

-1.26 

1.11 

2« 

0 

0 

7 

3 

1 

WATERBURY  CITY  BALL 

59.4 

84 

10+ 

32 

28 

0 

1 

2.25 

.82 

26 

0 

0 

9 

4 

0 

WESTBROOK 

55.9 

84 

10 

26 

28 

0 

4 

2.96 

1.59 

26 

0 

0 

9 

2 

1 

WIGWAH  RESERVOIR 

2.38 

.88 

26 

0 

0 

7 

4 

0 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

57.7 

88 

10 

30 

28 

0 

1 

1.82 

.75 

26 

0 

0 

9 

2 

0 

STATE 

56.8 

4.8 

2.33 

-1.21 

MAINS 

AOGUSTA  AIRPORT 

51.7 

75 

12 

27 

25 

0 

3 

3.03 

1.12 

26 

0 

0 

8 

5 

1 

BANGOR 

57. 9M 

12.9 

88 

10 

25 

25 

0 

1 

2.15 

-2.03 

.73 

26 

0 

0 

8 

3 

0 

BAB  HABBOR 

52.2 

3.4 

73 

10 

30 

26 

0 

3 

3.18 

-1.20 

1.26 

26 

0 

0 

8 

4 

1 

BELFAST 

51.6 

78 

10 

24 

25 

0 

6 

2.52 

1.00 

26 

0 

0 

6 

1 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

46.7 

5.2 

76 

12 

20 

25 

0 

11 

2.35 

-1.21 

.66 

26 

T 

0 

9 

5 

0 

CORINNA 

49.4 

78 

12 

19 

25 

0 

14 

2.48 

.98 

26 

0 

0 

8 

3 

0 

EASTPORT  WB  CITY 

51.3 

3.8 

68 

10 

30 

25 

0 

1 

1.82 

-1.73 

.71 

26 

0 

0 

9 

2 

0 

EAST  SANGEBVILLE  2  E 

49.1 

78 

12 

18 

25 

0 

14 

2.58 

.96 

26 

0 

0 

9 

3 

0 

EAST  WINTHROP 

51.9 

78 

10 

22 

25 

0 

8 

2.76 

.98 

26 

0 

0 

8 

4 

0 

FARMINGTON 

51.2 

3.8 

84 

12 

18 

25 

0 

15 

2.06 

.54 

31 

0 

0 

8 

3 

0 

FORT  KENT  1  SE 

48. IM 

76 

10 

20 

25+ 

0 

15 

1.80 

-1.68 

.60 

5 

T 

0 

8 

0 

GARDINER 

53.1 

4.5 

79 

10 

25 

25 

0 

4 

2.98 

-1.05 

1.13 

26 

0 

0 

8 

4 

1 

GREENVILLE 

46.4 

1.9 

78 

12 

19 

25 

0 

19 

2.20 

-1.36 

.70 

26 

T 

0 

11 

3 

0 

HOHLTON  AIRPORT 

46.9 

3.5 

79 

12 

18 

25 

0 

16 

2.42 

-  .85 

.60 

26+ 

T 

0 

10 

4 

0 

JONESBORO 

49.0 

71 

10 

24 

24 

0 

7 

2.45 

.82 

26 

0 

0 

9 

5 

0 

LEWISTOH 

53.0 

4.4 

85 

12 

29 

25 

0 

2 

2.49 

-1.06 

.99 

26 

0 

0 

8 

3 

0 

MADISON 

50.3 

3.8 

83 

12 

18 

25 

0 

13 

2.11 

-1.49 

.78 

26 

0 

0 

8 

2 

0 

MILLINOCKET 

49.1 

3.0 

78 

12 

20 

25 

0 

14 

2.28 

-1.61 

0 

0 

12 

0 

MILLINOCKET  AIRPORT 

47.7 

1.6 

78 

12 

20 

25 

0 

16 

2.24 

-1.65 

.77 

26 

T 

0 

7 

3 

0 

MILLINOCKET  DAM 

45.8 

80 

13 

18 

25 

0 

19 

2.41 

.40 

27 

0 

0 

10 

5 

0 

NORTH  BRIDGTON 

52.0 

3.1 

84 

12+ 

23 

25 

0 

10 

2.61 

-  .66 

.99 

26 

0 

0 

8 

3 

0 

OLD  TOWN 

51.3 

3.4 

76 

14 

21 

25 

0 

6 

2.56 

-1.56 

.53 

31 

0 

0 

8 

5 

0 

OLD  TOWN  AIRPORT 

47.7 

75 

12 

20 

25 

0 

15 

2.63 

.87 

26 

T 

0 

9 

6 

0 

PORTLAND 

54.5 

80 

10 

31 

25 

0 

1 

2.37 

.86 

26 

0 

0 

10 

3 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

51.8 

2.9 

81 

10 

22 

25 

0 

6 

2.26 

-  .88 

.84 

26 

0 

0 

8 

3 

0 

PRENTISS 

46.8 

69 

11 

14 

25 

0 

12 

1.90 

.49 

31 

0 

0 

8 

4 

0 

PRESQUE  ISLE 

47.8 

3.7 

77 

12 

18 

25 

0 

15 

1.96 

-1.40 

.53 

5+ 

0 

0 

8 

3 

0 

BIPOGENVS  DAM 

48.0  M 

2.3 

82 

13 

19 

25 

0 

14 

2.29 

-2.13 

.49 

27 

0 

0 

11 

4 

0 

ROCKLAND 

51.2  M 

78 

10 

27 

25 

0 

7 

3.09 

1.24 

26 

0 

0 

10 

4 

1 

RUMFORD  3  SW 

48.5 

4.4 

82 

12 

18 

25 

0 

19 

2.39 

-  .82 

.83 

26 

0 

0 

10 

2 

0 

RUHFORD  1  SSE 

51.3 

4.2 

84 

12 

24 

25+ 

0 

11 

1.89 

-1.32 

.84 

26 

0 

0 

9 

2 

0 

VANCEBORO 

49. OH 

3.7 

79 

12 

24 

26+ 

0 

11 

7.70V 

.55 

31 

0 

0 

6 

3 

0 

WINSLOW 

50.5 

1.2 

79 

13 

24 

25 

0 

9 

2.55 

-  .94 

.55 

26 

0 

0 

11 

6 

0 

WOODLAND 

48.8 

2.1 

79 

13 

21 

25 

0 

12 

2.26 

-2.32 

.80 

26 

T 

0 

6 

4 

0 

STATE 

50.0 

2.1 

2.55 

-1.03 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

52.7 

4.3 

86 

10+ 

21 

28+ 

0 

11 

2.85 

.04 

1.32 

26 

0 

0 

10 

4 

1 

AMHERST 

57.6 

7.3 

88 

11 

28 

25 

0 

2 

2.58 

-1.00 

.98 

26 

0 

0 

10 

3 

0 

ARLINGTON 

57.6 

89 

10 

30 

25 

0 

1 

1.73 

.85 

26 

0 

0 

7 

3 

0 

BILLERICA 

54.5 

87 

10 

22 

25 

0 

10 

1.90 

.92 

26 

0 

0 

8 

3 

0 

BIRCH  BILL  DAM 

52.8 

82 

10 

19 

28 

0 

11 

2.17 

.75 

26 

0 

0 

8 

4 

0 

BLUE  BILL 

56.3 

5.0 

85 

10 

34 

27 

0 

0 

2.03 

-1.71 

1.28 

26 

0 

0 

6 

3 

1 

BOSTON  WB  AIRPORT 

58.4 

4.8 

86 

10 

37 

25 

0 

0 

1.60 

-1.55 

.88 

26 

0 

0 

6 

3 

0 

BROCKTON 

58.1 

5.3 

88 

10 

33 

28 

0 

0 

1.32 

-1.89 

.81 

26 

0 

0 

3 

2 

0 

CHATHAM 

56.0 

76 

10 

40 

27 

0 

0 

4.40 

1.90 

31 

0 

0 

9 

4 

2 

CHESTNUT  HILL 

58.4 

5.9 

84 

10 

36 

25 

0 

0 

1.47 

-2.12 

.74 

26 

0 

0 

7 

3 

0 

CLINTON 

55.8 

5.1 

82 

12 

27 

25 

0 

3 

2.03 

-1.21 

.91 

26 

0 

0 

8 

3 

0 

COBASSET 

56.1 

82 

11 

35 

28 

0 

0 

1.14 

.29 

27 

0 

0 

9 

4 

0 

CONCORD 

59.3 

9.7 

87 

10 

30 

25 

0 

2 

1.80 

-1.28 

.78 

26 

0 

0 

7 

3 

0 

EAST  WAREHAM 

55.5 

3.5 

79 

11 

27 

28 

0 

2 

.84 

-2.93 

.37 

8 

0 

0 

5 

1 

0 

EDGARTOWN 

56.9 

83 

11 

32 

28 

0 

1 

3.40 

2.34 

31 

0 

0 

9 

2 

1 

FALL  RIVER  2  NE 

58.1 

5.0 

88 

10 

38 

27+ 

0 

0 

1.28 

-2.38 

.52 

26 

0 

0 

7 

2 

0 

FITCHBURG 

55.1 

4.4 

86 

11 

25 

25 

0 

6 

2.24 

-1.24 

.97 

26 

0 

0 

7 

4 

0 

FRAMINGHAM 

56.1 

4.3 

87 

12 

30 

28 

0 

2 

1.52 

-1.93 

.85 

26 

0 

0 

7 

3 

0 

BAVERBILL 

56.3 

2.9 

88 

10 

28 

25 

0 

2 

1.98 

-  .92 

.88 

29 

0 

0 

7 

3 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

52.9 

4.2 

86 

11 

26 

28 

0 

6 

2.57 

-  .19 

1.15 

26 

0 

0 

9 

4 

1 

3«a  nimxwatsm  Dota*  ioUoiriag  StaUoo  Ind«x. 
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Table  2— Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NZW  INCLAIID 
OCTOBER   1949 


T«nip*ratun 

Pnoipttatian 

1 

1 

^ 

1 

^ 

1 

No.  of  days 

1 

1 

0 

1 

1 

Snow,  SImI.  Hail 

No.  oi  dtva 

Stahon 

J 

8 
Si 

1 

I 

g 

ll 

J_ 

s 

3 

s 

1 

8 

ITAmilS  1  E 
EMIGHTTILLE  DUI 
IJHE  COCaiTUATS 
LAWKZHCE 

Loreix 

57.4 
S3. 8 
55.2 
56.6 
56.6 

4.0 

4.1 
5.6 
4.8 

83 
87 
87 
85 
88 

10 
10+ 

11 

10 
10 

36 
22 
26 
32 
31 

3+ 
27 
25 
25 
25+ 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

10 

9 

1 

2 

2.09 
2.05 
1.51 
2.00 
1.99 

-1.5J 

-2.20 
-1.32 
-1.47 

1.00 

1.00 

.80 

.82 

.80 

31 
26 
26 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

7 
6 
7 

3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 

0 
0 
0 

■IDDLSTON 

nurmcEET  ts  airpobt 

Xn  BEDrOD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLmOUTH 

55.8 
55.8 
58.5 
52.4 
58.3 

1.6 
5.3 
5.6 
6.1 

78 
72 
87 
82 
86 

10+ 

10 

10 

11 

10 

32 
37 
42 
25 
35 

25 
27 
27 
28 
27+ 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
4 
0 

1.91 

3.23 

.78 

2.47 

-1.55 

-  .16 
-3.02 

-  .61 

.98 

1.30 

.44 

.54 

26 
26 
31 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
10 

4 
12 

7 

3 
3 

1 
3 

0 

1 

0 
0 

ROCIPORT  1  KSE 

SANDWICH 

SHKI  RURNE  FALLS 

SPRINCriELO 

SPRINCriELD  KEWS  BUILDING 

55.8 
57.8 
53.5 
59.1 
58.7 

5.2 

6.2 
5.2 

SO 
88 
84 

es 

89 

10 
10 
10 
10 

11 

37 
36 
22 
33 
31 

28 

27+ 

28 

25+ 

28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

7 
0 

1 

1.85 
1.26 
2.56 
2.42 

-1.51 

-  .63 
-1.29 

.93 

.43 

1.16 

1.01 

.61 

26 
31 
26 
26 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

6 
9 
6 

6 

3 
3 
4 

4 

0 
0 

1 
1 

0 

3T0CKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TURNERS  FALLS 
WALPOLS 

53.4 
54.8 
55.5 
54.7 
55.0 

5.6 
3.8 
5.0 
4.0 

84 
82 
86 
87 
85 

11 

10 
10 
10 
10 

21 
33 
25 
23 
27 

28 
25 
28 
28 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
0 
4 
6 
5 

2.38 
1.62 
1.96 
2.67 
2.20 

-  .72 
-1.51 
-1.83 

-  .13 

.65 

.89 

1.06 

1.07 

.87 

31 
26 
26 
26 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
3 

7 
10 

7 

3 
3 
3 
3 
3 

0 
0 

1 

1 

0 

VESrriELD  2  NE 
reSTCN  2  KW 
WESTOTER  FIELD 
lOBCESTER  AIRPOBT 
TWICESTKR  1 

55.4 
55.5 
SS.8 
55.5 
55.4 

4.7 
4.8 

4.0 

87 
87 
86 
83 
84 

11 

10 
10 
10 
10 

27 
25 
30 
32 
25 

28 

25 

25+ 

27 

25+ 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

7 
4 
1 

4 

2.41 
1.68 
4.06 
1.81 
1.88 

-1.24 
-3.95 

-1.78 

.91 
.87 
1.57 
.81 
.94 

26 
26 
31 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
8 
10 

3 
2 

4 
2 
3 

0 
0 
2 
0 
0 

STATE 

56.0 

4.2 

2.08 

-1.30 

ICEt  BAKPSEIRE 

AIXXANDRIA 
BEtLIN 
BETHLEHEM 
BLACXWATER  DAM 
CAMPTON 

S0.4M 

49.4 

51.5 

52.7 

47.6 

3.8 
5.9 

81 
83 
83 
84 
82 

12 

13 

11 

10+ 

13 

18 
20 
20 
17 

25 
25 
28 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
14 
20 

3.06 
1.97 
2.78 
1.92 
2.57 

-1.12 
-  .20 

.77 

.64 

.97 

1.13 

26 
31 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
11 
9 
5 
12 

2 
4 
3 
3 

0 
0 
0 

1 

CONCORD  IB  AIRPORT 

DURHAM 

(ABT  DEER INC 

FABTAN 

FIRST  CONN  LAEE 

51.6 
53.9 
52.  IM 

47.3 

3.8 
3.9 

4.6 

84 
85 
84 

80 

10+ 
10+ 
10 

12 

21 
25 
20 

15 

28 
28 
25 

25 

0 
0 

0 

14 

9 

12 

16 

2.07 
2.29 
2.28 
3.06 
2.71 

-  .78 

-  .83 

-1.74 

.93 
1.02 
1.01 

.60 

26 
26 
26 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
8 
9 
11 

3 

3 

4 

4 

0 

1 
1 

0 

FRANKLIN  1  NW 
FRANELIN  FALLS  DAM 
CLENCLIFF  2  N¥ 
HANOTER 
lEENE  1  S 

52.6 
51.9 
51. 4M 
51.8 
54.1 

4.5 

6.0 
4.4 

5.5 

85 
84 
81 
83 
87 

12 

10+ 

12 

12 

10 

20 
19 
23 
21 
20 

25 
25 
25 
25 
28 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

15 

5 

8 

11 

2.26 
2.20 
2.83 
2.47 
2.01 

-  .62 

-  .70 

-  .63 

-  .75 

1.08 

1.10 

.93 

.85 

.82 

26 
26 
26 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6 

7 
11 
10 
10 

3 
3 
5 
3 

4 

1 
1 

0 
0 
0 

LAIEP08T  1 
LEBANON  AIRPORT 
MANCHESTER 
MAS8ABESIC  LAEE 
NASHUA  3  N 

53.8 
51.4 
51.7 
52.8 
52.2 

2.7 
2.4 

82 
85 
78 
85 
86 

12 
10 
10 
11 
10 

28 
20 
28 
21 
23 

25 
25 
28 
28 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
13 

5 
13 
10 

2.20 
1.69 
2.28 
2.28 
2.31 

-1.15 

-  .74 

-  .69 

1.10 
.85 
1.09 
1.00 
1.00 

26 
26 
26 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 

10 
7 
11 

7 
12 

2 
2 

I 
3 

1 

0 

1 

1 
1 

NE1  LONDON 
PETERBORO  2  3 
PINZEAN  NOTCH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
■EST  LEBANON  1  SW 

51. 7M 

51.8 

49.1 

52.8 

52.0 

5.5 

79 
82 
78 
84 
8« 

12 

11 

12 

10+ 

11 

27 
22 
20 
19 
21 

25 
25 
25 
28 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 
13 
11 
10 

1.89 
2.17 
2.97 
1.86 
2.28 

-2.44 

.85 
.84 
.99 
.72 
.87 

26 
26 
26 
25 
26 

0 
0 
T 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
12 
6 

11 

2 

3 
5 

4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

■INDHAM 

tOLFEBORO  FALLS 
WOOOSTOCI 

53.3 
52.4 
51. 6M 

86 
81 
86 

10 

10+ 

12 

20 
23 
21 

25+ 

25 

25 

0 
0 
0 

11 
7 
13 

2.64 
1.85 
2.76 

-1.02 

.92 

.75 
1.32 

26 
26 

26 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
8 
9 

4 
3 
2 

0 
0 

1 

STATE 

51.7 

4.2 

2.35 

-  .78 

35.3 

5.6 

57 

11 

7 

27 

0 

18 

5.16 

-1.11 

.90 

31 

4.3 

3 

26+ 

12 

8 

0 

RHODE  ISLAND 

BLOCE  ISLAND  TB  CITT 

GREENVILLE 

EINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

PROVIDENCE  WB  CITT 

59.4 
56.2 
55.4 
57.2 
58.6 

4.5 
3.9 
6.4 

76 
86 
87 
88 
90 

10 
10 
10 
10 
10 

44 

30 
25 
35 
38 

27+ 

28 

28 

28 

25+ 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 

4 
0 
0 

.92 
2.59 
1.60 
2.11 
1.98 

-2.64 
-2.45 
-  .77 

.60 
1.29 

.81 
1.48 
1.09 

31 
26 
26 
26 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 

9 

7 
4 

1 
3 
2 
3 
3 

0 

1 

0 

1 

1 

STATE 

57.4 

4.0 

1.84 

-1.59 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BLOOHFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 
CHELSEA  2  S 

49.6  M 
50.8  M 
53.2 
50.6 
49.8 

4.9 
4.0 
3.9 
4.7 

83 

85 
83 
84 

10+ 

11 
12 
11 

20 

22 
19 
16 

28 

25 

25+ 

25 

0 

0 
0 
0 

13 

4 
14 
18 

2.02 
2.73 
1.46 
2.31 
2.09 

-  .58 

-  .96 
-1.51 

-  .79 

-  .76 

1.00 
.83 
.39 

1.08 
.72 

26 
26 
31 
26 
26 

0 
0 
0 
T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 
8 
8 
9 

2 

4 
3 
3 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

CORNWALL  3  SW 
DORSET  1  S 
EAST  BARMET 
ENOSBURG  FALLS 
LEMINOTON  1  W 

55.1 
52.8 
50.0 
53.0 
49.1 

5.3 

3.9 
5.7 

86 
87 
82 
89 
82 

12 
11 
13 
11 
11 

25 
19 
23 
18 
15 

25 
25 
25 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
11 
11 

9 
17 

3.27 
2.12 
2.67 
3.51 

-  .92 

-  .99 

1.25 
.53 
.76 

1.09 

26 
26 
12 
26 

0 
0 
0 
0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 

10 
9 

10 

6 

4 
4 
6 

1 

0 
0 

1 

MIDDLESEX 

MONTPELIEH  AIRPORT 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

RUTLAND  1  SE 

51.4 
50.3 
50.1 
51.9 
52.7 

4.6 
6.4 
4.3 

86 
83 
84 
84 
85 

12 
11 
11 
11 
11 

18 
18 
17 
18 
21 

25 
25 
25 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
11 
15 
11 
7 

1.76 
1.85 
2.17 
1.67 
2.42 

-  .91 
-1.19 
-1.01 

.44 

.59 
.58 
.51 
.66 

5 
31 
26 
26 
31 

0 
T 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 
9 
8 
9 

4 
2 

4 
3 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  ALBANS 
SAINT  JOHNSBDHT 
SOMERSET 
WEST  BURKE 
WILDER  1  E 

55.4 
52.5 
47.1 
48. 2M 
48.6 

6.7 
5.1 
2.5 

86 
84 
82 
82 
81 

11 
12 
12 

12+ 
11  + 

24 
19 
16 

18 

25 
25 
24 

25 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
12 
19 

16 

1.93 
2.25 
2.07 
2.66 
2.20 

-1.38 

-  .65 
-2.18 

-  .38 

-  .55 

.55 
.84 
.98 
.67 
.83 

12 
26 
26 
26 
26 

0 
T 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
11 
B 
11 

4 
3 
3 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

WOODSTOCE 

51.6 

4.8 

85 

10 

19 

25 

0 

14 

2.61 

-  .56 

.90 

26 

0 

0 

7 

0 

STATS 

51.1 

4.0 

2.29 

-  .95 
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station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  ,  25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COmiKCTICUT 

ANSOHIA 

.11 

.03 

.93 

.02 

T 

.46 

1.55 

BAKERSVILLE 

.15 

.35 

.11 

.12 

1 

1.09 

.57 

2.39 

BRIDGEPORT 

.08 

T 

.03 

T 

.08 

I 

1    1  T 

T 

T 

1.24 

.04 

.07 

.54 

2.08 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT   Z 

.08 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

.17 

1.24 

T 

.05 

.04 

.47 

2.11 

BRISTOL 

.35 

.28 

.08 

.91 

.02 

.54 

2.19 

BULLS  BRIDGE  DAII 

.35 

.10 

.27 

.07 

.04 

.04 

.77 

.60 

2.24 

BURLINGTON 

.15 

.04 

.24 

.09 

.03 

.01 

1.08 

.54 

2.18 

CANDLEWOOD  LAKE         R 

.34 

.53 

.08 

.  10  1  .76 

.02 

.37 

2.20 

COCKAPONSET  FRST  RANGER  j 

.22 

T 

.03 

.01 

11.36 

.01 

.48 

2.11 

COLLINSVILLE 

.14 

.24 

.07 

.04 

T 

.03 

1.06 

.53 

2.11 

CHEAII  HILL 

.22 

.26 

.08 

.36 

.03 

.72 

.04 

.61 

2.32 

DAKBURY 

.31 

.08 

.02 

.09 

T 

T 

T 

.88 

.06 

.52 

1.96 

DA5S0N  LAKE 

.18 

.06 

1 

1.16 

.03 

.47 

1.90 

DERBY 

.09 

.02 

T 

.04 

1.04 

.03 

.54 

1.76 

EAST  HAVEN 

.09 

.02 

.01 

1.56 

.10 

.62 

2.40 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

.19 

T 

.09 

.08 

T 

T 

1.07 

.02 

.04 

.59 

2.08 

FALLS  VILLAGE 

.16 

.74 

.06 

.20 

.06 

.77 

.04 

.70 

2.75 

GREENY  I CH 

.12 

T 

.01 

.15 

.14 

.82 

.05 

.04 

.54 

1.87 

GROTON 

.06 

.04 

.04 

.06 

.01 

T   il.23 

.05 

.08 

.58 

2.15 

HARTFORD  «B  AIRPORT     Z 

.17 

.01 

.31 

T 

.03 

.03 

.02 

T 

. 10  1  .87 

T 

.08 

.44 

2.06 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

.10 

T 

T 

1.15 

.65 

1.90 

JEHETT  CITY             R 

.17 

.17 

[ 

.03 

1.21 

.04 

57 

2. 19 

LAKE  KONOMOC 

• 

.17  1 

1.42 

:69 

2.28 

LAUREL  RESERVOIR 

.09 

.02 

.11 

.01 

.90 

.03 

.48 

1.64 

MANCHESTER 

.13 

.09 

.30 

T 

.05 

.80 

.39 

1.76 

MEAD  POND  RESERVOIR 

.IS 

.02 

.01 

.03 

.01 

.14 

.02 

.90 

.03 

.01 

.52 

1.84 

MIDDLETOTN 

.35 

.07 

.04 

T 

1.00 

T 

.52 

1.98 

MILFORD                  1 

.10 

.03- 

1.46 

.06 

.57 

2.22 

MOHAffK  FRST  RNCR  STATION 

.24 

T 

.29 

T 

.07 

.21 

.03 

.02 

.98 

.01 

.61 

2.46 

MOODUS  RESERVOIR        R 

.18 

.02 

.02 

.49 

NATCHAUG  FRST  RNGR  STA 

.10 

.38 

.02 

.04 

.03 

1.04 

.58 

2.19 

NATHAN  HALE  STATE  FOREST 

.20 

T 

.39 

T 

.01 

1.06 

.04 

.46 

2.16 

NEW  HARTFORD 

.10 

.02 

.34 

.08 

.09 

.02 

1.00 

.52 

2.17 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT   Z 

.09 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.15 

1.41 

.01 

.05 

.10 

.47 

2.30 

SEW  LONDON 

.05 

.05 

T 

.05 

T 

1.53 

.05 

.64 

2.37 

NORFOLK  2  SW            Z 

.14 

.01 

.56 

.09 

.25 

.07 

.05 

.80 

T 

T 

T 

.61 

2.58 

NORTE  BRANFORD 

.11 

.25 

.03 

1.46 

.05 

.69 

2.59 

NORTH  GUILFORD 

.29 

.03 

.03 

.02 

1.47 

.04 

.62 

2.50 

NORTH  KENT 

.32 

.03 

.14 

.04 

.20 

.04 

T 

.86 

.05 

.68 

2.36 

NORTH  STAMFORD  RESERVOIR 

.10 

.02 

.11 

.02 

.95 

.05 

.54 

1.79 

NORHALK 

.12 

T 

.08 

.02 

1.02 

.60 

1.84 

NORWICH  3  ESE 

.14 

.19 

1.39 

.03 

.68 

2.43 

PACHAUG  STATE  FRST  3  NE 

.25 

.17 

.02 

.02 

.02 

1.16 

.03 

.62 

2.29 

PEOPLES  FRST  RANGER  STA 

.13 

.39 

.05 

.14 

.14 

.01 

1.00 

.52 

2.38 

PROSPECT 

.35 

.02 

.02 

.02 

.04 

.89 

.01 

.58 

1.93 

PUTNAM 

.09 

.37 

.01 

.01 

.05 

.01 

. 

.05 

1.16 

.03 

.57 

2.35 

PUTNAM  HEIGHTS  //       K 

.03 

.47 

.03 

.04  1.23 

.04 

.51 

2.35 

PUTNAM  LAKE 

.09 

.02 

.10 

.95 

.02 

.52 

1.70 

ROCKVILLE               K 

.20 

.08 

.12 

.09 

.03 

.05 

.02   .67 

.02 

.48 

1.76 

ROCKWOOD  LAKE 

.09 

T 

.08 

.83 

T 

.50 

1.50 

ROCKY  RIVER  DAM 

.34 

.11 

.39 

.07 

.85 

.43 

2.19 

ROUND  POND 

.18 

.04 

.09 

.16 

■  I 

.73 

.02 

.62 

1.84 

SALISBURY 

.20 

.56 

.08 

.25 

.08 

T    1.02 

.05 

.07 

.67 

2.98 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

.22 

.02 

.01 

.09 

.01 

T 

.02 

T   '  .96 

.05 

.06 

.54 

1.98 

SHEPAUG  DAM             Z 

.37 

.14 

.12 

.04 

.04 

.09 

.01 

.0«|  .86 

.01 

.08 

.67 

2.49 

SHUTTLE  MEADOW  RESERVOIR 

.17 

.23 

.08 

.03 

1.09 

.53 

2.13 

STAFFORD  SPRINGS 

.04 

.01 

.22 

.01 

.04 

.05 

.04 

.89 

.52 

1.82 

STEVENSON  DAM 

.25 

.95 

.50 

1.70 

STORRS                  Z 

.20 

.07 

.34 

• 

.06 

T 

.04 

.11 

1.02 

« 

.65 

2.48 

THOHPSONVILLE 

.42 

.06 

.11 

.01 

.85 

.61 

2.06 

TORRINGTON  1 

.21 

.32 

.11 

.13 

T 

1.07 

. 

.62 

2.46 

TORRINGTON  2 

.20 

.34 

.10 

.10 

.02 

1.01 

.62 

2.39 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

.15 

.02 

.10 

1.13 

.05 

.15 

.52 

2.12 

WASHINGTON 

.60 

.10 

.27 

.07 

.06 

.01 

.71 

.70 

2.52 

WATERBURY 

.35 

T 

.16 

.05 

.02 

T 

1.11 

T 

.10 

.62 

2.43 

WATERBURY  CITY  HALL     Z 

.33 

.03 

.26 

.11 

.01 

.17 

.82 

.11 

.41 

2.25 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

.10 

.02 

.04 

1.25 

.02 

.05 

.45 

1.93 

WESTBROOK 

.12 

.01 

.10 

.03 

T 

.01 

1.56 

.06 

.12 

.92 

2.96 

WEST  HARTFORD 

.18 

T 

.32 

.05 

1.01 

.56 

2.12 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

.27 

T 

.32 

.06 

T 

.01 

.97 

.57 

2.20 

WHITNEY  LAKE 

.14 

.02 

.02 

.03 

1.57 

.05 

.56 

2.39 

WIGWAM  RESERVOIR 

.43 

.02 

.32 

.05 

T 

.04 

.88 

.64 

2.38 

WILLIMANTIC 

.10 

.21 

.06 

T 

1.14 

.45 

1.96 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FL 

.06 

.11 

.13 

T 

.04 

T 

.06 

T 

.11 

.75 

.06 

.50 

1.82 

WOLCOTT  RESERVOIR 

.34 

.05 

.25 

.08 

.05 

1.15 

.65 

2.57 

WOODBURY 

.51 

T 

.28 

.02 

.10 

.84 

.58 

2.33 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT         Z 

.29 

T 

.33 

T 

T 

.02 

.05 

.23 

.32 

T 

T 

1.12 

T 

.67 

3.03 

BANGOR 

.48 

.10 

.11 

.03 

.20 

.73 

.07 

.43 

2.15 

BAR  HARBOR 

.10 

.20 

T 

T 

.78 

T 

.03 

.25 

.03 

1.26 

.53 

3.18 

BELFAST 

.18 

.26 

T 

T 

T 

« 

.65 

1.00 

.43 

2.52 

BRASSUA  DAM 

.12 

.01 

.22 

.03 

.06 

.04 

T 

.01 

.07 

T 

.01 

.09 

.03 

.31 

.30 

.04 

1.34 

CARIBOU  WB  AIRPORT      Z 

T 

.04 

.64 

.01 

.04 

T 

.31 

T 

T 

.30 

.01 

T 

.66 

T 

.34 

2.35 

CLAYTON  LAKE            R 

1.11 

.03 

.38 

.25 

.04 

.50 

.25 

2.56 

CORINNA 

.17 

.25 

.06 

.13 

.24 

.02 

.98 

.63 

2.48 

EASTPORT  WB  CITT        Z 

.17 

.16 

T 

.01 

.14 

.12 

.01 

.71 

.03 

.47 

1.62 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

.28 

.18 

.03 

.08 

.12 

.22 

.09 

.96 

.62 

2.58 

EAST  WINTHROP 

.16 

.45 

T 

.05 

.17 

.26 

.03 

.98 

T 

.66 

2.76 

ELLSWORTH 

.14 

.32 

.21 

.17 

.74 

.47 

2.05 

EUSTIS                  Z 

.20 

T 

.25 

.20 

.20 

T 

.05 

T 

.55 

.25 

1.70 

FARMINGTON 

.28 

.08 

T 

.40 

T 

.15 

.17 

.21 

T 

.23 

T 

.54 

2.06 

FORT  FAIRFIELD 

.12 

.28 

.13 

.13 

.27 

.02 

.09 

.33 

1.37E 

FORT  ONT  1  SE 

.60 

.05 

.10 

T 

.35 

. 

. 

.40 

.30 

1.80 

PORT  KENT               II 

.40 

.03 

.06 

.14 

.23 

.31 

.28 

1.45 

GARDINER 

.26 

.34 

.05 

.21 

.24 

.06 

T 

1.13 

T 

.69 

2.98 

GILEAD                  Z 

.16 

.38 

T 

.10 

.16 

.52 

.42 

1.74 

GRAND  LAKE  STREAM       H 

.48 

.20 

.05 

.21 

.69 

.37 

2.00 

GREENVILLE              Z 

.22 

.01 

.08 

.02 

.07 

.03 

.45 

.09 

T 

.70 

.02 

.51 

2.20 

HIRAM 

.07 

T 

.06 

T 

.25 

.22 

1.02 

.03 

.63 

2.28 

HOULTON  AIRPORT 

.36 

.01 

.19 

.01 

.17 

.01 

.46 

.01 

T 

.60 

T 

.60 

2.42 

JACKHAN  1  NNW 

.12 

.08 

.11 

.60 

.27 

1.18 

JONESBORO 

.06 

.26 

.05 

.28 

.26 

.01 

.12 

.82 

.61 

2.45 

LEWISTON 

.16 

T 

.16 

.01 

.01 

.20 

.26 

T 

T 

T 

.99 

T 

.70 

2.49 

HACHIAS 

.08 

.17 

.12 

.01 

.19 

.12 

.08 

.72 

.14 

1.63 

MADISON 

.09 

.18 

.15 

.09 

.11 

.18 

.78 

.53 

2.11 

MIDDLE  DAM 

.42 

.18 

.01 

.34 

.03 

.06 

.14 

.54 

.47 

2.19 

MILLINOCKET 

.18 

.06 

.01 

.02 

.13 

.05 

• 

.53 

.22 

.48 

.11 

.49 

2.28 

MILLINOCKET  AIRPORT     Z 

T 

.24 

.03 

T 

T 

.20 

.06 

.52 

T 

.77 

T 

T 

.42 

2.24 

MILLINOCKET  DAM 

.03 

.27 

.17 

.13 

.28 

.18 

.30 

.20 

.40 

.45 

2.41 

MOOSEHEAD 

.16 

.34 

.04 

.19 

T 

.03 

.05 

T 

.07 

.02 

.29 

.37 

.06 

1.62 

NORTH  ANDOVER           H 

.15 

.15 

.06 

.14 

.04 

.08 

.01 

1.00 

.46 

2.09 

NORTH  BRIDOTOK 

.18 

.14 

.06 

T 

.28 

.20 

T 

.99 

.02 

.74 

2.61 
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Table  3-Conlinued 

L  X  4  a  a  a  ^.^  A  ^ 

OCTOBER    1949 

Station 

1 

Day  of  month 

1 

1    '    2    1   3    1   4    j    5 

6 

7 

i     ° 

9 

j  10  {   11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25     26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

OLD  Ton 

OLD  Tom  Ainpoirr 

CSOMO 

POtTLAXD 

POBTLAn)  VB  AIRPOVT 

]           i           1           1           i.50 

Z  1                         >             !                 .37 

.38 

-01 

Z                                                        .01 

T 
T 

1    .23 

;     .26 

.03 
.22 
.31 

1  °'" 

.02 
.01 

<  T 

I 

T 

.01 

.01 

T 

.01 

T 

j 

1 

.15 
.13 
.18 
.38 
.43 

.29 
.35 
.46 
.07 
.06 

.04 
.04 

T 
I 

T 
T 
T 

T 

I    .50 

!    .87 

.06      .79 

.06      .86 

.04  ,    .84 

.33 

T 

T 

.53 
.59 

1    .66 

2.56 
2.63 
2.95 
2.37 
2.26 

PUNTISS 
PU3QUI    IS  LI 
BIPOGSHVS   DAM 
■OCKLAn) 
ROCKL^WD    1    V 

T 
R 

.37 

T      ,    .53 

.02'    .21 

.15 

.14 

.35 

.08 
.01 

!  ■" 

.13 

.34 

.20 

T 
.04 

.07 
.19 

.02 

.01 

.05 

.11 

1   .28 

.02 

.OS 

.32 
.35 

.30 
.16 

.40 
.36 

.05 

T 

.22 

I 

.41 

.53 

.18 

11.24 

.01   1.09 

.49 
.02 

.49      1.90 

.40  1    1.96 

.02  1    .25  ;    2.29 

1    .67  1    3.09 

RincroaD  3  sv 
iimroRD  1  ssE 

soon  AKDOVU 

aoan  nsr  baxboi 

Z 
R 
7 
R 

!    .04 
.02 

.06 

12 

1 

.24 
.12 

.07 
.17 

'    .19 
.28 
.23 

T 
.07 

.u 

.08 
.10 

;  .04 

.18 
.10 
.15 
.12 
.20 

.19 
.13 

.26 
.08 

.01 

T 

.04 
.29 

.13 
.02 

.83 
.84 
.90 
1.19 
.98 

T 

I-.54  1  3.39 
.43  ,    1.89 
.61      f.34 
.49     2.24 
.60     2.42 

S40A    PAH   DAI 
StAHS   T\LLS 

nx  rous 
Dn>n  DAii 

TAKCIBOaO 

m 

.13 

1 

1 

1 
1 

T 

.30 
.11 
.20 
.41 

.35 

,    -lO 

.07 

1    .08 
.06 
.23 

.11 

1    .10 

1 
1 

.18 

1 

1    .12 
.02 

i 
1 

|.03 
1    ■" 

.06  1 
.08 

t 

T 
.25 

.10 

.03 

.20 
.09 

.06 
.05 

i    -^ 
.10 
.25 

.02 

.43 

1.01 
.54 

.55 

.08 
.18 

.02 
.53 
.14 
.43 
.55 

1.61 
2.12 
1.80 
1.95 
7.70V 

IIIISL0> 
(OODLAKS 

'<    .08 

.38 

.48 

'    .37 
.30 

.02 

T 

i 

.041 

T      1 

.07 
.06 

.17 

.25 

.32 

T 

T 

.SS 
.80 

.30 

.35 
.47 

2.55 
2.26 

iussAcm.'snTS 

1 

ASA  IIS 
AaHUST 

ASHBOIUIHAH 
ASHLAIID 

z 

.10 
.17 
.02 

T 

.09 

T 
T 

.15 

.39 
.13 
.25 
.18 
.24 

1  T 

'    T 
T 

1    .02 
T 

.04 

.04; 

'    .05 

.01 1 

.41 
.27 
.03 
.18 
.02 

.12 

.13 

T 

.01 
.03 

.04 

.02 
T 

.07 

1.32 
.98 
.85 
.91 
.80 

.03 

.06 
.09 

i    .38 
. 02  1    .74 

1    .53 
.66 
.33 

2.85 
2.58 
1.73 
2.22 
1.43 

ATHOL 
BZECCTOOO 
BILCaiETOBII 
BILLEBICA 
BiaCB   HILL  DAI 

z 

T 

.04 

.09 
.03 
.01 

T 

.01 

.25 
.30 
.30 
.31 
.25 

.01 
.01 
.01 

T 
T 

1 
T           T 

.05 

T 

.10 

.04 

.05 

.33 

T 

.16 

.03 

.40 

.06 
.10 

T 
T 

.02 
.02 

T 

.03 

.91 
.97 
.93 
.92 
.75 

.03 

.05 

.79 
1    .26 

.81 
.02  1    .52 
T      '    .65 

2.46 
1.59 
2.50 
1.90 
2.17 

BLUI   BILL 

B08TCII  WB  AIIlI>OitT 

BOYLSTOK 

BIOCITOH 

CAlBdOCt 

z 
z 

R 

T 
.01 

.06 

.29 
.39 
.19 
.21 
.40 

T 
T 

I 

.05 

T 

.01 
.01 
.02 

.01 

1    T 

T 

1    •" 

.13 

.01 

T 

T 

T 

T 

ll.28 

.02  1    .88 

;    .89 

.81 

.01      .79 

T 
.01 

1    ■*'> 

T           .29 

.48 

.30 

.31 

2.03 
1.60 
1.83 
1.32 
1.53 

CRAT1U1I 

caxsTSB 
cmsnwiBLD 

CmSTKUT   BILL 
CLIWTOS 

.11 

.09 
.14 

.06 

.01 
.02 
.02 

.74 
.10 

.28 
.31 

.01 

.35 

T 

T 
T 

.01 
.03 
.04 
.03 

1.02 
.21 
.35 
.02 

.19 

.16 
.33 

.02 

.05 

.01 

T 

.01 

.09 
.01 

T 

.46 

1.05 

1.21 

.74 

.91 

T 
.06 

T 

1.90 
.58 
.67 
.28 
.47 

4.40 
2.21 
3.04 
1.47 
2.03 

coBASsrr 

COJWBOOK 
COHCOBD 
BAST  WABEBAB 
EDOARTOM 

.01 

T 

.02 

T 
.04 

.04 

.25 

.40 
.37 

.02 
.27 

T 
T 
.08 

1 
.06 

.01 

.05 
T 

.01 

.02 
.01 
.11 

.42 
.16 

.01 

.01 
.01 

.02 
.16 

.02 

.01 

.28 
.81 
.78 
.22 
.44 

.29 

.01 

T 

.36 

.26 

.21 

.22 

2.34 

1.14 

1.80 

.84 

3.40 

FALL   BIVER    2    KE 

PITCBBURG 

FRAIflMCHAH 

FRANKLIN 

OARDSHl 

.04 
.06 

.05 

T 
T 

.20 
.32 

.29 
.28 
.17 

T 
.05 

I 

T 

.01 

T 

.03 
.01 
.04 
.06 

.02 

T 

.26 

.02 

.09 

.08 

T 

.18 

.01 

.01 

T 

.01 

.16 

.52 
.97 
.85 
.98 
.85 

.02 

T 

T 

.33 
.52 
.32 
.40 
.64 

1.28 
2.24 
1.52 
1.75 
2.06 

OROTOl! 

BAROtlCI 

HABTARD   FO«BST  // 

RATCHTILLB 

BATCRBILL 

R 

.04 
.21 
.15 

.03 

.01 

.11 
T 

.16 
.27 
.06 
.22 
.40 

.01 

.25 

T 

.03 

.05 

T 

.01 

.07 
.01 

.04 

.36 
.19 
.27 
.10 
.12 

.10 
.11 

T 

.04 
.01 

.01 
.03 

T 

T 
.06 

1.00 
.84 
.83 

:il 

.01 

.04 

T 

.51 
.74 
.73 
.40 
.53 

2.23 
2.44 
2.35 
1.29 
1.98 

BSATB 
BOLTOn 
BOOSAC  TOHXa, 
Bl-BBARDSTOK 
BYAXXIS    1    B 

Z 

.08 
.09 
.24 
.14 

T 

T 

» 

.48 
.29 
.26 
.41 
.60 

T 
T 

T 

.02 
.14 
.01 
.34 

.02 

T 

.33 
.20 
.40 

.12 

.14 

.09 
.11 
.07 

T 

T 

T 
.03 

T 
.02 

.04 

1.08 
.95 

1.15 
.89 
.33 

T 

.02 
.04 

T 

.42 
.69 
.34 
.64 
1.00 

2.59 
2.45 
2.57 
2.49 
2.09 

IPS»ICB 
JBFFIBSOIt 
IBIOBTVILLB  DAB 
LAn  COCaiTl'ATX 
LAIRBBCB 

z 

.15 

T 

.01 

.01 
.25 
T 

.36 
.30 

.29 
.41 

T 

T 
T 

T 

.01 
.02 

.29 
.10 

.14 

.10 
.04 

.01 
T 

.02 
.01 

.04 

1.05 
.90 

1.00 
.80 
.82 

.02 
.03 

T 
.01 

T 

T 

.05 

T 

.46 
.60 
.55 
.33 
.57 

1.93 
2.26 
2.05 
1.51 
2.00 

LOnLL 
BAIISFIELD 
imSOIl  AIRPORT 
RIDDLEBORO 
HIDDLETON 

R 

.02 

.01 

T 

T 

.33 
.26 

:4l 

.45 

T 

T 

.02 

T 

.03 

.22 

T 

T 

.01 

T 

T 

* 

.80 
1.00 

.41 

.98 

.03 

I 
.03 

.03 

T 

* 

.57 
.31 

.33 
.42 

1.99 
1.60 

• 
1.24 
1.91 

BILFORD 
BILLBURY 
HOKTACUX  CITY 
BOIIIIT   lACBOSBT 
KAimiCICT   »B   AIRPORT 

Z 

• 
T 

.09 

.48 
.21 
.19 

.09 

.01 

T 

.36 

T 

T 

I 

.02 
T 

.04 
.02 

T 

T 

T 
.41 

• 
.54 

.18 
.38 

T 

.02 

.17 

.01 
.09 

T 

T 

.01 

.93 

.87 

1.05 

1?30 

.74 

.02 

.01 

.35 

:?; 

.78 
.98 

1.79 
1.46 
2.58 
2.38 
3.23 

XBI   BEDFORD 
HEWBtlRYPOKT 

■arrBBRiDcs 

^ 

.04 
.05 
.11 

T 

.14 
.41 
.22 
.36 
.28 

.02 
.01 

.01 

T 

.03 

.06 
.19 

.0: 

.03 
.14 

.02 
.01 

.01 

.01 

.16 
.98 
.92 
.85 
.92 

.01 
.03 

.441       .78 
.47     2.11 
.831    2.46 
.42     1.66 
.39     1.64 

ROBTB  TRURO 

PEIHAB 

PEBBROU 

PESO 

PETEBSBAM 

^ 

.29 

.12 
.10 

.20 

.33 

.4ri 

.32 
.20 

.15 
.OS 

.12 
.01 
.15 

.33 

.65 
.10 

.05 

.09 
.14 

.05 

.01 

.42 
.97 
.57 
.72 
.85 

.04 

.42 
.92 
.30 
.64 
.85 

1.34 
3.11 
1.31 
3.03 
2.35 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAIKFIELD 

PLYBOBTB 

PRIKCBTOB 

qVABBII    IBTAXE 

Z 

.21 
.13 

.11 
.29 

.22 

.05 
.29 
.30 
.43 
.45 

.07 

.021 

* 
.OTt 

.46 

.48 
.04 

.21 

.16 

.37 
.13 

.13 

T 

.01 
.04 

T 

.14 

.54 

1.04 

.93 
.93 

- 

.04 

.06 

.53 

2.47 
2.85 

2^46 
2.95 

aoCIPOST   1    ESE 

BAHDIICH 
SECREGAMSBT 

z 

1 

I     ' 

T 

.11 

T 

.30 

T 

.24 
.31 

.23 

T 
.45 

'] 

T 

T 
.20 

.3C 

.11 

.02 

T 
.03 

.0] 

r 

.04 

.93 

1.25 

.2< 

.84 

i.ie 

T 

T 

.03 

T 

T 

.60 
!51 

1.85 
2.09 
1.26 
1.59 
2.56 

SODTBBRIDCE 
SOUTB   BCREHOrrr 
SPOT   POJO) 
SPRIKOFIELD 
SPRIKOriELD    SEWS   BLDO 

•^ 

.03 

.05 

.15 
.14 
.29 
.39 

T 

T 

..J 

.02 
.09 

.Ol 
.2( 

.2t 
.2! 

.o: 

.01 

T 

.02 

1.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.47 
.57 

1 

1.70 
2.04 
1.81 
2.42 

STATE   FAR* 
STERLKO 
STERLHO   3    KW 
STOCEBRIDCE 
SWAKPSCOTT 

R 
R 

1 

.10 

T 

.0^ 

-.2, 

.33 

.43 
.06 
.33 

.40 

T 

.ei 

T 

.o: 

.3: 
.41 
T 

.31 

.01 

T 

T 

I 

.09 
.08 

.6! 
.87 

.63 

.« 

.03 

1 

.Oi 

.31 
.48 

.69 
.40 

2.34 

2.38 
1.62 

TAUHTOR 
TVRnRS   FALLS 
BALPOLE 
lARE    1 
lARE   2 

.oa 

1 

.01 
.03 
.01 

.13 

.01 

.45 

.IS 
.37 
.32 

T 

T 

.03 

.35 

1 

T 

.01 
.01 

.04 

.id 

.08 

i 

.01 
.47 
.0! 

.3: 

.3C 

.1( 

.03 
T 

.01 
.0! 

T 

J 

.78 

.03 

.02 

T 

.64 

.4<^ 
.80 

1.96 
2.67 
2.20 
2.39 
2.53 

See  reference  note*  following  SUtion  Index. 
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Table  3— Coutinued 


DAILY  PRECIPITATION 


mtW    KNGLAKT 


SiaHon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10   U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  {  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KASBINCTOK 

R 

j 

.11 

.05 

.04 

.01 

.55 

.06 

, 

.80 

.05 

.57 

3.24 

WnSTSB 

T 

.22 

.01 

.02 

.01 

.03 

.84 

.03 

.49 

1.65 

WEST  BEmPIEU) 

R 

.14 

.34 

.04 

.01 

.09 

.09 

.60 

.05 

.54 

1.80 

T 

.31 

T 

.15 

.15 

1.03 

T 

T 

.52 

2.16 

WlSTl'IBU)  2  KI 

T 

.19 

.17 

.13 

T 

.30 

|T 

.09 

.91 

.04 

.58 

2.41 

WEflTOli  2  lor 

.o« 

.01 

.24 

T 

.03 

T 

■ 

T 

.87 

.47 

1.68 

WIST  OTIS 

.11 

.01 

.22 

.07 

.14 

.13 

.05 

1  .97 

.70 

2.40 

WBSTOVHl  FIELD 

T 

.05 

.30 

T 

.01 

j  .05 

T 

.38 

1.50 

.30 

1.57 

4.06 

TOST  BOTUIID 

.03 

.04 

.26 

.08 

.44 

! 

.01 

.84 

.01 

wmcanrooii 

.05 

T 

.31 

T 

.05 

.30 

.11 

.01 

T 

.83 

.07 

.03 

.01 

.73 

2.50 

WOarESTER  AIRPOJT 

.03 

T 

.24 

.01 

T 

T 

.02 

.05 

.03 

.06 

.81 

T 

.01 

.55 

1.81 

WOaCESTKR  1 

.05 

I 

.26 

T 

.06 

.02 

.94 

T 

.55 

1.88 

XSI   HAIQ>SBIE£ 

AI.8XAin>RIA 

.28 

.17 

.15 

T 

.05 

1 

.33 

, 

, 

, 

1.38 

T 

.70 

3.06 

BATE  2  S3W 

.03 

.05 

.26 

.05 

.30 

.13 

.01 

.14 

.55 

.02 

.31 

1.85 

BKHTON 

.29 

.05 

.27 

.45 

.20 

.01 

.02 

.13 

.58 

.52 

2.52 

BXHLIN 

T 

.12 

T 

.20 

T 

.02 

T 

.23 

T 

.11 

.02 

.06 

.05 

T 

.77 

.06 

.33 

1.97 

.16 

T 

.43 

.13 

.40 

.17 

.02 

.24 

.59 

.64 

2.78 

BLACCTATER  DAV 

Z 

.05 

.37 

.05 

.97 

.48 

1.02 

BOW  GARY  INS  PAU.S 

.02 

T 

.35 

T 

.22 

.22 

.04 

T 

1.01 

.04 

.43 

2.33 

BRADFORD 

T 

.01 

.05 

T 

.25 

.09 

.04 

.02 

.93 

T   1 

.40 

1.79 

BRISTOL 

Z 

I 

.02 

. 

.05 

T 

.11 

.12 

I 

.06 

1.10 

T 

.40 

1.86 

BVCES  CORNER 

.04 

.24 

.08 

.36 

.04 

I 

.40 

.18 

.10 

1.06 

.50 

3.00 

CAKPTON 

1  .12 

.02 

.40 

.01 

.05 

.12 

.15 

.19 

.02 

1.13 

.02 

.34 

2.57 

CENTER  BAKEOR 

i  .15 

.18 

T   j 

.10 

.13 

.17 

T 

1.30 

T 

.39 

2.42 

CI.ABBI01fT 

1 

1  I 

.23 

.07 

1 

.10 

.10 

.03 

.04 

T 

.90 

T 

.33 

1.80 

COMCOBD  WB  AIBJKMT 

Z 

.02 

.06 

.19 

T 

T 

T   1 

.26 

.04 

T 

r 

.03 

.93 

T 

.54 

2.07 

DIIVILLB  NOTCH 

1.48 

.04 

.27 

T 

.09 

.18 

.78 

.71 

.18 

.39 

3.02 

DUBLIN 

.04 

.15 

.05 

« 

.43 

,65 

.20 

T 

.43 

J.  95 

DDRaAa 

z 

.05 

T 

.19 

T 

.01 

.31 

.03 

T 

1.02 

.68 

2.29 

EAST  DEKSUro 

.0« 

.02 

.41 

.01 

T 

.32 

.01 

1.01 

T 

.44 

2.28 

EASTMAN  FALLS  DAK 

.02 

T 

.02 

.05 

T 

T 

T 

T 

.19 

.13 

T 

.13 

.01 

.97 

.10 

.35 

1.97 

ERROL 

z 

.20 

.13 

.10 

.20 

.03 

.12 

.71 

.45 

1.94 

FABYAN 

.26 

.40 

•   1 

. 

* 

1.14 

.80 

.25 

.21 

3.06 

FIRST  CONN  LAEE 

J 

.60 

.11 

.24 

.02 

.15 

.so! 

.14 

.30 

.25 

.20 

.20 

2.71 

FITZWILLIAB  3  SK 

.08 

.03 

.38 

.02 

.06 

.50 

.10 

.03 

.02 

.85 

.02 

.04 

.60 

2.73 

FRANCONIA 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.01 

.16 

T 

.52 

I 

.53 

_ 

FRAmtLIK  I  KW 

1 

I 

.09 

.09 

.33 

.14 

1.08 

.54 

2.26 

FRARSLIN  FALLS  DAW 

Z  1  .01 

.05 

.08 

.31 

.12 

1.10 

.53 

2.20 

GILHANTON 

.10 

1 

.38 

.13 

1.14 

.54 

2.29 

GLENCLIFF  2  NW 

.02 

.27 

.10 

.29 

.25 

.09! 

.20 

.OS 

.09 

.93 

.54 

2.63 

OANOVEH 

z 

.18 

.14 

.16 

.02 

.38 

.09 

.05 

.04 

.85 

.56 

2.47 

aiLLSBOBO 

T 

.15 

T 

T 

.15 

.10 

.85 

.01 

.35 

1.61 

BILLSBORO  2  W 

R 

.13 

.02 

.33 

.06 

.80 

.38 

1.72 

JEFFERSON 

.18 

T 

.50 

.05 

.02 

.75 

.13 

.02 

.06 

T   !  .25 

.32 

.21 

2.49 

EEENE  1  S 

.03 

.08 

.25 

.02 

■    .29 

.04 

T 

.82 

.01 

.01 

.46 

2.01 

LAEKPORT  1 

.03 

.10 

T 

T 

.02 

1  •^* 

.16 

.18 

.01 

1.10 

.02 

.44 

2.20 

LAEEPORT  2 

.02 

.08 

.30 

.16 

1.05 

T 

.56 

2.17 

LANCASTER 

.25 

.19 

.02 

.25 

.40 

, 

. 

1.30 

.10 

2.51 

LANSAFF 

.Oi 

.08 

.25 

.08 

.10 

.13 

.38 

.55 

1.58 

LEBANON  AIRPORT 

T 

.02 

T 

.01 

.08 

.07 

.06 

T 

T 

.85 

.60 

1.69 

LINCOLN 

z 

.10 

.16 

.40 

T 

T 

.05 

.10 

.10 

.15 

.05 

1.15 

.05 

.35 

2.66 

KANCaESTEB 

T 

.03 

.15 

T 

T 

.02 

.03 

.31 

.01 

.01 

T 

.02 

1.09 

.01 

T 

.60 

2.28 

lUSSABESiC  LAEE 

.02 

.21 

T 

.04 

.30 

.01 

T 

1.00 

.70 

2.28 

lOBIDSN 

.11 

.10 

.15 

.02 

.37 

.06 

.05 

.11 

.78 

.42 

2.17 

aiLAM  6  N 

.17 

.16 

.43 

.10 

.52 

.52 

1.89 

■HLFOm) 

.10 

.27 

T 

.04 

.14 

.08 

T 

T 

1.10 

T 

T 

T 

.52 

2.25 

mSBOA  1  NE 

R 

! 

.40 

.05 

.30 

.02 

.02 

.96 

.58 

2.33 

NASHUA  3  N 

.02 

.01 

.36 

.01 

.05 

.13 

.15 

.01 

l.OO 

.05 

.01 

.49 

2.31 

NELSON 

.18 

.41 

.03 

.32 

.02 

.72 

1 

.03 

.50 

2.21 

HEW  DURBAN 

Z 

.02 

.01 

.27 

.04 

.01 

.93 

.50 

1.78 

NEW  LONDON 

1 

.07 

T 

.10 

.22 

.02 

.85 

.63 

1.89 

NEWPORT 

1  T 

.15 

.11 

T 

.23 

.05 

.02 

T 

.87 

.48 

1.91 

NORTH  CBICEESTER 

T 

T 

.12 

.03 

.08 

.22 

T 

T 

T 

.78 

.14 

.46 

1.83 

NORTH  STRATFORD 

T   1 

.28 

.15 

.24 

T 

.28 

.10 

.25 

.58 

.30 

.13 

2.31 

NORTB  VILLAOE 

.13 

.42 

T 

.94 

.40 

1.89 

PtTERBORO  2  S 

1 

.06 

.09 

.03 

..54 

.04 

.84 

.02 

.04 

.51 

2.17 

PIKEHAU  NOTCH 

z 

1 

.31 

.07 

.28 

I 

.27 

.07 

.18 

.08 

.17 

.03 

.99 

.01 

.51 

2.97 

PITTBBORli  RESERVOIR  // 

R 

j 

.64 

.12 

.07 

.05 

.50 

.09 

.19 

.55 

.56 

2.77 

SOUTH  DAKBURV 

1 

.01 

.02 

.12 

.29 

.10 

.03 

1.02 

.62 

2.21 

SOUTH  LYNDEBORO 

' 

T 

.07 

.02 

.05 

.43 

T 

1.19 

T 

.54 

2.30 

SOUTH  WEAKE 

.10 

.04 

1.74 

.03 

.46 

2.37 

.21 

.03 

.20 

.39 

.03 

.95 

.03 

.45 

2.29 

SUXAPEB 

.02 

.22 

.04 

.82 

.48 

1.58 

z 

.12 

.04 

.31 

T 

.27 

T 

T 

T 

.72 

.40 

1.86 

THCXIRHAN  RATINE 

.79 

.18 

.46 

.86 

.13 

.31 

- 

_ 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

WALPOLE 

.05 

.04 

.16 

T 

.15 

.10 

.01 

T 

.92 

T 

.37 

1.80 

WAUtEN  1  SE 

z 

.12 

.05 

.30 

.10 

.20 

.15 

1.00 

.45 

2.37 

WBRSELL 

R 

.07 

.02 

.10 

.65 

.52 

1.36 

WBNTWORTH 

.03 

.11 

.02 

.39 

.41 

.17 

.16 

.13 

.06 

1.13 

.25 

2.66 

WEST  LEBANON  1  SW 

.11 

.04 

.22 

.02 

.30 

.09 

.04 

.09 

.04 

.87 

.46 

2.28 

WE31  RUnfEY 

T 

.12 

.08 

.34 

.06 

.29 

.02 

.08 

.10 

.12 

1.15 

.03 

.47 

3.86 

WBITKFiaj) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.02 

.06 

T 

.56 

.13 

.30 

- 

WILUOT 

.05 

T 

.12 

.02 

.21 

.02 

.08 

T 

.to 

.60 

2.05 

WINCHESTKR 

B 

.12 

.30 

.05 

.01 

.35 

.02 

.081  .84 

.03 

.57 

2.37 

WINSBAB 

.03 

.50 

.02 

.01 

.10 

.36 

T 

T 

.92 

.03 

T 

.67 

2.64 

WOLTEBORO  FALLS 

.05 

.02 

.04 

.02 

.27 

.19 

.75 

T 

.51 

1.85 

WOODSTOCK 

.22 

.07 

.22 

.08 

.03 

.23 

.16 

1.32 

.43 

2.76 

TORE  POND 

.20 

.26 

.02 

.73 

T 

.07 

.09 

.22 

.65 

.11 

.24 

2.59 

NOLKT  WASHINGTON  WB 

Z 

.13 

.75 

.58 

.17 

.36 

.78 

.36 

.05 

.35 

.04 

.69 

.90 

5.16 

RBffllE  ISUND 

AUSTIN 

.14 

.08 

■[ 

.04 

1.52 

.08 

1.86 

BLOCE  ISLAND  WB  CITY 

Z 

.02 

I 

.11 

.01 

T 

.03 

.10 

.01 

.04 

.60 

•;? 

FORT  ADAMS 

R 

.OS 

.07 

.21 

.06 

.01 

.34 

.74 

GREBXTILLE 

.03 

.71 

j  .03 

T 

1.29 

T 

.53 

2.59 

KINGSTON 

.08 

.08 

.a2|    .01 

.02 

.03 

.81 

.03 

.52 

1.60 

PROTIDENCS  WD  AIRPORT 

Z 

.02 

.26 

T 

T  i  T 

T 

.01 

.04 

1.48 

.02 

.28 

2.11 
1.98 

PROYIDEKCE  WB  CITY 

Z 

T 

.46 

T 

T 

I 

T 

.05 

1.09 

T 

.38 

WESTERLY  1  W 

.07 

.07 

T 

T 

I 

.07 

T 

.60 

.04 

.62 

1.47 

W00N30CKET 

B 

.31 

.01 

.021  .92 

.02 

.34 

1.63 

VERKONT 

1 

I 
1 

BAJtBE 

.02 

.32 

.12 

I 

.23 

.16 

T 

.13 

.38 

.01 

.40 

1.77 

BELLOWS  FALLS 

.03 

.17 

.20 

.07 

.12 

.04 

1.00 

.39 

2.02 

BETHEL 

i 

.15 

_ 

.31 

.05 

.03 

.03 

.70 

.49 

- 

BLOOHFIELD 

Z 

.39 

.02 

.24 

« 

.05 

.27 

.10 

.18 

.04 

.83 

.61 

2.73 

BOLTONVILLB 

T 

.08 

T 

.33 

.17 

.15 

.12 

.60 

.40 

1.85 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

Z 

T 

.37 

.10 

.04 

.33 

.04 

.10 

T 

T 

.09 

.39 

1.46 

CANAAN 

.52 

T 

.12 

.02 

T 

.34 

.10 

.33 

.68 

.17 

.32 

2.50 

CAVEXDISH 

.22 

.03 

.05 

T 

.03 

.31 

.11 

T 

1.08 

T 

.48 

2.31 

CUEL3EA  2  S 

.02 

T 

.16 

.09 

.08 

.15 

.25 

T 

.03 

T 

.72 

T 

.59 

3.09 

CBITTENDEN 

.16 

.10 

.15 

.07 

.06 

.1» 

.29 

.06 

.05 

.10 

.58 

.02 

.45 

2.24 

•  lollowiog  Stattos  Isd«x. 
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Tdble  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


raw  BKCLAND 
OCTOaXB  1949 


Day  oi  month 

1 

Station 

1 

1 

r 

1    1   2 

3       4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15      16 

17 

18 

19 

20     21      22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|2 

coBiim  //                        1 

.30 

.10 

.05 

.38 

.18 

.05 

.01 

.62 

.55 

2.04 

cownAu.  3  SI 

.2S 

.05 

.30 

.15 

.03 

- 

.30 

. 

Dwsn  1  s 

.37 

.11 

.57 

.31 

.25 

1.35 

.41 

3.37 

UST  BAixrr 

.13 

.03 

.38 

.31 

.15 

.01 

.12 

.53 

.02 

.35 

3.13 

ElKMaUlG   FALLS                            1 

• 

• 

.75 

.76 

.07 

.22 

.05 

.37 

.45 

3.87 

tSSSX   JUNCTIOII 

.01 

.40 

.15 

T 

.47 

.01 

.10 

.11 

.01 

.32 

1.58 

OtATTOII                                         > 

.17 

.30 

.24 

.05 

.91 

.39 

1.86 

BIGKATI    FALLS   //                1 

.30 

.12 

.83 

.11 

.08 

.30 

.07 

1.67 

LUilllGTOK    1    1 

.40 

.02 

.30 

.03 

.30 

.32 

.08 

.30 

1.09 

.77 

3.51 

uncHSsm                      ■ 

.41 

.31 

.04 

.04 

.23 

.15 

.13 

1.03 

.30 

3.80 

KAIlSaFIXU) 

.40 

.37 

.48 

.05 

.15 

.60 

.03 

.34 

3.43 

lurs    HILL 

.10 

.06 

.27 

.34 

.13 

.04 

1.27 

.04 

.40 

3.64 

■C    ISSOE   FALLS 

.19 

.01 

.24 

.30 

.15 

.08 

.49 

.01 

.36 

1.73 

HIODLSSIX 

.OS 

.44 

.17 

.39 

.04 

T 

.05 

.42 

T 

.30 

1.78 

aoxTPXLiD  titporr 

I 

.14 

.08 

.04 

.18 

.20 

.01 

.13 

T 

.02 

.47 

.59 

1.85 

■OUISTIU-E                               1 

.S3 

.10 

.04 

.21 

.11 

.11 

.01 

.39 

.40 

1.90 

MXVPOBT                                        Z 

.44 

.14 

.01 

.34 

.08 

.17 

.02 

.58 

.39 

3.17 

ramiriKui  horhcb  chit  : 

T 

.31 

.04 

T 

.10 

.02 

.14 

T 

.11 

I 

.SI 

.44 

1.67 

pnio 

T 

.21 

.17 

.24 

T 

.33 

.04 

.33 

.09 

.21 

.07 

1.15 

T 

.32 

3.06 

SXADINC  BILL 

.19 

.05 

.05 

.40 

.20 

1.07 

.63 

3.59 

REAOSBOBO    1    SSE 

.12 

.04 

.33 

.01 

.27 

.10 

.03 

I.IS 

.01 

.35 

3.40 

BimjSD    1    SE 

T 

.31 

.13 

T 

T 

.07 

.37 

.14 

.05 

.06 

.63 

.66 

3.43 

Si  1ST   ALBAIIS 

.31 

.03 

.18 

.55 

.06 

.05 

.09 

.02 

.29 

.35 

1.93 

SAIirr   JOSBSBUBY                     1 

.27 

.05 

.33 

T 

.17 

.05 

.02 

.06 

.08 

.84 

T 

.48 

3.35 

SALISBOBT 

.17 

.02 

.38 

.18 

.13 

.04 

.04 

.38 

.01 

.26 

1.61 

SEABSBUBC   DOUIITIIIC 

.17 

.23 

.61 

.06 

.09 

.33 

.10 

.15 

1.20 

.03 

.35 

3.32 

SEABSBDBC    STATIOB                Z 

.20 

.13 

.35 

T 

.05 

.03 

.23 

.10 

.12 

1.40 

T 

.02 

.37 

3.00 

SOtOBSZT 

.19 

.13 

.03 

.03 

.26 

.06 

.05 

.03 

.98 

.01 

.32 

2.07 

SOCTB   lIZWBOBr 

.oa 

.12 

.10 

.24 

.07 

T 

.15 

.05 

T 

.02 

.08 

.01 

.68 

.42 

1.96 

sraiBcritU) 

.04 

.16 

I 

.17 

.06 

.94 

.49 

1.86 

STOCKBBIDCE                               B 

.18 

.11 

.17 

.31 

.05 

.09 

.07 

.60 

.55 

2.13 

TOBIISHEIID                                   Z 

.07 

• 

.20 

.09 

.10 

.03 

T 

1.06 

.26 

1.81 

TBBBBIDCE 

.12 

« 

.23 

.10 

.27 

.01 

.01 

.02 

.28 

T 

.60 

1.84 

TTSOII                                             I 

.01 

.34 

.15 

.05 

.66 

.52 

1.73 

TZBBOB    1    S 

.02 

.02 

.38 

.02 

.22 

.09 

.02 

.98 

.01 

.42 

2.08 

lABSSBOBO 

.06 

.02 

.30 

.01 

.30 

.03 

.03 

1.28 

.03 

.37 

2.43 

BATZBBtmi 

.04 

.34 

.22 

.69 

.11 

.19 

.27 

T 

.30 

2.16 

(Z3T  BUBO 

.SB 

.37 

.05 

.24 

.18 

.22 

.67 

.05 

.40 

2.66 

*Z3T  OAWILLZ 

.23 

T 

.36 

.42 

.24 

.78 

.34 

2.27 

IZST  BABTFOBD 

.18 

.33 

T 

.28 

.12 

.06 

T 

.18 

.79 

.47 

2.30 

BZSTOB 

_ 

_ 

_ 

.29 

.09 

1.19 

.44 

_ 

•BITE    aivia    JUJICTIOB  I   « 

.10 

.02 

.18 

T 

.01 

.30 

.11 

.04 

.06 

.05 

.83 

T 

.44 

2.14 

•BITIKCHAB 

.11 

.08 

.34 

T 

.25 

.11 

.05 

1.29 

.01 

.37 

2.61 

•ILDEB    1    E 

.17 

.02 

.23 

T 

T 

.03 

.32 

.08 

.03 

.05 

.03 

.83 

.43 

2.20 

•OOOSTOCE 

.36 

L 



' 

.37 

.44 

U 

.15 



1 

.90 



.59 

2.61 

HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  anding 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S         6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

— : 

st- 

VEBVOITT 

TontsaniD 

' 

■ 

' 

' 

■ 

■ 

" 

' 

-3 

d- 

' 

■ 

. 

. 

" 

NEt  HAMPSHIRE 

UUIDATF 

-4 

th- 

.01 

.01 

MAIKS 

CARIBOO   »B  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.04 

NEI  EAMP3HIRE 

lAKDATT 

.01 

.01      .03 

.03 

.08 

wxnrr  iashingtom  ib  // 

-5 

th- 

.03      .08 

.02 

.13 

COKKBCTICUT 

BRIDGEPORT  IB  AIRPORT 

.01 

.06 

.01 

.08 

CAXDLEIOOD   (.Ami 

.10      .19 

.03      .01 

.01 

.34 

HARTFORD   WB  AIRPORT  // 

.01 

.11      .01 

.04 

.17 

JKIETT  CITT 

.15 

.01 

.01 

.17 

mOOUS    RESERVOIR 

.07      .11 

.18 

!IEI  HAVEN    IB  AIRPORT 

.03      .06 

.00 

NORKLE   2    SI  // 

.01      .07      .04      .01 

.13 

POTMAll  HEIGHTS   // 

.03 

.03 

BOCETILLE 

.14      .02 

.04 

.20 

STORES   // 

.02      .10      .03 

.03 

.01 

.19 

flNDSOR  LOCKS   RRADLET  6 

« 

• 

•           • 

•           .05 

* 

• 

• 

* 

• 

.01 

MAINE 

ADCVSTA  AIRPORT 

.20      .08 

.28 

CARIBOC   IB  AIRPORT  // 

.01 

.12 

.05 

.22      .04 

.02      .06 

.08 

.04 

.64 

CLAYTON  LAITT! 

.01      .03 

.07 

.29 

.36      .19      .05      .05 

.06 

1.11 

EASTPOBT   IB  CITT 

1 

.16 

.01 

.17 

EDSTIS 

.13 

.07      .02 

.22 

FORT  EENT 

.01 

.09 

.01      .10 

.12      .04 

.01 

.02 

.40 

GRAND  LAER   STREAM 

.33 

.09 

.05 

.01 

.48 

GREENVILLE 

.07      .06 

.05      .02 

.20 

HODLTON   AIRPORT  6 

* 

• 

• 

• 

• 

.06 

• 

• 

• 

• 

• 

.30 

Table  4-Coiltuiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KI,«  ENGLAND 
OCTOBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 

p.  M.  Hour  ending 

StaboD 

3 

1        r       1 

£ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

1 

2    3 

4    5    6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

t- 

BOULTON  1  NE 

1 

.08 

.02 

.07 

.01 

.07   .07 

' 

.32 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.07 

.03 

.05 

.05 

.01 

.02 

.23 

NORTH  ANDOVER 

.13 

.02 

.15 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.03 

.18 

.07 

.01 

.30 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

ROCKLAND  1  W 

.05 

.03 

.01 

.14 

ROXBUBY 

.02 

.02 

SEOWHEGAN 

.05 

.01 

.06 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.05 

.01 

.03 

.01 

.11 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.11 

.01 

.12 

SWANS  FALLS 

.02 

.09 

.11 

HASSACEUSETTS 

AMHERST 

.17 

.17 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

HARVARD  FOREST  // 

.08 

.07 

.15 

NEW  BEDFORD 

.03 

.01 

.04 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.13 

.05 

.02 

.21 

STATE  FARM 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _    _ 

_    _    _ 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

- 

STERLING  3  NW 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    -    _ 

-    -    _ 

_    _    _ 

- 

- 

. 

_ 

WASHINGTON 

.07 

.04 

.11 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

♦ 

«     * 

»     .03 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.03 

.03 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

DURHAM 

.04 

.01 

.01 

.06 

ERHOL 

.12 

.03 

.03 

.01 

.01 

.20 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.02 

.01 

.02 

.05 

HANOVER 

.02 

.11 

.03 

.02 

.18 

LANDAFF 

.01   .01 

.01 

.01   .01 

.01   .07   .06 

.05 

.01 

.25 

LINCOLN  // 

.05 

.04 

.01 

.13 

.04 

.27 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01   .06   .06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.08 

.13 

.11 

.06 

1 

.73 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.37 

.11 

.08 

.01 

.02 

.05 

.64 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.04 

.07 

, 

.11 

WARREN  1  SE  // 

.17 

.17 

WENDELL 

.05 

.01 

.01 

.07 

WINCHESTER 

.01 

.02 

.07 

.02 

.12 

RHODE  ISLAKD 

FORT  ADAMS 

.02 

.03 

.03 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

VERMONT 

BLOOMFIELD  // 

.01 

.02 

.18 

.04 

.13 

.38 

BDHLINGTON  WB  AIRPORT 

.02   .01 

.13 

.07 

.12 

.02 

.37 

CORINTH  // 

.01 

.05 

.04 

.01 

.09 

.20 

GRAFTON 

.03 

.02 

.01 

.10 

.01 

.17 

HIGHGATK  FALLS  // 

i;>   .12 

.11 

.03 

1 

.26 

MANCHESTER 

.02 

.04 

.04 

.02 

.01 

.25 

.10 

.48 

MONTPELIER  AP  6 

♦ 

• 

* 

* 

.14 

MOHHISVILLE 

.13 

.22 

.04 

.08 

.06 

.53 

NEWPORT  // 

.24 

.08 

.08 

.02 

.42 

NORTHPIELD  NORWICH  UNIV 

.06 

.01 

.08 

.12 

.01 

.28 

SAINT  JOHNSBURT 

.02 

.14 

.04 

.01 

.04 

.01 

.26 

SEAHSBUHG  STATION  // 

.05 

.05 

.11 

.08 

.04 

.33 

STOCKBRIDGE 

.09 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.18 

-6th- 

i 

MAINE 

EASTPORTWB  CITY 

.04 

.04 

.01 

.04   .03 

.16 

ROXBURT 

.02 

.01 

.03 

NEW  HAMPSHIRE 

LANDAFF 

.01   .01 

.02 

.02 

.02 

-7 

th- 

.08 

CONNECTICUT 

CANDLE WOOD  LAKE 

.03 

.04 

.02   .44 

.53 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

NORFOLK  2  SW  // 

.03 

.42 

.06 

.51 

ROCKVILLE 

.08 

.08 

STORRS  // 

.06 

.06 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

« 

• 

• 

« 

MAINE 

EUSTIS 

.05 

.05 

NORTH  ANDOVER 

.11 

.04 

.15 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

ROXBURY 

.03 

.10 

.13 

RUUFORD  ISSE 

.02 

.08 

.10 

SOUTH  ANDOVER 

.04 

.09 

.13 

SWANS  FALLS 

.07 

.07 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.06 

.08 

.15 

BIRCH  HILL  DAM 

.11 

.11 

HARVARD  FOREST  // 

.11 

.11 

HYANNIS  1  E 

.05 

.12 

.21 

.14 

.03   .02 

.01 

.38 

KNIGHTVILLE  DAM 

.02 

.07 

.10 

.19 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03 

.12 

.05 

.02 

.22 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

• 

• 

* 

STERLING  3  NW 

_     _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _    _ 

_    _    _ 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WASHINGTON 

.02 

.01 

.02 

.05 

WEST  BRIMFIELD 

.04 

.10 

.14 

WESTFIELD  2  N£  6 

* 

• 

• 

• 

WESTOVER  FIELD  6 

0 

• 

• 

« 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

« 

• 

« 

■   NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.06 

.06 

ERROL 

.01 

.07 

.03 

.11 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.03 

.04 

HANOVER 

.01 

.01   .09   .09 

.03 

.23 

BILLSBORO  2  W 

.13 

.13 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

•     « 

•     .02 

LINCOLN  // 

.01   .05 

.02   .02 

.01   .04 

.12 

.03 

.07 

.37 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02   .04   .03 

.02   .05   .09 

.12 

.15 

.06 

.58 

NEW  DURHAM 

.02 

.02 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.05 

.05 

.12 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.03 

.01 

.09 

.21 

.34 

WARREN  1  SE  // 

.09        .01 

.02 

.15 

.08 

.07 

.01 

.43 

WINCHESTER 

.01 

.07 

.02 

.07 

.13 

.30 

S—  icUraoo*  ttoimt  followiao  StaUoa  Index. 
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Table  4-Coiitinu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER   1949 


A.  M.  Hout  anding 


'    1    '    I     ^ 


S    I    6 


P.  M.  Horn  ending 


8         9         10 


VEUIONT 
BUXMCrlELD 

BVBLINCTOM   IB  AIRPOBT 
CORINTH   // 
GRAFTON 

BIGBCATE   FALLS   // 
MANCHESTER 
■ONTPELIER  AP  6 
MORBISVILLE 
NEWPORT   /  ' 

NOBTHFIELD    NORWICH  UNIV 
SAINT   JOHNSBURT 
SEARSBURG   STATION    / ' 
STOCEBRIPGE 


CONNECTICUT 
HARTFORD   WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS   RESERVOIR 
NORFOLK   2   SW  // 
PUTNAM   HEIGHTS   // 
ROCEVILLE 
3T0RRS   // 
WINDSOR   LOCKS   BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
"ARIBOU   WB  AIRPORT  // 

LAYTOK   LAIE 

fSTIS 
i-OBT  lENT 

rjlND  LAKE  STREAM 

REENVILLK 
riOULTON  AIRPOBT  6 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  !  W 
ROZBURY 
RDHFDRD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCB  HILL  0AM 
BLUE  BILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
KXIGHTTILLE  DAM 
MEKDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPOHT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  BAMPSBIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 
HANOVER 
BILLSaORO  2  W 
LINCOLN  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCBE3TEB 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BLOOMFIELD  // 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORBISVILLE 
NEWPORT  // 
SAINT  JOHNSBURT 
SEAR8BURG  STATION  // 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
FORT  KENT 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

MASSACHUSETTS 
WORCESTER  AIRPORT  6 


.13 
.09 


.31 
.10 


.17 
.05 
.02 


I 


I  .02 
;  .01 
05 
20 
01 
01 


.01 

.02      .01 


.03 
.03 


.02      .03      .01      .01 

•       I    •  •  .       '    .  .02 


.08 

.16 
.04 

.05 
.09 
.01 

.01 
.04 
.01 

^ 

.01 

.04 

.07 

.10 

.09 

.13 

.08 

.02 

.06 

.04 

.02 

• 

.10 
.23 

.15 

.03 

.02 

• 

• 

.01 

.05 

.12 

.08 
.01 

.09 

.01 
.01 
.01 

.01 

.04 

.03 
.03 

.03 

.01 
.09 

.06 

.02 

.01 

.05 

.01 

.02 

• 

• 

* 

• 

* 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.12 

.04 

.04 

.03 

.02 

.01 

.15 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.07 

.03 

.03 

.03 

.04 

.10 

.03 

.04 

.01 

.01 

.07 

.06 

.02 

.02 

.01 

.02 

.04 

.01 

.07 

.03 

.05 

.01 

-8th 


.02      .04      .01 


.01 

.  10  .  16  .  02 
.26  .06  .06 
.17      .15      .01 


.02 
.01 
.05 
.03 


.03 
.04 


.01 
.14 


.04 
.18 


.09 
.10 
.35 
.30 

.15 


.02 
.10 


.07 
.17 


.01 
.01 


.01 
.01 


.03 
.03 
.10 


.24 
.03 
.01 

.01 

.09 


.05 
.02  I 


.03  .01 

.01      .01  .02 

•  .01  • 

.01  .01 
.01 

.01 

.01 


.01 
.01 
.01 


.01 
.09 
.21 
.06 


.01 
.03  I 


.01       .04       .02 
.02       .03 


.01 
.04      .01 


.04 
.01 


.01 


-9th- 


.07 
.01 


.01 
.08 
.06 
.05 
.04 
.03 


.02 
.  12 
.01 
.01 

.05 
.05 

.01 
.13 


.05 
.01 


.01 

.03      .01 


.02      .02 
.06 

.25 
.OS      .01 


.30 


.03 


.13 


m  loUowlag  Station  locUx. 
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Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


N£H   ENGLAND 
OCTOBER   1949 


A.  M.  Houi  ending 


10        11        12 


P.  M.  Houx  ending 


4         5         6 


7         8         9         10        11        12 


-10th- 


MAINE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 

HOirLTON  AIRPORT  6 
HILLINOCEET  AIRPORT 
SEOWHEGAN 


NEW  HAMPSHIRE 
ERBOL 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PITTSBBRC  RESERVOIR  // 

VERMONT 
MANCHESTER 
SEABSBURG  STATION  // 


MASSAC  BUSETrS 
HARVARD  FOREST  // 


CONNECTICUT 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
NORFOLK  2  SW  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
hOULTON  1  NE 
NORTH  ATIDOVER 
ROXBUHY 
RUMFORO  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 
HARVARD  FOREST  // 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SALEM  AIR  STATION  6 
WASHINGTON 
WESTFIKLD  2  NE  6 
WESTOVKB  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 
HANOVER 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN  // 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 
WARREN  1  SE  // 

VERMONT 
BLOOMFIELD  // 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
HIGHGATE  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 
SAINT  JOHNSBURY 
STOCKBRIDGE 
TYSON 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
BARTPORD  WE  AIRPORT  // 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
ROCKVILLE 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
HOULTON  AIRPORT  6 
MILLINOCKET  AIRPORT 
ROXBURY 
SOUTH  ANDOVER 

MASSACHUSETTS 
BLUE  BILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SALEM  AIR  STATION  6 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIEIJ) 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

RHODE  ISLAND 
WOONSOCKET 


.01 

.01 
>  .20 

.02  .01 

.07 


.11      .08      .05 
.05 


.03      .07 

.01      .03 


.04 

.02 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.07 

* 

.01 
.04 

.01 

.01 
.01 


.13 
.01 
.01      » 


.05 
.03      .01      .01 


-»th- 

-12th- 


.03 
.01 


.01 
.01 


.04 
.01 


.01      .03 

.01 


.03 
.01 
.10 
.01 
.04 


.03 
.16 
.05 


.01 
.03 
.01 
.0.> 


.04 
.07 


.02      .02      .61 

*  •  • 

.02      .OS 


.08 
.02 


.20 
.12 


.07 

.21 


.20 
.01 


.12 
.22       .02      .24 


.04 
.16 


.11      .09 
.03      .02 


.02 
.04 


.21 
.13 


,04 
.04 


.03      .01 
.19      .01 


-13th- 


.01 
.01 
.14 

.04 
.06 


.17 
.01 


.04 
.01 


See  lefeience  notea  followino  StatiOD  Index 
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Tabu  4-ContiBiMd 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEW  iWGLAND 
OCTOBEH   1949 


A.  M.  Hour  eoding 

P  U.  Hoar  andlng 

1 

Station                                1 

1 

!           1 

1   1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

lol 

n      12 

1 

2 

3 

4 

S         6     1     7 

!            .1        . . 

B 

9 

10 

1)         12 

I 

H 

VERMONT 

■ARCHISTEB                                                                           .02 

.02 

.04 

■OHTPELIEB  AP  6                                                    •           .01 

-14th- 

MASSAC  BUS.;  TT3 

■EST  BBIMFIELD                                                       .01 

.01 

HEW  HAMPSHIRE 

WINCBSSTER 

.01 

.01 

-15th- 

comiECTicirr 

BAHTFORD   WB   AIRPORT  // 

.02 

.03 

WORrOLE   2   SW  //                                                     .01      .07 

.04 

.01 

.01 

.06      .08 

.01 

.01 

.30 

BOCEVILLE 

.03 

.03 

WINDSOR   LOCKS   RRADLXT  8 

• 

• 

• 

« 

•           .05 

• 

• 

•             • 

• 

.01 

MAIHE 

I 

AOCDSTA   AIRPORT 

.01 

.04 

.04 

.02      .01 

.13 

KASTPOBT   WB  CITY 

.01      .13 

.14 

GStAm  LAO   STREAM 

.02 

.03 

.08 

BOCLTOK   AIRPORT   6 

1 

» 

•          «          * 

*           .OX 

OLD  Town  AIRPORT 

.04 

.03 

.01 

.02      .Oil    .01      .01 

.13 

PORTLAKD   WB   AIRPORT  // 

.16 

.14 

.10      .02 

.01 

.43 

ROCELAHD   1    I 

.01 

.04 

.13      .15 

.02 

.35 

ROXBQBY 

.          « 

„ 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

_ 

- 

_ 

_           _          -           -           _ 

-          _          _ 

_                  -                  - 

» 

ROKFOaD   ISSE 

.01 

.04      .04 

.01 

.01 

.01      .01 

.01 

.14 

SIDWHECAH 

.02      .03 

.02 

.03 

.01 

.02      .02 

.15 

SOUTB  AinXlVIR 

.          - 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

_          _          - 

_          .          _ 

-                  .                 - 

. 

SOinS   WEST  HARBOR 

.03      .12 

.05 

.20 

SWAltS   FALLS 

.03      .09 

.08 

.02 

.02      .Oil 

.26 

MASSAC  HUSSTTS 

I 

AMBEBST 

.03 

.01 

.04      .03      .04 

.01 

.02 

.04      .02  1    .02 

.02 

.27 

BIRCB  HILL  DAM 

.03 

.04       .12       .12 

.01 

.05 

.05 

.42 

BLOl   HILL    V 

.01 

.01 

CAMBIIOGE 

.01 

.01 

■ARYABS  FOREST  // 

.01 

.01 

.01 

.Oil    .03      .04 

.01 

.01 

.12      .01 

.01 

.27 

BTAJWIS    1   E 

;          .05 

.05 

.10 

niCBTTILLE  DAM 

.01 

.03 j    .02 

.01 

.01 

.05      .02 

.01 

.01 

.17 

RAMTOCOT  WB  AIRPORT 

1 

.20 

.11 

.13 

.08        .01 

.01 

.54 

IIORTH   TBDRO 

.06 

.05 

.01 

.13 

PITTSFIELD   WB  AIRPORT 

.01 

.19 

.06 

.03;    .02 

.01 

.05 

.04 

.03 

.46 

STULING   3   MW 

.11 

.05      .05      .02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.31 

WABBINGTO)) 

.01 

.23 

.06 

.10      .04 

.01 

.01 

.04 

.03 

.02 

.58 

WEST  BBIMFIELD 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01      .01 

.02 

.09 

WSSTFIEID  2   KE   6 

• 

* 

• 

• 

•           .13 

* 

• 

*           * 

• 

.17 

BSTOTER   FIELD   6 

• 

* 

«          «           • 

.05 

■OaCSSTER  AIRPORT  6 

• 

• 

« 

• 

•           .04 

• 

• 

.           .           . 

.01 

HEW  HAMPSHIRE 

1 

1 

BLACKWATER  DAM 

.14 

.02      .06 

.08 

.05 

.35 

BRISTOL   // 

.02 

.07 

.02      .08 

.01 

.20 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.01 

.06      .02 

.04 

.05 

.03             1 

.26 

DURHAM 

1                .12 

.10 

.01 

.07      .04 

.34 

FRAXELIH  FALT.S   DAM 

.01 

. 10      . 06      .03 

.07 

.02 

.01 

.30 

HAJtOTER 

.02 

.10 

. 06      . 04      .10 

.04 

.02 

1 

.38 

HILLSfiORO  2   W 

.01 

.12  !    .04      .01 

.05 

.05 

.04      .01 

.33 

LAHDAFF 

.03 

.07 

1 

.10 

LEOAJIOI  AIRPORT   6 

• 

• 

• 

m 

•           .02 

* 

«           *       j    * 

.04      • 

*          •          . 

*           .03 

LIICOLH  // 

.05 

.05 

.06 

.04 

i 

.30 

■onrr  washiwgtof  wb  // 

.04 

.07 

.08 

.08 

.06      .02 

.01 

1 

.36 

XASHDA   1   RE 

.03 

.14      .OS 

.02 

.01 

.01      .04 

.30 

RSW  DDBRAM 

.01 

.03      .04 

.03 

.14 

.01      .01 

.27 

lOBRT  MOUNTAIR  DAM 

.01 

.10 

.04 

.02 

.03 

.02 

.02      .01 

.25 

WIUER   1   SE  // 

.02 

.07      .01      .05 

.07 

.02 

.24 

RMDELL 

.02      .02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.10 

WIRCHESTER 

.01 

.04 

.08 

.09      .02      .01 

.01 

.05 

.02      .01 

.01 

.38 

VERMONT 

COBIIITB  // 

.01 

.07 

.04      .02      .02 

.01 

.01 

.18 

GtAFTOR 

.02 

.03 

.02      .01      .06 

.06 

.04 

.34 

MAJEHESTSB 

.01 

.03      .10      .07 

.02 

.33 

aOMTPELIER  AP   6                                                 > 

• 

• 

* 

•        !   •           .20 

.02 

.06 

.02 

.10 

SAIKT   JOHNSBimY                                                1 

.04 

.04 

SIASSBDRG  STATION  // 

.10 

.06 

.03 

.06 

.01 

.02 

.01 

.01 

.30 

8T0CKB1IDGE 

.07 

.OS 

.01 

.05      .06 

.01 

.02 

.31 

TTBOir 

.03 

.OS 

.06 

.06 

.09      .05 

.34 

-16th- 

MAINE 

MILLIIWCKET  AIRPORT 

-17 

th- 

.03      .01 

.04 

TERaOXT 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

-18 

th- 

.03 

MASSAC  HUSETra 

NANXDCKZT   WB  AIRPORT 

.01      .01 

.03 

VERMONT 

SEAR8BDBG   STATION  // 

.03 

.01 

-19 

th- 

.04 

MASSACHUSETTS 

1                                    i 

NAVnjCCET  WB   AIRPORT                                     |  .08      .05 

.01 

.04      .01 

1 

.18 

RHODE    ISLAND 

1 

BLOCK   ISLAND   WB  CITY 

.01 

.06 

.04 

-21 

st- 

.11 

NEW  HAMPSHIRE 

HANOTEK 

.02      .03 

.08 

S«e  refereooo  note*  following  Station  Index 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAKD 


Table  4-Contiaued 

OCTOBER 

1949 

A.  M.  Houi  ending 

P. 

4.  Hour  ending 

3 

Staaon 

1     1 

o 

1 

2  j  3 

4 

S    6 

7 

8    9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  i  9 

10 

11 

12 

H 

^      -22d- 

COKNECTICUT 

NORFOLK  2  SW  // 

.04 

.01 

.05 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

.01 

.03 

ROCKVILLE 

.05 

.05 

STOBRS  // 

.02 

.02 

HAINE 

AOGUSTA  AIRPORT 

.03 

.22 

.09 

.34 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.04 

.08 

.03 

.01 

.13 

.30 

CLAYTON  LAKE 

.03   .01 

.04 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.08   .02 

.12 

EUSTIS 

.01 

.03 

.04 

.08 

FORT  KENT 

.01 

.02 

.12 

.01 

.05 

.02 

.23 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.04 

.01 

.13 

.01 

.21 

GREENVILLE 

.03 

.05 

.02 

.03 

.23 

.02 

.02 

.40 

HOBLTON  AIRPORT  6 

* 

«    «     * 

* 

.02 

* 

• 

* 

* 

•     .27   » 

*    #    * 

HOULTON  1  NE 

.01 

.08 

.01 

.09 

.07 

.02 

.15 

.43 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.04 

.01 

.04 

.03 

.22 

.04 

.01        .01 

.09 

.50 

NORTH  ANDOYER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03 

.02 

.01 

.20 

.02 

.01 

.29, 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.05 

.06 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.16 

.19 

.36 

ROXBURY 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06 

RUHFORD  ISSE 

.01 

.01 

.01 

.07 

.05 

.15 

SKOWHEOAN 

.02 

.01 

.01 

.03 

.16 

.02 

.01 

.26 

SOITTH  ANDOVER 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.10 

SWANS  FALLS 

.01 

.07 

.01 

.09 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

EARVARD  FOREST  // 

.04 

.04 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01  1  .07   .01 

.09 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.04 

.09 

.13 

WASHINGTON 

.03 

.03 

.06 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

« 

* 

« 

•     .03 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.03 

.01 

.04 

BRISTOL  // 

.02 

.06 

.08 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

DURHAM 

.01 

.01 

.02 

ERROL 

[ 

.01 

.01 

.02 

FRANKLIN  FALtS  DAM 

« 

*           *            m 

* 

* 

« 

.12 

.12 

HANOVER 

.01 

.01 

.02 

.04 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

*     *     « 

♦     .05   »    i  •     •     ♦ 

« 

.01 

* 

• 

* 

* 

•     .01 

LINCOLN  // 

'  .01        .01 

.02 

.06 

.02 

.02 

.14 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.02 

.01 

.05 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

.02 

NEW  DURHAM 

.04 

.04 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.09 

.09 

WARREN  1  SE  // 

.03 

.01 

.02 

.06 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

VERMONT 

BLOOMTIELD  // 

.02 

.02 

BURLINGTON  TO  AIRPORT 

.04 

.04 

HIGHGATE  FALLS  // 

.11 

.11 

MANCHESTER 

.01 

.14 

.15 

MONTPELIER  AP  6 

* 

* 

• 

* 

»     .01 

MORRISVILLE 

.07 

.04 

.11 

NEWPORT  // 

.09 

.09 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.06 

.03 

.09 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.09 

.10 

STOCKBRIDGE 

.04 

.01 

.05 

TYSON 

-23 

.09 
d- 

.02 

.04 

.15 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

EUSTIS 

.01 

.03 

.01 

.05 

GREENVILLE 

.01 

.02 

.03 

HOULTON  AIRPORT  6 

•    .17 

* 

*     *     * 

* 

.01 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.05 

.01 

.08 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.02 

.01 

.18 

.08 

.29 

NEW  HAMPSHIRE 

ERSOL 

.01 

.03 

.04 

.03 

.11 

HANOVER 

.04 

.01 

.05 

LANDAFF 

.08 

.05 

.13 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

* 

« 

* 

•     .04   • 

*     «    * 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.08 

.10 

.10 

.06   .01 

.35 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.05 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.19 

WARREN  1  SE  // 

.03 

.09   .01 

.13 

WINCHESTER 

.01   .01 

* 

.02 

VERMONT 

BLOOMFIELD  // 

.02 

.04 

.04 

.06 

.02 

.18 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.03 

.03 

.10 

CORINTH  // 

.04 

.01 

.05 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01   .05 

.01 

.01 

.08 

MONTPELIER  AP  6 

* 

* 

« 

* 

•     .12 

MORRISVILLE 

.01 

.05 

.02 

.03 

.11 

NEWPORT  // 

.06 

.04 

.01 

.04 

.15 

SAINT  JOHNSBURY 

.04 

.02 

.06 

STOCKBRIDGE 

-24 

th- 

.04 

.03 

.02 

.09 

NEW  HAMPSHIRE 

HANOVER 

.03 

.01 

.04 

LEBANON  AIRPORT  6 

*    .02 

-25th- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

•     •    )•     •     .17 

.17 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.04 

.01 

.03 

.10 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Tabu  4-Contiiiuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


NE*  £MG1,AND 
OCTOBER   1949 


A.  M.  Hour  ecding 


P.  M.  Hour  ending 


aARTTORD  IB  AIRPORT  // 

JEBBTT  CITY 

rat  HATER  IB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAll  HEIGBTS  // 

ROCEVIIXE 

STORKS  // 

IIKSSOR  IrOCIS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
NORTH  ANDOVEB 
PORTLAND  IB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  I  I 
EOIBUEY 
RUXroRD  ISSE 

VASSACBUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  HILL  DAJI 
BLUE  BILL  // 
BOSTON  IB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HABTARO  FOREST  // 
DCICaTTILLE  DAM 
MEMDON  AIRPORT 
XAIITOCEET  IB  AIRPORT 
NEI  BEDFORD 
HOSTH  TRURO 
PITTSFIBLD  IB  AIRPORT 
BOCKPORT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STERLING  3  NI 
lASBINGTON 
■EST  BRIM7IELD 
lESTFIELO  2  HE  6 
TXSTOTER  FIELD  6 
fORCESTER  AIRPORT  6 

NEI  HAMPSHIRE 
BLACKIATER  DAM 
CONCORD  IB  AIRPORT 
DURHAM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
HANOVER 
HILLSBORO  2  I 
LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN  // 

■OinrT  lASHINGTON  IB  // 
NASHUA  I  NE 
NEI  DURHAM 
SORRY  BOUNTAIN  DAM 
lARREN  1  SE  // 
IIICEESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  IB  CITY 
PROVIDENCE  IB  AIRPOBT 
PROVIDENCE  IB  CITY 
lOONSOCEET 

VERaOKT 
BLOOMFIELD  // 
CORINTH  // 
GRAFTON 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
■ORRISTILLE 

NORTHFIELD  NORIICH  DNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURC  STATION  // 
STOCEBRIDGE 
TYSON 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  IB  AIRPORT 
CANDLEIOOD  LAKE 
HARTFORD  IB  AIRPORT  // 
JEIETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEI  HAVEN  IB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SI  // 
PUTNAM  HEIGBTS  // 
ROCKYILLE 
ST0RR8  // 
IINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
CARIBOU  IB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  IB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  IB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  I 
BDXBURY 
RUHFORD  ISSE 
SKOIHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTB  lEST  HARBOR 
SIANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  BILL  DAM 
BLUE  HILL  // 


4  i  S    6  I  7  I  8 


9   I  10 

'\ 


.11 
.07 


.18  .10 

.14  .06 

.12  .12 

.14  .15 


.18 
.13 

.14 
.17 


.46 
.17 
.27 
.17 


.03  .03 

.10  .06 

.08  .03 

.39  .09 


.02 
.01 


.22 
.14 
.07 
.10 
.11 


I  .03 

1 

Loi 


.27 
.09 
.13 
.09 
.12 
.24 


.08 
.11 
.13 
.05 
.12 


.03   .01 

.01 

.06   .07 

.01   .01 


.01 

.01 

.03 

.09 
.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.03 

.03 

.02 

.03 

.04 

.03 

.03 

.03 

.04 

.03 

.05 

.04 

.05 

.01 
.05 


.10 
.09 
.02 


.10 
.06 
.08 


.06 
.05 


.01 
.13 
.01 
.06 
.02 
.07 
.06 
.01 


.53 
.08 


.18 
.26 


.01 
.09 

.08 
.01 
.03 
.08 


.01 
.11 
.04 
.08 
.14 
.05 


.26 
.15 
.10 


.06 


.09 
.09 


.02 
.02 
.23 
.02 
.02 


.09 
.09 
.05 
.01 
.05 
.05 
.03 
.07 


.13 
.10 
.18 
.15 
.09 
.15 


.02 
.07 
.01 
.62 


.11 
.18 
.25 
.15 
.19 


-26th- 


.01 

.01   .01 


10   11   12 


.01 
.01 
.03 
.01 


.26 
.03 
.05 
.10 
.03 
.05 
.11 
.10 


.10 
.15 
.08 
.36 
.11 
.09 
.18 


.12   .19 
.14   .10 


.07 

.11 

.01 

.10 

.02 

.03 

.11 

.08 

* 

.17 

.11 

.05 

.09 

.01 

.03 

.02 


.01 
.01 
.08 


.12 
.04 
.01 
.13 

.05 
.02 
.02 
.03 


.06 
.03 
.15 


.02 

.12 


.03 
.03 


.01 
.02 


.01   .01 
•     .02 


.02 
.01 
.01 
.02 
.01 
.02 
.04 


.02 

* 

.02 


.01 
.01 
.03 
.01 
.01 
.03 


.04 

.03 

* 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

« 

.03 

* 

.03 


.02 

.02 

.01 

.02 
.02 
.02 
.02 

.01 

.05 

* 

• 

.01 
.04 
.02 
.01 

.02 

.01 
.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 
.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.09 

• 

* 

.01 

.01 

.04 

.01 

.03 

.07 

.05 

.07 

.01 

.06 

.01 

.04 

1.23 
■  M 


.96 
.66 
.50 
.71 
.60 
.31 
.69 
.65 

I  .S3 

.76 

1 1.00 

.79 

I  .84 

11.09 

.SB 

I  .90 

I  .90 

'  .84 

i  .98 

1.01 


.88 

.70 

1.27 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  OGLAND 
OCTOBER  1949 


A.  M.  Hour  endmg 

P.  M.  Houi  ending 

1 

Station 

1 

2 

3 

* 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4    5 

6 

7 

8 

9 

10   11 

12 

H 

BOSTON  WB  ilRPOST  // 

.02 

.09 

.11 

.09 

.15 

.18 

.18 

.06 

.88 

CAHBRIDCS 

.03 

.07 

.11 

.10 

.12 

.16 

.16 

.02 

.02 

.79 

HARVARD  FOREST  // 

.10 

.09 

.12 

.14 

.20 

.10 

.08 

.83 

HYANNIS  I  E 

.02 

.02 

.04 

.09 

.01 

.09 

.27 

KNIGHTVILLE  DAH 

.10 

.07 

.21 

.27 

.18 

.07 

.01 

.91 

NANTUCKET  «B  AIRPORT 

.01 

.03 

.04 

.02 

.11 

.29 

.17 

.63 

1.30 

NEW  BEDFORD 

.01 

.03 

.08 

.02 

.01 

.15 

NORTH  TRURO 

.03 

.03 

.07 

.04 

.06 

.01 

.05 

.02 

.08 

.03 

.42 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.10 

.03 

.06 

.15 

.14 

.06 

.54 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.03 

.05 

.11 

.15 

.08 

.25 

.12 

.09 

.01 

.89 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

1.20 

• 

•    •     « 

•     .05 

STATE  FARM 

.02 

.03 

.17 

.11 

.07 

.02 

.18 

.05 

.65 

STERLING  3  N» 

.08 

.10 

.10 

.18 

.16 

.17 

.08 

.87 

WASHINGTON 

* 

* 

* 

• 

• 

• 

» 

• 

«     •    * 

•     .80 

.80 

WEST  BRIMPIELD 

.09 

.06 

.05 

.08 

.13 

.13 

.06 

.60 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

.26 

* 

« 

♦ 

• 

.74 

WESTOVER  FIELD  6 

» 

.60 

* 

m 

• 

« 

.90 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.15 

« 

» 

♦ 

* 

.69 

* 

*    «    • 

•     .03 

NEW  EUUIPSHIRE 

BLACEWATER  DAM 

.03 

.06 

.12 

.17 

.19 

.21 

.16 

.01 

.95 

BRISTOL  // 

.07 

.05 

.12 

.19 

.31 

.23 

.04 

1.01 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.04 

.06 

.08 

.10 

.15 

.29 

.13 

.03 

.93 

DURHAM 

.05 

.07 

.09 

.10 

.19 

.24 

.11 

.10 

.01 

.96 

ERROL 

.02 

.06 

.04 

.07 

.07 

.09 

.15 

.15 

.04 

.01 

.70 

FRANKLIN  FAILS  DAM 

.06 

.07 

.10 

.15 

.22 

.29 

.17 

.02 

1.08 

HANOVER 

.06 

.06 

.13 

.21 

.15 

.18 

.04 

.83 

BILLSBORO  2  W 

.04 

.11 

.17 

.10 

.17 

.17 

.04 

.80 

LANPAFF 

.01 

.02 

.04 

.08 

.39 

.10 

.04 

.38 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.05 

• 

• 

• 

« 

« 

.80 

LINCOLN  // 

.11 

.08 

.15 

.19 

.17 

.22 

.19 

.07 

.01 

1.19 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.04 

.06 

.07 

.06 

.07 

.07 

.07 

.06 

.04 

.03   .02   .01 

.03   .05   .01 

.69 

NASHUA  1  NE 

.07 

.11 

.09 

.12 

.15 

.21 

.13 

.05 

.03 

.96 

NEW  DURHAM 

.01 

.03 

.06 

.12 

.15 

.22 

.25 

.08 

.01 

.99 

PITT8B0SG  RESERVOIR  // 

.01 

.03 

.07 

.08 

.07 

.10 

.09 

.01 

.05 

.01 

.03 

.SB 

SURRT  M0D5TAIN  DAM 

.04 

.10 

.11 

.11 

.16 

.11 

.04 

.67 

WARREN  1  BE  // 

.07 

.07 

.13 

.21 

.21 

.21 

.10 

.01 

1.01 

WENDELL 

.04 

.05 

.13 

.15 

.23 

.05 

.65 

WINCHESTER 

.06 

.12 

.10 

.15 

.20 

.12 

.09 

.84 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.03 

.03 

.02 

.10 

FORT  ADAMS 

.02 

.05 

.09 

.02 

.01 

.01   .01 

.21 

PROTIDSKCB  WB  AIRPORT 

.03 

.07 

.23 

.15 

.56 

.26 

.17 

.01 

1.48 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.04 

.11 

.25 

.12 

.26 

.06 

.24 

.01 

1.09 

WOONSOCKET 

.04 

.09 

.13 

.09 

.09 

.12 

.32 

.02 

.02 

.93 

VERMONT 

BLOOMFIELD  // 

.07 

.09 

.08 

.10 

.10 

.10 

.13 

.07 

.01 

.01 

.02 

.7* 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.09 

CORINTH  // 

.04 

.05 

.09 

.17 

.14 

.08 

.02 

.02 

.01 

.63 

GRAFTON 

.06 

.09 

.18 

.16 

.22 

.18 

.02 

.91 

HIOHGATE  FALLS  // 

.04 

.05 

.08 

.03 

.30 

MAHCEESTER 

.10 

.16 

.22 

.23 

.22 

.05 

.03 

.01 

1.02 

MONTPELIER  AP  6  • 

• 

.09 

* 

* 

* 

» 

* 

.40 

MORBISVILLE 

.04 

.0.5 

.06 

.08 

.10 

.02 

.01   .01 

.02 

.39 

.SEWPOHT  // 

.03 

.06 

.08 

.12 

.12 

.08 

.01 

.05   .01 

.02        .02 

.60 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.05 

.04 

.11 

.12 

.08 

.04 

.44 

SAINT  J0BM8BDRY 

.08 

.06 

,15 

.10 

.07 

.12 

.09 

.03 

.01 

.01 

.73 

SEARSBURG  STATION  // 

.15 

.17 

.17 

.21 

.25 

.16 

1.11 

STOCKBIIDGE 

.07 

.07 

.10 

.13 

.07 

.05 

.02 

.60 

TTBOH 

.05 

.07 

.17 

.19 

.12 

.10 

-28 

th- 

.66 

CONIKCTICOT 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

-29th- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  /IRPORT 

.04 

.01 

.05 

HEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.01 

.05 

MASSAC  Bi;SETTS 

BIRCH  HILL  DAM 

.04 

.01 

.05 

HAMTOCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.Dl 

.01 

FORT  ADAMS 

.05 

.01 

.00 

-30th- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.02   .01 

.04 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.03 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.02   .01 

.02   .03 

.08 

JEWETT  CITY 

.01 

.01        .01 

.01 

.04 

MOODUS  RESERVOIR 

.01        .01 

.03 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.04   .01 

.01 

.01   .01 

.10 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.05 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

.01   .01 

.04 

ROCKVILLE 

.02 

.03 

STORRS  // 

•     ♦ 

•    •     • 

• 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

•     •    « 

•     .02   • 

•     •     • 

MAINE 

CLAYTON  LAKE 

.03   .09   .03 

.03   .05   .02 

.25 

EABTPOBI  WB  CITY 

.03 

.03 

RUMFORD  1S3E 

.01 

.04 

.04 

.10 

.11 

.05 

.07   .04 

.02   .01 

.01 

.50 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.03 

BIRCH  HILL  DAM 

•    • 

*    •    * 

« 

BLUE  BILL  // 

.01 

.01 

HARVARD  FOREST  // 

.02   .01 

.01 

.04 

BYAMBIS  I  E 

.01 

.01 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01   .OS 

.04 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

HEW  BEDFORD 

.03 

.02 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02   .01   .01 

.01 

.01 

.06 

SALEM  AIR  STATION  6 

• 

•    •     • 

STERLING  3  RW 

.03 

.03 

.06 

.17 

.05 

.06 

.05 

.07 

.01 

.01   .01   .01 

.56 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

See  reference  ootes  following  Station  Index 
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I 


TabI*  4-ContiiiiMd 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  KNGLAKD 
OCTOBEB  1949 


I 


fssT  BRmriiu) 

nslTISLD  2   NX   6 

nsTonsB  FiiLD  e 

lOaCKSTSR  AIRPOKT  6 

raw  auBVBiKM 

riAllKLIM  FALLS   DAM 
WIUCBSSTSR 

aaoDI    ISLAIID 
BLOCK    ISLAND   WB  CITT 
rOIT   ADAMS 

PIOriDXIICS    WB   AIRPORT 
WDOKSOCaT 


CONHSCTICUT 
BSIDGXPOAT   WB   AIRFOBT 
CANDUWOOO   LAXS 
HASTKMU)   WB  AiaPORT  // 
JlilTT  CITT 
■D00D8   BSSKIITOII 
NEW  HAVEN    WB  AIRPORT 
NOBPOLK  2   SW    // 

PUTNAM  HE I cars  // 

■OCEVILLE 
BTOBSS  // 
WIDMOB  LOCKS  BBAOLEY  6 

MAINE 
AOODSTA  AISTOBT 
CARIBOO  WB  AIRPORT  // 
IA8TPQRT  WB  CITT 
ED8TIS 
JOBT  KENT 
OBAND  LAKE  STREAM 
GUSrVILLE 
BOULTON  AIRPORT  6 
BDULTON  1  NE 
MILLIKOCKST  AIRPORT 
N0BT8  ANDOVIR 
ULO  TOWN  AIRPORT 
POBTLAND  ¥B  AIRPORT  // 
KOCKUUd!  1  W 
ROXBUT 
BRMBGAN 

soirra  ANDovn 
soars  WEST  bibboi 

SWANS   TALLS 

MA8SACBDBETTS 
AMBZR3T 
BIRCH  HILL  DAM 
BUS   BILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBEIOGI 
BABTAPJ]  POBSST  // 
BTANNIS    1   E 
ENKSTTIIXE   DAM 
niDON  AIRPORT 
NAIITDCKET   WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TSDRO 
PITTSriELD   WB  AIRPORT 
MCCPOBT   1   ESE   // 
SALEM  AIR   STATION   6 
STATE  FARM 
WASHINGTON 
WIST  BRIMFIEU) 
WISTFIELD  2   NE   6 
WI3T0VEH  FIELD   6 
WOMCESTER  AIRPORT   6 

:iEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AiaPOBT 
ERBOL 
RANOTEB 
aiLLSBORO   2   W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LIBCOLN   // 

BOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA   1   KE 
NEW  OORBAM 

PITTSBOHG  RESERVOIR  // 
SURRT  NODNTAIN  DAM 
WARREN   1   SE   // 
WIMKLL 
WIBCBE3TER 

KBOOE    ISLAND 
BLOCK   ISLAND   WB  CITT 
FOBT  ADAMS 

PROTIDEiCE   WB  AIRPORT 
PROVIDENCE   WB  CITT 
fOONSOCKET 

VERMONT 
BLOOMFIELD    // 
BDBLINGTON   WB   AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGBGATE  FALLS   // 
MANCHESTER 
MONTPELIEB  A?   6 
M0R8ISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH   UNIV 
SAINT   JOHKSBDRT 


TOWNS HE ND 
TYSON 


A.  M.  Houi  •DcUng 


5        6         7         6         9        10        11        12 


.04 
.04 
.05 
.03 
.03 
.02 
.05 
.01 
.05 


.03 
.07 
.0« 
.OS 
.04 
.03 
.03 


.05 
.03 
.11 
.09 
.06 

.ce 
.11 

.07 
.10 


.04 
.05 
.06 
.OS 
.06 
.05 
.07 
.08 
.04 


01      .01      .04 


.01 
.01 
.06 
.03 
.03 
.01 

.01 

.05 


.07      .09      .14      .09 


.01 
.01 
.01 
.07 
.01 
.04 


.02 

.02 

.01 

.07 

.02 

.08 

« 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 


.02 
.03 
.03 

I  *  -^^ 

•  1.00 

•  .08 


.01 
.01 


.04  I  .02 
.02  I  .04 
.01  .07 
.20  .09 
.02  .05 
.10  1   .07 


.03 
.02 
.07 
.03 


.10 
.05 
.10 
.16 


.02 
.06 


.02  '  .04 
.05  I  .10 
.12  i   .08 


.01 
.01      .01 


.03 
.03 
.02 
.06 
.02 


.04 
.08 
.04 


.01 
.02 
.07 


.04 
.03 
.03 
.06 
.08 
.08 
.11 
.07 
.06 


.10 
.10 
.13 
.04 
.08 
.IS 
.07 


.05 
.18 
.OS 
.01 
.07 
.07 
.09 
.10 


.09 
.09 
.03 
.07 
.06 


.04 
.01 
.07 
.06 


02      .15      .07      .07      .05      .04 


.04 
.01 


.08 
.04 
.04 
.02 
.03 
.06 
.06 
.09 
.02 


.03 
.03 


.01      .01      .04 


.01 
.01 

.03 
.11 
.04 
.03 
.06 

.04 
.05 


.07 

.08 

.06 

.14 

.08 

.10 

* 

.02 

.04 

.05 

.05 


.11 
.04 


.07 

.09 

.05 

.03 

.05 

.04 

.04 

• 

.03 

.06 

.05 

.07 

.01 

.05 

.02 

.07 

.08 


.04 
.05 
.03 
.06 
.04 


.01 
.07 
.04 
.07 


.02 
.04 
.04 
.05 
.02 
.07 
.05 

.07 
.07 


.05 
.03 
.08 
.04 
.06 
* 

.54 

.04 

.05 

.05 

.09 

« 

.06 

.09 

.03 


.08 
.13 
.07 
.04 
.09 
.04 
.08 


.02 
.02 
.02 
.04 
.04 


.04 
.05 
.09 
.05 


.03 
.10 
.04 

.16 

.09 
.08 

.06 
.10 


.12 

.01 

.04 

.08 

.11 

.07 

« 

.25 

.01 

.02 

.05 

.03 

* 

.04 

.05 

.09 


.11 

.07 

.12 

.03 

.12 

• 

.13 

.05 

.06 

.12 

.15 

.05 

.11 

.10 

.07 


.03 
.01 
.06 


.16 
.09 
.12 
.05 


.01      .07      .01      .04      .02      .09 


.01 
.01 
.04 
.06 
.04 


.02 
.01 


.04 
.02 
.06 
.05 


.08 
.02 
.13 
.10 


.10 
.07 
.08 
.07 
.03 
.09 


.07 
.02 
.01 
.02 
.05 
.04 

.03 
.08 
.70 
.41 


.01 
.02 


.01 
.02 


.07 
.10 


.03 
.01 

.01 
.01 
.02 
.04 
.01 
.04 


.15 
.05 
.12 
.05  .04 
.04  .02 
.04  .10 
.05  .08 
.03 
.02 
.05 

.02 
.15 
.14 


.04 
.06 
.20 
.09 
.06 
.11 
.10  .08 
.10  .10 
.04 
.04  .06 
.12      .06 


1  .10 
'  .07 
I   .07 

.04 
{   .02 

.07 

I  .03 
I  .04 
OS 
07 
05 
13 
06 
04 
05 
04 
06 


.03 
.02 

.01 


.01 
•  01  , 


.02 
.02 
.01 


.41 

.01 

« 

.02 

.12 

.05 


.10      .03  !   .01 


.04 
.05 
.49 
.57 
.40 


.05  I 
.02 
.07      .03 
.10      .05 


.06 
.08 
.06 
.45 

.15 
.04 
.06 
.08 
.12 
.08 
.10 


.05 
.01 


.03 
.02 
.02 
.07 
.02 


'   .07 


.05      .03 
.06      .05 


.06 
.06 
.08 
.08 
.03 
.04 
.40 
.06 
.05 
.04 


.08 
.01 


.07 

.05 

.08 

.02 

.03 

.02 

• 

.08 

.09 

.04 

.06 

.03 

.06 


.14 
.07 


.08 
.01 
.03 
.03 


.06 
.05 
.02 
.04 


-3 


.01 
.01 
.05 
.01 
.05 
.03 
.02 


.03 
.02 
.01 
.06 
.02 


.09 

.08 

.04 

.06 

.05 

.02 

.09 

• 

.05 

.05 

.04 

.10 

.02 

.12 

.03 

.10 

.06 

.18 

.01 


.15 

.01 

* 

.01 

.03 

.07 

.01 


.01 
.03 


.01 
.02 


.01 
.02 


.05 
.02 
.01 


P.  M.  Hour  •nding 


12         3 


St- 


.01 
.07 


.06 

.07 

.06 

• 

.21 

.10 


.02 
.10 


.04 
.05 


.03 


.01      .01 

.02 

.53      • 
.05      .01 
.01 
.01 
.03 


4         S         6         7    18         9 


10        11    I   12 


.01       .01       .02 


*  *  *  *  .20      * 


.02  .01 

.01 


.01 


.07 
.01 
.02 

.01      .01      .02 


.01 
.01 
.06 


.02   I  .03 
.01 


.01 

.03 
.01 


.01 
.01 
.03 


.02 
.08 


.09      • 

.01 

.03      .02 


«  * 

.02      .01 


.01 
.02 


.01      .01      .04 


*  •  • 


.06 
.01 


.01 


.03      .03      .04      .08      .08      .08      .03      .02      .01 

.02 

.04 


.02 
.02 
.01 


•  .03 

.02      .03 


.04 
.01 
.03 
.03 


.47 
.37 
.44 
.ST 
.49 
.47 
.81 
.SI 
.48 
.7S 


.67 
.34 
.47 
.25 
.28 
.37 
.41 

.80 
.41 
.46 
.55 

.06 
.64 
.SO 
.61 
.19 
.60 


.74 
.67 
.42 
.29 
.31 
.73 

1.03 
.36 

• 
.98 
.42 
.43 
.S3 


.31 
.57 
.M 


.50 
.60 
.54 
.42 
.56 
.38 
.SS 

.61 
.90 
.58 
.50 
.96 
.40 
.50 

.aa 

.57 


.60 
.34 

.38 
.38 

.34 


.92 
.39 
.96 

.39 
.07 
.30 

.40 
.38 
.41 
.90 
.36 
.55 


.01      .01      .05  ,  .04      .06      .07 


.12      .05      .07 


See  reference  notea  toWowinq  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


HE*  ENGLAND 
OCTOBER  1949 


StaHon 

Day  oi  month 

1 



s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

isl 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

70 
49 

65 
41 

67 
43 

71 
49 

77 
60 

68 
46 

68 
SS 

77 
63 

77 
63 

85 
60 

83 
59 

79 
62 

73 
53 

70 
45 

64 
56 

65 
49 

64 
45 

63 
48 

65 
56 

73 
49 

73 
45 

73 
50 

64 
42 

60 
45 

54 
40 

64 
47 

55 
32 

61 
36 

67 
49 

61 
49 

69 
59 

68.5 
49.7 

BRIDGEPORT  WB   AP 

MAX 

HIM 

70 
49 

63 
42 

67 
45 

71 
55 

74 
56 

66 
49 

68 
60 

75 
64 

75 
64 

85 
64 

83 
62 

79 
65 

67 
52 

66 
47 

64 
55 

65 
48 

63 
47 

64 
52 

65 
50 

72 
50 

73 
44 

71 
53 

66 
48 

SI 
46 

58 
42 

66 
47 

57 
38 

61 
37 

65 
49 

61 
52 

70 
53 

68.1 

51.1 

CREAM  HILL 

MAX 

axN 

65 
46 

61 
40 

63 
44 

67 
49 

70 
57 

68 
45 

64 
51 

73 
57 

78 
65 

84 
65 

80 
64 

78 
60 

71 
45 

66 
43 

56 
48 

60 
43 

62 
42 

59 
48 

61 
51 

71 
52 

74 
48 

68 
58 

62 
40 

55 
45 

47 
32 

51 
36 

60 
32 

58 
34 

67 
46 

59 

51 

57 

51 

65.0 
48.0 

DANBHRY 

MAX 

MIN 

66 
40 

63 
33 

68 
38 

72 
46 

75 
57 

69 
40 

66 
52 

81 
58 

82 

61 

89 
60 

86 

56 

82 

61 

69 
49 

68 
35 

62 
52 

63 

45 

66 

33 

62 
43 

63 

54 

72 
46 

77 
35 

74 
49 

67 
42 

59 
38 

49 
35 

63 
43 

53 
31 

62 
26 

68 
46 

60 
43 

66 
56 

68. S 
45.3 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

MIN 

65 
36 

64 
32 

67 
37 

72 
41 

72 
59 

70 
35 

64 
47 

77 
58 

82 
56 

86 
54 

85 
55 

82 
53 

77 
42 

72 
35 

65 
47 

65 
38 

67 
28 

62 
47 

65 
53 

72 
35 

76 
31 

76 
47 

65 
33 

64 
44 

53 
26 

61 
44 

52 
29 

60 
22 

68 
39 

58 
41 

59 
49 

68.5 

41.7 

GREENWICH 

MAX 

MIN 

68 
42 

61 
40 

66 
41 

72 
47 

75 
56 

67 
47 

67 
51 

77 
58 

81 
57 

88 
59 

84 
58 

82 
58 

68 
48 

68 
41 

65 
51 

65 
45 

63 
43 

61 
46 

64 
S3 

71 
47 

77 

41 

71 
50 

68 
40 

60 
42 

50 
37 

64 
44 

55 
30 

60 
30 

65 
43 

60 
44 

70 
54 

68.2 
46.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

70 
40 

66 
37 

67 
40 

73 
49 

75 
50 

70 
43 

65 
48 

75 
60 

83 
65 

89 
62 

85 
61 

81 
61 

71 
47 

72 
42 

60 

51 

66 
39 

69 
37 

65 
46 

66 
47 

72 
40 

76 
34 

72 
55 

68 
42 

60 
40 

54 

37 

64 
46 

57 
36 

62 
29 

71 
90 

64 
S3 

65 
49 

69.5 
46.3 

MIDDLETOWN 

MAX 
MIN 

64 
47 

66 
38 

62 
40 

68 
48 

69 
60 

72 
44 

66 
48 

72 
58 

76 
64 

82 
66 

86 
62 

80 
64 

76 
53 

65 
41 

66 
51 

60 
43 

62 
37 

67 
47 

63 

54 

64 
44 

68 
40 

69 
56 

71 
43 

64 
41 

56 
35 

60 
48 

62 
39 

SS 
32 

63 
;47 

66 
S2 

66 
60 

67.3 
48.5 

HOHAWE  FOREST  RANGER  ST 

MAX 

MIN 

62 
40 

64 
36 

63 
41 

64 
46 

68 
50 

70 
42 

U 

63 
50 

73 
57 

80 
59 

85 
60 

83 
59 

79 
42 

66 
39 

67 
45 

56 
39 

60 
39 

65 
45 

57 
47 

59 
44 

70 

40 

73 
49 

70 
39 

61 
40 

54 
27 

54 
32 

58 

30 

51 
32 

59 
'  42 

67 
45 

57 

51 

65.4 
45.1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

69 
45 

63 
42 

It 

69 
53 

73 
52 

68 
48 

66 
54 

74 

65 

11 

81 
64 

81 
59 

77 
63 

70 
48 

67 
46 

61 
54 

66 
43 

66 
42 

64 
48 

65 
45 

72 
44 

74 
40 

71 
51 

65 
49 

61 
44 

57 
40 

64 

47 

56 
35 

61 
33 

63 
49 

61 
49 

69 
51 

67.5 
48.7 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

69 
50 

68 

41 

68 
41 

71 
53 

73 
60 

71 
47 

64 
49 

73 
61 

11 

83 
60 

80 
61 

76 
66 

70 
57 

66 
45 

66 

55 

64 
SO 

67 
44 

66 
49 

65 
53 

72 
49 

70 
46 

68 
55 

66 
47 

64 
45 

59 
41 

66 
52 

63 
37 

61 
34 

65 
49 

62 
48 

68 
58 

68.3 
50.5 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

58 
43 

60 
36 

60 
40 

62 
48 

67 
52 

65 
42 

64 
44 

62 
50 

68 
56 

75 
61 

79 
49 

79 
60 

76 
45 

61 
37 

65 
40 

55 
42 

57 
38 

61 
44 

S8 
50 

59 
42 

64 
40 

67 
42 

67 
41 

68 
43 

50 
28 

S3 
31 

55 
32 

47 
28 

56 

36 

63 
43 

58 

52 

62.5 
43.1 

NORTH  KENT 

MAX 

MIN 

67 
36 

66 
31 

67 
38 

72 
43 

73 
55 

70 
38 

66 
48 

77 
59 

82 
59 

88 
55 

86 
55 

82 
58 

73 
48 

71 
35 

60 
48 

64 
42 

68 
30 

67 
39 

66 
52 

72 
36 

78 
34 

72 
48 

72 
40 

4*? 

51 
29 

64 
45 

55 
32 

61 
22 

72 
46 

59 
42 

61 
S3 

69.0 
43.1 

NORWALK 

MAX 
MIN 

72 

41 

66 
34 

70 
36 

72 
43 

78 
54 

68 
41 

70 
50 

80 
61 

83 
58 

88 
56 

84 

54 

82 
54 

70 
50 

69 
37 

66 
55 

67 
47 

67 
37 

62 
43 

65 
55 

74 
40 

79 
34 

75 
43 

70 
36 

62 
35 

51 
38 

66 
47 

58 
26 

61 
24 

70 
44 

61 
45 

70 
56 

70.2 
44.3 

NORWICH  3  ESE 

MAX 
MIN 

69 
40 

65 
31 

66 
32 

70 
40 

75 
58 

70 
40 

70 
48 

77 
60 

75 

55 

88 
59 

83 
58 

78 
61 

72 
55 

70 
40 

63 

55 

63 

is 

68 
34 

62 
45 

61 
50 

70 
42 

76 
30 

70 
47 

Vo 

60 
36 

55 
37 

65 
47 

54 
34 

60 
25 

68 
45 

65 
47 

67 
55 

68.5 
44.9 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

65 
39 

63 
30 

66 
32 

72 
40 

74 
47 

68 
34 

63 
38 

76 
54 

76 
61 

87 
61 

84 
58 

81 
60 

70 
43 

70 
36 

60 
51 

61 
35 

65 
32 

64 
43 

65 
43 

69 
37 

76 
29 

71 
47 

66 
38 

58 
35 

53 
30 

62 
42 

54 
28 

63 
22 

72. 
47 

64 
4S 

68 
50 

67.9 
41.5 

SALISBURY 

MAX 

MIN 

66 
39 

66 
33 

65 
36 

70 
42 

71 
54 

70 
39 

62 
44 

74 
53 

81 
53 

86 
55 

85 
54 

82 

57 

70 
41 

71 
34 

57 
43 

62 
40 

66 
32 

59 
45 

61 
48 

72 
41 

75 
36 

70 
52 

63 
34 

54 
41 

48 
25 

61 
39 

52 
25 

69 
29 

61 
42 

57 
40 

58 
43 

68.8 
43.0 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

61 
40 

62 
34 

58 
39 

63 
46 

66 
57 

67 
42 

63 
50 

68 
58 

70 
61 

79 
S9 

80 
57 

79 
62 

77 
51 

65 
39 

64 
51 

60 
46 

60 
36 

61 
48 

61 
53 

62 
43 

68 
38 

69 
49 

66 
43 

62 
44 

55 
35 

54 
46 

58 
35 

52 
28 

62 
47 

64 
45 

59 
56 

64.4 
46.4 

STORRS 

MAX 
MIN 

61 
38 

59 
37 

63 
34 

67 
44 

69 
47 

64 
42 

61 
41 

72 
57 

78 
61 

84 
61 

83 
59 

77 
58 

66 
44 

67 
37 

59 
51 

59 
41 

65 
41 

61 
46 

63 
47 

68 
40 

73 
39 

70 
49 

63 
44 

54 
39 

52 
35 

58 
42 

49 
32 

57 
29 

66 
47 

61 
SO 

64 
40 

64.9 
44.3 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

67 
36 

66 
31 

65 
30 

69 
41 

73 
56 

70 
42 

65 
47 

75 
51 

80 
52 

89 

55 

86 
54 

82 
55 

76 
47 

70 
33 

70 
40 

69 
38 

68 
36 

61 
46 

67 
42 

75 
38 

77 
33 

70 
45 

68 
38 

62 
37 

51 
30 

55 
31 

62 
22 

60 
23 

70 
42 

60 
33 

61 
52 

69.0 
40.  S 

WATKRBURY 

MAX 

MIN 

78 
51 

66 
34 

68 
40 

72 
50 

76 
60 

71 
42 

68 
48 

80 
61 

84 
65 

91 
61 

87 
54 

82 
64 

73 

54 

72 
40 

62 
53 

65 
48 

69 
39 

64 
52 

65 
55 

76 
44 

81 
38 

75 
58 

69 
42 

60 
41 

54 
38 

65 
49 

59 
38 

65 
30 

73 
51 

65 
51 

67 
55 

71.0 
48.6 

WATERBURY  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

65 
43 

68 
38 

65 
39 

70 
48 

70 
60 

70 
45 

68 
52 

74 
62 

77 
66 

84 
62 

84 
60 

84 
63 

84 
55 

68 
42 

68 
53 

62 
48 

61 
41 

65 
51 

61 
55 

65 

45 

73 
42 

76 
54 

75 

45 

68 
47 

58 
38 

58 

49 

61 
38 

58 
32 

68 
50 

70 
51 

66 
60 

69.2 
49.5 

WESTBROOE 

MAX 
MIN 

69 
37 

63 
32 

65 
33 

70 
40 

73 
57 

67 
39 

63 

42 

74 
55 

73 
60 

84 
57 

82 
56 

77 
59 

71 
54 

66 
37 

67 
55 

66 
48 

67 
33 

63 
42 

66 
52 

73 
40 

70 
30 

71 
46 

65 
35 

61 
36 

56 
40 

66 
50 

56 
28 

61 
26 

65 
45 

62 
43 

68 
59 

67.7 
44.1 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

MAX 

MIN 

69 
42 

65 
38 

67 
39 

72 
47 

75 
56 

68 
43 

64 
47 

74 
58 

83 
63 

88 
62 

86 

59 

84 
60 

70 
47 

71 
40 

58 
51 

64 
43 

71 
37 

64 
47 

66 
49 

72 
44 

76 
37 

70 

53 

67 

42 

58 
40 

53 
35 

64 
46 

55 
34 

62 
30 

72 
50 

64 
52 

64 

50 

6«.9 
4S.6 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
39 

55 
33 

62 
35 

67 
45 

68 
46 

65 
41 

64 
38 

64 
52 

62 
54 

77 
56 

71 
57 

75 
57 

63 
46 

68 
42 

55 
44 

60 
35 

65 
34 

66 
38 

63 

47 

65 
42 

65 
39 

61 
46 

59 
44 

47 
34 

44 
27 

55 
39 

48 
30 

56 
30 

63 
38 

S8 
40 

56 
48 

61.5 
41.8 

BANGOR 

MAX 
MIN 

68 

62 

64 
35 

69 
56 

70 
58 

69 
58 

69 
48 

70 
57 

60 
57 

88 
57 

78 
56 

76 
58 

75 
58 

74 

73 

69 
34 

72 

75 
56 

76 
57 

76 
47 

71 
47 

70 

69 

56 
34 

52 
25 

52 
34 

52 
34 

61 
34 

70 
46 

66 
44 

58 
54 

68.1 
47.7 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

61 
41 

57 
39 

59 
37 

62 
51 

66 
56 

60 
44 

62 
43 

59 
42 

61 

52 

73 

57 

67 
47 

72 
57 

70 
51 

68 

42 

60 
42 

61 
45 

63 
34 

67 
35 

63 
47 

64 
45 

61 
37 

60 
42 

62 
38 

58 
40 

44 

32 

57 
30 

S3 
36 

56 
32 

63 
37 

62 
36 

63 
54 

61.7 
42.6 

BELFAST 

MAX 
MIN 

62 
40 

58 
30 

62 
31 

66 
40 

69 
47 

65 
40 

64 
35 

59 
52 

63 
53 

78 
50 

70 
49 

76 
56 

70 
48 

68 
36 

63 
48 

63 
37 

63 
35 

71 
33 

66 
43 

68 
41 

62 
33 

61 
42 

63 
41 

54 
36 

48 
24 

55 
30 

53 
34 

61 
28 

61 
36 

63 
31 

60 
52 

63.4 
39.7 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

52 
30 

53 
26 

66 
35 

65 
50 

58 

41 

54 

34 

62 
28 

55 
46 

70 
52 

62 
43 

71 
42 

76 
50 

55 
35 

66 
37 

54 
34 

63 
26 

70 
32 

65 
34 

65 
37 

62 
36 

54 
31 

54 

33 

49 
37 

43 

28 

40 
20 

43 
26 

40 
28 

49 
32 

61 
35 

62 
36 

55 
45 

57.9 
35.5 

CORINNA 

MAX 

MIN 

58 
36 

55 
27 

65 
28 

69 
46 

66 
45 

62 
34 

66 
30 

61 
47 

62 
54 

73 
53 

73 

46 

78 
57 

64 
43 

70 
34 

57 
44 

62 
30 

67 
28 

70 
30 

65 
42 

66 
33 

65 
29 

59 
43 

58 
41 

49 
29 

45 
19 

51 
28 

47 
31 

58 
26 

60 
30 

65 
30 

56 
49 

62.0 
36.8 

EASTPORT  WB  CITY 

MAX 

MIN 

56 
42 

52 
38 

57 
41 

60 
50 

62 
49 

55 
44 

57 
41 

55 
49 

58 
54 

68 
52 

59 
51 

67 
58 

61 
48 

65 
44 

56 
49 

60 
44 

63 
43 

62 
46 

60 
47 

59 
46 

57 
43 

58 
49 

60 
46 

46 
35 

41 
30 

53 
41 

43 
36 

56 
39 

60 
45 

55 
46 

60 
53 

57.5 
45,1 

EAST  SANOERVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

56 
35 

55 
28 

63 
27 

67 
40 

63 
44 

60 
33 

64 
31 

64 
49 

64 
54 

71 
54 

70 

45 

78 

56 

73 
41 

69 
30 

63 
40 

63 
31 

67 
30 

68 
35 

64 
41 

64 
34 

66 
30 

60 
40 

57 
39 

49 
28 

44 

18 

49 
30 

SO 
30 

58 
23 

65 
29 

59 
28 

56 

52 

61.9 
36.3 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

64 
38 

59 
30 

65 
32 

68 
44 

68 
50 

65 
38 

64 
34 

64 
52 

65 
54 

78 
56 

74 
58 

76 
56 

72 
46 

68 
36 

65 
42 

60 

36 

64 
30 

68 
32 

65 
38 

67 
42 

66 
34 

65 
42 

61 
38 

59 
40 

48 
22 

56 
34 

55 

32 

57 
26 

64 
32 

61 
34 

58 
50 

64.2 
39.6 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

59 
32 

56 
28 

66 
28 

73 
40 

68 
45 

67 
31 

67 
30 

62 

51 

70 
56 

79 
50 

72 
55 

84 
59 

65 
44 

71 
30 

55 
37 

62 
28 

70 
27 

69 
31 

66 
37 

69 
34 

69 
32 

67 
40 

65 
36 

65 
33 

64 
18 

64 
27 

63 
33 

68 
22 

67 
29 

62 
28 

61 
40 

66.6 
35.8 

FORT  KENT  ISE 

MAX 

MIN 

55 
36 

51 
25 

68 
34 

69 
50 

68 
47 

55 
36 

55 
28 

59 
46 

67 

51 

76 
49 

74 
39 

74 

65 

68 
32 

66 
34 

61 
40 

55 
25 

60 
27 

60 
25 

58 
30 

58 
29 

56 
32 

55 
26 

55 
40 

48 
30 

20 

49 
30 

45 

20 

58 

32 

68 
38 

65 
45 

65 
35 

60.7 
35.4 

GARDINER 

MAX 
MIN 

61 
43 

56 
31 

63 
35 

68 
46 

70 
56 

57 
36 

66 
41 

64 

55 

66 
56 

79 
58 

72 
59 

77 
59 

70 
51 

70 
36 

60 
46 

62 
34 

68 
33 

68 
34 

64 
46 

67 
43 

68 
33 

62 
47 

60 
39 

60 
38 

46 
25 

56 
48 

55 
35 

59 
28 

67 
31 

60 
39 

58 
54 

63.8 
42.4 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

54 
31 

55 
26 

63 
30 

65 
45 

60 
42 

57 
29 

64 
27 

'  67 

j46 

67 
55 

64 

42 

68 
48 

78 
SO 

57 
33 

71 
34 

53 
28 

61 
25 

69 
25 

68 
31 

66 
30 

61 
30 

65 
28 

55 
39 

49 

33 

45 
26 

42 
19 

49 
32 

43 

24 

60 
24 

64 
29 

59 

28 

54 

35 

59. 8 
33.0 

HOULTON  AIRPORT 

MAX 

MIN 

55 
32 

54 

24 

63 
36 

67 
48 

59 

'  41 

56 
30 

63 
27 

1  58 
1  44 

68 
54 

63 
39 

70 
37 

79 
54 

58 
39 

68 
37 

54 
30 

63 
26 

68 
30 

68 
30 

64 
31 

61 
30 

60 
2S 

56 
34 

54 
38 

48 
30 

41 
18 

45 
30 

42 
27 

55 
28 

62 
35 

61 
34 

57 
45 

59.4 
34.4 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-    282   - 


I 


Tibia  S-Conlinusd 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
OCTOBER   1949 

SUbon 

Day  ol  month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

-U 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JOMKSBORO 

VAX 

BIN 

58 
26 

54 

34 

58 
46 

62 
52 

66 
35 

62 
34 

63 
33 

55 
S3 

59 
54 

71 
44 

64 
53 

62 
48 

63 
38 

70 
40 

55 
32 

63 
35 

67 
35 

63 
40 

65 
42 

65 
31 

69 
39 

58 
40 

62 
34 

44 

24 

46 
28 

55 
30 

45 
31 

57 
33 

61 
39 

58 
47 

54 

35 

59.8 
38.2 

LEWISTOH 

iUZ 

60 
42 

56 

35 

67 
38 

70 
44 

68 
90 

66 

41 

67 
39 

66 
53 

66 
56 

80 
56 

70 
58 

85 
57 

63 
43 

70 
38 

55 
44 

62 
39 

68 
33 

69 
37 

66 
49 

67 
44 

70 
39 

60 
46 

61 
43 

48 

36 

46 
29 

56 
40 

49 
34 

62 
31 

66 
35 

60 
36 

57 
47 

63.7 
42.3 

MADISON 

■AZ 

BIN 

60 
35 

57 
30 

65 
29 

70 
40 

66 
46 

66 
31 

65 
31 

66 
SO 

68 
54 

75 
56 

72 
56 

83 
58 

69 
45 

72 
30 

60 
35 

65 
31 

70 
27 

69 
33 

65 
38 

69 
35 

69 
33 

61 
39 

58 
38 

49 
33 

46 
18 

57 
28 

50 
32 

60 
22 

68 

28 

58 
27 

56 
49 

64.0 
36.5 

IIILLINOCCET 

MAX 

BIN 

57 

37 

58 

25 

69 
33 

66 
46 

62 
50 

60 
38 

67 

28 

61 
46 

65 

52 

66 

S3 

70 
38 

78 
57 

72 
42 

70 
33 

63 
42 

63 

26 

70 
27 

68 
29 

64 
42 

58 
31 

65 
28 

57 
40 

57 
40 

SO 
27 

44 

20 

48 
29 

47 

31 

58 
26 

It 

58 
27 

62 
49 

61.9 
36.2 

IIILLIKOCEET   AIKPORT 

MAX 

BIN 

57 
33 

56 

26 

64 
33 

66 
47 

62 
44 

60 
32 

66 
29 

61 
50 

65 
56 

66 
40 

70 
40 

78 
54 

60 
36 

70 
33 

S3 
32 

64 
26 

70 
27 

68 
29 

65 
35 

62 
32 

65 
28 

57 
42 

55 
39 

48 

28 

43 
20 

47 
32 

44 

28 

59 
28 

65 
30 

56 
28 

55 
46 

60.5 
34.9 

■ILLINOCDT  DAM 

HAZ 
■IN 

62 
34 

57 
26 

66 
28 

68 
39 

60 
49 

58 
33 

62 
28 

57 
29 

59 
46 

69 
54 

64 
35 

ro 

80 
40 

54 

35 

62 
36 

52 
26 

60 
27 

64 

29 

64 
29 

62 
28 

62 
28 

57 
30 

52 
39 

49 

26 

52 
18 

44 

20 

51 
28 

47 
25 

52 
28 

55 
29 

65 
30 

59.4 
32.1 

ROBTH  BBIDCTON 

■AZ 

■IB 

59 
40 

55 
30 

67 
31 

72 
40 

68 
51 

67 
35 

66 
32 

66 
51 

70 
55 

83 
55 

66 
58 

84 
56 

84 

47 

67 
32 

55 
41 

63 
33 

64 
29 

69 
33 

66 
48 

70 
39 

61 
37 

68 
44 

61 
42 

50 
36 

47 
23 

57 
35 

49 
30 

62 
24 

65 

31 

64 
32 

58 
51 

64.6 
39.4 

OLD   TOW^ 

■AZ 

■IH 

61 
41 

55 
SI 

61 
33 

66 
44 

64 
50 

60 
40 

65 
34 

60 
54 

62 
58 

68 
48 

71 
62 

75 
57 

69 
47 

76 
36 

60 
40 

62 
34 

69 
32 

69 
34 

64 
42 

64 
41 

66 
36 

60 
46 

58 
41 

60 
33 

44 

21 

50 
32 

48 
32 

60 
31 

66 
33 

58 
33 

58 

54 

62.2 
40.3 

OLD  TOWK  AIRPOHT 

■AZ 

■IN 

58 

34 

56 

25 

62 
26 

68 
39 

66 
39 

60 
30 

66 
29 

60 
52 

61 
54 

68 
41 

71 
44 

75 
56 

60 
33 

71 
30 

54 
34 

62 
30 

68 
25 

70 
27 

65 
36 

65 
33 

66 
27 

61 
41 

60 
36 

48 

25 

44 

20 

SO 
36 

46 
25 

59 
23 

66 
29 

57 
28 

S8 
48 

61.3 
34.0 

PORTLAMD 

■AZ 

■IN 

64 
45 

54 

37 

63 
41 

68 

49 

74 
53 

66 
46 

64 
40 

63 
56 

64 
56 

80 
59 

64 

57 

74 
56 

67 
49 

67 
43 

58 
47 

61 
43 

64 
40 

67 
40 

66 

50 

69 
48 

63 
43 

61 
53 

64 
49 

53 
38 

50 
31 

60 
45 

SO 
36 

60 
38 

58 
43 

60 
41 

60 
50 

63.1 
45.9 

POBTLAM)  WB  AIRPOBT 

■AZ 

BIN 

63 
38 

55 
32 

62 
30 

70 
43 

73 
48 

67 
37 

65 
32 

63 
54 

63 
56 

81 
54 

65 
52 

77 
S3 

68 
37 

69 
33 

57 
39 

61 
34 

62 
33 

66 
33 

6S 
47 

68 
38 

66 
33 

61 
45 

64 
44 

50 
34 

50 
22 

61 
40 

52 
32 

61 
31 

63 
37 

60 
38 

61 
SO 

63.5 
39.6 

PREirriSS 

■AZ 

■IN 

55 
32 

54 

22 

67 
34 

65 
44 

58 
43 

56 
34 

62 
27 

58 
41 

60 
45 

64 
48 

69 
40 

66 
51 

63 
37 

67 
35 

56 
39 

63 
39 

61 
32 

66 
34 

61 

31 

61 
31 

62 
26 

55 
41 

55 
35 

54 

23 

41 
14 

45 
26 

45 
26 

57 
25 

62 
34 

64 
39 

56 
45 

59.0 
34.6 

PRESquE    ISLE 

■AZ 

■IB 

S3 
35 

53 
26 

65 
32 

66 
48 

63 
46 

56 
34 

62 
27 

58 
44 

71 
51 

61 
51 

72 
40 

77 
55 

76 
36 

62 
39 

62 
44 

65 
26 

75 
26 

66 
26 

61 
33 

60 
30 

55 
30 

53 
30 

55 
37 

49 

27 

40 
18 

51 
24 

57 
26 

53 
30 

60 

35 

63 
32 

57 
49 

60.5 
35.1 

RIFOGENUS   DAM 

■AZ 

■IN 

60 
35 

56 
29 

56 
32 

67 
33 

68 
50 

62 
32 

59 
31 

65 

62 
49 

70 
56 

67 
42 

75 
49 

82 
39 

59 
36 

69 
39 

54 

32 

63 
32 

69 
34 

69 
35 

68 
37 

66 
31 

60 
31 

56 
42 

52 
27 

47 
19 

43 
20 

46 

29 

42 
22 

57 
31 

61 
33 

67 
35 

61.2 
34.7 

■OCELAND 

■AX 

■IH 

62 
40 

55 
34 

61 
31 

64 
46 

71 
49 

65 
42 

67 

36 

59 
50 

61 
52 

78 

55 

69 
53 

72 

55 

66 
44 

72 
36 

56 
38 

63 
38 

68 
31 

69 
31 

65 
44 

67 
47 

64 
34 

60 
41 

63 
37 

54 
35 

47 
27 

58 
33 

50 
31 

58 
27 

67 
32 

58 
33 

63.0 
39.4 

RUMIVIIO  3   SI 

■AZ 

■IN 

57 
30 

56 
28 

66 
30 

73 
42 

67 
35 

65 
32 

66 
31 

67 
51 

71 
54 

79 
S3 

69 
59 

82 
53 

61 
35 

69 
32 

53 
30 

60 
27 

67 
26 

68 
28 

65 
31 

67 
30 

69 
30 

58 
41 

58 
36 

49 
24 

36 

18 

55 
35 

46 
24 

60 
21 

66 

25 

66 
30 

56 
38 

62.8 
34.2 

EimrORD   ISSE 

■AZ 
■IN 

60 
37 

57 
30 

67 
32 

75 
42 

68 
41 

68 
34 

68 
32 

71 
52 

71 
55 

81 
54 

^9 

84 
56 

63 
38 

70 
34 

55 
37 

63 
30 

69 
29 

72 
32 

68 
35 

72 
34 

72 
35 

58 
44 

57 
42 

49 
32 

47 
24 

57 
35 

50 
27 

62 
24 

70 
31 

67 
31 

58 
41 

65.1 
37.4 

TANCEBOaO 

■AZ 
■IH 

65 
29 

69 
43 

59 
51 

57 
37 

65 
28 

56 
42 

60 
47 

69 

51 

71 
37 

79 
56 

68 
46 

71 
32 

60 
36 

63 
30 

69 
28 

68 
34 

63 
38 

62 
39 

65 
35 

58 
37 

58 
38 

49 
33 

45 
25 

45 
24 

45 
30 

59 
24 

64 
31 

59 
31 

58 
51 

61.3 
36.7 

tlRSLO* 

■AZ 

■IN 

50 
39 

41 

30 

49 
34 

65 
35 

59 
50 

59 
37 

65 
35 

67 
42 

65 
50 

63 
51 

78 
58 

75 
58 

79 
47 

72 
49 

71 
26 

54 

32 

63 
29 

69 
32 

69 
43 

66 
38 

68 
33 

69 
39 

68 
40 

61 
38 

50 
24 

51 
32 

51 
34 

51 
29 

60 
32 

68 
35 

60 
42 

62.5 
38.5 

lOODLAlID 

■AX 

■IN 

60 
40 

59 
30 

49 

32 

63 
38 

68 

50 

61 
37 

57 
29 

67 
35 

64 
49 

60 
50 

69 
39 

70 
52 

79 
48 

62 
32 

73 
37 

62 
32 

59 
29 

70 
31 

69 
36 

65 
39 

63 
33 

67 
37 

62 
33 

60 
29 

48 

21 

45 
26 

49 
32 

43 
28 

60 
36 

61 
38 

65 
34 

61.6 
35.6 

MASSACBUSETTS 

ADAie 

■AZ 

■IN 

60 
46 

68 
27 

71 
30 

70 
38 

76 
47 

69 
34 

76 
36 

60 

52 

67 

56 

86 
56 

85 
52 

86 

57 

80 
45 

70 
32 

76 
36 

55 
35 

67 
28 

74 
35 

60 
41 

67 
40 

74 
29 

70 

35 

65 

45 

65 
45 

55 
23 

56 
25 

59 
24 

55 
21 

59 
21 

67 
31 

58 

36 

67.9 
37.4 

AMBERST 

■AZ 

■IN 

66 
44 

64 
36 

68 
40 

74 
50 

75 
56 

68 
40 

66 
44 

72 
50 

83 
64 

86 
62 

88 
59 

84 

65 

70 
52 

72 
39 

60 
52 

63 
38 

69 
34 

66 
42 

66 
SO 

72 
42 

75 
37 

73 
55 

68 
48 

58 
46 

57 
28 

63 
45 

55 
36 

63 
31 

68 
49 

61 
46 

64 
55 

68.9 
46.3 

ASLINGTOII 

■AZ 

■IN 

65 
45 

61 
34 

69 
38 

72 
48 

75 
57 

68 
46 

68 

41 

68 
56 

70 
57 

89 
63 

80 
60 

85 
62 

75 

54 

70 
42 

60 
50 

62 
43 

67 
35 

64 
40 

68 
48 

71 
4S 

73 
40 

69 
54 

69 
46 

59 
46 

54 
30 

61 
45 

55 
35 

64 

33 

74 
50 

70 
48 

66 
57 

68.4 
46.7 

BILLIRICA 

■AZ 

■IN 

r7 

61 
28 

71 
28 

75 
45 

^5^ 

69 
34 

69 
33 

70 
55 

74 
55 

87 
61 

81 
55 

86 
58 

74 
51 

70 
32 

69 
40 

60 

27 

67 
27 

64 
30 

69 
38 

71 
36 

74 
30 

71 
42 

68 
43 

57 
42 

53 
22 

62 
44 

55 
27 

64 
27 

69 
47 

72 
36 

67 
57 

69.0 
40.0 

BIRCH  BILL  DAB 

■AZ 

■IN 

62 
33 

61 
24 

63 
30 

70 
39 

l\ 

71 
29 

66 
40 

70 
54 

77 
58 

82 
57 

81 
53 

80 
61 

75 
42 

71 
30 

65 
39 

59 
34 

64 
25 

62 
30 

63 
44 

70 
32 

74 
27 

71 
55 

66 
44 

58 
46 

51 
20 

56 
42 

52 
26 

57 

19 

65 
43 

60 
34 

61 
B6 

66.3 
39.3 

BLDE  BILL 

■AZ 

■IN 

62 
47 

a 

65 
42 

70 
49 

73 
55 

68 
46 

67 
48 

58 
54 

67 
54 

85 
62 

80 
58 

80 
61 

67 
52 

68 
48 

58 
49 

56 
43 

60 
44 

59 
45 

60 
49 

64 
45 

71 

50 

67 
52 

65 
45 

55 
45 

50 
35 

60 
45 

51 
34 

61 
38 

70 
49 

66 
48 

65 
55 

64.6 
47.9 

BOSTON  WB  AIRPORT 

■AZ 

■IN 

65 
48 

58 
••1 

67 
46 

72 
53 

76 
55 

64 
48 

65 
48 

68 
57 

71 
57 

86 
61 

75 
60 

83 
64 

69 
54 

65 
48 

61 
52 

59 
46 

63 
44 

62 
47 

64 
53 

69 
50 

67 
46 

70 
57 

67 
51 

56 
44 

52 
37 

63 
49 

55 
40 

63 
42 

71 
54 

68 
51 

68 
53 

66.5 
50.2 

BROCKTON 

■AZ 
■IN 

67 
48 

66 
39 

66 
37 

70 
43 

76 
56 

73 
38 

72 
39 

72 
55 

70 
54 

88 
61 

86 
58 

81 
61 

72 
55 

70 
52 

64 
52 

59 
50 

64 
43 

62 
46 

62 

51 

67 
46 

76 
41 

76 
47 

69 
45 

59 
46 

53 
37 

63 
39 

61 
36 

63 
33 

72 

SO 

68 
48 

69 
57 

68.9 
47.2 

CBATHAH 

■AZ 

■IN 

61 
48 

56 
45 

56 
43 

63 
53 

68 
62 

65 
53 

60 
46 

58 
54 

64 
56 

76 
61 

65 
53 

70 
55 

65 
53 

64 
47 

61 
54 

58 
54 

60 
S3 

61 
54 

69 
53 

65 
SO 

60 
49 

62 
SO 

63 

49 

62 
48 

55 
44 

64 
42 

57 
40 

57 
41 

57 
45 

60 

65 

46 

62.2 
49.8 

CBESTNUT   HILL 

■AZ 

■IN 

67 
48 

64 
42 

66 
40 

71 
52 

74 
60 

74 
44 

67 
43 

70 
58 

70 

57 

84 
63 

82 
59 

83 
63 

80 
57 

62 
41 

62 
46 

60 
46 

63 
41 

60 
46 

65 
SO 

68 
49 

70 
40 

69 
54 

66 
47 

65 
50 

53 
36 

61 
47 

60 
38 

62 
37 

69 

52 

68 
50 

67 
59 

67.8 
48.9 

CLINTON 

■AZ 

■IN 

67 
45 

64 
32 

60 
37 

63 

51 

68 
57 

71 
38 

72 
43 

61 
55 

80 
56 

74 
62 

80 
58 

82 
62 

81 
52 

66 

41 

69 
45 

55 
38 

60 
31 

65 
37 

63 
47 

65 
38 

67 
35 

79 
54 

72 
46 

65 
49 

54 
27 

51 
34 

61 
33 

62 
35 

61 
45 

69 
48 

65 

57 

66.8 
44.8 

COBASSET 

■AZ 

■IN 

65 
48 

61 
47 

55 
40 

65 
43 

70 
52 

73 
49 

59 
44 

65 
49 

65 

56 

68 
57 

82 

59 

80 
61 

81 
56 

61 
43 

65 
49 

56 
53 

57 

51 

60 
53 

59 
54 

59 
51 

61 
41 

62 
43 

70 
46 

66 
48 

54 

43 

56 
45 

60 
38 

SO 
35 

62 
37 

65 
49 

68 
54 

63.6 
48.2 

CONCORD 

■AZ 

■IN 

66 
43 

67 
33 

71 
33 

75 
49 

78 
SO 

70 
37 

68 
40 

75 
57 

75 
58 

87 
63 

85 
60 

85 
62 

67 
41 

73 
37 

64 
48 

73 
43 

63 
33 

67 
38 

67 
49 

70 
40 

75 
35 

72 
53 

73 
46 

60 
50 

54 

30 

62 
48 

55 
34 

64 
32 

70 
48 

71 
43 

70 
51 

72.4 
46.1 

EAST   WAREHAM 

■AZ 
■IN 

65 
42 

64 
35 

60 
32 

64 
40 

70 
56 

74 
40 

70 
34 

67 
49 

68 

55 

66 
56 

79 
59 

76 
60 

73 
56 

67 
36 

66 
48 

62 
52 

60 
45 

61 
50 

62 
S3 

61 
47 

64 
33 

68 

42- 

68 
44 

66 
38 

63 
37 

64 
45 

65 
35 

62 
27 

61 
35 

67 

50 

68 

57 

66.2 
44.8 

EDGASTOtN 

■AX 
■IN 

65 
52 

66 
39 

64 
35 

65 
44 

69 
54 

s 

68 
37 

66 
55 

70 
S8 

68 
59 

83 
60 

75 
61 

73 
56 

67 
41 

64 
49 

63 
53 

62 

51 

63 
53 

64 
52 

62 
52 

63 

42 

70 
46 

70 
48 

63 
42 

61 
42 

64 
46 

66 
41 

56 
32 

59 
35 

65 
43 

66 
48 

66.1 
47.7 

FALL  RIVER   2   NE 

■AZ 

■IN 

68 
48 

63 
39 

66 
41 

70 
52 

73 
56 

69 
45 

65 
43 

71 
57 

69 
59 

88 
64 

84 
62 

77 
63 

70 
S3 

70 
43 

60 
54 

63 
45 

65 
41 

63 
46 

64 
49 

66 
44 

72 
41 

70 
53 

67 
49 

61 
43 

55 
36 

65 
48 

55 
38 

61 
38 

69 
53 

67 
49 

68 
54 

67.5 
48.7 

FITCBBURG 

■AZ 

■  IN 

67 
44 

67 
30 

63 
33 

66 
45 

72 
56 

75 
37 

70 
35 

60 
48 

75 
47 

77 
58 

86 
59 

84 
59 

83 
48 

70 
37 

70 
43 

56 
40 

60 
32 

65 
39 

64 
48 

65 
50 

71 
36 

75 
46 

74 
40 

67 
47 

55 
25 

56 
31 

61 
30 

56 
27 

62 
44 

71 
43 

66 

51 

68.0 
42.2 

rKAMINGBAB 

■AZ 

■IN 

69 
45 

67 
36 

62 
33 

70 
45 

74 
S3 

76 
36 

70 
37 

66 
46 

72 
56 

74 
57 

86 
59 

87 
60 

84 
54 

71 
38 

74 
45 

58 
41 

60 
34 

64 

40 

65 
46 

67 
44 

71 
34 

76 
42 

72 
43 

68 
49 

54 

32 

54 

37 

61 
36 

11 

64 
37 

72 

45 

70 
51 

68.8 
43.3 

Soe  refereoce  notes  following  Station  Index 
-   283   - 


Tdble  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEV  ENCLAXS 
OCTOBER   1»49 


Station 

~ 

Day  oi  month 

1 

1    1    2 

1 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

[72 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HAVERHIIX 

MAX 

MIN 

67 
44 

63 
35 

69 
36 

74 

48 

77 
56 

70 
38 

69 
40 

70 
55 

70 
56 

88 
63 

78 
57 

85 
62 

72      70 

48  1    39 

56 
44 

61 
38 

66 
33 

64 
36 

66 
46 

73 
43 

74 
34 

70 
48 

68 
47 



56 
44 

53 
28 

68 
44 

55 

35 

65 
32 

71 
49 

70 
39 

65 
57 

68.3 
44.3 

HOOSAC  TOiraSL 

MAX 
MIN 

64 
40 

62 
35 

69 
35 

74 
38 

72 
44 

69 
36 

57 
39 

68 
49 

79 
56 

83 
56 

86 
54 

82 
56 

701    73 
42      38 

58 
38 

64 
34 

68 
32 

62 
36 

66 
42 

73 
39 

75 

36 

74 
38 

60 
43 

51 
46 

51 

27 

59 
30 

52 
29 

63 
26 

68 
27 

S2 
38 

57 
40 

66.5 
39.3 

BTANNIS   1  E 

MAX 

MIN 

64 
54 

62 
40 

64 
36 

70 
49 

70 
60 

68 
46 

67 
38 

65 
57 

65 
57 

83 
62 

67 
60 

76 
63 

661    67 
50     41 

61 
55 

67 
46 

66 
46 

62 
55 

63 
51 

68 
43 

66 
50 

67 
47 

68 
SO 

S3 

42 

55 
42 

67 
47 

55 
38 

61 
36 

66 
53 

67 
47 

67 
56 

65.9 
48.9 

DIIGHTVIL1£  OAU  ' 

MAX 
MIN 

67 
30 

65 
32 

69 
40 

77 
44 

74 
46 

66 
44 

64 
48 

76 
SS 

85 
60 

87 
63 

87 
53 

85 
43 

71      72 

34      35 

58 
34 

63 
30 

68 
31 

64 
38 

65 
38 

77 
32 

77 
36 

74 
40 

67 
45 

55 
27 

52 
29 

60 
27 

56 
22 

66 
23 

72 
36 

60 
40 

62 
35 

69.1 
38.5 

LAini  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

69 
40 

66 
30 

59 
31 

68 
37 

72 
50 

76 
35 

75 
38 

74 
42 

71 
57 

72 
57 

87 
58 

86 
59 

821    81 

54j    35 

80 
40 

68 
42 

60 
31 

11 

63 

42 

65 
36 

70 
31 

77 
33 

71 
40 

67 
46 

66 
26 

65 
30 

64 
28 

68 
26 

63 
31 

71 
41 

67 
51 

70.5 
39.9 

LAWRENCE 

MAX 

MIN 

63 
47 

58 
38 

66 
37 

71 
49 

75 
56 

67 
40 

66 
40 

69 
56 

70 
56 

85 
63 

79 
59 

83 
63 

73 
52 

69 
40 

57 
49 

58 
43 

64 
36 

11 

65 
50 

69 
48 

72 
38 

69 
52 

66 
49 

59 
48 

SO 
32 

61 
47 

53 
37 

62 
34 

88 
48 

66 
41 

65 
57 

86.5 
46.6 

LOWELL 

MAX 
MIN 

66 
45 

61 
35 

68 
35 

74 
47 

77 
57 

67 
39 

65 
39 

72 
55 

72 
55 

88 
62 

80 
59 

84 
60 

76 
S3 

67 
38 

59 
46 

59 
42 

65 
34 

64 
39 

65 
48 

72 
43 

73 
36 

70 

SO 

68 
47 

62 
48 

51 
31 

61 
46 

67 
35 

63 

31 

69 
48 

68 
42 

65 
S7 

68.0 
45.2 

HIDDLETON 

MAX 

MIR 

60 
46 

58 
38 

62 
36 

68 
52 

72 
59 

62 
42 

64 
42 

70 
58 

68 
58 

78 
64 

74 
60 

78 
62 

74 

56 

64 
42 

60 
50 

58 
44 

60 
36 

60 
40 

62 
48 

66 
46 

66 
38 

68 
50 

64 
48 

62 
49 

54 
32 

sa 

4* 

56 
36 

58 
36 

66 
52 

65 
44 

64.5 
47.1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
41 

59 
39 

59 
39 

66 
48 

68 
55 

63 
42 

62 

41 

64 

58 

64 
58 

72 
60 

64 
57 

70 
62 

65 
49 

63 
43 

62 
54 

60 
50 

62 
52 

62 
51 

59 
53 

61 
51 

63 
45 

66 
49 

63 
50 

62 
44 

54 

43 

64 

51 

51 
37 

58 

44 

63 
48 

64 
46 

66 
57 

62.6 
48.9 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

67 
51 

61 
46 

62 
44 

69 
53 

71 

57 

67 
50 

63 
47 

69 
60 

66 
59 

87 
63 

74 

63 

70 
63 

68 
51 

67 
48 

59 
56 

60 
49 

65 
48 

61 
50 

62 
51 

64 
48 

69 
48 

68 

55 

67 
51 

60 
46 

55 

45 

64 
49 

56 
42 

60 
45 

68 

54 

64 
53 

65 

55 

65.4 
51.6 

PITTSPIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
35 

63 
31 

64 
36 

70 
43 

69 
41 

67 
36 

60 
47 

65 
57 

79 
58 

81 
58 

82 
54 

78 

51 

64 
39 

69 
34 

56 
44 

60 
38 

65 
38 

61 
46 

64 
44 

68 
39 

72 
36 

69 
46 

60 
** 

48 
34 

49 
28 

57 
38 

48 

28 

58 
25 

64 
41 

58 
37 

56 

39 

64.0 
40.8 

PLmOOTH 

MAX 
MIN 

64 
48 

61 
42 

67 
36 

72 
43 

77 
59 

70 

42 

69 

38 

65 
58 

69 
56 

86 

63 

82 
58 

l3^ 

74 
57 

63 
37 

60 
54 

59 
54 

62 
53 

80 
54 

67 
55 

63 

54 

63 
36 

70 
S6 

67 
47 

62 

51 

53 
39 

«4 

49 

55 
35 

63 

35 

70 

52 

70 
SO 

68 

59 

67.0 
49.6 

BOCXPORT   1   E3E 

MAX 

MIN 

60 
SO 

55 
40 

61 
42 

68 
52 

74 
57 

63 
45 

65 
41 

65 
56 

69 

57 

80 
62 

74 
56 

76 
60 

68 
50 

64 
40 

56 
52 

56 
52 

59 
47 

59 
45 

59 
53 

60 

52 

61 
43 

63 
53 

64 
47 

57 
43 

49 
41 

59 

45 

49 
38 

59 
37 

63 

52 

63 
47 

65 
57 

62.7 
48.8 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

64 
42 

65 
40 

68 
38 

70 
47 

72 
54 

70 
43 

68 
39 

66 
58 

68 

57 

88 
62 

80 
61 

73 
64 

68 
44 

70 
41 

58 

55 

64 

52 

66 
52 

65 

53 

62 
54 

61 
45 

68 
40 

70 
52 

66 
48 

59 
42 

66 

42 

66 
48 

54 

36 

61 
36 

70 
52 

70 
49 

68 
54 

67.2 
48.4 

SHELBOIWE   FALLS 

MAX 
MIN 

66 
40 

66 
31 

63 
33 

71 
36 

74 
44 

73 
43 

67 
39 

59 
46 

72 
56 

83 

59 

84 
54 

83 
57 

76 
48 

71 
38 

70 
43 

58 
36 

65 
31 

67 
34 

65 
38 

66 
39 

74 
3S 

73 
40 

75 
45 

65 
49 

53 
26 

50 
29 

57 
29 

53 
22 

61 
26 

65 
38 

SB 

41 

67.5 
39.5 

SPRINGFIELD 

MAX 
MIN 

68 
47 

70 
36 

67 
40 

73 
49 

77 
59 

74 
40 

67 
47 

70 
54 

82 
52 

88 
62 

87 
60 

83 
62 

77 
53 

72 
40 

70 
47 

61 
43 

68 
36 

66 
45 

67 
51 

73 
46 

76 
37 

74 
61 

74 
48 

73 
SO 

54 

33 

64 
46 

60 
35 

61 
33 

70 
49 

68 
48 

64 

58 

70.9 
47.3 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

MAX 

MIN 

69 
39 

68 
39 

65 

41 

66 
49 

73 
50 

71 
52 

77 
43 

76 
54 

75 
5; 

83 
62 

89 

62 

81 

55 

77 
63 

76 
41 

76 
44 

64 
45 

64 
38 

70 
48 

66 
51 

68 
46 

74 
41 

77 
40 

70 
47 

67 
51 

69 
39 

66 
43 

65 
37 

57 
31 

65 
35 

71 
48 

63 

51 

70.9 
46.5 

STOCEBBIDGE 

MAXl 

min' 

59 
41 

62 
31 

64 
36 

70 
45 

68 
45 

65 
35 

62 
46 

67 
58 

79 
58 

81 
57 

84 
55 

81 
SS 

66 
42 

70 
33 

56 
47 

61 
38 

67 
28 

61 
38 

66 
47 

70 
35 

74 
31 

70 
50 

64 
42 

54 

41 

50 
27 

60 
43 

52 
29 

61 
21 

64 
42 

59 
38 

59 
46 

65.4 
41.3 

SWAMPSCOTT 

MAX 

MIN 

63 
46 

56 
38 

63 
45 

66 
48 

73 
56 

62 
44 

65 
41 

65 
54 

62 
55 

82 
60 

65 
57 

76 
57 

65 
49 

65 
41 

58 
49 

58 
43 

59 
39 

61 
44 

61 
51 

62 
46 

62 
42 

63 
50 

65 
48 

5C 

43 

51 
33 

55 
46 

52 
44 

59 

41 

65 
50 

61 
47 

63 
54 

62.5 
47.1 

TAUNTOK 

MAX 

MIN 

65 
40 

59 
32 

65 
29 

70 
38 

75 
49 

67 
34 

68 
33 

72 
56 

70 
57 

86 
63 

82 
59 

78 
63 

67 
53 

70 
33 

60 
54 

60 
50 

64 
33 

62 
45 

63 
53 

66 
36 

73 
29 

70 
41 

67 
46 

57 
38 

9S 

34 

63 
48 

55 

34 

62 
25 

70 

SO 

67 
50 

58 

66.9 
44.0 

TURNERS   FALLS 

MAX 
MIN 

66 
39 

63 
29 

67 
34 

75 
43 

76 
53 

70 
33 

59 
36 

71 
53 

81 
59 

87 
58 

85 
54 

86 
59 

78 
44 

71 
34 

60 
46 

63 
37 

67 
29 

65 
35 

67 
44 

72 
36 

74 
32 

71 
46 

65 
42 

;? 

54 

25 

62 

41 

58 
29 

63 
23 

66 
42 

62 
38 

64 

52 

68.6 
40.8 

WALPOLE 

MAX 

MIN 

63 
43 

58 
33 

66 
32 

71 
43 

73 

55 

66 
37 

66 
34 

70 
55 

70 
56 

85 
62 

80 
59 

80 
60 

67 
48 

71 
35 

60 
49 

56 
43 

60 
38 

60 
45 

62 
SO 

66 
43 

72 
32 

68 
46 

67 
43 

52 
40 

53 
31 

62 
45 

S3 
32 

60 
27 

70 
49 

68 
45 

68 

56 

65.9 
44.1 

WESTFIELD  2   NK 

MAX 

MIN 

67 
36 

65 
32 

68 
34 

74 
44 

75 
43 

69 
38 

65 
44 

74 
57 

84 
61 

86 
59 

87 
57 

84 
56 

71 
42 

72 
36 

57 
50 

62 
35 

67 
34 

65 
42 

65 
45 

74 
36 

76 
34 

73 

51 

65 
43 

56 
40 

S3 
29 

62 
43 

53 
30 

62 
27 

72 
41 

63 
40 

62 
47 

68.6 

42.1 

nSTOM  2  NW 

MAX 
MIN 

65 
41 

61 
27 

68 
31 

72 
46 

76 
56 

68 
36 

66 
34 

72 
55 

72 
56 

87 
62 

82 
59 

84 

61 

74 

52 

72 
34 

58 
44 

60 
43 

65 
28 

63 
35 

65 
47 

69 
36 

74 
32 

70 
50 

67 
44 

58 
44 

53 
25 

63 
45 

55 
30 

63 
31 

71 
49 

68 
44 

65 
56 

67.9 
43.0 

WESTOVKR  FIELD 

MAX 

MIN 

66 
38 

68 
35 

65 
37 

72 
46 

75 
49 

69 
37 

63 
43 

76 
57 

83 
63 

86 

62 

85 

59 

72 
44 

72 
59 

71 
39 

56 
50 

62 
36 

67 

31 

64 
44 

63 
49 

70 
40 

75 
33 

70 

55 

65 
45 

55 
38 

52 
30 

62 
44 

56 

31 

60 
30 

70 
47 

62 
45 

64 
48 

67.5 
44.0 

WORCESTtR  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
45 

59 
37 

64 
40 

70 
48 

72 
52 

64 
46 

60 
48 

71 
55 

74 
58 

83 
64 

83 
58 

81 
57 

66 
49 

69 
47 

53 
48 

57 
42 

63 
43 

60 
45 

62 
49 

68 
47 

71 
49 

70 
49 

63 

42 

51 
38 

SO 
33 

58 

42 

50 
32 

58 
35 

67 
47 

64 
46 

61 
45 

64.6 
46.4 

WORCESTER   1 

MAX 

MIN 

68 
45 

63 
31 

67 
34 

70 
44 

74 
51 

68 
36 

62 
38 

74 
54 

75 
57 

84 

62 

83 
59 

83 
54 

70 
47 

72 
37 

55 
43 

61 
41 

66 
40 

63 
42 

66 
48 

70 
46 

74 
33 

72 
47 

66 
40 

54 

42 

S3 
25 

61 
44 

54 

27 

63 

25 

73 
47 

66 
42 

64 
56 

67.5 
43.2 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

MAX 

MIN 

63 
30 

58 
26 

67 
28 

73 
41 

68 
39 

65 
31 

58 
32 

65 
49 

76 
56 

11 

66 
53 

81 
53 

61 
35 

68 
32 

54 
36 

59 

27 

64 
28 

70 
19 

47 
24 

60 
24 

65 
36 

62 
33 

57 
45 

64.7 
36.1 

BERLIN 

MAX 
MIN 

62 
36 

55 
25 

57 
31 

69 
36 

76 
48 

64 
30 

65 
27 

66 
33 

63 
54 

77 
56 

78 
48 

79 
54 

83 
42 

61 
30 

69 
37 

53 
26 

62 

26 

71 
29 

70 
32 

67 
31 

72 
32 

71 
38 

64 
45 

53 
32 

47 
18 

47 
25 

53 

30 

46 
25 

63 
29 

66 
28 

69 

31 

64.5 
34.3 

BETBLEHEH 

MAX 

MIN 

55 
33 

60 
28 

69 
34 

72 
44 

65 
SO 

64 
35 

58 
34 

63 
46 

74 
SO 

78 
61 

83 

56 

81 
60 

60 
39 

»0 
36 

60 
45 

61 
30 

65 
31 

67 
36 

66 
39 

67 
37 

67 
38 

64 
48 

60 
49 

SO 
33 

46 
20 

56 
34 

45 

28 

60 
28 

64 
36 

65 
38 

58 
43 

63.6 
39.3 

BLACEWATER  DAM 

MAX 

MIN 

61 
30 

59 
29 

67 
30 

75 
42 

72 
52 

68 
32 

58 
33 

68 
52 

73 
56 

84 
56 

73 

55 

84 
51 

77 
44 

73 
31 

62 
40 

65 
31 

69 
28 

66 
30 

65 
49 

73 

32 

76 
29 

66 
45 

62 

41 

59 
42 

53 
22 

58 
38 

53 
30 

6S 
20 

70 
37 

59 
32 

60 
S3 

66.9 
38.5 

CAMPTON 

MAX 

MIN 

63 
34 

59 

24 

60 
26 

68 
30 

73 
42 

65 
28 

66 
28 

58 
36 

63 
50 

74 
48 

80 
50 

69 
51 

82 
40 

62 
28 

70 
30 

53 

26 

64 
23 

66 
24 

68 
29 

70 
27 

70 
28 

72 
31 

52 
34 

58 
37 

49 

17 

47 
20 

57 
21 

52 
18 

60 
20 

67 
28 

62 
44 

63.8 
31.4 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

62 
32 

60 
26 

69 
30 

75 
43 

72 
40 

67 
32 

62 
32 

69 
53 

69 
56 

84 
55 

73 
58 

64 
54 

65 
36 

70 
31 

57 
40 

62 
31 

68 
27 

66 
31 

64 
34 

70 
31 

75 
30 

66 
48 

64 
43 

52 
35 

50 
22 

60 
43 

51 

25 

62 
21 

66 
39 

61 
34 

62 
47 

65. 7 
37.4 

DURHAM 

MAX 

MIN 

68 
35 

65 
31 

68 

29 

74 
44 

74 
55 

69 
33 

67 
31 

68 
53 

67 
54 

85 
52 

69 
57 

85 

50 

76 
49 

69 
32 

63 
39 

62 
39 

66 
30 

65 
32 

67 
46 

71 
42 

69 
33 

66 
42 

66 
44 

61 
45 

49 
29 

62 
38 

55 
31 

62 
25 

70 
42 

69 

33 

64 

55 

67.5 
40.3 

EAST  DEERING 

MAX 

MIN 

66 
30 

73 
48 

74 

55 

67 
31 

63 
32 

70 
53 

76 
57 

84 
59 

74 
56 

81 
57 

73 
46 

68 
31 

58 
42 

58 
30 

65 
26 

63 
30 

63 
39 

69 
31 

74 
29 

70 
45 

64 
43 

56 
43 

48 

20 

60 

41 

57 
30 

61 
23 

88 

44 

62 
34 

61 
54 

64.2 
40.0 

FABTAN 

MAX 
MIN 

61 
32 

55 
28 

58 
30 

71 
33 

72 
45 

62 
30 

62 
28 

69 
32 

67 
53 

75 
54 

77 
58 

44 

19 

47 

19 

52 
29 

45 
22 

«0 
24 

64 

28 

67 
32 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 

MIN 

56 
27 

51 
23 

59 
32 

66 
38 

71 
50 

61 
30 

62 
31 

67 
37 

59 
52 

72 
54 

70 
51 

80 
55 

78 

33 

55 
33 

67 
38 

52 
23 

63 
26 

68 

29 

67 
33 

66 
31 

68 

32 

63 

34 

69 
39 

46 
23 

42 
15 

44 

17 

49 
23 

41 
25 

57 
31 

61 
33 

64 

37 

61.1 
33.4 

FRANILIN   I   NW 

MAX 

MIN 

65 
40 

59 
27 

68 
37 

76 
42 

71 
51 

69 
35 

61 
35 

73 
52 

72 
56 

84 
54 

71 
53 

85 
55 

76 
45 

71 
32 

57 
40 

62 
33 

69 
25 

66 
31 

68 
35 

72 
31 

75 
29 

61 
46 

64 
3» 

58 

42 

50 
20 

S8 
39 

51 
30 

61 
22 

68 
34 

59 
33 

62 
S4 

66.5 
38.6 

S««  r*f«z*iic«  Dotm*  foUowing  StaboD  ladax. 
-    284    - 


TabI*  5-Contiiiued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
OCTOBER   1949 

Sbmos 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

-ij 

A 

10 

n  j  12 

13  1  14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FHANKLIH  FALLS   DAM 

MAX      61 

MIN      26 

59 
28 

67 
30 

75 
42 

70 
52 

68 
32 

58 
32 

70 
52 

72 
55 

84  i    76 
56:    54 

84 
55 

78j    71 
44      31 

62 
40 

64 

32 

69 
27 

66 
30 

70 
36 

72 
32 

75 
30 

59 
46 

64 
37 

58 

40 

n 

57 
38 

S3 
25 

58 
20 

66 
33 

60 
30 

62 
44 

66.6 
37.1 

GLKNCLirr  2   NW 

MAX      54 

■IN     36 

55 

29 

63 
37 

70 
46 

63 
50 

30 
35 

56 
39 

63 
49 

70 
56 

78  (    79 
59|    56 

81 
57 

58 
45 

69 
38 

57 
4S 

59 
31 

65 
34 

65 
40 

67 
39 

67 
41 

68 
43 

59 

54 

37 

52 
35 

47 

23 

51 
37 

47 
29 

59 

31 

64 
37 

65      57 
43      45 

62. C 
40.7 

HAHOVSK 

MAX'    59 

MIH|   39 

61 
29 

68 
33 

74 
44 

67 
48 

65 
37 

57 
36 

62 
52 

80 
57 

82 
59 

79 

56 

83 
61 

65 
41 

70 
33 

56 

44 

62 
30 

66 
29 

62 
32 

67 
35 

67 
33 

71 
31 

63 
50 

54 

44 

51 
37 

SO 
21 

55 
41 

SO 
28 

59 

24 

66 
33 

60 
35 

58 

SO 

64.2 
39.4 

nSHX    1    S 

max!    67 
MIX      39 

65 
27 

69 
32 

74 
41 

74 
54 

69 
33 

60 
34 

71 
54 

82 
59 

87 
57 

86 
53 

85 
58 

75 
43 

73 
31 

56 
44 

64  1    68 
31      26 

64 
31 

68 
42 

75 
32 

77 
29 

69 
46 

65 
46 

58 

41 

54 

22 

61 
42 

58 

28 

62 
20 

68 
38 

59 
36 

65 
54 

68.6 
39.5 

LAOPOBT   1 

HAZI    60 
■»l   43 

61 
33 

68 
37 

74 
48 

68 
57 

67 
40 

61 

41 

66 
50 

72 
56 

81  1    70 
57;    58 

82 
56 

63      69 
47     39 

55 
46 

60  1    65 
38      33 

65 
37 

66 
46 

68 
42 

72 
39 

63 
51 

11 

51 
43 

49 
28 

58 
39 

49 
33 

60 
30 

66 
39 

6I1    58 

39      55 

64.2 
43.3 

LSBAMON  AIBPORT 

max;    62 
MIRi    31 

Vo 

69 
32 

75 
44 

69 
39 

65 
35 

58 
35 

64 
51 

81 
57 

85      81 

55  1    53 

82 
57 

65  i    72 
36  i    33 

54 

35 

64      68 
31      28 

62 
29 

67 
35 

70 
30 

74 
28 

66 
48 

60 
47 

54 

25 

51 
20 

58 
40 

52 

25 

60 
23 

69 

32 

63  1    58 
35!    42 

65.9 
36.8 

KANCBBSTEB 

MAX,    56 

■ID     38 

55 
32 

62 
36 

67 
46 

67 
52 

60 
36 

60 
36 

65 
54 

65 
56 

781    69 
53      57 

S 

61  j    64 
40  1    36 

55 
46 

56      61 
37      32 

63 
36 

63 
42 

64 

38 

69 
36 

65 
50 

60 
46 

54 

38 

51 
32 

57 
42 

48 
32 

57 
28 

62 
40 

62 
39 

60 
48 

61.7 
41.6 

ItASSABESIC   SMOt 

■AX;    68 
MIR|    35 

62 
25 

67 
29 

72 
40 

74 
SO 

74 
30 

67 
32 

67 
51 

67 
55 

82 
53 

85 
56 

84 
54 

84      68      69 
43 >    29      38 

59 
34 

64 

25 

64 
29 

64 

40 

67 
33 

69 
29 

72 
40 

69 
42 

65 
41 

52 
22 

57 
29 

60 
30 

62 
21 

63 
40 

65 
32 

65 
55 

68.0 
37.5 

WOttirt  fASHINGTOX  ITB 

MAX      34 

MIN,    17 

41 
22 

45 
34 

50 
39 

45 
27 

45 

25 

49 
37 

51 
45 

51 

43 

52 
46 

57 

46 

54 
31 

35|    46 
23      32 

40 
32 

43 
31 

47 
40 

44 

34 

42 
34 

44 

37 

42 
36 

46 
27 

30 
22 

23 
10 

25 
9 

33 
13 

25 

7 

33 

19 

37 
28 

40 
34 

41 
16 

41.6 
28.9 

RASHOA  3   N 

MAX 

MIR 

6S 
38 

62 
27 

69 
30 

73 
33 

76 
46 

67 
36 

63 
33 

69 
37 

75 

56 

86 
57 

77 
57 

84 
55 

70      71 

47  1    32 

56 

36 

60 
36 

67 
30 

66 
33 

66 
38 

70 
33 

73 

30 

73 
34 

65 
45 

53 
47 

53 
23 

60 
25 

54 

30 

62 
24 

69 
25 

67 
34 

65 
39 

67.3 
37.0 

Mil  LONDON 

MAX 
MIH 

55 
36 

54 

33 

64 
36 

69 
47 

64 
46 

60 
40 

57 
44 

67 
48 

73 
54 

78      68 
63]    56 

79 
50 

57      65 
42      43 

52 
40 

56      61 

38.    38 

61 
45 

63 
48 

64 
44 

67 

65 
46 

57 
43 

48 
37 

44 

27 

53 
36 

45 
28 

55 
32 

62 
44 

62 
45 

58 
SO 

60.7 
42.6 

PETEBJBOBO      23 

MAX 

MIH 

59 
42 

58 
26 

63 
34 

69 
44 

68 
SO 

64 
34 

57 
39 

69 
48 

75 
56 

81      82 

58      55 

79 
58 

68      68      53 
43      34      44 

56 
32 

61 
27 

62 
30 

60 

40 

67 
38 

71 
35 

69 
SO 

61 
41 

55 
43 

46 
22 

55 
39 

47 
29 

56 
29 

65 
42 

56 
41 

57 
51 

63.1 
40.5 

PINIHAM  NOTCH 

MAX  '    55 

MIN      35 

53 

27 

64 

31 

71 
41 

63 
49 

63 

32 

64 
32 

65 
46 

72 
54 

76      72 
54      52 

78 
56 

591    66 
37      32 

52 
42 

59 
28 

66 
28 

66 
33 

63 
38 

67 
35 

66 
33 

11 

56 
38 

42 
30 

45 
20 

51 
32 

45 

27 

62 
24 

65 
31 

63 
33 

S3 

45 

61.3 
36.9 

SUHRT  HOiniTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

62 
35 

62 
26 

66 
31 

72 
40 

71 
56 

66 
32 

56 
34 

70 
52 

78 
58 

84      83 
55      51 

84 
59 

79      72 
41      30 

64 
43 

62 
32 

65 
32 

63 
33 

65 
42 

66 
30 

76 
28 

tl 

64 
33 

59 
45 

50 
23 

61 
41 

53 
26 

60 
19 

65 
37 

57 
33 

64 
53 

66.9 
38.6 

TOCISSMAN  HATINE 

MAX 
MIN 

43 
30 

43 
29 

59 
30 

61 
42 

54 

41 

si 

59 
30 

58 

51 

63 

50 

63      70 
52      52 

68 
50 

51      56 

34      32 

52 
38 

47      54 

27      31 

54 
34 

52 
36 

54 

36 

55 
34 

RST  IfBANON   1   St 

MAX 

MIN 

67 
37 

62 
30 

64 
32 

70 
42 

75 
51 

70 
36 

66 
37 

59 
42 

65 
45 

83      86 
55      53 

83 
58 

84      68      73 

38      35  '   36 

1 

70      64 

32  I    30 

69 
32 

63 
35 

68 
33 

70 
33 

72 
35 

72 
40 

61 
41 

53 
21 

52 
25 

60 
28 

53 
22 

59 

30 

67 
34 

60 
34 

67.4 
36.5 

tlNDBAM 

MAX 

MIR 

64 

36 

60 
29 

68 
28 

74 
40 

76 
46 

68 
32 

62 
30 

70 
54 

70 
56 

86      78 
54      56 

78 
50 

78  1    70  i    68 
44      30  i    54 

62      64 
34      28 

60 
30 

66 

42 

72 
36 

76 
30 

70 
40 

70 
44 

64 
40 

52 
20 

62 
40 

56 

28 

64 
20 

68 
40 

66 
32 

64 

56 

67.9 
38.7 

lOLFEBORO   rALLS 

MAX 

MIN 

58 
41 

57 

29 

67 
36 

72 
43 

70 

51 

65 
34 

64 
35 

68 
53 

69 
57 

11 

72 
59 

81 
52 

71 
46 

69  j    55 
35      40 

59      66 
30  !   32 

66 
32 

65 
44 

68 
37 

70 
35 

61 
45 

63 
45 

58 

42 

50 
23 

58 
39 

49 
31 

57 
25 

65 
33 

63 
35 

58 

55 

64.4 
40.3 

lOODSTOCK 

MAX 

MIN 

67 
40 

57 
27 

67 
29 

74 
40 

69 
54 

70 
31 

59 
31 

67 
50 

73 
57 

83 
54 

74 
54 

86 
54 

63 
44 

71      56 
32      42 

65  1   68 
28  1   28 

72 
30 

72 
39 

73 
40 

60 
34 

57 
48 

57 
37 

49 
40 

47 
21 

59 
37 

50 

31 

48 

31 

28 

66 
31 

58 
50 

64.6 
38.5 

RHODE    ISLAND 

BLOCC   ISLAND   IB  CITT 

MAX 

MIR 

66 
53 

60 
50 

61 
48 

H 

67 
60 

65 
55 

64 
55 

70 
62 

72 

62 

76 

63 

75 
63 

72 
64 

66!   65 
56  ;    55 

62 
58 

60 
53 

63 
54 

61 

55 

62 
54 

65 
51 

64 
50 

69 
56 

62 
54 

60 

49 

57 
46 

65 
51 

52 
44 

60 
44 

61 
54 

64 

52 

67 
54 

64.5 
54.2 

GREENYILLE 

MAX 

MIR 

66 
44 

62 
37 

65 
36 

69 
47 

74 

SO 

69 
43 

64 

40 

76 
54 

73 
54 

86  I   84 

61  1   61 

SO 
62 

64      69 

47,41 

60 
51 

59      65 
43      40 

62 
44 

64 

SO 

67 
43 

73 
37 

69 
50 

66 
40 

56 
40 

55 
33 

62 
46 

57 
32 

61 
30 

70 
49 

66 
46 

68 

52 

67.1 
45.3 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

66 
40 

61 
34 

62 
32 

68 
38 

73 
47 

67 
41 

62 
35 

73 
58 

72 
61 

87 
62 

80 

59 

74 
62 

68  1   65 

45     35 

60 
55 

61      65 
49     42 

63 
47 

65 
52 

69 
43 

69 
31 

69 
43 

65 
39 

61 
35 

55 
37 

64 
48 

55 
31 

60 
25 

66 
48 

66 
46 

67 

55 

66.4 
44.4 

PROTIDENCE   WB  AIRPORT 

MAX      66 
MIN      43 

60 
37 

62 
36 

11 

74 

51 

69 
44 

62 
40 

74 
60 

72 
60 

88 
64 

82 
62 

79 
62 

70      66 
46  1   41 

60 
54 

62      65 
44      43 

63 
49 

64 
50 

69 
44 

70 
38 

70 
50 

66 
48 

58 
43 

54 
38 

63 
47 

55 
37 

60 
35 

70 
52 

65 
48 

69 
52 

67.0 
47.3 

PBOTIDENCE   WB  CITY 

MAX      67 
MIN  1  45 

62 
40 

65 
39 

72 
51 

77 
52 

71 
46 

65 
44 

76 
60 

69 
58 

90 
64 

84 
62 

82 
64 

70  ,   70 
49      44 

61 
54 

tl 

67 
43 

64 
47 

65 
50 

70 
48 

4^ 

70 
54 

68 
49 

58 
45 

55 
38 

65 
46 

56 
39 

63 
38 

71 
54 

65 
49 

70 

52 

68.4 
48.7 

VERMONT 

BELLOWS   FALLS 

MAX     65 
MIR     37 

65 
28 

68 
31 

75 
36 

72 
45 

63 
33 

58 
33 

64 

40 

80 
52 

83 

52 

80 
51 

83 

52 

41      34 

56 
34 

32 

28 

63 
30 

63 
36 

72 
31 

73 
29 

64 

31 

61 
42 

48 

41 

46 
21 

53 
24 

51 
25 

56 
20 

63 

21 

54 

33 

61 
36 

84.4 
34.8 

BLOOKFIELD 

MAX     60 

MIR  1  28 

60 
25 

68 
29 

73 
43 

67 
54 

65 
30 

66 
28 

62 
51 

75 
53 

77      82 
58      55 

53 

63      71 
34      29 

66 
38 

65      71 
23      24 

70 
28 

72 
34 

71 
27 

68 
29 

70 
42 

60 
42 

48 
29 

53 
35 

48 
28 

60 
24 

65 
27 

66 
29 

60 
49 

65.6 
35.9 

BCRLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX      57 

MIN  1  34 

65 
30 

68 
51 

71 
57 

68 
42 

64 
37 

60 
42 

68 
57 

76 
58 

76 
57 

85 
58 

1^ 

63  1   71 
42  I  39 

60 
34 

64  1  68 
30  \  33 

65 
39 

66 
36 

70 
39 

71 
41 

71 
51 

54 
44 

50 
27 

50 
22 

55 
39 

51 
34 

58 
41 

67 
38 

65 
42 

58 
38 

65.0 
41.4 

CAVENDISH 

MAX      61 
MIR      32 

60 
27 

68 
29 

73 
39 

70 
48 

65 

31 

51 
33 

68 
53 

80 
56 

82 
55 

79 
49 

83 

52 

69  j   70 

37     30 

56 
39 

60      64 
27  1  25 

63 
29 

67 
35 

70 
30 

73 
29 

65 
46 

60 
42 

57 
40 

49 
19 

56 
40 

50 
27 

60 
19 

66 
33 

56 
31 

59 
47 

64.8 
36.4 

CHELSEA   2   S 

MAX      56 

MIR     32 

62 
22 

68 
29 

73 
40 

66 
43 

68 
29 

57 
30 

63 
SO 

79 
55 

83      84 
55     47 

83 
50 

64      72 
36      24 

56 
36 

63  \  66 
23  1   23 

68 
27 

68 
29 

72 
30 

73 
29 

66 
45 

58 
41 

52 
28 

SO 
16 

56 
39 

50 
23 

61 
19 

68 
27 

63 
27 

56 
44 

65.4 
33.8 

CORNWALL  3    SW 

MAX      57 
MIR     34 

65 
30 

66 
46 

68 
S3 

68 
58 

65 
39 

61 
46 

66 
55 

76 
51 

80      84 
62      58 

86 
56 

69      70      62 

45      42  1   51 

34      64 
37      37 

68 
41 

62 
39 

72 
42 

74 
38 

71 
60 

65 
46 

56 
37 

51 
25 

58 

40 

54 

31 

58 
36 

69 
40 

65      59 
43      47 

66.2 
44.0 

DORSET   1   S 

MAX      62 
MIR  i  40 

68 
26 

70 
35 

75 
42 

70 
46 

69 
30 

58 
37 

6S 
55 

80 
54 

85      87 
58      54 

81 
57 

68      72  t   56 
38  ,  32      41 

64      68 

26      27 

63 

32 

67 
41 

3^ 

76 
31 

73 
50 

4^ 

55 

41 

52 
19 

55 
41 

51 
28 

63 
23 

67 
32 

67      59 
34      46 

67.0 
38.6 

EAST  BARNET 

MAX 

MIR 

62 
32 

56 

31 

59 
32 

66 
44 

72 
51 

64 
37 

61 
35 

58 
37 

IJ 

75      78 
59  i   53 

80 
57 

82      61      68 
40      34  1  35 

54      61 

31      30 

63 
32 

67 
35 

66 

|33 

68 
33 

68 
37 

65 
44 

54 
35 

47 
23 

47 
24 

53 
33 

47 
24 

58 
29 

65      63 
32      40 

63.0 
37.0 

ENOSBimC  FALLS 

MAX 

MIH 

se 

30 

68 
26 

73 
44 

75 
56 

70 

57 

67 
32 

64 
35 

64 

56 

81 
55 

78      89 
61      55 

83 

60 

62      75  I  62 
35     34      41 

67 
26 

70 
24 

72 
32 

71 
34 

1  72 
33 

67 
37 

77 
49 

56 

42 

49 

33 

52 
18 

54 
38 

49 

29 

64 

27 

67 
33 

69  i    59 
33  [  36 

67.2 
38.7 

LEMIMGTOH   1    W 

MAX      54 

MIR   ;  30 

59 
24 

67 
38 

73 
50 

63 
42 

1  60 
31 

66 
29 

62 
53 

74 
54 

72      82 
51      49 

80 

54 

54      70  1  59 
40      30      34 

64 
21 

70 

23 

70 
26 

67 
31 

76 
32 

71 
28 

70 
39 

56 

41 

46 
27 

46 
15 

51 
35 

45 

24 

59 
30 

64 

26 

66 
28 

57 
38 

63.6 
34.6 

MIDDLESEX 

MAX      65 
MIR     34 

58 
27 

62 
32 

72 
46 

75 

:  54 

67 
35 

67 
36 

57 

69 
55 

83  1  81 
60      55 

86 
59 

83      62 
40      33 

1  71 
36 

2I 

64 
25 

67 
30 

67 
32 

70 
j  33 

71 
33 

72 
38 

69 
47 

55 
32 

51 
18 

SO 
23 

55 
30 

48 

24 

63 
26 

68 
31 

67 
37 

66.2 
36.6 

MONTPELIER  AP 

MAX      51 

MIR     32 

61 
24 

69 
39 

75 
52 

41 

65 
32 

11 

1 

49 

78 
57 

80  ,  83 

'  57  1  55 

82 
48 

t 
61  .  69 
35     32 

56 
34 

!  63 

{  26 

67 
29 

67 
33 

68 
34 

j  69 
34 

71 
34 

65 
47 

55 
40 

47 

24 

47 
IB 

53 
34 

48 
30 

60 
28 

68 
30 

65 
34 

54 
34 

64.0 
36.5 

NEWPORT 

MAX      56 

MIN     30 

62 
26 

70 

{38 

76 
38  < 

67 
;38 

65 
31 

66 
32 

1 
67 
50 

79 
54 

74      84 

52  ;  52 

83 
47 

61   !  73 
35     36 

58 
29 

66  '  71 

;  25  1  28 

68 
,  32 

66 
33 

i  71 

i  ^* 

66 
36 

70 
46 

60 
36 

50 
22 

49 
17 

S2 
31 

47 
29 

61 
31 

66 
34 

67 
33 

54 

31 

65.3 
34.9 

NORTEPIELD  NORWICH  0NIV 

MAX      59 
KIN      34 

Uo 

25 

68 
36 

73 
46 

68 
56 

65 
30 

155 
35 

67 

1  51 

80 

158 

79      84 
I  65      55 

80 
63 

64      68  1  60 
37      32   1  42 

1  61   1  65 
25     26 

65 
31 

65 
31 

1  69 
I  33 

70 
34 

68 
51 

65 
46 

49 
35 

49 
18 

56 

40 

49 
29 

63 
26 

68 
32 

65      58 
33  1  47 

68.0 
38.8 

S«r 

•fvnnc*  QOtM  iol 

lowing  SUHoii  ladai. 
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Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NKW  EKGLAND 
OCTOBER  1»49 


Day  of  month 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUTLAND  1   SE 

HAS 

59 

64 

67 

72 

67 

64 

60 

67 

76 

80 

85 

82 

66 

69 

60 

63 

69 

63 

63 

69 

72 

72 

60 

52 

52 

57 

SO 

SO 

62 

61 

56 

64.8 

■IN 

37 

28 

36 

44 

56 

32 

39 

54 

56 

61 

55 

55 

42 

34 

47 

28 

29 

34 

40 

37 

34 

52 

45 

39 

21 

43 

30 

25 

38 

35 

49 

40.5 

SAINT  ALBAKS 

HAZ 

58 

67 

69 

70 

68 

65 

61 

66 

79 

73 

86 

81 

65 

73 

63 

64 

68 

64 

67 

70 

67 

72 

63 

48 

51 

52 

53 

61 

68 

.68 

60 

65.8 

HIN 

37 

35 

50 

57 

52 

41 

46 

57 

55 

54 

58 

60 

40 

39 

49 

37 

39 

44 

40 

45 

47 

55 

45 

32 

24 

42 

33 

38 

46 

50 

47 

45.0 

SAINT  JOHNSBURY 

■AX 

61 

63 

70 

74 

68 

66 

62 

64 

78 

81 

83 

84 

65 

72 

65 

65 

69 

70 

71 

74 

71 

65 

63 

SO 

SO 

55 

50 

61 

67 

66 

60 

66.5 

■  IN 

34 

28 

36 

47 

55 

39 

32 

51 

57 

59 

50 

S3 

39 

31 

44 

26 

27 

31 

35 

31 

35 

49 

44 

35 

19 

38 

32 

27 

28 

31 

51 

38.5 

SOMERSET 

■AX 

57 

56 

61 

65 

69 

64 

63 

60 

62 

75 

78 

82 

78 

61 

68 

53 

56 

60 

56 

67 

70 

66 

55 

46 

45 

49 

46 

48 

58 

62 

54 

61.0 

■IN 

35 

26 

30 

37 

44 

32 

30 

48 

52 

57 

45 

48 

34 

30 

32 

35 

24 

30 

38 

28 

32 

35 

27 

16 

21 

24 

24 

23 

30 

28 

32 

33.1 

WEST  BUKKE 

■AX 

62 

54 

60 

67 

72 

64 

63 

61 

64 

75 

76 

82 

82 

60 

70 

55 

63 

68 

69 

70 

70 

67 

65 

52 

46 

54 

47 

62 

63 

67 

64.3 

■  IN 

30 

24 

30 

34 

49 

29 

27 

29 

51 

55 

47 

50 

30 

28 

28 

24 

23 

27 

32 

28 

30 

35 

40 

32 

16 

29 

22 

22 

26 

33 

32.0 

WILDER   1   E 

■AX 

62 

56 

60 

66 

72 

65 

65 

56 

61 

78 

81 

79 

81 

61 

59 

52 

61 

66 

60 

71 

65 

70 

60 

56 

50 

46 

52 

52 

64 

63 

58 

62.8 

■IN 

34 

27 

30 

38 

46 

34 

34 

39 

51 

54 

50 

56 

36 

32 

33 

28 

27 

31 

32 

32 

29 

32 

39 

37 

18 

24 

24 

24 

27 

32 

34 

34.3 

WOODSTOCK 

■AX 

63 

62 

70 

75 

69 

68 

61 

65 

80 

85 

82 

85 

70 

73 

56 

63 

66 

65 

68 

70 

72 

65 

63 

57 

SO 

56 

52 

60 

66 

58 

S7 

•6.2 

■IN 

34 

26 

30 

42 

57 

31 

33 

51 

56 

56 

51 

SO 

36 

30 

40 

26 

25 

29 

33 

32 

30 

47 

45 

39 

19 

40 

1 

28 

31 

31 

30 

48 

96.9 

See  i^ieoce  aotei  follovriag  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


B>1IIGIP«T   IB  AItJ>OKT 

UlSTCt 

BULLS   BtlDCI  DAM 

BDBLIIfOTTW 


MCI  iFAIBTIKU) 
0806  .TAlUfltU) 
0030   BABTFOOD 
0961  'LITCHTIELb 
0973   SAHTQU) 


CAncnOCD   LUI  1093  FAIRTIELD 

COCEAPOMSrr   put   MMCKK  l-tSS  HIDDLBSXX 

COLLIirSTILLI  1536  HAATrOV) 

CKUB   HILL  1715  I.ITUHTIKLS 

DAJfBTlY  176?  rA^HriKLD 


MVSON   L&ZI 


BAST   flATX)! 

USTOB   LUa   USnTOIK 

PALLS   TIUAGB 

ounwicB 

CBOTON 

BABTTOBD 

UBTPQU)  WB   AIBPOKT 

I  Bssnvois 


Jf  ITT   CITT 
^n   KOltOMOC 

lUL   BXStlTOIS 

■  >casm 

dUJi   POND   BBSDTOIB 

mDOLBTOn 

HILPOBD 

rfOHAn   P0U5T   RNCB   STA 

<':>GOtrS   BBSKBTOII 

•  ZLITT   CASBEL 


17»t!  Vn  BATIK 
1B44  PAIBPIEU) 
3169  KB*  HAm 
,21>88  PAIIPIELD 
2658  LITCHPISLD 

,3137  PAIKFIILO 
,3307  mv  LOMDON 
3446  BABTFOBD 
34 SI  aABTTOBD 
3S83  EirPIBLD 

3857  Kn  LOKDO:i 
39S9  HEW  LCWDON 
4096  PAIBPIKLO 
4-143  BABTTOBD 
4599  PtlBPIBU) 

4767  MTDDLESEX 

4790  raw  BATEH 

4933  LITCOPIELO 

5018  ■IDDLBSa 

5077  KBV  HArSM 


irCBAUC  PORBTT  BMGB  3115125  BIKDBAB 
'TBAN  BALE  STATE  POKSStSlSl  COVUrTBT 
^v  BABTFORD  5263  LITCBPIELC 

Fi  BATEH  TB  AIBPORT     5273  IC£T  BATEH 
.'■IICTON  5285  HABTFOBD 


T9   UMDOM 
'MTOLX   3  5W 
^sra  BBAKPOUt 

m  coiLPoao 
ORTB  KBirr 


5309  KEV  LOKDOK 
5445  LITCBTIELD 
5510  HEl  BATEX 
3641  KEV  HATEN 
5661  LITCBPIEU) 


VGBTB  RTABTOBD  RBSEBTOiaS772  PAIBPIEU) 

\OBVALS  5892  rAIRPIELO 

scmtlCB  3  BSE  5904  NEB  LOHDON 

PACBAOC  ST  PBST  3  HE     6131  XE1  LOHDON 

PEOPLES  PBST  UNCEB  STA  6239  LITCHFIELD 


PB06PBCT 

pvnr.vB 

PUTMAM  BEICHTS 
PUTNAM  UHkE 
BOCEVILLE 

BOCOOOO  UO 
SOCET  aiTEB  DAB 

ROUKD  POKD 
SALISBUBT 
SADCATWTE  BESEBTOIB 

3HEPADC  DAB 
SHUTTLE  MBADOI  BBS 
STATPOKD  8PRIBCS 
STXTEBSOH  DAB 
STQBBB 

TBOKPacanriLLE 

TOBBINCTW    I 

TORBIKTOH   2 

TRAP   PALLS   BESEBTOIR 

lASBIItCT<MI 

lATEIBtmT 

lATEBBUBT  CITT  BALL 
VEPABAUG  RBSSBTOIR 
VSS7BRO0K 

nST  BABTTOBD 

VEST  HABTLAIfD 
IBICTILLZ  RESERVOIR 
TBITKET  LAXJ 
VICVAM  RESEBVOIR 
■  ILLIBAiniC 

VIHDSOR  L0CE9  BBASLXY 

voLCorr  resbbvoir 

VOOOBURT 

■Ain 

augusta  airport 

babcor 

bab  baxsob 

BXLPAffT 
BETBZL 

BRA3SUA   DAB 
CARIBOU   VB   AIBPOBT 
CUTTOH   LAKE 
COBIiniA 
EASTPOBT   WB   CITT 

EAST   3AIICBBTILLE   2   E 

EAST   WIirrHR<»> 

ELLSWOrTB 

BVSTI9 

PiRMIWCTO^ 

POBT   PAIRPIBLD 

PORT  oirr  I  SB 

POBT  OUT 
GABDliriB 
GtLXAO 

GBABD   LAO   STBXAB 

CRBEBTIU.E 

BIRAM 

BOl'LTOW   AIRPOBT 

HOIJLTOH    1    !Cr 

JACEHAB  1  <m 
JOWESROaO 
L11I3T  '"i 
liACRIA^ 
HADISOK 

■IDOLZ  DAB 
MILLIHOCEXT 
HILLINOCEXT  AIRPORT 
BILLINOCEET  DAR 
HILO 

WILTOII 
MOOSUEAD 
HOBTB  AHDOTER 
HOBTB  BRIDGTOB 
OLD  TOWW 

OLD  Ton  AIRPOBT 

OBOBO 

POBTLAKD 

POKTLAMD  n   AIBPOar 

pBEimsa 


6597   HEW   BATEH 

6645   WIEOHAH 
6650   Vin»All 
6655   PAIRPIBLD 
•1942   TOLLAHO 

6954   TOLLAHD 
6966    LITCBPIELO 
7002   FAIBPIELD 
7109   I.ITCHPIELD 
71i7    YAlRFllU) 

7373   LITCSP:BLD 
7432   BARTTOeO 
7946   TOLLAXr 
8065   PAIBTIkLD 
8136  TOLLAHD 


8364 

8436 
8441 
8486 
8859 


BABTPOflP 

LlTCHf ILLS 
LITCgyiELD 
fAiaflEU) 
L.ITCHPIELD 


8906  HE*  BATEH 
HEW  BATSN 
HEW  BATEH 
MID0LK8EZ 
BARTPORD 


9007 
9067 
9162 


9174 
9506 
9544 

9568 
9692 

9704 
9759 
9783 


0275 
0350 
037X 
0480 
0571 

0814 
1175 

1472 
1628 
2426 


BABTFOBD 
HARTFORD 
HEW  BATXH 
LITCHPIFLD 

WIKDBAII 

BArrpOBD 
HEW  BATEH 
LITCHFIELD 


KEKXEBEC 

PEKOOSCOT 
EAHCOCE 
VALOO 
OXFOBD 


AX008TO0E 
AROOSTOOE 

PEHOBSCOT 
WASHIHGTON 


2442  PISCATAQUIS 
2539  KEHHEZIEC 
2620  EAKCOCE 
2700  FRASXLIH 
2765  FBAHELIH 

2868  AROOSTOOE 
2878  AROOSTOOE 
2883  ABOOSTOOX 
3046  OKKEBBC 
3110  I 


3261  WA5HIB0T0B 
3353  PISCATAQUIS 

3800  CCBBEBLAMD 
'.fl92  AROOSTOOE 
,"f97  AROOSTOOE 


4  41  12  I 

4  ,41  10 

5  41  42 
7  41  40  I 
5  41  48  , 

7  41  29  ' 
5  41  38 
5 '41  48 
7  41  53 
7  i41  23 


4  4 


4  41  05  I 
17.41  21 , 

5  11  46  I 


73  13 
73  08 
73  58 
73  29 
73  SB 

73  38  ' 
72  31  I 

72  56 

73  30 
73  28  I 

72  59  1 

73  05  I 
73  53  ; 
73  IS  I 
73  32  ' 

73  42  I 
73  03  I 
73  42  ' 
73  39  1 
73  18  1 

71  54 

73  11  I 

73  33] 

72  29' 

73  31 


144  I   8P  I   BP  [MRS   B  G   KEl.iA  3   3 

7  IBID  MID  lU   S   VXATBSR  BUREAU        3   3' 
600  I  8A   BRISTOL  WATER  CO  3 

I  '   7A  tOXH    -IGHT   k  POWEB  3 

8A   WATER   BVJL  BARTFOBD  1        3 

i  1 

HID  ICOHH   LIGHT   fc   POWER  '        3   • 
8A   STATS   PnrBST   COW  3 

8A   5DWIH   R   VILDEH  3 

5P  IT   3   COLD  ;    3   3 
SS   JOSEPH   L   SIUCO  JR 


8A   HEW   BAVEN   WATER  CO 

8A  IBIBBIMGBAB  VATEK  CO 

8A  I  KEV   BATEK  WATKB  CO 

7?   BRIDGEPORT   HTDRAULB: 

5P      8A  'COHH   POWER   CO 


7A  iCHAKLbS    S   BOHR 
BIDlWATUt   ft   ELFC   UEPT 
HIDJ£NO   DBPT   RARTFOBO 
BID   BID   U   S   WEATBf^   BUSEAC     12   3   4   5 
I    TPlBHIDCKPOHT   BTDRAULEi         3 


s 

33 

72   43 

4 

12 

73   OS 

7 

50 

■73    18 

5 

30 

72   26 

4 

24 

72   55 

MID  JEWETT  CITY  WATEB  CD 
8/ , NCT  LOHDOK  WTR  WORiS 
8A  STAKyORD  WATER  Cv  ' 
8A  MAHCflESTER  WTR  DEi*.' 
8A, STAMFORD  WATER   CO       I 


3  4 


369  6pIhO(14eORNEL  BAILET 
30     I  8A ' HEW  HAVEK  WATER  CO 
1440       8A  STATE  PUFBST  CUHM 
380:    IBID  FRAHE  P   O'HEILL 
200|HIDBOOM  B  W  MAC  FARIJtHD 


17  41  53   72  05  400 

41  46   72  21  I  570 

,  4  41  53  I  72  57  I  380  | 

4  .41  16  I  72  S3      6  iHID 

5  41  *2      72  44  ,  150 | 


41  20 


8  41  46 

4  41  07 

4  41  08 

4  41  33 
17  41  35 

5  41  56 

7  41  30 

17  41  54 

17  41  54 

4  41  05 


72  07  I  14   5P 

73  13  1380   7A 

72  46  213 

73  43  ,  376  I 

73  36  I  465 \    6P 

73  33  ]  300 ' 

73  26  116 [  6P 

73  01  ,  305   7P 

71  51  270 

73  00 <  435 


7  41  43 
4  41  39 

17  |41  58 
6  41  23 
17 '41  49 


4  I  41  20 

7  41  401 

17J41  43 

5  41  56, 
4'41  37' 
7141  34; 


72  S7 
71  5C 

71  52 

73  38 

72  26  I 

73  38! 
73  26 
73  32, 

73  27 
73  21 

73  16 
73  49 

72  18  I 

73  ID  I 

72  15  1 

7Z  361 

73  07' 
73  08 
73  09  i 

73  19 

73  02  I 
73  02 
73  02: 
72  28' 

72  47; 

73  58 
72  S7 

72  55 

73  08 
72  14 

72  41  , 

7S  56, 

73  16 


6p i st ate  pebfhst  cc 
6p  sta7e  parslfr5t  cow 
8a  iwateb  buh  hartford 
mid|u  s  veathtr  bureau 

MID  LUG  DIPT   HABTPORD 


SPDEPT  PUBLIC  WORKS 
7A  EDWARD  C  CHILDS 
dAiKEH  BATEK  WA1 EB  CO 
8A  HEW  RAVEN  WATER  JO 
6P  MRS  MART  C  OLl'/ER 

8a|sTAICFOBD  HATES  CO 
6plL  H  COHSTOCK 
7P>CBARL£S  E  CKAAT 
5p1a  G  ABBOTT 
8A  I  ST ATE  PEBFRfiT  COHM 


8A \ HEW  BATEH  WATEB  CO 
240  J  9P;  9P  ALPBOMSE  BOKKEB 

5S5  MIDjWIlITlUK  DAMIELSON 
300  8A|GRBEHWICH  WATER  CC 
SlOt     HID  TtOCEVILLE  WTR&AQUE 


327 

7851 
lOlS 
295 


8A  GBE^^'WICH  WATBP.  CO 
7A  COHH  LIGHT  1.  POWER 

3p'ridce--ield  wtb  sin» 

5P    FiAROLD   MYERS 

7P   BEIDCEPOBT   RYDRAPLI 


e41H001fNOONI)trR   EHG   VATKRBURY 
372  1  1    BA'WTR   com   HEH  BRITAIN 

625  I    8A   COITS    LIGHT   6   POWER 

7AIC0NH   LIGHT  k  POWER 
640   HID; II D   AGR   EIP   STATION 

100  I    Sa'cOHH   LIGHT    k  POWER 

580|  HIDITORRIKGTO.'I    VTR   CO 

6031  8A   TORRIHOTOH   BECISTBB 

I     7P   BRIDGEPORT   PTDRADLt 
620      8P      &P,THE   GUNHEBY   SCHOOL        2   3 

340;    7P      7P   AMERICAN   REPUBLIC   CO  2   3 
475iK0CI^KOOK8UB    TNO   VATERBin?  2   3   4    5 

186  ;  •    8A    VT^   mVEH   WATES  CO 

40      4P'    4P   JAMBS   RimOUL 
2T5  I    8A, WATER   BUR   BABTFORD 


1180 1 
570' 
36! 


8A  lATER  BTJR  HARTFORD 
8A  VTR  COM  NEW  BRITAIN 
8A  HEW  HAVEH  WATEB  CO 
NOONWATERBURT  WATtR  CO 
7A  COHK  LIGHT  k   POWER 


169,HID|HID  CIVIL  AERO  ADK        2  3  4  S 
QA  VTR  COH  HEW  BRITAIN     3 
8A1 VALTER  JOHNSON      I    3 


11  44  48  68  48, 

4  44  23  68  12 

4  44  34  69  00 

1  44  25  70  48 

9  '45  40  69  sol 

15  46  52  68  01 , 

15  46  37  69  32 i 

11  44  57  69  13 

4  44  54  66  59  | 


350  HID  HID  CIVIL  AERO  ADH  J  3  3  4  5 

3P  BANGOR  HTDRO-ELEC  CO  2  3  5 

30'  5Pi  5P  ACADIA  HATL  PARE    '23  5 

30   8P  <  8P  A  L  BAMSDELL        '23  5 

640,     MlORUHFOaO  FALLS  PWR  CO    3  4 

I    ■  I 

11001    I  7A  VALTER  THURSTON  |    3 

628'HIDiHID  U  S  WEATHER  BUREAU  '2345 

1000 1     HID  AB8IE  H  PACQUET  I    3  4 
3601  4P;  4P  RATMOHD  K  PALMER      2  3    5 
75  HID'MIDU  S  WEATHER  BUREAU    3  3  4  5 


11  45  10 

9  ^*   19 

4  44  33 
9  45  13 


69  20 

69  S4 
68  26 

70  29 


400' 


2  3 


SP  E  L  B0«ARD 
173   4P   4P  AUGUSTA  WATER  DIST  1  2  3 
24      IIP  BANGOR  HTDRO-ELEC  CO    3 
1190     > HID  DONALD  A  CBICE      |    3  • 
9  44  40   70  09    420   6P:  SP  C  3  PREBLE  i  2  3 


5O01 
139 1 
710| 


ir>  48  46  67  52    450 

15 1  47  15  68  36 .   520 

15. 47  15  68  36 

9  44  15  69  45 

1  44  24  70  58  < 


14  45  11  67  48 
9  45  27  69  36 

13  43  51  70  48 

15  46  07  87  47, 
15  46  08  67  SO, 


7A  C  W  H08SW0RTHT      ]    3 
SP  HOWARD  L  COUSINS    12  3    S 
MID  CEORCE  W  CTR        I    3  4 
SS  SAMUEL  D  Som^      |  2  3    5 
7P  RUMFORD  FALLS  PVB  cb   3  4 

HID  STATE  FISB  BATCaBBTl    3  4 
HID  B  C  SAVTER  3  3  4  S 

67  CEHTBAL  BAIHE  POVERJ    3 
HID  CIVIL  AEBO  ADH      13  3    5 

6P  WILLIAM  CUHHING     i  3  3  4  5 


4086  SOKBBBET  9  45  38  70  Id   1180 

41S3  WASHIHCTOH  4  44  39  67  39    185 

4566  AHDROSCOCCIH  1  44  06  70  10> 

4878  WASBIMfTOH  4  44  43  67  28 

4927  SOHBBSVT  9  44  48  69  54 


6P  P  H  TRIPP  J 

7A  IRVIH  C  MASON       .  3  3 

182  HII^  HID  UHION  WATER  PVR  CO  I  3  3 

32       8A  BAMCOR  HTDRO-ELEC  CD  3 

257   6P!  6P  GREAT  HOBTHERR  PAPZB  3  3 


536 1  OZrOBO 
5304  PUKSSCOT 
5309  PENOBBCOT 
5314  PISCATAQUIS 
5347  PISCATAQUIS 

53S7  OXFORD 
5490  SOORaET 
5805  OXFOBD 
5875  CUHBBBLAHD 
6*20   PENOBSCOT 

8435  PEimaSCOT 
6430  PKHOBBCOT 

.6B00  ananuiD 

'6905  CUHBOLABD 
8037  RBN0B8COT 


1  44  45'  70  58 

11  45  3»  68  42 

11  45  10  68  42i 

11  46  17  68  46. 

11  45  17  69  01 

1  44  27  70  39, 

9,45  35  69  43 

1'44  39  70  47 

13'44  08  70  43 

11,44  56  68  39; 

11'4't  57'  88  401 

11  44  52  68  42, 

4  43  39  70  15. 

4  43  39  70  19 

11  45  29  68  to! 


1S0<^    •     7P1  UNION  WATEB  PWB  CO     3 

388!  5FJ  8A{  GREAT  HORTKSHH  PAPBB  2  3 

4051  HID  HIDi CIVIL  AEBO  ADH  3  3  4  1 

7a|  7A|EBVIH  LOTSU.  2  3 
390;    ,  8A  BAIHE  PUBLIC  SERT  00    3 


640     I  HID  SOMFOtD  FALLS  PVB  Cd    3  4 
1038 
740 

450   .. 

108   5Pi 


HID  SOMFOtD  FALLS  PVB 

7A,B  LA  HONTAGNE 
HID  RUMFORD  FALLS  PWB  CC 

7P,C  L  CBAOeOUBNB 

5P  T  W  CLAJU  3  3 


124   NIDI  HID  CIVIL   ABBO   ADH  2   3   4  5 

;     4P' PBT8   DBPT   U   OF   k 

6SiMlI>:MI0   U   S   WEATHER   BUBEAD    {33  S 

61    HID   MID   C    8   WEATHD   BUREi  -        3   3   4  5 

823'     TPi     7P   L   A   AVEBILL  I    3   3  9 


NET  ENGUND 
OCTQBSB    1949 


jObser-; 
ivatiOD 


Station 


County 


OtMerver 


a  !ts! 


Refei 

to 
taJblee 


tRBSQUK    ISLE 
RlPOGBHirS   DAB 
BOCKLAND 
bOCELAHD   1    W 
ROZBUBT 

ftUKPOBD   3    .^ 
^UMFC«D   1    3SE 
SKOHBEGAN 
POITQ  AKDOVER 
^OUTH   VEST  EABBOB 

jSQUA   PAH   DAM 
GUHOAT  RIVER 
3VANS   FALLS 
TUE   PORE? 
iVPPEP.  DAM 

VAWSBORO 

VINSLOV 

[WOODLAND 


HAS8ACHUSETTS 


lADAHS 

Ubrbbst 

arlington 


ATHOL 

bi:lcbwooo 

IlELCFERTOWN 
BILLERICA 
BIRCH  BILL   DAM 

(BLDE  BILL 
BOSTON    WB    AIRPOI 
BCYLSTOH 
iDROCETON 
fCAHBRIDCE 


CHATHAM 
CHESTER 

chesterfield 

chestkot 

:lihton 


ILL 


COHASSET 
.COLD&BOOE 
ICOHCORD 
TAST   WAREBAN 
EDGARTOFK 

PALL   RIVER   2   HE 

FITCHBURC 

PRAMINGBAH 

PRAKELIN 

GARDNER 

GROTON 
BARDWICK 
HARVARD   FOREST 
HATCBVILLE 
dAVERRILL 

HEATH 
HOLYOEE 
flOOSAC   TUKIfBL 
! HUBBARDSTON 
HYANNIS    I    E 

IPSWICH 

JEFFERSON 
'  XNIGffTVILLE  DAM 
iLAO  COCBITLATE 

LAWRKNCS 

I  LOWELL 
I  MANSFIELD 
'tTEMDON   AIRPORT 
HIDDLuBORO 

|uiddleton 

Ihilfoiid 
hillbury 
montagus  city 
modkt  wacbuset 
ina»tijcret  wb  airpobt 

HHW   BEDt'OKD 


IB  93  7  lABOOSTOOK 
7174  [PISCATAQUIS 
/73S0  inoX 
7355  KMOX 
7315  OXFORD 

7325  'oxford 
7330  iOXFORD 
[7827  SOMERSET 
[7940  loXFORO 

E301  EAKCOCE 
398  IaROOSTOOE 
59B  fOXFORD 
«641  OXFORD 
J8721  ISOHERSBT 
k)942  jOXFORQ 

|896e  [VASBIKGTOH 
9826  ICBNHBBEC 
9891  IVASaiHGTOH 


BERXSBIBE 
BAKPSHIRE 
UIDDLBSEX 
VORCBSTEB 
HIDDLBSBZ 


0257  IWORCESTEE 
|0S51  IKCRJOLE 
05r]2  IbAKPSHIBE 
0655  [MIDDLESEX 
0666  WORCESTER 

0736  InOBFOLK 
0770  SUFFOLK 

0801  Iworcester 
|0b60  iplymoutb 
1097  uiddije8ex 


BARNST/3LE 

COHKECTICin" 
EAH1>SHIRE 
SUFFOLK 
WORCESTER 


NEW  SALBH 
HEWTOH 
INORTHBRIDGE 

HORTH  TRURO 

NORTON 

PELHAM 

PEHBROKF 

PERU 

I  PETERSHAM 
PITT3FIBLD 

PITTSFIELO  VB  AIBPUtT 
PLAIKFIEIJ) 
PLYMOUTH 

PR I HC ETON 
QUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

SECRECAHSPT 
3BELBURNI  FALLS 
SOUTHBRIDCE 
!  SOUTH  ECREVOKT 
SPOT  POHD 

SPRINGFIELD  CITT  HALL 
SJ>RIHGFIELD 
'  SPRINGFIELD  NEWS  BLDC 
STATE  FARM 
STERLING 

STERLING  3  RW 
STOCKS Rl DOE 

svAHPscorr 

TAU-TOH 
TUEHERS  FALLS 

WU-POLE 
WARE  1 
«AU  2 
WASEiHGTOR 
WEBSTER 

WEST  QRIHFIELD 
WEST  COIDIIHGTOH 
WESTFIELD 
WESTFIELD  2   HE 
WESTON  2  NW 

WEST  OTIS 
WXBTOVn  FIELD 
WEST  BDTLAHD 
WIHCBXNDOH 
WORCESTER  AIRPORT 

VORCBBTXR  1 

HIV  OAMPSBIRB 


1582  I  NORFOLK 
1589  IVOSCESTER 
1622  jUIDDLESEX 
2451  IpLYMOUTH 
2501 jDURES 

2642  JbRISTOL 

2806  woncrsTER 

2975  MIDDLESEX 
2997  '  HOBFOLK 
3052  |woRCESTER 

3270|hI0DLESEI 
3401  HOflCKSTBR 
3429  WORCESTER 
3471 ; BARNSTABLE 
3505;  ESSEX 

!3S49iFRAXKLIR 
137031 HAMPDEN 

3713|BBRKSBIBS 
3772  WORCESTER 
13821 iBARHSTABLE 

l3876iBStiEX 
i.1931  {WORCESTER 
13985  RAUPSBIRE 

4012|hIDDLESSZ 

4105  I  ESSEX 

4313 [MIDDLESEX 
4449IBBIS1X)L 

4f.G7  Iworcester 

4711 .PLYMOUTH 
1 4744  I  ESSEX 

I 
14760  WORl-ESTFf, 
14771 'WORCESTER 
14903  fRAHKl-lN 

5077  WOrj.'ESTKfi 
|fjl59'NANTUCKET 

,5246  BRISTOL 
I  5285 [ESSEX 
15306  FRANKLIN 
15317  MIDDLESEX 
JS514 IWORCESTER 


5891  BARNSTABLE 
5984  I  PLYMOUTH 
62S1 jHAUPSBIRE 
6262 , PLYMOUTH 
G311  BERKSaiRE 

I 
6322  I  WORCESTER 
6409  I  BERKSHIRE 
6414'  BSRJCSHIP.F 
"'425i  HAMPS8IRE 
6486  PLYUOUTB 

6644  VORCKSTEB 
669B  KAHPSUIRE 
6977'  ESSEX 
7124  ESSEX 
7190  BARNSTABLE 

7293  BRISTOL 
7370  FRANKLIN 
76271  V<»tCE8TBR 
|7692|  BERKSHIRE 
I  8030'  MIDDLESEX 

I  8041  HAMPDEN 
8046, BAHPDEH 
8051 ; BAHPDEN 
8101 '  PLYMOUTH 

I  8154  VOBCSBTEB 

I  81591  STERLING 
8iet'  DZBKSaiRE 

, 8301  ESSEX 
836?:  BRISTOL 

, 8580J  FRANKLIN 

8756'  NORFOLK 
8793  BAHPSBIRS 
8798j  BAHPSHIRE 
8S43  BERKSBIRB 
8918  VORCESTBR 

9093  HAMPDEN 

9136  HAMPSHIRE 

9191  HAMPDEK 

9196  HAMPDEN 

9360  MIDDLESEX 

9371  BERKSHIBB 
9382  HAMPDEN 
9442  VORCBSTEB 
9770  WORCESTER 
9923  WORCESTER 


[15  •46  39  68  OU  ' 

[II  45  S3  69  15  I 

4  4-i  06  69  07 

I  4  44  06  69  08  I 

I  I  4-1  40  70  36  I 

'   I   -14  31  70  34   j 

:   1    44  33  70   33 

9  44  46  69   43   | 

1   4-1  36  70   44 


lis  I4r>  32 

1   144  30 

4   44  02 

9  [45  20 

1  U4  S2 

il4  f4£  34 

'  9  44  33 

14  r45  09 


2  39 

2  24 

2  25  ' 

10  |42  39  I 

!42  18  ; 

5  |42  35  j 

4  k2  13  I 

5  '42  17  1 
10  43  34  < 

5  41'  38  I 

■I   ;42  13  1 

4  42  22 

10  '42  22 

4  -12  05 

4  42  23  I 

I  4  41  40 : 

5  142  17  I 

5  42  23  I 

4  42  20  j 

10  |42  24  I 


5  :42  23 
10  42  27  I 
I  4  41  46  I 
;  4  |4I  23 


66  20 
70  52 
70  59 

69  58 

70  52  ' 


i      SP  I  SP  teAIHE  eXP  STATION     2  3 

>  5P   8A  pREAT  K0HTHEB^  PAPER  2  3 
)  I  7P  I  7P  OLIVER  V  HOLMES       Z  3 

)  '   ^iD  Central  maine  power   :i  ■ 

>  (MID  (MARSHALL  E  REED         3  ' 

I  MID  |hID  jEVALINE  A  WARREH  2  3  • 

'  *IIO  HTD  HUMFORD  FALLS  PWR  Co'  2  .'i  ■ 

>  MID  CBNl'RAL  MAINE  P0W^:a  3  . 
)      MID  RUMFORD  FALLS  PVR  CO  3  - 

>  MID  U  S  OAST  GU-^RD  3  ■ 

»     '  7A  M  C  STiTENS  3 

>  HID  ROLAHD  FI^BT  3  ' 
'      HID  PUBLIC  KEP.VICE  CO       3 

>  SA  GLADYS  M  WRGIN         3 
I       9P  UNION  WATER  PVK  CO      3 


67 

38 

69 

3H 

67 

24 

73 

06 

73 

32 

71 

11 

71 

53 

71 

28 

460  I  6P  I  6P  ALTON  J  AMLf" 

90   8A   8A  BOLL*VOBTH''VlJITNET 
140   8A   8A  ,ST  CROIX  PAPER  CO 


750  {hid  {  SA  JRZV  ENGLAND  PVR  CO 
9P  lUID  IVASS  AGH  KXP  STA 
6P  6P  IjOBN  F  NICHOLS 
8A  IM  C  STEWART 
7A  IKETBO  VATLR  VORKS 


72  13   1000  , 

70  49  I    40 
72  21    550 

71  16  '   139 

72  07  ;   840  I 


I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 
I  8A  STATE  DEPT  HEU,TH 
'  8A  METRO  DIST  WTR  COMW 
7P   7P  GEORGE  S  FLINT 
4P  [MID  L  P  VIGHEAULT 


71  07  1   640  I  7P  I  7P  IbLUE  HILL  OBSERV  " 


71  02  I 
71  43 
71  01 
71  07  I 


32  MID  MID  |U  S  VEATSER  BlfREAU 
540  I  I  AR  MRS  LORING  H  REED 
110  I  4P  I  4P]C1TY  ENGINEER 

I    [hid  iBLUh  BILL  OBSERV ' TY 


69  57  <  38 
72  59  '  600 
72  51  I  1360 
71  12  '  124  I 

71  41  >  398  I 

70  5U  '  80  : 

72  04  ;  661 ' 

71  22  139  { 
70  40  ;  18 
70  31  I  20 


I  4?  lU  S  C  G 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 

I  8AlgTATE  DEPT  HFALTK 
4P  j  7A  iMyTRO  WATER  WORKS 
AR  '  ARiMETBO  WATER  WOKKL- 

7A   7A  OSCAR  JOHNSOI' 

I  8A I METRO  DIST  WTD  COUM 
8P   8P  iFREP  A  TOHEH 
8A  ;  8A  0  B  RCUNSVILLE 
BA   8A  ELIZABETH  B  IIUUGH 


110  42  36, 

{  5  42  20' 

5  42  32 

4  41  37 

llO  42  46  I 

I  5I42  40 

I  5  42  13 [ 

5|42  41 

5  '42  29  I 
4  '41  39| 


11042  23 

I  5!  12  17 

I  4  42  19 

llO  42  42 


71  46  I 
71  25  I 
71  34  I 

71  59  I 

71  35  ! 

72  12  I 
72  11  ' 

70  32  ■ 

71  02  ! 


190  lOP  MIDiRICdARD  C  BRIGHAH 
402  8A  I  8A  DSPT  PUBLIC  WUR>:S 
172  8A  .  7A,HETB0  WATE<1  WORKS 
330  .  8A [state  DEPT  HE4LTH 
1110 j    I  8A 'STATE  DEPT  HEALTH 

'  8A I  STATE  RtPT  HEALTH 

8A  STAT^  DEPT  HEALTH 

HID'DIR  BARVAHD  F0RES1' 

,  8A , STATE  DEPT  HLALTH 

7P|  7piF.ARL  F  SMira 


325  ! 

950  i 

1242 

70 

60 

1450 


72  49 
72  36 

72  SB  ;  800 
72  00  ;  1030 
70  16 [    25 


2  3 


10 


70  53 

71  54 

72  52 
71  23 
71  10 


71  19  I 

71  12 
71  34  I 
70  54  I 
4  42  36   71  01  I 


30. 


97 


SA  STATE  DtPT  HEAL1H  3 

8A  A  V  LADD  3 

6A     [hew  ENGLAAIS  PWR  CO  2  3    5 

:  8A I  STATE  DEPT  HEALTH  3 

6p1  6P  I  WARREH  3".-.RL  2  3  4  5 

8A  3TATB  DF-^t   HEALTH  3 

I  AR{ METRO  WAfFR  WORKS  J 

8A|  8A{fL0YD  K  ANDERSON  2  3  4  5 

7Ai  7A!Hrrr.o  water  wurks  23   s 

9P  HID  ESSEX  COMPAIT.'  2  3    5 

SP   8A, PROPS  LOCKStCANALS  2  3    5 

i  8A I STATt  C£PT  HEALTH  3 

MID  ALBERT  POULIOT  3  4 

8A  ST^TE  DKPT  HEALTH  3 

SSi  SA'WIIJ.IAH  R   HOF.LZEL  2  3    5 


.  -12  10 
.  42  12 
■   42  35 


5.42  281 

4I42  ia[ 

4  42  06' 

4,42  02 
4 .41  S9, 
5[42  24i 
4142  01. 

5  12  37 


5,42  32|  73  12, 

7!42  27|  73  15, 

7  42   26,  73  17 

5I  42  31  73  55 

4  41  59|  70  43| 

10  42  27'  71  521 

5I  42  22'  72  171 

4  42  39  70  371 

4, 42  32  70  S2| 

41 41  46'  70  30 


71  31  [ 

71  45 

72  34  i 
71  53 

70  04; 

70  56 

70  55 

73  20 

71  131 
71  40' 

70  04  , 

71  08 

72  24 
70  49: 

73  04 


275  SA I  STATE  DKPT  HEALTH 
330 {  I  SAiXVH  ENGLAHP  PVR  CU 
ISO,    [  BAJHRS  HAR0.1PET  LOQLEY 

;         FOANc::-;  rarbihotoh 

43   HID  [hid  U   8   WEATHER   BUHBAIJ 

63    MID  4P  CITY   EHG1^SER 

20  ,          '  8A    STATE   OFJT   BE^.LTH 
750,          I  6A.HETR0  DIST   WTR   COMU 
100            I  SASTATB   DSPT   UKALTli 
300  I          I  8A I  STATE   DEPT  HEALTH       1 

138  HID   V  S  COAST  GUARD 

100;  6P.    6P   EDWIN   NIEMI 
ll50i  BAJHETKO  DIST   WTR   COHH 

65  I  SaI^TATE   DEPT   HEALTH 

1700 j  8A   STATE   DEPT   HEALTH 

1080  8A1 HARVARD   FOREST 

1037(N00}fK0OI^CITY   ENVIHEEB 
11S3;HID   MIDI  U   S   VtlTllER   BURlAl' 
1650  8A   STATE   DKPT   HEALTH 

21  {    4P      4P[  Pl/mOUTH   CORDAGE  CO 


1050  [ 
S60 


ARI  METRO  WATER  WORKS 
SA  METRO  WATEB  WORKS 
80'  7P   7P  REV  R  M  BAHAER 
40|      BP  U  S  COAST  GUARD 
20;hID|  HID]  W  A  VINSOR 


35 


17 

42 

03 

72 

04 

720 

7 

42 

i<: 

73 

25 

75( 
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42 

25 

71 

06 

160 

5 

42 

06 

72 

36 

146 

5 

42 

m 

72 

35 

19f 

5 

42 

06 

72 

36 

12c 

41 

57 

70 

57 

RC 

10 

42 

27 

71 

49 

555 

10 

42 

28 

71 

48 

690 

7 

43 

17 

73 

19 

S5C 

4 

43 

28 

70 

54 

2C 

4 

41 

51 

71 

09 

2C 

5 

42 

36 

72 

33 

300 

42 

tl 

71 

15 

300 

5 

42 

17 

73 

17 

SOfi 

5 

43 

16 

73 

16 

52C 

5 

43 

22 

73 

08 

leoc 

17 

42 

03 

71 

53 

450 

5  43  10  72  18 

5  43  29  T2  59| 

5  42  Oe  73  42 

5  42  0»  72  43 

4'  42  23  71  19 

Sh  42  11  73  05 

5  42  12  72  32 

5.  42  22  71  59 

5  42  42  72  05 

4  42  16  71  53 


8A|  BRISTOL  CO  AGR  SCBL 
8A   8A  HEW  ENGLAm>  PWR  CO 
I  8A  DIStONTINUhD 
.  SaI  STATF  tJKPT  HEALTH 

7Ai  METRO  WATER  FORES 

8A  DEPT  OF  :^TS  h   EHC 
4P{  4P  U  S  ARHOBV 
8a[  6A|  ROBERT  A  PRICE 
mid'  .IAKVS  F  WARREH 

AR  METRO  WATER  VORKS 

hid;  NUNCIO  LAHCIANI 
9P   9P'  HESUIT  B   BANGS 
rp  7P  VBSTOH  K  LEWIS 
6P  6P^  WATER  WORKS 
6P   MID  W  MASS  BLEC  CO 

BP   ep  PARK£R  N  CBICE 

BA  J  V  RBILLT 

8A  STATE  DBPT  HFJILTB 

HID  HAS  A  W  J0KN80N 

8A  STATS  DBPT  HEALTH 


435      HID  INA  B  LAMB  3  4 

I3eq  SP:   SP  HURMAH  HaTRSTaN  3  3    5 

251       SAI  STATE  DKPT  nFAl.TB  3 

363  MID  HID  CIVIL  AERO  ADH  2  3  4  5 

324   5P<   5P  WESTON  COLLEGE  2  3    5 

1400       8A  STATR  DKIH'  EBALTB  3 

242  HID  HID  U  S  ARMT  2  3    5 

900       8A  METRO  WATD  W0RK8  3 

960       AA  STATB  DKPT  HEALTH  3 

986  HID  HID  CIVIL  AERO  ADM  3  3  4  5 


9928  WORCESTER      4f  42  18   71  49 
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STATION  INDEX 


1 

Obser- 
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i 
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1 

-§ 

1 

1 
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Obaerrer 
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to 
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1 

s 

1 

1 

fl 

1 

i 

tablee 

►3  ! 

(5 

J 

s 

a 

A 

A 

0527 

10 

43  39 

71  35 

1100 

PUBLIC  SBRV  CO  K  B 

B 

BEBLfM 

oeeo 

COOS 

1 

44  29 

71  10 

mo 

8A 

8A 

KDW  PENN.  BROWR  CO 

2 

3   5 

0703 

CRAFTOK 

5 

44  17 

71  42 

1470 

6P 

6P 

GEOSGE  E  TUCKER 

2 

3   S 

BLACK»ATBR  OUt 

0741 

■EBB I MACK 

10 

43  19 

71  43 

480 

5P 

5P 

a  F  8N0OCRA8S 

2 

3  4  5 

BOV  GABVIKS  PALLS 

0934 

HSRBIMACX 

10 

43  10 

71  31 

220 

7A 

L  B  DERBY 

3 

BBADFOBD 

0910 

■ERBIMACK 

10 

43  15 

71  58 

970 

8A 

BOTH  S  MOORB 

3 

BfilSTOL 

0998 

GRAFTON 

10 

43  36 

71  43 

430 

7A 

PUBLIC  SERVICE  CO 

3  4 

BUCKS  CORKEB 

1048 

GRAFTON 

10 

43  44 

71  59 

1406 

7A 

PAUL  D  SHITH 

3 

CAIOTON 

1C9S 

GRAFTON 

10 

43  52 

71  38 

660 

7A 

ERA8TUB  DOLE 

2 

3    5 

CENTER  HAHBOB 

1338 

BELKNAP 

10J43  43 

71  29 

900 

8A 

GBOBCB  W  BROWN 

3 

CLAHEMOST 

I5S2  SULLIVAN 

5|43  23 

72  21 

420 

7A 

CENT  VT  PUBLIC  SERV 

3 

CLEAR  BROOK 

1690  JGRArrON 

10  144  04 

71  38 

1600 

U  S  ERGINXEB 

S 

CONC(»D  fB  AIRPORT 

1683  MERRIMACK 

10 

43  12 

71  30 

339 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3 

3  4  5 

DIZTILLE  HOTCB 

2023  ICOOS 

1 

44  52 

71  20 

1650 

8A 

GERTRUDE  E  NA8H 

3 

DUBLIN 

2136  ICBESHIRE 

10 

42  54 

72  04 

1320 

leA 

DUBLIN  SCBOOL  INC 

3 

DURHAM 

2174  [STRAFFORD 

4 

43  OS 

70  56 

73 

5P 

SP 

OHIVSRSITY  OF  N  a 

2 

3  4  5 

EAST  DEER IMG 

2284  ;HJLLSBOB0 

10 

43  04 

71  49 

787 

6P 

6P 

CHARLES  E  REIOT 

2 

3    5 

EASTMAN  FALLS  DAM 

2427  MERRIMACK 

10143  37 

71  40 

300 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  B 

3 

ERBOL 

2842  COOS 

]  ;44  47 

71  04 

1260 

9P  IC  E  CAMPBELL 

3  4 

PABTAN 

2898  COOS 

i[44  le 

71  27 

1620 

7A 

7A  :J  C  CBBPEAO 

2 

3    5 

PIRST  CONN  LAKE 

3999  ICOOS 

5l45  06 

71  18 

1600 

7A 

7A 

CONN  RIVER  POWER  CO 

2 

3    5 

PITZVILLIAH  3  SW 

3024  'CHESHIRE 

5 

42  45 

72  11 

1200 

6A 

MASS  DEPT  HEALTH 

3 

PITZVILLIAH 

3029  1  CHESHIRE 

5 

42  47 

72  09 

1360 

7P 

7P 

WIU.IAUINA  BICDB 

2 

3    5 

PRANKLIH  I  HW 

3177 IMERRIMACK 

10 

43  27 

71  40 

390 

6P 

6P 

P  J  SOOTHMAYD 

2 

3    5 

PSANXLIN  PALLS  DAE 

3182IKSBRIHACK 

10 

43  28 

71  39 

430 

SP 

5P 

MORRIS  M  HUMPHREY 

2 

3  4  5 

GILHAMTOK 

3359 1 BELKNAP 

10 

43  25 

71  25 

960 

7A 

3 

GLBNCLIPP  2  NW 

3409 iGRAPTON 

5 

44  00 

71  53 

1050 

6P 

7A 

STATE  SANAT<miUH 

2 

3    5 

3485 ICOOS 

1 

44  23 

71  11 

920 

MID 

EVERETT  GATCHELL 

3  4 

HANOVER 

38 SO [GRAFTON 

5 

43  42 

72  17 

603 

8P 

SP 

DARTMOUTH  COLLEGE 

2 

3  4  5 

BILLSBORO 

4057 [BILLSBORO 

6 

43  07 

71  57 

7A 

PUBLIC  SEBV  CO  N  B 

3 

HILLBBOBO  2   W 

4062iBILLSBOR0 

10 

43  07 

71  56 

730 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  B 

3  4 

JEPPBR50N 

4314 ICOOS 

5 

44  25 

71  28 

1400 

7A 

C  C  MC  INTIRE 

3 

EEEKE  I  S> 

4399 'CHESHIRE 

5 

42  56 

72  17 

490 

6P 

6P 

MERTON  T  GOODRICB 

2 

3    5 

LAKEPCWT  1 

4475 [BELKNAP 

10 

43  33 

71  28 

562 

SS 

7A 

SBMNETH  E  COULD 

2 

3    5 

LAEKIKMIT  2 

4480  BELKNAP 

iO  43  33 

71  29 

500 

6P 

ABTHTTR  W  MARSHALL 

3 

LANCASTER 

4556 [coos 

5  44  29 

71  34 

680 

7A 

3 

LANDAPF 

4566  GRAFTON 

5  44  11 

71  54 

960 

HID 

HERMAN  L  TITUS 

3  4 

LEBANON  AIRPORT 

4656 i GRAFTON 

5  43  38 

72  19 

562 

MID 

HID 

CIVIL  AEBO  ADM 

2 

3  4  3 

LINCOLN 

4732  GRAFTON 

10  44  03 

71  40 

830 

7A 

B(»EBT  Y  SINCLAIR 

3  4 

MANCHESTER 

5072  BILLSBtmo 

10] 43  00 

71  28 

171 

HID 

HID 

PUBLIC  SERVICE  CO 

2 

3    5 

lUSSABESIC  LAKE 

5211 1 BILLSBORO 

10,42  59 

71  24 

260 

NOON 

NOON 

MANCHESTEB  WTR  WKS 

2 

3    5  6 

MEBIDEN 

5362  SOLLIVAN 

5  43  33 

72  15 

1040 

8A 

KIMBALL  UNION  ACAD 

3 

MILAN  6  R 

54O0 I  COOS 

1I44  37 

71  12 

1190 

8P 

ANDROSCOGGIN  RES  CO 

3 

HILPORO 

5412  BILLSBORO 

10142  50 

71  39 

250 

8A 

C  S  EMERSON 

3 

MOUNT  WASBINGTON  ITB 

563S'CO0S 

l'44  16 

71  18 
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flcatlOD  ounbers  In  tbe  Index  nunber  coIubd  of  tbe  Station  Index  are  aaslgned  on  a  state  basis. 
ectlons  elll  be  carried  only  In  the  June  aod  Deceaber  Issues  of  tbis  bulletin, 
snoefall  for  tbe  preceding  12  Montbs  «lll  be  carried  in  tbe  June  Issue  of  this  bulletin 
the  Index, 


There  «tll  be  do  duplication  of  nuvbers  eitbin 


for  which  data  are  not  listed  in  tbe  tables,  are  either  bIbbIsk  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 


in  silsB.   Bvaporatloo  : 


I  Measured  in  ths 


Aaounts  In  Table  4  are  froa  recordiag  gages.   Traces  aro  not  shovn. 

Asounts  to  Table  3  are  fron  aon-recordlog  gages,  udIsbs  otherrise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  are  for  th«  24  hours  ending  at  tine  of  observation. 


See  the  Station  Index  for  observation  tine. 
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No  record  in  Tables  3,  4,  6  and  7  and  ths  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  1 

only  the  first  and  last  daye  are  ahovn  In  Table  4. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Asount  included  In  following  seasuresent,  tine  distribution  unknown. 

Gage  Is  equipped  vltb  a  windshield. 

Precipitation  seasured  at  6-bourly  Intervals,  00  recording  gage. 

Tbis  entry  in  tise  of  observation  colunn  in  the  Station  Index  neaos  after  rain. 

This  entry  in  tlae  of  observation  colusn  in  Station  Index  sflans  sunset. 

Water  equivalent  of  snowfall  wfaolly  or  partly  estinated,  using  a  ratio  of  1 

One  or  sore  days  of  record  nisslngi  see  Table  5  for  detailed  daily  record. 

Station  equipped  with  recording  gage  only. 

Storage  precipitation  station.   Precipitation  aeasuresents ,  sade  at  Irrsgular  Intervals,  will  be  published  in  tbe  June  issue  of  this  publication. 
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ALBANY:  1960 


NEW  ENGLAND  -  NOVEMBER  1949 
W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

WEATHER  SUMMARY 

As  in  the  preceding  fall  months  of  this  year,  November,  1949,  was  moderate  both 
as  to  temperature  and  storminess.   The  average  temperature  for  the  entire  Sec- 
tion was  36.7°,  which  was  1.4°  below  normal.   In  general,  the  first  two  decades 
were  mild  and  the  last  ten  days  cold  and  wintry.   On  the  27th  minimum  tempera- 
tures fell  below  10°  in  interior  southern  and  near  or  below  zero  in  northern 
parts,  thus  sealing  the  ground  against  percolation,  a  menacing  factor  in  the 
water  stringency.   The  highest  monthly  mean  temperature  reported  was  46.2°  at 
Block  Island,  R.I.,  and  the  lowest,  25.3°  at  Caribou,  Me.   The  highest  recorded 
was  73°  at  Norwalk  and  Waterbury,  Conn.,  on  the  11th;  the  lowest  recorded  was 
-10°  at  First  Connecticut  Lake,  N.H. ,  and  West  Burke,  Vt . ,  on  the  27th. 

Coastal  storms  which  moved  into  this  area  did  not  attain  gale  proportions  on 
the  mainland.   Heavy  precipitation,  however,  accompanied  the  storm  of  the  2nd- 
4th,  accounting  for  half  or  more  of  the  month's  total.   There  followed  frequent 
periods  of  light  to  moderate  precipitation,  with  two  or  three  day  interludes  of 
fair  weather,  but  the  totals  fell  short  of  normal  except  in  Maine,  where  seve- 
ral eastern  stations  reported  monthly  amounts  of  five  to  seven  inches.   The 
average  for  the  Section,  based  on  154  records,  was  3.13  inches,  which  is  0.46 
inch  less  than  normal.   The  greatest  monthly  amount  reported  was  7.01  inches  at 
Eastport,  Me.;  the  least  was  0.86  inch  at  Rockwood  Lake,  Conn.   The  greatest 
amount  in  twenty-four  hours  was  1.86  inches  at  Groton,  Conn.,  on  the  2nd.   The 
average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  of  precipitation  was  12,  which  is 
2  more  than  the  mean  for  the  past  62  years.   Several  minor  snowstorms  occurred 
in  interior  Maine  at  frequent  intervals  throughout  the  month.   In  other  parts 
of  the  Northern  Division  the  first  snow  of  consequence  was  2  to  5  inches  on 
the  19th-20th,  while  in  the  Southern  Division  the  first  general  deposit  of  1  to 
5  inches  came  on  the  27th.   This  last  made  hazardous  driving  conditions  and 
there  were  many  fatal  accidents  over  the  week-end  following  Thanksgiving.   The 
skiing  season  had  already  opened  at  some  of  the  high  spots  in  the  Green  Moun- 
tain and  the  White  Mountain  winter  resorts.   Ground-water  levels  though  still 
very  low,  rose  slightly,  largely  bec'j^use  transpiration  ceased  after  killing 
frosts.   Runoff,  as  for  months  pajs "  ^  continued  deficient,  thereby  maintaining 
the  high  costs  in  hydro  power  production.   Water  shortages  continued  to  harass 
rural  communities  and  those  dependent  upon  small  storage  reserves,  a  condition 
that  will  be  aggravated  unless  there  is  heavy  rain  or  snow-melt  before  hard 
freezing.   New  sources  of  public  water  supply  are  still  being  explored  by  many 
towns . 

By  the  end  of  the  month  the  Section  deficiency  reached  5.13  inches,  the  great- 
est for  any  similar  eleven-month  period  since  1930. 
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72 
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44 
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13 

29.35 

26 

15.4 

46 
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23 

- 

77 

59 

74 

43 

733 
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12 

29.35 

25 

12.0 

39 

SW 

23 

72 

72 

56 
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10.2 

32 
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11.0 

52 

NE 

4 

- 

82 

75 

77 

31 

835 

HARTFORD   WB   AIRPORT , CONN. 
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29.30 

25 

9.4 

38 

SSW 

23 

83 

83 

73 

80 

31 

597 

NEW   HAVEN   WB   AP ,    CONN. 
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SW 
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79 
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644: 
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CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

43.7 

1.1 

71 

11 

16 

27 

0 

10 

1.60 

-  1.93 

.  .45 

25 

0.2 

T 

27 

8 

3 

0 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

43.4 

69 

11 

18 

27 

0 

10 

1.61 

.41 

29 

0.3 

T 

27 

10 

3 

0 

CREAM  HILL 

38.2 

0.3 

65 

11 

8 

27 

0 

17 

1.54 

-  2.01 

.55 

14 

1.0 

1 

27+ 

11 

2 

0 

DANBURY 

40.3 

69 

11 

12 

27 

0 

22 

1.28 

.31 

14 

2.0 

2 

27 

8 

3 

0 

FALLS  VILLAGE 

39.4 

0.5 

68 

8 

9 

27 

0 

22 

1.50 

-  1.78 

.63 

14 

2.0 

2 

27 

11 

0 

GREENWICH 

41.2 

71 

11 

11 

27 

0 

16 

1.11 

.26 

25 

2.0 

2 

27 

9 

0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

40.8 

1.3 

70 

8 

15 

27 

0 

16 

2.74 

-   .81 

.71 

14 

3.9 

3 

27 

13 

0 

MIDDLETOWN 

41.8 

70 

12 

8 

27 

0 

13 

2.20 

.53 

14 

2.3 

2 

28 

11 

0 

MOHAWK  FOREST  RANGER  STATION 

35.5 

63 

12 

6 

27 

0 

26 

1.68 

.62 

14 

2.7 

2 

28 

9 

0 

MOiniT  CARMEL 

40.1 

0.2 

69 

8 

15 

27 

0 

19 

2.05 

-  2.70 

.61 

14 

1.7 

1 

27 

11 

0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

42.6 

2.7 

64 

8 

17 

27 

0 

10 

2.20 

-   .85 

.50 

25 

1.3 

1 

27 

11 

0 

NEW  LONDON 

45.3 

1.9 

67 

1+ 

17 

27 

0 

9 

3.50E 

-   .16 

1.73 

2 

2.0 

2 

27 

8 

1 

NORFOLK  2  SW 

35.0 

61 

9 

6 

27 

0 

21 

1.88 

.53 

14 

5.8 

2 

28 

17 

0 

NORTH  KENT 

39.3 

68 

8+ 

10 

27 

0 

20 

1.63 

.57 

14 

2.0 

2 

27 

10 

0 

NORWALK 

40.9 

0.2 

73 

11 

10 

27 

0 

20 

1.24 

-  2.20 

.42 

25 

1.5 

7 

0 

NORWICH  3  ESE 

41.2 

67 

8-1. 

6 

23 

0 

19 

3.11 

1.01 

2 

2.6 

7 

1 

PUTNAM 

38.9 

68 

8 

8 

27 

0 

20 

2.98 

.80 

2 

3.4 

3 

27+ 

9 

0 

SALISBURY 

35.9 

-  1.7 

66 

8 

5 

27 

0 

26 

1.13 

-  2.78 

.37 

29 

2.8 

2 

27+ 

9 

0 

SHEPAUG  DAM 

38.5 

61 

9 

13 

27 

0 

19 

1.54 

.52 

29 

2.3 

13 

0 

STORHS 

37.8 

-  1.8 

64 

« 

10 

27 

0 

19 

2.30 

-  1.17 

.59 

25 

4.0 

4 

27 

9 

0 

WASHINGTON 

39.4 

70 

11+ 

6 

28 

0 

25 

1.56 

.50 

29 

0.5 

1 

27 

7 

0 

WATERBURY 

43.0 

1.2 

73 

11 

11 

27 

0 

13 

1.66 

-  1.86 

.44 

25 

1.5 

10 

0 

WATERBURY  CITY  HALL 

44.2 

70 

12 

22 

27+ 

0 

9 

1.49 

.35 

25 

2.0 

11 

0 

WESTBROOK 

41.2 

67 

8 

9 

23+ 

0 

22 

3.00 

.75 

14 

2.0 

2 

27 

9 

0 

WIGWAM  RESERVOIR 

40.6 

67 

12 

10 

27 

0 

18 

1.91 

.57 

25 

3.0 

11 

3 

0 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

39.8 

69 

8 

12 

27 

0 

16 

1.87 

.37 

14 

3.5 

4 

28 

12 

3 

0 

STATE 

40.3 

-  0.6 

1.94 

-  1.82 

2.2 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

34.3 

57 

3+ 

8 

27 

0 

25 

4.68 

1.46 

4 

1.4 

T 

13+ 

12 

4 

2 

BAR  HARBOR 

38.2 

-  0.5 

60 

1 

11 

23+ 

0 

19 

4.95 

.40 

1.04 

0.8 

1 

26 

14 

9 

1 

BELFAST 

36.2 

59 

14 

10 

27 

0 

24 

6.00 

1.53 

11 

7 

3 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

25.3 

-  1.9 

45 

1 

2 

23+ 

0 

30 

5.87 

3.20 

.98 

14 

32.2 

9 

25+ 

18 

9 

-  0 

CORINNA 

32.1 

56 

3 

8 

27 

0 

29 

4.89 

1.16 

3.0 

2 

20 

11 

7 

2 

EASTPORT  WB  CITY 

37.2 

0.5 

56 

14 

12 

27 

0 

15 

7.01 

3.69 

1.26 

2.8 

2 

26+ 

13 

9 

3 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

31.2 

55 

1+ 

1 

26 

0 

29 

4.80 

1.25 

14 

6.5 

11 

7 

1 

EAST  WINTHBOP 

35.7 

59 

88 

8 

27 

0 

24 

4.41 

1.50 

1.6 

T 

13+ 

16 

5 

1 

FARMINGTON 

32.1 

-  2.2 

54 

1 

0 

27 

0 

28 

4.24 

.65 

1.10 

14 

7.1 

17 

5 

1 

FORT  KENT  1  SE 

25.7 

48 

1 

-  3 

28 

0 

28 

3.70 

.96 

.80 

14 

7 

25 

9 

5 

0 

GARDINER 

36.7 

0.2 

60 

3+ 

9 

27 

0 

22 

4.89 

1.02 

1.36 

T 

14 

5 

2 

GREENVILLE 

28.3 

-  2.3 

54 

3 

5 

23 

0 

29 

3.43 

.35 

1.11 

8.6 

3 

13 

12 

5 

1 

HOULTON  AIRPORT 

27.3 

-  2.0 

51 

3 

-  5 

23 

0 

30 

3.66 

1.20 

1.04 

17.7 

7 

22+ 

15 

5 

1 

HOULTON  1  NE 

28.8 

-  2.5 

54 

3 

1 

23 

0 

30 

4.53 

2.07 

.90 

25 

13.7 

6 

22+ 

15 

7 

0 

JONESBORO 

35.0 

59 

1 

4 

26 

0 

23 

6.25 

1.40 

2.0 

12 

7 

2 

LEWISTON 

35.2 

-  0.8 

60 

8 

12 

27 

0 

22 

4.40 

.66 

1.20 

14 

1.4 

13 

4 

2 

MADISON 

32.6 

-  1.0 

55 

1  + 

3 

27 

0 

28 

3.73 

.39 

1.04 

4.6 

15 

5 

1 

MILLINOCKET  AIRPORT 

29.4 

-  2.3 

53 

3 

5 

27 

0 

28 

4.62 

.91 

.95 

25 

9.0 

3 

20+ 

15 

6 

0 

MILLINOCKET  DAM 

26.0 

54 

1 

1 

27 

0 

30 

5.11 

.90 

21.5 

13 

0 

NORTH  BRIDGTON 

34.0 

-  2.1 

58 

3 

6 

27 

0 

27 

4.20 

.56 

1.09 

4.9 

15 

4 

1 

OLD  TOWN 

35.4 

-  0.6 

59 

3 

12 

26 

0 

24 

4.89 

1.68 

1.18 

2.0 

T 

12+ 

15 

6 

1 

OLD  TOWN  AIRPORT 

31.9 

59 

3 

5 

27 

0 

29 

5.24 

1.56 

1.6 

T 

13+ 

12 

7 

1 

PORTLAND 

39.1 

61 

8 

15 

27 

0 

15 

4.63 

1.48 

1.8 

T 

27+ 

13 

6 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

36.3 

-  1.0 

63 

8 

9 

27 

0 

22 

4.26 

.80 

1.25 

2.0 

T 

13+ 

14 

5 

1 

PRENTISS 

28.6 

56 

3+ 

-  2 

23 

0 

30 

4.68 

1.05 

15 

6 

1 

PRESQUE  ISLE 

26.6 

-  3.5 

52 

2 

-  3 

23 

0 

30 

4.51 

1.99 

.86 

30 

21.0 

11 

30 

13 

6 

0 

ROCKLAND 

36.9 

69 

8 

10 

27 

0 

26 

5.00 

1.65 

0.3 

T 

26+ 

15 

6 

1 

RUMFORD  3  SW 

30.3 

-  1.2 

57 

3 

2 

27 

0 

29 

4.51 

1.21 

1.68 

10.3 

4 

21 

18 

6 

1 

RUMFORD  1  SSE 

32.7 

-  1.6 

59 

3 

4 

27 

0 

29 

3.77 

.47 

1.40 

11.9 

3 

22+ 

13 

4 

1 

UNITY 

33.7 

59 

3 

7 

27 

0 

27 

5.19 

1.36 

2.4 

T 

6 

12 

7 

2 

VANCEBORO 

32.  2H 

-  0.6 

7 

28 

0 

28 

1.40 

30 

11 

WINSLOW 

34.8 

-  1.6 

60 

4 

10 

27 

0 

25 

5.19 

2.16 

.77 

5 

0.7 

T 

21 

16 

8 

0 

WOODLAND 

32.4 

-  1.8 

59 

1 

5 

28 

0 

25 

6.51 

2.89 

1.29 

4 

5.5 

2 

17+ 

12 

2 

STATE 

32.5 

-  2.5 

4.80 

1.29 

6.8 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

36.6 

-  0.5 

69 

4 

8 

27 

0 

24 

1.97 

-  1.57 

.60 

30 

1.0 

1 

28 

15 

2 

0 

AMHERST 

40.4 

1.7 

68 

8 

12 

27 

0 

17 

1.79 

-  1.84 

.58 

29 

2.3 

2 

26 

11 

4 

0 

ARLINGTON 

41.8 

67 

11 

13 

27 

0 

15 

2.86 

.78 

4 

2.5 

2 

28 

15 

5 

0 

BILLERICA 

39.  OH 

68 

8 

6 

27 

0 

22 

3.19 

1.10 

14 

1.7 

2 

28 

9 

5 

1 

BIRCH  HILL  DAM 

36.0 

62 

3+ 

6 

23+ 

0 

23 

1.73 

.55 

29 

1.1 

1 

28 

9 

3 

0 

BLUE  HILL 

40.6 

0.3 

66 

8 

10 

27 

0 

12 

3.82 

-   .10 

1.31 

4 

1.8 

1 

27+ 

11 

5 

1 

BOSTON  WB  AIRPORT 

43.5 

1.5 

68 

8 

15 

27 

0 

7 

3.71 

.38 

1.00 

4 

1.4 

1 

27+ 

13 

5 

1 

CHATHAM 

44.7 

60 

4+ 

20 

23 

0 

7 

3.  8 

1.10 

4 

1.0 

1 

27 

12 

5 

1 

CHESTNUT  HILL 

43.6 

1.9 

66 

8+ 

18 

23+ 

0 

12 

3.J7 

-   .46 

.80 

4 

1.2 

12 

6 

0 

COHASSET 

42.0 

68 

1+ 

15 

23 

0 

10 

3.54 

.84 

4 

1.5 

T 

28+ 

14 

6 

0 

CONCORD 

41.8 

3,3 

67 

8 

13 

27 

0 

17 

2.00 

-  1.41 

.46 

13+ 

2.4 

2 

27 

8 

5 

0 

EAST  WAREHAM 

42.6 

0.1 

67 

1 

11 

27 

0 

22 

3.47 

-   .41 

.69 

4 

1.0 

1 

28 

13 

6 

0 

EDGARTOWN 

43.6 

68 

1 

15 

23+ 

0 

15 

4.06 

.94 

4 

16 

0 

FALL  RIVER  2  NE 

43.0 

0.3 

66 

8 

14 

27 

0 

11 

3.16 

-   .51 

.81 

4 

1.0 

1 

27 

13 

0 

FITCHBURG 

39.1 

0.3 

68 

11 

10 

27 

0 

21 

2.14 

-  1.33 

.62 

14 

1.8 

2 

28 

12 

2 

0 

FRAMINGHAH 

40.3 

-  0.5 

67 

11 

12 

27 

0 

17 

2.59 

-  1.14 

.66 

14 

2.5 

2 

28 

13 

4 

0 

HAVERHILL 

40.3 

-  1.4 

67 

8 

11 

27 

0 

17 

3.01 

-   .06 

.91 

4 

1.5 

1 

27+ 

13 

4 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

36.5 

0.2 

63 

10 

10 

27 

0 

25 

2.56 

-   .91 

.66 

14 

1.6 

1 

28+ 

15 

3 

0 

BYANNIS  I  E 

44.3 

0.7 

67 

11 

17 

23+ 

0 

11 

4.14 

.54 

1.55 

4 

1.0 

1 

27 

10 

6 

1 

KNIGHTVILLE  DAM 

36. 8M 

69 

8 

7 

26 

0 

25 

1.23 

.33 

14 

3.0 

3 

28 

7 

2 

0 
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Table  2~Continued 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1949 


Temperature 

Precipilation 

1 

No.  ol  D«y« 

1 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  Daya 

s. 

J 

1 

& 

Slabon 

■3 

i 

>^ 

a 

0 

• 

1 

1 

1 

8 

0 

« 

1 

J  2 

« 

0 

a 

• 

i 

o 

i 

1 

X 

1 

s 

& 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

} 

e 
& 

o 

3 

o 
to 

CI 

§ 

I.AIE  COCHITVATE 

40.9 

1.0 

67 

9+ 

8 

27 

0 

23 

2.48 

-  1.46 

.59 

14 

2.0 

2 

28 

12 

5 

0 

LAIKENCE 

40.1 

0.6 

65 

8 

12 

27 

0 

17 

2.92 

-   .62 

.76 

4 

1.0 

1 

28 

13 

4 

0 

MIDDLETON 

42.2 

64 

8 

12 

27 

0 

IS 

3.07 

-   .15 

.94 

4 

1.0 

1 

28 

11 

5 

0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

45.1 

0.7 

63 

11 

20 

23 

0 

5 

4.13 

.91 

1.03 

25 

T 

T 

27 

11 

6 

1 

NI«  BEDFORD 

44.7 

1.2 

64 

8 

18 

27 

0 

s 

3.61 

-   .42 

1.66 

4 

2.0 

2 

27 

9 

4 

1 

PITTS7IELD  WB  AIRPORT 

35.7 

-  0.3 

62 

8 

9 

27 

0 

23 

2.07 

-1.19 

.36 

29 

5.1 

3 

27 

16 

3 

0 

PLTMOUTH 

44.1 

2.2 

68 

8 

14 

27 

0 

15 

3.65 

-   .34 

1.35 

4 

1.3 

11 

5 

1 

aOCIPOBT  1  ESE 

41.5 

0.3 

65 

8 

16 

23 

0 

10 

4.42 

.53 

1.50 

4 

1.0 

1 

27 

12 

6 

1 

SANDWICH 

43.9 

67 

11 

18 

23+ 

0 

12 

3.94 

1.48 

4 

1.0 

13 

5 

1 

SBSlfURNE  FAU.S 

37.1 

-  0.2 

66 

9+ 

9 

27 

0 

26 

2.13 

-  1.69 

.43 

14 

0.5 

T 

28 

12 

4 

0 

SPRINGFIELD 

42.4 

0.2 

70 

8 

12 

27 

0 

14 

1.97 

-  1.54 

.57 

14 

4.5 

4 

28 

11 

3 

0 

SPRINGFIELD  NEWS  BUILDING 

43.5 

69 

9+ 

15 

27 

0 

15 

2.0 

2 

28 

9 

STOCKBRIDCE 

37.6 

0.0 

68 

8 

9 

27 

0 

20 

1.71 

-  2.33 

.60 

14 

3.0 

2 

27+ 

8 

2 

0 

SWAMPSCOTT 

40.8 

-  0.1 

65 

11 

11 

27 

0 

12 

3.76 

.67 

1.42 

4 

1.0 

1 

27+ 

14 

4 

1 

TAUNTON 

41.5 

1.3 

69 

8 

11 

23 

0 

17 

2.85 

-  1.21 

1.07 

4 

2.0 

2 

27 

10 

1 

TULLT  OAK 

37.6 

73 

12 

6 

27 

0 

27 

2.00 

.56 

30 

1.3 

1 

28 

11 

4 

0 

TURNERS  FALLS 

38.9 

-  0.2 

67 

8 

8 

27 

0 

20 

2.17 

-  1.23 

.57 

29 

1.2 

1 

27 

10 

4 

0 

WALPOLE 

39.3 

67 

8 

11 

23 

0 

21 

3.45 

.98 

4 

3.1 

2 

28 

12 

5 

0 

WISTFIELD  2  NE 

38.4 

0.0 

69 

8 

6 

27 

0 

20 

1.82 

-  2.19 

.50 

29 

4.7 

5 

27 

11 

4 

0 

WESTON  2  NW 

40.4 

0.4 

67 

8 

6 

27 

0 

19 

2.56 

-   .84 

.65 

14 

2.0 

2 

28 

8 

5 

0 

WESTOVER  FIELD 

39. 2M 

10 

27 

0 

16 

3.20 

.70 

25 

10.4 

5 

27+ 

9 

5 

0 

WORCESTER  AIRPORT 

37.7 

63 

8+ 

9 

27 

0 

18 

2.77 

.96 

14 

3.2 

3 

27 

11 

3 

0 

WORCESTER  1 

38.5 

-  1.2 

67 

8 

8 

27 

0 

21 

3.02 

-   .66 

1.19 

14 

2.0 

9 

4 

1 

STATE 

40.6 

-  0.3 

2.90 

.72 

2.1 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

31.6 

58 

8 

2 

27 

0 

28 

3.66 

1.07 

4 

6.5 

1 

28+ 

14 

5 

1 

BERLIN 

31.4 

-  1.8 

57 

4 

-  3 

27 

0 

29 

2.95 

-   .38 

.53 

4 

8.6 

3 

22+ 

20 

5 

0 

BrrHI.EHEII 

31.8 

-  0.9 

57 

3 

0 

27 

0 

27 

2.12 

-   .66 

7.0 

5 

22 

10 

BLACCWATER  DAM 

35.9 

63 

8 

4 

27 

0 

25 

2.70 

.80 

14 

1.5 

1 

28 

11 

4 

0 

CAMPTON 

31. 5M 

63 

4 

2 

27 

0 

30 

3.79 

.73 

5 

1 

19+ 

17 

5 

0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

35.0 

-  0.4 

64 

8 

5 

27 

0 

25 

2.11 

-   .97 

.67 

14 

1.4 

1 

27+ 

10 

3 

0 

DURHAM 

37.9 

-  0.6 

65 

8 

7 

27 

0 

24 

4.44 

1.22 

1.44 

4 

2.0 

2 

28 

15 

5 

1 

EAST  DEERING 

36.1 

63 

8 

5 

27 

0 

25 

1.89 

.64 

14 

2.0 

2 

27 

11 

3 

0 

FAST AN 

60 

4 

3.50 

.55 

14 

5.5 

3 

8+ 

14 

7 

0 

FIRST  CONK  LAKE 

27.3 

-  2.9 

57 

4 

-10 

27 

0 

30 

3.38 

-   .77 

.55 

14 

19.1 

7 

25+ 

23 

6 

0 

reAHKLIN  1  NW 

35.6 

-  0.3 

64 

8 

6 

27 

0 

26 

2.94 

-   .31 

.90 

14 

1.1 

T 

20+ 

12 

3 

0 

ntANXLIN  FALLS  DAM 

35.5 

62 

8 

5 

27 

0 

25 

2.79 

.80 

14 

0.7 

1 

28 

10 

4 

0 

GLENCLIFF  2  NW 

32.5 

-  0.2 

57 

8 

1 

27 

0 

25 

3.13 

-   .46 

.90 

4 

6.7 

3 

21+ 

15 

5 

0 

HANOTER 

34.0 

-  1.1 

59 

8 

6 

27 

0 

27 

1.85 

-  1.00 

.57 

4 

1.9 

1 

28 

11 

4 

0 

DENE  1  S 

36.9 

0.2 

66 

8 

7 

27 

0 

25 

2.14 

-   .89 

.64 

29 

0.9 

1 

27 

11 

3 

0 

LAEEPORT  1 

37.0 

61 

8 

8 

27 

0 

16 

2.71 

-  1.04 

.59 

14 

2.0 

T 

24+ 

16 

4 

0 

LEBANON  AIRPORT 

32.9 

62 

8 

2 

27 

0 

27 

1.69 

.61 

4 

1.0 

1 

28 

9 

4  ■ 

0 

MANCHESTER 

36.5 

-2.4 

62 

8 

11 

27 

0 

21 

2.52 

-   .81 

.74 

29 

2.0 

2 

27+ 

12 

4 

0 

MASSABESIC  LAKE 

38.0 

65 

8+ 

5 

27 

0 

24 

1.97 

.45 

30 

11 

3 

0 

NASHUA  3  N 

,  36. 3M 

-  2.8 

66 

9 

5 

27 

0 

27 

2.53 

-   .72 

.67 

14 

1.5 

2 

28 

15 

3 

0 

PETERBORO  2  S 

33.4 

61 

8 

4 

27 

0 

27 

2.08 

.61 

29 

3.1 

2 

27+ 

9 

3 

0 

PINEHAM  NOTCH 

30.1 

-  1.5 

53 

3+ 

-  2 

27 

0 

28 

5.37 

1.06 

1.15 

14 

22.5 

10 

29+ 

14 

5 

2 

PLTMOUTH  2  W 

34.3 

0.3 

62 

3 

10 

23 

0 

27 

4.40 

1.14 

1.57 

4 

3.8 

2 

20 

12 

4 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

36.2 

65 

8 

7 

23 

0 

25 

2.09 

.74 

14 

1.5 

1 

27+ 

10 

4 

0 

WEST  LEBANON  1  SW 

34.1 

62 

9 

5 

27 

0 

28 

1.98 

.42 

4 

T 

T 

6+ 

14 

3 

0 

WINDHAM 

37.9 

66 

8 

5 

27 

0 

25 

2.47 

.53 

14 

1.5 

2 

28 

12 

4 

0 

WOLFEBORO  FALLS 

35.9 

61 

3+ 

5 

27 

0 

26 

3.54 

-   .16 

1.07 

4 

2.1 

T 

13+ 

16 

4 

1 

WOODSTOCK 

33.6 

59 

3+ 

4 

27 

0 

27 

3.87 

.92 

4 

9.5 

2 

20 

12 

5 

0 

STATS 

34.4 

-  1.0 

2.88 

-   .44 

4.4 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

16.1 

-  3.5 

34 

10+ 

-  8 

22+ 

0 

30 

3.35 

-  3.06 

1.08 

4 

12.4 

8 

29+ 

18 

3 

1 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

46.2 

1.6 

62 

10+ 

19 

27 

0 

5 

3.18 

-   .45 

.79 

27 

1.6 

13 

5 

0 

GREENVILLE 

40. 7M 

67 

8 

9 

27 

0 

16 

3.80 

1.11 

2 

6.5 

8 

6 

1 

KINGSTON 

41.1 

0.2 

65 

8 

9 

27 

0 

19 

3.40 

-   .84 

.72 

4 

2.0 

2 

27 

11 

6 

0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

41.9 

68 

8 

12 

27 

0 

13 

2.96 

.72 

2 

2.1 

2 

27 

12 

4 

0 

PROVIDENCE  WB  CITY 

43.6 

3.2 

70 

8 

14 

27 

0 

8 

3.27 

.06 

.75 

2 

2.0 

1 

27+ 

12 

5 

0 

STATE 

42.7 

-  0.4 

3.32 

-   .35 

2.8 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

32. 6M 

65 

9 

5 

27 

0 

30 

2.81 

-   .08 

1.02 

4 

2.0 

1 

28 

12 

4 

1 

BLOOMFIELD 

32.0 

-  1.5 

54 

3 

-  5 

27 

0 

27 

2.73 

-   .23 

.46 

14 

5.5 

2 

24+ 

18 

4 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

33.3 

-  3.0 

58 

3 

2 

27 

0 

23 

2.62 

-   .04 

.49 

4 

8.1 

2 

21  + 

18 

5 

0 

CAVENDISH 

33.6 

-  0.6 

59 

8 

4 

27 

0 

28 

2.92 

-   .35 

.87 

29 

2.2 

1 

27+ 

13 

4 

0 

CHELSEA  2  3 

31.3 

-  1.5 

59 

8 

-  5 

27 

0 

28 

2.25 

-   .79 

.48 

4 

6.9 

4 

28 

12 

5 

0 

CORNWALL  1  N 

35. 2M 

-  1.6 

58 

8+ 

6 

23 

0 

23 

2.69E 

-   .01 

.70 

22 

12.0 

8 

5 

0 

D(»SET  1  S 

34.1 

68 

10 

3 

27 

0 

26 

2.77 

.97 

14 

1.0 

1 

24 

9 

4 

0 

EAST  BARNET 

31.2 

-  1.5 

54 

1+ 

-  2 

27 

0 

28 

2.85 

.05 

.59 

14 

7.5 

3 

20 

17 

4 

0 

KNOSBUHC  FALLS 

32.3 

-  2.1 

61 

3 

-  3 

27 

0 

25 

3.57 

.26 

.63 

4 

13.0 

3 

22+ 

13 

7 

0 

LEMINGTON  3  NE 

29.8 

58 

3 

-  7 

27 

0 

28 

2.44 

.80 

4 

11.0 

5 

23+ 

13 

3 

0 

MIDDLESEX 

31.8 

57 

4+ 

-  6 

27 

0 

29 

2.73 

.52 

14 

7.3 

4 

25+ 

14 

5 

0 

MONTPELIER  AIRPORT 

30.7 

58 

11 

-  7 

27 

0 

29 

2.84 

.76 

4 

13.5 

7 

25+ 

16 

5 

0 

NEWPORT 

29.8 

-  3.2 

56 

3 

-  7 

27 

0 

28 

2.98 

.57 

.78 

4 

8.6 

4 

25+ 

19 

4 

0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

32.8 

0.0 

57 

8 

-  7 

27 

0 

28 

2.83 

-   .10 

.70 

4 

12.0 

5 

25+ 

12 

5 

0 

RUTLAND  1  SE 

34.9 

-  1.0 

67 

10 

4 

27 

0 

25 

2.30 

-  1.01 

.55 

4 

1.0 

T 

5+ 

17 

4 

0 

SAINT  ALBANS 

33.3 

-  2.6 

60 

3 

2 

27 

0 

22 

3.68 

1.39 

.70 

4 

14.0 

5 

25+ 

14 

9 

0 

SAINT  JOHNSBURY 

33.4 

-  0.8 

58 

3 

-  5 

27 

0 

26 

2.65 

-   .15 

.79 

4 

8.5 

5 

25+ 

12 

5 

0 

SOMERSET 

30. 9M 

-  1.0 

62 

12 

-  2 

27 

0 

28 

2.48 

-  2.31 

.38 

30 

3.5 

4 

29 

19 

3 

0 

WEST  BURKE 

29.  OM 

62 

5 

-10 

27 

0 

30 

3.59 

.44 

.65 

14 

3.0 

21 

4 

0 

WILDER  1  E 

30.4 

60 

4 

2 

27 

0 

30 

2.32 

-   .91 

.78 

4 

T 

T 

20 

15 

4 

0 

WOODSTOCK 

32. 9M 

-  1.8 

60 

9 

2 

27 

0 

27 

3.13 

-   .11 

.80 

20 

3 

29 

9 

5 

0 

STATE 

32.2 

-  2.6 

2.82 

-   .37 

7.0 

-  See  ieierenc«  aotoa  loUowing  Station  Indesi— 


DAILY  PRECIPITATION 


HEV  ENGLAHD 
NOVEHBER  1949 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

r4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2 

comreCTicDT 

AKSOHIA 

.05 

.29 

T 

.10 

.26 

.09 

T 

.42 

.05 

.08 

.06 

.33 

1.73 

BACEXSVIU-E 

.05 

.05 

.50 

.40 

.28 

* 

.40 

1.68 

BARKHAIISTH) 

.02 

.02 

.05 

.02 

.07 

.83 

.03 

.01 

.28 

.29 

.19 

.27 

2.08 

BLOOlfflELD               R 

.02 

.08 

.24 

.05 

.02 

.08 

.60 

.02 

.02 

.32 

.26 

.02 

.48 

2.21 

BRIDGEPORT 

.30 

T 

.10 

.03 

.23 

.12 

.45 

.06 

T 

.31 

1.60 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT    Z 

.09 

.27 

T 

.10 

.15 

.08 

.06 

.02 

.40 

T 

.03 

T 

.41 

1.61 

BRISTOL 

.09 

.04 

.02 

.04 

.55 

.10 

.02 

.40 

.05 

.20 

.12 

.19 

1.82 

DULLS  BRIDGE  DAU 

.05 

.07 

.60 

.17 

.01 

.18 

.13 

.14 

.16 

1.61 

BURLINGTON 

.12 

.03 

.03 

.03 

.45 

.11 

.41 

.03 

.22 

.17 

.30 

1.90 

CANDLEWOOD  LAKE          R 

.01 

.02 

.06 

.54 

.03 

.12 

.12 

.22 

.02 

.01 

.43 

1.68 

COCKAPONSET  ERST  RANGER 

.OS 

.37 

.02 

.01 

.79 

T 

.22 

.03 

.42 

.20 

.20 

.05 

.38 

2.77 

COLLINSVILLE 

.03 

.07 

.02 

.03 

T 

.04 

.47 

.08 

T 

.41 

.04 

.28 

.17 

.31 

1.95 

CREAM  HILL 

.05 

.09 

.02 

.10 

.03 

.55 

.09 

.02 

.19 

.10 

.30 

1.54 

DANBURT 

.03 

T 

.07 

.04 

.31 

1 

T 

T 

.22 

T 

.31 

.05 

.25 

1.28 

DAWSON  LAKE 

.07 

.30 

' 

.03 

.71 

.11 

.05 

.34 

.10 

.08 

.24 

2.03 

DERBY 

.02 

.33 

T 

.31 

.12 

.03 

.47 

.10 

.07 

.22 

1.67 

EAST  HAVEN 

.04 

.48 

.20 

.06 

.30 

.15 

.33 

.20 

.08 

.05 

.41 

2.30 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

.20 

T 

.13 

.08 

.23 

T 

.15 

T 

.47 

.02 

T 

.26 

1.54 

PALLS  VILLAGE 

.02 

.06 

.11 

.01 

.63 

.01 

.15 

T 

.17 

.13 

.03 

.18 

1.50 

GREENTICB 

.18 

.01 

T 

.01 

.05 

.22 

.06 

.26 

.09 

T 

.23 

1.11 

GROTON 

.03 

1.86 

.09 

.03 

.78 

.03 

.13 

.48 

.16 

.68 

4.27 

HARTFORD                 R 

.20 

.IS 

.06 

.60 

.15 

.35 

.25 

.05 

.40 

.02 

2.23 

HARTFORD  WB  AIRPORT      Z 

.03 

.21 
.24 

T 

.24 

.05 

.03 

.30 

.71 

T 

T 

.02 

.03 

T 

.36 

.35 

.01 

.40 

2.74 

HEIILOCKS  RESERVOIR 

.10 

.25 

.10 

.45 

.29 

1.43 

JEWETT  CITY              R 

.83 

.0^ 

.03 

.01 

.77 

.08 

.53 

.08 

.15 

.50 

3.06 

LAUREL  RESERVOIR 

.06 

.16 

.01 

.01 

.01 

.22 

.09 

.02 

.27 

.07 

.09 

.12 

.11 

1.24 

MANCHESTER 

.05 

.23 

T 

.03 

T 

T 

.43 

.09 

.32 

.19 

.32 

.12 

.26 

2.04 

MEAD  POND  RESERVOIR 

.04 

.18 

.01 

.01 

.09 

.02 

.26 

.10 

.04 

.28 

.05 

.11 

.13 

.12 

1.44 

MIDDLETOWN 

.33 

T 

.03 

.03 

T 

.53 

T 

.16 

.07 

.49 

.04 

.19 

.19 

.14 

2.20 

MILFORD 

.05 

.45 

. 

.13 

.30 

.09 

.32 

.02 

.02 

.07 

.37 

1.82 

MOHAWK  FOREST  RANGER  STA 

.06 

T 

.05 

T 

.02 

T 

.6! 

.10 

T 

.22 

T 

.21 

.18 

.22 

1.68 

MOODUS  RESERVOIR         R 

.13 

.36 

.02 

.02 

.38 

.07 

.10 

.48 

.18 

.04 

.4! 

2.20 

MOUNT  CARllEL 

T 

.42 

.06 

T 

T 

T 

.04 

T 

T 

.61 

T 

.10 

.05 

.38 

T 

.01 

.04 

.2! 

.12 

2.05 

NATCHAUG  FOREST  RNGR  STA 

.40 

T 

T 

.60 

.02 

.10 

.65 

.3i 

.0( 

.43 

2.60 

NATHAN  HALE  STATE  FOREST 

.2" 

.0; 

.01 

.01 

T 

.81 

.02 

.08 

.58 

.21 

.04 

.43 

2.46 

NEW  HARTFORD 

.02 

.02 

.03 

.03 

.05 

.80 

.04 

.03 

.27 

.02 

.26 

.12 

.28 

1.97 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     Z 

.12 

.3^ 

.28 

T 

T 

T 

.03 

.12 

.16 

T 

T 

.07 

.04 

T 

T 

.50 

.08 

T 

.43 

2.20 

NEWINGTON                R 

.04 

.15 

.05 

.16 

.86 

.06 

.02 

.35 

.22 

.02 

.32 

2.25 

NEW  LONDON 

1.73 

.07 

T 

.64 

.17 

T 

.54 

.03 

.09 

.60 

3.87 

NORFOLK  2  SW             Z 

.09 

.01 

T 

T 

.14 

.03 

.04 

.05 

.53 

.01 

.08 

.01 

.01 

T 

.01 

.30 

.01 

T 

.23 

.16 

.17 

1.88 

NORTH  BRANFORD 

.05 

.46 

.02 

.28 

.15 

.01 

.  25 

.29 

.12 

.06 

.48 

2.17 

NORTH  GUILFORD 

.04 

.54 

.03 

.03 

.45 

.17 

* 

.68 

.05 

.15 

.10 

.41 

2.55 

NORTH  KENT 

.06 

T 

.02 

T 

.02 

.57 

.01 

.19 

T 

T 

.18 

.11 

.04 

.43 

1.63 

NORTH  STAMFORD  RESERVOIR 

.02 

.17 

.22 

.09 

.01 

.31 

.05 

.06 

.12 

.11 

1.16 

NORWALK 

.16 

.22 

.12 

.02 

.42 

.06 

.24 

1.24 

NORWICH  3  ESE 

1.01 

.11 

.15 

.33 

.93 

.03 

T 

.66 

3.11 

PACHAUG  STATE  FRST  3  NE 

I.IS 

.13 

.06 

.50 

.09 

.48 

.2^ 

.10 

.60 

3.30 

PEOPLES  FRST  RANGER  STA 

.02 

.02 

T 

.03 

.0! 

.01 

.44 

.06 

.01 

T 

T 

.25 

.24 

.14 

.24 

1.48 

PROSPECT 

.05 

.21 

.02 

.03 

"' 

.47 

.12 

.12 

.4! 

.07 

.20 

.25 

.18 

2.15 

PUTNAM 

.8( 

.0< 

.12 

T 

.41 

T 

.14 

.67 

.15 

.07 

.58 

2.98 

PUTNAM  HEIGHTS  //        I 

.0! 

.40 

.05 

.61 

.03 

.19 

.08 

.55 

1.86 

PUTNAM  LAKE 

.18 

.18 

.03 

.21 

.08 

.12 

.10 

.97 

ROCKVILLE                I 

.U 

.0! 

.13 

.38 

.05 

.46 

.2! 

.14 

.33 

1.94 

ROCKWOOD  LAKE 

.16 

.14 

.02 

.23 

.07 

.14 

.10 

.86 

ROCKY  RIVER  DAM 

.Oi 

.55 

.16 

.11 

.17 

.18 

1.19 

ROUND  POND 

09 

.17 

.45 

.19 

.06 

.24 

1.20 

SALISBURY 

T 

.04 

.01 

.06 

T 

T 

.27 

.01 

T 

.09 

T 

T 

.09 

.19 

T 

.37 

1.13 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

.13 

.10 

.05 

.16 

.15 

.42 

.02 

♦ 

.42 

1.45 

SHEPAUG  DAM              Z 

.01 

.02 

.08 

.25 

.03 

.01 

.01 

.16 

.30 

.08 

.06 

.52 

.01 

1.54 

SHUTTLE  MEADOW  RESERVOIR 

.02 

.23 

.05 

.02 

.76 

.10 

.02 

.36 

.04 

.32 

.09 

.24 

2.25 

STAFFORD  SPRINGS 

.02 

.19 

.02 

.14 

.46 

.07 

.01 

.49 

.02 

.22 

.14 

.40 

2.18 

STEVENSON  DAM 

.11 

.14 

.08 

.40 

.12 

.34 

.27 

.09 

.M 

1.79 

STORRS                   Z 

.23 

.02 

T 

.05 

* 

.59 

.09 

T 

.69 

.26 

T 

.47 

2.30 

TBOMPSOKVILLE 

.02 

.05 

.18 

.04 

.02 

.73 

.04 

.36 

.05 

.20 

.11 

.32 

2.12 

TORRINGTON  1 

.05 

.06 

.31 

.31 

.20 

.47 

1.40 

TORRINGTON  2 

.02 

.03 

.08 

.34 

.15 

.30 

.40 

• 

.43 

1.75 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

.27 

.10 

.13 

.02 

.12 

.49 

.06 

.30 

1.48 

WASHINGTON 

.31 

.01 

.04 

.25 

.18 

.27 

.50 

1.56 

WATEREURY 

.10 

T 

T 

.01 

.02 

.10 

.31 

T 

.20 

.44 

.16 

.03 

.30 

1.66 

WATERBURY  CITY  HALL      Z 

.02 

.03 

.01 

.03 

.23 

.11 

.06 

.13 

.35 

.20 

.32 

1.49 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

.10 

.36 

.03 

.06 

.50 

.12 

.37 

.08 

.10 

.09 

.36 

2.17 

WESTBROOK 

.72 

T 

.01 

T 

T 

.75 

.03 

.18 

.61 

.07 

.10 

T 

.53 

3.00 

WEST  HARTFORD 

.01 

.14 

.11 

.06 

.06 

.55 

.06 

.35 

.29 

.14 

.29 

2.05 

WEST  HARTLAND 

T 

T 

.08 

.10 

.40 

.04 

* 

* 

.84 

1.46 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

.03 

.06 

.02 

.03 

.02 

.41 

.07 

.01 

.46 

.01 

.20 

.13 

.27 

1.72 

WHITNEY  LAKE 

.05 

.44 

.15 

.05 

.30 

.11 

.22 

.20 

.14 

.05 

.38 

2.09 

WIGWAM  RESERVOIR 

.04 

.02 

.06 

.40 

.15 

.03 

.57 

.09 

.08 

.26 

.21 

1.91 

WILLIMANTIC 

.46 

T 

.03 

.70 

.02 

.30 

.35 

.24 

.11 

.39 

2.60 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FLD 

.01 

.05 

T 

.21 

.06 

T 

.05 

T 

.16 

.37 

T 

T 

.03 

T 

.35 

.16 

.08 

.34 

1.87 

WOLCOTT  RESERVOIR 

.07 

.15 

.01 

.02 

.02 

.60 

.10 

.07 

.45 

.05 

.25 

.07 

.31 

2.17 

WOODBURY 

03 

.01 

.33 

.09 

.08 

.28 

.08 

.15 

.26 

1.31 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT          Z 

.05 

T 

1.46 

.04 

T 

T 

.18 

.04 

.81 

T 

.07 

.23 

T 

T 

T 

T 

1.06 

T 

T 

.01 

.71 

.03 

4.68 

BAR  HARBOR 

.48 

1.04 

.04 

.02 

.36 

T 

.43 

.02 

.32 

.12 

.40 

T 

T 

.37 

.33 

.06 

.96 

4.95 

BELFAST 

.22 

1.53 

.03 

T 

.36 

.03 

1.22 

T 

.19 

T 

.48 

T 

1.02 

T 

.35 

.57 

6.00 

BETHEL                   B 

.80 

.25 

.75 

.12 

.15 

.66 

.60 

.01 

3.23 

BRASSUA  DAM 

.27 

.32 

1.13 

.15 

.01 

.16 

.01 

.18 

T 

.55 

T 

.35 

T 

.10 

.01 

.09 

.01 

T 

.20 

.27 

.02 

.43 

4.25 

CARIBOU  WB  AIRPORT       Z 

.08 

.93 

.19 

.11 

T 

T 

.18 

.03 

.11 

.98 

.41 

.36 

.06 

.02 

.42 

T 

.26 

.04 

T 

.90 

T 

T 

.50 

.29 

5.87 

CLAYTON  LAKE 

.57 

.20 

.01 

.03 

.29 

.OS 

.14 

.39 

.21 

.15 

.01 

.03 

.02 

.69 

.38 

.04 

3.21 
4.89 

CORINNA 

.0: 

1.1€ 

.11 

Of 

.36 

1.03 

.05 

.48 

.41 

.54 

T 

.5S 

EASTPOHT  WB  CITY         S 

.2! 

1.26 

.07 

*06 

.51 

T 

.70 

T 

T 

1.06 

T 

T 

.64 

T 

.09 

.81 

.44 

T 

1.05 

.04 

7.01 
4.80 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

.89 

.31 

!io 

.15 

1.25 

.37 

.04 

.32 

.07 

.66 

.64 

EAST  WINTHROP 

.0: 

T 

1.5< 

.0! 

T 

T 

.21 

.05 

.89 

T 

.10 

.03 

.26 

.01 

T 

.02 

.73 

.03 

.01 

.11 

.39 

4.41 

2.75 

EUSTIS                   Z 

1.00 

.10 

T 

.20 

.45 

.25 

.15 

T 

.30 

.30 

T 

FARMINGTOH 

.02 

.99 

.03 

.03 

.02 

.10 

.14 

1.10 

.15 

T 

.42 

.11 

.01 

.58 

.02 

.01 

.34 

.17 

4.24 

FORT  FAIRFIELD 

.47 

.16 

1.20 

.23 

.22 

.20 

.40 

.34 

.29 

.08 

.16 

.04 

.16 

.03 

.17 

.87 

.26 

5.28 
3.70 

FORT  KENT  1  SE 

.60 

.40 

T 

.15 

.15 

.80 

T 

.18 

T 

.02 

T 

.70 

T 

.70 

FORT  KENT                R 

.02 

.04 

.58 

.05 

.19 

.06 

_ 

_ 

_ 

.17 

.06 

- 

- 

- 

- 

GARDINER 

.11 

1.36 

T 

T 

.23 

.03 

1.01 

.05 

.13 

.07 

.28 

.03 

T 

T 

T 

.90 

.08 

T 

.12 

.49 

4.89 
3.90 

GILEAD                   Z 

.03 

1.29 

T 

T 

T 

.10 

1.02 

T 

.12 

.08 

.61 

.65 

GRAND  LAKE  STREAM        B 
GREENVILLE               Z 

.19 

1.00 
1.11 

1.25 

.13 
.21 

T 

T 

.03 

.35 
.04 

.05 
.27 

.63 
.45 

.23 

T 

T 

T 

.27 
.11 

T 

.02 

T 

T 

1.08 
.66 

.19 

T 

.03 

.63 
.37 

.11 

T 

4.63 
3.43 

HIRAM 

.02 

.02 

,03 

.07 

.09 

.21 

.85 

T 

T 

.17 

T 

T 

.02 

.42 

.05 

.02 

.65 

3.87 

HOULTOH  AIRPORT 

T 

T 

1.04 

.09 

.01 

T 

.02 

.20 

.15 

.06 

.39 

T 

.34 

T 

T 

.15 

T 

.23 

T 

.62 

.03 

T 

.29 

.14 

3.66 
4.53 
4.54 
6.25 

HOULTON  1  NE             2 

T 

.82 

.26 

.10 

T 

.01 

.29 

.05 

.50 

.23 

.12 

.27 

.18 

.90 

.20 

.06 

.55 

.10 

1.39 

JACKMAN  1  NNW 
JOHESBORO 

.15 

1.03 
1.40 

.83 

.07 

.20 
.20 

.25 

.80 

.20 
.60 

.74 

.32 

.03 

.56 

.76 

.20 
.96 

LEWISTON 

.07 

1.05 

.0! 

T 

.03 

■A 

.11 

1.20 

T 

.08 

.12 

.04 

.78 

.03 

.69 

4.40 
3.73 

MADISON 

.01 

1.04 

.0! 

.01 

T 

.OS 

.06 

.98 

.10 

T 

.35 

.02 

.01 

.01 

.53 

.20 

.30 

MIDDLE  DAM 

.03 

.51 

.05 

.03 

.11 

.17 

.18 

.09 

.13 

.20 

.16 

.01 

.06 

.01 

.20 

.06 

.20 

2.19 

MILLINOCKET  AIRPORT      ! 
MILLIKOCKET  DAM 

T 

.91 
.9( 

.13 
.54 

.02 
.35 

.01 

.oe 

.28 
.31 

.13 

.89 

.76 

.06 

.03 
.44 

T 
.04 

T 

.42 
.25 

T 

.02 

T 

T 

.09 

.96 
.36 

T 
.46 

T 

.64 

.05 
.62 

4.62 
5.11 

S«*  TCWVBO*  O 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAKD 
NOVEHBER    1949 


Station 

Day  of  month 

a 

1 

2 

3       4 

5 

6 

1' 

8 

9    j  10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  '   31 

^ 

nom  AxaanK 

ITOBTH  BlIDCTOK 

OLD  TOWS 

OLD  TOW   AIRPORT 

■ 

.35 
.02 

.08 
.09 
.10 

'     .24 
1.05 
1.09 
1.18 
1.56 

.98 

.03 
.10 
.13 

.21 

.04      .14 

.121 
.02| 

T 

T 

I 

.14 

.14 
.47 

.40 

.01 
.08 
T 
.08 

.41 
.91 
.98 
.67 
.63 

.08 

.03 

.15 

.30 

.22 
.40 

T 
.15 

T 

.06 
.19 
.13 
.45 
.43 

T 

.04 
.02 
T 

.09 
T 

T 

T 
.04 

.29 
.55 
.60 
.70 
.83 

.14 

.15 

T 

T 

.07 

.61 
.69 
.05 
.51 

I 

.30 
.06 
.06 
.50 

T      1 

3.49 
3.42 
4.20 
4.89 
5.24 

pomjuo) 

P0«njua>   WB   AIRPORT 
PtUCTlSS 
PRIS4U1    ISLE 
ROCKLAIO) 

I 

.01 
.08 

.11 
.12 
.10 

.34 

.30 
.15 
.02 

1.48 
1.25 
1.05 
.53 
1.65 

T 
T 

.23 
.76 

.20 

.02 

.05 
.05 

.08 

T 

.15 
.13 
.40 
.25 
.19 

.25 
.29 

T 

.02 

.81 
.82 
.88 
.46 
.55 

T 

.12 
.24 

.11 
.11 
.06 
.13 
.15 

.01 

T 
T 

.15 
.12 
.30 
.24 
.49 

T 

T 

.01 

.15 
.05 

T 
.01 

T 

.48 
.50 
.81 
.20 
.78 

T 

T 

.51 
.09 

.01 
.01 

.03 
.03 

.01 

.70 
.67 
.05 

.08 

.42 
.86 
.61 

4.63 
4.26 
4.68 
4.51 
5.00 

ROCDJUIS    1    • 

RimraiD  3  si 
RimroiiD  1  SSI 

SnXBZCA.I 
SOVTB   ANDOVD 

B 

Z 
1 
Z 

.19 

.34 

T 
T 

1.83 
.03,1.68 
1.40 
1.17 
,87 

.06 
.02 
.03 
.13 

.04 
.01 

T 

.20 
.03 
I 
.19 

.08 
.31 
.20 
.15 

.51 

.62 

.64 

1.01 

1.00 

.01 
.11 
.01 
.08 

.19 
.01 

.01 

.02 
.02 

.46 
.23 
.18 
.19 
.17 

.27 
.20 
.03 
.26 

.03 
.02 
.02 

T 

.01 

.77 
.55 
.55 
.60 
.65 

.03 
.03 

.04 

.01 
.01 

.68 
.47 
.50 
.92 
.66 

.02 

5.09 
4.51 
3.77 
4.42 
3.97 

SOOTH  >EST    HARBOR 
SqOA   PA.H   DAM 
SDnUT    RIVER 
SRAHS   FALLS 
TBI   POKES 

1 
■ 

.40 
.28 

.37 

.01 

1.09 
.05 
.88 

1.00 
.38 

.98 
.96 

.27 
.10 

.05 
.05 

T 

.21 
.17 
.01 

.10 

.33 

.13 

.36 
.38 
.72 
.72 
.71 

.20 

.37 
.35 

.30 

.07 

.29 
.12 
.20 
.01 
.12 

.13 
.09 
.39 

.05 
.04 

.03 
.02 

T 

.03 
.01 

.61 
.25 
.64 
.51 
.12 

.04 
.58 

.18 

.05 

.03 

.84 

.64 
.59 

.73 
.06 

.33 

4.19 
4.79 
3.65 
3.48 
3.62 

UHITY 
LTPSR   DAM 
VAKCEBORO 
■INSLOR 
WOODLAND 

.03 
.30 

.10 

.25 
.04 
.30 

T 
T 

1.36 
.85 

1.05 
.70 

1.29 

.06 
.07 
.35 
.77 
.20 

.04 

.05 
.05 

T 

.04 
.04 

.46 
.07 
.10 
.20 
.66 

.24 

T 
.28 

T 

T 

1.08 
.31 

.74 

.67 

.01 
.17 

T 

.31 

.43 

.84 

T 

.10 
.14 

.05 

.44 
.19 

.17 
.35 

.08 
.16 

.03 

T 
.05 

.02 

T 

T 

.01 

.72 
.16 
.15 
.48 
1.05 

.02 

.30 
.20 

.02 

.05 

T 

.21 
.17 

.90 

.40 

1.40 
.43 

5.19 
2. 56 

5.19 
6.51 

RASSACHVSETTS 

ADARS 
AKHERST 

ASEBDRXHAII 
ASHLARD 

S 

.04 
.04 

.01 
.37 
.02 
.49 

.02 
.19 

.14 
.01 
.78 
.04 
.02 

.14 
.01 

T 

.01 

.07 
.02 
.03 

T 

T 
I 

.11 
.03 
.03 
.04 

.02 

.02 
.31 
.03 

T 

.40 
.31 
.41 
.66 
.46 

.02 

T 

T 

.01 

T 

.19 
.04 
.18 
.07 
.05 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

.18 
.25 
.25 
.23 

.02 
.23 
.07 
.01 
.31 

.12 

.04 
.01 
.14 

.14 
.26 

.03 
.58 
.36 
.01 
.01 

.60 

.02 
.73 
.47 

1.97 
1.79 
2.86 
1.97 
2.39 

ATBOL 
BDCBIOCO 

BILCHIIITOn 
BILLSRICA 
BIRCH   HILL   DAR 

Z 

.07 
.02 
.05 

.55 
.03 

T 
.28 

.51 

1.02 

.16 

.20 

.55 
.73 

.02 
.07 
.01 

T 

.03 

T 
T 

.05 
.02 
.05 

T 

.01 

.02 

.46 

.22 

.63 

T 

.40 

1.10 

.06 
.02 

T 

.11 
.11 
.10 

.05 

T 
.01 

T 
T 

.28 
.08 
.28 

.32 

.02 
.39 
.04 
.30 

.01 

.12 
.41 
.34 

.10 

.03 
.03 
.04 
.17 
.55 

.65 
.63 
.52 
.55 
.05 

2.32 
4.14 
2.25 
3.19 
1.73 

BLUE    BILL 

BOSTOR   IB   AIRPORT 

CARBRIDCE 

aUTBAI 

CHESTER 

Z 
Z 

■ 

.07 

.93 
.81 
.63 

T 

.47 

.26 

1.31 
1.00 

.91 
1.10 

.32 

.01 
.02 
.01 
.76 

T 
.04 

T 

T 

.01 

.01 
.02 
.01 

.03 

T 
.03 

.01 
.02 

.44 
.36 
.29 
.25 
.38 

T 

T 

.51 

.07 

.01 
.04 

.02 
.03 
.01 
.09 
.14 

T 
T 

.04 

T 
T 

T 

T 

.03 

.25 
.18 
.20 
.59 

.19 

.02 

T 

.16 

.08 
.10 

.09 

.12 
.04 
.16 

.25 

.63 
.66 
.60 
.05 
.11 

.41 

3.82 
3.71 
3.10 
3.78 
1.98 

CEESTERFIELD 

COBASSET 
COLDBROOE 

comxiRD 

.10 
.05 
.71 

.07 
.66 
.46 
.04 

.01 

.80 
.84 
.01 
.27 

.22 
.27 
.43 

T 

.03 
.11 
.01 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

.08 
.04 

.07 
.07 

.45 
.23 
.89 
.46 

.37 

T 

.06 

.10 
.03 
.11 

.05 

T 
.07 

T 

.25 
.02 
.09 
.22 
.33 

T 

.27 
.30 
.09 

.27 

.25 
.11 
.28 
.43 
.09 

.11 

.01 
.06 
.46 

.47 
.59 
.56 
.44 

1.99 
3.37 
3,54 
4.60V 
2.00 

EAST  (AREBAR 

IDCARTORN 

PALL   RITER   2    RE 

PITCHBORG 

PRAHinCBAR 

.IS 

.12 
.02 
.06 

.48 
.36 
.42 

1     .69 
-94 

.24      .81 
.04 

.20      .10 

.48 
.45 

.04 

T 

T 

.07 
.04 

.02 
.05 

.03 

.08 

.13 
.19 
.09 
.62 
.66 

.01 
.05 
T 

.34 
.66 

T 

.08 

.16 
.11 
.05 
.09 
.05 

T 
.24 

.01 
T 

.05 

T 

.01 

T 

.08 

.64 

.20 

.05 

.45 
.44 

.22 
.23 

.11 

.15 
.07 

.16 
.25 

.03 

.45 
.08 
.01 

.35 
.36 

.51 
.46 

3.47 
4.06 
3.16 
2.14 
2.59 

PRARELIR 

GARDHSR 

GROTOII 

HARDVICE 

BARTARD   POREST  // 

B 

.05 
.04 
.04 
.05 

.36 
.02 

T 
.08 

.68 
.04 
.11 
.07 
.14 

T 

T 

T 
.02 

T 

.05 
.04 
.01 

.10 
.02 

.04 
.04 

.60 
.67 
.60 
.67 
.53 

.01 

T 

.02 

.04 
.05 
.05 
.05 
.10 

T 

T 

.22 

.10 

.16 

.37 

.35 
.06 
.26 
.09 

.13 

.31 
.10 
.19 
.25 
.02 

T 

.06 

.04 

.04 

.68 

.64 
.49 
.50 
.52 

3.13 
1.81 
2.17 
2.01 
2.11 

HATCHYILLE 
■AVIBBILL 
■UTB 
■OLTOn 

Z 

z 

.37 
.06 

'os 

.05 
.06 
.07 

.22 

.17 

.05 

.05 
.40 
.29 

.42 

.75 
.91 
.22 
.04 

.02 
1.55 
1.07 

.i; 

T 
.03 

.44 

.01 

.01 
.02 
.01 
.01 

T 

.10 

.06 

T 

T 
T 

T 
T 

.01 
T 

.05 
.03 
.03 
.14 

.04 

-.11 

.03 

.01 

T 

T 
T 

.04 

.01 
.02 

.03 
I 

.10 
.74 
.59 

-.11 

.74 
.40 
.36 
.33 
.59 

T 

.03 

T 

.77 

.41 

T 

.01 

T 
.03 

T 

T 
T 
T 

.24 
.06 
.10 
.02 
.14 

.01 
.22 
.09 
.10 
.05 

T 
T 
.02 

.08 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 
T 

.01 

.12 
.26 
.21 
.27 
.22 

.18 
.30 
.01 
.20 

.oe 

.51 
.01 

T 
T 

.10 
.27 

.27 

.04 

T 

.07 

.08 
.11 
.14 
.29 
.10 

.16 

T 

.11 

.25 

.21 

.63 
.29 
.12 
.20 

.04 
.30 
T 
.10 

.35 
.01 
.31 
.41 
.50 

.46 

.65 

.42 

3.74 
3.01 
1.99 
1.92 
2.56 

HUBBARDSTOH 
■TARXIS    1    E 
IP3RICH 

niCHTTILLE  DAR 
LAO   eOCBITUATE 

1.84 
4.14 
3.44 
1.23 
2.48 

LAIURCE 
■ARBPIELD 
KERDOH   AIRPORT 
HlI»>LEBORO 
HIDDLETON 

- 

.04 

.08 
.OS 

.17 
.90 

.41 
.27 

.07 

T 

.76 
1.10 

1.03 
.94 

.03 

.53 
.32 

2.05 
.03 

T 

.0^ 
T 

.03 

.09 

.11 
T 

.07 
.04 
T 

.71 
.55 
.51 
.29 
.51 

T 

.01 

T 

.03 

.04 
.18 
.04 
.12 
.04 

.03 

T 

T 

.35 
.05 
.29 
.05 

T 

.34 

.41 
.21 

.06 

.01 
.30 

.13 
.15 

.59 
T 

.58 
.01 

.58 

.33 

.52 

2.92 
4.13 
3.79V 
3.54 
3.07 

■ILPaUD 
IILUDRT 
■ORTAOOE   CITT 
RAKTOCIET  WB  AIRPOBT 
REW   BEDFORD 

2 
2 

.04 
T 

.07 
.4t 

T 

.20 
T 

.33 

.87 

1.66 

T 

.04 
.06 

T 
T 

T 

T 
T 

.OS 
T 

.03 

T 

T 

.05 

.45 
.45 
.66 
.02 
.18 

.43 

.09 

.20 

T 

.06 
.07 
.10 
.30 
.21 

T 

T 

T 

.07 
.22 
.25 
1.03 
.43 

.29 
.24 

.11 
T 

.15 

.29 
.22 

.09 
T 

T 

.03 
.03 
.07 
.24 
.34 

.54 
.48 
.51 

.07 

2.59 
2.27 
2.13 
4.13 
3.61 

REWBORTPOBT 
REW   3ALER 
RETTOH 
ROCTHBRIDCE 
PILBAR 

.01 
T 
.M 
.Oi 

.u 

.0! 

.09 
.82 
.1! 

.0; 

.35 
.50 

.0! 

.04 
.04 

.01 

.07 
.05 

.0: 

.01 

.06 
.03 

T 

.93 
.47 
.49 
.*( 
.5E 

.01 

T 

.11 
.14 
.03 
.05 
.10 

T 

.04 

.25 
.02 
.16 
.25 

.26 

.05 
.30 
.23 
.22 

.12 
.16 
.28 
.29 
.19 

T 
.35 

.04 
.05 

.65 
.31 
.55 
.52 
.60 

3.69 
1.87 
3.75 
2.75 
2.07 

pmsocE 

PKO  . 

PITT3PIELD  WB  AIRPORT 
PUIRPIELD 

! 

" 

.3= 

T 

.91 
.2< 

.le 
.If 

.4! 

.U 

T 

T 

T 

T 

.0! 

.07 

.17 
.03 

.OS 
.01 

.Oi 
.23 

.2S 
.71 
.5! 
.35 
.4S 

T 

.01 

.0; 

.01 
.04 

.01 

.01 

.09 
.19 
.15 
.13 
.05 

T 
.07 

T 

T 
.04 

.06 

.o; 

.04 
.21 
.30 
.31 
.23 

.39 

.OS 
.01 

.16 

.16 
.19 
.20 
.02 
.12 

.03 

.35 
.36 
.20 

.45 
.23 
.30 

.03 

3.23 
1.90 
2.10 
2.07 
1.35 

PLTROUTH 
WABBIR    IRTAO 
ROCEPORT    1    ESE 
SARDWICB 
SBGRECAHSET 

2 

T 
.03 

.3! 

.5< 

.03 

1.3! 

.20 
1.5C 
1.48 

.8! 

.02 
.18 

.04 
.18 

T 

.m 

.03 

T 

.04 

.07 

.17 
.58 
.26 
.13 
.23 

T 

T 

.13 

.20 
.58 
T 

.OS 

.15 
.10 
.12 
.18 
.06 

.51 
.21 
.30 
.47 
.14 

.10 
.22 

.05 
.53 

T 

.10 
.05 

.28 
.20 
.25 
.24 
.10 

.21 
.05 
.96 
.32 

.35 
.60 

.72 

3.65 
2.24 
4.42 
3.94 
3.38 

SHXLBURRE   PALLS 
SOOTBBRIDGE 
SODTB    ECREROKT 
SPOT   PORT) 
SPRIRCriXLD 

.13 

.13 

T 
.2( 

.4i 

.04 

.4! 

I 

.85 
.11 

.2! 

.01 

T 

.0! 
.03 

T 
T 

T 
.01 

.03 

T 

.17 

.04 
.06 
.03 
.03 

T 

.43 

.91 

.57 

T 
T 

T 

.13 
.06 

T 

.08 

.12 

.01 

T 
T 
.04 

T 

T 
T 

T 

.26 
.48 
.21 

.37 

.04 
.09 
T 
.24 

.17 

.10 
.26 
.15 
.22 
.16 

.13 
.05 
.30 

.44 

.42 
.47 
.08 
.64 
.03 

2.13 
2.64 
1.62 
3.53 
1.97 

8PRIRGPIELD   REWS   BLOG 
STATE   PARR 
STOCTBRIDGE 

swAnpsccrr 
TAOirroR 

1 

.K 
.01 

.3i 

.7! 
.5! 

.2: 

T 

.OS 
.76 
.2C 

1.4! 

1.01 

%2 

.0! 

T 

.08 
.1( 
.04 
.0! 

.04 

T 

T 
T 

.69 
.23 
.60 
.35 
.17 

T 
.01 

T 

T 

.10 
T 

.10 
.OS 
.03 

.04 

T 

T 

T 

.44 
.23 
.21 
.47 

.01 
.02 

.15 
.04 
.05 

.22 
.20 
T 
.09 

.04 
.39 
.30 
.69 
.40 

.15 
.01 

2778 
1.71 
3.76 
2.85 

TDLLT  DAM 

WALPOLS 
WARE    1 

WARE   2 

.04 

T 

.01 

.83 

.12 

.OS 

.3] 
.40 
.98 
.07 
.25 

.02 
.04 

T 

.01 

.05 

T 
T 

.01 

.0! 
.02 
.0^ 
.05 

.02 
.05 

.12 

I 

.44 
.56 
.39 
.80 
.75 

T 
.02 

.06 

.09 
.07 
.04 

T 

T 

T 
.30 

.26 
.29 
.38 
.33 
.05 

.05 

.02 
.05 

.08 
.06 

.13 
.05 
.11 
.31 
.33 

.02 
.57 
.58 
.46 
.35 

.56 

2.00 
2.17 
3.45 
2.33 
2.17 

lASaiRCTOR 

WEBSTER 

WEST  BRIRPIELD 

WISTTIELD 

WESTPIELD   2   HE 

I 
E 

.04 
.OS 

.57 

'.OS 
.04 

.08 

T 
T 

.07 
.03 

.03 
.06 

.04 
.02 

.04 

.06 

T 

T 

.08 

.05 
.03 
.04 

.08 

.38 

.08 

T 
.33 

.28 
.69 
.78 
.78 
.15 

T 
T 

T 
.02 

.01 
T 

.16 
.09 
.06 
.02 
.04 

T 
T 

T 

T 

T 

.30 
.23 
.38 

.28 

.30 

T 

.10 

.29 

.34 

.17 
.08 
.29 
.02 

.35 
.07 
.63 
.17 
.50 

.49 
.34 

1.72 
2.79 
2.19 
2.10 
1.82 

WISTOR   2    RW 
WEST  OTIS 
WESTOVra   FIELD 
WEST  RDTLANS 
IIRCHIRDOR 

.03 

■4 

.35 

T 

.0: 
.0; 

.55 

.04 
.01 
.17 

.09 

.04 
.11 

.03 
.02 

T 

T 

.16 
I 

.07 

.40 

.65 
.52 
.45 
.92 
.44 

.12 

.06 
.04 
.08 

.17 

T 

.09 

T 

T 

.34 

.18 
.70 
.27 
.25 

.08 

T 
.68 

.17 
.15 
.24 

.45 
.10 

.40 

.63 

.05 
.08 

.23 

.49 

.55 

1 

2.58 

1.67 

3.20 

4.SBV 

1.B3 

S««  rafarano*  n 


Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


KEW    ENGLAND 
NOVEMBER    1949 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t2 

WORCESTER  AIRPORT 
WORCESTER  1 

T 

.24 
.27 

.03 

T 

.03 
.05 

T 

T 

.01 
.03 

.17 

.96 
1.19 

T 
T 

T 

.05 
.10 

T 
T 

T 

T 

.60 
.59 

T 

.07 
.07 

.01 
.09 

.60 
.63 

2.77 
3.02 

NEW  HAUPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAU 

Z 

.01 
.02 
.20 

T 

. 

1.07 
1.00 

.53 
1.03 

.50 

.04 
.12 
.52 
.17 

.05 
.05 

T 

.02 
.08 
.02 

T 

.03 

T 

.09 

.08 

.07 

T 

.05 

.02 

.32 
.12 
.02 

T 
.OS 

.65 
.34 
.39 
.24 
.80 

.06 

.01 

T 

T 

.23 
.20 
.08 
.14 
.10 

.02 
.16 
.13 
.13 
.03 

T 

.04 
.17 
.12 

T 

T 

.02 
.02 

.27 

.19 

.27 

T 

.25 

T 

.06 

T 

.05 

.07 
.06 
.06 
.05 
.10 

.79 
.28 
.04 
.24 
.70 

T 
.27 

.07 

3.66 
2.74 
2.95 
2.12 
2.70 

BOW  GARVINS  FALLS 

BRADFORD 

BRISTOL 

BUCKS  CORNER 

CAMPTON 

Z 

.15 
.04 
.18 
.27 
.25 

.03 
.02 
T 

.30 
.60 
.32 
.39 
.21 

.25 
.03 
.61 
.62 
.73 

.10 
.02 
.02 
.07 
.02 

.01 
T 

.06 
.06 

.05 

.04 

T 

.18 

.15 

.02 
.12 

T 

.04 

T 

.02 

.11 

.76 
.84 
.70 
.54 
.60 

1.05 
.01 
T 

.03 

T 

.24 

.07 
.08 
.12 
.18 
.15 

.01 
.01 
.02 
.09 

T 

.02 

.02 

.12 
.31 
.42 
.16 
.50 

.10 
.08 
.02 

.10 
.12 
.11 
.09 
.02 

.01 
.14 
.02 
.06 
.14 

.67 
.62 
.69 
.S3 
.44 

3.79 
2.93 
3.31 
3.28 
3.79 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

Z 

.28 

.10 

.29 
.05 

T 
.01 

.23 
.45 
.38 
.67 

.66 
.10 
.06 
.38 
.42 

.09 
.05 

T 
T 

.04 
T 
T 
.12 

T 

.05 

.06 
.04 
.04 
.11 
.03 

.03 
.01 

T 

.11 
.05 
.04 

.01 
.37 
.67 
.72 
.70 

.33 

T 
T 

T 

.15 
.04 
.04 
.04 
.04 

.10 
.01 

.20 

T 
.15 

T 
.06 

T 
T 

.04 

.49 
.27 
.23 
.36 
48 

.04 
.01 

.07 

.07 
.05 

T 

.11 

.03 
.57 
.04 
.10 

.87 
.41 

.41 
.75 

3.03 
1.99 
2.11 
3.97 
2.68 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  PALLS  DAM 

FABVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

Z 

T 

.18 
.44 
.39 

.16 
.01 
.02 

T 

.04 

1.44 
.30 
.16 
.25 
.27 

.25 

T 

.42 

.48 

.32 

.03 
.03 
.13 
.16 

.07 

■11 

.07 
.03 

T 
.08 

.15 

.02 
.01 

.01 
.05 
.02 

.90 
.64 
.90 
.55 
.55 

.05 
.27 

T 
.01 

T 
.02 

.01 

.01 

.IS 

.07 

.10 

T 

.04 

.01 
.25 
.28 

.20 
.10 

.02 

-T 
T 
.06 

.30 
.19 
.20 
.35 
.23 

.01 
.07 
.08 

.04 
.07 

.05 
.06 

.13 

T 

.08 
.04 
.11 

.74 
.41 
.03 

T 

.13 
.09 
.70 
.45 
.18 

4.44 
1.89 
3.01 
3.50 
3.38 

FITZfflLLIAM  3  SW 
FRANCONIA 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAU 
GILHANTON 

z 

.09 
.02 

.14 

.58 
.86 
.63 
.58 
.05 

.14 
.02 
T 
.45 

T 
.20 

.11 
.01 
T 

.04 

.04 
.04 
.05 

T 

.10 
.16 
.11 

.54 
.31 
.90 
.80 
.68 

.17 
.18 
.12 
.10 
.06 

T 
.21 

.05 

.01 
.02 
.02 

T 

.58 
.20 
.19 
.32 
.18 

.02 
.03 

T 

.08 
.07 
.08 

.11 
.10 
.75 
.68 

.61 
.09 

.05 
.32 

2.73 
2.43 
2.94 
2.79 
2.16 

GLENCLIFF  2  NW 
GORHAM 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
JEFFERSON 

R 

.05 
.30 

.04 

.90 

.57 
.34 

.20 

.02 
.02 
.32 

T 
.18 

.16 
.06 
.01 

.14 

T 

.03 

.15 
.07 
.08 

.08 

.06 

.08 
.22 
.08 
.12 

T 

.29 
.65 
.29 
.51 
.21 

.08 

T 

T 

T 

.02 

T 

.29 
.11 
.17 
.02 
.05 

.17 
.01 
.14 

.02 
.26 

T 

T 

.04 

.04 

T 

.43 
.50 
.33 

.11 

.09 
.OS 

.10 

T 

.05 

.02 

.02 

.06 

.39 
.29 
.27 
.75 

.07 

.11 

3.13 
2.00 
1.8S 
2.23 
2.34 

KEENE  1  S 
LAKEPORT  1 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
LANDAFF 

R 

.16 

.02 
.01 

.44 

.22 
.63 
.40 
.85 

.04 
.51 
.03 
.06 
.85 

.02 
.09 
.02 
.08 

T 
T 
I 

.10 

.02 

.07 
.05 
.08 

.05 

.03 

.03 

T 

.05 

.53 
.59 

.01 

.02 

.17 

T 

.01 

.08 
.10 
.11 

.24 

T 
T 

.22 

T 
T 

T 
T 
T 

T07 

.23 
.25 
.36 

.06 
.02 

.04 

T 

.01 

T 

.04 

.06 

.08 

.09 

.64 
.01 
.48 

T 

.56 
.OS 
.20 

2.14 
2.71 

LEBANON  AIRPORT 
LINCOLN 
MANCHESTER 
HASSABESIC  LAKE 
MERIDEN 

Z 

.25 

.05 

T 

.16 

.11 

T 

.61 
.2( 

.38 
.31 
.42 

.04 
.47 
.07 

.13 

T 

T 

.06 
.06 

T 
T 

T 

T 

.10 
T 

T 

.05 

.01 

.03 

.05 

.OS 
.01 

.06 
.03 
.10 
.01 
.06 

.28 
.78 
.54 
.40 
.34 

T 
T 

T 
T 
T 

T 
T 

.01 

T 

.01 

.11 
.20 
.05 

.07| 

T 
.28 

.05 

T 
.02 

T 
T 

T 
T 

T 

.25 
.38 
.29 
.23 
T 

T 
.12 

.11 

.07 

T 

.15 

T 

^07 
.02 
.12 
.19 

.26 
.05 
.74 
.15 
.12 

T 
.53 

.45 

.21 

1.69 
3.58 
2.52 
1.97 
1.87 

MILAN  6  N 
MILFORD 
NASHUA  1  NE 
NASHUA  3  K 
NELSON 

E 

.09 

.09 

.13 
.H 

.6! 
.13 

.i: 

.11 
.90 

.03 
.13 

.02 
.03 

.06 

.03 

.10 

.06 
.07 
.15 

.05 

.22 

:o9 

.35 
.62 
.49 
.67 

.50 

T 

.02 

T 
.02 

.27 
.07 
.03 
.10 
.10 

.10 

T 

.05 

.27 
.07 
.33 
.06 
.25 

.10 
.27 

T 
.OS 

.06 
.13 
.05 
.11 
.06 

.22 

T 

.62 

.02 

.77 

.65 

2.39 

2.00 
2.53 
2.73 

NEW  DURHAM 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTH  VILLAGE 

2 

.06 
.20 
.47 

.05 

.76 
.53 
.10 
.11 

.03 
.07 

.55 
.21 

.03 

.02 

T 

.09 

.05 

T 
T 

.10 

.06 
.04 
.43 
.15 

T 

.04 

T 

.74 
.42 
.62 
.55 

/ 
'.35 

T 

T 

.01 

T 
T 

.06 
T 

.12 
.04 

.13 

.08 

T 
T 

.05 

.02 

T 

.38 

.16 

T 

.10 

.18 

.18 
.10 
.01 

.06 

.02 

.06 

.10 

T 

.05 

.69 
.21 
.10 

.37 
.05 
.22 
.58 

2.84 
1.78 
2.06 
3.10 

PETERBORO  2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
PLYMOUTH  2  W 
SOUTH  DANBURY 

Z 
R 

.14 
.0^ 

.Oi 

T 

.33 
.9E 
.5i 
1.57 
.61 

.06 
.06 

.15 
.05 
T 

.07 
.02 
T 
.04 

.08 

.05 
.05 

T 

.10 

.04 
.12 

.10 
.03 

T 

T 

.22 

.37 

.10 
.13 

.56 
1.15 
.30 
.82 
.69 

T 

.01 

.02 

T 

.13 
.38 

.17 
.21 
.05 

.08 

.08 
.14 

T 

I 
.07 

T 
.08 

T 

.24 
.96 
.15 
.43 
.24 

T 

.09 
T 

.05 
.  OS 

T 

T 

.03 

T 

.07 

.61 
1.04 
.13 
.82 
.16 

T 

.05 

.57 

2.08 
5.37 
2.26 
4.40 
2.65 

SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE 

STODDARD 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

Z 

.15 

.0; 

.16 
.41 
.5! 

.4: 

.li 
T 

.36 

.02 

T 

.02 

Tos 

.03 
.0! 

.03 
.01 

.65 

.86 
.44 
.74 

.04 

.03 

.12 

.15 
.03 

.22 

.29 

.15 
.25 

.06 
.11 
.08 

.03 

.08 
.08 

.12 
.04 

.76 
.72 
.70 

.50 

.43 
.03 

2.30 

2.57 
2.05 
2.09 

WALPOLE 

WARREN  1  SE 

WENDELL 

WENTWORTH 

WEST  LEBANON  1  SW 

.02 
.25 

.7! 
.9! 
.4i 

.4: 

.4! 

T 
.1! 

.01 

T 
.07 

.1! 

.04 

.0: 

T 

.15 

.03 

.11 

.04 

.04 

.0! 

.13 
.Oi 
.07 

.65 
.43 
.2i 
.37 
.3i 

T 

.25 
.02 

.02 
.02 
.04 
.15 
.08 

T 

.30 
.06 

T 

T 
.25 

.05 
.02 

.34 

.12 
.30 

.04 

.05 
.04 

.06 
.03 
.06 

.12 

.37 
.08 
.04 

.40 

.34 
.23 

2.42 

1.48 
2.84 
1.98 

WEST  RUMNEY 

WHITEFIELD 

WILMOT 

WINCHESTER 

WINDHAM 

I 

.21 
.23 
.Of 

.2< 

.7f 
.39 

.29 
.4( 

'3f 

!5: 

.li 

.11 

.03 

T 
T 

.i( 

.14 
T 

.13 
.09 

.10 

.02 
.03 
.0! 

.0! 

.11 
.2( 
.0! 

■11 
.71 
.30 
.53 

.07 
T 

T 

T 

T 

.40 
.14 
.13 
.07 
.08 

.15 
.20 
.02 

.14 
T 

.03 

.01 
.04 

.20 
.05 
.19 

-.11 

.1^ 
.02 

.05 

T 

.07 
.07 
.10 

.12 

.07 

T 

.08 

.7* 

.48 

.71 
.17 
.53 

.18 

4.14 
2.44 
2.63 
1.93 
2.47 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

:3^ 

.0! 

T 

1.07 
.9! 
.3( 

.Of 
.07 

.5; 

.0' 
.04 

.07 
.1( 
T 

.09 

.09 
.04 
.20 

T 

.li 
.2i 

T 

.71 
.6< 
.51 

.01 

.Oi 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 
T 

.08 
.51 
.09 

T 

.10 
.29 

T 
.12 

T 

.02 

.19 

■.tl 

T 

T 
T 

.09 
.09 
.07 

.68 
.60 

T 

.03 

T 

.40 

3.54 

3.87 
3.20 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

z 

1.0! 

.06 

T 

.0! 

T 

.06 

.27 

.St 

.12 

.11 

.0! 

.12 

.24 

.23 

.02 

.04 

.11 

.02 

.01 

.22 

3. 35 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

FORT  ADAMS 

GREENVILLE 

KINGSTON 

z 

R 

.40 
.03 
.02 

1.00 
.37 

.64 

1.11 

.66 

.03 
.14 

T 

.40 
.61 
.66 
.40 
.72 

T 

T 
T 

.05 

.08 

.13 
.06 

T 
.11 

.40 
.24 

.18 
.67 
.30 

T 

T 

T 

.01 

.01 

.06 
.15 

.12 
.12 

.05 

T 

.52 

.46 

.32 

.51 

.28 

.07 
.02 

.79 
.30 

.01 
.04 
.40 

.01 

.14 
.28 
.28 
.71 
.60 

.65 

3.41 

3.18 
2,53 
3.80 
3.40 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WESTERLY  1  W 
WOONSOCKET 

2 

2 

B 

T 

T 

.72 
.62 

.03 
.09 

.03 

.62 
.62 
.3( 
.47 

T 
T 

.01 

i 

.04 
.08 

T 

.05 
.05 

.04 

.19 
.42 
.32 
.46 

T 

T 
T 

.01 
.01 

.05 
.04 
.10 
.02 

T 
T 

.36 
.38 
.45 
.33 

.14 
.17 
.20 
.21 

.04 
.05 

.71 
.64 
.87 
.65 

2.96 
3.27 
3.19 
2.92 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 

BETHEL 

BLOOUFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

2 

.25 
.09 
.08 
.07 

T 

.03 

.26 
1.02 
.27 
.38 
.49 

.51 

.22 

.19 
.13 

.11 
.02 
.02 
.09 
T 

T 

.08 
.03 

.05 

T 
T 

.01 

T 

.03 

T 

.10 

.24 

.07 

.05 
.01 
.07 
.28 

.51 
.60 
.44 
.46 
.34 

.01 
.04 

T 

.o: 

.02 

T 

T 

T 
.02 

.15 
.05 
.03 
.17 
.29 

.27 

T 

■.11 
.20 

.10 

.02 
.05 

.01 

T 
.03 

.04 
.06 

.43 
.32 

.11 
.33 

T 
.02 

T 
.03 

T 
.02 

.03 
.03 
.08 

T 

.06 
.12 
.08 
.11 
.06 

.15 
.50 
.14 
.12 

T 

2.97 
2.81 
2.04 
2.73 
2.62 

CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA  2  S 
CHITTENDEN 
CORINTH  // 

I 

!o: 

.34 

.22 
.53 
.48 
.05 
.5( 

.36 
.02 

.o; 

.51 

.14 
T 

T 

T 

.0: 

.04 

T 

T 

.08 
.06 
.10 
.17 
.05 

.11 
.0! 

.U 

.71 
.76 
.28 
.18 
.26 

.24 
.06 

T 

T 
.03 

T 

T 
T 

.03 
T 

T 

.02 
.12 
.43 

.20 
.30 

.17 

T 

.28 

.23 

.10 

.06 

T 
T 

T 

T 
.01 

.09 
.01 

T 
.05 

.25 
.32 
.34 
.20 
.34 

.01 
T 

.04 
.01 

.05 
.04 
.03 
.07 
.02 

T 

.87 

.22 

.03 

.44 

.25 
.01 
.02 
.12 

2.99 
2.92 
2.25 
2.48 
2.15 

CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARHET 
ENOSBURC  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 

.li 
.11 

.50 
•  3^ 
.32 
.63 
.10 

.1( 
.51 
.27 
.61 

T 

.04 

.08 

T 

.0( 
.3' 
.02 

.06 

.OS 

.36 

T 

.06 

.35 

.06 

T 

.4^ 

.21 

.35 
.97 
.59 
.49 
.49 

.07 
.04 

.05 
.01 

.03 

.07 

.01 

.10 
.16 
.20 
.23 
.16 

.20 

1 

.70 

.09 
.03 
.12 

T 

.04 

.03 

T 
.10 

.03 

-.11 
.27 
.27 

T 

T 
.05 

T 
T 

.02 
.24 
.01 

.23 
.55 
.04 

.25 
.15 
.03 

2.69 
2.77 
2.85 
3.57 
2.88 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

LEMINGTON  3  NE 

MANCHESTER 

HARSHFIELD 

I 
1 

I 

.3! 

.05 

.50 
.78 
.80 
.23 
.18 

.0! 
.0! 

.o; 

.11 

.73 

T 

.02 

.03 

.03 

.04 

.03 

T 

.07 

.03 

.01 

.05 
.29 

.21 

.30 
.45 
.3( 

.oi 

.20 
.07 
.60 
.42 
.38 

.08 
.06 

.01 
.05 
.04 

.03 

.01 
.06 

.12 
.28 

.18 
.26 

.47 

.01 

.15 

.04 
.05 

T 

.06 

.05 
.38 

.20 
.38 

.26 

.03 
T 

.06 
.01 
.03 

.67 
.13 
.20 
.35 
.04 

.03 
.12 

2.27 
2.82 
2.44 
1.87 
3.02 

MAYS  MILL 

UC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  AIRPORT 

MORRISVILLE 

R 

.04 
.16 

.11 

T 

.01 

.53 
.33 
.23 
.76 
.49 

.05 
.53 
.4<l 

!oi 

.01 
T 

.02 
.10 

.05 
.07 

T 

T 

.08 
.08 
.04 
.02 
.06 

.04 

T 
T 

.01 
.02 
.05 
.25 
.26 

.59 
.47 
.52 
.34 
.41 

.02 
.04 

T 

T 
T 

I 

I 

T 

.01 

.14 
.23 
.25 
.43 
.29 

.05 
.18 
.32 
.23 

.06 
.03 
T 

T 

T 
.05 

.07 

T 

.09 
.02 

.26 
.23 
.41 
.36 
.35 

T 

.01 

.13 
.03 
T 
.01 

.22 
.04 
.03 
.10 
.14 

.51 
.15 
.20 

T 

2.74 
2.63 
2.73 
2.84 
2.24 

•  foUowiag  Station  Isdsx. 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
NOVEHBER  1949 


Station 

Day  of  month 

3 

' 1 1 ^ 

a 

1    1   2    1   3       4    1 

s 

6 

7 

8 

9 

10  1  u 

12 

13 

14 

15 

16         17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E^ 

ntporr 

z 

.01            "1    ItS 

.13 

I 

.07 

'         1         * 

1      .01       .15 

.51 

.26 

.04      T 

.05 

.15 

.07 

.01 

.07 

.05 

.38 

.04 

T 

.16 

.04 

2.98 

.02 

T  J 

.03 

1                 * 

.15 

.43 

T 

T 

.37 

.15 

T 

T 

.61 

T 

.02 

.01 

.33 

2.83 

PIRU 

.03                            .23 

.08 

"1 

.01        !           .aij  T 

.07 

.48 

.07 

T          T 

.08 

.02 

.24 

.14 

.02 

T 

.10 

.27 

.01 

T 

.06 

.25 

.31 

2.73 

PLYlKXr™ 

iM             c   ■*' 

.72 

.80 

- 

- 

euoim:  bill 

1                         .      .4S 

.05 

1 

.30 

.10 

.38 

.70 

1.98 

UADSBOIO    1    S3E 

.06                       1      .39 

.10 

1       '• 

.03 

.04 

.58 

.01 

.0^ 

.11 

.05 

J 

.21 

.01 

.14 

.18 

.39 

I     2.40 

Bocixsm 

.Oi                       >      .35 

\          ■          '     .SS 

T 

.12 

T 

.1*                            .15 

.20 

.15 

.35 

T 

.32 

.23 

.50^ 

T 

.58 

T 

T 

.16 

T 

3.05 

RIITLtMS    1    SE 

.03 

.05 

1                            .20 

.37 

.03 

.04 

T 

.28 

.05 

.011 

.05 

.25 

.01 

.02 

.03 

.18 

2.30 

SAlirT  ALBANS 

.od                       .70 

.28 

.11 
.05 

.37 

.42 

.29 

.05 

.07 

.25 

.27 

.06i 

;51 

.26 

I 

3.68 

SAIMT   JOfJNSBUBT 

I 

.021                            .79 

.06 
.71 

■0^ 

.03 

.15 

.46 

.28 

.35 

T 

.29 

T 

.14 

1 

2.65 

SALISBURY 

!o3              '    '.2r 

:S3 

.20 

.04 

.02 

.28 

.04 

.27 

.09 

.191      .10 

.34 

.04 

.oa 

.02 

.161 

3.01 

SIAJUBLUC   BOOIITAIIf 

.07 

.04 

1           .     .17 

.05 

.62 

.05 

.01 

.02 

.oi 

.13 

.23 

.02 

.01 

.28 

.01 

.06 

.14 

.51 

2.79 

SUBSSURC   STATION 

a 

M                      1      .281 

.OS 

.03 

I 

1           1     .12 

T 

T 

.81 

.12 

.03 

.01 

.01 

.19 

.23 

T 

.01 

.25 

.07 

.11 

.29 

.53 

3.17 

sotOBsrr 

:S.    ;     !  :i^ 

.0« 

.09 

.01 

.20 

.od 

.35 

.02 

.04 

.01 

.24 

-.18 

.01 

.02 

.28 

.08 

.21 

.38 

2.48 

SOOTB    NIWBUKT 

.43 

.05 

.01 

.05 

<      .06 

.01 

.02 

.32 

.02 

.18 

.31 

.02 

T 

.19 

T 

.07 

T 

.17 

2.43 

SPHINCriELD 

.02           ;           1      .68 

1      .53 

.0^ 

.15 

.30 

.03 

.05 

.30 

.05 

.37 

.68 

2.65 

STOCIBBIOOE 

1 

.05 

.oc 

.11 

.25 

.04 

.94 

.35 

.08 

.38 

2.74 

TOmSBIKD 

1 

.19           I           1      .62 

T 

.02 

T 

.03 

.56 

.03 

r 

T 

.06 

T 

.18 

.19 

.19 

.54 

2.66 

Tl'VBRIDGE 

I 

■*9 

.oa 

I 

I 

.0^ 

.05 

.33 

T 

.01 

.34 

.29 

.35 

■01 

.04 

.24 

T 

2.23 

TYSON 

j 

.33 

.oJ 

.16 

• 

• 

.77 

.03 

.28 

.07 

.26 

.46 

2.41 

VBLTON    1    S 

.0^ 

.6^ 

.OS 

.01 

.04 

T 

.66 

T 

.05 

.01 

.29 

.05 

.07 

.09 

.48 

2.50 

tARDSBOBO 

.30 

.03 

1 

.09 

.08 

.58 

.10 

.11 

.05 

.06 

.04 

.25 

.27 

1.96 

1ATERBURY 

.24            ]             1      .ITt 

■  3* 

.03 

.03 

.07 

.or 

.OS 

.48 

.28 

.44 

.04 

T 

.08 

T 

.03 

.22 

2.54 

rSST   BURO 

.20            1            ,      .21] 

.56 

.08 

.0: 

.IC 

.OS 

.65 

.15 

.06 

.08 

.03 

.18 

.12 

.08 

.06 

.06 

.40 

.08 

.02 

.35 

3.59 

»EST  Bimo  3  m 

i            i      -'^ 

.86 

.20 

.1! 

I 

.84 

.26 

.40 

.30 

.65 

.30 

.35 

4.51 

•EST  DANTILLE 

.29                               .23 

• 

■0^ 

.86 

.06 

.06 

. 

.64 

.06 

.04 

.01 

, 

.48 

.13 

T 

.45 

.03 

.04 

.13 

3.50 

fEST   BARTTOgD 

-0^ 

.36 

.14 

.07 

.03 

.13 

.49 

T 

.18 

.09 

T 

.35 

.04 

.21 

.29 

2.42 

•I3T0N 

.30 

.01 

.oe 

.11 

.41 

T 

.21 

.04 

.26 

.02 

.02 

.47 

.01 

1.94 

•BITE    RIVER   JCHCTIOR   1 

■ 

.le 

.ti 

.10 

■^ 

T 

T 

.Oi 

.01 

.0< 

.41 

T 

.01 

.14 

.OS 

T 

.34 

T 

T 

.02 

.02 

.25 

2.16 

IBITINGHAII 

.oe 

•^ 

.06 

.07 

.01 

.OS 

.6! 

.01 

T 

.15 

.06 

.01 

.26 

T 

.11 

.27 

.50 

2.45 

•  ILOn    1    E 

.13 

.7d 

.1. 

.0^ 

T 

T 

.03 

T 

.01 

.3f 

.01 

.08 

.OS 

.02 

.32 

T 

.04 

.08 

.25 

2.32 

•OODSTOCI 

.49 

n 

T 

.07 

.19 

.4( 

T 

.80 

L^ 

.04 

.16 

.46 

3.13 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 


Table  4 

.a-j>..^ 

UJk  A.JL 

NOVEMBER  1949 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

Station 

3 

, 

,0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

1 

-1st- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.02 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.05 

.09 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.03 

JEWETT  CITY 

.14 

.16 

.22 

.25 

.05   .01 

.83 

MOODUS  RESERVOIR 

.07 

.06 

.13 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.07 

.12 

NEWINGTON 

.02 

.02 

.04 

STORRS  /' 

.02 

.02 

.  11 

.04 

.01 

.20 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

• 

• 

• 

UAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.04 

.03 

.01 

.08 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.02 

GILEAD 

.04 

.01   .05 

.05   .11   .08 

.03   .02   .01 

.01 

.05 

.46 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.02 

MASSACHUSETTS 

HYANNIS  1  E 

.05 

.05 

MENDON  AIRPORT 

* 

* 

* 

* 

*          * 

*    *     * 

*     ♦     * 

*    *    • 

.     .    * 

*    *    « 

* 

« 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.03 

.30 

.11 

.44 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

STATE  FARM 

.01 

.01 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.03 

.03 

FORT  ADAMS 

.02 

.02 

VERMONT 

TOWNSHEND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-2d- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.03 

.03 

.01 

.01 

.08 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.17 

.08 

.01 

.01 

.27 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

HARTFORD  // 

.10 

.05 

.05 

.20 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

.05 

.09 

.04 

.02 

.01 

.21 

MOODUS  RESERVOIR 

.02 

.12 

.16 

.05 

.01 

.36 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.20 

.11 

.01 

.04 

.01 

.37 

NEWINGTON 

.07 

.07 

.01 

.15 

ROCKVILLE 

.02 

.06 

.03 

.03 

.14 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

.01 

♦ 

• 

*     * 

•     .05 

MAINE 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.01   .03   .12 

.09   .01 

.28 

GRAND  LAKE  STREAM 

.04   .11 

.04 

.19 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.05   .01 

.06 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.05 

.06   .01 

.12 

ROCKLAND  1  W 

.01   .04 

.20   .04   .05 

.34 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.02   .02 

.13   .09   .07 

.03   .01 

.37 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

BLUE  HILL  // 

« 

* 

« 

« 

*     .93 

*     ♦ 

*     «    * 

.93 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.29 

.40   .09 

.02 

.81 

CAMBRIDGE 

.01 

.19 

.32   .09 

.02 

.63 

HYANNIS  1  E 

.02 

.10 

.08 

.03 

.09   .03 

.35 

MENDON  AIRPORT 

» 

• 

« 

*     « 

*    * 

• 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.17 

.10 

.02 

.05 

.05   .05 

.44 

NEW  BEDFORD 

.06 

.03 

.13 

.18 

.06   .01 

.47 

ROCKPORT  1  ESE   // 

.01 

.05 

.26   .15 

.03 

.50 

STATE  FARM 

.02 

.05 

.03 

.15 

.02   .05 

.32 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

*     * 

»     .04 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

•     .24 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

BILLSBORO  2  W 

.04 

.04 

NASHUA  1  NE 

.03 

.09   .01 

.13 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.05 

.13 

.16 

.01   .01 

.37 

FORT  ADAMS 

.06 

.03 

.26 

.13 

.14   .02 

.64 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.  12 

.01 

.35 

.07 

.16   .01 

.72 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.09 

.02 

.24 

.24 

.14   .02 

.75 

WOONSOCKET 

.04 

.  18 

.24 

.13   .03 

-3 

d- 

.62 

CONNECTICUT 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01   .25 

.02 

.28 

MAINE 

FORT  KENT 

.01   .01 

.02 

.04 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.06 

.09 

.15 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

BIRCH  HILL  DAM 

.04 

.04 

BLUE  HILL  ,  / 

.02   .01 

.01 

.20 

.11 

.35 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02   .01 

.01 

.03 

.40 

.47 

CAMBRIDGE 

.01 

.25 

.26 

HARVARD  FOREST  // 

.06 

.02 

.08 

MENDON  AIRPORT 

*     « 

« 

* 

• 

♦ 

NEW  BEDFORD 

.02   .03 

.20 

.03 

.06 

.09 

.43 

ROCKPORT  I  ESE  // 

.01   .04 

.12 

.01 

.15 

.33 

STATE  FARM 

.25 

.25 

WEST  BR IMF I ELD 

.05 

.01 

.02 

.08 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

•     •     * 

•     .04   « 

♦ 

• 

• 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

* 

*     * 

•     .04 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.03 

.03 

FORT  ADAMS 

.03   .01 

.04 

.02 

.04 

.14 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.05 

.04 

.09 

WOONSOCKET 

.03 

.03 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.02 

.02 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.03 

.05 

Table  4-ContiDued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
NOVEUBER  1949 


A.  M.  Houx  ending 


10    11    12 


P.  M.  Hour  ending 


MONTPELIER  AP  6 
SAINT  J0HN3BURY 


COWNECTICUT 
BLOOHFtELD 
HABTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  " 
JE»ETT  CITY 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AOOTSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
G I LEAD 

GRAND  LAKE  STREAK 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
UILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  " 
ROCKLAND  1  w 
ROXBURY 
RUKFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOtTTB  ANDOTER 
SOUTH  WEST  HARBOR 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  '/ 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  '/ 
HYANNIS  !  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  I  ESE   // 
STATE  FARM 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BR  I STOL  '  ' 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ESROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  I  NE 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WIMC HESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
ORAFTOH 

HIGHGATE  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
HORRISVILLE 
NEWPORT  '/ 

NORTMFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
3EARSBURG  STATION  // 
STXXKBRIDCE 
TYSON 


COMNECTICOT 
BLOOMFIELD 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  V 
NORFOLK  2  SW  '/ 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 


.01 
.01 


.02 
.01 
.02 


.01 
.02 


.03 
.03 


.01 
.03 


.12 
.  2 


.09 
.03 


.01 

• 
.01   .01 

.11   .14 

.03   .02 


.14 
.17 
.11 

.21i 
.13 


10 

.06 

.14 

.07 

.15 

24 

.07 

.06 

.05 

.09 

01 

.01 

.01 

.06 

.01 

08 

.14 

.25 

.08 

.06 

04 

.01 

.06 

.12 

.21 

.01 

.03 

.02 

.08 
.01 


.01 
.01 


.02 
.08 
.05 


.06 
.04 
.01 
.05 
.02 
.05 


.01 
.01 
.12 


22 

.01 

.11 

.10 

09 

.14 

.01 

06 

.01 

.  17 
.06 
.  13 
.09 
.02 


.04 
.01 


.03 
.01 


.16 
.05 


.04 

.01 


.01 
.04 
.07 
.02 
.01 
.04 
.08 
.01 


.06 
.09 


.04 
.05 
.06 


.05 
.09 


.01 
.12 
.10 
.09 
.05 
.  14 


.01 
.09 
.05 


.03 

.09 


.09 
.16 
.03 
.05 
.07 


.07 
.06 

.04  { 
.01 ! 


.03 

.14 


.05 
.05 


.09 
.05 


.09 
.09 


.09 
.09 


.05 
.07 
.12 


.02 
.05 
.07 
.06 


.05 
.03 


.09 
.02 
.14 
.02 
.10 
.05 
.  5 
.10 
.05 

.03 
.03 


.10 
.09 
.  1 
.  10 


.04 
.02 
.05 


.01   .02   .07;  .07 


.01 
.04 


.04 
.10 
.04 


.03 
.05 
.07 

.17 
.06 
.03 
.01 

.15 
.02 
.07 
.19 
.08 
.11 
.06 
.06 
.08 


.04 
.03 
.03 
.12 
.13 
.09 
.05 
.45 
.04 


.03 
.05 
.  12 
.03 
.06 
.02 
.01 


.01 
.09 


.03 
.05 
.01 
.02 
.  17 
.04 
.01 
.10 


.07  1 
.22 
.04 
.01 
.05 


.02 
.03 


.01 
.  10 
.03 
.07 
.06 
.06 
.02 
.16 
.06 
.02 


.10 
.02 
.15 
.10 
.13 
.04 
.06 
.09 


.03 
.09 
.19 


.06 
.05 
.02 


.08 
.01 


.02 
.05 


.06 
.06 

.04 
.  10 
.12 
.  13 


-4th- 


.01 
.06 


.06 
.10 
.07 
.05 
.12 
.05 


.03 
.09 
.16 
.21 
.07 
.06 
.02 


.58 
.03 


.06 
,04 

.06 
.19 
.04 
.09 


.01   .01 
.35 


.01 

02 

.02 

.31 

.07 

21 

.06 

.16 
.01 
.11 
.10 
.07 
.08 
.10 
.06 


.01 
.18 
.18 
.12 
.12 
.15 
.15 
.01 
.09 


.08 
.05 
.13 
.06 
.02 
.10 


.17 
.05 
.16 
.13 
.08 
.13 


.05 

.06 

.01   .01 


.02 
.  14 
.01 


.02 
.01 


.07   .04 
.04   .02 


.53 
.02 
.03 
.03 
.02 


-5th- 


.01   .01   .01 
.02 

.01   .01 


.49 

.05 
.02 
.02 
.19 
.04 


.05 
.03 
.01 
.08 


.01 
.05 
.01 
.02 


.02 
.01 
.01 


.01 
.02 


.02 
.06 


.08 
.09 

.09 
.03 
.03 

.02 
.05 
.04 
.05 
.04 
.02 


.01 
.02 


.04 
.02 
.03 


.02 
.05 
.02 


.01 
.03 
.02 


.01 
.03 


.02 
.04 


.01 
.02 


.03   .02   .02 

.01 

.04   .02   .02 


.021  .01   .01 


.01 
.02 


.01 
.01 


.03 
.01 


.01   .02   .01 


.03  I  .02   .01 

.01  .01 


.01 
.02 


.01 
.01 


.01 
.06 


.01 
.03 


.01 
.02 


.01 
.02 


.01 

.19 

.01 

.20 

.02 

.07 

.01 

.07 

.05 

.04 

.13 

.01 

.14 
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Table  4- Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEW  EHGLANO 
NOVEMBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 

p.  M.  Hour  ending 

3 

_, 

otahon 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5    6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

t- 

UILLINOCKET  AIRPORT 

.01   .03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.10 

SKOWHEOAN 

.02 

.01 

.03 

MASSACHUSETTS 

AUBERST 

.01 

.01 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

KHIGHTVILLE  DAM 

.02 

.01 

.01 

.04 

MENDON  AIRPORT 

• 

• 

* 

*     « 

*     « 

* 

•     •    • 

• 

HOCKPORT  1  ESE  // 

.01   .15 

.02 

.02 

.20 

WEST  BRIMFIELD 

.02 

.02 

.04 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

• 

*     • 

»     .02 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

f  • 

*    • 

•     .02 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

« 

*    * 

•     .03 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01   .02 

.02 

.06 

ERROL 

.01 

.02 

.01 

.01   .02 

.01 

.08 

HANOVER 

.01 

.01 

.02 

LANDAFF 

.01 

.01   .01 

.02 

.05 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

* 

*    • 

•     .04 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.06 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

PINKHAM  NOTCH 

• 

• 

* 

« 

* 

* 

» 

* 

« 

*     « 

•     * 

* 

*     •     * 

• 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01   .01 

.02 

.01 

.15 

RHODE  ISLAND 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

VERMONT 

BLOOMTIELD 

.01 

.02   .01 

.01   .01 

.04 

.10 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01   .01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

HIGHGATE  FALLS  V 

.02   .02 

.01 

.05 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.03 

MONTPELIER  AP  6 

* 

*     «    * 

•     .07 

* 

* 

* 

« 

* 

.01 

« 

• 

«     * 

•     .02 

* 

•     •     • 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

NEWPORT  // 

.01 

.03 

.01 

.01   .01 

.02   .01 

.10 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.05 

MAINE 

' 

-6th- 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01   .01 

.02   .02   .02 

.02 

.11 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

EASTPORT  WB  CITY 

.03 

.01   .01 

.01 

.06 

EUSTIS 

.01 

.01 

.02 

GREENVILLE 

.01 

.01 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.05   • 

*     «    * 

•     .01 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

MASSACHUSETTS 

MENDON  AIRPORT 

« 

2.05 

2.05 

NEW  HAMPSHIRE 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

PINKHAM  NOTCH 

• 

.48 

.48 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01   .04 

.02 

.08 

MONTPELIER  AP  6 

* 

.07   • 

*     *     * 

•     .03 

MORRISVILLE 

.01 

.02 

.01 

.04 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

-7th- 

MAINE 

CLAYTON  LAKE 

.03 

.03 

EUSTIS 

.01 

.02 

.01 

.04 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.01 

.05 

NEW  HAMPSHIRE 

BRISTOL  // 

.03   .14 

.28 

.03 

.01 

.01 

.08 

.01 

.01 

.60 

ERROL 

.01 

.02 

.02 

.02 

.07 

GORHAM 

.02 

.03 

.01 

.06 

HANOVER 

.01 

.01 

LANDAPF 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.10 

LINCOLN 

.01 

.01 

.02 

.06 

.01 

.11 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.02 

.01 

.04 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.02 

.01 

.05 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.10 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.01 

' 

.03 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.02 

.03 

MONTPELIER  AP  6 

• 

• 

* 

* 

• 

.02 

MORRISVILLE 

.02 

.03 

.04 

.01 

.10 

NEWPORT  // 

.02 

.03 

.01 

.06 

NORTHFIELD  NOmriCH  UNIV 

.02 

.02 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.02 

.02 

.02 

.07 

-8th 

MAINE 

FORT  KENT 

.08 

.07 

.04 

.19 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

• 

* 

.02 

-9th- 

MAINE 

FORT  KENT 

.03 

.03 

.06 

VERMONT 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.02 

.03 

-lOth- 

■ 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01   .01 

.02   .05 

.03 

.02   .03 

.18 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.02 

.02 

.04 

.04 

.01 

.01 

M 

.04   .02   .04 

.29 

GREENVILLE 

.01 

.01 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

♦ 

«     * 

•     .02 

• 

*    •     • 

MILLINOCKET  AIRPORT 

* 

.01 

.04 

.05 

See   reference    notes  following   Station   Index 
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Tabl*  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
NOVEHBER    1949 


- 

A.  M.  Houx  ending 

P.  M.  Hour  ending 

3 

Sutioo 

1 

: 

1 

1 

1 

5 

1  ' 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12     ^ 

NEW  UAHPSHIRE 

BIU.SBORO  2   « 

.01 

.01 

.01 

.03 

PITTSBDRG  RESERVOIR  V 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.10 

VERMONT 

^ 

BIGBGATE  FALLS 

.01 

.01 

WXTFELIER  AP  6 

« 

•     •     • 

-lith- 

CONKECTICUT 

BLCOMFIELD 

.01 

.01 

.02 

BARTTORD  »B  AIRPORT  " 

.03 

.03 

JE»ETT  CITY 

.02 

.01 

.03 

moDUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.02 

NEWINGTON 

.02 

.03 

.05 

PUTNAM  HEIGBTS  // 

.01 

.04 

.05 

ROCrVlLLE 

.03 

.02 

.05 

STORRS  '/ 

* 

* 

*     * 

•    •    • 

•     *     • 

♦     •     • 

•     •     • 

* 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

• 

•       • 

•     .05 

MAINE 

.01 

• 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.03 

.02 

.  17 

.05 

.29 

CARIBOU  *B  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

EASTPORT  »B  CITY 

.01 

.03 

.01 

.02 

.04 

.07 

.06 

.08 

.03 

.03   .07   .04   .02 

.51 

FORT  KENT 

,02   .04   .01 

_    _     _ 

_     _     _ 

' 

GIUEAD 

.01 

.01 

1 

.02 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.08 

.07 

.03 

.05 

.02 

.03 

.03   .03 

.35 

GREENVILLE 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

HOULTON  .AIRPORT  6 

• 

.18 

• 

» 

* 

* 

* 

.  15 

■ILLINOCEET  AIRPORT 

.01 

.06 

.OS 

.01 

.01 

.03 

.01 

.21 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03 

.05 

.05 

.03 

.09 

.25 

PORTLAND  WB  AIRPORT  '/ 

.05 

.05 

.02 

.01 

.13 

ROCKLA.ND  1  W 

.02 

.07 

.05 

.05   .01 

.20 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.05 

.05 

.03 

.01 

.02 

.01 

.19 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.02 

.04 

.04 

.06   .05 

.21 

MASSACHUSETTS 

1 

AMHERST 

.02 

.01 

.03 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.02 

.03 

BLUE  HILL  / 

.01 

.01 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

CAMBRIDGE 

, 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIR.DORT 

.06 

.04 

.03 

.04 

.17 

STATE  FARM 

.05 

.02   .01 

.08 

WASHINGTON 

.02 

.01 

.02 

.03 

, 

.08 

WEST  BRIMFIELD 

.02 

.02 

.01 

.05 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

• 

*     » 

•     .04 

^ 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

•     » 

•     .01 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.03 

.03 

.06 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.04 

DURHAM 

.01 

.01 

ERROL 

.04 

.01 

.02 

• 

* 

• 

* 

* 

*     * 

«     * 

« 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

.05 

.05 

GORHAM 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.07 

HANOVER 

.02 

.02 

.04 

.08 

LAND  AFT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

LINCOLN 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.10 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

NASHUA  '.  NE 

.01 

.01 

.04 

.06 

NEW  DURHAM 

.01 

.02 

.03 

.06 

PINKBAM  NOTCH 

.08 

.01 

.01 

.01 

.04 

.15 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.02 

WARREN  I  SE  '/ 

.02 

.08 

.04 

.03 

.17 

WENDELL 

.01 

.02 

.03 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.04 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.04 

.01 

.05 

WOONSOCKET 

.06 

.02 

.08 

VERMONT 

BLOOMFIELO 

.01 

.05 

.08 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03 

.01 

.26 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.01 

.01 

.07 

CORINTH  •/ 

.01 

.02   .01 

.01 

.05 

GRAFTON 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

HIGHGATE  FALLS  // 

.05 

.06 

.06 

.04 

.04 

.04 

.29 

MANCHESTER 

.01 

.08 

.11 

.01 

.21 

MONTPELIER  AP  6 

* 

.01 

• 

• 

.02 

MORRISVILLE 

• 

• 

« 

.08 

.08 

NEWPORT  '/ 

.06 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.16 

KORTHFIELD  NORWICH  UMIV 

.02 

.01 

.03 

SEARSBURG  STATION  ' ' 

.09 

.06 

.15 

STOCKBRIDGE 

.05 

.01 

.06 

TYSON 

.01 

.01 

.05 

.09 

-12th- 

.16 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.08 

.01 

.10 

CAKDLEWOOD  LAKE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.03 

MAINE 

• 

FORT  KENT 

_ 

- 

- 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.02   .01 

.01 

1 

.04 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.05 

.03 

.01 

-13 

th- 

.10 

CONNE<?TICUT 

BLOOMFIELD 

.02 

.02   .01   .01   .01   .01 

.08 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.03   .12 

.15 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.02   .02   .02 

.24        .01   .12   .03   .07 

.54 

HARTFORD 

.05        .10   .45 

.60 

HARTFORD  WB  AIRPORT   ' 

.01 

.05        .02   .22 

.30 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

MOODUS  RESERVOIR 

.01             .01 

.02 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

^ 

.'2 

.12 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.16 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW  ENGLAND 
NOVEUBER  1949 


A.  M.  Houj  ending 


10   11    12 


P.  M.  Hour  ending 


NORFOLK  2  SW  // 

BOCKVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST   // 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
BOCKPORT  1  ESE  1/ 
STATE  FARM 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  " 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LAHDAFF 

LEBANON  AIRPORT  B 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB-  CITY 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
HEWPQET  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SEARSBDRG  STATION  // 
STOCKBRIDGE 
TYSON 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 


.15 
.03 


.14 
.08 


.01  .03 

.03      .13  .10 
.01 

.05  .06 


.01 
.04 


.02 
.01 
.06 
.02 


.01 

.01 

.02 

.07 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.09 

.02      .02 

.01       .01      .01 


.01      .03 
.02 


.06 
.01 


.09      .18      .05 

.01 
.04       .02      .02 


.08 

.20 

.OS 

0] 

.04 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 
.17 
.01 

.07 

.14 
.01 
.01 

.01 

.01 
.01 

.03 

.05 

.05 

.03 

02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.14 

.01 

.02 

.01 

01 

.02 

.01 

.01 

02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.19 

.01 

.01 

.02 

* 

* 

* 

* 

« 

01 

.01 

.07 
.03 

.10 

.19 
.05 

.01 
.02 


«  «  * 

.03  .02 


.02 
.01       .01 


.04 

.10 

.01 

.12 

* 

.04 

.01 


.01       .03      .03 
.01      .02 


.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

.18 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03      .04 


.01 

.01  .02 
.03 
.03 


.01 

.04 

.02 

« 

.07 

.01 

.01 

.02 

.01 


.01 
.02 


.01 
.05 
.04 


.01 
.02 
.03 


.01 
.01 


.03      .01 
.02      .01 


.01 

.05      .05 


.15 
.01      .01      .02 
.011     .01      .03      .27 


.01      .09      .13 


.10  .08  .01 

.05  .01 

.07  .13  .21 

.13  .05  .01 


.08 

.03 

.15 

.67 

.03 

.01 

.01 

.72 

.04 

.27 

.09 

.02 

.13 

.03 

.43 

.43 

.05 

.01 

.36 

.03 

.30 

.07 

.02 

.07 
.04 


.02 
.04 
.02 


.10 
.03 
.07 


.01       .01 
.01 


.01      .03  .01      .01       .02      .01 

.01      .01 


-14th- 


.02 
.07 
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.01 

.Oil  .01  .01 
.03  .03  .10 
.01 


.04 

.01 

.03 

.14 

.01 

.03 

.03 

.02 

.05 

.04 

.03 

.07 

.01 
.01 
.12 
.04 


Tabis  4--Coatisua<l 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1949 


EUSTIS 

FORT  KENT 

G I  LEAD 

GRAKD  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HOOLTON  AIRPORT  6 

MTI.LIN0CSET  AIRPORT 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT   / 

ROCKLAND  1  W 

RUMFORO  ISSE 

SKDVHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SOUTH  »EST  R.ARBOB 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  BILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  '.' 
DIIGBTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NAUTDCKET  WB  AIRPORT 
HEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT   1  ESK   // 
STATE  FARM 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  HE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACrWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LAXDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  " 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE   // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BLOOMFIEID 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH   ' 
GRAFTON 

BIGHGATE  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
IDRRISVILLE 
NEWPORT  '/ 

HORTKFIELD  NORWICH  UMIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION  // 
STOCKBRIOCE 
TYSON 


VERMONT 
BLOOMFIELD 
HIGHGATE  FALLS  // 
TYSON 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EDSTIS 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
OLD  TOWN  AIRPORT 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
SKOWREGAN 

MASSACHUSETTS 
PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

NEW   HAMPSHIRE 
ERROL 
LAKDAFF 
MOUNT   WASHINGTON    WB   // 

VERMONT 
BURLINGTON    WB   AIRPORT 
MANCHESTER 
NEWPORT   // 
SEARSBURG    STATION    // 


A.  M.  Horn  ending 


.04 
.08 
.01 


.14 
.02 
.01 

.26 
.08 


8         9        10        11        12 


.08      .08;     .01      .01      .021 


P.  M.  Hour  ending 


.10 

.10 

.281 

.21 

.11 

.03 

.02 

- 

- 

- 

~ 

.01 

.03 

.01 

.04 

.12 

.20 

.07 

.06 

.02       .01 

.01 

.05 

.02 

.02 

.07 

.06 

.07 

.13 

.07 

.02 

.02      .01 

• 

« 

• 

« 

• 

.20 

• 

•           *           * 

•            .  19 

.03 

.05 

.05 

.07 

.13 

.16 

.22 

.12 

.09 

.06      .01 

.09 

.09 

.21 

.19 

.06 

.04 

.02 

.06 

.08      .02      .02 

.01       .02 

.04 

.03 

.02 

.11 

.18 

.21 

.01 

.22 

.02 

.01 

.26 

.31 

.09 

.07 

.03 

.05 

.12 

.15 

.09 

.08 

.08 

.19 

.18 

.05 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.09 

.10 

.14 

.31 

.27 

.04 

.02 

.01 

.09 

.05 

.18 

.18 

.05 

.03 

.01 

08 

.01       .01 

.04 

.07 

.06 

.01 

.05 

.12 

.01 

.28 

.03 

.04 

.32 

.04 
.40 
.33 

.01 
.03 
.03 

.01 

.03 

.20 

.05 

- 

.36 

.10 

.06 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.11 

.38 
.08 

.01 
.01 
.04 

.01 

.15 

.15 

.07 

.13 

.05 

• 

• 

• 

« 

« 

• 

• 

.23 

.11 

.07 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.64 

.11 

.02 

.01 

• 

.42 

• 

* 

• 

• 

* 

.04 

• 

.45 

• 

.41 

• 

• 

• 

* 

* 

.72 

.08 

.19 

.29 

.07 

.04 

.07 

.22 

.11 

.02 

.05 

.02 

.18 

.44 

.02 

.01 

.08 

.21 

.34 

.03 

.03 

* 

« 

• 

• 

• 

« 

• 

* 

* 

•           •           .57 

.01 

.13 

.24 

.20 

.12 

.02 

.01 

.04 

.23 

.20 

.06 

.04 

.01 

.07 

.10 

.11 

.04 

.01 

.06 

.27 

.03 

.  14 

.01 

. 

. 

- 

_ 

_     . 

.           . 

.19 
.19 
.08 
.06 

.23 

.01 
.07 
.  15 
.10 
.05 


.21 
.40 


.08 

.04 

• 

.13 

.05 

.01 

.01 

.02 

.02 


.02  .13  .04      .01 

.09  .03  .01 

. 10  .04  .01 

.11  .03  I  .01 


.07 
.27 
.14 
.11 
.08 


.01       .02 


.02  ' 
.09 

.03' 
.03  1 
.01 


.01 

.06      .02 

.77 


.01 
.05 


.01 
.01 


.01 
.01 


.07      .01 
.04      .02      .01 


.05 

.01 

.05 
.01 

.01 
.01 

.01 

.03 

.01 
.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

.04 

-15th- 


-16th- 


.06 
.05 


.01 
.01 


03 

.03 

.04 

.05 
.03 

.07 
.01 

09 

.01 

.02 

.01 

01 

.07 

.01 

.04      .06      .07 


'   notes   follovlBK  Sti 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  EKGLAND 
NOVEUBER   1949 


A.  M.  Horn  ending 


4  5         6 


10        11        12         1 


P.  M.  Hour  ending 


8         9         10        11        12 


-17th- 


MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
CARIBOU  WB  AIRPORT  /' 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 

HOULTON  AIRPORT  6 
MILLINOCKET  AIRPORT 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
3K0WHEGAN 
SOUTH  WEST  HARBOR 

MASSACHUSETTS 
HYANNIS  1  E 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 

NEW  HAMPSHIRE 
LANDAFF 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
FORT  KENT 
HOULTON  AIRPORT  6 
OLD  TOWN  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
OLD  TOWN  AIRPORT 
ROCKLAND  1  W 

MASSACHUSETTS 
BOSTON  WB  AIRPORT  '/ 
HARVARD  FOREST  // 
KNIGHTVILLE  DAM 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
WASHINGTON 
WEST  BR IMF I ELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
DURHAM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
HANOVER 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
GRAFTON 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  DNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION  // 
STOCKBRIDGE 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 


.01   .01   .02 


.03   .01 
•     .04 


.03   .04 
,03   .06   .07 


.02   .18   .22 

.02   .03   .11 

.04   .03 


.05   .10   .02 


.02   .10   .09 


,03   ,02 
.03   .06 


.09  .10  .03 

.02  .01 

.01  .01 

.06  .03  .06 


.01 
.01 
.20 


-18th- 


.02   .01   .01 


.03   .01   .03 


.02 

.01   .01   .01 


-19th- 


.01       .01 


.01   .03   .01 
.01   .04 


-20th- 


.03   .05   .05 


.03   .02   .03 


.02   .01   .01 


■M 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.06 

.05 

.02 

.03 

.03 

.01   .02 
.01   .02 


.02   .06 
.01 


.01 
.02 
.02 
.07 
.01 
.04 


fOllOwlDK 
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Table  4-ContiDued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 


8    9    10    11    12 


P.  M.  Hour  ending 


10    11    12 


HOODOS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRFOBT 

NEWINGTON 

NOBFOU  2  S»  // 

PUTNAIl  BEIGBTS  // 

ROCKVILLE 

STORKS   / 

■INDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

HAIXE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETBEL 

CARIBOU  »B  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EOSTIS 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
BOULTON  AIRPORT  6 
mLLINOCKET  AIRPORT 
NORTB  ANDOVER 
PORTLAND  WB  AIRPORt  V 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 

HASSACmiSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL   / 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYAKNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  /' 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 
PINKBAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE   / 
WENHELL 
WINCHESTER 

RBODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOON SOCKET 

VERMONT 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  1/ 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
MANCHESTER 
HONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  ' 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBDRG  STATION  // 
STOCKBRIDGE 
TYSON 


MAINE 
BETHEL 

CLAYTON  LAKE 
GILEAD 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 

MASSACHUSETTS 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 
HANOVER 
LANDAFF 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 


.05 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 
.01 

.01 

.01 

• 

.02 

• 

* 

• 

* 

• 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.08 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.04 

.07 

.05 

.04 

.05 

.04 

.03 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.  10 

.08 

.08 

.16 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 
.01 

.01 
.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.06 

.03 

.01 

.02 

.03 

.04 

.04 

.02 

.01 

.01 

« 

• 

♦ 

« 

♦ 

.  10 

• 

* 

* 

.04 

.08 

.10 

.05 

.02 

.02 

.02 

.02 
.02 

.03 
.07 

.02 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.12 

.05 

.06 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.04 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.02 
.03 

.05 
.03 

.01 
.03 

.03 
.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.03 

.05 

.02 

.03 

.01 

.02 

.04 

.01 

.02 
.01 

.03 
.01 

.01 

.01 

.01 

* 

, 

* 

. 

.01 

.02 

.07 

.03 

.08 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.06 

.04 

.04 

.05 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.03 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

• 

• 

• 

• 

• 

♦ 

• 

.16 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

• 

.03 

* 

• 

« 

« 

• 

.01 

« 

.01 

• 

• 

* 

* 

* 

.03 

.02 

.02 

.01 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 
.01 

.02 
.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

• 

.01 

* 

• 

* 

* 

* 

03 

* 

• 

.01 

.02 

.05 

.02 

.05 

.03 

.04 

.05 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 
.01 

.02 
.01 

.02 
.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.04 

.02 

.04 

.05 

.05 

.01 

.01 

.01 
.01 

.01 
.01 

.01 

.02 

.02 

.02 
.01 

.04 
.02 

.01 
.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

.06 

.08 
.02 
.01 

.01 
.01 

.02 
.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

• 

.02 

* 

• 

• 

* 

* 

.18 

♦ 

• 

* 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.02 
.01 

.01 

.03 
.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.04 

.05 

.04 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.06 

.05 

.03 

.04 

.03 

.06 

:oi 

.04 

.01 

.04 

.01 

.tl 


.02 

.02 


.01 
.03 

.01 


.01 
.01 


.02  .03 

.01   .03 


.05 

« 

* 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 
.05 


.01 
.02 


.05 
.02 


.02 
.03 


.01 
.03 
.01 


.01  I 
.03  1 


-21st- 


.01 

01 

.02 

.01 

.05 

.06 

.02 

.03 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 
.01 


.02 
.02 


.02 
.01 


.04 
.01 


.03 
.01 


.01 
.02 
.01 
.04 
.01 
.01 

.02 
.02 


.03 
.04 


.05 
.05 


.05 
.02 
.05 


.01 
.01 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


HWI   ENGLAND 
NOVEHBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 

p. 

A.  Hour  ending 

Station 

3  • 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

RBOOE  ISLAND 

FORT  ADAMS 

.01 

.01 

.03 

.05 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.09 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.021   .02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.20 

CORINTH  // 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.10 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

MONTPELIER  AP  6 

• 

.01 

• 

♦ 

♦ 

* 

* 

.10 

* 

* 

•     « 

* 

.13 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.14 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.02 

.03 

.01 

.07 

.05 

.02   .02 

.23 

TYSON 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.05 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.28 

-22d- 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

,03 

.04 

.05  .05 

.01 

.01 

.01 

.26 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.03 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

« 

« 

* 

* 

.04 

« 

« 

•     * 

* 

.16 

0 

* 

• 

* 

« 

.03 

OLD  TOWN  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SKOWBEGAN 

.02 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

-23 

d- 

.05 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.04 

.02 

.01 

.09 

GREENVILLE 

.01 

.01 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

.05 

.02 

.07 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.02 

PINKHAM  NOTCH 

.05 

.01 

.01 

.07 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.02 

.01 

.02 

.07 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.09 

.03 

.02 

.14 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.02 

.01 

.04 

MORRISVILLE 

.01 

.03 

.01 

.05 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

-24 

th- 

.01 

.01 

.03 

.01 

.08 

CONNECTICUT 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

• 

* 

• 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.05 

.19 

.25 

.08 

.06 

.06   .04 

.07 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.91 

CLAYTON   LAKE 

.01 

.01 

.02 

EUSTIS 

.01 

.01 

GILEAO 

.01 

.01 

GREENVILLE 

.02 

.05 

.03 

.02 

.05 

.08 

.03 

.06 

.10 

.07   .01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.58 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.01 

.01 

.04 

OLD  TOWN  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW  HAMPSHIRE 

HANOVER 

^ 

, 

.01 

.01 

LANDAFF 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.07 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.01 

.01 

.04 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.02 

.03 

VERMONT 

, 

BLOOMFIELD 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.03 

.07 

.01 

.21 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.01 

.06 

HIGHGATE  FALLS  // 

.06 

.06 

MONTPELIER  AP  6 

* 

• 

* 

MORRISVILLE 

.02 

.02 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.07 

NORTHFIELD   NORWICH  UNIV 

.02 

.04 

.05 

.11 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.04 

.01 

.05 

.10 

.07 

.01 

.02 

.01 

.32 

TYSON 

-2S 

th- 

.01 

.06 

.07 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.08 

.08 

.06 

.06 

.01   .01 

.32 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.05 

.07 

.04 

.08 

.10 

.05 

.01 

.40 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.06 

.04 

.01 

.22 

HARTFORD 

.05 

.05 

.05 

.05 

.10 

.05 

.35 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.03 

.02 

.06 

.08 

.11 

.04 

.01 

.01 

.36 

JEWETT  CITY 

.01 

.02 

.01 

.06 

.06 

.07 

.10 

.08 

.02 

.04   .01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.53 

MOOOUS  RESERVOIR 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

•     * 

* 

.48 

.48 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.03 

.08 

.04 

.14 

.12 

.05 

.02 

.02 

.50 

NEWINGTON 

.02 

.02 

.06 

.06 

.08 

.08 

.01 

.01 

.01 

.35 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.02 

.01 

.01 

.09 

.05 

.03 

.23 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.05 

.02 

.03 

.07 

.11 

.15 

.06 

.01   .01 

.51 

ROCKVILLE 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

.02 

.20 

.10 

.02 

.01 

.46 

STORRS  // 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY  6 

• 

.04 

• 

♦ 

• 

* 

• 

.25 

• 

• 

*    * 

• 

.06 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

BETHEL 

.01 

.05 

.05 

.10 

.12 

.05 

.02 

.04 

.04 

.05   .01 

.01 

.55 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.04 

.05 

.05 

.03 

.05 

.12 

.08   .08 

.04 

.07 

.05 

.05 

.05 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.90 

CLAYTON  LAKE 

.10 

.06 

.05 

.08 

.04 

.06 

.06 

.09 

.08   .04 

.02 

.01 

.69 

EASTPORT  WB  CITY 

.04 

.08 

.03 

.09 

.01 

.09 

.04 

.07 

.08 

.05 

.05 

.02 

.12 

.04 

.81 

EUSTIS 

.01 

.06 

.06 

.01 

.03' 

.02 

.04 

.06 

.04 

.02   .01 

.36 

FORT  KENT 

_ 

_ 

_ 

_ 

1 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GILEAD 

.01 

.04 

.04 

.08 

.12 

.15 

.06 

.03 

.01 

.01   .04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.64 

GRAND  LAKE  STREAM 

.16 

.12 

.18   .04 

.04 

.15 

.04 

.02 

.04 

.09 

.05 

.02 

.04 

.04 

.04 

.01 

1.08 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

• 

• 

♦ 

.05 

♦ 

* 

•     ♦ 

• 

.13 

* 

« 

« 

* 

• 

.22 

• 

• 

• 

* 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.09 

.01 

.01 

.08 

.02 

.03 

.07 

.13   .05 

.08 

.11 

.06 

.03 

.05 

.03 

.01 

.89 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.04 

.05 

.10 

.11 

.11 

.03 

.02 

.01 

.01   .05 

.55 

OIJ)  TOWN  AIRPORT 

_ 

_ 

-_ 

_ 

_ 

- 

.05 

.12 

.07   .02 

.13 

.12 

.08 

.01 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

702 

.05 

.071 

.06 

.02 

.03 

.06 

.03   .04 

.04 

.02 

.03 

.01 

.02 

.50 

ROCKLAND  1  W 

1 

.04 1 

.06 

.04 

.07 

.03 

.05 

.15| 

.10 

.10 

.01 

.01 

.04 

.01 

.05 

.01 

.77 
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A.  M.  Hour  ending 

P.  M 

.  Houx  ending 

1 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5  ! 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

H 

BOXBUXY 

.01 

.03 

.02 

.03 

.04 

.07 

.04 

.04 

.01 

.05 

.04 

.02 

.01 

.41 

RUKFORI)  ISSE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_       _       _ 

- 

SKOWHSGAN 

.01 

.04 

.04 

.11 

.13 

.07 

.01 

.08 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.60 

SOUTH  AmOVER 

.04 

.03 

.04 

.08 

.10 

.11 

.07 

.04 

.03 

.01 

.01 

.56 

soma  WEST  earbob 

.06 

.18 

.02 

.03 

.03 

.10 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02:   .03 

.03 

.03 

.02   .01 

.61 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.03 

.01 

.05 

.06 

.05 

.02 

.25 

BIRCH  BILL  DAM 

.02 

.01 

.01 

.03 

.08 

.07 

.07 

.01 

.01 

.31 

BLUE  HILL   ' 

.01 

.01 

.01 

.06 

.05 

.05 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.27 

BOSTON  W8  AIRPORT  // 

.02 

.05 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.18 

CAMBRIDGE 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

.20 

.20 

HARVARD  FOREST  V 

.03 

.02 

.03 

.07 

.09 

.06 

.05 

.02 

.37 

BTAinilS  I  E 

.01 

.02 

.01 

.05 

.04 

.06 

.07 

.05 

.01 

.01 

.33 

DIIGaTVILLE  DAM 

• 

• 

* 

* 

.20 

.30 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.01 

.05 

.07 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02   .03 

.01 

.29 

NANTUCKET  »B  AIRPORT 

.14 

.11 

.06 

.03 

.52 

.05 

.02: 

.03 

.03   .02   .02 

1.03 

NEW  BEDFORD 

.20 

.02 

.02 

.05 

.07 

.05 

.02 

] 

.43 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.08 

.01 

.02 

.06 

.07 

.05 

.01 

.31 

ROCIPORT  1  ESE   / 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.06 

.01 

.06 

.04 

.01 

.02 

.02 

.01 

.31 

STATE  FARM 

.02 

.02 

.08 

.03 

.02 

.07 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01   .02 

.03 

.03 

.01 

.44 

WASHINGTON 

.02 

.01 

.02 

.04 

.11 

.09 

.01 

.30 

WEST  BRIMFIELD 

.02 

.04 

.11 

.11 

.07 

.01 

.01 

.01 

.38 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

« 

« 

« 

« 

.23 

♦ 

• 

• 

« 

• 

.05 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

• 

• 

* 

• 

.50 

♦ 

• 

* 

« 

• 

.20 

WORCESTER  AIRPORT  P 

• 

• 

* 

• 

• 

.22 

* 

• 

♦ 

• 

• 

.32 

• 

• 

« 

« 

• 

.06 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.04 

.04 

.06 

.03 

.06 

.03 

.26 

BRISTOL 

.02 

.05 

.09 

.09 

.06 

.02 

.01 

.34 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.04 

.03 

.04 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

DURHAM 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

. 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

-    -    _ 

- 

FRAMILIN  FALLS  DAM 

.03 

.05 

.07 

.04 

.06 

.05 

.30 

GOBHAW 

.01 

.01 

.04 

.04 

.13 

.18 

.05 

.03 

.01 

.50 

BANOVER 

.03 

.01 

.05 

.02 

.09 

.10 

.02 

• 

.32 

HILLSBORO  2  W 

.07 

.04 

.03 

.05 

.04 

.02 

.01 

.26 

LANDAFF 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     _    - 

- 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

« 

« 

• 

* 

.25 

LINCOLN 

.03 

.07 

.04 

.04 

.02 

.07 

.10 

.07 

.44 

MOUNT  WASHINGTON  WB  '/ 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

NASHUA  1  NE 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.03 

.09 

.11 

.33 

NEW  DURHAM 

.02 

.02 

.09 

.03 

.01 

.05 

.08 

.06 

.01 

.01 

.38 

PINKHAM  NOTCH 

.04 

.06 

.07 

.12 

.21 

.18 

.12 

.07 

.87 

PITTSBURG  RESERVOIR  '/ 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.05 

.15 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.03 

.02 

.07 

.08 

.03 

.24 

WARREN  1  SE  '/ 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.08 

.03 

.04 

.23 

WENDELL 

.02 

.04 

.05 

.01 

.12 

WINCHESTER 

.T)2 

.03 

.02 

.07 

.09 

.06 

.03 

.01 

.33 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.02 

.10 

.06 

.02 

.06 

.13 

.04 

.05 

.01 

.01 

.52 

FORT  ADAMS 

.05 

.01 

.01 

.02 

.12 

.01 

.03 

.06 

.11 

.02 

.01 

.01 

.46 

PROVIDEJiCE  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.06 

.04 

.04 

.03 

.03 

.01 

.03 

.04 

.01 

.02 

.01 

.36 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.03 

.01 

.03 

.07 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.05 

.03 

.38 

WOOM  SOCKET 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

.06 

.02 

.02 

.02 

.01;  .05 

.03 

.33 

TERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.06 

.06 

.06 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

- 

.33 

CORINTH  '/ 

.01 

.03 

.05 

.07 

.07 

.09 

.02 

.34 

GRAFTON 

.01 

.01 

.01   .02 

.05 

HIGHGATE  FALLS  '/ 

.09 

.OS 

.03 

.03 

.05 

.06 

.03 

.01 

.02 

.01 

.38 

MANCHESTER 

.04 

.06 

.08 

.02 

.20 

MONTPELIER  AP  6 

• 

.18 

• 

• 

• 

* 

• 

.27 

MDRRISVILLE 

.02 

.03 

.04 

.08 

.12 

.05 

.01 

.35 

NEWPORT  // 

.03 

.03 

.05 

.09 

.10 

.10 

.03 

.01 

.01 

.01 

.46 

KORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.04 

.07 

.10 

.13 

.10 

.04 

.01 

.01 

.50 

SAINT  JOHNSBURY 

• 

« 

• 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

*     « 

* 

* 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

•     •     ♦ 

• 

STOCKBBIDGE 

.01 

.01 

.04 

.06 

.09 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02|  .02 

.35 

TYSON 

.01 

.03 

.04 

.06 

.05 

.06 

.01 

-26th- 

.26 

CONKECTICUT 

CAHDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.02 

PUTNAM  BEIGBTS  ' ' 

.02 

.01 

.03 

MAINE 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.06 

.18 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.44 

3RAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.04 

.05 

.01 

.01 

.19 

BOULTON  AIRPORT  6 

• 

.14 

• 

• 

• 

• 

• 

.01 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.03 

.04 

MASSACHUSETTS 

HYAHNIS  1  E 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.08 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.09 

.02 

.11 

NEW  BEDFORD 

.02 

.02 

.02 

.06 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NEW  BAMPSHIBE 

LAIIDAPF 

.01        .01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

GRAFTON 

.01 

.01 

.04 

.04 

.0  2 

.09 

.01 

.01 

.02 

.01 

.26 

SAINT  JOHNSBURY 

• 

• 

• 

• 

* 

-27th- 

.* 

* 

• 

* 

• 

•     •     • 

• 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01   .04 

.04 

.01 

.01   .01   .01 

.26 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

HARTFORD 

.05 

.05 

[ 

.05 

.05        .05 

.25 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.05 

.10 

.02 

.02 

.02 

.01 

.Oil  .02 

.01 

.02 

.01   .01   .01 

.35 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.18 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

NEWINGTON 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02   .01   .01 

.22 

NORFOLK  2  3W  ' 

.03 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.21 

PUTNAM  HEIGHTS   ' 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.02 

.02 

01 

.01 

.01   .01 

.19 

ROCKVILLE 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03   .02   .01 

.25 

ST0RR3  // 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

- 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

• 

• 

• 

• 

.06 

• 

« 

• 

• 

• 

.07 

• 

•     •     « 

MAINE 

GILEAD 

.02 

.02 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

307   - 
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A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

z 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

.2 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.02   .02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02   .03 

.02   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

BLUE  HILL  // 

.02 

.02   .02 

.02   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.13 

BOSTON  WB  AIRPORT   // 

.01 

.02 

.02   .02 

.01 

.01 

.01 

.10 

CAMBRIDGE 

*     • 

*    •     * 

• 

• 

• 

• 

*     * 

•     • 

* 

* 

w 

* 

• 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.01 

.01   .03 

.01   .02 

.01 

.01 

.01 

.13 

HYANNIS  1  E 

.01 

.03 

.04 

KNIGHTVILLE  DAM 

«    * 

«    *     * 

* 

* 

* 

* 

*     * 

*    * 

« 

.25 

.25 

NEW  BEDFORD 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 

.15 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02   .04   .03 

.03 

.01 

.01   .01 

.01 

.16 

ROCKPORT  1  ESE   // 

.02 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.15 

STATE  FARM 

.03   .02 

* 

♦ 

• 

WASHINGTON 

*     « 

*     *     * 

* 

« 

« 

.10 

.10 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

*     «     * 

* 

.20 

« 

* 

*     * 

•   .11 

* 

* 

• 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

♦ 

• 

* 

•     .16   • 

*     *     « 

« 

.30 

• 

« 

« 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

« 

*     * 

•     .04 

» 

* 

• 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

BRISTOL  V 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.07 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.06 

GORHAM 

1 

.01 

.03 

.01 

.05 

HANOVER 

1 

.01 

.01 

.02 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01   .oil  .04   .01 

.01 

.01 

.10 

LANDAFF 

.01 

.01 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

* 

*    * 

•     .03 

« 

* 

• 

LINCOLN 

* 

.01 

.01 

.01 

.03 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.02 

NASHUA  1  NE 

.02 

.03 

.05 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

PINKHAM  NOTCH 

.02 

.01 

.01 

.04 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.03 

.05 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.05 

WARREN  1  SE  // 

^ 

.01 

.01 

.01 

.03 

WENDELL 

.01   .01 

.01 

.01 

.04 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.05   .05   .06 

.02 

.02 

.03   .Oli 

.03 

.25 

.24 

.03 

.79 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02   .02[  .02   .01 

.14 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02 

.01 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.17 

WOONSOCKET 

• 

• 

• 

• 

•     • 

*     * 

♦ 

.21 

.21 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

GRAFTON 

.01 

.02 

.03 

MONTPELIER  AP  6 

• 

* 

* 

• 

NEWPORT  // 

.. 

.01 

.01 

.02 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.01 

.01 

.02 

SAINT  JOHNSBURY 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

*           *           * 

*    •     • 

« 

« 

* 

• 

«     * 

♦    • 

* 

♦ 

* 

• 

* 

SEARSBURG  STATION 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03   .01 

.10 

STOCKBRIDGE 

-28 

.01 
th- 

.01 

.01   .01 

.01   .01 

.01 

.01 

.08 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.02 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

HARTFORD 

.05 

.05 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

JEWETT  CITY 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01   .02 

.03 

.01 

.01 

.15 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

NEriNGTON 

.01 

.01 

.02 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.04 

.02 

.01 

.01 

.08 

ROCKVILLE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.14 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

.08 

• 

• 

♦ 

« 

•     .02 

*  " 

* 

•       * 

•     .01 

MAINE 

G I  LEAD 

.01 

.01 

.01 

.03 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

ROXBURY 

.01 

.01 

.01 

.03 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

<04 

CAMBRIDGE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

♦     ♦     • 

*    *    * 

* 

.16 

.16 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.02 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

ROCKPORT  1  ESE  '/ 

.03 

.05 

.04 

.03 

.05 

.20 

STATE  FARM 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

•     .15 

.20 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.02 

.02 

.03 

.08 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

.03 

♦ 

♦ 

*     « 

•     .02 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

.23 

* 

» 

«     * 

•     .01 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.03 

• 

* 

• 

* 

•     .01 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

ERROL 

.01 

.01 

.02 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.02 

GORHAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

• 

.05 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.02 

LANDAFF 

.02 

.02 

.01 

.01   .01   .01 

.01 

.09 

LEBANON  AIRPORT  6 

« 

.04 

1 

LINCOLN 

.01 

.01 

.02 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

NASHUA  1  NE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.02 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.01 

.01 

.03 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.01 

.03 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.02 

WENDELL 

.02 

.01 

.03 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

FORT  ADAMS 

.03 

.01 

.04 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.04 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.02 

.02 

.05 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.01   .01 

.04 

-.04 

CORINTH  '/ 

.01 

.02 

GRAFTON 

.01 

1 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

B9  following  Station  In 
-  308  - 


Table  4-Cootinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
MOVEHBER  1949 


Station 

A.  M.  Hour  ending 

P.M 

.  Hour  ending 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1  2 

3 

4 

5  i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

H 

■ONTPELIER  AP  6 

•     .01 

KEirPOBT   ' 

.01 

.01 

.02 

SAINT  JOHNSBURY 

•    •     • 

• 

• 

« 

• 

• 

• 

• 

« 

• 

* 

• 

• 

.45 

.45 

SEARSBURG  STATION  // 

-  •  - 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

TOniSHSND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

•     •     • 

- 

-29th- 

• 

CONireCTICUT 

BLOOKTIELD 

.01   .01 

^   .03 

.04 

.04 

.03 

.03 

.04 

.04 

.03 

.03 

.04 

.04 

.05 

.05 

.48 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.08 

.13 

.01 

.37 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01   .01 

.03 

.09 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.11 

.04 

.43 

HARTFORD 

.07 

.03 

.05 

.05 

.10 

.05 

.05 

.40 

BARTTORO  »B  AIRPORT  // 

.01 

.07 

.01 

.03 

.06 

.02 

.03   .01 

.10 

.03 

.02 

.01 

.40 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.11 

.01 

.02 

.02 

.11 

.16 

.04 

.01 

.50 

yOODUS  RESERVOIR 

.02 

.07 

.01 

.01 

.06 

.09 

.13 

.03 

.42 

HEir  HAViN  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.05 

.10 

.14 

.06 

.01 

.43 

NEWINCTON 

.03 

.03 

.04 

.04 

.03 

.03 

.05 

.05 

.01 

.01 

1 

.32 

NORTOLK  2  SW  // 

.02 

.03 

.07 

.01 

.02 

.02 

.03 

.04 

.01 

.02 

.06 

.04 

.01 

.38 

POTNAll  EEIGBTS  '  ' 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.09 

.19 

.11 

.05 

.55 

ROCrVILLE 

.02 

.02 

.05 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.05 

.06 

.01 

.01 

.33 

STORRS   / 

-    -    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_    _     _ 

- 

WINDSOR  UX:ES  BRADLEY  6 

~-       • 

• 

*. 

• 

• 

.12 

• 

* 

« 

* 

* 

.23 

• 

* 

* 

* 

• 

.09 

MAINE 

AOOnSTA  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

.02 

.08 

.08 

.10 

.10 

.06 

.01 

.50 

BSTH5L 

.04 

.01 

.04 

.05 

.05 

.05 

.02 

.08 

.07 

.05 

.09 

.01 

.02 

.01   .01 

.60 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.08 

.08 

.07 

.07 

.06   .06   .06 

.50 

CLAYTON  LAKE 

.03 

.01 

.01 

.05 

.06 

.04 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03   .07   .01 

.38 

EASTPORT  WB  CITY 

.05 

.16 

.29   .41   .14 

1.05 

EDSTIS 

» 

* 

• 

• 

* 

♦ 

• 

* 

• 

• 

* 

.30 

.30 

FORT  KENT 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_     _     _ 

- 

GILEAD 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.05 

.06 

.08 

.02 

.03 

.09 

.03 

.08 

.05 

.01 

.01 

.61 

GRAND  I.AKT.  STREAM 

.04 

.08 

.12 

.16   .14   .09 

.B3 

GREENVILLE 

.01 

.02 

.01 

.04 

.06 

.06 

.07 

.07   .03   .01 

.38 

HODLTON  AIRPORT  6 

* 

♦ 

• 

• 

* 

.04 

♦ 

*     *     * 

MILLIKOCKET  AIRPORT 

.02 

.04 

.02 

.01 

.02 

.07 

.07 

.11 

.12   .08   .02 

.58 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.04 

.03 

.04 

.04 

.05 

.01 

.05 

.11 

.04 

.08 

.05 

.01 

.01 

.01        .02 

.61 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.04 

.08 

.15 

.14   .02   .01 

.54 

PORTLAND  WB  AIRPORT  '/ 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.05 

.09 

.15 

.14 

.10 

.02 

.02 

.67 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.01 

.02 

.09 

.20 

.20 

.12 

.01   .01 

.68 

ROXBVRY 

.01 

.01 

.03 

.02 

.04 

.02 

.02 

.04 

.08 

.07 

.08 

.02 

.01 

.02 

.47 

RUMFORO  ISSE 

-    -    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

_     _     _ 

- 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.49 

.06 

.12 

.12 

.02   .01   .01 

.92 

SOUTH  ANDOVER 

.03 

.04 

.03 

.04 

.05 

.05 

.01 

.04 

.08 

.08 

.05 

.01 

.01 

.01 

.53 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.13 

.18 

.28 

.14   .02 

.84 

HASSACBUSETTS 

AMHERST 

.03 

.01 

.01 

.02 

.05 

.02!  .13 

.15 

.11 

.03 

.02 

.58 

BIRCH  BILL  DAM 

.01   .01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.03 

.04 

.06 

.09 

.14 

.09 

.02 

.01 

.58 

BLUE  HILL  ' ' 

.03 

.33 

.21 

.06 

.63 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.03 

.26 

.24 

.09 

.02 

.66 

CAMBRIDGE 

•     •     • 

* 

« 

• 

« 

« 

« 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

« 

.60 

.60 

HARVARD  FOREST  '/ 

.01   .01 

.01 

.04 

.01 

.03 

.03 

.04 

.07,  .06 

.14 

.15 

.04 

.04 

.68 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.20 

.05 

.32 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.05 

.01 

.02 

.01 

.05 

.03 

.04 

.06 

.14 

.02 

.02 

.46 

MENDON  AIRPORT 

.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

.14 

.17 

.09 

.02 

•  .58 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.16 

.08 

.24 

NEW  BEDFORD 

.04 

.01 

.02 

.29 

.05 

.41 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.06 

.04 

.02 

.07 

.05 

.01 

.01 

.04 

.03 

.36 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.02 

.11 

.49 

.21 

.12 

.95 

STATE  FARM 

.02 

.34 

.02 

.01 

.39 

WASHINGTON 

.03 

.02 

.01 

.03 

.08 

.03 

.04 

.05 

.05 

.01 

.35 

WEST  BRIMFIELD 

.03 

.01 

.03 

.02 

.02 

.06 

.06 

.03 

.11 

.17 

.05 

.03 

.01 

.63 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

« 

* 

* 

» 

.11 

« 

* 

* 

« 

« 

.18 

♦ 

« 

• 

* 

« 

.24 

WORCESTER  AIRPORT   6 

• 

« 

• 

* 

« 

.06 

• 

• 

• 

• 

* 

.22 

* 

« 

• 

• 

* 

.32 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACXWATER  DAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.05 

.03 

.07 

.05 

.07 

.08 

.13 

.10 

.05 

.02 

.75 

BRISTOL   ' 

.02 

.06 

.06 

.06 

.08 

.11 

.08 

.10 

.04 

.08 

.69 

CONCORD  WB   AIRPORT 

.03 

.03 

.02 

.06 

.05 

.03 

.07 

.11 

.10 

.05 

.01 

.01 

.57 

DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.021  .03 

.05 

.04 

.18 

.25 

.14 

.04 

.02 

.01 

.87 

ERBOL 

.02 

I  .01 

.01 

.03 

.07 

.08 

.10 

.03 

.02 

.37 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.02 

.07 

.03 

.09 

.06 

.07 

.08 

.10 

.12 

.05 

.02 

.01 

.73 

GORBAM 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.06 

.01 

.29 

HANOVER 

.02 

.01 

.01 

.04 

.04 

.07 

.01 

.03 

.02 

.02 

.27 

BILLSBORO  2  I 

.01 

.02 

.04 

.03 

.07 

.03 

.07 

.09 

.10 

.13. 

.08 

.03 

.05 

.75 

LAKDAFF 

-    -    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_     _    _ 

- 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

• 

• 

» 

* 

.20 

• 

• 

* 

» 

* 

.06 

LINCOLN 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

.09 

.06 

.07 

.09 

.07 

.06 

.59 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.22 

NASHUA  1  NE 

.02 

.02 

.06 

.02 

.03 

.03 

.02 

.12 

.20 

.10 

.62 

NEW  DURHAM 

.01 

.04 

.04 

.07 

.05 

.05 

.10 

.11 

.14 

.04 

.03 

.01 

.69 

PINKHAM  NOTCH 

.01   .01 

.02 

.01 

.07 

.03 

.06 

.07 

.05 

.09 

.11 

.05 

.12 

.16 

.10 

.  11 

.03 

1.10 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.02 

.02 

.03 

.04 

.01 

' 

.13 

SUBRY  MOUNTAIN   DAM 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.05 

.04 

.06 

.08 

.09 

.05 

.05 

.01 

.50 

WARREN  1  SE  '/ 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.05 

.05 

.03 

.04 

.05 

.03 

.07 

.39 

WENDELL 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.08 

.07 

.03 

.04 

.02 

.37 

WINCHESTER 

.02 

.10 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

.08 

.08 

.15 

.11 

.04 

.04 

.74 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND   WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.17 

.05 

.28 

FORT  ADAMS 

.01 

.07 

.16 

.04 

.28 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.01 

.04 

.13 

.32 

.16 

.01 

.71 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

.05 

.10 

.31 

.12 

.02 

.64 

WOONSOCKET 

.02 

.01 

.03 

.03 

.03 

.  11 

.22 

.16 

.04 

.65 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.04 

.01 

.04 

.06 

.03 

.01 

.01 

.20 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.04 

.06 

CORINTH  // 

.02   .01   .01;  .01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.07 

.05 

.04 

.03 

.01 

.07 

.02 

.44 

GRAFTON 

.01 

.03 

.02 

.05 

.04 

.04 

.06 

.05 

.10 

.11 

.08 

.01 

.04 

.01 

.02 

.67 

BIGHGATE  FALLS  // 

.01   .01   .01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.13 

MANCHESTER 

.04 

.04 

.02 

.02 

.03 

.05 

.07 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.38 

MONTPELIER  AP  6 

« 

• 

* 

• 

* 

.01 

• 

• 

* 

.06 

• 

• 

• 

• 

.03 

mRRISVILLE 

*    • 

• 

* 

« 

« 

« 

c 

* 

« 

.14 

.14 

NEWPORT  '/ 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.04 

.13 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.05 

.08   .02 

.01 

.02 

.29 

SAINT  JOHNSBURY 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.07 

.01 

.20 

SEARSBURG  STATION  //                1             .04 

.09 

.05 

.02 

.03 

.07 

.07 

.13 

.12 

.12 

.08 

.04 

.04 

.01 

.01 

.92 

STOCKBRIDGE 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

.38 

.38 

TOWNSBEND 

•     .12 

.01 

.03 

.03 

.06 

.02 

.02 

.05 

.07 

.08 

.08 

.07 

.04 

.10 

.03 

.81 

TYSON 

.02 

.05 

.04 

.02 

.01 

.03 

.05 

.08 

.06 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.46 

follovlac  Stktloa   I&d«x. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 


Table  4-Contmued 

NOVEMBER  1949 

A.  M.  Hour  ending 

p.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

t 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

1 

2 

3 

4    S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

-30th- 

CONNECTICUT 

HARTFORD 

.02 

.02 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

BETHEL 

.01 

.01 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.07 

.06 

.06 

.05 

.05 

.29 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.02 

.04 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.01 

.01 

.04 

PORT  KENT 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

GRANS  LAKE  STREAM 

.04 

.03 

.01 

.03 

.11 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.02 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.29 

• 

« 

«     • 

•     .10 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.02   .01 

.01 

.08 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.04 

.06 

ROXBURY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

SKJWHEGAN 

.01 

.01 

.02 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

.04 

MASSACHUSETTS 

WESTOVER  FIELD  6 

♦ 

♦ 

*    * 

•     .12   « 

«     *    * 

•     .25   • 

•    *    * 

»     .26 

NEW  HAMPSHIRE 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02       .01 

.01   .01 

.05 

VERMONT 

HIGHGATE  FALLS  // 

'                           .01 

.01   .01 

.03 

NEWPORT  // 

.01   .01 

.02 

See   retercACC   : 


3  followiog  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEHBER  1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1    !    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

■ \            ■ 

CONKECTICBT 

BSIDGEFOBT 

MAX 

MIN 

61 
42 

57 
40 

59 
37 

54 

42 

47 
33 

47 
38 

53 
36 

68 
39 

66 
39 

66 
37 

71 
47 

58 
41 

59 
41 

63 
55 

57 
36 

54 

32 

48 

31 

45 

28 

47 
28 

54 

39 

49 

33 

36 
23 

47 
19 

S3 
32 

54 
44 

44 

24 

25 
16 

38 
24 

49 

35 

51 
28 

52.7 
34.6 

BHIDGBPOBT  WB  AP 

MAX 
HIH 

S3 
43 

56 

42 

59 
39 

54 

39 

47 
35 

47 
31 

54 

40 

66 
44 

60 
40 

64 
39 

69 
50 

53 
42 

61 
42 

64 
43 

57 
38 

54 
36 

48 
35 

44 

31 

47 
29 

54 
38 

49 
32 

32 
22 

48 
23 

54 
34 

55 
36 

36 
20 

27 
18 

37 
25 

49 

36 

SO 
30 

51.6 
35.1 

CSZAM  BILL 

■AZ 
MIX 

S3 
33 

S 

58 
39 

51 
32 

40 
32 

41 
25 

44 

32 

63 
38 

59 
39 

62 
39 

65 
36 

56 
35 

43 
34 

57 
35 

54 
38 

47 
36 

47 
30 

39 
27 

40 
29 

45 
31 

44 

30 

31 
17 

39 
14 

38 
23 

47 
33 

38 
19 

20 
8 

32 
18 

42 
30 

44 

30 

46.4 
29.9 

DAKBURT 

MAX 
M» 

57 
27 

57 
38 

62 
31 

54 

40 

42 
29 

45 
27 

51 
33 

67 
32 

58 
43 

68 
32 

69 
44 

58 
38 

52 
36 

61 
51 

58 
28 

51 
29 

47 
23 

42 
25 

46 
23 

52 
32 

47 
29 

36 
20 

45 
16 

45 

27 

51 
32 

45 

23 

25 
12 

35 
22 

45 
30 

48 
24 

50.6 
29.9 

rALLS  TILLAGE 

MAX 

MIN 

60 
31 

56 
31 

63 
25 

61 
40 

49 
35 

48 
29 

49 
30 

68 
28 

66 
37 

65 
26 

61 
37 

55 
39 

45 
37 

60 
42 

54 

27 

S3 
25 

48 
22 

42 
23 

43 
20 

49 

32 

45 
26 

37 
21 

42 
13 

42 
20 

50 
40 

45 
21 

36 
9 

37 
21 

43 
30 

46 
25 

50.6 
28.1 

cisEinica 

MAX 
MIN 

57 
36 

57 
37 

60 
33 

S3 
37 

44 

30 

47 
25 

52 
32 

68 
37 

61 
41 

66 
37 

71 
44 

63 
38 

56 
35 

63 
46 

58 
34 

S3 
31 

49 
28 

44 

26 

45 
32 

55 
33 

49 
30 

42 
19 

42 
27 

42 

25 

46 
39 

32 
22 

28 
11 

35 
16 

44 
30 

48 
28 

51.0 
31.3 

HABTFDID  IB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
41 

59 
40 

59 
34 

S3 
37 

46 
32 

44 

33 

53 
35 

70 
40 

59 
33 

66 
31 

66 
48 

48 
41 

61 
40 

62 
39 

59 
31 

54 

30 

47 
28 

45 
24 

47 
24 

53 
38 

48 
32 

33 
19 

46 
17 

44 
27 

54 
35 

35 
19 

25 
15 

33 
25 

40 
27 

49 
24 

50.2 
31.3 

aiDDLETOIH 

MAX 

<IN 

67 

41 

51 
42 

59 
38 

60 
51 

S3 
36 

47 
34 

49 
34 

65 
40 

68 
46 

63 
36 

66 
54 

70 
42 

48 
42 

65 
48 

64 
33 

54 
32 

49 
29 

40 
24 

39 
27 

44 
34 

46 
30 

43 
20 

38 

14 

40 
26 

47 
32 

46 
22 

26 
8 

27 
12 

44 

27 

44 

33 

50.7 
32.9 

■OHAIX  FOREST  RANGER  ST 

MAX 
MIN 

57 
30 

45 
30 

54 

32 

59 
39 

46 

31 

35 
22 

37 
25 

46 
33 

62 
37 

51 
30 

62 
39 

63 
32 

38 
29 

55 
32 

56 
30 

54 
30 

47 
24 

44 

23 

38 
20 

42 
26 

46 
28 

41 
13 

25 
10 

40 
20 

47 
23 

43 
17 

26 
6 

22 
10 

36 
19 

41 
28 

45.3 
25.6 

■ODITT  CARVEL 

lUZ 
HIM 

46 
40 

59 
38 

55 
33 

53 
30 

45 

29 

45 
30 

53 
33 

69 
38 

59 
33 

65 
31 

69 
45 

49 
40 

59 
39 

62 
38 

58 
32 

52 
28 

47 
28 

43 
26 

47 
26 

51 

32 

49 
28 

31 
19 

46 
17 

51 
27 

52 
33 

31 
17 

24 
15 

34 
24 

44 

31 

50 
28 

49.9 
30.3 

m  BATEH  IB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

51 
42 

56 
41 

59 
37 

55 
40 

48 
36 

47 
33 

54 
37 

64 
46 

61 
37 

63 
36 

64 
46 

51 
41 

62 
42 

63 
39 

57 
34 

S4 
31 

47 
30 

44 
27 

47 
32 

53 
41 

49 
34 

34 
23 

48 
22 

52 
34 

54 
35 

34 
20 

26 
17 

35 
26 

50 
35 

50 
29 

51.1 
34.1 

Nil  LONDON 

MAX 

■IH 

67 
41 

57 
42 

59 
39 

59 
48 

SO 
33 

48 

31 

S3 
34 

67 
40 

64 
46 

64 
36 

65 
54 

61 
41 

52 
40 

63 
51 

59 
37 

56 

40 

51 
37 

46 
30 

48 
30 

55 
41 

54 
37 

45 
27 

50 
25 

50 
32 

56 
39 

50 
29 

35 
17 

37 
26 

52 
34 

52 
34 

54.2 
36.4 

HORTOLK  2   SI 

■AX 

■n 

57 
33 

43 
33 

SO 
32 

56 

34 

46 
34 

38 
25 

35 
25 

45 
35 

61 
28 

46 
28 

60 
44 

58 
35 

39 
33 

54 
33 

52 
28 

SO 
28 

43 
25 

42 
24 

38 
24 

39 
25 

45 
30 

38 

17 

24 
11 

37 
20 

45 
23 

43 
20 

22 
6 

22 

14 

35 
22 

38 
30 

43.4 
26.6 

NORTB  KENT 

MAX 

54 

36 

58 
34 

62 
28 

54 

42 

43 
33 

43 
27 

51 
32 

68 

30 

64 
37 

66 
28 

68 
41 

59 
39 

45 
37 

60 
44 

58 
26 

SO 
27 

47 
23 

41 
24 

45 
20 

52 
32 

48 
28 

32 
20 

44 
12 

42 
25 

51 
36 

41 
21 

22 
10 

33 
21 

42 
30 

47 
22 

49.7 
28.8 

HOBIAUE 

MAX 
MIN 

60 
37 

60 
37 

60 
28 

56 
35 

49 
26 

48 
26 

54 

30 

6S 
30 

61 
34 

67 
30 

73 
35 

62 
40 

65 
39 

64 
44 

60 
26 

55 
25 

50 
23 

46 
20 

47 
22 

55 
36 

49 
24 

40 
21 

48 
13 

46 
24 

54 
36 

43 
25 

25 
10 

38 
20 

49 
32 

51 
21 

53.5 
28.3 

KRIICH   3   ESE 

MAX 

MIN 

59 
40 

58 
40 

60 
31 

SS 
45 

48 
32 

40 
29 

50 
26 

67 
36 

60 
42 

64 
28 

67 
45 

60 
43 

53 
39 

63 
52 

60 
29 

55 
31 

47 
26 

45 
22 

47 
22 

53 
36 

47 
27 

40 
22 

47 

6 

45 
28 

54 
42 

33 
26 

26 
10 

33 
19 

48 
32 

51 
28 

SI. 2 
31.1 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

S3 
39 

67 
35 

61 
32 

55 
39 

46 
29 

39 
23 

49 
25 

68 
35 

57 
29 

66 
25 

65 
45 

47 
38 

54 
37 

64 
34 

59 
25 

5E 
27 

45 
23 

46 
20 

47 
16 

51 
35 

47 
24 

11 

47 
9 

43 
25 

52 
35 

42 
14 

26 

33 
25 

43 
32 

49 

25 

50.3 
27.4 

SALISBBBT 

MAX 

MIN 

SO 
29 

55 
30 

61 
29 

49 
35 

38 
30 

40 
21 

47 
25 

66 
31 

54 
34 

63 
27 

65 
43 

54 
32 

43 
32 

58 
37 

55 
26 

50 
29 

45 
24 

38 
21 

41 
21 

44 
27 

42 
28 

29 
14 

38 
10 

37 
17 

45 
29 

38 
15 

25 
5 

31 
14 

42 
25 

44 

24 

46.2 
25. S 

3EEPADG  DAM 

MAX 
MIN 

58 
38 

49 
37 

54 

32 

56 
45 

47 
35 

39 
29 

42 
32 

56 
33 

61 
39 

54 
32 

60 
40 

59 
40 

41 
38 

55 
41 

55 
30 

50 
29 

46 
26 

44 

25 

41 
22 

43 
32 

46 
29 

42 
20 

38 
14 

40 
25 

46 
33 

45 
21 

28 
13 

32 
17 

38 
30 

40 
26 

46.8 
30.1 

STORRS 

MAX 

MIN 

45 
37 

52 
35 

57 
31 

52 
35 

41 
30 

38 
25 

48 
30 

64 

41 

S3 
30 

63 
29 

61 
41 

41 
36 

57 
36 

58 
37 

55 
30 

49 
28 

43 
26 

41 
23 

43 
27 

49 
34 

43 
27 

30 
18 

43 

17 

41 
27 

49 
33 

33 
14 

25 
10 

33 
24 

43 
33 

46 
30 

46.5 
29.1 

■AsaiNGTON 

MAX 
MIN 

67 
34 

58 
33 

61 
27 

55 
41 

45 
28 

44 

29 

51 
30 

67 
30 

64 

37 

66 
30 

70 
27 

68 
31 

65 
34 

70 
32 

58 
25 

58 
26 

58 
20 

42 
21 

45 
22 

SO 
19 

SO 
27 

SO 
16 

43 
10 

50 
24 

47 
41 

il 

25 
8 

36 
6 

44 

18 

48 
15 

53.4 
25.4 

lATERBORT 

MAX 

MIN 

59 
40 

60 
39 

62 
34 

56 
44 

45 
37 

45 
31 

54 

35 

70 
38 

62 
39 

69 
33 

73 
48 

64 
41 

52 
38 

63 
SO 

61 
32 

54 

31 

48 
27 

44 

27 

49 
25 

53 
37 

50 
36 

31 
22 

47 
20 

47 
31 

55 
38 

44 

24 

25 
11 

37 
23 

50 
33 

52 
31 

52.7 
33.2 

lATERBlIRT  CITT  HALL 

MAX 

MIN 

67 

41 

60 
40 

60 
37 

60 
48 

52 
40 

45 
34 

48 
34 

63 
38 

66 
43 

63 
34 

68 
50 

70' 
46 

48 
38 

61 
47 

60 
33 

58 
32 

SO 
28 

45 
28 

46 
27 

SO 
40 

53 
37 

48 
23 

45 
23 

48 
35 

53 
38 

53 
27 

33 
22 

37 
22 

45 
33 

45 
33 

53.3 
35.0 

nSTBBOOK 

MAX 
MIH 

64 
41 

56 
41 

59 
30 

58 
SO 

51 
26 

46 
28 

S3 
27 

67 
30 

63 
32 

65 
28 

66 
45 

56 
41 

S3 
40 

65 
53 

59 
28 

55 
28 

49 
24 

45 
19 

48 
16 

53 
30 

52 
25 

40 
25 

39 
9 

48 
25 

55 
31 

48 
28 

30 
9 

35 
24 

51 
33 

52 
23 

52.7 
29.6 

IIGIAM  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

64 
38 

52 
38 

57 
31 

56 
38 

47 
36 

49 
28 

48 
32 

63 
38 

63 
37 

62 
30 

64 
42 

67 
40 

50 
40 

58 
46 

56 
28 

54 
27 

47 
26 

48 
24 

46 
23 

56 
36 

50 
28 

49 
20 

40 
13 

45 
24 

47 
26 

42 
25 

29 
10 

34 

19 

42 
34 

46 
26 

51.0 
30.1 

IIRDSOR  LOCKS   BEADLET 

MAX 
MIN 

48 
40 

58 
40 

58 
34 

52 
39 

45 
31 

46 
30 

52 
34 

69 
39 

57 
33 

67 
32 

66 
49 

48 
40 

tl 

62 
38 

57 
31 

57 
31 

45 
26 

44 
23 

46 
24 

53 
33 

44 
29 

34 

18 

46 

15 

40 
2* 

48 
34 

32 
17 

24 

12 

33 
25 

39 
33 

48 
24 

48.8 
30.7 

MAINE 

AOCmTA    AIRPORT 

■AX 
MIN 

54 

33 

47 
29 

57 
36 

48 

38 

40 
32 

36 
26 

38 
27 

57 
32 

49 
28 

49 
24 

37 
30 

38 
25 

35 
22 

56 
35 

49 
32 

49 
32 

40 
33 

42 
30 

40 
31 

40 

31 

37 
31 

32 
16 

37 
12 

32 
22 

37 
27 

37 
12 

24 
8 

28 
19 

36 
25 

44 

32 

41.5 
27.0 

BAR  HARBOR 

■AX 
MIR 

60 
38 

46 
38 

59 
34 

53 

42 

45 
37 

40 
32 

40 
29 

59 
28 

56 
31 

55 
30 

46 
24 

38 
26 

42 
20 

59 
40 

54 

32 

55 
30 

52 
35 

44 

33 

44 

29 

43 
35 

42 
33 

37 
26 

46 
11 

47 
27 

55 
21 

51 
23 

25 
11 

35 
19 

47 
20 

48 
36 

47.4 
29.0 

BELFAST 

MAX 

MIN 

56 

34 

47 

33 

53 
30 

SO 
40 

42 
35 

37 
30 

41 
27 

58 
28 

51 
29 

45 
21 

45 

29 

40 
23 

t? 

59 
32 

51 
29 

50 
28 

50 
36 

44 
30 

43 
27 

41 
30 

40 
30 

36 
27 

42 
13 

42 
25 

52 
27 

47 
21 

26 
10 

31 
20 

45 
18 

45 
34 

45.2 
27.1 

CABIBOD  IB  AIRPORT 

MAX 
■IN 

45 
25 

44 

25 

44 

30 

42 
32 

32 

25 

27 
19 

29 
21 

36 
27 

32 
19 

28 
14 

27 

15 

27 
11 

32 
6 

37 
32 

39 
28 

43 

20 

36 
30 

36 
28 

34 
23 

33 
23 

29 
22 

22 

7 

25 
2 

26 
14 

32 
15 

25 
9 

13 

1 

22 
2 

32 
2 

35 
26 

32.1 
18.4 

CORINNA 

■AX 

■IK 

55 
31 

48 
26 

56 
28 

47 
38 

40 
32 

34 

29 

38 
25 

52 
28 

52 
26 

39 
19 

35 
18 

38 
19 

32 
16 

54 
31 

50 
27 

46 
27 

43 
31 

42 
29 

39 
25 

35 
30 

37 
24 

32 
21 

30 
11 

30 
19 

38 
20 

37 

16 

23 
8 

28 
16 

32 
17 

43 
30 

40.2 
23.9 

EASTPORT  WB  CITT 

MAX 

MIN 

54 
38 

45 
38 

54 

39 

SO 
38 

40 
35 

38 
29 

35 
27 

55 
35 

46 
30 

52 
30 

52 
28 

30 
24 

43 
25 

56 
43 

48 
40 

51 
41 

51 
33 

40 
33 

40 
33 

42 
34 

38 
32 

32 
17 

44 

15 

40 
26 

54 
37 

41 

15 

20 
12 

30 
18 

48 
27 

50 
36 

44.0 
30.3 

EAST  SANGERTILLE   2   E 

MAX 

MIN 

55 
30 

48 
24 

55 
27 

52 
37 

40 
31 

33 
25 

40 
24 

50 
28 

50 
23 

37 
20 

35 
29 

37 
17 

33 
16 

48 
25 

52 
28 

41 
25 

40 
32 

40 
28 

40 
28 

35 
28 

40 
26 

34 
20 

29 
S 

30 
16 

34 
16 

37 
1 

27 
5 

29 
13 

31 
19 

42 
28 

39.8 
22.5 

EAST  IINTHBOP 

MAX 

MIN 

58 
33 

48 
30 

57 
34 

54 

42 

42 
37 

40 
25 

39 
26 

59 
32 

56 

27 

SO 
21 

47 
32 

41 
25 

37 
19 

57 
30 

54 

30 

47 
30 

45 
36 

43 
30 

44 

27 

41 
33 

37 
30 

36 
26 

38 
15 

38 
22 

36 
24 

36 
24 

26 
8 

30 
20 

37 
26 

44 

30 

43.9 
27.5 

TAHMINOTON 

■AX 

■IN 

54 

32 

SO 
25 

54 

30 

47 
38 

39 
33 

37 
24 

37 
26 

52 

31 

51 
25 

45 

20 

37 
30 

39 

19 

32 
12 

53 
30 

50 
27 

39 

26 

39 
31 

41 

29 

40 
24 

38 
30 

35 
29 

32 
20 

29 
5 

32 
19 

33 
20 

34 

15 

23 
0 

28 
18 

33 
25 

43 
32 

39.9 
24.2 

FORT  BENT    ISE 

■AX 

MIN 

48 
34 

38 
29 

38 
29 

40 
35 

35 
25 

28 
21 

29 
21 

38 
25 

38 

21 

28 
10 

28 
18 

29 
5 

32 
5 

36 
29 

38 
32 

38 
25 

37 
30 

39 
30 

36 
20 

32 
20 

32 
22 

25 
15 

22 

4 

29 
16 

27 
IS 

27 
13 

16 
3 

.'I 

26 
-   1 

38 
25 

32.2 
19.1 

GARDINER 

■AX 

■IR 

56 
35 

49 
32 

60 
35 

55 
46 

43 
38 

39 
27 

39 
29 

59 
32 

54 

30 

50 
21 

46 
34 

39 
25 

35 
19 

60 
32 

54 
30 

51 
34 

45 
36 

44 

29 

43 
28 

41 
32 

40 
34 

37 
27 

40 
14 

39 
28 

38 
28 

37 
25 

28 
9 

29 
20 

39 
25 

46 
32 

44. S 

28.9 

GREENTILLE 

■AX 

■IR 

38 
21 

42 
22 

54 

29 

45 
33 

34 

25 

29 
23 

37 
22 

46 
29 

38 

24 

33 
25 

35 
20 

32 

15 

33 
11 

45 
28 

46 
24 

39 
24 

36 
30 

35 
30 

36 
28 

35 
28 

34 
25 

26 
12 

25 
5 

24 

15 

34 
19 

26 

7 

18 

7 

28 

14 

34 

19 

38 
26 

35.2 
21.3 
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Table  5-Contjnued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  EMGLAMD 
NOVEHBER   1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1   2 

3 

4 

S 

'V^ 

7 

7 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HOnLTON  AIRPORT 

MAX 
HIN 

46 
26 

42 
27 

51 
30 

44 
32 

33 
27 

30 
25 

30 
24 

41 
30 

36 
24 

33 
21 

32 
13 

29 
9 

35 
8 

44 
32 

47 
24 

42 
19 

39 
30 

35 
28 

36 
23 

33 
27 

32 
25 

26 
8 

28 

24 

1 

27 
13 

40 
•  18 

32 
11 

14 
2 

23 

1 

33 
2 

39 
30 

35.1 
19.; 

HOULTON  1  m 

MAZ 

MIN 

51 
32 

52 
29 

54 
28 

42 
30 

36 
27 

34 
26 

35 
27 

41 
26 

40 
27 

34 
20 

34 
24 

29 
12 

35 
22 

38 

29 

46 
29 

42 
22 

40 
20 

37 
28 

38 
26 

35 
25 

33 
26 

26 
19 

28 
17 

36 
27 

34 
10 

15 
3 

21 

5 

34 
3 

39 
22 

36.1 
21.4 

JONESBORO 

MAX 

UIN 

59 
32 

48 
35 

55 
36 

57 
33 

41 

32 

32 
28 

42 
28 

42 
30 

58 
21 

50 
24 

36 
21 

36 
17 

54 
26 

si 

51 
31 

53 
40 

50 
40 

42 
33 

40 
27 

42 
25 

36 
28 

30 
9 

44 
15 

45 
25 

53 
28 

29 
4 

20 
8 

32 
15 

49 

22 

45 
24 

44.! 
25." 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

46 
34 

52 
33 

59 
32 

SO 
41 

40 
32 

^0^ 

34 
30 

tl 

44 
30 

51 
25 

39 
34 

41 
26 

35 
24 

58 
37 

54 
33 

42 
32 

41 
35 

41 
29 

41 
32 

40 
33 

36 
31 

31 
19 

38 
16 

34 
24 

36 
28 

34 

15 

24 
12 

29 
20 

36 
28 

48 

31 

41.- 
28. e 

MADISON 

MAX 
HIN 

55 
33 

52 
25 

55 
30 

47 
36 

38 
32 

36 
^  25 

39 
26 

55 
30 

50 
27 

43 
18 

37 
30 

40 
21 

33 
15 

52 
29 

55 
28 

40 
27 

40 
31 

43 
26 

41 
25 

38 
28 

37 
28 

32 
24 

31 
5 

32 
20 

34 
20 

35 
20 

26 
3 

29 
IT 

30 
23 

48 
28 

40. f 

24.: 

HILLINOCKET  AIRPORT 

MAX 
UIN 

46 
23 

44 
22 

53 
26 

45 
34 

36 
28 

31 
27 

34 
25 

48 
31 

39 
28 

36 
28 

33 
22 

36 
11 

33 
13 

45 
33 

49 
25 

40 
22 

40 
32 

39 
30 

37 
26 

34 
28 

32 
26 

26 

11 

-7 

30 
18 

34 
20 

33 
10 

20 
5 

". 

32 
12 

39 
29 

36." 
22. C 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
HIN 

54 
32 

38 
20 

38 
22 

47 
28 

41 
30 

32 
20 

36 
22 

30 
23 

41 
23 

38 
17 

29 
23 

34 
9 

33 
10 

34 
15 

39 
30 

43 
22 

40 
25 

36 
30 

35 
23 

33 
24 

33 
27 

29 
17 

22 
6 

21 
10 

22 
12 

32 
21 

27 

1 

'1 

23 

4 

24 
13 

33.: 
18.- 

NORTH  BRIDGTON 

MAX 

UIN 

52 
31 

51 
29 

58 
27 

49 
40 

41 
33 

38 
26 

35 
26 

60 
29 

53 
30 

48 
21 

41 
34J 

43 
24 

31 
19 

58 
29 

53 
30 

45 
32 

42 
31 

42 
28 

42 
27 

38 
31 

36 
30 

32 
19 

36 
11 

37 
19 

35 
25 

36 
13 

24 
6 

30 
18 

35 
25 

46 
28 

42.5 
25.- 

OLD  TOWN 

MAX 
HIN 

56 
34 

45 
31 

59 
31 

51 
40 

42 
34 

36 
29 

40 
28 

59 
29 

51 
29 

41 

22 

39 
29 

36 
22 

34 
18 

57 
31 

52 
31 

56 
29 

49 
35 

44 

30 

42 
28 

39 
28 

37 
30 

35 
24 

37 
14 

37 
15 

51 
34 

45 
12 

34 
17 

30 
19 

39 

19 

45 
34 

43.! 
26.! 

OLD  TOWN  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
27 

45 
26 

59 
29 

48 
35 

38 
29 

33 
28 

40 
25 

54 
28 

43 
23 

40 
17 

37 
24 

36 
14 

36 
12 

57 
28 

53 
24 

SO 
23 

42 
31 

43 
26 

41 
27 

37 
31 

37 
29 

30 
13 

37 
10 

32 
20 

51 
24 

38 
12 

23 
5 

30 
14 

39 
16 

45 
25 

41.: 
22.. 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

56 
40 

51 
34 

54 
36 

52 
44 

44 

35 

40 
31 

37 
31 

61 
36 

52 
34 

52 
30 

48 
37 

42 
30 

48 
27 

59 
45 

54 
39 

SO 
38 

43 
33 

44 

31 

44 

31 

44 

35 

45 
32 

34 
22 

44 

17 

41 
27 

52 
40 

40 
18 

26 
15 

32 
23 

47 
32 

47 
36 

46.1 
32. C 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

50 
36 

55 
34 

56 
28 

52 
42 

42 
33 

40 
28 

36 

28 

63 
30 

53 
24 

53 
21 

43 
35 

43 
24 

48 
22 

61 
35 

55 
31 

51 
30 

42 
30 

44 

24 

45 
22 

42 

34 

41 
28 

33 
15 

42 
12 

39 

22 

50 
37 

38 
15 

25 
9 

33 
21 

48 
30 

48 
28 

45.- 
26.! 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

52 
27 

41 
25 

56 
25 

47 
24 

33 
25 

31 
23 

32 
19 

47 
20 

45 
22 

" 

25 
20 

29 
10 

36 

10 

54 
26 

56 
26 

45 
28 

45 
24 

38 
23 

34 
22 

34 
24 

32 
24 

30 
12 

.1 

30 
12 

45 
12 

40 
10 

30 
0 

27 

5 

38 
8 

40 
27 

- 

38.! 

18.: 

PRESQDE  ISLE 

MAX 
MIN 

51 
30 

52 
23 

48 
28 

45 
31 

36 
28 

30 
20 

28 
21 

38 
25 

40 
19 

32 
10 

29 
22 

29 
3 

30 
3 

40 
28 

42 
32 

41 
23 

39 
31 

38 
29 

35 
22 

38 
24 

33 
26 

28 
17 

21 
-  3 

29 
14 

35 
13 

35 
13 

15 

0 

18 
5 

26 

1 

32 
25 

34.4 
18. E 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

55 
32 

48 

35 

57 
29 

52 
40 

45 
35 

39 
27 

41 
26 

69 
29 

51 
29 

47 
19 

46 
29 

42 
26 

43 
21 

57 
41 

53 
28 

56 
29 

51 
32 

47 
25 

46 
23 

43 

31 

40 
29 

35 
23 

45 
12 

44 
23 

53 
27 

46 
20 

26 
10 

35 
22 

47 
24 

49 
32 

46.! 
26.! 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

44 
23 

51 
23 

57 
23 

46 
35 

36 
30 

33 
23 

36 
24 

50 
31 

41 
26 

48 
19 

38 
27 

41 
16 

33 
15 

49 
30 

50 
26 

40 
26 

40 
30 

40 
29 

39 
23 

35 
31 

35 
23 

28 
5 

35 

4 

28 

15 

35 
22 

26 

8 

21 
2 

28 
17 

35 
24 

42 
24 

■  38.' 
21. { 

RUMFORD  ISSE 

MAX 

HIN 

47 
26 

53 
25 

59 
26 

47 

37 

41 
32 

37 
27 

39 
25 

54 
30 

45 
27 

50 
23 

38 
31 

45 
21 

33 
19 

51 
32 

53 
29 

40 
27 

42 
32 

42 
31 

41 
27 

37 
31 

37 
27 

31 
16 

35 
9 

32 
18 

36 
23 

31 
12 

24 

4 

29 
18 

33 
25 

45 
26 

40.! 
24. 

UNITY 

MAX 

HIN 

52 
28 

45 
28 

59 
34 

48 
37 

38 
32 

32 
26 

35 
25 

55 
29 

49 
28 

45 
22 

39 
30 

38 
20 

34 
19 

55 
31 

52 
34 

48 
32 

45 
32 

40 
29 

40 
27 

36 
31 

36 
30 

32 
21 

36 
10 

37 
20 

48 
22 

36 
16 

25 

7 

29 

.  17 

42 
23 

44 

32 

^41.- 
25.' 

VANCEBORO 

HAX 

MIN 

56 
32 

39 
30 

58 
28 

47 
40 

41 
33 

43 
29 

SO 
21 

35 
26 

30 
18 

40 
17 

54 

31 

SO 
27 

41 
25 

45 
32 

39 
29 

40 
28 

39 

23 

34 
30 

31 
19 

29 

3 

33 
18 

49 

16 

46 
17 

32 
14 

32 

7 

30 

11 

41 
29 

40.1 
23.4 

WINSLOW 

HAX 

MIN 

57 
36 

45 
30 

47 
35 

60 
37 

SO 
37 

39 
28 

37 
28 

55 
29 

58 
28 

44 

21 

51 
25 

37 
25 

40 
19 

56 
25 

48 
30 

53 
29 

49 
35 

42 
29 

43 
29 

42 
32 

37 
31 

36 
28 

31 
14 

35 
24 

33 
25 

38 
22 

27 
10 

24 

13 

30 
21 

39 
29 

42. < 
26. E 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

59 
35 

46 
33 

41 
31 

57 
36 

46 
35 

42 
30 

39 
26 

37 
22 

55 
29 

40 
23 

39 
24 

34 
20 

38 
14 

40 
34 

48 
28 

48 
23 

47 
27 

40 
29 

41 
27 

40 
29 

42 
26 

36 
24 

-, 

1 

40 
22 

S3 
22 

28 
12 

24 
5 

30 
10 

37 
14 

41. S 

23.: 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 

MIN 

59 
32 

59 
30 

61 
25 

69 
28 

44 

35 

35 
26 

41 
26 

42 

32 

63 
40 

68 
25 

67 
27 

58 
36 

44 

34 

S3 
34 

61 
25 

59 
25 

50 
24 

45 

21 

40 
18 

41 
27 

43 
29 

40 
20 

27 
14 

39 
25 

42 
26 

46 

21 

25 
8 

24 
8 

36 
21 

39 
36 

47.: 

25. i 

AMEERST 

MAX 

UIN 

59 
39 

59 
39 

62 
33 

54 
43 

45 
33 

42 
31 

47 
32 

68 
40 

56 
38 

64 
31 

67 
52 

58 
40 

48 
39 

63 
40 

57 
30 

54 
32 

46 
28 

42 
28 

46 
26 

48 
38 

43 
28 

33 
18 

44 

18 

41 
28 

44 

35 

37 
20 

22 
12 

32 
22 

39 
31 

49 
29 

49. ( 
31. E 

ARLINGTON 

HAX 
MIN 

63 
42 

58 
37 

61 
37 

58 
44 

51 
32 

45 
29 

42 
27 

66 
40 

62 
40 

65 
31 

67 
44 

48 
36 

45 
27 

65 
45 

60 
36 

59 
38 

SO 
32 

48 
29 

48 
27 

52 
37 

51 
33 

37 
24 

47 
16 

44 

29 

53 
35 

46 
24 

24 
13 

30 
24 

45 
30 

45 
34 

51.2 
32  .4 

BILLERICA 

MAX 
HIN 

59 
39 

59 
32 

63 
30 

58 
46 

40 
27 

43 
20 

68 
34 

54 
31 

65 
22 

61 
48 

49 
35 

53 
19 

66 
38 

60 
26 

59 
30 

44 

22 

46 
18 

48 
18 

51 
33 

50 
23 

34 
24 

48 

11 

45 
24 

SO 
28 

46 
IS 

25 
6 

33 
23 

46 
30 

55 
30 

51. C 
27. ( 

BIRCH  HILL  DAM 

UAX 

HIN 

45 
35 

54 
31 

62 
26 

49 

36 

41 
30 

36 
26 

40 
23 

62 
36 

58 
34 

59 
22 

61 
47 

58 
34 

41 
24 

58 
37 

54 
23 

51 
24 

44 

21 

40 
18 

42 
16 

42 
32 

43 
31 

35 
21 

39 
6 

38 
25 

45 
31 

42 

12 

22 
6 

30 
20 

40 
28 

43 
30 

45. E 
26.: 

BLUE  HILL 

UAX 

HIN 

56 
39 

54 
36 

58 
42 

54 
39 

45 
33 

36 
28 

44 
29 

66 
41 

57 
40 

62 
39 

62 
43 

44 
35 

47 
34 

61 
46 

57 
41 

58 
41 

42 
36 

42 
29 

46 
26 

51 
37 

45 
33 

33 
21 

46 
14 

42 
28 

49 
32 

44 
18 

25 
10 

37 
23 

46 
35 

46 

32 

48.! 
32.- 

BOSTON  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

53 
43 

57 
39 

59 
45 

59 
42 

48 
37 

39 
32 

49 
34 

68 
45 

58 
41 

65 
38 

66 
42 

45 

39 

53 
35 

66 
49 

58 
42 

59 
42 

43 
39 

46 
35 

48 
33 

54 

40 

48 

31 

33 
21 

49 
21 

44 

34 

52 
43 

43 

17 

28 
15 

43 
26 

48 
42 

50 
39 

51. C 
36. C 

CHATHAM 

UAX 
UIN 

53 
44 

52 
45 

56 
46 

60 
47 

50 
38 

44 
39 

48 
34 

60 
41 

56 
42 

59 
39 

53 
37 

50 
32 

55 
41 

60 
50 

55 
44 

57 
47 

51 
38 

45 
31 

46 
31 

55 
42 

53 
36 

43 
30 

51 
20 

50 
34 

54 
38 

52 
32 

34 
22 

45 
34 

56 
42 

49 
36 

51.- 
37.- 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

64 
42 

56 
39 

60 
37 

58 
48 

48 
36 

45 
32 

45 
28 

66 
42 

65 
44 

65 
32 

64 
50 

50 
39 

48 
31 

66 

45 

60 
36 

59 
40 

54 
33 

45 
30 

47 
28 

S3 
40 

52 
36 

45 
27 

47 
18 

47 
31 

53 
38 

SO 
28 

30 
18 

33 
25 

48 
33 

48 
36 

52.4 
34.- 

COHASSET 

UAX 
MIN 

68 
44 

48 
41 

52 
40 

se 

41 

59 
38 

47 
34 

39 
27 

46 
33 

68 
45 

51 
33 

63 
35 

64 
40 

45 
37 

60 
43 

67 
38 

58 
38 

60 
33 

42 
28 

42 
25 

48 
26 

53 
35 

49 
29 

33 
15 

48 
20 

51 
33 

51 
28 

31 
17 

37 
22 

46 
33 

48 
33 

51.1 
32. E 

CONCORD 

MAX 
UIN 

52 
42 

60 
38 

63 
35 

57 
39 

48 
32 

40 
28 

48 
27 

67 
40 

57 
42 

66 
28 

65 
53 

50 
38 

54 
27 

65 
34 

65 
31 

62 
31 

58 
28 

47 
26 

50 
24 

55 
38 

47 
30 

34 
18 

49 

16 

45 
30 

54 
40 

40 

19 

28 
13 

42 
25 

49 
33 

50 
34 

52.2 
31.3 

EAST  WAREBAH 

MAX 

MIN 

67 
42 

63 
41 

61 
32 

60 
39 

60 
32 

55 
30 

52 
25 

55 
33 

65 
40 

60 
26 

61 
31 

64 
40 

60 
25 

60 
41 

66 
30 

62 
33 

61 
31 

55 
25 

50 
24 

51 
29 

56 
28 

48 
24 

43 

12 

47 
23 

56 
29 

57 
27 

40 
11 

36 
16 

47 
32 

52 
31 

55.7 
29.4 

EDGARTOWN 

UAX 
UIN 

68 
45 

54 
44 

53 
37 

58 
42 

59 
36 

50 
35 

46 
25 

58 
30 

62 
48 

55 
30 

62 
32 

65 
43 

48 
39 

60 
44 

62 
41 

59 
40 

60 
42 

44 

29 

44 
29 

52 
31 

56 
32 

48 
28 

35 

15 

52 
27 

55 
31 

58 
31 

31 
15 

46 
20 

43 
41 

55 
35 

53.3 
33. S 

FALL  RIVER  2  NE 

MAX 
UIN 

54 
42 

52 
41 

59 
42 

57 
40 

SO 
38 

42 
30 

48 
30 

66 
44 

59 
42 

63 
34 

61 
49 

49 

31 

51 
38 

64 
48 

59 
38 

58 
42 

45 
36 

42 
33 

47 
30 

52 
40 

49 
31 

37 
21 

49 
19 

47 
32 

54 

39 

42 
20 

34 
14 

39 
28 

50 
39 

51 
35 

51.0 
34. S 

FITCBBORG 

MAX 

MIN 

62 
38 

50 
33 

57 
33 

65 
40 

55 
34 

45 
28 

38 
24 

47 
34 

66 
35 

53 
26 

68 
30 

66 
35 

55 
27 

58 
35 

61 
29 

59 
32 

54 
28 

45 
26 

46 

27 

47 
30 

48 
32 

45 
21 

30 
13 

50 
25 

48 

27 

48 
22 

31 
10 

28 
16 

34 
27 

42 
25 

50. 0 
28.1 

FRAMINGEAM 

MAX 
MIN 

66 
40 

48 
37 

60 
34 

62 
36 

56 
35 

47 
28 

39 
25 

49 
32 

63 
41 

56 
33 

67 
33 

66 
36 

46 

27 

61 
31 

65 
30 

61 
33 

59 
28 

41 
27 

47 
25 

47 
33 

53 

33 

48 

25 

33 
15 

49 
22 

51 
30 

50 
25 

31 
12 

28 

15 

42 
26 

47 
33 

51.3 
29.3 

HAVERHILL 

HAX 
UIN 

58 
38 

58 

36 

60 
33 

58 
43 

48 

35 

40 
28 

43 
25 

67 
37 

56 
34 

60 
26 

64 
42 

48 
30 

46 
24 

66 
46 

60 
32 

57 
33 

44 
28 

49 
27 

49 
24 

SO 
36 

51 
34 

35 
23 

47 

15 

42 
29 

50 
30 

44 

20 

26 

11 

34 
24 

47 
34 

49 
32 

50.2 
30.3 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 

MIN 

52 
32 

57 
30 

61 
29 

54 
31 

45 
36 

40 
30 

45 

27 

62 
30 

51 
31 

63 
27 

61 
27 

46 
37 

48 
34 

57 
34 

51 
29 

50 
28 

45 
27 

41 
25 

41 
25 

41 
29 

39 
34 

28 
23 

40 
15 

33 
25 

43 
26 

33 
22 

26 
10 

34 
14 

40 

25 

42 

31 

45.6 
27.4 

3  reierencA  ootes  (ollowiog  StaboD  Iad«x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Continuad 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER   1S49 


Day  of  month 


11   I  12  I  13     14      IS      16      17  I  18 


20     21     22     23     24     25  |  26     27     28     29     30     31 


HTAXIIIS  1  E 

CHKaTVILLE   DAM 

LAZE  COCEITUATE 

LAIXENCE 

MIDDLETON 

RANTDCaT  IB  AISPOET 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLTMODTB 

ROCEPORT    1   ESE 

SANDtlCB 

SHELBDRNE  FALLS 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

STOCKBRIOGE 

SWAMPSCOTT 

TADKTOX 

■nnxT  DAM 

nniNERS   FALLS 

lALFOLE 

lESTFIELD  2   NE 

WESTON  2   NW 

WESTOVEE  FIELD 

WORCESTER  AIRPORT 

WORCESTER  1 

NEW  HAMPSHIRE 
ALEXANDRIA 

BERLIN 

BETELfEEM 

BLACEWATER    DAM 

CAKPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DDRBAM 

EAST  DEERING 

FABTAN 

FIRST   CONN   LAXE 

FSAXXLIN   I   NW 

FRANXLIN  FALLS  DAM 

GLENCLIFP  2  NW 

BANOVER 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIK 


MAX 

MIN 


61   S3 
46   43 


58   62 
32   27 


66   60 
40   38 


57   56 
41   37 


54   52 

46   40 


60   53 
45  45 


55  49 
45'  44 


49   53 
32   31 


67   49 
43   42 


58   51 
42   42 


54   51 
45  39 


62   51 
36   30 


63   58 
40   38 


MAX 

MIN, 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAXI 
MIN 


MAX 
MIR 


65   50 
40   41 


51   58 
35  37 


46   51 
40   37 


61   55 
42   41 


62   48 
34   32 


36  I  34  I 


56   58 
38   38 


48   60 

371  33 


59   58 
38   36 


46   55 
38   36 


451  54 
36'  34 


56  I  58 
38   35 


MAXI  54  I  45 
MIH :  30   30 


MAX ]   46   50 
MIN^  28  1  25 


MAX   56  i  61 
MIN   32 {  29 


MAX   56   52 

MIN  27  I  24 


MAX   48  I 
MIN   34 


MAX   62   61 
34   34 

56  I 


60   62 1  53 
36   46   35 


64   55  43 
28<  35   29 


64   64   62 
33   35   30 


59   56   45 
34   42   34 


62   52   52; 
37  42   36 


57   59   49 
42   43   40 


55   59   51 1 
47  42   39 


60   46   38 

28   35   28 


59   58   55 
40   47   34 


56   55   45 
40   42   38 


60   60   50 
39   40   36 


57   57   47 
28   31   32 


59   58   45 
35  43   37 


58   59   59 
37   43   39  i 


63   46   40 
27   39   33 


55  55   44 
44   41   34 


60   S8{  49 
31 ,  43 {  33 


57   63   491 
27   32   29 1 


62   55  44 

27  40   33 


59   56   46 
32   40   29 


62'  58 
38'  38 

I 


67   52 
52   38 


66   44   46 


50   41   47   67   66 

27;  23   311  37 1  24 


38   43  i  65|  59;  64 
30   27  38   36   29 


51   46   64   58   62 
34   28   36   40   28 


45  48   62   57   59 
32   33   42 «  36   36 


46   481  641  591  62 

35  36   44;  44 1  40 


36   43'  62   50   61 
26   31   39   30 1  32 


48   50   68   63   63 

32   27  41   44   29 


40   44   65   50   58 
28   27   37  35  30 


45   49   62   55   64 
30   30   40   36   32 


40   45  66   62 

26   30   31   28 


45  49   70   67   65 
31   33   40i  43   32 


47   40   51   69   69 
34   34   40   43   35 


42   45  68 
28   30   31 


43   62 
28   42 


47  j  69 
24   39 


53   65 
30   27 


S3   59 
41;  33 


59   63 

40J  35 


43   42   44   66   55 
27   24   30   33   23 


61   50 
28   39 


62   64 
32   41 


59   53 
33   39 


60   SO 
39   36 


63  i  53   47 
30   39   35 


55  46  1  38 
28  I  33   28 


55   57  46 
25  29   32 


57   SO   37 
30   37   28 


59   52   43 
25  40 1  28 


54   63   46 

19   22   32  I 


61   53   43 
25   38   28 


58   56   47 
25  45   32  ' 


62   SO   41  ' 
28   40   29  I 


44   45 

281  27 


391  44 

25   23 


42   491 
30   32 


39   44 
26   22 


421  471 
38;  301 


35;  441 
27  <  30 


60   60 
39   26 


671  55   63 

39   36   26 


30   36 

16   18 


35  28 
26   23 


36   37 
20  1  20 


41   38 
28  i  29 


37  I  43 
26   18 1 


55 1  66 
38   25 


47>  521 
23'  20' 


54   41. 
26   18 


45  49 
23   21! 


58 
20 


'58   42 
26   16 


64;  49 
31'  23 


651  59   55 
37   23 


45 1  50   60   45   32  I  25 1  33 


MAX   51   38   47 

MIN'  25,  25   27 


MAX  I  55   57 
MIR  >  30 '  28 


MAX   56   61 
MIN   28  '  29 


60   52 
26   40 


MAX   47  I 

MIN   29  I 


261  37 
19  i  24 


36,  64 
22  I  27 


36  1  62 
20  i  27 


57   59 
30;  21 < 


65   46 
46   30 


54   45' 
35   22 


48   42 
26   21 


52   41 
34   25 


56   51 
30   34 


50   48 
26   32 


59   48 
37   22 


59   44 
35  31 


61   52 
SO  ;  30 


50   37  j 
36   27 


23  ;  20   33 


51: 
26 


S3   55   43 
25  37   28 


64   62 
50   40 


61   58 
36   26 


62   48 
40   37 


52   48 
24   24 


66   67 
26   37 


63   45 
42   31 


62   48 
56   36 


63   49 
48   34 


61   48 
48   38 


58   43 
40   36 


65   51 
51   41 


62   45 
45  36 


67   48 
48   40 


55   66 
30   36 


67   65 
50   38 


69   66 
43   42 


61   49 
47  37 


65   43 
41   32 


65  49 
49   35 


65   73 
27   35 


65   57 
44   34 


65  45 
45  28 


67   46 
46   37 


66   48 
45   35 


66   56 
50   39 


62   42 

37   31 


50 
28 


59   65 
31   28  i 


63   57 
43   32 


62   58 
50   32 


62   59 
49  40 


64 
28  j 

55  j 
36 

56 
38 


53   53 
41   33 


38   SO   SO 

311  17   32 


30   44 

13,  22 


54   52   52 
20   26   30 1 


45   45|  51   47 
28   26:  37   34 


58   49 
45  40 


63   58 
491  44 


46   46 
30   28 


45  49 
35  33 


631  45 
40  j  30 


44   55   58   52   49   45 
34   35  30   30   28   25 


62   58 
42   31 


56   62 
42   25 


59   571 

40   27 


63   56 
46   37 


65  60 
48   28 


54   65 
32   25 


61;  55 
39!  27 


63   58 
43   30 


62  I  581 
34   26 


66   601 
45,  31 


611  56i 
36   27 


58   55 1 
39   37 1 


56   50 
34   28 


50   48 
40   32 


58   49 
43   39 


41   36 
32   25 


47   55   52 

27   38   32 


48   56   48 
32   42   32 


40  43   45 
25   28   29 


44   54   50 
27   36   33 


48   48   48 
28   26   27 


391  40 
23 1  26 


52   51   51 
23   11   21 


34   47  42 
22   14   31 


36   48   46 
28   18   28 


39   53   48 
26   20   35 


36   49  47 
25   24   35 


25   37  37 
16'  13   23 


44   50,  49 
28!  171  29 


37i  47:  44 
29   16!  30 


37   50   45 
23   IS   30 


40   28   44 
24   13   20 


41   44   44 
25   17  29 


47   53   45 
25   19;  30 


46   38 
34   31 


461  50   45 
28'  38   35 


43   48 
24   20 


59   56   45;  41 
26   23   19   19 


53   47 

271  24 


44 
30 


57  42 
34   26 


40 
28 


63   57 
40   28 


42   46 
24   28 


48   49 
27  23 


47  46 
33   30 


51   44 
36   29 


52   43 
34   28 


451 
25! 


40  40 
14   24 


46   42 
17  30 


49  46 
11   30 


42   40 

7   25 


37  43   42 
22;  12   27 


34   47  44 


43   40 

17!  28 


38   48   44 
12   28 


32 1  52 1  51 
19  32   27 


40'  45 
17   29 


38   SO 
22   33 


43  1  58 

21'  33 


46   43 
18   32 


46   58  1 
21   32 1 


48   44 

25   25 


52   46 
25   27 


35 
20   20 


39   39 

29;  27 


511  45' 
36   28< 


47;  441 
32   25, 


SO   46 
36   28 


371  37 
30 1  24 


35   38! 
30   33 


43   42 
IS   29 


42   36 
141  26 


45  43 
12   24 


36   60   57 
23   34   28 


341  571  56! 
20  I  32  I  27 


51   42 
27   21 


54   S3 
29   25 


35 
25 

36 
29 

34 
26 

28 
12 

43 
20 

43 
31 

43 
33 

34 
22 

37 
24 

32 
25 

37 
20 

43 
19 

46 
33 

43 

27 

30 
•15 

52   39,  SSI  44 


44'  34  1  44  j  38   37  41 
IS  14  1  24  )  13  15  24 


SO   S4  '  56   48   37   58 
31   20   35,  30   20   35 


431  46   44 
25 1  261  27 


45  44 
23   21 


561  52   43 
29   25  22 


55   38  56  61 1  48 

34   19  32  27 1  24 

37  48  51  I  47 

25'  37  29 1  31 


MAX   50   53 

MIN   30   28 


48 

37 


451  45 
32   23 


45  44 
33   32 


35  34   35'  34   20 


35   30' 
26   24 


43   421 
27   19 


44   48 

221  27 


391  38 
271  27 


35   35   59  ;  55   56   50   45   38   55   53   47  41  |  43]  37' 

24   22   32   27   21   38   26   24   38   30   27   24   25   23' 

S««  i«i«T«no»  notsa  following  StatioQ  Ixid&K. 
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341    24 
23  I    13 


55'     SO 
32      27 


46      28 

24         7 


51      53 
39      35 


49     42      26 


34  "17!    12 1    24      31 


52 
42 

44 
26 

32 
12 

55 
46 

46 
24 

44 
21 

55 
45 

45 
22 

36 
18 

44! 
24 

56 

24 
12 

49 

22 
9 

29 

52;    44 
36      25 


56      46 
45      20 


48      47 
35I     25 


51      50 
39      28 


46      31 
29'     14 


48      44 
38      20 


49      39 
15      18 


35      20 
14-3 


40,    45     45     49! 


32      40 

21]       9 


33  :    35     21' 
22  '    14      13 


46  I    33 
31!    20 


25 

27 

22 

37 
22 

47 
30 

42 
18 

35 

35 

40 

28 
10 

30 
10 

36 

7 

39 
20 

39 
30 

38 
18 

37 
19 

37 
30 

35 
16 

32 
13 

39 
18 

39 
9 

36 

36 

35 

16      30      12 


47     48 
39     35 


S4      SO 
42      34 


28      33      43 


40      47 
30      31 


30 

31 

41 
33 

46 
26 

46 
39 

48 
35 

49 
33 

51 
32 

43 

26 

41 
27 

38 
28 

47 
26 

46 
30 

49 

30 

41 
31 

47 
27 

46 
29 

49 
31 

40 
30 

46 
35 

42 
30 

45 
29 

42 
28 

48 
27 

38 
26 

42 
29 

31 
18 

40 
30 

41 
23 

42 
32 

38 
18 

45 
29 

34 

18 

38 
28 

43 
31 

45 
25 

45     46 

2»l    31 


27     29 


29  I    38 
20      28 


Table  5-Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


MEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1949 


Station 

Day  oi  month 

0> 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7   8 

9 

10 

11 

12 

13 

14^ 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 
> 

EEENE  1  S 

MAX 

56 

58 

64 

54 

43 

41 

39 

66 

58 

63 

61 

54 

41 

58 

56 

54 

46 

42 

43 

43 

42 

33 

I 
41 

39 

45 

41 

23 

31 

40 

46 

47.4 

MIM 

34 

31 

25 

41 

28 

29 

23 

31 

31 

21 

40 

32 

24 

41 

27 

24 

21 

20 

20 

33 

32 

18 

9. 

25 

29 

18 

7 

23 

30 

22 

26.3 

LAKEPORT  1 

MAX 

46 

55 

57 

50 

47 

38 

36 

61 

45 

53 

54 

44 

39 

56 

54 

50 

42 

42 

40 

42 

42 

36 

39 

37 

40 

32 

25  32 

40 

46 

44. C 

MIN 

35 

35 

33 

47 

33 

28 

25 

33 

34 

27 

40 

34 

27 

39 

32 

35 

30 

30 

27 

34 

36 

24 

12 

23 

32 

20 

8 

22 

31 

35 

30. C 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 

50 

55 

60 

49 

39 

3S 

35 

62 

48 

60 

52 

45 

40 

54 

54 

47 

42 

44 

39 

41 

44 

25 

39 

34 

37 

26 

20 

31 

40 

45 

43.) 

MIN 

27 

25 

23 

37 

29 

19 

21 

32 

22 

20 

36 

23 

22 

36 

26 

24 

21 

19 

21 

31 

26 

6 

6 

15 

26 

7 

2 

18 

31 

28 

22. e 

MANCHESTER 

MAX 

47 

53 

58 

53 

44 

36 

44 

62 

48 

50 

58 

43 

48 

57 

52 

49 

42 

42 

42 

46 

43 

30 

41 

38 

47 

32 

27 

34 

42 

43 

45. C 

MIN 

34 

35 

32 

38 

33 

24 

26 

32 

26 

24 

40 

25 

25 

36 

32 

31 

26 

22 

24 

37 

28 

18 

16 

24 

35 

13 

11 

24 

34 

31 

27. £ 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 

64 

47 

61 

62 

54 

45 

38 

65 

65 

51 

61 

61 

46 

60 

59 

57 

52 

44 

44 

45 

49 

45 

44 

46 

46 

46 

29 

31 

46 

46 

50.: 

MIN 

35 

34 

27 

49 

28 

26 

18 

29 

34 

20 

35 

34 

19 

32 

28 

26 

21 

20 

18 

28 

26 

24 

9 

21 

28 

21 

5 

20 

29 

24 

25. e 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

MAX 

23 

32 

32 

31 

21 

17 

19 

31 

15 

34 

32 

22 

27 

34 

23 

24 

18 

11 

14 

20 

16 

5 

13 

15 

26 

15 

11 

23 

26 

19 

21. e 

MIN 

11 

19 

24 

18 

9 

7 

10 

18 

S 

14 

22 

15 

15 

22 

16 

18 

10 

8 

6 

13 

4 

-  8 

-  4 

-  5 

15 

-  8 

2 

10 

16 

14 

10.. 

NASHUA  3  N 

■AX 

47 

58 

62 

56 

44 

38 

42 

66 

53 

60 

64 

47 

54 

62 

58 

56 

45 

45 

45 

51 

45 

32 

46 

34 

46 

30 

26 

32 

40 

47.' 

MIN 

39 

32 

26 

27 

29 

28 

19 

26 

33 

22 

28 

28 

20 

31 

26 

28 

21 

22 

17 

32 

34 

25 

9 

19 

29 

24 

5 

11 

26 

27 

24. ( 

PETERBORO   2S 

MAX 

42 

52 

56 

48 

36 

31 

36 

61 

S3 

59 

57 

41 

34 

55 

51 

49 

38 

37 

36 

39 

36 

29 

35 

33 

41 

38 

15 

24 

37 

38 

41. S 

MIN 

31 

30 

31 

36 

29 

23 

22 

34 

32 

26 

44 

30 

25 

32 

28 

30 

22 

24 

22 

29 

28 

14 

10 

22 

26 

14 

4 

14 

24 

31 

25. e 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 

46 

51 

S3 

44 

35 

28 

30 

53 

50 

43 

S3 

38 

32 

49 

48 

45 

40 

37 

32 

34 

33 

23 

30 

30 

36 

34 

20 

26 

35 

42 

38.: 

MIN 

29 

29 

27 

34 

27 

22 

18 

24 

24 

24 

35 

22 

22 

32 

26 

26 

26 

26 

24 

26 

22 

10 

-  1 

14 

20 

6 

-  2!  13 

22 

27 

21. { 

PLYMOUTH  2  W 

MAX 

54 

58 

62 

49 

45 

36 

33 

60 

53 

53 

50 

49 

34 

55 

50 

46 

45 

56 

40 

37 

42 

31 

27 

37 

37 

37 

24   31 

36 

46 

43.1 

MIN 

30 

23 

25 

25 

24 

24 

22 

28 

31 

20 

33 

31 

21 

34 

25 

30 

27 

27 

20 

31 

28 

19 

10 

19 

28 

14 

13 

20 

29 

33 

24. i 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

56 

56 

62 

52 

42 

36 

37 

65 

59 

58 

62 

53 

40 

58 

54 

50 

44 

40 

41 

43 

43 

34 

40 

39 

46 

42 

22 

31 

40 

43 

46.: 

MIN 

35 

29 

24 

41 

30 

29 

23 

28 

30 

22 

39 

36 

24 

40 

25 

25 

21 

20 

18 

32 

31 

22 

^ 

23 

29 

19 

8 

21 

29 

23 

26.] 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 

58 

49 

55 

59 

45 

40 

40 

38 

~62 

47 

58 

52 

47 

42 

54 

55 

48 

42 

43 

40 

42 

42 

26 

40 

34 

37 

23 

23 

37 

39 

43. i 

MIN 

29 

26 

26 

28 

35 

30 

22 

28 

31 

20 

28 

35 

23 

32 

30 

27 

23 

25 

21 

24 

32 

24 

9 

16 

18 

21 

5 

12 

23 

27 

24.: 

WINDHAM 

MAX 

62 

58 

62 

58 

46 

42 

42 

66 

62 

60 

64 

48 

38 

64 

58 

56 

50 

46 

46 

SO 

48 

40 

44 

44 

48 

46 

25 

30 

46 

48 

49.! 

MIN 

36 

30 

26 

46 

30 

28 

18 

28 

30 

20 

36 

34 

18 

36 

26 

26 

20 

20 

16 

28 

32 

24 

8 

24 

28 

22 

S:  22 

30 

26 

25. f 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 

55 

53 

61 

50 

44 

41 

40 

61 

54 

54 

53 

43 

32 

56 

52 

48 

44 

43 

43 

42 

43 

32 

40 

39 

42 

38 

26 

31 

37 

44 

44.- 

MIN 

35 

29 

28 

40 

32 

26 

23 

31 

35 

23 

36 

31 

23 

32 

28 

28 

26 

29 

21 

32 

32 

23 

14 

24 

28 

18 

5 

20 

29 

31 

27. 

WOODSTOCK 

MAX 

51 

55 

59 

47 

38 

34 

33 

59 

54 

52 

SO 

46 

37 

54 

54 

51 

44 

42 

38 

34 

38 

30 

25 

33 

39 

38 

25 

31 

36 

45 

42. 'J 

MIN 

33 

26 

26 

25 

33 

25 

20 

25 

30 

19 

31 

34 

20 

32 

30 

25 

24 

27 

26 

30 

29 

19 

7 

20 

25 

18 

4 

20 

27 

31 

24.' 

RHODE  ISLAND 

• 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 

52 

52 

59 

58 

48 

42 

52 

61 

58 

62 

62 

50 

60 

62 

57 

55 

48 

44 

49 

55 

48 

35 

51 

52 

58 

45 

45 

47 

56 

49 

i  52.4 

MIN 

44 

43 

48 

43 

39 

36 

38 

SO 

47 

45 

50 

43 

44 

51 

46 

44 

42 

38 

38 

42 

35 

26 

27 

36 

45 

22 

19 

32 

44 

42 

40. ( 

GREENVILLE 

MAX 

59 

57 

58 

55 

48 

40 

47 

67 

58 

65 

64 

46 

52 

64 

57 

54 

45 

44 

46 

51 

33 

47 

45 

S3 

47 

23 

33 

47 

50 

SO.: 

MIN 

39 

38 

37 

39 

32 

28 

26 

40 

40 

30 

45 

32 

33 

41 

33 

38 

30 

29 

27 

37 

22 

13 

27 

36 

21 

9 

21 

29 

31 

31.1 

KINGSTON 

MAX 

56 

55 

59 

57 

SO 

43 

51 

65 

58 

62 

64 

53 

54 

63 

59 

56 

45 

43 

47 

53 

48 

35 

49 

49 

57 

57 

30 

33 

52 

50 

51. ( 

MlN 

41 

40 

33 

40 

32 

25 

28 

32 

32 

27 

50 

40 

40 

39 

29 

35 

28 

23 

21 

40 

26 

19 

11 

25 

31 

28 

9 

25 

33 

27 

30.: 

PROVIDENCE  WB'aIRPORT 

MAX 

52 

54 

58 

56 

47 

41 

49 

68 

58 

64 

64 

46 

59 

65 

57 

58 

45 

43 

46 

S3 

46 

33 

48 

47 

55 

43 

30 

36 

50 

52 

50.1 

MIN 

42 

41 

37 

39 

36 

29 

30 

42 

36 

32 

46 

37 

37 

44 

33 

35 

32 

29 

29 

38 

30 

20 

17 

30 

43 

18 

12 

27 

35 

34 

33. ( 

PROVIDENCE  WB  CITY 

MAX 

52 

56 

60 

59 

SO 

41 

SO 

70 

60 

66 

66 

47 

59 

66 

60 

60 

45 

45 

49 

54 

50 

35 

50 

45 

55 

43 

28 

35 

50 

53 

52. ( 

MIN 

44 

41 

39 

41 

37 

31 

34 

43 

42 

36 

46 

37 

36 

46 

37 

39 

36 

34 

32 

40 

32 

22 

21 

34 

43 

19 

14 

27 

35 

36 

35. 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

55 

55 

63 

50 

43 

38 

40 

65 

50 

56 

60 

41 

38 

53 

50 

47 

39 

39 

40 

38 

39 

30 

35 

36 

39 

23 

25 

32 

33 

43.: 

MIN 

32 

28 

22 

25 

31 

27 

20 

26 

32 

21 

23 

31 

21 

28 

24 

23 

20 

19 

19 

20 

31 

20 

9 

17 

21 

17 

5 

8 

19 

21 

22. ( 

BLOOHFIELD 

MAX 

50 

51 

54 

52 

41 

34 

33 

51 

50 

53 

45 

41 

36 

50 

49 

47 

42 

39 

37 

35 

34 

30 

30 

32 

37 

35 

23 

30 

40 

41 

40.- 

MIN 

29 

21 

25 

37 

31 

26 

21 

32 

23 

17 

29 

20 

18 

34 

28 

26 

28 

30 

27 

30 

29 

19 

5 

10 

20 

12 

-  S 

17 

26 

33 

23.: 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

46 

53 

58 

42 

34 

37 

43 

57 

42 

57 

38 

38 

44 

51 

53 

48 

40 

43 

40 

39 

35 

24 

35 

30 

39 

23 

23 

32 

39 

44 

40. i 

MIN 

28 

26 

37 

34 

29 

25 

28 

41 

24 

23 

31 

22 

26 

40 

36 

31 

30 

28 

29 

33 

24 

6 

10 

18 

23 

5 

2 

14 

32 

34 

25. i 

CAVENDISH 

MAX 

54 

55 

57 

46 

39 

36 

39 

59 

55 

55 

55 

43 

35 

55 

51 

46 

42 

42 

38 

40 

40 

29 

39 

38 

36 

37 

19 

32 

35 

42 

43. ( 

MIN 

29 

25 

23 

37 

32 

25 

20 

32 

29 

20 

28 

29 

22 

34 

26 

25 

21 

24 

22 

31 

28 

17 

8 

15 

28 

15 

4 

18 

28 

27 

24.1 

CHELSEA  2  S 

MAX 

49 

55 

55 

46 

37 

35 

35 

59 

52 

57 

49 

48 

39 

53 

53 

46 

43 

42 

37 

37 

39 

25 

37 

34 

36 

31 

20 

31 

38 

42 

42. ( 

MIN 

26 

20 

21 

34 

27 

21 

19 

27 

22 

16 

32 

21 

19 

36 

23 

25 

20 

21 

20 

30 

23 

11 

0 

9 

27 

2 

-  5 

16 

28 

26 

20. ( 

CORNWALL  1  N 

MAX 

52 

54 

54 

51 

40 

40 

41 

58 

58 

56 

57 

46 

41 

52 

52 

46 

44 

44 

38 

38 

39 

29 

34 

34 

41 

32 

22 

28 

39 

41 

43.4 

MIN 

30 

28 

38 

34 

30 

28 

27 

30 

29 

27 

33 

28 

26 

40 

34 

34 

30 

27 

32 

28 

19 

6 

16 

27 

17 

7   18 

1 

25 

32 

26.! 

DORSET  1  S 

MAX 

52 

55 

60 

44 

36 

40 

40 

60 

54 

68 

61 

44 

40 

53 

55 

45 

42 

44 

36 

40 

37 

31 

37 

32 

31 

31 

22 

35 

41 

40 

43.. 

MIN 

29 

26 

26 

34 

30 

22 

21 

35 

25 

22 

35 

24 

24 

39 

26 

26 

22 

19 

26 

31 

30 

17 

7 

22 

29 

12 

3 

20 

32 

25 

24. e 

EAST  BARNET 

MAX 

54 

43 

50 

50 

45 

35 

29 

37 

54 

39 

52 

42 

42 

45 

51 

50 

45 

40 

39 

37 

36 

33 

23 

35 

31 

35 

18 

20 

38 

38 

39.. 

MIN 

34 

22 

25 

28 

33 

27 

18 

25 

28 

18 

25 

28 

20 

29 

31 

28 

25 

27 

26 

32 

32 

21 

7 

12 

12 

17 

-  2 

3 

20 

32 

22. E 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 

45 

55 

61 

45 

35 

32 

40 

54 

51 

52 

41 

40 

45 

52 

53 

51 

40 

42 

40 

36 

34 

24 

33 

32 

38 

24 

23 

36 

42 

43 

41.: 

MIN 

29 

22 

33 

33 

27 

25 

23 

32 

22 

21 

32 

18 

20 

38 

32 

32 

28 

28 

28 

32 

23 

9 

3 

10 

22 

S 

-3 

7 

35 

33 

23.: 

LEHINCTON  3  NE 

MAX 

42 

SO 

58 

46 

36 

28 

34 

51 

39 

51 

45 

38 

39 

48 

49 

48 

37 

35 

36 

36 

34 

24 

31 

28 

38 

28 

23 

30 

38 

40 

38.- 

MIN 

24 

20 

22 

23 

23 

24 

22 

33 

18 

15 

31 

17 

15 

36 

25 

24 

26 

28 

27 

30 

23 

11 

S 

11 

25 

0 

-  7 

17 

27 

31 

20.  £ 

MIDDLESEK 

MAX 

56 

47 

55 

57 

43 

35 

33 

34 

57 

42 

54 

40 

43 

41 

53 

54 

48 

42 

41 

41 

37 

33 

23 

37 

30 

38 

19 

20 

36 

37 

40. £ 

MIN 

33 

23 

26 

30 

30 

28 

21 

28 

24 

18 

27 

24 

21 

32 

27 

29 

24 

26 

26 

27 

32 

20 

6 

19 

18 

16 

-  6 

1 

20 

31 

22.' 

MOHTPELIER  AP 

MAX 

45 

53 

57 

44 

33 

J32 

37 

S5 

40 

57 

58 

44 

42 

54 

52 

47 

40 

40 

36 

36 

33 

20 

35 

31 

37 

21 

18 

31 

38 

43 

40.2 

MIN 

28 

11 

28 

30 

24 

19 

21 

30 

22 

18 

32 

20 

22 

37 

26 

28 

23 

25 

24 

29 

21 

3 

5 

13 

25 

-  3 

-  7 

16 

31 

30 

21. C 

NEWPORT 

MAX 

43 

54 

56 

44 

34 

29 

36 

54 

39 

53 

39 

35 

41 

52 

52 

48 

42 

39 

38 

34 

33 

23 

32 

29 

40 

20 

20 

32 

39 

40 

39.0 

MIN 

23 

20 

33 

30 

24 

20 

22 

31 

19 

18 

24 

18 

17 

34 

28 

28 

26 

26 

26 

29 

20 

7 

6 

11 

17 

-  5 

-  7 

12 

29 

30 

20.  J 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 

48 

54 

55 

47 

36 

35 

35 

57 

56 

53 

56 

43 

38 

54 

52 

47 

40 

41 

36 

37 

37 

27 

36 

37 

36 

31 

17 

30 

37 

42 

41.1 

MIN 

32 

21 

27 

36 

30 

27 

22 

32 

29 

19 

27 

19 

21 

37 

28 

29 

24 

28 

24 

32 

27 

17 

6 

11 

27 

12 

-  7 

16 

29 

32 

23. e 

RUTLAND  1  SE 

MAX 

52 

54 

55 

49 

37 

37 

42 

61 

55 

67 

60 

42 

41 

53 

55 

47 

41 

43 

37 

40 

40 

30 

38 

38 

41 

30 

22 

30 

41 

41 

44.0 

MIN 

30 

27 

27 

34 

29 

27 

24 

39 

29 

23 

34 

29 

24 

39 

29 

29 

25 

24 

26 

31 

28 

15 

9 

20 

28 

13 

4 

13 

26 

37 

25. 7 

SAINT  ALBANS 

MAX 

46 

54 

60 

50 

33 

1  32 

36 

55 

50 

53 

48 

37 

41 

51 

55 

SO 

41 

42 

38 

36 

35 

25 

32 

33 

38 

24 

20 

26 

*1 

45 

10.9 

MIN 

31 

30 

44 

33 

29 

27 

25 

36 

23 

26 

30 

21 

23 

41 

35 

37 

33 

31 

32 

33 

25 

17 

8 

13 

24 

12 

2 

6 

23 

22 

25.7 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 

51 

54 

58 

52 

39 

1  33 

33 

55 

52 

54 

51 

45 

40 

52 

53 

50 

44 

42 

38 

36 

36 

29 

32 

36 

36 

35 

21 

30 

39 

45 

42.4 

MIN 

33 

22 

25 

38 

32 

1  27 

21 

28 

26 

29 

24 

25 

21 

33 

29 

27 

26 

25 

25 

32 

29 

20 

« 

14 

24 

14 

-  5 

17 

28 

33 

24.3 

SOMERSET 

MAX 

53 

45 

44 

57 

1  *' 

32 

34 

45 

55 

47 

62 

54 

44 

47 

46 

48 

41 

39 

36 

34 

35 

31 

20 

37 

37 

40 

24 

24 

34 

41.0 

MIN 

26 

26 

33 

22 

28 

22 

21 

29 

17 

24 

29 

33 

24 

28 

26 

24 

25 

16 

16 

24 

25 

13 

2 

9 

17 

11 

-  2 

6 

22 

24 

20.7 

a  following  Station  Index. 
-    314    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 


Table  S-Conbnuad 

NOVEHBER 

1949 

Day  of  month 

1 

. f 

1 

2    ' 

3 

4 
L 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n  '. 

12 

-1 

14  1  IS      16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

■EST  Bimn 

MAX 

52 

42 

48 

62 

42 

34 

29 

30 

4S| 

40 

49 

40 

1 
40      44      40      44 

46 

40 

39 

38 

36 

32 

24 

31 

28 

22 

18 

33 

34 

38.0 

MIN 

3U 

2U 

22 

26 

32 

2b 

20 

24 

22      16 

22 

20 

18 

28      25      26      24 

25 

25 

28 

30 

19 

2 

6 

12 

8 

-10 

2 

18 

32 

19.9 

IILDEB    I   E 

■AX 

S4 

45 

52 

60 

44 

37 

32 

33 

57     42 1 

55 

44 

46 

40      48      50      45 

38 

39 

34 

37 

39} 

22 

34 

31 

32 

18 

10 

31 

34 

39.7 

■IK 

26 

24 

24 

26 

32 

26 

18 

23 

26      17 

25 

30 

20 

28      27      24      20 

24 

18 

22 

29 

20 

6 

12 

14 

17 

2 

8 

19 

25 

21.1 

■OODSTOCX 

■AZ 

53 

55 

57 

48 

40 

36 

37 

60;     55! 

28 

54 

45 

37,     53      54      45 

42 

42 

37 

39 

41 

30 

38 

38 

37 

31 

32 

31 

38 

42.5 

■IN 

i 

2tf 

24i 

i 

23 

35 

27 

27 

21 

32 

24 

20 

36 

! 

27 

22 1 

•I 

35 

25 

25 

-21 

t 

22 

21 

29 

28 

14 

j 

1 

8 

13 

27 

10 

2 

18 

27 

27 

23.3 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Stabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONOTCTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

0.3 

T 

lCSEam  hill 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

l.C 

) 

1 

DANBDBT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

1 

QtEENTICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
T 

■ABTFOBD  IB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.8 

a 

0.1 
2 

1 

T 

■lODLETOn 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

l.S 

1 

0.8 

2 

T 

WXniT  CABMEL 

SNOWFALL 
BN  ON  GND 

0.8 

1 

0.9 

1 

T 

nw  BATEN  IB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

T 

T 

T 

1.3 

1 

T 
T 

nOKTOLK  2   S« 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.1 
T 

T 

T 

0.1 

T 

0.8 
T 

T 
T 

0.3 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

T 
T 

3.3 
2 

T 
2 

T 

KBTB  KENT 

iNOVFALL 
iN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.6 
2 

0.4 
1 

T 
T 

IIORWICB   3   ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
2 

1 

PVTXAM 

SNOWFALL 
5H  ON  GND 

T 

2.7 
3 

0.7 
3 

STOKRS 

SNOWFALL 
iN  ON  GND 

4.0 
4 

2 

T 

.. 

VASBINCTON 

SNOWFALL 
iN  ON  GND 

0.5 

1 

WATERBUHY 

iNOWFALL 
iN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

WS3TBR00K 

iNOWFALL 
iN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

T 

MAINE 

BAB   HARBOB 

iNOWFALL 
3N   ON   GND 

T 

T 

0.8 

1 

T 

T 

CARIBOU  WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
3N   ON  GND 

T 

4.7 
2 

3.2 
6 

1.4 
6 

T 
5 

T 
3 

2 

1.8 
2 

0.3 
4 

3 

1.1 
3 

0.5 

1 

1 

0.5 

1 

3.6 

1 

0.5 
3 

0.7 
3 

4.6 
6 

0.3 

5 

2.7 

a 

0.4 
8 

T 

7 

4.2 
9 

T 
8 

8 

T 

e 

1.9 

9 

0.8 

8 

SASTPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
3N   ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.8 
2 

T 
2 

2 

1 

bST  WINTBBOP 

iNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

T 

0.4 

T 

0.3 

T 

T 

0.5 
T 

0.4 
T 

WHT    KENT    1    SE 

INOWFALL 
IN  ON  GND 

4.0 
4 

_ 

. 

1.0 

1 

- 

T 

T 

2.5 
2 

T 
T 

7.0 

7 

- 

- 

- 

T 
T 

6.0 
6 

GBEENVILLE 

iNOWFALL 
iN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

T 
2 

T 
T 

2.7 
3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.8 
2 

T 

1 

0.3 

I 

T 

1 

T 
1 

1.8 
2 

1 

T 
1 

0.5 
1 

1 

T 
1 

BOOLTON  AIRPORT 

iNOWFALL 
iN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

1 

1.0 

1 

0.5 
1 

T 

1 

T 
T 

0.5 
T 

0.9 

1 

1 

'l 

T 

3.0 

I 

T 

T 
2 

2.9 
4 

T 

4 

3.0 

7 

T 

7 

6 

1.5 
4 

0.6 

5 

5 

T 

5 

T 

T 

3 

BOULTON    1    NE 

iNOWFALL 
iN  ON  GND 

T 

T 

0.5 
T 

0.5 

T 

T 
T 

0.7 
1 

1 

T 

1 

1.0 

T 
T 

2.0 
2 

2 

5.0 
4 

3 

3.0 
6 

6 

6 

1.0 
5 

5 

5 

T 

5 

4 

PORTLAND 

iNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

0.2 

T 

T 

0.3 

0.2 

T 

0.4 

T 

0.7 

T 

T 

PORTLAND  IB   AIRPORT 

iNOWFALL 
3N   ON  GND 

T 

0.2 

T 
T 

T 

0.3 

0.4 

T 

0.4 
T 

0.7 
T 

T 

PRESQUE   ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

6.0 
7 

H 

9 

9 

9 

T 
9 

2.0 
10 

9 

8 

5 

2 

T 
T 

T 
T 

3.0 
4 

4 

1.0 

S 

T 

5 

5 

2.0 
7 

2.0 
9 

9 

\ 

9 

2.( 
11 

ROCKLAND 

L 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.; 

T 
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Table  7  — Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  EMGLAlfD 
NOVEMBER   1949 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUUFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.C 

1 

4.( 

0. 

! 

0.: 

1.; 

T 
2 

1.4 

1.0 

3 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

2 

T 

T 

T 

1. 

T 

T 

2. 

2 

J 

T 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAHS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

i.d 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2. 

ARLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 

1 

1.!   - 

:  T 

BILLERICA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.7 
2 

_ 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

• 

0.1 

l.C 
1 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.4 

1 

0.4 

1 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.; 
1 

0.2 
1 

EAST  WAREHAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.t 

I 

FALL  RIVER  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1   T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0  0.. 

1   ] 

I 

T 

HOOSAC  TUNNEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.: 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

O.f 

0.! 

1 

] 

HYANNIS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 

1 

KNIGHTVILLE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

3.( 

] 

MIDDLETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 

J 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.C 

2 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0.2 
T 

0.1 

0. 

0.3 

O.f 

T 

o.e 

T 

0. 

3.1 

a 

0.! 

PLYMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.e 
1 

0.; 

I 

T 

ROCEPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.C 

1 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.C 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.i 

4 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0. 

T 

2.E 
2 

T 

SWAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 
1 

1 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

2.1 
2 

WESTFIELD   2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

4.e 

5 

0.1 

a 

2 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

5.4 

'■\ 

T 

T 

WORCESTER  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

t" 

T 

3.C 

O.i 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 
T 

3.( 

T 

0.£ 

t 

T 
T 

T 

T 

O.E 
T 

T 

T 

0.; 

T 

0.! 

: 

l.( 

1 

I 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

0.2 

T 

2.0 

T 

1.0 

2.0 

3 

T 
3 

T 
2 

2.0 
3 

2 

2 

0.! 

0.5 

2 

2 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 

2 

2.0 
3 

2.0 

5 

4 

4 

T 
T 

T 

T 

l.C 

1 

T 

BLACKWATER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
1 

0.5 
1 

0.! 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.4 
1 

T 

1 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.! 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

l.C 

1 

1.5 
2 

; 

0.6 

2.C 

5 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

l.C 

1 

2. J 

2.( 

< 

l.C 

1.; 

c 

2.5 
7 

0.; 

f 

I 

2.! 

T 

0.! 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.' 

: 

T 

GLENCLIFF  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

O.S 
] 
Se 

T 
eref< 

e  not 

Bsio 

lowi) 

ig  Sta 

tion 

ndex 

T 
T 

2.£ 
2 

1.7 

3 

o.< 

; 

T 

: 

! 

* 

1.: 

T 

■' 

T 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAUD 


Table  7  -Contmued 

Xp^j 

NOVE 

MBER 

1949 

Stabon 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BANOVER 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

1.. 

T 
T 

T 

0. 

axKs  1  s 

SNOWTALL 
3M  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1    0. 
1      T 

LAtEPORT   1 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

T 

T 

0.2 

0.4 

T 

0.3 
1 

0.3 

0.60.2 

,      -1     ^ 

IIOOIIT  WASalNGTON  WB 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

2.7 
3 

0.9 
4 

T 
4 

0.4 

4        4 

4 

3 

3 

3 

0.2 

3 

0.4 

0.8 

4 

0.6 

4 

0.3 
4 

1.0 

I 

1.4 

6 

l.E 
1 

7 

0.2 

6 

0.2 
7 

0.6             0.2!  O.ll   0.9 
7        7         7        7         8 

f 

PIKXBAM  NOTCB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.£ 

T 

0.5 

1 

H  i 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

5.f 
6 

l.( 

T 

T 
4 

1.0 
4 

7.C                T        T 
7         7         (         - 

5.E 
IC 

1( 

SUBHY  IIOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

'ti 

IIKDBAII 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

•i 

lOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.C 
2 

0.5 
T 

T 

3.0 

2 

l.C 

I 

T 

T 

T 

2.0 

1 

1 

T 
1 

l.C 

T 

T 

RBOOE    ISLAND 

BLOCK   ISLAND  WB  CITT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 

IINCSTON 

SNOWFALL 
iSN   ON  GND 

-° 

PROVIDENCE   WB  CITT 

SNOWFALL 
SN   ON  GMD 

T 

2.0 

1 

T 

VERMONT 

BELLOWS   FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

1.: 

T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 

T 

T 
T 

0.5 
T 

1.0 

1 

] 

1 

0.5 

2 

1.5 
2 

T 
2 

1 

BBRLINGTON   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

0.1 

0.7 

1.8 
2 

0.7 
2 

0.2 

1 

0.8 

1 

2.0 

1 

0.3 
1 

0.4 

1 

T 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.4 

T 
T 

T 
T 

0.2 
T 

0.3 

T 

T 

T 

1.0 

1 

0.3 

T 

1 

1 

DOBSFI   1    S 

SNOWFALL 
S5  OH  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

ENOSBDRC   FALLS 

SNOWFALL 
SH  OH  GND 

T 

2.0 

T 

T 

3.0 
T 

T 

T 

3.5 

1.; 

3 

1.0 
3 

- 

2.0 
3 

T 

3 

- 

T 

LEMINCTON   3   NE 

SNOWFALL 
SH  ON  GND 

T 

1.0 

1 

2.0 
3 

3 

2.0 
2 

3.0 
3 

1.5 

4 

4 

1.0 

c 

3 

3 

; 

0.: 

2 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.5 
2 

1.0 
1 

1 

1 

1 

3.8 
4 

4 

4 

T 

4 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SH  ON  GND 

0.9 

1 

0.3 

1 

T 

1 

0.6 

1 

0.5 
T 

T 

0.4 

T 

1.0 

I 

0.: 

] 

T 

1 

o.e 
1 

0.1 
2 

3.0 
4 

- 

O.t 

4 

T 

J 

T 
1 

NORTHFIELD   NORWICH   UNIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

2.£ 
< 

T 

£ 

T 
1 

8.C 

T 

o.t 

T 

; 

RUTLAND   1    SE 

SNOWFALL 
SH  OH  GHD 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.7 

T 

T 

T 

T 
T 

0.; 

T 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  OH  GHD 

T 
T 

4.0 
2 

T 
T 

4.( 

3.( 

* 

: 

3 

3.( 

; 

■! 

' 

; 

T 

SAINT    JOHNSBUHT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

l.C 
T 

T 
T 

T 
T 

1.! 

1 

3.( 

4 

2 

2 

2.: 

( 

T 

< 

T 

1 

; 

! 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.( 

2 

T 

T 

5 

T 
2 

T 

2 

: 

0.1 

l.C 

4 

: 

WILDER     1   E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
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STATION  INDEX 


Station 


CONNKTICOT 

ANSON  I A 
BAKER SVILLE 
BALTIC 
BAEUUdAHSTED 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

BRISTOL 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BimLINOTON 


County   0» 


3  I 


0120  Inew  haven 
'  ilitchfield 

02SI  iNEV  LONDON 
0299  !lITCHI'IELD 
j0634  .HARTFORD 

osoi  [fairfield 

|0806  FAIRFIELD 
0830   I 


,0973    HARTFORD 


AIRFIELD 


CAKDLEWOOD  LAKE         1093  : 

COCKAPONSET  FRST  RANGER  1488  I 
COLLINSVILLE  1536  HARTFORD 

CREAK  HILL  1715 .LITCHFIELD 

DANBURV       •         1762 .FAIRFIELD 


41  42 
41  40 
41  48 


DAWSON  LAKE 
DERBY 
EAST  HAVEN 


GREENWICH 


HARTFORD 

HAJITFORD  VB  AIRPORT 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOldOC 

LAUREL  RESERVOIR 

MANCHESTER 

UEAD  POND  RESERVOIR 

UIDDLETOWTI 

MILFORD 

HOHAWK  FOREST  RNGR  STA 


,1798  iNE*  HAVEN 
1844  .FAIRFIELD 
■2169  iNEW  HAVEN 
,2288  FAIRFIELD 
,2658  .LITCHFIELD 


13137'] 
|3207  NEW  LONDON 
3446  HARTFORD 
I345I  IHARTPORD 
|35B3  ENFIELD 

'38S7>lfEW  LONDON 
{3989 'NEW  LONDON 
J4096  FAIRFIELD 
14443  BARTPORJD 
4599  FAIRFIELD 

4767  MIDDLESEX 
4790  NEir  HAVEN 
4933  LITCHFIELD 


4i41  05 

17  41  21 ; 

5  41  46  i 
5  41  44  I 
4 ]4t  14  I 

17)41  38  I 

'  4 I4]  24 

4 141  10 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 

72  44 

73  12 
73  08 

72  58 

73  29 

72  58 

73  28 
72  31 

72  56 

73  20 
73  28 

72  59  I 

73  05  I 

72  52  i 

73  15  , 
73  32 


73  42  450 

72  02  39 

72  42  I  140 

72  39  t  15 

73  18  1  240 


Obser- 
vation 
time 


8A  ANSONIA  WATER  CO 
HA  WATER  BUR  1 
D  BALTIC  BILLS  CO 
lA  WATER  BUR  1 
HID  |ENG  DEPT  HARTFORD 


MRS  U  G  HELIA 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BRISTOL  WATER  CO 
CONN  LIGHT  k   POWER 
!R  BUR  HARTFORD 


73  33 

72  29 

73  31 


Observer 


D  CONN  LIGHT  &  POWER 
8A  STATE  PKSlFRST  COKM 
8A  lEDWIN  R  WILDER 

5P  |t  s  gold 

SS  [JOSEPH  L  SIMKO  JR 

8A  Inew  haven  water  00 
8A JBIRMINGHAM  WATER  CO 

8a  |new  raven  water  CO 

7P  BRIDGEPORT  HTORAULIC 
8A  IcONN  POWER  CO 


E  UOHR 
D [WATER  &  ELEC  DEPT 
D ; ENG  DEPT  HARTFORD 
D  U  S  WEATHER  BUREAU 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

JEWETT  CITY  WATER 
NEW  LONDON  WTR  WORKS 
STAMFORD  WATER  CO 
MANCHESTER  WTR  DEPT 
STAMFORD  WATER  CO 


MOODUS  RESERVOIR 

5018  MIDDLESEX 

41 

30 

72  26 

MOUNT  CARMEL 

5077  NEW  HAVEN 

24 

72  55 

NATCHAUC  FOREST  RNGR 

Sm5125  WINDHAM 

17 

41 

53 

72  05 

NATHAN  HALE  STATE  FOREST)5131  COVENTRY 

41 

46 

72  21 

NEW  HARTFORD 

5262  LITCHFIELD 

53 

72  57 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

5273  NEW  HAVEN 

41 

16 

72  53 

NEWINGTON 

5285  HARTFORD 

41 

42 

72  44 

NEW  LONDON 

5309  NEW  LONDON 

41 

20 

72  07 

NORFOLK  2  SW 

5445  LITCHFIELD 

41 

58 

73  13 

5510  NEW  HAVEN 

41 

20 

72  46 

NORTH  GUILFORD 

5641  HEW  HAVEN 

41 

23 

72  43 

NORTH  KENT 

5664  LITCHFIELD 

41 

46 

73  26 

NORTH  STAMFORD  RESERVOIR5772  FAIRFIELD 

41 

07 

73  32 

NORWALK 

5892  FAIRFIELD 

08 

73  26 

590-1  NEW  LONDON 

41 

72  01 

PACHAOC  ST  FRST  3  KB 

6131  NEir  LONDON 

17 

35 

71  51 

PEOPLES  FRST  RANGER  STA  6239  LITCHFIELD 

41 

56 

73  00 

PROSPECT 

6597  NEW  HAVEN 

41 

30 

72  57 

PUTNAM 

6645  WINDHAU 

54 

71  56 

PUTNAM  HEIGHTS 

6650  WINDHAM 

17 

41 

51 

71  52 

6655  FAIRFIELD   ' 

05 

73  38 

ROCKVILLE 

6942  TOLLAND 

41 

52 

72  26 

ROCXWOOD  LAKE 

6954  TOLLAND 

41 

06 

73  38 

ROCKY  RIVER  DAM 

6966  LITCHFIELD 

35 

73  26 

ROUND  POND 

7002  FAIRFIELD 

41 

18 

73  32 

SALISBURY 

7109  LITCHFIELD 

41 

59 

73  27 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

7157  FAIRFIELD 

41 

IS, 

73  21 

SHEPAUG  DAM 

7373  LITCHFIELD 

41 

43 

73  18 

SHUTTLE  MEADOW  RES 

41 

39* 

72  49 

STAFFORD  SPRINGS 

7946  TOLLAND 

17 

41 

58  1 

72  18 

STEVENSON  DAM 

41 

23 

73  10 

STORRS 

fll38  TOLLAND 

17 

41 

49 

72  15 

THOMPSONVILLE 

8364  HARTFORD 

42 

00: 

72  36 

TORRINGTON  1 

48 

73  07 

TORRINGTON  2 

8441  LITCHFIELD 

41 

48 

73  08 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

8488  FAIRFIELD 

17, 

73  09 

WASHINGTON 

8859  LITCHFIELD 

41 

38, 

73  19 

WATERBUHY 

8906  NEW  HAVEN 

41 

33' 

73  02 

8911  NEW  HAVEN 

41 

34  1 

73  02 

WEPAWAUC  RESERVOIR 

9007  NEW  HAVEN 

41 

18' 

73  02 

WESTBROOK 

18 : 

72  26 

WEST  HARTFORD 

9162  HARTFORD 

41 

45 

72  47 

WEST  HARTLAND 

9174  HARTFORD 

42 

00  i 

72  58 

WHICVILLE  RESERVOIR 

72  57 

954  4  NEW  HAVEN 

41 

20 1 

72  55 

WIGWAM  RESERVOIR 

9568  LITCHFIELD 

40 

73  08 

WILLIKANTIC 

9592  WINDHAM 

17 

41 

43 

i 

72  14 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

9704  HARTFORD 

41 

561 

72  41 

WOLCOTT  RESERVOIR 

9759  NEW  HAVEN 

37 

72  56 

WOODBURY 

9783  LITCHFIELD 

41 

31 

73  16 

5  141  331  72  43    369   6P  NOO^KORNEL  BAILEY 
4  41  12   73  OS  I    30       8A,NEW  HAVEN  WATER  CO 
4  1  SO   73  18   1440 j     j  BA  STATE  PKtPRST  COMM 


'  MAC  FARLAND 


6P' STATE  PKSlFRST  COMM  ^ 
6P  STATE  PARKSlFRST  COIH 
01  BUR  HARTFORD 


MID  ENG  DEPT  HARTFORD 

5P  DEPT  PUBLIC  WORKS 
7A  EDWARD  C  CHILDS 
8A1NEW  HAVEN  WATER  CO 
SA'NEW  HAVEN  HATER  CO 
6PJURS  MARY  C  OLIVER 

8a! STAMFORD  WATER  CO 
6P iL  M  COHSTOCK 
7P   7PJCRARLES  K  CRAHY 
5P  A  G  ABBOTT 
8A  iSTATE  PKtF»ST  COMM 


SAjNKW  HAVEN  WATER  CO 
9pIaLPH0[JSE  BONNER 

MID  I  WHITMAN  0ANIELSO# 
8A1GREENWICH  WATER  CO 

UIdIrOCKVILLE  WTRbAQUE 

8A, GREENWICH  WATER  CO 
7A  CONN  LIGHT  fa  POWER 
3P'HIDGEPIELD  WTR  SUP 
5P  HAROLD  MYERS 
7P  BRIDGEPORT  HYORAULlJ 


AUGUSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 


BETHEL 

BRASSUA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 
EASTPORT  WB  CITY 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT  1  SE 
FORT  KENT 
GARDINER 


0275  KENNEBEC 
0350  PENOBSCOT 
0371  HANCOCK 
0480  WALDO 
0571  OXFORD 

0814  SOMERSET 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
2426  WASHINGTON 


I  44  23  68  12 
I  44  24  69  00 
I44  25  70  48  ; 


NOOMNOoH  bur  ENG  WATERBURV 
8A.WTR  COM  NEW  BRITAIl 
SAjCONN  LIGHT  &  POWER 
7AIcoNN  light  fc  POWER 

MID  MID|aGR  EXP  STATION 

BAiCONN  LIGHT  St  POWER 

a ID. TORRINGTON  WTR  CO  3 

8A  TORRINGTON  REGISTER!  3 

7P  BRIDGEPORT  HYDRAULIC  3 

8P,THE  GUNNERY  SCHOOL  |  2  3 

I 

7P  AMERICAN  REPUBLIC  C9  2  3 

ICON  BUR  ENG  WATERBURY  2  3' 

8A  NEW  HAVEN  WATER  CO  '  3 

4P  JAMES  RINTOUL      ;  2  3 

8A I  WATER  BUR  HARTFORD  I  3 

SA I  WATER  BUR  HARTFORD  I  3 

8A1WTR  COM  NEW  BRITAIN  3 

RAINEW  HAVEN  WATER  CO  j  3 

lOmNOON  WATERBURY  WATER  CO  ,  2  3 

'  7A;C0NN  LIGHT  &  POWER  '  3 

HID, CIVIL  AERO  ADM  2  3  < 

8aIwTR  com  new  BRITAIN  3 

SA  I  WALTER  JOHNSON  3 


350, MID  MID  CIVIL  AERO  ADH 
61  !    I  3P  BANGOR  HYDRO-ELEC  a 
30  I  5P  I  5P  ACADIA  NATL  PARK 
20  1  8P,  8P|a  L  RAMSDELL 

6401   iMid;rumford  falls  PWR 


9  45  40  69  50  1100 

15  |46  52  I  68  01 ,  628 

15  46  37  I  69  32  I  1000 

11  I44  57  1  69  13  360 

4  |44  54  I  66  59  I  75 


2442  PISCATAQUIS  Il|45  10 

2539  KENNEBEC  9  44  19 | 

2620  HANCOCK  4 '44  32 | 

2700  FRANKLIN  9  45  13 

2765  FRANtaiN  9  44  40  i 

2668  AROOSTOOK  15  46  46; 

2878  AROOSTOOK  15  47  15 

2883  AROOSTOOK  15  47  15 

3046  KENNEBEC  9144  151 

3110  OXFORD  l'44  24' 


JACKMAN  1  NNW 

JONESBORO 

LEiriSTON 

HACHIAS 

MADISON 

ddle  dam 
llinocket 
llinocket  airport 
llinocket  dam 

LO 

MILTON 
MOOSEBEAO 
NORTH  ANDOVER 
NORTH  BRIDCTON 
OLD  TOWN 

OLD  TOWN  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 


3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3600  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4566  ANDBOSCOCGIH 
4878  WASBIKGTOIf 
4927  SOKERS£T 

5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 
5314  PISCATAQUIS 
5347  PISCATAQUIS 

5357  OXFORD 
5460  SOMERSET 
5805  OXFORD 
5875  CUMBERLAND 
6420  PENOBSCOT 

6425  PENOBSCOT 
6430  PENOBSCOT 
6900  CUKBERLAMD 
6905  CUMBERLAND 
6927  PENOBSCOT 


14J45  111 
91  45  271 
131 43  51' 


9  44  48> 

1  44  45 
11  45  39 
11  45  40 
11  46  17I 

11  45  17 
I 

1  44  27, 
9  45  35 
1|44  39 

12  44  08 


69  20 

69  54  . 
68  26  . 

70  29 
70  09 

I 

67  52, 

68  36 

68  36 

69  45  I 

70  58 

67  48 1 

69  36 1 

70  48 
67  47i 
67  50' 

70  16 
67  39! 
70  10' 

67  28i 

69  54j 

70  58; 

68  42; 

68  42 
58  46; 

69  01  i 

70  39, 


7A  WALTER  THURSTON 
MID  U  S  WEATHER  BUREAU 
MIDJABBIK  M  PACQUET 

4P I  RAYMOND  K  PALMER 
MID'U  S  WEATHER  BUREAU 


4201  6P 


>P|E  L  HOWARD 
P, AUGUSTA  WATER  DIST 
P  BANGOR  HYDRO-ELEC  C( 
D  DONALD  A  CHICK 
PCS  PREBLE 


" 

44  56 

68  39 

11 

44  57 

68  40 

11 

44  52 

68  42 

43  39 

70  15 

4 

43  39 

70  19 

" 

45  29 

68  10 

450 1  '  7A  C  W  NORSWORTHY 

S20(  SPi  5P  HOWARD  L  COUSIN! 

500;  ; MID  GEORGE  W  CYR 

139!  SS   SS, SAMUEL  D  SOULE 

710!  7P'RUMF0RD  FALLS  PWR  CO 


88     MID| STATE  FISH 
1061  MID  MIDI  B  C  SAWYER 
375       6P|  CENTRAL  MAINE  POWER 
459  MID  MIDI  CIVIL  AERO  ADH 
410|  6pl  6P  WILLIAM  GUMMING       2  3  • 

II8O1    ■■     6P!  P  M  TRfPP 
185   7aI  7A  IRVIN  C  MASON 
182  MID'  MID  UNION  WATER  PWR  CO 

32     [  8Al  BANGOR  HYDRO-ELEC  C3 
257  6P|  6P1  GREAT  NORTHERN  PAPEB  2  3 


UNION  WATER  PWR 
GREAT  NORTHERN  PAPH 
CIVIL  AERO  ADM 
ERVIN  LOVELL 
MAINE  PUBLIC  SERV 


FALLS  PWR 
H  LA  MONTAGNB 
RUMFORD  FALLS  PWR  CC 
C  L  CHADBOURNE 
T  W  CLARK 

CIVIL  AERO  ADM 
PBYS  DEPT  U  OF  HAIN1 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
L  A  AVEBILL 


1500 

7P 

388 
405 

5P 
MID 

UA 
MID 
7A 

290 

8A 

640 
028 

"55 

740 

MID 

450 

7P 

7P 

108 

5P 

5P 

124 

HID 

HID 

115 

4P 

65 

HID 

HID 

61 

HID 

MID 

622 

7P 

7P 

HEV  ERGLANCi 
KOVEHBER  194 J 


PRESqUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

Dockland  i  w 

BOXBUHT 

jRUHFORD  3  SW 
RUUFORO  1  SSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 


SQUA  PAN  DAI 
.SUNDAY  RIVEI 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 

VANCEBORO 

WINSLOW 

WOODLAND 


MASSACHUSETTS 


ADAMS 

AMHERST 

ARLINGTON 

ASBBURNBAH 

ASHLAND 


BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BILLERICA 
BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  -WB  AIRPOR- 

BOYLSTON 

BROCKTON 

CAMBRIDGF 

CHATHAM 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

iCOHASSET 
iCOLDBROOK 

CONCORD 

EAST  WAREHAH 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  NE 
FITCHBURG 
FRAM INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 

GROTON 

HARVARD  FOREST 

HATCBVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 
HOLYOEE 
HOOSAC  TUNNEL 
BUBBARDSTON 
HYANNIS  1  E 

IPSWICH 
JEFFERSON 
KHIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 

LOWELL 
MANSFIELD 
MENDON  AIRPORT 


MILFORD 
UILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NEWTON 
NORTHBRIDGE 

NORTH  TRURO 

NORTON 

PELHAM 


. PRINCETON 
QUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  E3E 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  CITY  HALL 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 
STATE  FARM 
STERLING 

.  STERLING  3  KW 
I STOCKBRIDGE 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

TUBNERS  FALLS 

I WALPOLE 
I  WARE  1 

WARE  2 

WASHINGTON 

WEBSTER 

:  WEST  BRIMFIELD 
WEST  CUMUINGTON 
WESTFIELD 
WESTFIELD  2  NE 
WESTON  2  NW 

WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 
WINCHENDON 
WORCESTER  AIRPORT 

WORCESTER  1 

I      NEW  HAMPSHIRE 


AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXPORD 


B398   AROOSTOOK 
8598   OXFORD 
1  .OXFORD 
8721    SOMERSET 
8942  (OXFORD 

8969  [WASHINGTON 
9826   KENNEBEC 
9891    WASHINGTON 


10049  BERKSHIRE 

10120  HAMPSHIRE 

I0166  MIDDLESEX 

0190  WORCESTER 

0218  MIDDLESEX 

0257   WORCESTER 
0551    NORFOLK 
0562  |hAMPSHIRE 
0655  IhIDOLESEX 
10666  h 


10736  InORFOLK 
I077O   SUFFOLK 
10801   WORCESTER 
1 0860  PLYMOUTH 
1097    MIDDLESEX 


1   W5   53  69    15  965 

4  Ai   06  69  07  40 

4  44   06  69  08  30 

1  ^4   40  70  36  ;  720 

1   44   31  73  25  674 


9  14  46  69  43 

1  144  36  70  44  , 

4  44  16  68  19  | 

15  J46  32  68  20 

I  I  44  30  70  52  . 

j  4  44  02  70  59  . 

I  9  45  20  69  58  I 

,;  1  44  52  70  52  j 

114  |45  34  67  26  1 

I  9  [44  33  69  38  ' 

!l4  45  09  67  24 


5P  j  5P  MAINE  EXP  STATION 

5P  '  8A  GREAT  NORTHERN  PAPEJ^  : 

7P   7P  OLIVER  W  HOLMES 

0  CENTRAL  MAINE  POWER 
D  (MARSHALL  E  REED 


D  EVALINE  A  WARREN 
0  RUMFORD  FALLS  PWR  Cd  S 
D  CENTRAL  MAINE  POWER 
D  RUMFORD  FALLS  PWR  CC 
0  U  S  COAST  GUARD 


tiii 


'  8  I42  39 

I  5  ,42  24 

:  4  142  25 

ilO  )42  39 

1  4  '42  18 

I  5  >42  35  , 
4  142  13  ' 
1  5  |42  17  ; 
10  142  34 
;  5  42  38  , 

4  '42  13 

4  42  22 

10  42  22 

4  42  05 

4  42  23 


BABNSTABLE 
CONNECTICUT 
HAMPSHIRE 
SUFFOLK 


4  ;41  40 

5  42  17 

I  5  ,42  23  I 

4  42  20 : 

,10  J42  24 

4  I42  16  I 

5  142  23 
!lO  42  27, 


4  41  43 
,10  42  34 
10  42  17 

4  142  06 


73  06 

72  32 
71  11  . 
71  53 

71  28  : 

72  13 

70  49  ' 
72  21 

71  16  . 

72  07 

71  07  ' 
71  02 
71  43 
71  01 

71  07 

69  57 

72  59 
72  51 
71  12 

71  41 

70  50  I 

72  04  j 

71  22 
70  40 

70  31 

71  OS 
71  46 
71  25 
71  24 
71  59 


1,582  JNOBPOLK 
1589  iWORCESTER 
1622  IHIDDLESEX 
2451  I  PLYMOUTH 
2501  |DUK£S 


'2642  jBRISTOL 
12806  IWOBCESTER 
,2975  IHIDDLESEX 
2997  NORFOLK 
13052  JWORCESTER 

I327O  IHIDDLESEX 
13401  IWORCESTER 
13429 jWORCESTER 
3471  ,  BARNSTABLE 
<3505|eSSEX 

3549  I  FRANKLIN 
3702  I HAMPDEN 
3713  I  BERKSHIRE 
3772  I  WORCESTER 
3821  BABNSTABLE 

3876  I  ESSEX 
3931  WORCESTER 
3985, HAMPSHIRE 
4012 .MIDDLESEX 
4105  I  ESSEX 


{4313 IHIDDLESEX  10,42  38'  71  19 

|4449lBRlSTOL  I  4  42  03  71  12 

14667  WORCESTER  1  4  42  06  71  34 

4711  PLYMOUTH  4  41  54  70  54 

j 4744! ESSEX  4  42  36  71  01 

14760 IWORCESTER  4,42  101  71  31 

14771  WORCESTER  4 |42  121  71  45 

4903  FRANKLIN  5  42  35  72  34 

5077  WORCESTER  42  29  71  53 

I5159  NANTUCKET  4  41  IS  70  04 


C  STEVENS 
>LAND  FLEET 
MID  PUBLIC  SERVICE  CO 
570       SA  GLADYS  M  DURGIN 
1484  ;     9P  UNION  WATER  PWR  CO 

460   6P   6P  ALTON  J  AMES 

90   8A  8A  HOLL' WORTH/WHITNEY 
140  [  8A  8A  ST  CROIX  PAPER  CO 


750  HID  8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
2J7   8P  MID  MASS  ACR  EXP  STA 
180  '  6P  6P  JOHN  F  NICHOLS 
1190       8A  U  C  STEWART 
227  '     7A  METRO  WATER  WORKS 

1000  I      8A  STATE  DEPT  HEALTH 
40  I    .  8A  STATE  DEPT  HEALTH 
556       8A  METRO  DIST  WTR  COMM 
139   7P   7P  GEORGE  S  FLINT 
840   4P  MID  L  P  VIGNEAULT 

640  I  7P   7P  BLUE  HILL  OBSERV'TY 

12  MID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 
540  AR  MRS  LORING  H  REED 
110   4P   IP  CITY  ENGINEER 

MID  BLUE  BILL  OBSERV'TY 

38  ;      4P  U  S  C  G 
600      ,  8A  STATE  DEPT  HEALTH 
1360  I      8A  STATE  DEPT  HEALTH 
124  '  4P   7A  METRO  WATER  WORKS 
398  1  AB  '  AB  METRO  WATER  WORKS 

80  '  7A  7A  OSCAR  JOHNSON 

661  8A  METRO  DIST  WTR  COMM 

139  '  8P  8P  FRED  A  TOWER 

18  '  8A  SA  G  B  ROUNSVILLE 

20   8A  SA  ELIZABETH  B  HOUGH 

190  ^lOP  HID  RICHARD  C  BRIGHAH 

402   8A '  8A  DEPT  PUBLIC  WORKS 

172   8A   7A  METRO  WATER  WORKS 

320  ■      8A  STATE  DEPT  HEALTH 

1110'    I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 


10  ,42  36   71  35 

'  5  i42  20'  72  12 

5  142  32   72  11  ; 

4  141  37  70  32 

10  42  46   71  02 

1   '      ,     ' 

I  5  42  40 

I  5  42  13' 

i  5  42  41 

5.42  29 

4  41  39 


325 


8A  : 


60  I  7P|  7P  1 


E  DEPT  HEALTH 
E  DEPT  HEALTH 
HARVARD  FOREST 
E  DEPT  HEALTH 
,  F  SMITH 


1  4  142  40 

'I0I42  22 

5  42  17 

4  42  19' 

10  42  42. 


70  53 

71  54 

72  52 
71  23 
71  10 


1450  1  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

90 '  SA  A  W  LADD 
800  8A     new  ENGLAND  PWB  CO 

1030  j  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

25  I  6P  6P  WARREN  SPERL 

I 

30  I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

820  1  AR  METRO  WATER  WORKS 

540 1  8A  8A  FLOYD  K  ANDERSON 

148   7A  7A  METRO  WATER  WORKS 

57  I  9P  MID  ESSEX  COMPANY 

85   5P  8A  PROPS  LOCKS&CANALS 

240  8 A  STATE  DEPT  HEALTH 

410  I  MID  ALBERT  POULIOT 

50  i  SA . STATE  DEPT  HEALTH 

SS  8A  WILLIAI 


5246  BRISTOL 
5265 , ESSEX 
53061  FRANKLIN 
5317  MIDDLESEX 
5514  WORCESTER 


4  41  38 
4  42  50 
5.42  28 
4  i42  18 

4  42  06, 


70  56 

70  55 
72  20 

71  13 
71  40 


5891  BARNSTABLE  .  4  142  02:  70  04 

5984  PLYMOUTH  4 '41  59  71  08 

6251 1  HAMPSHIRE  5  42  24  72  24 

6262!PLYM0UTH  4  42  01  70  49 

6311. BERKSHIRE  5,42  27  73  04 


PETERSHAM 
PITTSflELD 

PITTSPIELD  ?fB  AIRPORT 
PLAINFIELD 


16322  WORCESTER 
6409, BERKSHIRE 
6414' BERKSHIRE 
:6425  HAbSPSHIRE 
16486  PLYMOUTH 

,6644  WORCESTER 
16699' HAMPSHIRE 
6977' ESSEX 
I  7124;  ESSEX 


5,42  32  72  12 

7; 42  27  73  15 

7  42  26  73  17 

5|42  311  72  55 

4|41  59,  70  42 


,  10|  42   : 

'     51 42   22  72  17 

4| 42  391  70  37I 

i<  42   32  70  521 


8A   STATE   DEPT   HEALTH 

8A    NEW    ENGLAND   PWR   CO 

8A  MRS   MARGARET   LOBLEY 

FRANCIS   HARRINGTON 

HID   MID   U    S   WEATHER   BUREAU 


300 

138 '  MID   U    S    COAST   GU 

100  6P      6P   EDWIN   NIEMI 
1150  8A    METRO   DIST   WTR   COMH 

65 !  8A    STATE   DEPT   HEALTH 

1700  8A   STATE  DEPT  HEALTH 


a A   HARVARD   FOREST 
CITY    ICNGINEER 
153    HID    MID   V    S    WEATHER   BUREAU 
650  8A    STATE   DEPT   HEALTH 

21       4P      4 P   PLYMOUTH   CORDAGE   CO 


560 


I  7190;  BARNSTABLE   ,  4141  46|  70-30i 


AR  I  METRO  WATER  WORKS 
8A| METRO  WATER  WORKS 
8OI  7P   7P  REV  R  M  BARKER 
401    .  8P  U  S  COAST  GUARD 
20| HID  HIdI W  a  WINSOR 


7293' BRISTOL 
7370  FRANKtiN 

' 7627  WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 

, 8030  MIDDLESEX 

' 8041  HAMPDEN 


4;  41  50;  71  07 

Si  42  36j  72  44 

17  42  03i  72  04 

7|  42  10  73  25, 

4|  42  2S;  71  06: 

5' 42  06  72  36 

42  06  72  35 

12  06  72  36 

4  41  57  70  57 

;  10  42  27  71  49, 


35 


8A 


400   SA'  8A 


7A 


BRISTOL  CO  AGR  SCHL 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
DISCONTINUED 
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970  I 


tables 


5  43  23 

10  44  04 

10  43  12 

1  44  52 

10  42  54 

4  43  08 
10  43  04 
10  43  27 

1  44  47 

1  44  16 

5  45  06 
5  42  45 

5  42  47 

10  43  27 

10  43  28 


72  21 
71  38 
71  30 

71  20 

72  04 


71  40 
71  04 
71  27 


72  09 
71  40 
Tl  39 


900 

420  :     '  7A  iCEjrr  VT  PUBLIC  SERV  I 

1600  I         'U  S  ENGINEER  \ 

339  MID  .HID  U  S  VEATHER  BUREAU  ' 

1650     I  8A  GERTRUDE  E  NASH  | 

1320      - SA   DUBLIN  SCHOOL  INC  I 

73  5P  I  5P  UNITCRSITY  OF  N  H  ' 

787  .  6P  I  6P  CHARLES  E  RBIDT  I 

30O  ,    !  7A  PUBLIC  SERV  CO  H  S  i 

1260  ,    I  9P  G  B  CAHPBBLL  1 

1620  7A   7A  J  C  CREPEAU  | 

1660  7A   7A  COHV  RIVER  POWER  CO 
1200      8A,HA5S  OEPT  HEALTH 

1360  7P<  7P|WILLIAHINA  RICKSR  I 

390  .  6P  6P  F  J  SOUTHMAYD 

430  5P.  5P  MORRIS  M  HIUPHRST 


10  43  25   71  25 


960 


1  44  23 
5  43  42 
«  43  07 


I  00   71  53  :  1650  6P 


5  44  29 

5  44  11 
5  43  38 
10  44  03 

10  43  OO 

10  42  59 
5  43  33 
1  44  37 

10  42  SO 
1  44  16 

10  42  46 

10  4Z  48 

5  42  59 

10  43  26 

10  43  25 

S  43  22 
10  43  IS 

S  44  45 
10  42  56 


71  11  ] 

72  17 
71  57 

71  56 

71  28 

72  17 
71  28 
71  29 

71  34 

71  54 

72  19 
71  40 
71  28 


500. 


7A  HARMON  STOCKWELL 
7a; STATE  SANATORIUM 
MID  EVERETT  GATCHELL 
8P  OARTHOUTH  COLLEGE 
7A  CLOSED  11-49 


7A  Pl^BLIC  SERV  CO  N  B 
7A  C  C  MC  ISTIRE 
6P!  6P  MERTON  T  GOODRICH 
SS:  7A  KENNETH  E  GOULD 
6P  ARTHUR  «  MARSHALL 


880     I  7A  TVIN  ST  GAS4ELEC  CO, 
960     IhID  HERMAN  L  TITUS 
562  UIDJHID  CIVIL  AERO  ADM      i 
830      7A  ROBERT  Y  SINCLAIR 
171  MID  MID  PUBLIC  SERVICE  CO 

I 

71  24    260  aOO^NOON  MANCHESTER  ITTR  «XS  | 

72  15  1040  8A  KIMBALL  UNION  ACAD  I 
71  12  1190  8P  ANDROSCOGGIN  RES  CO ' 
71  39  250  8A  C  S  BMERSON  I 
71  IS   6262  MID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 

71  26    ISO      HID  PUBLIC  SERVICE  CO 
7A   7A  PENNICHUCK  RTB  WES 
6P  DAVID  P  WHEELWRIGHT 
540     HID  PUBLIC  SERV  CO  N  U  I 
1345   5P   5P  COLBV  JR  COLLEGE 


2  3    5  6  7 


71  29 

72  08 
71  10 

71  59 

72  10 
71  32 
71  38 
71  55 


1520 


8A  B  P  SHEPARD 
7A  D  J  FREDERICK 
6A  SEW  ENG  POWER  CO 
8A  MRS  II  H  RAMSEY 


7ETBIB0B0  2  S 

6697  HILLSBORO 

10  42 

51 

71 

57 

1000 

6P 

6P 

G  A  MORI SON 

2  3    ; 

PINXBAM  NOTCH 

6818  COOS 

13  44 

16 

71 

IS 

2000 

7P 

7P 

J  B  DODGE 

2  3-1; 

7 

PITTSBURG  RESERVOIR 

6856  COOS 

5  45 

03 

71 

23 

13S0 

MID 

N  B  WATER  RESOURCES 

3  4 

i>LT1IOtmi 

6944  GRAFTON 

10  43 

46 

71 

42 

620 

7P 

7P 

MRS  G  L  STILPHEN 

2  3    5 

RAXDOLPH 

7088  COOS 

22 

71 

19 

1250 

6P 

6P 

CLOSED  9-49 

2  3    5 

SOVn  DAKBUBT 

7967  MERRIMACK 

10  43 

29 

71 

53 

690 

SA 

EDNA  F   POWERS 

3 

SOirTB  LTRDEBORO 

8081  HILLSBORO 

10  42 

53 

71 

47 

649 

7P 

HARRY  W  HOLT 

3 

SOUTH  SLTTOtl 

8169  MERRIMACK 

10  43 

19 

71 

56 

750 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

S 

SOUn   VKAU 

8194  HILLSBORO 

10  43 

04 

71 

43 

650 

6P 

AUGUST  8RUYNEEL 

3 

8350  CHESHIRE 

10  43 

05 

72 

07 

1400 

6P 

FRED  R  JENNINGS 

3 

3URAPRE 

8502  SULLIVAN 

5  43 

23 

72 

05 

1010 

SA 

H  W  BANNISTER 

3 

SC8ST  KXmTAIN  DAR 

8539  CHESHIRE 

S  43 

00 

72 

19 

540 

5P 

5P 

H  G  LAWTON 

2  3  4  5   7 

TBOeinXMI  CAP 

8676  GRAFTON 

lo:  43 

59 

71 

33 

2120 

U  S  BNCINRERS 

S 

8754  COOS 

13  44 

16 

71 

17 

3800 

7P 

7P 

A  M  C  SKI  SKELTER 

2  3    5   7  1 

WALPOLS 

8854  CHESHIRE 

5  43 

05 

72 

320 

8A 

FRANK  DRI5C0LL 

3 

VABtSlI  1  n 

8885  GRAFTON 

10  43 

55 

71 

53 

700 

4P 

N  a  FISH  HATCHERY 

3  1 

lATEXVILLE  VALLEY 

8960  GRAFTON 

10  43 

57 

71 

30 

1500 

U  S  ENGINEERS 

S 

9074  SULLIVAN 

5  43 

22 

72 

07 

935 

MID 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3  4 

■ m 1 ■Ut 1 H 

9091  GRAFTON 

10  43 

52 

71 

SS 

600 

7A 

B  L  DOWNING 

3 

WEST  LEBAKHI  1  SW 

9318  GRAFTON 

5  43 

38 

72 

19 

S5G 

8A 

8A 

GRANITE  ST  ELEC  CO 

2  3    5 

VE9T  RUHNET 

9474  GRAFTON 

10  44 

48 

71 

SI 

610 

7A 

ELVA  M  CBIVELL 

3 

VHITEFIELD 

9G1S  COOS 

S  4-* 

23 

71 

36 

1045 

7A 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 

3 

flLMOT 

9676  MERRIMACK 

10  43 

27 

71 

55 

900 

8A 

MRS  RDTB  H  GRACE 

3 

VINCnSTIR 

9726  CBESaiRE 

5  42 

46 

72 

23 

450 

HID 

CARL  D  CRUPE 

3  4 

WIRDHAM 

9731  ROCKINGHAM 

10  42 

'47 

71 

19 

174 

6P 

6P 

2  3    5    7 

WOLFSBOaO  FALLS 

9865  CARROLL 

10  43 

36 

71 

12 

514 

6P 

6P 

2  3     5       ; 

Bcmw       I  B. 

nUUCONIA  R-  H. 

0675  CRAfTWr 

5« 

06 

71 

S3 

1300 

SP 

JAMES  LEONARD 

3 
3 

3160  GRAFTON 

5  44 

13 

71 

44 

960 

6P  ROGER  PKABODY 

1 

OBITT     KE- 

8936  WALDO 

9   44 

35 

69 

20 

530 

2  3 

5     1 

1 

NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1949 


Statio; 


County 


Vdfaon 
time 


Observer 


RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

FORT  ADAHS 

GRBENVILLE 

KINGSTON 


J     S 


0576  WASHINGTON 
0896  NEWPORT 
,2826  NEWPORT 
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61      MID  V  S   ARMY 
420   HP   8P  ACRICULT'AL  EXP  STA 
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NEW  ENGLAND  -  DECEMBER  1949 
W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

WEATHER  SUMMARY 

The  mean  temperature  for  the  Section  in  December,  1949  was  29.5°.   This  was  3.2° 
above  the  normal  and  higher  than  in  any  December  since  1936,  despite  the  fact 
that  the  first  half  of  the  month  was  of  typical  winter  severity,  with  sub-zero 
temperatures  reported  at  times  in  northern  and  interior  regions.   The  highest 
monthly  mean  reported  was  39.4°  at  Block  Island,  R.I.;  the  lowest,  19.6°  at 
Caribou,  Me.   The  highest  recorded  was  67°  at  East  Deering,  N.H. ,  on  the  27th; 
the  lowest,  -18°  at  Campton,  N.H. ,  on  the  10th.   The  greatest  monthly  range  was 
80°  at  Middlesex,  Vt . ;  the  least,  38°  at  Block  Island,  R.I.,  and  New  Bedford, 
Mass.   Several  snowstorms  occurred  in  the  first  decade,  with  moderate  to  heavy 
amounts  in  the  Northern  Division,  and  one  to  three  inches  in  the  Southern  Divi- 
sion.  The  hopes  of  the  winter  recreation  interests  thus  raised  in  the  hope  of 
satisfactory  permanent  snow  cover  were  soon  dashed  by  a  return  to  unseasonable 
mildness  on  the  12-13th  and  18-19th.   This  removed  all  snow  and  thawed  the 
ground  except  in  the  north,  but  providentially  permitted  percolation  of  the 
accompanying  rains.   Although  the  rains  were  of  but  moderate  amount  they  were 
well  absorbed  and  effected  some  improvement  in  water  supplies.   Windstorms,  as 
in  previous  months  during  the  fall  were  of  only  moderate  energy.   "Northeasters", 
typical  of  the  season  were  conspicuous  by  their  absence.   The  high  pressure 
systems  which  caused  Canadia  air  masses  to  flow  into  New  England  brought  but  a 
modicum  of  cold  this  month.   Even  the  powerful  high  pressure  cell  of  the  24th, 
which  raised  barometric  readings  to  the  highest  levels  ever  recorded  in  New  Eng- 
land, barely  lowered  the  temperature  to  normal,  so  modified  was  the  surface  air 
by  contact  with  bare,  warm  ground.   A  quick  return  to  abnormal  warmth  ensued, 
and  at  many  stations  maximum  temperature  date  records  were  broken  on  the  22nd, 
23rd,  27th  and  28th,  with  readings  in  the  60' s,  a  fitting  climax  to  the  warmest 
year  since  1889.   Storms  were  weak  in  energy  but  with  substantial  rainfall.  How- 
ever, the  average  monthly  precipitation  for  the  Section,  2.51  inches,  was  0.81 
inch  less  than  the  mean  of  the  past  62  years.   The  greatest  monthly  amount  re- 
ported was  5.94  inches  at  Shepaug  Dam,  Conn.;  the  least,  1.04  inches  at  Woodstock, 
Vt .   The  greatest  amount  in  24  hours  was  2.42  inches  at  Sterling,  Mass.,  on  the 
3rd.   The  average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  was  12,  which  is  2  more 
than  the  normal.   The  average  snowfall  was  5.2  inches,  which  is  6.0  inches  less 
than  the  62-year  mean  for  December.   At  the  end  of  the  month  no  snow  lay  on  the 
ground  except  near  the  northwestern  Maine  boundary,  and  there  was  only  a  shallow 
cover.   Even  in  the  White  and  Green  Mountains  the  ground  was  bare  as  it  had  been 
during  most  of  the  month.   Recurring  surges  of  tropical  air  quickly  melted  the 
small  amounts  that  fell. M.T.N. 
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related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about  may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 

2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the  25,  D.C. 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
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data  required  In  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
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27.9 

55 

-14 

2.96 

19.1 

3.31 

10.6 

10 

1945 

18.8 

52 

-23 

25.3 

54 

-17 

3.18 

10.8 

5.84 

24.7 

10 

1946 

23.1 

61 

-23 

32.1 

70 

-    7 

4.09 

26.5 

3.44 

7.4 

12 

1947 

19.1 

56 

-20 

27.6 

64 

-10 

1.93 

19.6 

3.17 

23.2 

10 

1948 

26.3 

59 

-26 

32.8 

60 

-17 

3.45 

5.6 

3.46 

8.9 

10 

1949 

26.3 

67 

-18 

33.1 

66 

-17 

2.16 

5.6 

2.91 

4.8 

12 

Period 

22.4 

72 

-50 

30.3 

71 

-24 

3.03 

14.6 

3.67 

8.0 

cbttwett 

>,    Khodi 

•    Isla 

id   And 

connec 

^lent) 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Z 

No.  oi  Days 

Snow,  Sleet,  HaU 

No.  of  Day» 

1 

SWfcm 

1 

1 

1 
J 

0 

"e 

3 

8 

s 

^ 

e 
o 

s 

0 

1 

1 

1 

1 

J 

s 

1 

1 

(5  "^ 
ll 

a 

a 

8 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

& 

1 

g 

i 

1 

S 

s 

§ 

COMKBCTICOT 

BRIDGEPORT 

34.9 

3.0 

57 

22 

11 

10 

0 

23 

3.00 

-    .90 

.95 

27 

5.3 

3 

3 

10 

5 

0 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

35.7 

58 

28 

13 

10 

0 

22 

2.72 

.51 

27 

2.4 

T 

2+ 

14 

4 

0 

CREAM  HILL 

30.8 

4.1 

57 

28 

6 

30 

0 

26 

4.37 

.87 

1.34 

13 

10.0 

6 

3+ 

12 

6 

2 

DANBURT 

32.7 

60 

22 

2 

10 

0 

24 

3.38 

.96 

27 

6.5 

4 

3 

12 

5 

0 

fALLS    VILLAGE 

30.2 

2.3 

61 

28 

-10 

10 

0 

27 

4.10 

.87 

1.28 

13 

12.0 

8 

3+ 

12 

3 

1 

GREENWICH 

33.1 

60 

23 

7 

10 

0 

25 

3.28 

1.08 

27 

3.8 

3 

2+ 

10 

5 

1 

HARTEORD  WB  AIRPORT 

32.2 

2.4 

60 

27+ 

2 

10 

0 

26 

3.40 

-    .57 

.71 

27 

12.6 

8 

3 

13 

6 

0 

HIDDLETOWN 

34.5 

58 

27+ 

5 

10 

0 

22 

3.20 

.77 

27 

10.2 

9 

3+ 

11 

4 

0 

■OBAWE   FOREST   RAXGER   STATION 

28.2 

56 

13+ 

3 

7+ 

0 

26 

4.29 

1.39 

13 

10.4 

7 

5 

12 

5 

1 

■ODNT  CARMEL 

32.2 

3.4 

55 

13+ 

1 

10 

0 

26 

2.86 

-1.16 

.79 

27 

10.0 

8 

3 

11 

3 

0 

KEW   HAVEN    WB   AIRPORT 

34.9 

4.0 

55 

22+ 

11 

10 

0 

22 

3.15 

-    .55 

.54 

27 

4.8 

2 

3 

14 

4 

0 

MEl  LONDON 

37.7 

4.9 

57 

23 

14 

10 

0 

19 

3.85 

.09 

.79 

27 

5.5 

11 

6 

0 

S««  raiersnoe  not**  foUowing  3t«tion  Index 
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Tdble  2— Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


MEW  ENCLAIID 
DECEilBEB   1949 


Temperature 

Precipitati 

on 

No.  of  Daya 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  oi  Days 

1 

] 

1 

? 

» 

2 

Station 

ID 

0 

t 
o 

0 

I 

J 

s 

§ 

^ 

1 

< 

1 

i 

X 

1 

1 
1 

s 

a 

b 

CO 

1 

1 

1 

1 

1 

h 

2  « 

1 

8 
3 

8 
to 

C9 

a 
s 
§ 

NORFOLK  2  S« 

27.6 

57 

28 

-  1 

10 

0 

26 

4.84 

1.24 

13 

16.1 

12 

8 

15 

5 

2 

NORTH  KENT 

30.9 

60 

22+ 

-  4 

10 

0 

24 

4.25 

1.41 

13 

9.4 

6 

7+ 

14 

5 

2 

NORWALK 

32.8 

2.6 

60 

22 

4 

10 

0 

25 

3.61 

-  .01 

1.10 

27 

7.0 

10 

4 

1 

NORWICH  3  ESE 

33.8 

57 

28 

2 

10 

0 

24 

.71 

27 

4.0 

3 

7 

9 

0 

PUTNAM 

30.1 

60 

23 

-  7 

10 

0 

27 

3.12 

.82 

13 

10.5 

6 

3 

l.T 

3 

0 

SALISBURY 

28.0 

3.4 

£7 

22 

-  2 

10 

0 

28 

3.88 

.93 

1.42 

13 

13.6 

8 

3+ 

13 

3 

1 

SHEPAUG  DAU 

30.1 

55 

23+ 

-  3 

10 

0 

25 

5.94 

1.68 

28 

13.1 

13 

2 

STORRS 

31.1 

2.0 

57 

27 

-  1 

10 

0 

26 

2.65 

-1.00 

.56 

27 

12.3 

10 

2+ 

13 

0 

WASHINGTON 

32.  IM 

58 

23+ 

2 

9 

0 

27 

4.92 

1.18 

13 

8.0 

8 

5 

11 

8 

1 

WATERBUHY 

34.5 

3.2 

60 

13+ 

1 

10 

0 

23 

3.21 

-  .59 

.94 

27 

6.0 

5 

3 

12 

4 

0 

WATERBURY  CITY  HALL 

35.7 

60 

23+ 

6 

9 

0 

21 

3.38 

.76 

28 

6.0 

12 

5 

0 

WESTBROOK 

33.4 

55 

23+ 

3 

10 

0 

24 

3.59 

.96 

13 

5.2 

4 

3 

11 

4 

0 

WIGWAI!  RESERVOIR 

31.1 

57 

23+ 

-  3 

10 

0 

24 

4.77 

1.16 

13 

10.2 

15 

6 

2 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

30.0 

60 

27 

-  3 

10 

0 

29 

2.71 

.47 

27 

10.5 

6 

3+ 

13 

5 

0 

STATE 

32.2 

2.2 

3.61 

-  .18 

8.7 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

28.0 

55 

22+ 

3 

9 

0 

27 

1.49 

.30 

13 

4.5 

3 

7+ 

10 

3 

0 

BANGOR 

30.7 

10.9 

55 

22+ 

-  5 

11 

0 

25 

1.67 

-1.38 

4.0 

S 

2 

BAR  HARBOR 

32.1 

5.3 

57 

23+ 

6 

11 

0 

25 

2.81 

-1.57 

.90 

13 

3.5 

3 

8+ 

11 

3 

0 

BELFAST 

29.8 

57 

22+ 

-  2 

10+ 

0 

25 

1.92 

.45 

27 

9 

3 

0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

19.6 

6.4 

43 

23 

-  9 

11 

0 

29 

2.14 

-  .38 

.56 

5 

10.5 

15 

6+ 

12 

1 

0 

CORINNA 

25.4 

54 

23 

-  6 

11 

0 

28 

2.43 

.36 

21+ 

3.7 

4 

7+ 

10 

5 

0 

EASTPORT  WB  CITY 

31.6 

5.3 

53 

12+ 

8 

9 

0 

22 

2.75 

-  .99 

.68 

13 

3.2 

3 

8+ 

11 

5 

0 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

24.5 

50 

23 

-  5 

10 

0 

27 

1.83 

.42 

23 

5.5 

t 

3 

C 

EAST  WINTHROP 

28.3 

54 

22 

-  6 

9 

0 

26 

1.58 

.23 

13 

3.9 

3 

7+ 

13 

b 

0 

FARMINGTON 

24.  9M 

3.6 

50 

22 

-  6 

9 

0 

27 

1.82 

-1.67 

.42 

23 

6.4 

10 

2 

0 

FORT  KENT  1  SE 

19.8 

46 

23 

-11 

11 

0 

28 

1.71 

-1.21 

.39 

21 

9 

2 

0 

GARDINER 

29.1 

4.9 

56 

22 

-  4 

9 

0 

25 

1.40 

-2.26 

.28 

13 

11 

1 

0 

GREENVILLE 

22.0 

3.2 

45 

22+ 

-  9 

11 

0 

29 

1.53 

-1.60 

.36 

23+ 

4.6 

4 

7+ 

11 

2 

0 

HOULTON  AIRPORT 

22.7 

6.9 

51 

23 

-12 

11 

0 

29 

2.63 

.37 

.51 

27 

11.6 

14 

6+ 

13 

5 

0 

HOULTON  1  NE 

24.3 

5.7 

50 

23 

-11 

11 

0 

28 

2.70 

.44 

.52 

28 

8.0 

11 

6 

12 

5 

0 

JONESBOHO 

28.4 

52 

13 

0 

8 

0 

26 

3.00 

.87 

12 

13 

0 

LEWISTON 

29.2 

5.6 

59 

22 

1 

10 

0 

?7 

1.88 

-2.02 

.48 

23 

5.0 

10 

3 

0 

MADISON 

25.1 

4.9 

53 

22 

-  6 

10 

0 

28 

1.93 

-1.32 

.47 

23 

7.2 

11 

1 

0 

MILLINOCKET  AIRPORT 

23.9 

5.8 

50 

23 

-  6 

11 

0 

29 

2.25 

-1.29 

.48 

27 

5.9 

6 

7+ 

13 

5 

0 

HILLINOCEET  DAM 

20.2 

45 

13 

-11 

11 

0 

28 

2.30 

.42 

22 

4.0 

10 

5 

11 

3 

0 

NORTH  BRIDGTON 

27.0 

3.3 

56 

22 

-  7 

10 

0 

28 

1.94 

-1.60 

.36 

23 

5.5 

11 

4 

0 

OLD  TOWN 

28.4 

5.7 

54 

23+ 

-  5 

11 

0 

25 

2.49 

-  .77 

.52 

5 

10.0 

7 

5 

13 

4 

0 

OLD  TOWN  AIRPORT 

24  7 

54 

22 

-13 

11 

0 

29 

2.62 

.47 

21 

7.7 

7 

8i 

11 

4 

0 

PORTLAND 

32.4 

57 

22 

4 

10 

0 

31 

1.82 

.33 

12 

5.3 

5 

7+ 

11 

3 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

30.0 

5.0 

60 

22 

-  8 

10 

0 

25 

1.75 

-2.22 

.35 

12 

5.3 

5 

7 

11 

3 

c 

PRENTISS 

23.8 

52 

23 

-  5 

9+ 

0 

28 

2.40 

.42 

27 

7.0 

7 

5 

9 

6 

0 

PRESQUE  ISLE 

22.  IK 

5.7 

46 

23 

-  9 

12 

0 

27 

1.50 

-  .88 

.22 

7 

3.0 

18 

7 

10 

0 

0 

ROCKLAND 

30.9 

56 

22 

0 

9 

0 

25 

2.44 

.70 

13 

3.0 

2 

8+ 

12 

4 

0 

ROMFORD  3  SW 

23.5 

4.5 

51 

23 

-10 

9+ 

0 

28 

2.19 

-  .79 

.60 

23 

3.5 

5 

7+ 

12 

3 

0 

RUMFORD  1  SSE 

25.6 

3.6 

49 

22 

-  3 

9+ 

0 

28 

1.64 

-1.34 

.41 

23 

4.6 

3 

7+ 

12 

2 

0 

UNITY 

28.0 

57 

22 

-  1 

11 

0 

27 

1.87 

.36 

23 

12 

2 

0 

VANCEBORO 

26.3 

8.9 

52 

23 

-  5 

11 

0 

27 

2.75 

.29 

.55 

27 

2.5 

2 

5 

10 

5 

0 

WINS LOW 

28.2 

4.5 

55 

23 

2 

10+ 

0 

27 

1.53 

-1.30 

.29 

13 

4.7 

3 

5+ 

10 

2 

0 

WOODLAND 

28.5 

8.0 

54 

22+ 

-  4 

11 

0 

25 

2.52 

-  .93 

.45 

5 

1.5 

2 

7+ 

9 

6 

0 

STATE 

26.4 

4.4 

2.10 

-1.14 

5.3 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

29.4 

4.1 

61 

23 

-  9 

11 

0 

26 

2.80 

-  .45 

.91 

13 

6.0 

5 

5+ 

11 

5 

0 

AMHERST 

30,9 

3.5 

61 

22 

-  7 

10 

a 

23 

2.44 

-1.06 

.68 

12 

8.5 

6 

7 

13 

3 

0 

ARLINGTON 

34.7 

65 

23 

4 

10 

0 

20 

1.79 

.33 

3 

5.4 

5 

7 

12 

3 

0 

BILLERICA 

31.3 

65 

23 

-  8 

10 

0 

27 

.43 

13 

6.2 

3 

3+ 

12 

0 

BIRCH  HIL:.  DAM 

27.3 

56 

22+ 

-17 

10 

0 

27 

2.48 

.62 

13 

9.0 

C 

7+ 

12 

4 

0 

BLUE  BILL 

33.5 

4.4 

61 

23 

10 

10 

0 

21 

2.18 

-1.77 

.60 

3 

5.1 

2 

3+ 

13 

5 

0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

36.8 

4.3 

64 

23 

15 

10+ 

0 

18 

1.64 

-1.81 

.31 

13 

2.4 

1 

7+ 

13 

2 

0 

BROCKTON 

36.6 

4.7 

60 

23 

7 

10 

0 

20 

2.24 

-1.10 

.39 

13 

12 

4 

0 

CHATHAM 

38.4 

56 

27 

17 

7 

0 

13 

2.94 

1.25 

27 

9 

3 

1 

CHESTNUT  HILL 

37.0 

5.1 

64 

23 

9 

10 

0 

21 

2.25 

-1.39 

.58 

3 

3.3 

10 

4 

0 

CLINTON 

33.9 

4.7 

62 

24 

3 

10 

0 

23 

2.50 

-1.39 

.61 

28 

8.6 

10 

0 

COHASSET 

36. 4M 

8 

10+ 

0 

22 

.40 

3 

9 

1 

0 

EAST  WAREHAM 

35.1 

3.1 

62 

21 

5 

10 

0 

24 

2.83 

-1.31 

.96 

3 

13 

3 

0 

EDGARTOWN 

36.9 

58 

24 

11 

10 

0 

21 

4.17 

1.23 

28 

11 

5 

2 

FALL  RIVER  2  NE 

36.1 

3.5 

59 

23 

12 

10 

0 

20 

2.52 

-1.65 

.49 

27 

1.6 

T 

3+ 

13 

4 

0 

FITCHBURG 

31.9 

3.3 

60 

23+ 

1 

10 

0 

24 

1.90 

-1.29 

.60 

3 

9.0 

4 

3 

10 

2 

0 

FBAMINGHAM 

32.9 

3.0 

64 

24 

0 

10 

0 

26 

2.27 

-1.52 

.54 

3 

7.3 

11 

3 

0 

HAVERHILL 

33.8 

3.1 

63 

23 

1 

10 

0 

23 

1.83 

-1.49 

.50 

13 

6.8 

4 

7+ 

12 

2 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

28.4 

2.6 

59 

22 

-  4 

11 

0 

28 

2.82 

-  .60 

.76 

13 

11.5 

8 

5 

16 

5 

0 

BYANNIS  1  E 

37.9 

4.0 

56 

22+ 

11 

10 

0 

18 

3.51 

-  .37 

1.10 

27 

12 

4 

1 

KNICHTVILI.E  DAM 

27.7 

66 

22 

-  8 

9 

0 

26 

2.25 

.55 

27 

9.0 

9 

7+ 

10 

3 

0 

LAKE  COCHITUATE 

-15 

10 

0 

25 

2.26 

-1.40 

.49 

27 

5.5 

10 

3 

0 

LAWRENCE 

33.1 

4.8 

6'; 

23 

-  2 

10 

0 

22 

1.38 

-2.09 

.22 

27 

5.2 

13 

0 

0 

MIDDLETOM 

35.1 

62 

23 

2 

10 

0 

19 

1.85 

-1.85 

.45 

3 

4.5 

2 

3+ 

10 

2 

0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

38.4 

2.6 

55 

23 

16 

10 

0 

16 

2.59 

-1.15 

.70 

19 

T 

10 

3 

0 

NEW  BEDFORD 

38.9 

5.7 

58 

23 

20 

10+ 

0 

16 

2.35 

-1.64 

.69 

3 

2.2 

2 

3 

11 

2 

0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

28.3 

3.4 

57 

22+ 

-  3 

10 

0 

24 

3.14 

.04 

.79 

12 

14.2 

8 

3+ 

13 

5 

0 

PLYMOUTH 

37.5 

5.3 

63 

23 

8 

10 

0 

22 

2.35 

-1.74 

.88 

3 

9 

4 

0 

ROCKPORT  1  ESE 

35.2 

4.0 

59 

27 

6 

10 

0 

20 

1.71 

-2.21 

.35 

13 

2.0 

2 

7+ 

10 

2 

0 

SANDWICH 

37.9 

64 

23 

14 

10 

0 

20 

2.58 

.54 

3 

T 

11 

4 

0 

SHELBURNE  FALLS 

27.6 

1.8 

56 

23 

-  5 

10+ 

0 

28 

2.86 

-  .33 

.59 

13 

7.2 

9 

8 

12 

5 

0 

SPRINGFIELD 

33.1 

2.3 

56 

22+ 

1 

10 

0 

23 

3.53 

.25 

1.20 

13 

10.9 

7 

7 

11 

3 

1 

STOCKBRIDGE 

29.8 

3.0 

59 

22+ 

-  S 

10 

0 

25 

3.30 

.82 

.66 

13 

12.4 

7 

3+ 

13 

5 

0 
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Table  2— Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1949 


Temperature 

Precipitati 

on 

1 

No.  of  Day» 

J 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Paya 

J 

, 

Station 

Q 

0 

1 

1 

a 

0 

g 

s 

8 

e 

1 

1 

8 

s 

« 

1 
1 

il 

S 

h* 

e 

& 

i 

1 

1 

1 

9 

1 

a 

1 

s 

1 

I 

1 

0 

3 

0 

^ 

SWAIBPSCOTT 

34.3 

3.7 

59 

28        7 

10 

0 

19 

1.61 

-1.70 

.38 

3 

4.0 

2 

3+ 

11 

2 

0 

TAUNTON 

34.1 

4.0 

58 

27   1     0 

10 

0 

25 

1.84 

-2.09 

.42 

3 

3.0 

3 

3 

10 

4 

0 

rULLY  DAK 

28.5 

59 

56   i   -14 

10 

0 

26 

2.71 

.55 

27 

10.0 

8 

7+ 

9 

5 

0 

TURNERS  FALLS 

29. 9H 

2.7 

60 

22 

-   9 

10 

0 

24 

2.72 

-  .27 

.56 

12 

9.5 

13 

4 

0 

HALPOLE 

32.6 

62 

23 

-  2 

10 

0 

25 

2.01 

.48 

3 

2.9 

2 

3 

12 

4 

0 

WESTFIELD  2  VE 

29.9 

2.5 

62 

22 

-  7 

10 

0 

27 

2.28 

-1.40 

.67 

27 

9.7 

7 

7+ 

11 

3 

0 

WESTON  2  NW 

33.3 

4.3 

64 

23 

-  4 

10 

0 

25 

2.18 

-  .35 

.50 

3+ 

6.5 

4 

7+ 

9 

3 

0 

reSTOVER  FIELD 

30.5 

59 

27+ 

-  1 

4 

0 

27 

4.78 

1.15 

13 

17.4 

6 

7+ 

13 

7 

1 

WORCESTER  AIRPORT 

31.2 

58 

22 

8 

9+ 

0 

24 

2.55 

74 

27 

9.4 

7 

7 

13 

2 

0 

WORCESTER  1 

31.7 

2.8 

60 

23 

-  3 

10 

0 

24 

3.05 

-  .47 

.79 

27 

11.0 

10 

7+ 

14 

3 

0 

STATE 

33.3 

3.3 

2.51 

-1.05 

2.4 

MEW  BAMPSBIRE 

ALEJUNDRIA 

25. IM 

58 

22 

-  7 

10 

0 

27 

1.89 

.29 

7 

10.0 

7 

7+ 

15 

3 

0 

BERLIN 

24.0 

3.7 

62 

23 

-12 

10 

0 

26 

2.16 

-  .84 

.35 

21+ 

5.5 

4 

8+ 

10 

6 

0 

BETZLEHEIi 

24.8 

4.8 

59 

22 

-  4 

10 

0 

29 

2.49 

.12 

.81 

13 

4.0 

3 

7+ 

10 

3 

0 

BLACEWATER  DAK 

28.0 

64 

22 

-12 

10 

0 

24 

1.28 

.20 

13 

8.0 

4 

7+ 

15 

0 

0 

CAKPTON 

22.4 

48 

23 

-18 

10+ 

0 

31 

2.47 

.48 

27 

6.6 

5 

8 

11 

5 

0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

28.1 

4.1 

63 

22 

-13 

10 

0 

27 

1.39 

-1.74 

.31 

12 

6.5 

5 

7 

12 

1 

0 

EAST  DEER INC 

29.8 

67 

27 

-  8 

10 

0 

24 

1.82 

.34 

13+ 

8 

7 

9 

3 

0 

PABTAN 

23. 7M 

62 

23 

-15 

10 

0 

25 

2.26E 

.78 

27 

3 

7 

8 

3 

0 

FIRST  CONN  LAKE 

19.8 

3.2 

58 

23 

-12 

10+ 

0 

27 

3.21 

.03 

.46 

29 

22.9 

11 

8 

20 

5 

0 

FRANKLIN  1  NW 

27.3 

3.4 

61 

22 

-13 

10 

0 

27 

1.48 

-1.57 

.34 

13 

4.0 

3 

7 

11 

1 

0 

FRANKLIN  FALLS  DAK 

26.8 

58 

22 

-14 

10 

0 

26 

1.63 

.34 

13 

7.0 

5 

7 

15 

2 

0 

GLENCLIFF  2  NW 

26.9 

6.4 

57 

22 

-  3 

30 

0 

27 

2.60 

-  .21 

.63 

13 

6.6 

5 

7 

17 

4 

0 

HANOVER 

26.4 

4.2 

57 

22 

-12 

10 

0 

27 

1.94 

-  .65 

.53 

27 

5.6 

4 

7 

11 

3 

0 

DENE  1  S 

28.5 

3.7 

63 

22 

-14 

10 

0 

25 

3.00 

.01 

.50 

13 

10.1 

7 

7 

10 

7 

0 

LAKEPORT  1 

29.6 

56 

27 

3 

10 

0 

27 

1.71 

-1.88 

.42 

13 

5.9 

5 

8 

10 

3 

0 

LEBANON  AIRPORT 

26.1 

60 

22 

-15 

10 

0 

28 

1.86 

.40 

23 

2.5 

5 

7 

13 

4 

0 

MANCHESTER 

29.8 

2.4 

56 

22+ 

-  4 

10 

0 

25 

2.46 

-  .79 

.40 

12 

8.7 

14 

5 

0 

MASSABESIC  LAKE 

30.0 

63 

23 

-16 

10 

0 

25 

1.86 

.38 

13 

8.7 

5 

8+ 

10 

2 

0 

NASHUA  3  N 

30.0 

2.7 

64 

22 

-14 

10 

0 

26 

1.92 

-1.42 

.33 

27 

7.5 

8 

8 

10 

4 

0 

NEW  LONDON 

26.5 

59 

22 

4 

29+ 

0 

28 

1.61 

.42 

28 

4.9 

4 

7+ 

11 

3 

0 

PETERBORO  2  S 

26. 4M 

56 

22+ 

3 

4+ 

0 

27 

3.22 

.68 

19 

9.2 

8 

9 

11 

6 

0 

PINKBAM  NOTCH 

24.6 

4.6 

58 

22 

-  8 

10 

0 

28 

2.65 

-1.60 

.58 

27 

13.5 

15 

7 

13 

3 

0 

PLTMOUTB 

27.1 

4.8 

55 

22+ 

-  8 

10 

0 

25 

1.95 

-1.12 

.56 

13 

7.0 

6 

7+ 

8 

3 

0 

SURRT  MOUNTAIN  DAK 

27.2 

60 

22 

-16 

10 

0 

25 

2.45 

.48 

13 

10.7 

7 

7+ 

15 

4 

0 

WEST  LEBANON  1  SW 

26.1 

58 

23 

-14 

10 

0 

26 

1.33 

.33 

13 

5.0 

4 

8+ 

14 

1 

0 

WINDHAK 

30.8 

64 

22 

-14 

10 

0 

25 

2.18 

.52 

13 

6.5 

6 

7+ 

10 

4 

0 

WOLFEBORO  FALLS 

28.8 

58 

22 

0 

10 

0 

24 

1.75 

-2.08 

.31 

7 

5.5 

4 

7+ 

13 

3 

0 

WOODSTOCK 

26.1 

50 

28 

-  8 

10 

0 

29 

2.62 

.58 

13 

9.1 

6 

7 

12 

5 

0 

STATE 

26.8 

3.7 

2.11 

-  .92 

3.8 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

11.8 

3.2 

40 

12+ 

-20 

29 

0 

30 

3.69 

-3.38 

.65 

12 

7.2 

11 

7+ 

17 

6 

0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

39.4 

3.4 

58 

23 

20 

30 

0 

16 

3.54 

-  .26 

1.30 

27 

0.9 

T 

3+ 

13 

4 

1 

GREENVILLE 

33.6 

60 

23 

4 

10 

0 

24 

2.31 

.63 

27 

5 

3+ 

10 

4 

0 

KINGSTON 

34.4 

3.4 

59 

13 

4 

10 

0 

24 

3.00 

-1.61 

,72 

3 

3.2 

1 

3 

10 

5 

0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

35.0 

59 

13+ 

9 

10 

0 

21 

2.02 

.34 

3 

2.1 

1 

7+ 

14 

3 

0 

PROVIDENCE  WB  CITT 

37.1 

5.5 

62 

23 

14 

10 

0 

20 

1.86 

-1.61 

.30 

3 

1.3 

T 

2+ 

14 

4 

0 

STATE 

35.9 

3.0 

2.55 

-1.25 

1.9 

"ERKONT 

BELLOWS  FALLS 

24.5 

58 

22 

-14 

10+ 

0 

29 

1.74 

-1.02 

.32 

28 

7.9 

5 

8 

11 

3 

0 

BL00M7IELD 

24.6 

4.1 

57 

22 

-13 

10 

0 

28 

2.72 

.31 

.51 

13 

7.0 

4 

7 

17 

5 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

28.4 

4.0 

57 

23 

-  6 

10 

0 

23 

1.80 

-  .08 

.34 

13 

7.1 

3 

7 

13 

2 

0 

CAVENDISH 

25.2 

2.9 

56 

28 

-16 

10 

0 

26 

1.61 

-1.24 

.39 

27 

9.0 

8 

7  + 

15 

2 

0 

CHELSEA  2  S 

24.1 

3.8 

56 

22 

-12 

9 

0 

28 

1.91 

-  .59 

.50 

23 

6.1 

7 

7+ 

10 

4 

0 

CORNWALL  1  N 

29.0 

4.8 

56 

22 

3 

10+ 

0 

24 

DORSET  1  S 

28.5 

66 

22 

-10 

10 

0 

27 

3.38 

.99 

27 

7.5 

6 

7+ 

13 

4 

0 

EAST  BARNET 

23.9 

4.1 

56 

23 

-15 

10 

0 

26 

2.43 

-  .06 

.57 

13 

4.2 

4 

8 

13 

4 

0 

ENOSBURG  FALLS 

27.0 

6.8 

60 

22+ 

-14 

10 

0 

26 

2.69 

-  .05 

.53 

21  + 

12.0 

5 

7+ 

12 

5 

0 

LEKINGTON  3  HE 

24.2 

58 

22 

-17 

10 

0 

26 

2.44 

.62 

26 

12.6 

8 

7+ 

12 

4 

0 

MIDDLESEX 

25. 6M 

66 

23 

-14 

10 

0 

27 

1.90 

.43 

21 

11.2 

7 

8+ 

13 

2 

0 

KONTPELIER  AIRPORT 

25.1 

58 

22 

-14 

10 

0 

26 

2.14 

.40 

21 

10.2 

8 

7+ 

17 

4 

0 

NEWPORT 

24.6 

4.7 

57 

22 

-12 

9 

0 

25 

3.02 

.50 

.53 

21 

8.4 

5 

7+ 

19 

5 

0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

26.9 

6.5 

60 

22 

-14 

10 

0 

25 

1.30 

-1.19 

.24 

21 

6.0 

5 

7+ 

9 

0 

0 

RUTLAND  1  SE 

28.9 

4.9 

65 

22 

-  5 

10 

0 

27 

2.55 

.31 

.55 

23 

4.4 

2 

7+ 

12 

4 

0 

SAINT  ALBANS 

28.4 

5.3 

58 

22 

1 

30 

0 

25 

X.88 

-  .53 

.39 

21 

8.0 

4 

7+ 

13 

3 

0 

SAINT  JOHNSBURY 

26.7 

5.6 

54 

22+ 

-12 

10 

0 

25 

2.70 

.27 

.64 

21 

5.5 

5 

7+ 

13 

4 

0 

SOKERSET 

22.3 

2.0 

56 

23 

-13 

10 

0 

29 

4.32 

.15 

.76 

27 

18.1 

19 

10+ 

18 

8 

0 

ITEST  BURKE 

21.8 

52 

23 

-16 

10+ 

0 

28 

2.94 

.05 

.46 

13 

8.0 

18 

4 

0 

WILDER  1  E 

21.9 

53 

23 

-16 

10 

0 

29 

2.08 

-  .26 

.47 

28 

4.0 

3 

8+ 

11 

4 

0 

WOODSTOCK 

25. 7M 

3.3 

57 

22 

-16 

10 

0 

26 

1.04 

-1.70 

.52 

7 

9.0 

7 

1 

0 

STATE 

25.6 

3.5 

2.33 

-  .40 

8.3 

See  lefeience  ootea  following  Statioa  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGIjUID 
DECEIDER   1949 


Table  2-Continued 

Temperature 

Precipitotton 

No.  of  dayB 

Snow,  Slaet,  HaU 

No.  of  day* 

1 

1 

« 

^ 

Station 

e 

1 

a 

■2 

1 
i 

1 

1 

■I 

§ 

0 

1 

1 

a 

9 

1 

1 

1 

g 

1 

8 
3 

8 

1 

8 

DELATED  DATA 


APftIL   1949 


VERMOin' 
BENNINGTON 

MAY  1949 
VERMONT 
BENNINGTON 

JUNE  1949 
CONNECTICUT 
WESTBROOK 

MASSACHUSETTS 


CLINTON 
WORCESTER  1 


NEW  HAMPSHIRE 


BERLIN 
HANOVER 
MASSABESIC  LAKE 


BENNINGTON 
MIDDLESEX 

JULY   1949 

MAINE 

MILLINOCEET  DAM 

NEW  HAMPSHIRE 

HANOVER 

MASSABESIC  LAEE 
PETEBBORO  2  S 
TUCKERMAN  RAVINE 

AUGUST  1949 

CONNECTICUT 

MOUNT  CARMEL 

MAINE 

MILLINOCEET 
OLD  TOWN 
RIPOGENUS  DAM 

MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 

NEW  HAMPSHIRE 

TUCEERMAN  RAVINE 

RHODE  ISLAND 

GREENVILLE 

VERMONT 

BENNINGTON 

SEPTEMBER  1949 

MAINE 

MILLINOCKET 
RIPOGENUS  DAM 
UNITY 

MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

OCTOBER  1949 

CONNECTICUT 

MOUNT  CARMEL 

MAINE 

BOOLTON  1  NE 

ROXBURY 

UNITY 


46.7 

0.8 

77 

22 

15 

29 

0 

14 

3.18 

.08 

.99 

6 

0 

0 

10 

4 

D 

57.2 

88 

5 

26 

11 

0 

6 

1.49 

-1.62 

.65 

25 

0 

0 

7 

2 

0 

67.1 

94 

26 

37 

9 

1 

0 

.10 

.04 

6+ 

0 

0 

3 

0 

0 

68.2 
68.9 

2.8 
2.7 

88 
91 

22+ 

21  + 

41 
41 

1 
1 

0 
2 

0 
0 

.49 
.87 

-3.61 
-2.47 

.36 
.34 

22 
6 

0 
0 

0 
0 

3 
6 

1 
2 

0 
0 

65.1 
69.3 
67.3 

3.6 
5.6 

92 
92 
92 

14 
13 
21 

32 
35 
34 

1 
1 
1+ 

5 
3 

4 

1 
0 
0 

3.34 
3.07 

-  .32 

-  .36 

1.30 

1.32 

.84 

20 
21 
26 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 

7 
5 

3 
3 
1 

1 
1 
0 

68.3 
68.0 

94 
93 

25 
14 

33 
34 

9 

1 

4 

7 

0 
0 

1.54 
1.28 

-2.35 

.76 
.50 

22 
21 

0 
0 

0 
0 

3 

7 

2 
2 

0 
0 

67.4 

93 

4  + 

39 

8 

4 

0 

4.21 

1.25 

10 

0 

0 

8 

6 

1 

72.1 
72.2 
71.9 
60.9 

3.5 

94 
96 
92 
76 

27+ 
28+ 
30 
3+ 

43 
42 
46 
41 

8 
8 
8 

7 

7 
10 

7 
0 

0 
0 
0 
0 

4.74 
1.75 
5.18 
4.67 

-1.23 

1.13 

.48 

2.26 

1.75 

31 
13 
13 
10 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

10 
12 
13 

12 

6 
2 
5 
6 

1 

0 

1 
1 

71.2 

2.0 

99 

10 

43 

21 

6 

0 

3.65 

-    .65 

1.40 

4 

0 

0 

10 

3 

1 

67.1 
68.9 
65.8 

2.1 
2.7 
1.0 

90 
92 
90 

27 
27 
27 

37 
42 

44 

25 
25 
25 

1 

1 
1 

0 
0 
0 

1.01 
2.63 

-2.00 
-1.31 

.45 
.71 

19 
29 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

7 

5 

10 

1 
4 

0 
0 
0 

72.6 

96 

10 

54 

20 

3 

0 

2.06 

.51 

3 

0 

0 

10 

4 

0 

58.1 

76 

10 

38 

20 

0 

0 

5.84 

3.63 

29 

0 

0 

12 

6 

1 

72.8 

101 

9 

45 

20 

7 

0 

3.46 

1.37 

3 

0 

0 

8 

3 

1 

68.4 

96 

9 

38 

25 

3 

0 

2.80 

1.02 

29 

0 

0 

5 

4 

1 

56.9 
55.8 
57.7 

-0.1 
1.0 

81 
83 
82 

4 
5 
5 

30 
30 
32 

11 
26 
26 

0 
0 
0 

2 
2 

1 

3.33 
2.48 
4.72 

-    .50 
-1.94 

1.18 

.53 

1.99 

14 

15 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

12 
14 
14 

5 
3 

7 

1 

0 

1 

63.4 

84 

4 

40 

25+ 

0 

0 

3.24 

.75 

23 

0 

0 

11 

5 

0 

56,5 

5.0 

87 

10 

30 

28 

0 

2 

1.88 

-1.43 

1.12 

26 

0 

0 

5 

2 

1 

47.8 
50.4 
51.5 

2.6 

79 
84 
78 

12 
12 
12 

20 
18 
22 

25 
25 
25 

0 
0 
0 

13 

17 

7 

2.18 
2.14 
2.68 

-1.09 

.61 
.78 
.85 

31 
26 
26 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

7 
9 

5 
3 
4 

0 
0 
0 

See  reteience  note*  foUowina  Station  Index. 
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TabU  2-Contmuad 


NEW  ENGLAND 
DECEHBER  1949 


remperatuie 

Pracjpilation 

No.  of  days 

1 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  daya 

Station 

• 

s 

1 

a 

■0 

g 

S 
o 

i 

s 

• 

1 

1 

1 

§ 

3 

1 

1 

•S  ■" 

il 

t 

a 

J; 

> 

< 

1 

1 

1 

« 
2 

1 

1 

& 

a 

1 

1 

1 

0 

3 

O 

to 

§ 

NOVEIIBER    1949 

MAINE 

BANGOR 

35.2 

0.8 

61 

3 

11 

27 

0 

22 

5.08 

1.98 

1.16 

4 

12 

6 

1 

mLLINOCEET 

30.0 

-3.0 

54 

3 

6 

27 

0 

28 

4.46 

.75 

13 

RIPOGENVS  OAK 

27.8 

-4.2 

55 

1 

-" 

27 

0 

30 

3.59 

.06 

.74 

5 

11.6 

16 

5 

0 

HASSACHVSETTS 

BROCKTON 

43.0 

1.2 

69 

8 

11 

27 

0 

14 

2.78 

-    .43 

.96 

4 

10 

4 

0 

CLINTON 

39.8 

68 

1 

9 

27 

0 

19 

2.54 

.90 

14 

2.3 

12 

0 

LOWELL 

40.3 

65 

8 

12 

27 

0 

15 

2.58 

.76 

14 

1.5 

1 

28 

12 

5 

u 

NEW  BAHPSBIRE 

NEW  LONDON 

32.3 

57 

8 

5 

27 

0 

28 

3.53 

.80 

4+ 

2.3 

1 

20+ 

10 

4 

0 

DECEMBER    1949 

MAINE 

MILLINOCEET 

24.5 

50 

23 

-   7 

11 

0 

22 

2.00 

.45 

27 

3.5 

13 

3 

0 

RIPOGENUS  DAM 

21.6 

44 

23+ 

-   6 

11 

0 

27 

1.97 

.35 

27 

9.4 

15 

4 

0 

MASSACHUSETTS 

LOWELL 

33.4 

4.5 

62 

23 

-    2 

10 

0 

23 

1.72 

-1.69 

.44 

13 

5.5 

3 

3+ 

11 

2 

0 

NEW  HAMPSHIRE 

DURHAM 

31.1 

4.1 

63 

22 

-   9 

10 

0 

23 

1.37 

-2.05 

.40 

13 

4.5 

5 

7 

10 

1 

0 

CORRECTIONS 

The  precipitation  departure  from  nomal  for  Connecticut  should  be  +  1.54. 
The  precipitation  departure  from  normal  for  New  Hampshire  should  be  +  .61. 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DBCEHBER  1949 


Station 


Day  of  month 


2 

3 

4 

s 

.50 

.12 

.62 

.5S 

.13 

.34 

.32 

.32 

.35 

.12 

.92 

.09 

.08 

.01 

.67 

.08 

.43 

.15 

.61 

.12 

• 

.32 

.85 

.12 

.67 

.11 

.3C 

.4C 

.30 

.29 

.16 

T 

.08 

.61 

.15 

.65 

.15 

.72 

.15 

.21 

.IS 

.11 

.24 

.IS 

.17 

.40 

.07 

.09 

.62 

.42 

.11 

.05 

.35 

.07 

.67 

.31 

.11 

.02 

* 

.5( 

• 

.31 

.46 

.10 

.75 

.18 

.62 

.15 

T 

.6E 

.16 

.36 

.10 

.60 

.17 

.3C 

.15      .05 

.04 

.06 

.43 

T 

.09 

10      11      12      13      14     15      16      17      18      19      20     21      22      23     24      25     26      27     28      29     30 


CONHBCTICUT 

ANSONIA 

BAKERSVILLE 

BARKBAHSTED 

BLOOHFIELD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

BRISTOL 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

CANDLEWOOD  LAKE  1 

COCKAPONSET  FRST  RANGER 

COLLINSVILLE 

CREAJl  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

KASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

GROTON 

HARTFORD  1 

HARTFORD  WB  AIRPORT      ! 
HEHLOCKS  RESERVOIR 
JEWETT  CITY  1 

LAUREL  RESERVOIR 

MANCHESTER 

HEAT  POND  RESERVOIR 

UIDDLETOWN 

UILFORD 

1 
MOHAWK  FRST  RANGER  STA  I 
MOODUS  RESERVOIR  R 
MOUNT  CARMEL  ] 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      I 
NATCHAUG  FRST  RANGER  STA 
NATHAN  HALE  STATE  FOREST 

NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINCTON 

NEW  LONDON 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORTH  KENT 

NORTH  STAMFORD  RESERVOTR 

NORWALK 

NORWICH  3  ESE 

PACHAUG  STATE  FRST  3  NE 

PEOPLES  FRST  RANGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

PUTNAM  LAKE 

ROCKY ILLE  1 

ROCKWOOD  LAKE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SALGATUCK  RESERVOIR       I 

SHEPAUG  DAH  z| 

SHUTTLE  MEADOW  RESERVOIR  [ 

STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON  DAK 
STORRS 

THOMPSONVILLE 
TORRINGTON  1 

TCRRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WASHINGTON 

WATERBUItY 

WATERBURY  CITY  HALL 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLA>fD 
WHICVILLE  RESERVOIR 

WHITNEY  LAKE 

WIGWAM  RESERVOIR 

WILLIMANTIC 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  PLC 

WOLCOTT  RESERVOIR 


WOODBURY 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 
BANGOR 
BAR  HARBOR 
BF.LFAST 
BRASSUA  DAU 

CARIBOU  ire  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 

EASTPORT  WB  CITY 
EAST  SAKGERVILLE  2  E 

EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 
BUST  IS 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT  1  SE 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREEFfVILLE 

HIRAM 

BOOLTON  AIRPORT 

HOULTON  1  NE 

JACKHAN  1  NNW 

JONESBOBO 
LEWISTON 
MACE I AS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 


.12 

.64 

.3( 

.12 

.17 

.62 
.42 

.41 

.16 

.01 

.14 

.3( 

.07 
T 

.74 
.78 

.75 
.73 

.28 

.16 

.49 

.63 

.1( 

.03 

.0! 
.8( 
.5< 
.7( 

.2(i 

.2! 

, 

.3! 

.0! 

.4! 

.li 

.0! 
.4! 
.40 

.IC 

.12 

.26 

.2C 

.1£ 

.13 

.2: 

.62 
.74 

.31 
.4E 

* 

.44 

.1! 

.H 

.St 

.71 

.24 

.1'. 

.4< 

.6! 

.31 

.11 

.01 

.55 
.60 

.07 

.1( 

.5! 
1.03 

.50 
.57 

.6! 

.od 

.5! 

.7' 

.6( 

.4: 

.1( 
.8( 

.3! 

.15 
T 

T 
T 

T 

.01 

.0! 

.12 

T 

.OS 

.0< 

T 

.10 
.0! 

.08      .01 


04       .06      .04 


.11 

.19 

1.34 

.06 

.34 

.84 

.07 

.22 

.56 

.07 

.05 

.23 

..■iS 

.08 

.04 

.20 

.52 

.24 

.12 

* 

.38 

T 

.20 

1.28 

.30 

.60 

.30 

.37 

.54 

.40 

.23 

.06 

.36 

.4S 

.20 

* 

.56 

* 

.05 

.29 

.47 

.04 

.13 

.61 

.10 

.08 

.56 

.36 

.06 

.13 

.65 

.12 

.04 

.18 

.71 

.02 

.05 

.18 

.64 

.11 

T 

.10 

1.39 

.16 

.41 

.50 

.30|      .85 

1.41, 


1.4S 

1.03 
.59 

i.ia 
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.441     .05      .25 


.48 


.50 
.71 
.05    1.12 
.63 


1.08 

1.20 

.08    1,10 


14       .29      T 


.21 

.15 

.55 

.01 

.45 

.22 

.1? 

.43 

.24 

T 

.21 

.31 

.32 

Table  3-Contuiued 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  BNGLAND 
DECEMBER  1949 


r 

Day  of  month 

1 

Sbtion 

I 

_2_ 

^     i 

4 

s 

6          7 

8 

9 

10 

11 

12      13 

1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ULLIHOCCXT  itRPOn             Z 

■ILLmOCirT   D.M 

aOOSlBZAD 

■Oani   AKDOVEK                            1 

t 

T 

i- 

T 

.01 

.30 
.22 
.15 

.11 

.03 

T 

.82 
.28 

.02 
.16 
.07 
.03 

T 

»    1 

1 

T 

T     1 

1 

.271     .21 
.I2I     .16 
.02!     .04 
.08      .07 

.ISJ     .27 

T 

.10 

.01 

T 

.09 

.osi 

.061 

.32 
.10 

.04 

.50 

.27 
.14 
.26 

.03 
.42 
.12 

.32 
.13 
.04 
.37 
.36 

.19 
.25 

T 

T 

.19 

.15 
.11 

.48 
.18 
.15 
.52 
.22 

.03 
.30 
.27 
.03 
.08 

T 

2.25 
2.30 
1.36 
2.05 
1.94 

OLD  Ton 

OLD  ton  nwon              t 

porruiiD 

nKTUm)   WB  IIRPODT             X 
PUKTISS 

T 

.08 

.09 

.52 
.43 
.07 
.08 

.30 

'     .03 
.15 
.28 
.25 

.10 

T 

T 

T 

T 

.08 

.08 

.15 
.18 
.33 
.35 
.08 

.39 
.25 
.22 
.23 
.32 

.14 

.04 
.16 
.07 
.04 
.12 

.14 

.26 

.35 
.47 

.06 

.03 
.02 

.20 
.46 
.24 
.20 
.40 

.15 

.24 
.04 
.03 

.32 
.181 
.28 
.28 
.42 

.08 
.08 
.12 
.12 
.30 

2.49 
2.62 
1.82 
1.75 
2.40 

nmoDi  isLi 

■OdUUID 

■omimT                           X 

■iniFCaD   3   ST 

•t 

.01 
.11 
.06 

.28 
.31 

.04 

.22 
.13 
.12 
.24 
.14 

.03 

.04 
.21 
.03 

.09 
.15 
.26 
.04 
.25 

.10 
.70 
.52 

.14 

.05 
.16 
.06 
.09 

.20 
.09 

.17 
.02 
.04 
.17 
.48 

.04 

.15 
.09 
.14 
.28 
.60 

.19 
.04 

T 

.13 
.06 
.19 

.14 
.41 
.72 
.36 
.16 

.20 
.45 

.06 

.01 

1.50 
2.44 

2.51 
1.53 
2.19 

Runrou)  1  SSI                   z 

SKOVHXGAN                                      K 

sovn  AxDonR                   z 
soim  nsT  aAaBOK            R 

SQVA   PAR   DAM 

.01 
.04 
.04 

.05 
.21 

.42 

.11 

•31 

1       1" 
.35      .12 

T 

.01 
.03 

.02 
.03 

.01 

.11 
.16! 

.24 

.06 

.11 
.13 
.24 
.45 

.08 

.14 

.03 
.09 
.10 

.14 

.20 

.44 

.27 
.24 

.05 
.07 

.25 

.41 
.56 
.46 
.10 
.06 

.29 

.22 
.18 

.20| 
.05 

.221 
.32| 

.25 
.12 

.01 
.04 
.27 
.03 
.20 

1.64 
2.11 
2.06 
1.85 
2.07 

SORDAT  RITSR                               R 
SIAm   FALLS                                 R 

nx  rous                             .o: 
niiTT 

UVPn  DAI                                              .02 

.01 

.05] 

.05 
.04 
.12 
.20 
.08 

.24 

.25 

.12 
.25 

.17 

T 

.01 

.02 
.07 

.15 
.23 

.13 
.16 

.08 
.11 
.10 
.22 
.20 

.10 

.03 

.12 
.22 

.02 
.08 
.09 
.02 

.01 

.65 
.33 
.12 
.24 
.34 

.09 
.06 

.29 
.36 
.03 
.36 
.33 

.33 
.04 

.20 

.28 
.26 

.04 

.01 
.29 
.20 
.25 
.66 

.29 
.06 
.21 

.18 

2.08 
2.05 
1.55 
1.87 
2.74 

TARCIBORO 

■IRSLOT 

ROOOLARD 

.20 
.24 
.45 

.10! 

1     ■" 

.11 

T 

.25 
.11 
.30 

.50 
.29 
.36 

.02 

T 
.16 

.20 

.14 

.25 

.19 
.27 

T 

.30 
.32 

.20 
.11 

T 
.32 

.55 
.25 
.24 

.20 
.07 

1 

2.75 
1.53 
2.52 

MASSACEUSETTS 

jjorasT                           z 

A1U.IRCTOT 
ASBBURRHAR 

T 

.22 
.08 

.19 
.08 
.3J 
.36 
.47 

.14 

.07^7      IT 
.03                 .17 
.05                   .18 
.14       .02      T 
.07                   .01 

.07 

.16 
.13 

T 

T 
T 

.07 
.01 

.04 
.68 
.10 
.07 
.11 

.91 
.38 
.30 
.57 
.31 

.04 

.02 
.06 

.01 

.15 

.20 
.05 
.23 

.30 
.18 
.15 

T 
T 

.36 

.17 
.15 

.12 
.07 

.42 
.30 
.30 
.53 
.51 

.25 
.06 
.02 
.57 
.07 

T 

T 
I 

2.80 
2.44 
1.79 
2.66 
2.12 

^LCEZXTORR 
BILLZRICA 
BIRCH   BILL   DAR                          X| 

.01 

.35 
.57 
.55 
.37 
.30 

.25 

.23 

.40                   .03 

.12                   .16 

.15 

.07 
.12 

.16 

.02 

.08 

T 

.08 

.09 

.07 

.74 
.20 
1.31 
.43 
.62 

.09 
.12 
.21 

T 

.05 
.21 
.06 

T 

T 

.01 

.19 
.08 

.20 
.28 
.20 

.07 

.04 
.05 

.60 
.26 
.68 
.37 
.36 

.62 
.06 
.21 
.03 
.59 

3.15 
2.00 
3.85 

2T48 

BLUR    HILL                                      Z 

BOSTOR   »B   AIRPORT                  X 

BOTLSTOR 

BROCITOR 

CARBRIEGE                                      B 

.12 
.27 

.01 
.24 

.60 
.22 
.77 
.38 
.20 

.02 
.02 

.07 
.08 
.14 
.21 
.07 

T 

T 

.11 
.12 

« 

.11 

.14 

.20 

.04 
.03 

.05 

.04 

• 

.06 

.07 

.30 
.31 

.39 
.28 

T 

.59 
T 

T 
.09 

.08 

.30 

.09 

T 

.29 

.07 

.27 
.12 

.22 
.17 

.02 

.1/ 
.18 

.01 
.01 

.02 
.02 

.25 
.24 
.75 

.04 

T 

T 

.09 

.02 

T 
T 

T 

2.18 
1.64 
2.62 
2.24 
1.75 

dUTHAI 
CHESTER 
CHXSmVIELD 
CHESTXUT   BILL 
CLIRTOH 

.62 
.54 
.55 
.58 
.50 

.24 
.11 
.06 
.14 
.18 

.17 
.06 

.12 
.11 
.15 
.19 

T 

.04 
.11 
.16 
.11 

.17 
.70 
.46 
.35 

.03 

.10 
.52 

.07 
.05 
.04 
.25 
.33 

T 

T 

.35 
.06 
.10 

.21 
.19 
.12 
.17 

.05 

1.25 
.70 
.37 
.40 

.17 
.35 
.05 
.61 

2.94 
2.82 
?   45 
2.25 
2.50 

COHASSET 

COLDBIOOI 

MAST  TAREEAR 

DCARTORR 

FALL   RITEK   2    RE 

.37 

.40 

.96 

1.20 

.07 

.02 

.17 
.73 
.20 
.20 
.16 

T 

.02 
.01 
.12 

.09 
.11 
.12 
.09 

.05 

.01 
.09 
.06 
.06 
.21 

.10 
.96 
.17 
.06 
.28 

.09 
.17 
.09 
.11 

.01 

.13 
.14 
.22 
.53 
.24 

.09 

T 

.01 
.42 

.35 
.42 

.07 

.20 
1.01 
.47 
.26 
.49 

.09 
.41 
.06 
1.23 
.03 

3.63 
2.83 
4.17 
2.52 

riTciBimc 

rXARZLIR 
OUDRU 
CROTOR 

.60 
.M 
.48 
.24 
.47 

.15 

.08 

T 

.17 

.19 

T 

.15 
.01 

.01 

T 

.14 
.17 
.15 
.16 

.08 
.10 
.04 
.08 
.10 

.22 
.32 
.23 
.59 
.32 

.05 

.05 

T 

.06 

.08 

.09 
.23 
.21 
.06 
.03 

.01 

.01 
.14 

.21 
.13 

.31 
.48 
.28 
.59 
.32 

.24 
.18 
.06 
.28 
.18 

T 

1.90 
2.27 
1.47 
2.45 
1.98 

HARDRICI 

HARVARD   rOBEST   //                  B 

BATCBTILLE 

RATERBILL 

BEATH 

T 

.25 
.07 

.38 

.25 
.94 
.38 
.38 

.19 

.12 
.07 
.22 
.15 
.12 

T 

.17 
.02 
.23 

.16 
.10 
.16 

.05 
.03 

.05 
.63 
.03 
.08 
.05 

1.18 
.33 
.04 
.50 

1.18 

.20 

.09 
.20 

.10 
T 

.06 

.20 
.04 
.06 

.08 

.01 

.21 

T 

.12 

.01 

.26 

.30 
.01 
.26 

.34 

T 

.44 
.99 
.46 
.21 
.44 

.34 

.53 
.01 
.34 

T 

3.20 
3.58 
3.01 
1.83 
3.20 

BOLTOEE 

HOOSAC   TURHEL 

HtJBBARDSTOR 

HTARRIS    1    E                                 Z 

IPSRICB 

T          .01 
.04 

.63 
.30 
.21 
.72 
.42 

.19 
.20 
.26 
.24 
.14 

.01 

.02 
.02 
.03 

.13 
.24 
.08 

.15 

.01 

T 

.01 

.11 
.12 
.06 
.10 
.10 

.94 
.76 
.88 
.15 
.28 

.12 
.01 
.05 
.03 
.20 

T 

.03 
.11 
.08 
.45 
.08 

T 

.25 
.01 
.25 

.19 
.13 
.12 
.07 
.10 

T 

.72 
.38 
.61 
1.10 
.18 

.09 
.26 
.44 
.20 
.11 

T 

3.17 
2.82 
2.83 
3.51 
1.76 

OIGHTYILLE   DAR                       Z 

LAIE   COCBITUATE 

LATRXRCE 

IBRDOR   AIRPORT                          R 

T 

.13 

.74 
.45 

.40 
.09 
.13 

.08 
.05 

.26 
.10 
.10 
.10 
.04 

T 

.20 
.15 

.16 
.15 

.16 

.15 

.07 
.04 

• 

.50 

.10 

.16 

.11 

.82 
.05 
.33 
.16 
.31 

.09 

.05 

.04 
.12 

.17 

T 

.23 

T 

.03 

.13 

* 

T 

.15 

.16 

.02 

.55 
.49 
.22 

1.32 
.10 
.20 
.02 
.80 

T 
T 

3.51 
2.25 
2.26 
1.38 
1.98 

HIDDLEBORO 
HIDDLETOR 
■  ILTORD 
RILLBVRT 
ROWTAOUE  CITT 

.81 
.45 
.33 
.63 
.40 

.17                   .02 
.16                  T 
.08                   .06 
.10                   .03 

.04 
.19 
.12 
.10 
.22 

.07 

.05 
.09 
.10 
.09 
.65 

.32 
.32 
.32 
.50 

.08 
.10 
.05 

T 

.19 
.08 
.23 
.33 
.05 

.04 

.34 
.14 
.17 
.18 
.30 

.27 
.22 
.38 
.55 
.32 

.10 
.10 
.11 
.15 
.17 

2.43 
1.85 
1.95 
2.66 
2.37 

RARTOCIET  »B  AIRPOKT 

RET   SEDTOUD                                 Z 

RZTBtJBTPOST 

RZT   SALER 

HER  1 OR 

ROBTBBRIDGE 

.07 

.64 

.69 
.31 
.35 
.50 
.58 

.22!    T      1     .04 

.17              ,     .24 

.18                   .05 

.22 

.10| 

.10              !     .06 

.19 
.20 
.10 

T 
.02 

.05 
.09 
.10 

.08 
.16 

.17 

.19 
.34 

• 

.35 

.46 

T 

.18 

1.30 

.03 

.04 

T 

.70 
.14 
.05 
.06 
.20 
.27 

T 

.10 

.15 

.17 
.10 
.20 
.18 
.17 

T 

.42 
.42 
.16 
.70 
.42 
.56 

.13 

.06 
.59 
.05 
.07 

2.59 
2.35 
1.72 
3.62 
2.01 
2.47 

PILBAI 

PIBBBOEE 

PZBD 

PETERSBAR 

PITTSriELD   WB   AIRPORT        Z 

.13 

T 

.40 

.35 
.72 
.48 
.45 
.05 

.14 

.34 

.20 

.20      .03 

.25 

.06       .01 

.02 

.03 
.14 

.12 
.05 
.17 
.12 

T 

T 

T 
T 

• 

.02 

.03 

.05 

.79 

1.27 
.27 

1.12 
.90 
.52 

.29 
.10 

.10 

T 

.05 

.05 
.15 
.08 
.10 

T 

.01 

T 

.09 
.49 

.25 
.34 
.41 
.25 

.07 

.97 
.32 
.32 
.75 
.41 

.27 
.05 
.26 
.55 
T 

.03 
.01 

T 

3.91 
2.25 
3.35 
3.55 
3.14 

PLAIREIELD 

PLTROOTB 

PRIRCETOH 

ODABBIR    IKTAKE 

ROCXPORT    1    E3E                          Z 

.03 
.08 

.38 
.88 
.66 
.35 
.24 

.09 
.20 
.26 
.34 

.15      T 

.05 
.18 

.22 

.25 
.15 

T 
.01 

.04 

• 

.06 

.14 

.45 
.30 
.85 
1.25 
.35 

T 
.14 

T 

.05 
.22 
.12 
.05 
.14 

.06 
.38 

.08 

.12 

.12 
.30 

T 

.42 
.25 

.75 
.30 

.37 

1.31 
.20 

2.19 
2.35 
3.50 
3.59 
1.71 

SARDTICB 
SICRECARSET 
SHELBVRRE   FALLS 
SOOTHBRIDCE 
SOOTB   EOREBORT 

.24 

.54 

.15 
.34 
.58 
.53 

T 
T 

.22 

.14       .05 

.15 

.10 

.12 
.09 
.02 
.05 
.09 

.22 
.03 

T 

T 

T 
T 

.04 
.56 
.10 
.12 
.03 

.13 

.30 

.59 

1.03 

1.25 

.10 

T 
.05 

T 

.25 
.12 
.14 
.16 
.05 

.05 

T 

.44 

.02 
.15 

.35 
.34 
.15 
.34 

.05 
.01 

.43 
.33 
.43 
.78 
.78 

.12 
.11 
.47 
.23 
.12 

T 

T 

2.58 
2.16 
2.86 
3.33 
3.45 

SPOT   PORD 

3PRIRCPIELD 

STATE    FARR                                   R 

STZRLIRC 

STERLIRG    3    RT                            X 

.19 
.41 

.24 
.78 
.40 
2.52 
.22 

.18 

.19 
.20 
.12 
.21 
.03 

T 

.17 
.08 

.19 

.20 
.03 

.01 
.03 

.06 

.09 
.15 
.15 
.08 

.40 

1.20 

.29 

.14 

.75 

.09 

.21 
.04 

.15 
.08 

.02 

15 
.02 

.28 
.05 

« 

.10 

• 

T 
.15 

.37 
.66 
.76 

.76 

.22 
.12 
.01 
.93 

.01 

T 

2.34 
3.53 
2.18 
3.87 
2.97 

3T0CIBRIDCE 
StARPSCOn 
TACRTOR 
TULLI  OAR 
TVBREKS   FALLS 

.38 
.08 
.07 

.25 

.21 
.38 

.42 
.40 
.19 

.11 

.06 

.10 
.09 
.09 
.26 
.08 

.08 
.18 
.10 
.15 
.21 

T 

T 

T 
.01 

I 

.09 

.45 
.04 
.04 
.06 
.56 

.66 
.34 
.36 
.70 
.23 

.18 

.05 

T 

.04 

.04 
.16 
.14 
.04 

.58 
.08 
.31 

.36 

4 
.02 

T 

.03 

T 

.01 

.16 

.45 
.23 
.30 
.55 
.45 

.16 
T 

.37 
.04 

3.30 
1.61 
1.84 
2.71 
2.72 

lALPOLE 
lUX   1 

TARE   2 

TASEIRCTOR                                   I 

TI9T  BRIRFIELD                          X 

.03 

.31 
.29 

.48 
.93 
.62 
.15 
.08 

.10 

.08 
.28 
.25 
.01 

T 

.14 
.15 
.15 
.06 

- 

.10 

- 

- 

.06 
.01 

.06 

.10 
.82 

.41 
1.42 
1.15 

.43 

T 
.05 

- 

- 

- 

I 
.02 

.25 
.13 
.15 

- 

- 

- 

.16 
.55 

.03 
.23 

.28 

T 
.19 

.26 

.70 

.52 

1.01 

.05 
.27 
.28 
.02 

- 

- 

- 

2.01 
4.11 
3.65 
3.68 

-  329 


Table  3-Contmued 


DAILY  PRECIPITATION 


im  ElfGL&HD 
DECBHBBR    1949 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

•3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f2 

WBSTFIKLD 
WBSTFIELD  2  mS 
WESTON  2  KW 
WIST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 

T 

.29 

T 

.29 

.43 
.12 
.50 
.52 
.53 

.11 
.16 

.11 
.01 
.15 
.18 
.32 

T 
T 

.04 
.15 
.22 

.19 

.11 

.09 

I 
.07 

T 

.05 

.12 
.44 
.12 

.17 
.73 

.68 

.14 

.36 

1.30 

1.15 

.07 

.02 
T 

T 

T 
.02 

.03 
.17 

T 

.13 

.09 

.14 

.38 

.16 

.07 
.25 

.15 

T 

.08 

.71 
.67 
.50 
.88 
.84 

.14 

T 
T 

.17 
.04 

T 
T 

T 
T 

2.68 
2.28 
2.18 
3.81 
4.78 

WEST  RUTLUID 
WINCHENDON 
WORCESTER  AIRPORT 
WORCESTER  1 

.23 
.13 

.27 
.09 
.40 

.07 

.78 
.22 

T 
.12 

T 

T 

T 
T 

.20 
.13 

.16 
.15 

T 

.06 
.04 

.11 
.04 
.21 
.12 

.98 
.52 
.47 
.65 

.18 
.12 

.11 
.01 

.15 
.06 
.06 
.23 

T 

.01 
.01 
.12 
.16 

.17 

T 

.02 

.18 
.05 

1.07 
.48 
.74 
.79 

.43 

.28 
.01 
.20 

T 
T 

.03 

3.87 
2.35 
2.55 
3.05 

HEW  BAHPSfllRE 

tLEXAKDRIA 
BATE  2  SSW 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEU 

T 

.11 

.01 

T 

T 

.04 

T 

T 

T- 

T 

.02 

T 

.22 

.02 

T 

.05 

.O.S 

T 
T 

.29 
.21 
.09 

.15 
.18 

T 
T 

.04 

.20 

T 

.01 

T 

.21 

.66 
.68 
.27 
.81 

.23 
.04 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 

.02 
.05 
.13 

.25 

T 

.14 
.41 
.65 
.35 
.44 

.02 
T 

.26 
.04 
.84 
.05 
.41 

.05 
.28 

T 
T 

.09 

.27 

.li 

.29 
.17 

T 

.23 

.33 

.35 

.13 

.06 
.03 
.05 
.09 
.05 

T 

1.89 
1.87 

2. as 

2.16 
2.49 

BLACCTATEB  DAK 
BOW  GARY INS  KALLS 
BRADFORD 
BRISTOL  // 
BUCKS  CORKER 

Z 
B 

.25 
.03 

.12 

.15 
.15 
.16 
.05 
.16 

.02 
.02 

.13 
T 

.01 
.29 

T 

.02 
.16 
.15 

.20 

T 

.02 
.08 

!u 

.07 
.22 
.03 

.20 
.40 

.15 
.10 
.53 

.08 
.01 

.02 

.01 

.04 
.01 
.03 

.04 

.25 

.08 

.02 

.11 

.04 
.12 
.25 

.45 

.01 
.13 

.11 
.08 
.16 
.37 
.24 

.17 
.24 
.22 

.21 

T 

.03 

.05 

1.28 
1.53 
1.53 
1.47 
2.21 

CAKPTOK 

CENTER  HARBOR 

CLABEKONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

Z 

T 

T 

.09 
.03 

T 

.11 
.07 

.07 

.16 
.13 
.07 
.05 

T 

T 
T 
.05 

.27 

T 
.17 

.45 
.24 
.13 

T 

T 

T 

.05 

.07 
.11 

T 
.31 

T 

.47 
.51 
.40 
.14 
.62 

.02 
.01 
.01 

T 

T 

.04 
.03 

.03 
.02 
.10 

.07 

.29 
.02 
.12 

.22 

.01 
.13 
.01 
.18 
.38 

.22 
.43 
.11 

.05 

.48 

!22 
.18 

.31 

.27 
.20 
.46 

T 
.25 

.03 

T 
.21 

T 

2.47 
1.78 
2.02 
1.39 
2.53 

DUBLIN 

BAST  DEER I KG 

EASTMAN  PALLS  DAK 

ERROL 

PABTAN 

Z 

.02 

T 

.41 
.28 

.06 

.OS 

.23 
.15 
.13 
.11 

.02 

T 
T 

.04 

;3 

.22 
.22 

T 

.21 
.11 
.10 
.20 

T 

.34 
.33 
.31 
.50 

.78 
.09 

.28 

.09 
.06 
T 

..04 
.15 

.41 
.42 

.04 
.10 

.18 
.01 
.30 

.39 

T 

.14 

.10 

T 

.19 
.20 
.64 

.67 
.34 
.17 
.08 
.22 

.04 
T 
T 
.11 

T 

3.06 
1.82 
1.49 
2.90 
2.261 

FIRST  COKK  LAKE 
FITZWILLIAW  3  SW 
FBANCONIA 
FBAHKLIK  1  KW 
FRANKLIN  FALLS  DAK 

2 

.07 

T 

.OS 

T 

.28 

.08 
.OS 

.11 
.28 
.01 
.08 

.13 

.03 

T 

T 

.01 

.15 
.24 
.20 

.20 

.15 

.04 

.02 

T 

.01 
.03 
.01 

.01 
.09 
.03 
.15 
.17 

.33 
.59 
.75 
.34 
.34 

:S3 

.01 

T 

T 

.04 
.05 

.20 
.08 

.05 

.04 

.24 
.41 
.01 

.17 

T 

.08 

T 

.23 
.09 
.48 
.14 
.08 

.28 
.53 
.01 

.05 

.02 

.34 
.50 
.25 
.10 
.17 

.29 
.29 
.01 
.14 
.26 

.46 

T 

.13 

.01 

3.21 
2.89 
2.38 
1.48 
1.63 

GILllANTON 
GLENCLIFF  2  NW 
GORBAH 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 

E 
! 
I 

T 
T 

.01 

T 
.20 

.15 

.2! 
.01 
.10 

T 
.OS 

.1? 

.04 

T 

.19 
.2! 

.19 
.0! 

T 

.021 

.2! 

.06 
.11 

.07 
.18 

.46 
.63 

.31 
.03 

T 

T 

.11 
.2C 
.04 
.10 

.08 
.0? 
.0! 

.23 
.20 

.42 

.41 
.20 

.02 
.59 

i 

.27 
.34 
.2f 

.5; 

.26 

.27 
.06 

.04 
.05 

2^60 

1.94 
1.36 

JSFFERSOH 
KSEKE  1  S 
LAKEPORT  1 
LAKEPORT  2 
LAKDAFF 

R 

T 

T 
T 

.26 

.17 
.26 
.19 
.09 

T 

.24 

.17 
.16 

.21 

.23 

T 

T 

.37 
.07 
.15 
.28 

.66 
.50 
.42 
.39 
.44 

.16 
.06 

T 
T 

T 
.08 

.12 
.09 
.03 
.02 

T 
.05 

.45 

T 
T 
.38 

.04 

T 

.45 

.01 

.13 

.53 

.57 
T 

.16 
T 

.07 

.09 

T 
.22 

.17 
.29 
.26 
.28 

.40 
.45 
.28 
.26 

.11 
T 
T 
T 

T 

3.06 
3.00 
1.71 
1.49 
2.21 

LEBANON  AIRPORT 
HKCOLK  // 
HAKCHXSTIR 
HASSABESIC  LAKE 
BERIEEK 

R 

T 

.03 
.21 

.01 

.39 
.22 
.22 

.06 
.16 
.09 

.06 
.06 
.15 
.18 
.05 

T 

.02 

T 

.02 

.36 
.11 
.29 
.16 

T 

.19 

T 
.21 

T 
T 
T 

T 
.04 

.25 
.33 
.40 
.14 
.04 

.08 
.21 
..17 
.38 

.41 

.09 
.28 
.05 

.03 

T 

T 

.05 
.45 

.16 

T 

.40 
.30 
.28 
.05 
.12 

T 

.16 
.38 

.19 
.50 
.07 

.26 
.62 
.25 
.20 
.18 

T 

.05 
.34 
.10 

.02 
.05 

1.86 
3.21 
2.46 
1.86 
1.94 

MILAN  6  N 
BILFORD 
HASBUA  1  KE 
NASHUA  3  N 
NELSON 

B 

.06 
.76 

.1< 
.30 

.40 
.14 
.30 

.06 

.12 
.12 
.09 
.16 
.26 

T 

.40 
.19 
.20 

.17 
.15 

.10 

.22 
.10 
.26 
.10 

.32 
.20 
.14 
.27 
.84 

.03 
.15 

.14 

.10 
.05 

.03 
.07 

.25 

.08 

.42 
.13 
.37 

.12 

.16 
.03 

.02 

.65 
.06 
.56 
.33 
.93 

.05 
.10 
.01 
.27 

.10 
T 

.04 

2.91 
3.351 
1.84 
1.92 
3.04 

NEW  DURHAM 

NEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

2 

T 

.01 

T 

.13 
.16 
.08 
T 

.11 

.08 
.15 
.12 
.21 
.05 

T 

T 

T 

.18 
.13 

T 

T 

.23 
.20 
.25 

.09 
.05 

.27 
.07 
.04 
.06 

.18 
.30 
.30 
.42 
.44 

.06 
.12 

T 

.07 
T 

.02 
.01 

T 

.oa 

.20 

T 
.30 

.23 

.02 

.32 

.14 

T 

.14 

T 

.35 
.18 
.33 

T 

.05 

T 

.39 

.22 
.15 
.29 

.03 
.42 
.28 
.15 
.30 

.02 
.05 
T 
.20 

T 
T 

1.49 
1.61 
1.89 
1.56 
2.85 

NORTH  TILLAGE 
PETERBOSO  2  S 
PINKHAH  NOTCH 
PITTSBTOG  RESERVOIR  // 
PLTHOUTH 

Z 
R 

.06 
.03 

T 

T 
T 

.17 
.32 

.12 
.22 
.07 
.03 
.16 

.01 

.26 
.24 

.10 
.27 

.13 

.04 

T 

T 

T 
.01 

* 

.03 
.10 
.15 
.10 
T 

.46 
.56 
.24 
.31 
.56 

T 

.09 

.09 

T 
.24 

.15 

:J? 

.43 
.33 
.24 

T 
.01 

.18 
.32 
.39 
.15 

.15 
.06 

T 

.05 

T 

.15 

.23 

.58 
.25 
.36 

.16 
.35 
.23 
.24 
.06 

.44 

.07 
.21 

1.57 
3.22 
2.65 
2.37 
1.95 

SOUTH  DANBUHT 

SOUTH  LYNDEBOBO 

STODDARD 

SUKAPEE 

SURRT  HOUNTAIN  DAM 

Z 

.04 
.12 

.02 

.10 
.20 
.22 

.17 

.12 
.21 
.24 
.21 

T 

T 

.12 

.22 

.30 

.18 
.02 

T 
.03 

.01 

.05 
.12 
.12 
.15 
.12 

■it 
.38 

.48 

.03 

.03 
.02 
.14 

.05 

.02 

.12 
.35 
.12 
.40 

..10 
.02 

.37 
.10 

.08 
.10 

.05 

.38 
.19 
.51 
.23 
.33 

.29 
.37 
.26 
.32 
.16 

.01 

.04 
.06 
.03 

T 

1.38 
1.67 
2.70 
1.51 
2. 45 

WALPOLE 

WARREN  1  SE 

WEHDELL 

WENTWORTH 

WEST  LEBANON  1  SW 

Z 
R 

.09 

T 

.02 

.17 

.03 

T 

.04 

.10 
.08 

.12 
.04 

.02 

.20 
.18 

T 

.24 

.09 
.21 

T 

.01 

.07 

.16 
.18 
.02 

.34 
.45 

.06 
.49 
.33 

.11 

.05 
.04 

.02 

.06 

.40 

.18 
.14 

.07 
.35 
.41 
.06 
.04 

.28 
.40 

.25 

.30 
.45 
.36 
.28 
.16 

.27 

.77 
.21 

.01 
.25 

T 
.05 

1.89 
2.25 
1.70 
2.62 
1.33 

WEST  RDMNET 

WHITEFIELD 

WILMOT 

WINCHESTER 

WINDHAM 

B 

.02 
.01 

.02 

T 

.10 

.47 

.2: 

.19 

.20 
.16 
.1! 
.M 
.2i 

T 

T 

T 

.03 

.21 

.25 

.21 
.19 
.20 

T 

T 

.08 

T 

T 

T 

.05 

.61 

.12 

.43 
.56 
.30 
.0! 
.52 

T 
.04 

T 

T 

.03 
.05 

.oe 

.01 

T 

T 

.29 

.06 
.01 

T 

.06 

.10 

.32 

.08 

.24 
.52 
.22 

.06 

1 
T 

.41 
.15 
.17 
.30 
.40 

.25 
.31 
.28 

.22 

.03 
.02 
.03 

T 

T 

2.11 
2.61 
1.65 

2.71 
2.18 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
TORE  POND 

T 

T 

T 
T 
.0! 

T 

.19 
.24 
.2? 

T 

.31 
.29 

T 
T 
.32 

.03 

T 

.19 
.22 

.30 
.58 
.62 

T 
T 

.06 
.07 

.02 
.02 
.30 

.02 
.44 
.40 

T 

.09 
.25 
.09 

.02 
.02 
.25 

.06 
.08 

.21 
.40 
.45 

.25 

T 

.56 

T 
.01 

.11 

1.75 
2.62 
3.37 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

Z 

.07 

.0! 

T 

.m 

.02 

.11 

T 

.65 

.39 

.06 

T 

T 

.03 

.03 

.62 

.11 

.46 

.26 

.50 

.23 

.09 

3.69 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITT 

FORT  ADAMS 

GREENVILLE 

KINGSTON 

z 

.SS 
.23 

.oa 

.27 
.58 
.31 
.72 

.44 
.02 

T 

.12 
.11 
.07 

T 

.07 
.10 
.15 
.23 

.08 

T 

T 

.08 

.02 

T 

.10 

.22 
.05 
.09 
.25 
.16 

.58 
.15 
.23 
.40 
.47 

T 

T 
.01 

T 

.48 
.43 

.15 
.18 
.33 

T 

T 

.28 
.12 
.22 
.23 
.26 

.04 
.01 
.03 

T 

.68 
1.30 
.38 
.63 
.64 

.18 
.02 

.06 
.01 

2.94 
3.54 
2.13 
2.31 
3.00 

PBOVIDEKCE  WB  AIRPORT 
PEOVIDEKCE  WB  CITT 
WESTKELT  1  W 
WOONSOCKET 

z 
z 

.17 
.27 

.34 
.30 
.80 
.36 

.01 
.04 

.05 

.07 
.07 
.14 

.16 
.12 
.14 
.12 

.08 
.06 
* 
.07 

.12 
.10 

.08 

.27 

.29 

1.03 

.26 

.01 
.03 

.04 

.14 
.06 
.50 
.08 

T 

.23 
.16 
.26 
.20 

.07 
.06 

.29 

.28 
.27 

.04 

.06 
..03 
.86 
.01 

2.02 
1.86 
3.73 
1.60 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 

BETHEL 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

z 
z 

T 

T 
T 

T 

T 

.01 
.18 

T 

T 

T 

.07 

.07 

.03 

T 

.01 

.Oi 

T 

T 

T 

.17 
.19 

.25 

!l7 
.Oi 

T 

.01 

T 

.05 

.06 
.07 

.25 
.28 
.28 
.51 
.34 

.07 

T 

.02 

T 

T 

.03 

.11 
.02 

.09 

.12 
.04 

T 

.22 

.31 

.61 
.37 
.29 

.01 

.05 
.01 

.13 

!45 
.21 

.30 
.28 

.08 

.01 

.02 

.02 
.10 

.15 
.22 
.30 
.26 
.10 

.15 
.32 
.33 
.26 
T 

.08 
.01 
.04 
.22 
.23 

T 

1.83 
1.74 
1.98 
2.72 
1.80 

CANAAK 
CAVENDISH 
CHELSEA  2  S 
CHirTEHDEN 
CORINTH  // 

.01 
.01 

.09 
.06 
T 
.02 

.09 

T 

T 

.06 
.05 
T 

.12 

.02 
T 

.27 
.25 

.23 

■2*1 
T 
T 
.17 

.01 

T 

.0: 

T 

.0: 

.08 
.03 

T 

.11 

.24 

.06 
.20 
.73 

.11 

.08 

T 
.14 

T 
T 
T 

T 

.06 
.08 

.OS 

.18 
.02 
T 
.08 

.09 

.18 
.37 

.17 

.19 

.15 

T 

.50 

.14 

.53 

.28 

T 

.50 

T 
.02 

T 

.39 
T 

.30 

.40 

.32 
.15 
.04 

.30 
.20 
.08 
.18 

.46 

T 

.07 
.05 
.19 

I 

2.89 
1.61 
1.91 
2.69 
2.05 

DORSET 
EAST  BARKET 
ENOSBUBC  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
GILMAN 

T 

.OS 

T 
T 

.05 

T 
T 

T 

T 

.10 
.01 

.25 

T 
.11 

.05 
.01 

.23 
.09 
.18 

.16 
.20 

T 
T 
.03 

.1( 

T 

.25 

T 

.oa 

.1! 
.57 
.OS 
.27 

.03 

T 

T 
T 

.43 
.09 

.06 
.01 

.61 

.14 
.51 
.53 
.35 

.OS 

.05 
.09 

.69 
.15 
.38 
.10 
.56 

.45 
.20 

.01 

T 

.10 
.24 

.99 
.10 
.38 
.09 
.33 

.10 
.28 
.53 
.15 
.10 

T 

.05 
.08 
.16 

3.38 
2.43 
2. 69 
1.62 
1.98 

CRAJPTON 

BIGBCATE  FALLS  // 

1 

.OS 

.11 

.07 

.05 

.02 

.24 

.15 

.03 

.04 
.05 

.16 
.07 

.07 
.26 

.21 

.03 

.07 

.63 

.11 

.31 
.32 

.22 
.22 

.41 
.22 

.09 

.14 

1.82 
2.53 

S««  nimxmno*  aotas  foUowtnq  Station  I 
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Tible  3-Confinuod 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DECEKBKR  1949 


I 


Day  of  month 

1 

Station 

T ' 1 

1 

1 

2 

3       4    1    S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29     30      31 

es 

luiiiigtoii  3  n 

.oil    .01 
.Oli     .151 

.16 

.13 

.34 

.49 

.09 

.39 

.10 

r    .62 

.10 

.10 

1 

2.44 

ittiiciizsm 

1 

.03 

.30 

.38 

.20 

.15 

.02 

.04 

.39 

.46 

.80 

.01 

1 

2.95 

HAISliritLD 

.03 

.03 

1                 .01 

.02 

T 

.27 

.03 

.49 

.06 

.01 

• 

.10 

.59 

.07 

.12 

T 

• 

.47 

.22 

.07 

[ 

2.56 

■ATS   KILL 

.4»                   .19 

.04 

.04 

.38 

T 

.01 

.17 

.88 

.04 

.10 

.20 

.33 

T 

.45 

.10 

T 

3.22 

■C    IltDOE   rALLS 

T 

.03 

T                      .02 

.01 

T 

.18 

T 

.68 

.03 

.03 

.42 

.03 

.14 

.45 

.09 

.36 

.05 

3.53 

■IDOLKSIZ 

T 

T                  !     T 

.01 

.23 

.31 

.03 

.01 

.08 

.43 

.03 

.08 

.19 

.31 

.20 

.09 

T 

1.90 

■OKTPXLm   AltPOKT 

T 

.OS 

.01       .03,      .06 

T 

.30 

.27 

.02 

T 

T 

.07 

.25 

.01 

.01 

.13 

.03 

.40 

.33 

T 

.23i     .07 

T 

.17 

2.14 

IK»1IST1L1.K 

K 

, 

.03 

.18 

.24 

.03 

.36 

.13 

.36 

.04 

.33 

.20 

.33 

.18 

2.65 

Kxnorr 

Z 

.07 

T           .01 

.01 

T 

.26 

.01 

.01 

.01 

.14 

.32 

T 

T 

T 

.34 

T 

.09 

.53 

.09 

.39 

.03 

.31 

.17 

.18 

.15 

3.02 

z 

T 

T 

T 

T 

.13 

T 

T 

.05 

.33 

T 

.15 

I 

.34 

.23 

T 

T          T 

.17 

.06 

.04 

1.30 

pnu 

T 

.01 

.2$ 

.24 

.06 

.03 

.25 

.02 

.02 

.06 

.43 

.01 

.35 

.04 

.09 

.37 

T 

.78 

.53 

.06 

.Olj 

3.50 

PLTmCTB 

.07 

.27 

• 

• 

• 

.12 

• 

* 

.28[ 

.98 

* 

.40 

3.13 

UADING   HILL 

.10 

.29 

.3» 

.05 

.20 

.05 

.15 

.16 

.14 

.06 

.30 

.37 

.35 

.40 

.10 

2.23 

lUDSBORO    1    SSS 

.05. 

.oa 

.38 

.01 

.01 

.01 

.09 

.76 

.03 

.06 

.35 

.09 

.31 

.60 

3.34 

ROCEXSTm 

I 

T 

.03 

T 

.OS 

.30 

T 

T 

.50 

.86 

.25 

.58 

.17 

.15 

.50 

.45 

T 

3.74 

■tlTLAKD    1    SI 

T 

T 

.03 

.06 

T 

.10 

T 

.15 

.48 

.11 

T 

.37 

.55 

.03 

.49 

.17 

.02 

2.55 

SAIirT  ALBAXS 

.16 

T 

.18 

.02 

.02 

.34 

.05 

.02 

.39 

.03 

.39 

.31 

.05 

.12 

1.88 

SAiirr  jOHHSBiniY 

z 

.10 

.02 

T 

.16 

.05 

.04 

.47 

T 

.13 

.64 

.54 

.05 

T 

.17 

.37 

.07 

2.70 

SALISSBUT 

.OSi 

.OS 

.05 

.21 

.59 

.03 

.04 

.61 

.18 

.49 

.11 

.32 

.061 

I     2.64 

sxAustnc  aociiTAia 

z 

.02 

.16 

.26 

.03 

.15 

.07 

.01 

.10 

.68 

.03 

.30 

.32 

.19 

.31 

.50 

.02 

3.10 

SXAISBUKC   STATIOK 

T 

T 

.27*           i     .26 

.07 

.05 

.osi 

.28 

.04 

.02 

.01 

.11 

.54 

.01 

.18 

.33 

.17 

.64 

.41 

.07 

3.45 

.01 

0^ 

.28 

.34 

.06 

.31 

.03 

.08 

.13 

.73 

.04 

.34 

.37 

.30 

.76 

.70 

.01 

4.32 

SOVTB   XIWBUXT 

T 

T 

.02 

T 

.25 

T 

.55 

.02 

T 

.05 

.31 

.13 

.49 

.15 

.23 

.05 

2.24 

sramcriEU) 

.U 

.04 

T 

T 

.25 

.06 

.31 

.04 

T 

.09 

.36 

.16 

.47 

T 

1.79 

STOCIBIIDGI 

a 

.(»|      .02 

.28 

.04 

.34 

.09 

.25 

.13 

.47 

.45 

.03 

.74 

2.87 

TOVMSHSKD 

z 

.la 

1     .10 

.28 

.34 

.08 

.04 

.15 

.35 

.20 

T 

1.63 

TUDBRIDCI 

T 

T 

.22 

.05 

.17 

.80 

T 

.49 

.32 

.35 

.18 

.08 

2.56 

TTSOK 

R 

.08 

.Oil 

.23 

.01 

.07 

.25 

.31 

.01 

.09 

.01 

.32 

.36 

.33 

.01 

1.87 

TXUlOa   1    3 

.41                   .10 

.03 

T 

.19 

.05 

.86 

.03 

.05 

.03 

.43 

T 

.36 

.36 

T 

2.80 

WAIDSBOftO 

T 

.27                 .09 

.04 

.34 

.02 

.05 

.16 

.36 

.15 

.09 

.17 

T 

.56 

.35 

T 

1 

2. 55 

UTKBDIT 

.01 

T 

T                  ;      .01 

.03 

T 

.22 

T 

.02 

.33 

T 

.03 

.oa 

.46 

.13 

.16 

.30 

T 

.15 

.38 

.10 

T 

2.16 

nST  BDRD 

.05 

.03                   .03 

.04 

.2» 

.02 

.46 

.06 

.02 

.24 

.44 

.30 

.10 

.34 

.01 

.20 

.21 

.30 

2.94 

nsT  Bimxz  5  n 

• 

* 

• 

• 

• 

.30 

.40 

.27 

.61 

« 

.41 

.69 

.65 

3.33 

tlST  DAirvlLLE 

.01 

T 

.o« 

.03 

T 

-.11 

T 

T 

.30 

T 

.02 

.01 

.01 

.10 

.06 

.14 

.31 

.18 

.26 

.18 

T 

1.86 

WIST  HAITrORD 

.04 

T                  '0* 

T 

T 

.05 

.16 

.06 

.25 

.06 

.33 

.19 

.22 

.08 

1.63 

nSTOK 

.IT                   .13 

.02 

.04 

.24 

.03 

.38 

.34 

.07 

.02 

.13 

.59 

.31 

.01 

T 

2.28 

IBITl   BITM   JVDCTICII   1 

R 

T 

T 

:S?       -.11 

T 

T 

.23 

T 

T 

T 

.01 

.38 

T 

!os 

.18 

.03 

.36 

.19 

.27 

.04 

1.77 

raiTIIiCHAII 

T 

.oa 

.23 

.01 

.01 

.16 

.76 

.11 

.30 

.15 

.44 

.63 

T 

3.45 

tlLBn   1    E 

T 

■")    .0.    -"^ 

T 

T 

■1 

T 

T 

T 

.40 

.OS 

.35 

.04 

.37 

.20 

.4? 

.05 

2.08 

tOODSTOCI 

T 

T 

.52 

.11 

.0^ 

.14 

.01^ 

1.04 

DELAYED  DATA 


I 


BSmiNGTON 

HAT    1949 
HASSACffDSETTS 

BftocrroM 

VERMONT 
BUnilMCTOH 

JDVE  1949 
CONNECT I COT 


MASSACHUSETTS 

BOTLSTON 

BROCETON 

CAMBRIDGE 

CLINTON 

JETFERSON 

MOUNT  WACHUSET 
PRINCETON 
STERLING 
VORC  ESTER  1 


NEW  RAMPSBIRE 


BERLIN 
RANOTER 
UASSABESIC  LAC 


BBNNINCTON 

BETHEL 

MIDDLESEX 

JITLT  1949 

CONNECT  I  cirr 

PACRADG  ST  FOREST  3  MI 
MAINE 


MASSACHUSETTS 


NEW  HAMPSBIRE 

RANOTER 

MASSABESIC    LAD 
PITKRBOSO  2    S 
SDNAPEE 
TDCEERMAN    RATINE 

TERMONT 

WIST  BURKE    5    NW 

AUGUST    1949 

CONNECTICUT 

MOUNT  CARMEL 


.01 

.36 

.15 

.14 

.03 
.10 

T 

.03 

.OS 
.33 

.13 

.04 

.01 
.34 

.63 

.50 

T 

.09 

.02 

.03 
.10 

.75 

T 

.10 

1.40 

.01 

.64 

.60 

.03 

.10 
.04 

.33 

T 

T 
T 

.10 
.15 

T 
.03 

.28 

.04 

.02 
T 

T 

.01 

.05 

T 

T 

T 

.10 
.57 

.16 

.04 

.47 

.08 

.21 

.35 

.03 

1.25 
1.21 

T 

.50 
.21 

.01 

.40 

T 
.03 

.10 
.40 

.12 
1.16 

T 
.10 

.29 

.15 

.03 

.17 
.02 

.11 
.03 

.SO 
.11 
.59 

1.75 
1.10 

.24 

.36 
.02 

.34 

.48 

2.36 

.61 
.25 

T 
.53 

.01 
.02 
.17 

.02 

.99 
.05 
.04 
.03 
.53 

.37 

.23 
.60 

.44 

T 

.16 

.79 

.01 

T 

T 

.01 

.03 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


NZ«  ENGLAHS 
DSCEVBER   1949 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

AUGUST  1949 

DELAYED  DATA 

UAINE 

OLD  TOWN 

GRAND  LAKE  STREAM 
MILLINOCKET 
ORONO 
RIPOGENUS  DAM 

.26 

T 

T 

T 

.04 

.13 

.02 

.24 

.10   .16 
.35   .46 
.64 
.04   .26 
.03   .08 

.09 

1  .04 

T 

.15 
.03 
T 
.06 

T 

.6f 
.5. 

.46 
.02 

.06 
.42 

.25 

T 

I 

.30 
.53 
.41 
.71 

.21 

.02 
.65 

1.58 
.22 
.43 

1.01 
2.30 

1.58 
2.63 

MASSACHUSETTS 

IIANSPIELD 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NORTHER I DGE 
SOUTHER I DGE 

Z 

T 

.11 
.51 
.OS 
.05 
.02 

.04 
.06 
.01 
.OS 
.37 

.33 
.01 
T 

.05 

.01 

.43 

.25 

T 

.25 

.05 

.06 

1.05 

1.80 

.15 

.14 
.20 
.18 

.02 

.01 
.01 
.03 
.04 

.50 
.01 
.06 

.02 

.04 
.02 
.16 
.19 

.58 
.01 
.35 
.56 
.56 

.44 

1.48 
2.06 
.96 
2.21 
3.17 

THLLY  DAM 

WARE  2 

WEST  ERIMFIELD 

T 

.25 

T 
.02 

.18 

.09 
1.48 

.50 

1.20 

.72 

.15 

.04 

.23 
.37 

.67 
.20 

.36 

1.67 
2.23 

NEW  HAMPSHIRE 

DIXVILLE  NOTCH 
SUNAPEE 
TUCKERMAN  RAVINE 

T 
.05 

.70 

T 

.25 

.47 

.50 

.05 
.34 

.89 
.05 

.02 

.31 

.0< 
.4! 

.30 
.10 
.06 

T 

T 

.02 

T 

.02 

1.10 
1.14 
3.63 

1.68 
.49 
.06 

.12 

4.36 
2.67 
5.84 

RHODE  ISLAND 

GREENVILLE 

1.37 

.18 

.02 

.12 

.08 

.89 

.15 

T 

.65 

3.46 

VERMONT 

BENNINGTON 

SOUTH  LONDONDERRY 

.10 

.44 

T 

.02 

.77 

.50 
.25 

1.70 

.0- 

.1( 

.05 

_ 

_ 

. 

. 

1.02 

2.80 

SEPTEMBER  1949 

CONNECTICUT 

BAKERSVILLE 
BARKHAHSTED 
BURLINGTON 
NEW  HARTFORD 
ROCKWOOD  LAKE 

.51 
.53 
.81 
.57 
.36 

.02 

.19 

.03 
.06 

.14 
.12 
.21 
.16 
.06 

.01 

.05 

.95 
.82 
.84 
.82 
1.00 

.48 
.28 
.20 

T 

.36 
.02 

.06 
.01 
.10 
.02 
.57 

.03 

.01 

.25 
.27 
.29 
.22 
.36 

.04 

.05 

.02 

.01 

.16 
.11 
.15 
.10 

.52 
.46 
.63 
.42 
.82 

3.02 
2.88 
3.36 
2.55 
3.46 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 

1.07 
.48 

.02 

, 

.16 
.22 

. 

.70 

.86 

.01 
1.10 

.36 

.04 
.08 

.91 
.54 

.05 

.03 

.03 

.73 
.43 

4.27 
3.55 

MAINE 

BETHEL 
MILLINOCKET 
RIPOGENUS  DAM 
UNITY 

R 

.56 

.42 

.39 

1.99 

.08 
T 

.06 
.02 

T 

.80 
1.18 

.40 

.12 
.53 
.53 
.70 

.17 

.0: 

.13 
.07 
.01 

.36 
.01 

.04 
.12 

.11 

.09 
.09 

.48 
.10 
.06 
.25 

.50 
.32 
.13 
.38 

.06 
.06 
.32 

.03 

.04 

.09 

.58 
.26 
.09 
.11 

.10 
.12 
.20 
.08 

.30 
.08 
.18 
.25 

3.65 
3.33 
2.48 
4.72 

MASSACHUSETTS 

BROCKTON 
HUBBARDSTON 
MANSFIELD 
NORTHER  I  DGE 
TULLY  DAM 

.62 
1.57 

.58 
3.11 

.78 

.02 
T 

.29 
.28 

.60 

.04 
.24 
.17 
.06 
.12 

.24 

T 

.35 
.81 
.18 

.02 

.62 

T 

.04 

.50 

.27 

.15 
.02 
.30 

T 

.30 

.02 

.10 

.50 

.04 

.14 

.17 

.75 
.58 
.84 
.89 
.69 

.03 
.25 

.22 
.09 

.01 

.74 

.09 
.08 
.69 
.57 
.13 

.15 
.38 
.22 
.25 
.37 

3.24 
4.44 
3.02 
6.09 
4.48 

WARE  2 

WEST  BRIMFIELD 

R 

1.05 
1.05 

.05 

.05 

.08 

.03 

.12 
.16 

.32 
.03 

.16 

.06 

.24 

.21 

.12 

.45 

.22 
.30 

.38 

.06 

3.01 
2.13 

NEW  HAMPSHIRE 

SUNAPEE 

.22 

.34 

.11 

.26 

.29 

.19 

.96 

.11 

.06 

.10 

.47 

.67 

.04 

.25 

4.07 

OCTOBER  1949 

CONNECTICUT 

BARKHAHSTED 
BLOOMFIELD 
HARTFORD 
MOUNT  CARHEL 
NEWINGTON 

R 
R 

R 

T 

T 

.11 
.16 
.15 
.20 
.32 

.36 

.20 

.30 

T 

.26 

.04 
.02 

.01 

.02 

.04 

.17 

.04 

T 

.04 

.10 
.10 

.10 

1.01 
.86 
.75 

1.12 
.92 

.04 
.05 

-.11 

.52 
.54 
.50 
.51 
.46 

2.22 
1.98 
1.85 
1.88 
2.20 

WEST  HARTLAND 

.44 

1.30 

1.74 

UAINE 

BETHEL 

HOULTON  1  NE 
flOXBURY 
SUND/iV  RIVER 
UNITY 

H 
Z 
Z 
R 

.02 

T 
.04 

.05 
.32 

.41 

.17 

.25 
.04 

.10 

T 

.48 

.19 

.OS 

.15 

T 
.07 

.07 

.20 

T 

.08 

.11 

.19 

.14 
.25 
.10 
.15 
.34 

.29 
.04 

.01 

.05 
■  03, 

.84 
.56 
.78 
1.29 
.85 

.01 

.58 
.61 
.59 
.40 

.58 

2.17 
2.18 
2.14 
2.28 
2.68 

MASSACHUSETTS 

TULLY  DAM 

.03 

.24 

.01 

.07 

.03 

.li 

.OS 

.9! 

.08 

.76 

2.31 

NEW  HAMPSHIRE 

GORHAM 

.08 

.23 

.01 

.10 

,08 

.05 

.02 

.43 

.43 

1.43 

NOVEMBER  1949 

CONNECTICUT 

LAKE  KONOMOC 

.39 

.85 

.13 

.39 

.37 

.49 

.10 

.52 

3.24 

UAINE 

BANGOR 

ELLSWORTH 

MACEIAS 

MILLINOCKET 

HILTON 

R 

.50 

.12 
.23 

.25 

1.16 
.89 
.10 
.89 

1.27 

.24 

.05 

1.32 

.07 

.03 
.12 

.54 
.27 
.10 
.30 

.22 

.02 

.86 

.30 

.54 

1.09 

.02 

' 

.14 
.38 

.14 

.18 
.98 

.38 
.41 

.31 

.60 

.02 

.02 

.07 

.68 

.  71 

.05 

.21 
.13 

.85 
.87 

.33 

.60 
.72 

.50 
1.32 

5.08 
3.98 
7.30 
4.46 

ORONO 

RIPOGENUS  DAM 
ROXBUHY 

Z 

.03 

.12 

1.22 
.12 

1.15 

.09 

.02 

.17 

T 

.oe 

.18 
.21 
.31 

.10 
.26 

.65 
.45 
.64 

.09 

.13 
.08 

.39 
.52 

T 
.10 

T 

.24 

.11 
.25 

T 

.03 

.14 

.01 
.02 
.03 

.03 

T 

.92 
.22 
.47 

.06 
.36 

.04 

.02 

.12 
.50 

.40 

4.28 
3.59 
4.02 

MASSACHUSETTS 

BOYLSTOK 

BROCKTON 

CLINTON 

JEFFERSON 

LOWELL 

.21 
.4! 

.2i 
.If 
.2! 

.37 

.03 

.96 
.03 

T 

.03 

T 

.0! 

T 

T 

T 

.01 
.03 
.0! 
.0< 
.0! 

.01 

T 
.01 

.92 
.18 
.90 
.7S 
.76 

T 

T 

.10 
.02 
.09 

.10 
.OS 

T 

T 

.29 
.28 

.50 

T 

.46 

.5£ 

.08 

.09 
.02 

.29 
.08 
.20 
.31 

.18 

.62 
.52 

.48 

.16 
.58 
.63 
.03 

2.71 
2.78 
2.54 
2.57 
2.58 

NORTH  TRURO 
PRINCETON 
STERLING 
STERLING  3  NW 

R 
R 

* 

.1; 

44< 
.11 

* 

1.44 

.0; 

.0: 

.01 

T 

.0< 
.0! 

.0; 

.Oi 

T 

.oe 

.5( 
.65 
.S( 

.01 

.li 

.0! 

T 

.5S 
.60 

• 

.84 
.02 

.81 

2.24 
2.62 

NEW  HAMPSHIRE 

NEW  LONDON 

.80 

T 

.01 

.01 

T 

.02 

! 

.76 

T 

.Oi 

T 

T 

1 

T 

.24 

.02 

.79 

.80 

3.53 

H  loUowlng  SUtioB  Iiidsx. 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


»E«  ENGLAKD 
DECEMBER  1949 


Station 

D«y  of  month 

1 

1       2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9    j  10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBES    1949 

COHMECTICUT 

tAa   EOIICIIIOC 

.64 

.13 

.10 

.35 

.70 

.46 

.84 

.16 

3.27 

■Am 

ULLIIIOCEET 

UPOCEinis  DAa 

.01 

.IS 
.37 

.03 
.05 

.05 
.09 

.01 

.07 
.10 

.28 
.08 

.06 
.03 

.12 
.19 

.12 
.13 

.13 
.    .25 

.01 
.OS 

.28 
.28 

.22 

.05 

.45 
.35 

2.00 
1.97 

MASSACHUSETTS 

umu. 
■usritLo 

r 

.38 

.18 
.15 

.30 
.03 

.OS 

.01 

.08 
.07 

.44 

.19 

.12 

.04 
.20 

T 

.10 

.07 
.26 

T 

.19 
.32 

.05 
.08 

T 

1.72 
2.07 

im  BAMPSBIEE 

DBmiLM                                    z 

T 

.03 

.20 

T 

.18 

T 

T 

.23 

.40 

.02 

.02 

.02 

T 

.08 

.19 

1.37 

CORRECTIONS 
SEPTLHBEB  1949  -  The  a«ount  of  precipitation  on  the  30th  for  Colllnsville .  Conn,  should  be  .64  and  the  monthly  total  should  be  3.18. 


3—  ratarvno*  ixrtM  followlao  Stxtloa  Indm 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  EMGLAMU 
DECBIIBXB  1M9 


A.  M.  Hour  ending 


10    11    12 


P.  M.  Houf  ending 


10    11    12 


-1st- 


CONNKCTICDT 
STORKS  // 

HAINE 
CARIBOO  WB  AIRPORT  // 
FORT  KENT 
HILTON 
ROXBDRT 

NEW  HAMPSHIRE 
BODNT  WASHINGTON  WB  // 
PITTSBTOG  RESERVOIR  // 
PINKHAII  NOTCH 


VERMONT 
HIGBGATE  FALLS  // 
NEWPORT  // 
TOWNS HE ND 


CONNECTICDT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
POTNAH  HEIGHTS  // 
ROCEVILLE 
WINDSOR  LOCES  BRADLET  6 

HAINE 

fort  kent 

hassachhsetts 

AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
ENIGHTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NANTnCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
BOCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
CONCORD  WB  AIRPORT 
FBANELIN  FALLS  DAM 
GOSBAM 
HANOVER 
BILLSBORO  2  W 
LEBANON  AIRPORT  6 
MOnUT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
SORBT  MOUNTAIN  DAM 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCEET 

VERMONT 
GRAFTON 
MANCHESTER 
MOHTPELIER  AP  6 
SEARSBURG  STATION  // 
TYSON 


CONNECTICDT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
WINDSOR  LOCES  BRADLEY  6 

MAINE 
CLAYTON   LAKE 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCB  BILL  DAM 


.01 

.03      .04 


07 

.07 

.09 

.09 

02 

.02 

.03 

.01 

.01 

• 

* 

• 

* 

• 

OS 

.02 

07 

.06 

.05 

.05 

.03 

.02 

* 

* 

• 

* 

* 

04 

.04 

.04 

.02 

.01 

02 

.02 

.04 

.03 

.03 

.01 

09 

.09 

.10 

.10 

10 

.07 

.05 

.01 

.03 

.02      .02      .031     .01 


.02 
.04 


.03 
.01 


.03 
.04 


.02      .01      .02 
.01      .01 


.03 
.02      .02      .01 


-2d- 


.03 
.01 


.01      .01 
.03 


.04 
.01 


.03 

* 

.02 


.04 
.04 


.05 
.03 

.02 

.02 

.04 

.04 

* 

.03 

.05 


.02      .03       .02 


.02 
.04 


.01 
.01 
.09 
.03 
.45 
.01 


.02 
.03 

.02 
.03 

.01 
.01 
.01 
.06 


.01 
.01 


.01 

-3d- 


.04 
.04 


.05 
.03 


.04 

.01 


.02 
.01 


.02 
.04 
.02 
.05 
.05 
.01 

.03 
.02 
.03 
.01 


.03 
.01 
.02 


.01 
.08 


.01 
.07 


.02 
.01 


.02 

.02 

• 

.03 

.02 

.04 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 
.03 
.02 


.01 
.01 
.02 


.04 

.02 

• 

.04 

.03 

.04 

.01 

.01 

.04 
.02 

.04 
.05 
.01 


.01 

•  •  « 

.01       .01      .03 

.01 

.01       .01      .03 


.02      .05      .05 
.01 


.03 

.02 

« 

.05 

.03 

* 

.02 

.02 

.01 

.02 


.02 
.03 
.01 
.03 

.01 
.03 

.02 
.02 


.01 
.02 
.03 
.01 


.02 
.01 
.01 


.03 
.01 


.03 
.02 
.01 
.01 

.01 
.16 


.02 
.02 
.01 


.02 
.06 
.01 

.19 

* 
.14 


.02 
.02 
.01 


.01 
.01 


.02       .02 

.02 
.01 


.05 

.10 

• 

.09 

.03 

.01 

.02 


.03 
.02 
.02 
.01 


.01 
.02 


.01 
.04 
.01 


.01 
.01 


.04       .01      .03 


.01 
.01 
.02 


.02 
.01 
.01 


.01 
.01 


.05      .05 
.13      .13 


.04 
.02 
.01 
.03 


.01 
.02 
.05 
.03 


.04 
.02 

.01 
.02 

.01 
.03 
.03 


.01 
.01 


.02 
.02 


.09 
.01 


.01 

.01 

.0£ 

.06 

• 

.03 

.04 

.02 

.03 

.01 
.03 
.01 
.06 
.06 
.06 


.01 
.02 


.04 
.01 
.01 


.16  .16 

.01  .06 

.04  .04 

.05  .06 


.01 
.02 


.02 
.01 


.02 
.02 


.03 
.07 


.01 
.04 
.08 
.07 
.24 
.05 
.04 
.03 
.02 
.04 
.05 
.06 
.02 
.03 
.07 
.05 


.02 
.01 


.05 
.03 
.02 


.20 
.05 
.02 
.05 


.01 
.01 


.02 
.01 


ae«  retereoce  not«a  followlns  Station  Index. 
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Tabic  4-Coatinu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DECEMBEB   1949 


¥ 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

3 

SUboD 

1 

1 

5 

1 

2 

3 

4 

S  !  6    7 
1 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4    5 

6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

H 

BLUE  BILL  // 

.10 

.13 

.10 

.03 

.36 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.11 

.04 

.05 

.01 

.01 

.22 

CAMBRIDGE 

* 

• 

• 

•    • 

•     *     • 

•    •    • 

•    •    • 

•    *    * 

«    * 

• 

♦ 

* 

.20 

.20 

BABTASD  FOREST  // 

.06 

.02 

.05 

.07 

.03   .02 

.25 

HTANNIS  1  E 

.06 

.05 

.07 

.08 

.11   .10 

.05 

.52 

DIIGBTVILLE  DAM 

.05 

.02 

.01 

.01 

.09 

HEKDON  AIRPORT 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03  .04; 

.13 

NANTDCKET  WB  AIRPORT 

.10 

.12 

.09 

.07 

.03   .04|   .11   .04   .03 

.01 

.64 

HEW  BEDrORD 

.06 

.09 

.12 

.13 

.02                  .01 

.05   .07   .02 

.57 

PITTSriELD  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.05 

ROCEPORT  1  ESE  // 

.12 

.13 

.25 

STATE  FARM 

.05 

.10 

.12 

.06 

.03   .Oli   .03 

.40 

STERLING  3  N¥ 

.05 

.03 

.04 

.05 

.04   .01 

.22 

WASHINGTON 

.05 

.04 

.02 

.02 

.01   .01 

.15 

WEST  BHIMFIELD 

• 

• 

• 

«     * 

•     .08 

.08 

WESTFIELD  2  NE  6 

.09 

• 

• 

•     • 

•     .10 

WESTOVER  FIELD  6 

.45 

• 

* 

•     • 

•     .08 

WORCESTER  AIRPORT  6 

.11 

• 

* 

*     « 

•     .06 

NEW  HAMPSHIRE 

.02 

BLACnATEH  DAM 

.02 

.04 

.01   .01 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.04 

.02 

.01 

.07 

CORBAM 

• 

• 

• 

•     * 

•     .25 

.25 

BILLSBORO  2  W 

.02 

.06 

.01 

.01 

.10 

LEBANON  AIRPORT  6 

.03 

NASHUA  1  NE 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03   ,Olj 
.01     1 

.14 

SOBBT  MOnNTAN  DAM 

01 

.01 

.02 

.01 

.06 

WENDELL 

.01 

.01 

.01 

.03 

WINCHESTER 

• 

• 

• 

•       • 

•     *     • 

.47 

.47 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.10 

.03 

.02 

.03   .02 

.05   .01   .01 

.27 

FORT  ADAMS 

.04 

.11 

!03 

.16 

.09   .04 

.58 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.  13 

.07 

.03 

.02   .01 

.03   .02 

.34 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.08 

.08 

.0! 

.03 

.01 

.05 

.30 

WOONSOCBBT 

• 

• 

* 

•     • 

.36 

VERMONT 

GRAFTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02   .01 

.07 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.02 

MONTPELIER  AP  6 

• 

.06 

SEARSBURG  STATION  // 

.03 

.03 

.06 

TT50N 

.01 

-4 

th- 

.01 

CONNECTCUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.03 

.08 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.05 

.03 

.03 

.11 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.02 

.02 

.05 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.04 

.07 

NORFOLX  2  SW  // 

.01   .01 

.05 

.05 

.04 

.04 

.20 

PUTNAM  HEIGHTS  /' 

.02 

.02 

ROCETILLE 

.01 

.08 

.01 

.10 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

MAINE 

AOOnSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

CLAYTON  I.AITK 

.01   .03   .01 

.02   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

GREENVILLE 

.01 

.04 

.02 

.07 

HILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.02 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.05 

.03 

.09 

ROCKLAND  I  W 

.01 

.01 

BDMFORD  ISSE 

.01 

.01 

3K0WHEGAN 

.01 

.03 

.04 

snXDAT  RIVER 

" 

.01 

.01 

SWANS  FALLS 

.03 

.01 

.01 

.05 

MASSACHUSETTS 

AMEERST 

.01   .01 

.02 

.03 

.04 

.03 

.14 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.03 

.02 

.03 
.02 
.02 

.10 

BLUE  HILL  // 

.02 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

CAMBRIDGE 

« 

• 

• 

• 

•     • 

•     •     « 

•     *     • 

*    •    • 

•    *    • 

*     * 

♦ 

• 

* 

.02   .02 

HARVARD  FOREST  // 

.04 

.04 

.06 

.05 

.19 

KXIGBTVILLE  DAM 

.01 

.03 

.02 

.06 

MENDON  AIRPORT 

.05 

.05 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01   .02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.14 

STERLING  3  NW 

.01   .01 

.01 

.01   .01 

.01 

.04 

.05 

.03 

.18 

WASBINGTON 

.02 

.03 

.01 

.04 

.10 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

♦ 

* 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

^ 

• 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

• 

« 

• 

NEW  BAMPSBIRE 

BLACrWATER  DAM 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.10 

BRISTOL  // 

.01 

.01   .01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.12 

CONCORD  IB  AIRPORT 

.01 

.03 

.01 

.02 

.07 

DURHAM 

.01 

.02 

.03 

FRANXLIN  FALLS  DAM 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.09 

BILLSBORO  2  W 

.03 

.04 

.02 

.09 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

• 

• 

• 

LINCOLN 

.OS 

.06 

.03 

.02 
.01 

.16 

MOUNT  WASHrNGTOR  WB  // 

.01 

.02 

.04 

NASHUA  1  NE 

.01 

.02 

.03 

.06 

NEW  DURHAM 

.02   .04 

.02 
.02 

.02 
.02 

.03 
.05 

.04 
.03 

.11 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.18 

WARREN  1  SE  // 

.04 

.01 

.02 

.02 

.09 

WENDELL 

.01   .01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.08 

WINCHESTER 

.01 

.02        .01 

.01   .02 

.03 

.04 

.04 

.01 

.19 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.02 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.04 

.04 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

GRAFTON 

.01   .01 

.02 

.01 

.05 

MANCHESTER 

.01   .02 

.02 

.04 

.03 

.03) 

.15 

MONTPELIER  AP  6 

• 

* 

* 

• 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.03   .04 

.od 

.05 

.03 

.02 
.01 

.23 

STOCKBRIDGE 

.02 

.03 

6«*  r«feretkce 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


mew  ENGLAND 
DECEIfBER   1949 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11    12 

t- 

-5 

th- 

CONNECTICUT 

HARTFORD  TO  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

BOODns  RESERVOIR 

.02 

.01 

.01 

.04 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.03 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.02 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.03 

.01 

.04 

ROCKVILLE 

.01 

.03 

.01 

.05 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

.14 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.02 

.01 

.04 

.03 

.02 

.12 

CAEIBOO  TO  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.04 

.04 

.05   .03   .03 

.04   .03   .02 

.01   .01   .02 

.02   .01   .02 

.56 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

EASTPORT  W8  CITY 

.01 

.02 

.01 

.06 

.06 

.03   .05   .02 

.03   .02 

.31 

EUSTIS 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

-     _     _ 

_     _    _ 

_    _    _ 

_    _     _ 

_ 

GRAND  LAKE  STREAM 

.03 

.01 

.01 

.01 

.13 

.09 

.10 

.08        .05| 

.51 

GREENVILLE 

.04 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.03 

1 

.18 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

* 

.04 

* 

♦ 

* 

* 

•     .25   •     •     •     • 

•     .19   * 

•     •     * 

HOULTON  1  NE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.05 

.07 

.05 

.06   .05   .05!   .04   .01 

.01 

.01   .01 

.51 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.04 

.06 

.04 

.01 

.03   .02      i 

.33 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.04 

.03 

.05 

.05 

.06 

.06 

.05 

.07 

.03 

.01 

.46 

PORTLAND  TO  AIRPORT  // 

.02 

.04 

.01 

.01 

.08 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.07 

.05 

.03 

.04 

.03 

.05 

.03 

.31 

ROXBURY 

.01   .02   .02 

.05 

RUVFORD  ISSE 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

SKOWEEGAN 

.02 

.03 

.05 

.05 

.02 

.03 

.01 

.21 

SOUTH  AND07ER 

.01 

* 

* 

* 

.10 

.11 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.02 

.11 

.03 

.04 

.04 

.08 

.08 

.01 

.42 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.01 

.03 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

BLUE  HILL  // 

.02 

.02 

.01 

.05 
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.07 
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.11 

.05 
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.01 

.01 

.22 
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.01 
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.01 

.03 
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.03 
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.04 
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.11 

.02 

.03 

.22 
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.06 

.06 

.04 

.16 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
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.03 
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ROCKPORT  1  ESE  // 
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• 

* 

« 

« 

• 

.10 

.13 

STATE  FARM 

.01 

.04 

.07 

.12 
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.01 

.01 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 
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* 

.32 
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• 

.07 
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BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

BRISTOL  // 

.02 

.02 

.01 

.05 

CONCORD  TO  AIRPORT 

.03 

.01 

.01 

.05 

DURHAM 

.06 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.14 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.09 

* 

* 

* 

* 

♦ 

.03 

LINCOLN 

.02 

.02 

.02 

.06 

MOUNT  WASHINGTON  TO  // 

.01 

.01 

.02 

NASHUA  1  NE 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.09 

NEW  DURHAM 

.04 

.02 

.01 

.01 

.08 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01   .01 

.03 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.02 

.03 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.03 

.04 
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.01 

.02 

.01 

.04 

WINCHESTER 

.01 

.02 

.01 

.02 

.06 

RHODE  ISLAND 
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.07 

.03 

.02 

.12 

FORT  ADAMS 

.04 

.03 

.03 

.01 

.11 

PROVIDENCE  TO  AIRPORT 

.03 

.04 

.07 

PROVIDENCE  TO  CITY 

.05 

.02 

.07 

WOONSOCKET 

.02 

.01 

.02 

.05 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.01 

.03 

GRAFTON 

.01 

.01 

.02 

MONTPELIER  AP  6 

* 

.03 

• 

*    *    * 

•     .06 

SEARSBURG  STATION  // 

.04 

.04 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

-6 

th- 

.02 
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.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.10 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

.03 

* 

* 

* 

• 

« 

.07 

HOULTON  1  NE 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.10 

ROXBURY 

.01 

.02 

.02 

.05 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  TO  AIRPORT 

.01 

.01 
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MORRISVILLE 

.03 

.03 

SEARSBURG  STATION  // 

.03 

-7 
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• 

.03 
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.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 
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.01 

.07 

.03 

.03 

.04 

.03 

.02 

.23 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.12   .03 

.16 

HARTFORD 

.05 

.02 

.07 

HARTFORD  TO  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.02 

.14 
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.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.08 
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.01 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

.02 

.16 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.12 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 
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.01   .01 
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.01 
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.01 

.02 

.05 
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.01   .02 

.10 
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.01 
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.22 
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.01 
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.01 

.01 

.06 
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.02 
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.07 
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.01 
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.25 

ROCKLAND  1  W 
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.03 
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.05 
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.01 
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.01 
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.25 
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.02 

.03 
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.01 
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.01 
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.02 
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.01 
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.02   .02 

.02 
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.01 

.12 
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.03 
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.04 

.04 

.02 

.14 
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.04 

.04 

.04 

.01 
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.04 
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.24 
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.06 

.02 
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.01 
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_    _ 
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_ 

_ 

_ 
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_ 
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. 

. 

. 

• 
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. 
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. 

. 

. 

. 

• 

.15 
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. 
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. 

* 

• 

• 

• 

.18 

NEW  BAMPSHISS 

BLACEWATER  DAM 

.02 

.02 

.04 

.04 

.02 

.01 

.01   .01 

.17 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.08 

.05 

.05 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.29 

CONCORD  IB  AIBPOBT 

.04 

.04 

.06 

.02 

.01 
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DURHAM 

.01 

.03 

.06 

.07 

.05 

.01 

.23 
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.01 

.04 

.06 

.04 

.04 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.30 

FRANKLIN  FAM.S  DAM 

.01 

.03 

.05 

.04 

.04 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.25 

HANOVER 

.02 

.04 

.06 

.05 

.02 

.02 

.01 

.22 

LANDATF 

.02 

.05 

.04 

.01 

.03 

.01 

.16 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

. 

* 

• 

* 

.17 

* 

* 

* 

. 

. 

.19 

LINCOLN 

.01 

.06   .04 

.11 

MOONT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

NASHUA  1  NE 

.02 

.03 

.05 

.03 

.05 

.01 

.19 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.05 

.04 

.03 

.01 

.02 

.01 

.18 

PINXHAM  NOTCH 

.01 

.04 

.06 

.05 

.09 

.01 

.01 

.03 

.01 

.31 

PITTSBIIRG  RESERVOIR  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.04 

.07 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.21 

WARREN  1  SE  // 

. 

.03 

.06 

.05 

.04 

.01 

.02 

.21 

WENDELL 

.02 

.04 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.18 

WINCHESTER 

.03 

.04 

.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.21 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.02 

.07 

FORT  ADAMS 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.10 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02 

.02   .03 

.03 

.02 

.02 

.02 
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.03 

.01   .01 

.03 

.02 

.02 

.12 
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. 
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. 

« 

. 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

. 

• 

• 

• 
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* 
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.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.03 

.01 
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.01 

.01 

.18 
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.01 

.02 

.04 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.19 

CORINTH  // 

.01 

.05 

.07 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

GRAFTON 

.02 

.06 

.08 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.24 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.15 

MANCHESTER 

.01        .02   .01 

.03 
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.03 

.01 

.01 

.02 
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.01 

.30 
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. 

• 

. 

. 

* 

.20 

* 

* 

. 

* 
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* 

. 
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.05 

.05 

.04 

.03 
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.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.2/ 

NEWPORT  // 

.04 

.06 

.04 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 
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.03 

.05 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 
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SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.04 

.03 

.05 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.22 

SEARSBURG  STATION  // 

.03 

.06 

.11 

.08 

.01 

.01 

.03 

.01 

.34 

STOCKBRIDGE 

.01 

.05 

.07 

.06 

.04 

.02 

.02 

.01 

.28 
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.04 

.07 

.06 

.01 

-8 

.01 
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.01 

.02 

.01 

.23 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

J 

.01 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

EASTPORT  WB  CITY 

.01   .01 

.01 

.02 

.01 

.08 

GRAND  LAKE  STBEAM                    .01   .01   .Oil 

.03 
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.01 

HOOLTON  AIRPORT  6                   •     .  03   •     •     •     • 

•     .01 

NORTH  ANDOVER 

.03 

.US 

ROXBUHY 

.01 

.01 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.02 

DURHAM 

.01 

.02 

.03 

ERROL 

.02 

.02 

LINCOLN 

.08   .03   .04   .01             .03 

.19 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01                  .01   .01   .01 

.04 

RHODE  ISLAND 

1 

■OOHSOCEET 

.     .     .1.     .     .1.     . 

. 

* 

* 

• 

• 
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i 
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-    337    - 


Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 

p.  M 

Houi  ending 

3 

Station 

o 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

^ 

10 

11    12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

HONTPELIER  AP  6 
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.01 
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.01 
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.01 
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.01 
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.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 
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.01   .01 

.03   .01 

.01 
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.03 

.05 
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.01 

.24 

NEWINGTON 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.10 

NORFOLK  2  SW  // 

.01   .01 
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.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.14 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

ROCKVILLE 

.02 

.01 
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.04 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

• 

• 

• 

• 

.02 
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AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.13 

GILEAD 

.01 

.01 

HILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.01 

.02 

.05 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.02 

.03 

.08 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.03 

.04 

RUVFORD  ISSE 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

SEOWHEGAN 

.01 

.01 

.01 

.03 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.02 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.07 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.08 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

CAMBRIDGE 
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* 
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* 

* 
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* 

* 

* 

* 

* 

• 

« 

« 

• 

• 

* 

.03 

.03 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

UENDON  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.04 

NEW  BEDFORD 

.02 

.02 

.04 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.01 

.03 

STERLING  3  NW 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.06 

WASHINGTON 

.01 

.01 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

*     * 

* 

.03 

* 

♦ 

_* 

• 

• 

.03 

* 

* 

• 

• 
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• 
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* 
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* 
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_ 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

* 

• 

.03 

• 

* 

« 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATEH  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.09 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.08 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

GOBEAM 

.01 

.05 

.03 

.01 

.04 

.02 

.04 

.02 

.22 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

* 

• 

• 

LINCOLN 

* 
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» 

• 

• 

* 
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.01 
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.01 
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• 

« 

* 

• 

• 

* 
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.01 

.01 

.01 
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.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.09 

FORT  ADAMS 

.01 

.01 

.02 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

,01 

.02 

.02 

.01 

.09 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.02 

.01 

.03 

GRAFTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

MONTPELIER  AP  6 

* 

* 

* 

• 

SAINT  JOHNSBUHY 

.01 

.01 

.02 

SEARSBUHG  STATION  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

TYSON 

.01 

-12 

th- 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

CONMECTICUT 

BLOOMFIELD 

.05   .05 

.03 

.03 

.01 

.01 

.09 

.09 

.36 

BRIDGEPORT  WB  AIEPOBT 

.01 

.02 

.03 

.03   .01 

.05 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.08 

.08 

.04 

.45 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.02 

.01   .01 

.05 

.02 

.02 

.01 

.03 

.05 

.05 

.06 

.08 

.05 

.08 

.05 

.08 

.68 

HARTFORD 

.05   .05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.40 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01   .08 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

.02 

.01 

.03 

.04 

.36 

JEWETT  CITY 

.01 

.01   .04 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.29 

MOODUS  RESERVOIR 

.01   .02 

.02 

.02   .03 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.11 

.05 

.41 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.04 

.03   .03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.09 

.09 

.04 

.44 

NEWINGTON 

.05   .05 

.02 

.02 

.04 

.04 

.02 

.02 

.03 

.03 

.32 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.04 

.04 

.09 

.08 

.16 

.14 

.17 

.81 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.01 

.02   .01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.01 

.03 

.11 

.29 

ROCKVILLE 

.02   .01 

.02 

.05 

.06 

.01 

.01 

.02 

.02 

.07 

.03 

.02 

.04 

.14 

.52 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

*     • 

06 

* 

• 

* 

« 

' 

.07 

a   foIlo*lDg   Stfttloo    Index, 
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Tabl*  4-ContiniMd 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  SHGLAim 
DSCEMBEB  1949 


A.  M.  Hour  0odutg 


P.  M.  Hour  ending 


"T" 


8 


11   12 


HAIKE 
AUGUSTA  AIRPOBT 
CAIIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLATTOK  LAB 
lASTPORT  IB  CITY 
rOIT  KEKT 
GILEAD 

QEAKD  LACE  STREAM 
UUEXriLLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
BOCLTOK  1  KE 
EILLINOCCET  AIRPORT 
MOBTB  ANDOTER 
OLD  TOWS  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  / 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURT 
ROHrORO  ISSE 
SIDWHECAN 
SOITTH  ANDOVER 
SODTB  WEST  BARBOB 
SDIDAT  BITER 
SWANS  FALLS 

MA  SSACHUBETTS 
AMHERST 

BIBCB  BILL  DAM 
BLUE  BILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBBIDGE 
HARTABD  FOREST  // 
BTANNIS  1  E 
KXIGBTTILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NANTDCDT  WB  AIRPOBT 
NEW  BEDFORD 
PirrsFIELD  WB  AIRPORT 
ROCIPORT  1  ESE  /• 
STATE  FARM 
STSRLIMG  3  NW 
WASBINGTON 
IXSTFIELD  2  NE  6 
WKSTOTEB  FIELD  6 
WDRCESTEB  AIRPORT  6 

NEW  BAMPSEIRE 
BLACEWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
OOBflAM 
(BBOL 

FRANXLIN  FALLS  DAM 
SORBAM 
BANOVER 
BILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

aOOIlT  WASBINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURBAN 
PINKBAM  NOTCB 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SDRRT  MOUNTAIN  DAM 
WARBEN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RBODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOOMSOCEET 

VERMONT 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  ,'/ 
GRArrON 

HIGBCATE  FAIXS  // 
MANCBESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTBFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JORNSBURY 
SEAHSBURG  STATION  // 
STOCCBRIDGE 
TYSON 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELI 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOO  LAXE 
HARTFORD 

BARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  BAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPOBT  WB  CITY 
EUSTIS 
GILEAD 
GRAND  LAKE  STREAM 


.01   .01 
.02 

.02 
.01   .01 


.03   .04 
.02   .03 


.02 
.01 


.01 
.01 


.06 
.01' 


.01 
.01 


.05 
.02 


.01 

.01 


.01   .01 
.01 


.02  .02 
.02  .02 
.01   .02 


.02 
.01 


.02 
.02 


.02 
.01 
.02 


.02 
.01 
.01 


09   .01   .02   .06 
.02 
.01   .01 


.01  .01 

.02   .01  .01 

.01   .01  .02 

.01 


.01 
.05 


.01 


.03 
.01 


.01 
.02 


.01 

.01 

.01 
.01 

.01 
.01 

.02 
.01 

.01 
.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

« 
* 

.01 
.01 
.03 
.03 

.01 

.02 

.01 
.02 


.01 
.031 


.01 

.03 


.01      i 
.03   .02' 


.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

• 

* 

• 

.02 

* 

.05 

* 

♦ 

.05 

* 

• 

.03 

* 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01   .02 
.01 

.03 


.07 


.09 
.06 


.07 
.02 


.10 
.01 
02   .07 


.01 
.01 


.01 

.01 


.03 
.02 


.15   .16 
.01 


.09 
.20 
.03 


.01  .01 
.01  .01 
.01  .04 
.02 

.07   .04 
.01 


.01 
.04 
.01 

.06 
.02 
.02 

.01 
.01 
.04 
.03 
.01 


.19 
.06 


.06 
.09 


.18 
.01 


.06 
.02 
.08 
.01 
.03 


.04 

.05 
.02 
.01 
.06 
.05 
.05 

.02 
.03 
.05 
.03 
.03 


.02 
.01 
.04 


.12  .071 
.02 
.02 
.07 

.16  .06i 
I 

.09   .01 

.01   .04 

.02  .04I 
.04  I 
.05   .03 

.01  .05! 

*     * 
.06   .04! 


.06 
.15 
.01 
.03 


.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 
.04 
.01 

.01 

.02 

.01 

.01   .02   .03 


.01   .01   .01 


.01 

.01 

.01 

01 

.01 

.02 

.Olj 

.01 

01 

.01 

1  .62 

06 

.06 

.05 

.05 

.05 

01 

.01 

.01 
.02 

.03 

.01 

.01 
.01 

.03 
.04 

.01 

.01 

.03 

.01 

01 

.05 
.01 

.01 
.04 

.05 
.01 

.01 
.01 
.02 


.011 
.09 


01   .01   .01 


.Oil 

.01 

.03 

.01 

06 

.01 

01 

.Oil 

03 

.03 

.01 

.01 

01 

.02 

06 

.01 

.06 

.05 

* 

* 

.04 

01 

.02I 

.06 

01 

.07I 

.02 

05 

1 

02 

.02 

05 

.07 

.02 

.02 

01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.01 
.06 


.01   .03   .Oil  .02 


-13th- 


.01 

.01 

.01 

.01 

.14 

.14 

.05 

.05 

04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.06 

.07 

.09 

.02 

.02 

06 

.05 

.08 
.05 

.04 

.04 

.13 

.20 
.05 

.06 
.05 

.06 
.05 

.02 

.01 
.03 

02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.18 

.08 

.08 

.01 

03 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 

.07 

.11 

.08 

.07 

03 

.05 

.01 

.03 

.02 

.07 

.05 

.08 

.16 

04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.06 

.06 

.12 

.05 

.01 

.02 

.02 

02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.11 

.11 

.07 

.07 

02 

.04 

.01 

.02 

.02 

.17 

.09 

.05 

03 

.03 

.06 

.05 

.06 

.03 

.05 

.10 

.09 

.01 

04 

.03 

.02 

.04 

.01 

.08 

.24 

.07 

.09 

.01 

.06 
.01 


.01       .01 


.02 
.05 
.03 


.03 
.04 
.03 
.01 


.01 
.01 
.01 


.02 
.02 


.03 
.05 
.01 


.01 
.02 


.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.02 

.02 

.01 
.03 

.08 
.01 

.05 

.02 

.03 

.04 

.07 

.35 
.06 
.02 
.26 
.12 


.08 
.22 

.08 
.24 
35 


.16 
.07 
.24 
.  15 
.23 


04 
04 
.07 
.63 
.09 
.30 
.11 
.05 
.18 
.79 
.12 
.15 


.22 
.31 
.26 
.23 
.28 


.04 

.11 

.09 

.33 

.02 

.04 

.04 

.04! 

.65 

.01 

.06 

.06i 

.26 

.02 

.04 

.07 

.03 

.27 

.03 

.03 

.06 

.02 

.27 

.01 

.10 

.05 

.04 

.03 

02 

.12 

.03 

.08 

.09 

.04 

.32 

.01 

.02 

.02 

.03 

IS 

.09 

.12 

.07 

.03 

.61 

.02 

.01. 

.05 
.09 

.01 

.01 

04 

.12 

.01 

.01 

.02 

.04 

.10 

.01 

.03 

.08 

.11 

.16 
.07 
.38 

.18 
.13 


.41 
.34 
.25 


.42 
.40 
.78 
.23 
.49 
.47 
.50 
48 
.48 
.42 
■  SI 
.63 


.18 
.22 
.05 


.01   .01   .04 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1949 


A.M 

.  Hour  ending 

p.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S    6 

7    8 

9 

10 

11 

12 

H 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.02 

.06 

.04 

.05 

.19 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

.05 

• 

* 

* 

* 

* 

.11 

* 

« 

* 

• 

• 

.16 

HOOLTON  1  NE 

.02 

.09 

.02 

.04 

.05 

.01 

.03 

.01 

.27 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.13 

NORTH  ANDOVKR 

.04 

.03 

.07 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.26 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.04 

.02 

.01 

.04 

.03 

.09 

.02 

.01 

.01 

.23 

ROCKLAND  1  W 

.11 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.05 

.07 

.08 

.04 

.01 

.01   .01 

.01 

.52 

ROXBDRT 

.01 

.01 

.04 

.02 

.08 

RUMFORD  ISSE 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

SKOWBEGAN 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

.13 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.04 

.06 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.07 

.09 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.04 

.06 

.041   .01 

.45 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

1 

.08 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.11 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.04 

.04 

.04 

.03 

.07 

.11 

.04 

.38 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

.02 

.01 

.18 

BLUE  BILL  // 

.05 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.27 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.14 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.31 

CAMBRIDGE 

.10 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.06 

.28 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.04 

.06 

.03 

.06 

.04 

.01 

.33 

HTANNIS  1  E 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.04   .03 

.17 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.02 

.01 

.01 

.09 

.01 

.05 

.02 

.01 

.23 

MENDON  AIRPORT 

.06 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.08 

.31 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.02 

.02   .01   .03   .02 

.01        .02 

.17 

NEW  BEDFORD 

.01 

.04 

.01 

.03 

.09 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.04 

.02 

.04 

.21 

.02 

.07 

.08 

.02 

.02 

.62 

ROCKPORT  1   ESE  // 

.07 

.02 

.01 

.04 

.02 

.03 

.02 

.05 

.26 

STATE  FARM 

.03 

.05 

.01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01   .01        .01 

.29 

STERLING  3  NTT 

* 

* 

« 

♦ 

« 

* 

• 

* 

« 

• 

« 

* 

* 

*     *     *     *     • 

♦     *    » 

*    •    * 

• 

WASHINGTON 

.01 

.03 

.02 

.04 

.10 

.15 

.04 

.03 

.01 

.43 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

.30 

• 

• 

* 

* 

.11 

•   1   •     .     . 

•     .02 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

.50 

* 

• 

* 

• 

* 

.40 

« 

« 

* 

• 

« 

.20 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.34 

• 

* 

• 

• 

• 

.18 

• 

» 

• 

• 

* 

.09 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.13 

BRISTOL  // 

.02 

.05 

.01 

.02 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

.14 

DURHAM 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.09 

ERROL 

.01 

.01 

.06 

.06 

.09 

.01 

.01 

.25 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.04 

.02 

.01 

.20 

GORBAM 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_     _    _ 

_ 

_ 

HANOVER 

.05 

.08 

.13 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.01 

.03 

LANDAFF 

.03 

.01 

.01 

.24 

.11 

.01 

.01 

.01 

.01 

.44 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.17 

• 

* 

• 

* 

* 

.08 

LINCOLN 

.03 

.01 

.08 

.08 

.01 

.21 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.04 

.04 

.04 

.04 

.04 

.04 

.04 

.05 

.04 

.02 

.39 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01   .02 

.14 

NEW  DURHAM 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.04 

.01 

.18 

PINKBAM  NOTCH 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.05 

.14 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.06 

.02 

.03 

.11 

.05 

.02 

.01 

.01 

.31 

SDRBY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

.01 

.14 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.01 

.09 

.08 

.20 

WENDELL 

.01 

.01 

.04 

.06 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.03 

.05 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.01 

.01 

.01   .01 

.15 

FORT  ADAMS 

.02 

.05 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.23 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.04 

.02 

.01 

.05 

.02 

.01 

.02 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.27 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.03 

.04 

.04 

.01 

.03 

.02 

.05 

.05 

.01 

.01 

.29 

WOONSOCKET 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.01 

.03 

.05 

.04 

.01 

.26 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.03 

.05 

.10 

.15 

.05 

.03 

.41 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.10 

.17 

.06 

.01 

.34 

CORINTB  // 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.11 

GRAFTON 

.01 

.01 

.01 

.04 

.07 

HIGHGATE  FALLS  // 

.12 

.11 

.03 

.26 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.02 

.09 

.05 

.01 

.20 

MONTPELIER  AP  6 

* 

.02 

* 

• 

* 

« 

« 

.18 

• 

* 

* 

• 

4> 

.07 

MORRISVILLE 

.02 

.01 

.06 

.08 

.03 

.04 

.24 

NEWPORT  // 

.01 

.03 

.06 

.04 

.14 

.05 

.33 

NOHTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.02 

.03 

.06 

.03 

.02 

.16 

SAINT  JOHNSBURY 

.03 

.08 

.10 

.05 

.02 

.28 

SEARSBDRG  STATION  // 

.02 

.01 

.05 

.02 

.10 

STOCKBRIDGE 

.02 

.05 

.02 

.09 

-14th- 

MAINE 

EOSTIS 

* 

• 

« 

• 

* 

* 

* 

.20 

.20 

MASSACHUSETTS 

STERLING  3  NV 

• 

.74 

.75 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01   .01   .01 

.01   .01   .01 

.06 

VERMONT 

MONTPELIER  AP  6 

* 

•     ♦    • 

*     .01 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.02 

-15th- 

VERMONT 

MONTPELIER  AP  6 

* 

* 

• 

* 

.01 

-le 

th- 

NEW  HAMPSHIRE 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

-11 

th- 

.01 

.01   .01   .03 

.01   .01 

.01 

.09 

MAINE 

SUNDAY  RIVER 

.01   .04 

.04        .01 

.10 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01   .01 

.03 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.09 
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Table  4-Continu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
DECEMBEB   1948 


A.  M.  Hour  ending 


2  3 

1 


4     1      5         6     17 


8         9         10 


P.  M.  Hour  ending 


5         6 


CONNECTICUT 
BUXWriEU) 

BIIDCEPORT   VB  AIRPOBT 
CiNDLEtOOD   LAXZ 
UBTrOBO 

HARtroBD   WB  AIRPORT  // 
JIRTT  CITY 
■OOOas   RESERVOIR 
m  EATEN   WB  AIRPORT 
nWINGTON 

mtJfoht  2  sw  // 

POTNAV  HEIGHTS  // 

BOCKTILLE 

IIXDSOB  lOCtS   BRADLET  6 

MAINE 
ADGUSTA   AIRPORT 
CARIBOU  WB   AIRPORT  // 
CLATTON   LAKE 
SASTPORT   WB  CITT 
EOSTIS 

GRAND  LAIE  STREAM 
GREENVILLE 
BODLTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1    NE 
MILLINOCCET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUHrORD  ISSE 
SKOWHECAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SWANS  FALLS 

MASSAC  EU  SETTS 
AMHERST 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
KNIGBTVILLE  DAM 
KENDON  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCLPORT  1  ESE  // 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW   HAMPSRI RE 
BLACKWATER  DAM 
DURHAM 
ERROL 

FRANELIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOVER 
BILLSBORO  2  W 
LANDATF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
SURRT  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCOT 

VERMONT 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
COB I  NTH  // 
CRAPTON 

BIGBGATE  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNS BURY 
SEARSBDRO  STATION  // 
STOCEBRIDGE 
TYSON 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLE WOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCEVILLE 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
GRAND  LAKE  STREAM 


02 

.02 

.02 

03 

.01 

.01 

01 

.01 

01 

.02 

.02 

.01 

02 

.02 

.02 

02 

.01 

.01 

01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 
.01 


.01 
.01 


-18th- 


.01   .02 
.01 


.04   .01 
.01 


.02   .02 

.01 

.01   .08 

.01 


.02  .02 
.07  .05 
.01 

.01 
•     .01 


.02 
.01 
.01 


.01 
.02 
.01 
.03 


.02 
.01 
.01 
.04 
.01 


.02 
.04 
.01 


.01 
.01 


.03 
.021   .01 


.01 
.01 


.03, 
.01 


.03 
.02 


.01 
.01 


.01 
.02 
.01 
.01 


.01 
.03 


.05   .05 
.01   .01 


.02 
.01 


.02  .01  .01 

.02  .01  .01 

.03  .01  .01 

.01  .01 


*     * 

.01   .01   .03 


.02 
.01   .01   .01 


.04 
.01 


.03 


.01   .13 

.02   .01 

.01   .03 

.01   .01   .01 

*     *     * 

.04 


.03   .02 
.01 


.01 
.02  .01 
•     • 

.01 

.02   .02 

.01 


.02 
.01 


.02 
.03 


.02 
.03 
.01 


.01 
.01 
.01 


.03 
.01 


.10 
.06 
.01 

.02 
.02 
.05 


.02   .01 

.01   .01   .02 


.03 

.01 


.03 
.01 


.02 
.01 
.01 
.02 


.03 
.01 
.03 
.01 
.01 
.03 


.01 
.02 
.05 
.01 


.01 

.01 


.01 
.04 


.01 
.01 


.01 
.04 


.02 

.01   .01 

.01   .01 


.07 
.04 


.08 
.03 


.02 
.01 


.01 
.01 


.01 
.02 


.09 
.04 


.01 
.01 


.03 
.02 
.04 
.06 
.03 
.03 
.01 

.04 
.03 


-19th- 


.05   .03   .Oil  .01 


.03 
.03 


.02 
.05 
.03 
.02 
.02 
.06 
.04 


.05 
.04 
.03 
.01 
.07 
.06 
.03 


.02 
.04! 

.01] 

.osi 

.01 
.02 


.07 
.01 


01 

.01 

.01 

• 

01 

.01 

01 

.03 
.03 
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.04 

.01 


.03 
.04 
.05 
.01 
.01 
.02 
.01 


.01 
.02 
.01 
.02 
.01 


.04 
.02 


.01 
.01 
.02 
.02 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 


Table  4-Conlinued 

DECEMBER  1949 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

SUtion 

3 

t 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

" 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.02 

HOULTON  AIRPORT  6 

9 

.14 

HOOLTON  1  NE 

.01 

.01 

.02 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02   .12 

.14 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.02 

HASSACHBSETTS 

BLUE  HILL  // 

.03 

.03 

.04 

.01 

.11 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.04 

.03 

.01 

.09 

CAHBRIDGE 

• 

* 

* 

« 

♦ 

* 

• 

* 

* 

« 

« 

* 

*     *     * 

•    •    • 

«    •    « 

•     •    .07 

.07 

HTANKIS  1  E 

.04 

.10 

.02 

.02 

.05 

.01 

.04 

.02 

.02 

.01   .01   .04 

.01   .01 

.40 

UENDON  AIRPORT 

.03 

.03 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.05 

.17 

.14 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01   .05   .08 

.06        .01 

.70 

NEW  BEDFORD 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.14 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

STATE  FARM 

.01 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.15 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.13 

• 

* 

• 

• 

• 

.03 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

ERROL 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

GORHAM 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

NEW  DURHAM 

.02 

.02 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.04 

.08 

.09 

.04 

.02 

.05 

.04 

.02 

.01 

.02 

.43 

FORT  ADAMS 

.03 

.02 

.05 

.04 

.01 

.15 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01   .01 

.14 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

WOONSOCKET 

.02 

.02 

.02 

.02 

.08 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.02 

.01 

.03 

GRAFTON 

« 

.03 

.03 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.02 

MONTPELIER  AP  6 

* 

.01 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

TYSON 

.01 

- 

-2C)th- 

.01 

MAINE 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.12 

.21 

.06 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.50 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.10 

.07 

.03 

.01 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.35 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

HANOVER 

.08 

.08 

LANDAFF 

.05 

.05 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

*     •    * 

WARREN  1  SE  // 

.04 

.04 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.13   .OS 

.22 

CORINTH  // 

*    * 

*     *     * 

* 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01   .06 

.07 

MONTPELIER  AP  6 

♦ 

•     •     * 

MORRISVILLE 

.12 

.12 

NEWPORT  // 

.03 

.03 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.03 

.03 

SAINT  JOHNSBURY 

.01        .04 

.05 

STOCKBRIDGE 

.03   .10 

.13 

TYSON 

-21 

st- 

.02   .07 

.09 

MAINE 

AOGUSTA  AIRPORT 

.02 

.03 

.09 

.03 

.01 

.18 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.04 

.03 

.24 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.14 

.03 

.37 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.04 

.02 

.08 

EUSTIS 

.03 

.07 

.02 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.21 

FORT  KENT 

.03 

.07   .06   .04 

.05   .05   .02 

.32 

GILEAD 

.01 

.08 

.14 

.09 

.01 

.02 

.35 

GRANS  LAKE  STREAM 

.05 

.08 

.07 

.02 

.01 

.01 

.24 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.02 

.11 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

« 

• 

* 

• 

.07 

• 

* 

* 

* 

»     .30 

HOOLTON  1  NE 

.01 

.01 

.02 

.04 

.03 

.  .05 

.10 

.06 

.04 

.36 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.06 

.01 

.03 

.OS 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01   .01 

.29 

BOCELAND  1  W 

.02 

.02 

.04 

EOXBUHY 

.01 

.01 

.07 

.03 

.04 

.02 

.01 

.19 

ROMFORD  ISSE 

.01 

.05 

.06 

.08 

.05 

.01 

.26 

SKOWHEGAN 

.07 

.10 

.03 

.03 

.01 

.24 

SOOTH  ANDOVER 

.10 

.21 

.08 

.01 

.40 

SOOTH  WEST  HARBOR 

.02 

.01 

.02 

.05 

SUNDAY  RIVER 

.03 

.22 

.21 

.12 

.02 

.03 

.01 

.01 

.65 

SWANS  FALLS 

.01 

.09 

.03 

.13 

.06 

.01 

.33 

NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

.01 

.04 

.16 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

.01 

.01   .02   .01 

.01 

.42 

HANOVER 

.05 

.01 

.04 

.02 

.12 

LANDAFF 

.06 

.13 

.07 

.08 

.03 

.01 

.38 

LEBANON  AIRPORT  6 

» 

.04 

• 

* 

« 

* 

* 

.01 

LINCOLN 

.06 

.05 

.09 

.09 

.06 

.07 

.03 

.45 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.07 

.07 

.07 

.08 

.08 

.07 

.06 

.03   .04 

.05 

.62 

PINEHAM  NOTCH 

.05 

.07 

.13 

.13 

.12 

.03 

.53 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.04 

.05 

.03 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.05 

.05 

.01 

.33 

WASREN  1  SE  // 

.11 

.07 

.12 

.09 

.39 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.08 

.12 

.04 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.04 

.01 

.40 

BORLINGTON  WB  AIRPORT 

.07 

.04 

.01 

.03 

.08 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.29 

CORINTH  // 

* 

* 

• 

• 

• 

« 

« 

* 

* 

• 

• 

* 

♦    »     ♦ 

•     *     • 

•     •     .48 

.48 

HIGHGATE  FALLS  // 

.14 

.10 

.05 

.01 

.05 

.09 

.04 

.09 

.03 

.01 

.01        .01 

.63 

MONTPELIER  AP  6 

« 

.23 

• 

* 

* 

* 

.15 

• 

« 

* 

* 

»     .02 

* 

•     •     * 

MORRISVILLE 

.17 

.08 

.08 

.01 

.01 

.03 

.07 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.56 

NEWPORT  // 

.09 

.17 

.07 

.04 

.02 

.02 

.03 

.03 

.05 

.07 

.59 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.08 

.06 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.23 

SAINT  JOHNSBORY 

.10 

.19 

.05 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.45 

STOCKBRIDGE 

.20 

.23 

.04 

.47 

TYSON 

.01 

.01 

See   refereo* 


>tes  follovlnc   Station    In 
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Tabl«  4-CoDtuiuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


MZW  ENGLAKD 
DECEHBSB   1949 


A.  M.  Houi  ending 


P.  M.  Hour  ending 


COKKKCTICDT 
CADDLEIOOD  LAZE 

MAIKE 
CABIBOU   n  AIRPORT  // 
CLAYTON   LAKE 
KUSTIS 
rOBT  nXT 
GRAND  LAEE   STREAM 

aoQLTOii  a:rport  6 

BOULTON  1  NE 
MILLIKOCEET  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
ROCKPORT  I  ESE  // 
STERLING  3  N¥ 

NEI  HAMPSBIRE 
ERROL 

MOnWT  lASBINGTON  IB  // 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 

VERMONT 
BLOOMFIELD 

BORLIHCTON  IB  AIRPORT 
BIGBGATE  FALLS  // 
MABCHESTER 
MOKTPELIER  AP  6 
MORBISVILLE 
NEWPORT  // 
SAINT  JOHNSBURT 
SEARSBURG  STATION  // 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEVOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODDS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
HORPOLI  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
BOCEVILLE 
WINDSOR  LOCIS  BRADLEY  6 

MAINE 
ADGDSTA  AIRPORT 
CABIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAXE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOOLTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MIU.IKOCBET  AIRPORT 
SORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
POHTLAKD  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXSmY 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVES 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  BILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HTANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSHELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  RE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOVER 
aiLLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 
PINXEAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 


.03 

.04 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.04 

.05 
.03 

.03 

.02 
.02 

• 

• 

•      1 

« 

.04 

.04 

.01, 

.04 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.02 
.01 

.02 

.04 

.03 
.01 

.01 

.04 

.05 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.06 
.01 

.02 

.01 
.02 


.01      .01      .OS 


.01 
.03 


.01 


.01 
.05 
.01 
.04 

.01 
.02 


.04 
.05 
.04 
.05 

.04 
.01 


.01       .02      .03 


-22d- 


-23d- 


.03 
.01 


.01 
.03      .03 


.03 
.06 


.08 

.07 

.03 

.05 

.07 

.06 

.02 

.03 

.16 

* 

.06 

.02 


.02 


.02 


.05 
.06 
.02 
.05 


.041 
.06' 
.01 
.05 

.04 
.04 


.01 
.01  .01 
.01       .02 

.01 
.02 


.08 
.01 
.05 
.05 
.07 
.05 
.07 


.06 

.05 
.01 


.01 
.03 

.02 
.10 
.02 


.03       .01       .0^      .03       .07 


.06 
.06 
.07 
.04 


.02 
.01 


.05 
.01 


.04 
.03 
.09 
.05 

.02 
.02 


.03 


.05 
.06 

.oi 

.03 

.01 
.04 


.04  .03 

.01  .01 

.12  .04 

.04  .01 


.04      .01      .02 


.01 
.02 
.01 
.05 

.06 
.01 
.01 


.05 
.01 


.01 
.04 
.01 


.01 
.01 


.06 
.03 


.02 
.03 
.03 

.03 
.03 
.02 
.03 
.08 


.05 
.02 


.041  .01 
.Ol!  .01 
.021      .04 


.04 
.02 
.03 


.05      .03      .02      .02 


.05 

.05 

.05 

• 

.05 

.04 

.01 

.02 


.03 
.02 
.03 


.04 
.03 


.og 

.11, 


.01      .01      .01 


.01      .02      .011 


.01 
.02 


.01 
.02 


.02 
.03 


.05 
.01 


.02 
.03 
.01 

.01 
.01 
.02 


.03 
.02 
.04 


.05 
.01 
.01 


.01 
.01 
.28 


.01 
.01 


.19 
.01 
.01 


.01 
.04 


.01 
.01 


.02 
.02 
.04 


.Oil 
.01 


.04 

.031      .03  .01 

.02  .02      .01 

.01  .02      .01 


.01 
.05 


.031      .03      .01 
.OlJ  .01 

.02 


.08 
.02 


.01 

.01 

.04 

.04 

.04 

.06 

.05 

.09 

.06 

.05 

.05 

.01 

* 

• 

* 

* 

, 

.01 

« 

• 

* 

.12 

• 

* 

* 

* 

• 

.20 

« 

• 

• 

* 

• 

.18 

• 

.03 

» 
.02 

.02 

.04 

• 

.02 

.08 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 
.02 

.04 
.02 

.01 
.01 

.04 

.04 

.02 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

* 

• 

• 

♦ 

• 

• 

• 

♦ 

* 

• 

* 

• 

* 

• 

.04 

.06 

.08 

.01 

.01 

.05 

.03 

.OS 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.04 

.03 

.01 

.02 

.06 

.02 

.03 

.05 

.OT 

.05 

.03 

.04 

.05 

.05 

.03 

.05 

.03 

.02 

.01 

« 

• 

* 

• 

• 

.23 

« 

* 

• 

• 

* 

.17 

.01 

.02 

.OT 

.02 

.05 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.04 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 
.02 

.04 

•  Pl 

.05 

.02 

.04 

.01 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.04 

.01 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.08 

.06 

.03 

.04 

.06 

.06 

.06 

.01 

.06 

.07 

.08 

.05 

.01 

.01 

.03 

.01 

.11 

.41 
.20 
.53 

.30 
.48 
.13 
.02 
.27 
.39 
.49 
.44 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DECCHBER   1»49 


A.  M.  Houi  ending 

p.  M.  Hour  ending 

3 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

WENDELL 

.01   .01   .05 

.07 

.01 

.01   .03   .02 

.03 

.01 

.01 

.03 

.04 

.04 

.03 

.01 

.41 

WINCHESTER 

.01   .03   .05 

.04 

.01 

.03 

.04 

.05 

.05 

.01 

.32 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.09 

.01 

.12 

FORT  ADAMS 

.01 

.05 

.02 

.10 

.04 

.22 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.02 

.10 

.03 

.02 

.01 

.01 

.23 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02 

.02 

.05 

.04 

.01 

.02 

.16 

WOONSOCKET 

.12 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.20 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.01   .04 

.11 

.01   .01   .04|  .10   .02   .05 

.02 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.50 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.01   .02   .03   .02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.21 

CORINTH  // 

•    *    • 

•     • 

* 

*     *     • 

*     *     * 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

. 

• 

• 

.53 

.53 

GRAFTON 

.08 

.01   .02 

.03 

.01 

.01 

.04 

.06 

.05 

.31 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.02   .02 

.02 

.03 

.03   .02   .02 

.05 

.05 

.03 

.02 

.32 

MANCHESTER 

.03   .02   .03 

.01 

.02        .07 

.05 

.03 

.02 

.05 

.03 

.02 

.01 

.39 

MONTPELIER  AP  6 

* 

*     • 

« 

•     .09   • 

*     *     • 

• 

.17 

* 

• 

• 

* 

• 

.07 

MORRISVILLE 

.03   .09 

.10 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.33 

NEWPORT  // 

.06 

.06   .05 

.06 

.01 

.02 

.02 

.03 

.31 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.04 

.01   .01   .03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.18 

SAINT  JOHNSBURY 

.03 

.07 

.08   .04   .05 

.05   .02   .04 

.01 

.05 

.01 

.02 

.02 

.49 

SEARSBURG  STATION  // 

.08   .06   .04 

.06   .01 

.04 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.39 

STOCKBRIDGE 

.01 

.07 

.02   .01 

.02 

.01 

.05 

.04 

.03 

.05 

.05 

.02 

.04 

.04 

.10 

.45 

TYSON 

.02 

.04 

.04 

.03 

.04 

.04 

.01 

.22 

-24th- 

- 

MAINE 

GRANS  LAKE  STREAM 

♦     .28 

.28 

BOULTOM  AIRPORT  6 

*     .01 

MASSACHUSETTS 

KENDON  AIRPORT 

*     * 

• 

STATE  FARM 

*     *     * 

*     * 

♦ 

•     •     • 

♦    ♦    * 

« 

♦ 

* 

* 

• 

* 

« 

» 

. 

• 

• 

• 

• 

STERLING  3  NW 

•      •      * 

•     • 

* 

•     .10 

.10 

NEW  HAMPSHIRE 

GORHAM 

*      *      ♦ 

*     * 

• 

•     .59 

.59 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

STOCKBRIDGE 

.03 

.03 

-25th- 

- 

UAfVE 

SUNDAY  RIVER 

.03 

.07 

.05 

.05 

.20 

MASSACHUSETTS 

STATE  FARM 

•    •    • 

*    * 

• 

*    •    * 

*    *    • 

• 

* 

* 

* 

« 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.02 

.01 

.04 

LANDAFF 

.01 

.03 

.01 

.02 

.07 

-26th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.05 

.05 

.07 

.07 

.26 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.05 

.18 

.23 

CANDLEWOOD  I.AKF. 

.03 

• 

* 

* 

• 

♦ 

• 

• 

• 

* 

HARTFORD 

.05 

.10 

.15 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.05 

.10 

.17 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.10 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

.12 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.03 

.17 

.20 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.11 

.11 

.36 

NORFOLK  2  SW  // 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.07 

.10 

.08 

.35 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

.13 

ROCKVILLE 

.04 

.08 

.12 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

. 

• 

* 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.10 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.03 

.04 

.04 

.14 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.07 

.03 

.06 

.05 

.01 

.23 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.04 

.16 

EOSTIS 

.01 

.01 

.06 

.10 

.07 

.03 

.02 

.30 

FORT  KENT 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.04 

.02 

.17 

GILEAD 

.01 

.01 

.02 

.04 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.09 

.11 

GREENVILLE 

.01 

.02 

.05 

.05 

.13 

BOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

• 

HOULTON  1  NE 

.02 

.04 

.08 

.14 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.04 

.05 

.08 

.02 

.20 

NORTH  ANDOVER 

.03 

.06 

.04 

.02 

.15 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.07 

.02 

.15 

.04 

.01 

.01 

.31 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.03 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.02 

.04 

.05 

.13 

ROXBUBY 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.10 

HUMFORD  ISSE 

.04 

.01 

.02 

.02 

.05 

.04 

.01 

.19 

SKOWHEGAN 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.06 

.03 

.18 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.02 

.02 

.03 

.09 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.02 

.02 

.05 

SUNDAY  RIVER 

.01   .03   .01 

.01 

.12 

.04 

.01 

.05 

.28 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

.04 

.09 

.26 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.01 

.04 

.04 

.12 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.03 

.16 

BLUE  HILL  // 

.01 

.03 

.04 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

CAMBRIDGE 

•    •     * 

*     • 

• 

•    *    « 

*     *     • 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

♦ 

* 

* 

* 

* 

.02 

.02 

HARVARD  FOREST  // 

.01        .01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.06 

.05 

.13 

.34 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.03 

.04 

.03 

.11 

MENDON  AIRPORT 

•     • 

*     *     * 

* 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

* 

, 

• 

• 

* 

NEW  BEDFORD 

.01 

.02 

.01 

.02 

.06 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.03 

.01 

.07 

HOCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.03 

.04 

STATE  FARM 

*     •     •   1  •     • 

• 

•     .71 

.01 

.01 

.03 

.76 

STERLING  3  NW 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.15 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.01 

.05 

.08 

.03 

.19 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

•     *     * 

• 

.03 

* 

* 

• 

• 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

•    *    • 

* 

.10 

. 

• 

• 

• 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

• 

* 

.01 

* 

« 

• 

* 

* 

.08 

• 

* 

* 

« 

I   tollowing  Station    Index 
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Table  4-Contiiiu»d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DECEKBER  1949 


A.  M.  Hour  ending 


4    5  I  6  I  7    8    9    10    11    12 


P.  M.  Hour  ending 


NE*  RAMPSBIRE 
BLACCIATEB  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  IB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
CORUAM 
HANOTER 
aiLLSBORO  2  f 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
KASHVA  1  NE 
HEW  DURBAM 
PINKEAM  NOTCH 
PITTSBDRC  RESERVOIR  // 
SDRBY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAKD 
BLOCK  ISLAND  WB  CITT 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
MAMCHESTEB 
■ONTPELIEB  AP  6 
aORRISVILLE 
mWPORT  // 

HORTHFIELD  NORWICHDHIT 
SAINT  JOHNSBUHT 
SEARSBUBG  STATION  // 
TTSON 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEKSTS  // 
ROCKTILLX 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
KASTPORT  WB  CITT 
EDSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 

CRAND  lake  STREAM 
GREENVILLE 
BODLTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NS 
MILLINOCEET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURT 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HTAMHIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
MKNDON  AIRPORT 
XANTDCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
BOCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  KW 
WASHINGTOtI 
WSSTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DUSBAM 
KISOL 

FRAnCLIN  FALLS  DAM 
GOIHAM 


.04 
.07 


.06 
.14 
.07 
.10 
.12 
.05 
.14 
.07 


.02 
.06 
.01 

.02 
.01 
.06 
.01 
.04 


.02 
.01 
.01 


.04 
.08 


.02 
.01 
.05 
.06 


.01 

.04 

.02 
.01 
.02 


.34 
.06 
.02 
.16 


.01 
.03 
.07 


.09 
.02 
.05 
.01 


.04 
.10 
.14 


.07 
.04 


.35 
.01 
.06 


.03      .02      .01 


.12  .09 

.01  .01 
.01 

.01  .05 

.07  .05 

.02  .03 

•  .08 

.04  .02 

.03  .07 
.01 
.04 
.12 


.01 
.04 
.03 


.01 
.02! 


.061 
.08' 


.19 

.03 


.02 
.01 


.01 
.04 


.02 
.01      .02 


.01      .01 
.02 


.02 
.03 


.01      .01 
.01      .01      .01 


.02      .01 

.02 

.01      .03 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.02 
.03 


.01 
.01 


.02      .08       .02 


-27th 


.27  .14 

.08  .08      .07 

.09  .11      .05 

.16  .06 
.13 


.05 
.09 
.29      .20      .01 


.01       .01 
.04      .08 


.01 

.07      .03 


.01       .01 
.01       .02 


.01      .01       .01      .01 

.01       .01      .02      .02      .01 

.05      .02 


.10  .06 

.04  .02       .01 

.03  .02      .05 

•  •  • 

.06  .04 

.01  .01      .03 

.02  .01 


.04 

.06      .02 


.01 
.10      .16      .12 


.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.04 

.01 

.02 

.01 

.06 

.06 

.04       .03       .03 


.03      .01 
.03      .01      .10      .16      .24 
.01 


.06  .01      .01 

.02      .04  .02 
.01      .02      .01 

.03      .02      .07  .07 


.09 
.01 


.01 


.52 
.52 
.45 


.01 
.01      .02 


.01      .04 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.05 
.07 


.02 

.02 

.01      .01 


.04 


.01 

.04 

.01 

* 

.02 

.01 


.02  .01 
.06  .03 
.01      .06 


.03 
.05 


.01 
.02 


B*«  r*f«r*ac«  not««  following  Station  Ind«s. 
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.03 
.02 

.10 
.02 
.02 


.11 
.21 
.04 
.02 
.10 
.12 
.05 


.02 
.01 


.04 
.11 
.01 
.06 


.02 
.01 


.01 
.02 


.04 
.11 


.05 
.07 
.03 
.04 


.01 
.02 


.09 

.01 

.10 

.01 

.02 

.01 

• 

.02 

.01 

.01 
.05 
.04 
.03 
.01 
.02 
.06 


.01 
.06 
.03 
.01 
.05 
.02 
.04 


.01      .01      .03 


.03 
.04 


.01 
.01 


.04 
.02 


.01 
.02 


.02 
.14 
.03 
.12 
.01 
.04 
.07 
.06 
.01 
.02 
.01 


.02      .05      .11 


.05 
.05 
.04 
.01 


.10 
.04 
.04 


.01 
.02 
.01 
.09 
.02 


.26 
.11 


.03 
.05 
.04 
.08 


.01 
.09 
.01 
.02 


.01 

.07      .01 


.OS 
.14 


.05 
.08 
.02 


.04 
.07 
.03 
.08 
.05 


.01 
.01 
.04 


.05 
.01 


.17 
.02 

.01 
.08 
.01 
.02 
.08 
.08 
.03 


.01 

.11 

.07 

.03 

.01 

.07 

.01 

.02 

* 

* 

* 

♦ 

.3C 

.03 

.05 

.03 

.05 

.04 

01 

.02 

.09 

.06 

.03 

.01 

02 

.09 

.07 

.10 

.08 

.10 

.06 

• 

• 

* 

« 

01 

.06 

.05 

.03 

.04 

.01 

01 

.09 

.08 

.08 

.04 

.01 

.05 

.01 

.09 

.01 

.02 

.08 

.01 

.03 

.03 

02 

.07 

.02 

.11 

.12 

.16 

01 

.10 

.04 

.05 

.04 

.06 

.01 
.01 


.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.12 

.02 

.03 

.02 

.05 
.04 
• 

.19 
.02 
.01 


.01 

.23 

.36 

.01 

.01 

.01 

« 

.34 

.18 

.26 

.03 

* 

• 

.04 

.06 

.01 

.01 

.06 

.021 
.04 
.09 
.01 
.03 
.01 
.03 


Table  4-Contuiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEt  EMGL.Ain> 
DBCEHEER  1»49 


A.  M.  Hour  ending 


10   11   12 


P.  M.  Hour  ending 


HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  »B  // 

NASHUA  1  NE 

NEW  DURHAM 

PINKHAH  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  «B  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
SLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAPTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPEHER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION  // 
STOCKBHIDGE 
TYSON 


CONNECTICUT 
JEWETT  CITY 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  WEST  HARBOR 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BLUE  HILL  // 
CAMBRIDGE 
HYANNIS  1  E 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
DURHAM 

LEBANON  AIRPORT  6 
MOUNT  WASHINGTON  ¥B  // 
NASHUA  I  NE 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BLOOMFIELD 
MANCHESTER 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
TYSON 


MASSACHUSETTS 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

ITEW  HAMPSHIRE 
ERROL 
HANOVER 

LEBANON  AIRPORT  6 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 


02 

.02 

07 

.02 

.21 

* 

• 

07 

.03 

.01 

02 

.03 

.02 

.02 

01 

.01 

.09 

.05 

H 

.01 

.02 

.01 

05 

.06 

.03 

.01 

01 

09 

01 

.01 

.01 

01 

.01 

.10 


.01 


.08 
.01 


.01 
.03 


.Oil 

.oil 


.07 
.02 
.01 
.04 
.03 


.04 
.06 


.02   .01 
.02   .01 


.02 
.16 


.03 
.01 
.02 
.02 


.01 
.01 


.261 
.04 
.02 
.04 


.04   .18   .18 


.01 

.02 

.01 

• 

.12 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

.01 

.06 

.01 

.08 

.01 

* 

.53 

* 

* 

• 

.04 

.05 

.05 

.03 

.08 

.04 

.03 

.01 

.02 

.05 

01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

• 

• 

♦ 

• 

* 

.12 

• 

.80 

.05 

.06 

.02 

.01 

.01 
.03 


.04   .09   .01   .03 
.01   .01   .02   .01 


.03 
.01 


.12 
.07 
.02 

.12 
.95 
.01 
.05 
.01 


.05 
.07 
.02 
.01 
.15 
.15 


.07 
.01 


.08 
.02 


.03 
.05 
.02 
.10 
.14 


.02 
.03 

♦ 

.02 

.09 

.04 

.04 

.07 
.10 

.02 
.03 


.04 

loi 

.03 


.05 

* 

.08 

.04 

.15 

.09 

.09 

.01 

.01 

.07 


.01 
.01 


.04 
.07 


.01   .01   .01 

-28th- 


.01| 

.01 

.09| 

♦ 

.07 

.03 

.05 

.08 

.08 
.12 


.01   .01   .02  1  .02   .02   .02  I  .03   .02   .02 
.01        .01        .02 


.02 
.03 
.02 
.05 
.05 


.07 
.08 

* 

.12 
.08 
.04 


.03 
.02 
.08 
.03 
.04 


.01   .02   .01 


.01 
.08 
.01 
.01 
.02 
.37 


.03 
.08 


.03 

.01 

.02 

• 

•   ' 

* 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

01   .01   .01   .01 


.01   .06   .07 


-29th- 


.05   .03   .02 


.01 
.03   .05   .02 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  EIGLAND 


Tabla  4-Contuiued 

DECEMBER   1949 

A.  M.  Hour  ttoding 

P. 

4.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2         3 

4 

5 

6 

7         8 

9 

10 

11         12 

J 

VERIIDKT 

BLOOKriELO 

.02 

.06 

.06 

.03 

.17 

BDRLINCTOK  WB  AIRPORT 

.01 

.05 

.07 

.06      .04 

.23 

CORIKTH    '/ 

• 

* 

* 

•           *           •           • 

• 

« 

• 

• 

• 

*         • 

• 

•» 

* 

•          *          • 

* 

•           .1« 

.19 

GRAfTON 

.03       .02      .02      .02 

.09 

BIGHGATE    FALLS    // 

.02 

.03 

.04 

.02 

.03 

.14 

MONTPELIER  AP  6 

• 

• 

•           •           •           .13 

• 

* 

* 

* 

* 

.04 

NEIPORT    // 

.05 

.05 

.04 

.04 

.03      .011 

.22 

SAINT   JDEKSBUST 

.02 

.02      .01 

.01 

-31 

st- 

.06 

COKMKTICOT 

STORES   // 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAINE 

MILTON 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

MASSACHUSETTS 

TEST   BXIM7IELD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VERMONT 

TOWNSHEND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DELATED  DATA 


SEPTEMBER  1949 
MAINE 
BETHEL 

MASSACHUSETTS 
VEST  BRIMTIEU) 

MAINE 
BETBEL 

MASSACHUSETTS 
WEST  BR IMF I ELD 


MASSACHUSETTS 
WEST  BRIMFIELO 

MAINE 
BETHEL 

MASSACHUSETTS 
WEST  BRIMFIELD 

MAINE 
BETHEL 

MASSACHUSETTS 
WEST  BRIMFIELD 


MAINE 
BETBEL 

MASSACHUSETTS 
WEST  BRIMFIELD 

MAINE 
BETHEL 

MASSACHUSETTS 
WEST  BRIMFIELD 


01       .30      .16       .05      .02      .02 


.03      .07      .13      .81       .01 


.01       .14       .07      .05      .08      .07 


I      .01       .01       .02      .12 


.08      .12      .03 


.05      .05      .oaj 


01       .01      .03      .02       .04 


.02      .05      .09 


.01       .01       .02 


.03      .04       .02 


.09      .03      .02 


.04       .07      .08 


.06      .03      .01 


03      .01      .10      .06      .04  .01 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAMD 
DECEHBES  1949 


A.  M.  Houi  ending 


1         2         3 


7  8         9 


10        11        12         12         3 


P.  M.  Hour  ending 


4  5  6  7  8  9         10        11         12 


MAINE 

BETHEL 

MASSACHUSETTS 
WEST   BHIIIFIELD 

■UINE 

BETHEL 

MASSACHUSETTS 
WEST   BRIMFIELD 

OCTOBER   1949 

MAINE 
SUNDAY   RIVER 


CONNECTICUT 


BLOOMFIELD 

HARTFORD 

NEWINGTON 


BETHEL 
GILEAO 
SUNDAY  RIVER 


BETHEL 
GILEAD 
SUNDAY  RIVER 


CONNECTICUT 


BLOOMFIELD 

HARTFORD 

NEWINGTON 


BETHEL 
GILEAD 
SUNDAY  RIVER 


CONNECTICUT 


BLOOMFIELD 
NEWINGTON 


CONNECTICUT 


NEWINGTON 


BETHEL 
GILEAD 
SUNDAY  RIVER 


CONNECTICUT 


BLOOMFIELD 


BETHEL 
GILEAD 
SUNDAY  RIVER 


.10   .05   .02 


.04   .04   .08 


.06        .03 


.01   .04   .02 


.05 
.05 
.03 


.05 
.05 
.03 


.03 
.05 


.03 
.01 
.03 


.09  .09 
.15  .10 
.12   .12 


.06   .03 

.07 

.03   .01 


.03 
.04 
.04 


.07 
.07 


.01 
.01 


.04   .01   .01 


.01   .01   .03 


.04   .05   .01 


.04   .04   .02 


.05 
.15 
.04 


.02 
.03 


.03  .09 
.02  .14 
.01   .09   .07 


.20 
.30 
.26 


.10 
.08 
.04 


.01 
.01 


.01 
.01 


.04 
.02 


.03   .01   .01 


02 

.01 

.01 

.02 
.01 

04 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 
.18 
.11 


B   following   Statu 
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Tabl*  4-Continuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DECEKBEB  1949 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


10    11    12 


COmiBCTICUT 


BLOOMTIELD 

BABTrOBO 

NEIINGTON 


BETHEL 
CILEAD 
SDNDAT  RIVER 


COHHECTICUT 


BLOOMriELD 

BABTFORS 

MEVINGTON 


COIWECTICDT 


BLOOIiriELD 

HABTFORD 

HEVINGTON 


SDNDAY  RITER 


COHireCTICDT 


BLOOMFIELD 

EABTFORD 

HEWIHGTON 


BETHEL 
SOHDAY  RIVEB 


NOTEMBER  1949 

MASSACHUSETTS 
NORTB  TBCRO 

MASSACHUSETTS 

KOBTE  TRURO 
STEBLING  3  Ml 

MASSACHUSBTTS 
NOBTH  TBUBO 


HOULTON 
MILTOH 

MASSACHUSETTS 

NORTH  TRUBO 

MAINE 
HOm,TON 

MASSACHUSETTS 
NOBTH  TRURO 


HOULTON 
MILTON 


10 

.10 

.20 

.20 

.12 

.12 

05 

.10 

.10 

.15 

.25 

.05 

.05 

11 

.11 

.11 

.11 

.22 

.22 

.02 

.02 

.04 
.05 
.03 


.04  .02 
.05  .10 
.03      .07 


.02 
.01 


.02  .03  .03  .03 
.05  .05  .10  .05 
.07      .05      .05      .05 


.03      .04       .08      .10 
.02      .02       .06       .11 


.03      .03 

.05 

.05      .02 


.03 
.02 


.06      .06       .04 
.01       .01 


.10      .06      .04 
.09      .06      .02 


.06      .09      .02 


.04  .04 
.05  .05 
.03      .03 


.01 
.01 
.05 


.10 
.10 
.10 


.01 
.01 
.05 


.75 
.92 


02 

.02 

.04 

.05 

.05 

02 

.02 

.08 

.54 
.50 
.46 


.58 
.40 


.03      .03      .04      .10      .05      .06 


.02      .02      .01 


.02 
.05      .32      .12 


.05      .02      .11 
.14      .08      .06 


.11 
.06 


.11       .06       .08      .06      .02      .05 
.02      .05      .04 


.04       .03      .02 


1.01 
1.27 


.03      .01       .01 


.02      .02      .01 


.02      .07      .06 


.05      .02      .03      .01 
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-    349    - 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
OECEMBXB   1949 


A.  M.  Hour  ending 


1         2         3  4  S         6         7  8         9         10        11        12 


P.  M.  Houi  ending 


1  2  3 


S         6  7         8         9         10        11        12 


MASSACHUSETTS 


NORTE  TRDRO 
STERLING  3  NW 


MAINE 
HOULTON 

MASSACHDSETTS 
STERLING  3  NK 

MAINE 
HOULTON 

MASSACHDSETTS 
STEELING  3  NK 


MASSACHUSETTS 
STERLING  3  NV 

MAINE 
HOULTON 

MASSACHUSETTS 
STERLING  3  NW 


MAINE 
HOULTON 

MASSACHUSETTS 
STERLING  3  NW 


HOULTON 
MILTON 


MASSACHUSETTS 


NORTH  TRUBO 
STERLING  3  NW 


*     *     • 


.03   .70   .07 


.05   .04   .04 


.01       .01 


.01   .06   .06 


.04   .02   .01 


.02   .02   .01 


.02   .01   .04 


.01   .02   .01 


.01   .03   .01 


.01   .09   .21 


.02   .01   .01   .01 


.04   .02   .02 


.03   .01   .03   .01 


.04   .04   .01 


.01   .02   .01 


.01   .02   .01 


.16   .06   .07 


.07   .03   .05 


.04   .03   .06 


.03   .01   .04 


.01   .03   .03 


.09   .14   .11 


See   reference   notes   rollowlng   station   Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ERGLAIID 
DECmBER   1949 


Day  of  month 


9      10      11      12  I  13     14      15     16  :  17     18     19 


24     25     26     27     28 


comucTicnr 

BBIDCEPOKT 

BRIDCEPOKT  IB  AIRPO(T 

CREAll  HILL 

DANBUXT 

FALLS  TILLAGE 

GREEjnflCH 

HABTrORS  IB  AIRPORT 

MIDDLETOIK 

■OBAIE  rOREST  RANGER  STA 

mUNT  CAHMEL 

NEI  HATEK  IB  AIRPORT 

NEW  LONDON 

NORFOLI  2  SI 

NORTH  EENT 

lORIALI 

NORIiCB  3  ESE 

POTRAI 

SALISBDRT 

SHEPAUG  DAN 

STORES 

lASBINGTON 

lATERBURT 

lATERBURT  CITT  HALL 

■ESTBROOK 

IIGIAN  RESERVOIR 

IINDSOR  LOCES  BBADLET  FLO 

■AINE 
AOCDSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAB  HARBOR 

BELFAST 

CARIBOU  IB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT  IB  CITT 

EAST  SANGERTILLE  2   E 

EAST  IINTHROP 

FARMINGTON 

FORT  CENT  1  SE 

GARDINER 


MAX 

mil 


MAX 

MIN 


■AZ 
■IN 


46 

as 


42 
39! 


MAX 

MIR 


I  45 

i  24 


MAX 

NIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
NIK 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIR 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIR 


MAX 
MIN 


MAX 
M» 


MAX 

Mil 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
!MIM 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
IMIH 


20  ' 


25 


48 

25 


48 
34 


45  I 
25 


46 

36 


49' 
32 


39 
25' 


37  I  36 

29  22  I 

35  I  32 : 

24  I  19 

33  !  33 

21|24| 

44  34 

22  '  19  ' 


33   34 

22  I  14  I 


40   42 
15  37 


43  1  43 
18   30 


35  1  45 {  35 
22   20 1  20 


15  i  10   16 


3S 
8 

39 
20 

38 
2 

38 
23 

36 
10 

41 

23 

32  I  43 
19  I  11 


40  29 . 

19  ;  18 


32   37 
24   19 


35  .  35 
28  '  23 


44  ,  37 

30  '  29 ' 


37   30 
20  ;  22 


35   32 
19  I  18 


32 

46  1 


45; 
19 


42 
25 


42  j 
27 


48 
11 


47 
24 


30  j  29  ^ 
20   18  I 

40 


31   32 

28   14 


37  I  41 ' 
13   19 


42   42 
17   29 1 


41  I  46 
18  !  32 


27  I  31 
3  10 


35|  40 

2I  24 


40   42 

6  I  26 


39   44 

7'  28 


36  ,  39 

2   25 


32]  36 
2   18 


31   36 

3  j  16 


33   36 


48  ;  43 
7   10  1 


37'  36 
24  I  24 


48 
21 


46 
24 


45 
23 


43 

28 


45 

29 


47 
28 


36 
24 


42 
26 


46 
35 


36 
22 


43 
18 


40 
21 


46  1 
22  ' 


42  I 
20 


45;  48 
11   10 


39   42 
7   27 


36   40 
10  I  28 


40   44 

11  I  27 


35  34 
19   15 


30:  31 
32   18 


30   29 

19   15 


24  ;  20 

8    0 


28   26 

17    8  i 


33  ,  30 
23  I  IB 


29   27 
14    6 


34 

21 

31 
14 

36 
24 

29 
13 

26 

7 

33 
21 

25 
5 

26 
-10 

29 

11 

32 
22 

30 
IS 

39 
27 

19   IS   22 


39   30 
22   16 


40   37 
19!  11 


35   31 

IS  I  10 


41   30 

10  I  17 


26 
14 

20 


41   52 

30   38  I 


13   32   38 


36   47 
23   35 


40 ,  31  I 

28   18 


37  !  32 
28   20 


42   51 
20   34 


40   46  , 

8   32 


41   53  ' 
27   35  , 


29 :  35   52  I  56 


32   SO 
20   32 


33  1  41 
13   29 


34   53 
27   33 


36   37 

111  25 


26 
5 

.'\ 

29 
1 

35 
-  4 

32 

7 

37 

4 

32 
5 

36 
2 

30 

32 
-  7 

26 

4 

31 
-  2 

29 
0 

26 
-  3 

27 
10 

32 
-  1 

38 
2 

36 
S 

32 
9 

36 

1 

33 
6 

32 

7 

34 

5 


39  I  47 
14   35 


40.  48 
25   33 


40   54 

26  '■    36 


37,  51 
17   33 


37  I  45 
15'  31 


33;  43 
13   32 


40   S3  I 
26   36 


38   45 
IS   32; 


40  :  52 

22  I  35 


38   50 

24   37  t 


37 !  42   53 
3   20   37 


31   29   35   45 
3-3   15   33 


32 
23 

28 
15 

37 
27 

30 
13 

38 
22 

30 
12 

39 
25 

30 
19 

38 
26 

31 
18 

42 
30 

36 
17 

38 
21 

31 

11 

36 
25 

33 

17 

33   40   49 

16   17   33 


34   40   47  I 
18   20   33 


30  :  37   44 

11   18   28 


31   40  I  50 


39   33 

28   18 


44   35 
31   22 


40   48 
8;  23 


39   49 
14   27 


41  ;  49 

is;  33 


36  I  50 
18  j  33 


27  I  39 

9   23 


n\ 


39   46 
12'  30 


41   48 
16  I  32 


39   34 
30   13 


35 

17 

43 
20 

23 
6 

23 
6 

31 
6 

40 
10 

34 
10 

40 
8 

35 
10 

40 
11 

32 
5 

41 
9 

29 
6 

37 

11 

26   30   39 


48   49 
34   27 


16 
•  3  • 


29  32 

-  2  i-  2 

17  28  I 

-  4  -  9| 

20   25 

-  2[-  6 

25  [  43 

10  I  19  I 

20  !  27 

-5j-4, 

26  ,  30 

-  4!-  3. 

24  I  24  I 

4!   6| 

18  I  16 

'  3  !-ll  I 
I 

30  I  29 
-2    0 


52 
29 


23  32  20 


53  32 

32  24 


46  37  I  27 


so;  42 
38  I  18 


39  I  43 

23   33 


45  ;  44  34 

13 !  33  I  7 


46   49  ;  43 
24   41  '  19 


37   49 
14  I  29 


39   47 
6  I  23 


44  {  49 
14   32 


40   50 
17   34 


27   29 
16   16 


31   32 

9!  IS 


39   49 
23   38 


32:  31 
6   12 


34   34 
10   16 


49   59 
29   40 


48   52  I  57 
27   34   48 


30   33   45 


49   SO   55 

34   42   46 


52  I  53   53 
36  '  37   46 


43   41 
31   33 


49   49 
26   31 


48   50   60 
261  25   38 


55   38 
32   28 


59   35 
32   23 


60  I  36 
32   25 


43,  49  I 

32   37 


48  I  47 
25  I  29  i 


SO  1  53 
39   35 


50   50 

32  I  36 


44   45 

251  29 


40 
28 

47 
36 

46 
26 

54 
35 

43 

36 

50 
34 

40 
15 

43 
33 

47 
27 

56 

39 

54   38 
33'  25 


57   44 

43   27 


56   54 
43   18 


56   37 
34   17 


56   38 
37   25 


60]  34 

34   18 


SI   32 
24  I  12 


46   44   45   50 :  55   41 
38   29 1  30  i  45   40   21 


58  1  36 
351  25 


55   45 
45   18 


57   46 
45   22 


57   43 
42   20 


53   36 
36   19 


50   36 
35   12 


52   45 
40   18 


47   36 
32   15 


46   28 
36    4 


55   43 
41   18 


60   60   35   37 
46   33   22   13 


53   57 
37   49 


59 
49 


28   51  I  29   20 


52   54   55 
37   47   38 


52   SS   56 

35   47]  41 


55  1  57 
341  32 


53   57 
25   48 


39  ;  53 
26   38 


53   S7 
28   53 


48   58 
32   43 


58   47 
37   24 


58   43 
40   31 


60   55   41 
28  :  45   34   24 


50 
29 

35 
19 

55 
36 

49 
30 

54 
29 

38 
16 

58 
32 

40 
23 

60 
38 

43 
26 

60 
40 

45 
35 

55 
38 

44 

25 

57 
37 

35 
24 

58 
26 

41 
12 

52 
28 

30 
11 

52 
35 

35 
20 

37   28 
17   10 


46  !  30  I 
30  I  12 


51   31  I 
30  I  13 


34   30   10 


44 

26 

48 
40 

52 
36 

36 
18 

30 
10 

35 
10 

40 
20 

43 
36 

42 

29 

32 

12 

22 

38 
6 

38 
32 

38 
35 

33 

7 

15 

7 

18 

7 

45 
24 

SO 
44 

53 
36 

36 
17 

31 

11 

34 

11 

40.6 
23.5 


39.1 
20.5 


27.4 
11.7 


33.9 
16.9 


37.9 
25.3 


33.8 
15.2 


37.8 
18.7 


33.4 
16.4 


28.9 
10.7 


38.3 
19.9 


So*  ref»rmiett 


Dotoa  following  Station  I 
-  351  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Conbnuod 


NEH  EKGLAND 
DECEMBER   1949 


Station 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

< 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

40 
23 

30 
11 

23 

13 

24 
6 

34 

21 

22 
10 

20 
9 

17 
5 

12 
-  4 

18 
-  7 

30 
-  9 

41 
28 

42 
25 

28 
12 

22 

1 

25 
-  2 

30 
15 

36 
11 

41 
32 

38 
27 

39 
27 

45 
37 

45 
21 

21 
8 

25 
7 

42 
23 

45 
36 

43 
24 

24 

4 

16 
2 

25 

7 

30.4 
13.6 

HOULTON  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
28 

30 
10 

24 
8 

22 
3 

29 
20 

27 
10 

18 
-  3 

19 
4 

12 
-  7 

18 
-  8 

32 
-12 

47 
31 

48 
28 

29 
14 

23 
9 

24 
2 

33 
14 

34 

17 

41 
32 

36 
22 

40 
28 

49 
37 

51 
27 

28 
10 

18 

4 

43 

18 

44 
37 

44 
24 

25 
9 

21 
9 

23 
9 

31.4 
14.0 

HOOLTON  1  NE 

MAX 
MIN 

38 
21 

38 
20 

32 
5 

28 
10 

30 
21 

27 

11 

19 
3 

19 

7 

14 
0 

19 
-  2 

30 
-11 

46 
30 

45 
34 

35 
20 

23 
13 

24 
4 

39 
14 

39 
24 

45 
32 

38 
24 

40 
23 

47 
38 

50 
30 

34 
12 

15 
S 

40 
12 

46 
40 

43 
25 

26 
10 

23 
8 

23 
10 

32.7 
15.9 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

47 
21 

32 
13 

26 
11 

39 

14 

43 
25 

29 
15 

23 
17 

23 
0 

17 
6 

22 

4 

42 
10 

51 
38 

52 
23 

32 

13 

27 
8 

28 
13 

40 
15 

45 
33 

51 
32 

41 
30 

48 
41 

51 
45 

51 
21 

36 
11 

39 

15 

51 
17 

51 
39 

43 
29 

31 
8 

25 

11 

30 
14 

37.6 
19.1 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

46 
27 

37 
25 

33 
20 

30 
17 

39 
26 

27 
16 

20 
13 

25 
12 

22 
3 

27 
1 

30 

5 

47 
30 

49 
28 

36 
22 

29 
IS 

30 
12 

32 
14 

36 
25 

45 
34 

43 
28 

48 
36 

59 
42 

54 
29 

27 
19 

29 
17 

48 
31 

50 
40 

54 
30 

33 
14 

26 
14 

36 
15 

37.0 
21.3 

HAD I SON 

MAX 

MIN 

45 
18 

34 
19 

29 
18 

27 
10 

40 
22 

28 
10 

20 

1 

25 
IS 

18 
3 

24 
-  6 

23 
-  5 

41 
20 

44 
35 

35 
23 

29 
7 

28 

4 

34 

6 

30 

13 

46 
27 

44 

24 

42 
24 

53 
34 

49 
32 

35 
17 

26 
9 

40 
16 

42 
33 

40 
28 

32 
12 

28 
10 

37 
8 

34.5 
15.7 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
20 

30 
12 

24 
9 

25 
6 

30 
22 

28 
13 

20 
12 

20 
6 

13 

1 

22 

-  1 

29 
-  6 

44 
28 

45 
28 

30 
17 

23 

7 

26 
2 

30 
12 

33 
12 

42 
32 

41 
24 

41 
29 

48 
38 

50 
30 

29 
12 

23 
10 

42 
21 

47 
38 

43 
26 

26 
8 

20 
6 

29 
9 

32.1 
15.6 

UILLINOCKET  DAU 

MAX 
MIN 

34 
25 

36 
12 

26 
0 

25 
-  3 

25 
18 

30 
19 

21 
6 

19 
9 

20 
-  1 

11 
-  2 

18 
-11 

40 
15 

45 
34 

40 
14 

27 

-  1 

21 
-  5 

23 
-  3 

31 

7 

33 
11 

38 

26 

41 
20 

40 
33 

'A 

42 
13 

19 
-  3 

20 
-  5 

41 
11 

43 
33 

35 
13 

16 

4 

21 
5 

29.8 
10.5 

NORTH  BRIDGTON 

MAX 
MIN 

45 
24 

36 

11 

33 
23 

29 
10 

38 
28 

31 
13 

20 
6 

26 
10 

23 
-  5 

26 
-  7 

26 

-  1 

46 
25 

47 
32 

35 

16 

28 
9 

30 

5 

31 
8 

33 

15 

48 
31 

44 
32 

47 
33 

56 
35 

55 
32 

34 

17 

28 
13 

42 
22 

47 
38 

48 
28 

34 
13 

27 
8 

36 

18 

36.4 
17.5 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

43 
25 

39 
24 

32 
18 

29 
13 

34 
22 

32 
IS 

22 
5 

26 
18 

21 
5 

22 
0 

26 
-  5 

49 
26 

51 
38 

38 
23 

29 
15 

29 
8 

35 
12 

38 
22 

50 
34 

44 
28 

45 
27 

S3 
41 

54 
40 

40 
19 

26 
14 

45 
18 

54 
34 

52 
33 

33 
IS 

28 
10 

30 
12 

37.1 
19.7 

OLD  TOWN  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 
20 

32 
16 

28 

15 

29 
9 

32 
22 

28 
6 

20 
-  4 

24 
2 

18 
-11 

20 
-  9 

28 

^13 

51 
23 

51 
25 

32 
16 

26 

7 

29 

1 

34 
9 

40 
17 

49 
32 

40 
23 

45 
32 

54 
37 

53 
27 

30 
10 

26 
5 

SO 
23 

51 
44 

51 
25 

29 
9 

27 

7 

30 
5 

35.5 
13.9 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

46 
30 

38 
27 

36 
23 

34 
19 

37 
27 

29 
17 

23 

15 

28 
14 

25 
10 

28 
4 

32 
14 

SO 
30 

52 
31 

35 
25 

28 
21 

30 
19 

36 
19 

47 
32 

54 
40 

42 
37 

51 
42 

57 
45 

56 
34 

34 
23 

36 
19 

50 
31 

56 
48 

56 
34 

35 
16 

30 

15 

34 
20 

39. S 
25.2 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
24 

37 
22 

36 
20 

32 
16 

40 
25 

26 
10 

23 
5 

28 
9 

25 
-  6 

33 
-  8 

34 
2 

51 
31 

SI 
28 

38 
21 

31 
12 

32 
11 

37 
13 

47 
28 

54 
33 

42 
35 

50 
40 

60 
43 

56 
33 

33 

15 

29 
14 

50 
29 

57 
48 

57 
26 

33 
13 

31 
13 

40 
16 

40.0 
20.0 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

41 
25 

34 
16 

34 

8 

25 
0 

29 
15 

28 
7 

20 
0 

20 

7 

13 

-  S 

18 
-  5 

32 
-  4 

48 
24 

50 
25 

32 
16 

24 
3 

25 
2 

40 
12 

45 
28 

38 

24 

46 
25 

48 
36 

50 
34 

52 
27 

33 
9 

22 
0 

42 
10 

47 
37 

49 
23 

35 
5 

21 
0 

27 
3 

34.5 
13.1 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

40 
26 

35 
14 

35 
20 

24 
-  2 

29 
16 

28 
17 

24 
3 

12 

4 

19 
11 

16 
-  2 

19 
-  7 

45 
-  9 

45 
33 

16 

5 

23 

1 

29 
13 

29 
17 

39 
26 

37 
24 

40 
19 

41 
35 

46 
33 

34 
6 

13 
-  1 

38 

7 

45 
36 

44 

27 

29 
10 

22 
6 

20 
5 

31.0 
13.2 

ROCKLAND 

MAX 

MIN 

50 
24 

38 
20 

31 
22 

32 

15 

38 

27 

30 
17 

28 
8 

28 
16 

25 
0 

28 

1 

42 

S 

51 
37 

S3 
37 

40 
20 

32 
17 

34 

14 

37 
13 

46 
24 

53 
37 

46 
30 

48 
29 

56 
41 

55 
42 

43 

18 

30 
13 

47 
26 

S3 
42 

53 
31 

35 
16 

29 
10 

36 
14 

40.2 
21.5 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

41 
20 

33 
18 

31 
8 

27 
2 

36 
18 

23 
8 

21 
8 

22 
-  1 

16 
-10 

25 
-10 

27 
-  9 

44 
27 

43 
26 

32 
10 

26 
4 

27 

1 

32 
6 

33 
11 

44 
32 

41 
26 

43 
34 

49 
33 

51 
22 

w 

30 
9 

45 
28 

44 
35 

43 
29 

30 
8 

20 

5 

34 
9 

33.5 
13.5 

RHMFORD  1  SSE 

MAX 
MIN 

44 

22 

36 
21 

33 

18 

29 

7 

42 
21 

27 
12 

20 
9 

24 

7 

18 
-  3 

30 
-  2 

26 
-  3 

n 

43 
29 

34 
19 

28 
8 

30 
6 

34 
9 

32 

14 

45 
31 

44 
28 

43 
35 

49 
33 

45 
26 

27 
15 

32 
13 

45 
27 

44 
36 

44 
30 

32 
9 

20 
5 

39 
12 

34.8 
16.4 

nillTY 

MAX 
MIN 

43 
30 

36 
21 

29 
18 

28 
11 

32 
22 

32 

14 

19 
8 

22 
12 

16 
5 

25 
6 

27 
-  1 

50 
23 

SO 
32 

33 
23 

26 
11 

27 
10 

35 
17 

44 
27 

47 
38 

41 
30 

45 
29 

57 
40 

55 
35 

35 
15 

27 
11 

45 
20 

52 
45 

54 
31 

31 
11 

25 
9 

33 
10 

36.2 
19.8 

VANCEBORO 

MAX 
MIN 

41 
29 

44 
22 

35 
18 

30 
16 

30 

10 

34 
25 

33 
15 

21 

1 

17 
-  1 

19 
-  3 

33 
-  5 

48 
26 

SO 
33 

35 
19 

24 
10 

26 
3 

30 
8 

42 
11 

42 
31 

42 

28 

42 
23 

48 
39 

52 
37 

38 

15 

20 
8 

42 

11 

50 
40 

50 
29 

31 
13 

23 
9 

28 
11 

35.5 
17.1 

WIHSLOW 

MAX 
MIN 

46 
26 

45 
23 

34 
22 

31 
16 

28 
18 

38 
20 

25 
5 

21 
9 

25 
6 

26 
2 

27 
3 

34 
2 

50 
33 

46 
22 

34 
12 

27 
10 

30 
12 

36 
17 

41 
25 

48 
29 

42 
29 

46 
39 

55 
40 

52 
15 

53 
11 

34 

14 

50 
33 

43 

26 

48 
27 

30 
12 

30 

14 

37.9 
18.5 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

44 
20 

31 
22 

33 
18 

35 
19 

39 

10 

35 
20 

22 

7 

20 
10 

17 
0 

20 
-  2 

44 
-  4 

52 
26 

51 
43 

31 
20 

26 
12 

26 
3 

30 
6 

40 
12 

47 
39 

40 
30 

45 
25 

54 
39 

54 
42 

52 
21 

40 

8 

50 
30 

53 
42 

46 
37 

37 
25 

25 
8 

31 
10 

37.7 
19.3 

HASSACHDSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

38 
31 

47 
23 

36 
20 

29 
2 

38 

2 

40 
22 

28 
8 

32 

14 

27 
15 

28 
-  6 

40 
-  9 

42 
26 

52 
41 

41 
24 

37 
17 

28 

6 

32 

6 

40 
13 

47 
38 

46 
32 

51 
32 

48 
42 

61 
43 

47 
18 

30 

18 

42 

11 

57 
29 

SS 
35 

36 
24 

36 

7 

21 
5 

39.8 
19.0 

AMHERST 

MAX 
MIN 

43 
26 

35 
27 

33 

21 

30 
4 

31 
27 

28 
15 

20 
9 

29 
16 

28 
8 

21 
-  7 

33 
12 

49 
33 

50 
32 

38 
24 

30 
IS 

33 
10 

40 
15 

48 
33 

51 
40 

49 
31 

51 
38 

61 
46 

57 
35 

35 
23 

38 
16 

37 
27 

58 
35 

58 
34 

37 
23 

29 

14 

37 
14 

39.2 
22.5 

ARLINGTON 

MAX 
MIN 

48 
31 

37 
28 

35 
27 

37 

15 

45 
30 

35 
21 

25 
15 

32 

15 

32 

11 

35 
4 

33 
16 

55 
33 

60 
40 

40 
30 

33 
17 

34 

11 

41 
19 

S3 
33 

54 

44 

48 
34 

SO 
35 

60 

46 

65 
43 

48 
23 

37 
19 

47 
34 

60 
47 

60 
37 

37 
25 

25 
13 

40 

14 

43.3 
26.1 

SILLER I CA 

MAX 
MIN 

47 
22 

38 
21 

35 
27 

37 
6 

44 
28 

39 
11 

25 
12 

30 
13 

31 
2 

34 
-  8 

32 
8 

52 
30 

58 
30 

37 
26 

31 
8 

32 
5 

43 
10 

53 
27 

54 
27 

46 
28 

52 
27 

61 
40 

65 
36 

38 
20 

38 
11 

52 
20 

60 
51 

60 
34 

38 
22 

28 
7 

40 
8 

42.9 
19.7 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

39 

16 

34 
24 

30 
22 

32 
-  4 

35 
26 

30 
16 

22 
3 

25 

1 

24 
-  5 

30 

-17 

'<4 
4 

48 
33 

48 
32 

36 
22 

28 
5 

29 
-  3 

39 
4 

46 
32 

49 
30 

44 
21 

48 
33 

56 
43 

54 
26 

29 
17 

31 

7 

50 
22 

56 
44 

55 
28 

35 
12 

24 
8 

39 
10 

38.0 
16.5 

BLUE  HILL 

MAX 

MIN 

44 
31 

36 
28 

36 
24 

34 
17 

39 
30 

30 

16 

28 
13 

28 
14 

27 
13 

33 
10 

40 
28 

55 
37 

57 
38 

38 
26 

29 
12 

30 
13 

40 
20 

53 
33 

50 
42 

44 
34 

Si 
35 

57 
46 

61 
36 

37 
24 

34 
19 

52 
30 

57 
51 

58 
33 

38 
20 

26 
11 

35 
14 

41.2 
25.7 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

47 
37 

39 
33 

39 
24 

36 
23 

43 
31 

31 
20 

33 
20 

31 
20 

31 
19 

36 
15 

41 
25 

59 
38 

59 
35 

37 
28 

32 
22 

33 
19 

43 
25 

56 
38 

55 
42 

48 
39 

54 
39 

61 
SO 

64 
35 

35 
26 

40 
24 

57 
38 

61 
54 

61 
38 

40 
18 

30 
15 

39 
20 

44.2 
29.4 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

51 
32 

45 
28 

36 
25 

38 
22 

43 
22 

40 
23 

34 
13 

32 
16 

33 
12 

37 

7 

42 
21 

57 
46 

57 
44 

45 
30 

34 
18 

34 
14 

41 
22 

56 
39 

54 
38 

52 
34 

55 
33 

56 
46 

60 
44 

44 
25 

39 
20 

58 
41 

5« 

55 

57 
38 

43 
31 

31 
12 

38 
15 

45.2 
27.9 

CHATHAM 

MAX 
MIN 

48 
33 

41 
34 

43 
36 

40 
34 

46 
36 

36 
25 

41 
17 

40 
24 

33 
18 

39 

18 

47 
35 

53 
35 

55 
42 

42 
29 

36 
24 

38 
28 

42 

^4 

48 
37 

52 
40 

53 
40 

50 
40 

54 
44 

54 
31 

52 
33 

40 
34 

48 
36 

56 
38 

54 
38 

45 
29 

33 
20 

39 
29 

45.1 
31.6 

CHESTNUT  HILL 

MAX 

MIN 

46 
32 

44 
29 

38 
28 

36 
23 

42 
31 

41 
25 

31 
19 

30 
18 

31 
14 

34 
9 

35 

23 

56 
34 

59 
45 

45 
31 

35 

21 

35 

18 

43 

20 

55 
35 

55 
48 

50 
37 

53 
43 

60 
49 

64 
44 

46 
27 

37 
23 

49 
30 

60 
48 

61 
40 

41 
32 

32 
20 

37 
17 

44.5 
29.  S 

CLINTON 

MAX 

MIN 

47 
28 

48 
26 

36 
26 

39 
7 

36 
27 

44 
21 

35 
14 

28 
12 

33 
13 

30 
3 

33 
14 

42 
28 

58 
47 

37 
26 

37 
IS 

32 
9 

35 
18 

45 
33 

51 
43 

54 
28 

55 
34 

51 
44 

60 
53 

62 
21 

34 
15 

36 
24 

57 
45 

59 
36 

46 
30 

45 
12 

29 

14 

43.0 
24.7 

COHASSET 

MAX 
MIN 

50 
29 

47 
27 

40 
30 

36 
27 

37 
30 

42 
25 

32 
16 

33 

19 

31 

13 

31 
8 

39 

8 

51 
33 

59 
49 

57 
32 

43 

20 

32 
23 

32 
18 

43 

19 

55 
40 

51 
38 

55 
34 

55 
43 

60 
49 

63 
27 

35 
20 

48 
31 

58 
31 

42 

36 

47 
15 

46 
24 

45.1 
27.6 

EAST  WAREHAH 

MAX 

MIN 

51 
22 

46 
21 

42 
27 

38 
19 

43 
21 

52 
23 

32 
13 

42 
17 

31 
13 

32 
5 

34 
7 

SO 
34 

55 
43 

56 
28 

34 
17 

32 

16 

38 
17 

48 
27 

52 
44 

S3 
31 

62 
26 

52 
42 

55 
47 

57 
25 

42 
17 

45 
20 

57 
44 

56 
38 

47 
31 

47 
12 

32 
13 

45.6 
24.5 

EDCARTOWH 

MAX 

MIN 

SO 
26 

46 
27 

43 
33 

39 

27 

47 
32 

42 
27 

34 

17 

38 
20 

34 

15 

33 
11 

41 
12 

52 
39 

56 
49 

57 
32 

39 
26 

33 

24 

35 
15 

48 
18 

55 
45 

53 
37 

47 
29 

53 
45^ 

55 
48 

58 
30 

36 

26 

45 
29. 

54 
43 

57 
41 

46 
34 

42 

16 

34 

14 

45.2 
28.6 

PALL  RIVER  2  NE 

MAX 
MIN 

47 
32 

37 
30 

39 
21 

42 
20 

40 
28 

33 
19 

36 
IS 

31 
19 

31 
14 

36 
12 

48 
30 

57 
47 

57 
35 

38 
28 

31 
20 

33 
IS 

43 

21 

56 
37 

54 
40 

47 

33 

54 
34 

56 
48 

59 

37 

37 

24 

38 

21 

57 
35 

58 
54 

55 
35 

43 
23 

31 
15 

50 
17 

44.3 
27.8 

FITCHBUHG 

MAX 
MIN 

47 
26 

46 
25 

38 
27 

35 
6 

36 
15 

41 
16 

28 
14 

27 
14 

27 
10 

28 

1 

37 

7 

36 
22 

57 
35 

51 
25 

35 
12 

30 
10 

34 
12 

45 
24 

51 
40 

52 
27 

49 
34 

51 
43 

60 
49 

60 
24 

34 
17 

38 
21 

57 
34 

60 
37 

38 
30 

37 

11 

29 
13 

41.7 
22.0 

See  lefeienca  notei  following  StstioD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAHD 
DECEHBER  1949 


Table  S-Conbnued 


FBAHINGHAH 

BAVXRHILL 

BOOSAC  TUNKEL 

BTAinilS    1    E 

ENIGHTTIU.E  DAH 

LAKE  COCBITUATE 

LAISENCE 

mDOLETOM 

KAKTDCIET  WB   AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLTMOBTB 

ROCEPORT  1  ESE 

SANDWICB 

SEELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD 

STOCEBRIDGE 

SWAMPSCOTT 

TAUNTOK 

TULLT  DAM 

TiniKERS  FALLS 

WALPOLE 

WESTFIELD  2  HE 

WESTON  2  N1 

WESTOTER  FIELD 

WORCESTER  AIRPORT 

WORCESTER  1 

NEW  BAMPSBIRE 
ALEXANDRIA 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

"AMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

EAST  DEERINC 

FABTAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  N« 

FRANKLIN  FALLS  DAM 


Day  of  month 


MAX 
MIR 


■UZ 

HIN 


HAZ 
MIR 


MAX  I 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


SO   41 
26   25 


SI  39 
29   26 


37   35 
24   28 


SI   43 
33   29 


42   33 
19   22 


50 

22   20 


46   39 
27   26 


38   34 
27   13 


41   43 
31   32 


34 
2 


3S   34 
24   15 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX  I 

HIN  j 


MAX  i 
MIN 


MAX  I 

MIN  I 


MAX 
MIN 


MAX 

MIR 


MAX  i 

MIN  I 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


48   42 
30   30 


47   44 
31   35 


37   30 
27   23 


38   38 
24   18 


48  44 
31   29 


46 
34  I 


48   42 
32   30 


47   42 
21   20 


47  40 
28   26 


40  32   31   32 
24   21   17   0 


46   38 
34  '  29 


47  37 

20  i  21 


45  46  ' 

17  j  17  I 


44   36 
20  26  ' 


47   37 
24   21 


42   32 
23   22 


47   37 
26   25 


36   36 
26   19 


39   38 
28   20 


43   34 
26   26 


40 
27 

32 
24 

31 
6 

42 
30 

39 
19 

33 
15 

37 
27 

32 
20 

26 
15 

44 
23 

36 
22 

33 
21 

40 
20 

40 
21 

32 
22 

MAX   44 

MIN   21 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
,  HIN 


42 
24 

36 
27 

32 
23 

40 
28 

34 

19 

29 
13 

34 
25 

33 
9 

32 
6 

45 
20 

36 
22 

34 
22 

50 
21 

36 
22 

40 
19 

8   9 


37   41   29 
17   23   14 


37  39 
30  29 


42  I  31 
30  I  17 


32  '  24 
19  !  13 


22  32 
19   10 


28   30 
11 


35   36 

27   5 


37  {  33 
26  !  10 


42  I  40 
34   20 


44 
33 

46 
33 

46 
33 

41 
27 

42 
25 

42 
33 

29 
11 

32 

2 

33 
18 

42   44   43 

30   28   31 


36   32  I 

23    si 


36   35 
23   17 


33   30 

11    0 


33   34 
27   9 


29 
-  1 


32   32 
16   16 


34   34 
23    5 


30 
0 


30 

4 


30 

4 


36   34   30 


29 

1 


37 

5 


30 
16 


10   11  '  12   13  14  I  15  I  16  17  18 


40 
21 


33 

4 

49 
24 

44 

23 

51 
43 

33 
18 

46 
33 

13 

22 

58   38 
37  '  27 


41  !  41 
32   23 


54   43 
43   28 


32   32 
18   10 


32  I  35 
-  2   12 


34   40 
2   14 


35   48 
22   22 


37   34   39   47   50 


39 
25 


24 

23 

16 

33 
23 

34 
22 

38 
20 

23 
8 

22 
10 

28 
-  3 

34 
18 

33 

16 

38 
8 

35 
18 

25 
15 

34 
21 

23 

15 

27 

34 

28   28 
19   14 


32  i   35 
21   16 


29  28 
17  I  13 


26   39 
3   15 


39  ,  25 
19   6 


41 

30 

13 

16 

36 

38 

12 

12 

30 

20 


24   25   35 


25   23 
3   8 


19  22 
3   10 


18   19 

3  1   5 


19   26 
6   14 


20  :  20 

4  j  10 


28  :  27 
6   10 


31   26 
9   11 


IS   15 
10   0 


11   19 

-2   5 


26 
2 

25 
-  5 

29 

11 

29 

1 

26 

4 

32 
-  8 

31 

15 

3? 

32   45 
6   19 


38   49 
14   28 


58  >  36 
36   28 


53   40 
40   29 


55  I  40 
40   31 


54   31 
25  1  19 


55   38 
51   28 


31 
8 

37 
0 

29 
2 

26 

-14 

28 

5 

27 
-  9 

30 

4 

33 

-  2 

26 
3 

29 

-  7 

32 

36 

34 
22 


55 
30 


59  I  40 
38  ,  26 


49   36 
32   23 


57   31 
28  \   21 


21   27 
10   10 


17   31 
6  i-  7 


19   16 
5  -12 


13   22 
■3-4 


23   36 
■  8  -12 


22   16 
■10  -18 


24   29 
■  9  -13 


13   9 
0  -15 


23   30 
■  8  -13 


24   31 
-10  -14 


34 

15 

51 
33 

59 
36 

32 
1 

tl 

25 
10 

46 

-  5 

4G 

39 

32   44 
0   30 


30  33 
■18   16 


33   43 
14   18 


42  i  51 
16   30 


40  I  49 
7   13 


43  49 
18   35 


19  20  I  21  22  23  24 


60  37 

37  1  26 


45   41 
32   25 


SO   40 

39  I  28 


55   35 

29  I  18 


52  i  38 
38   28 


56  I  42 
27   28 


53  ■   45 
39  23 


48  I  37 
34   20 


57  I  38 
38  I  22 


33 
10 

29 

7 

35 
20 

33 

12 

32 
8 

30 
5 

32 
18 

33 

16 

35 
16 

32 
10 

17   34 

42   54 
20   34 

50 
41 

55 


43   58 
20   41 


32   35 
8   12 


38 
24 

44 
24 

36 
23 

45 
27 

26 
5 

38 
10 

34 
18 

44 

18 

30 
20 

40 
21 

30   33 
8   4 


32  :  33 

12  I   4 


34   40 
0   11 


39   47 
9   31 


43  {  54 
31 


38  38 
30   12 


31 
6 


25   47   SI 


45 
34 


36 
17 


29   25 
10   9 


30   32 
10   1 


35 
25 


42   42 
33   22 


32  I  24 
8-2 


33  I  28 

9  '  3 


24   19 
0   0 


29   32 
7  :  2 


I  39  I  34 

1  7  I  1 


26 

h  2 


37  48 
12   30 


53 
43 


S3 
33 

62 
44 

63 
38 

50 
28 

59 
33 

47 
33 

55 
36 

56 
46 

54 
46 

61   64 
50   25 


66  > 
34 


46   47 
34   38 


52   56 
35   32 


46   52 
40  40 


48   54 
35   36 


50  I  47 
30   29  I 


45  49  I  55 
36   34   46 


55   55 
25  46 


47   53  I 
26   36 


45  I  48   40 
20   35   30 


48 
30 


43   50 
27  37 


25   22   50   42 


20  32 
3   12 


36   37  !  42 
25   25  34 


36   33   SO  43  I  SI 
31   26   36 


32  :  32 
7   13 


64  :  38 
38   24 


56   52 
33  I  24 


59   53 

47  1  20 


58   50 
36   22 


62   38 
38   18 


48 
32 

50 
36 

62 
46 

46 
31 

52 
31 

61 
46 

47 
28 

49 
33 

57 
46 

42 
34 

48 
35 

58 
46 

46 
34 

52 
30 

59 
46 

40 
27 

46 
33 

58 
32 

42 
33 

43 

35 

49 
38 

56  ;  35 
32   25 


57   29 
29  <   20 


2S  28  27  28  29  30  31 


56  I  36 
36   20 


62   48 
38   5 


58  36 
33   16 


53   36 
36   15 


60   40 
38   22 


59 

38   27 


33   56 
10  26 


22   32  I  46 


36 
26  {  11 


34 
14 

30 

14 

37 

18 

37 

28 

34 
10 

53 
28 

37 
20 

49 
35 

39 
12 

54 
26 

34 
9 

39 

11 

45 
13 

41 
21 

56   58 
38   52 


58 
28 


39   51   58 
15  ;  27  i  51 


57   55 
53  I  30 


45  1  54   38 
28   38   24  I 


56 
38 


53 
48 

59 
36 

38 
21 

58 
53 

55 
36 

43 
28 

55 
28 

56 
35 

40 
25 

55 
32 

57 
35 

51 
24 

30   38 
13   13 


23 

1 
12 

-  5 

-10 

12 

9 

-  4 

kl2 

22 

39 

7 

8 

23 

37 

6 

7 

38.0 
15.5 


I  ootea  foUovringr  Station  lodas. 
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Table  S -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KEW  ENGLAND 
DECEMBER  1949 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

GLKKCLIFF  2  N» 

MAX 
HIN 

38 
29 

34 
25 

26 
18 

30 
8 

38 
23 

28 
10 

25 
S 

23 

12 

15 
8 

28 
3 

35 
13 

47 
35 

47 
30 

31 
20 

27 
10 

27 
8 

37 
13 

41 
23 

47 
35 

38 
29 

46 
32 

57 
38 

54 
26 

29 
10 

30 
8 

43 

23 

51 
42 

50 
27 

30 

5 

14 
-  3 

30 
2 

35.4 

18.4 

HANOVER 

MAX 
MIN 

40 
27 

33 
25 

31 
19 

28 
10 

32 
24 

26 
10 

19 
3 

25 
8 

18 
-  3 

17 
-12 

26 
0 

45 
26 

46 
32 

34 
23 

27 
11 

27 
6 

33 

11 

43 
21 

49 
37 

44 
29 

49 
35 

57 
43 

53 
30 

30 
14 

30 
11 

43 
25 

53 
41 

53 
32 

33 
10 

16 
3 

21 
3 

34.9 
17.9 

EEENE  1  S 

MAX 
MIN 

43 

19 

35 
27 

34 

24 

35 
3 

38 
26 

30 

4 

20 
-  2 

29 

1 

27 
-  6 

30 

-14 

30 
3 

46 
30 

49 
32 

36 
20 

31 
8 

33 
2 

39 
9 

47 
23 

50 
40 

47 
24 

51 
38 

63 
39 

57 
34 

34 
18 

36 
11 

39 
22 

57 
37 

55 
33 

35 
20 

26 
11 

39 
8 

39.4 
17.5 

LAKEPORT  1 

MAX 
MIN 

42 
29 

36 
28 

34 
26 

30 

13 

40 
25 

25 
20 

25 
12 

24 
16 

19 

5 

30 
3 

33 
11 

48 
31 

46 
32 

34 
24 

27 
14 

30 
10 

34 
16 

46 
20 

49 
38 

41 
30 

50 
38 

60 
39 

55 
30 

28 
16 

33 
16 

47 
25 

56 
42 

55 
32 

32 
8 

19 

7 

37 
13 

37.6 
21.6 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
26 

34 
23 

31 
18 

30 
6 

36 
20 

22 

1 

22 

1 

26 
0 

19 
-  6 

21 
-15 

29 
-  4 

47 
24 

48 
28 

34 
18 

30 
5 

31 
2 

36 
8 

46 
25 

51 
32 

44 
24 

51 
36 

60 
40 

57 
26 

30 
12 

34 

7 

48 
25 

58 
41 

55 
28 

36 
8 

18 
3 

30 
0 

37.3 
14.9 

HANCHESTER 

MAX 

MIN 

42 
28 

40 
29 

33 

18 

34 

11 

38 
28 

30 
14 

30 
16 

28 
10 

28 
-  2 

30 
-  4 

35 
9 

48 
34 

48 
32 

34 
23 

28 
10 

31 
8 

37 
13 

47 
24 

52 
35 

43 
32 

48 
36 

56 
36 

56 
30 

29 

15 

33 
12 

50 
30 

56 
43 

50 
34 

36 
12 

23 

11 

36 
12 

39.0 
20.6 

lUSSABESIC  LAKE 

MAX 
HIN 

48 
18 

48 
20 

37 
25 

34 
3 

41 
23 

42 
9 

26 
0 

29 
14 

30 
-  7 

26 
-16 

30 

1 

47 
30 

53 
41 

45 
20 

37 
2 

32 
0 

37 
5 

44 
19 

53 
36 

53 
30 

53 
31 

61 
35 

63 
46 

47 

17 

32 

r 

40 
21 

57 
38 

58 
37 

44 

25 

30 
10 

37 
7 

42.4 
17.6 

HOUNT  WASHINGTON  WB 

MAX 
MIN 

15 
5 

11 
5 

13 

1 

20 
5 

14 
1 

2 
-12 

12 
0 

-  2 
-15 

4 
-19 

17 

4 

31 

13 

40 
32 

39 
4 

3 
-  4 

-  2 

-  7 

8 
-  6 

21 
4 

32 
20 

30 
17 

31 
18 

35 
19 

40 
34 

37 
-  2 

0 
-  8 

18 

-  5 

35 
14 

37 
29 

29 
6 

10 
-20 

8 
-16 

20 
8 

19.6 
4.0 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

46 
20 

38 
22 

36 
25 

35 
0 

44 

7 

28 

11 

27 
0 

29 
11 

29 

-  4 

36 
-14 

33 
10 

54 
28 

53 
33 

48 
24 

32 

7 

34 
2 

42 
2 

54 
9 

51 
40 

47 
27 

52 
29 

64 
36 

61 
39 

60 
20 

37 

8 

55 
9 

60 
25 

52 
38 

38 

24 

34 
12 

41 
7 

43.5 
16.4 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

37 
27 

28 
23 

25 
12 

24 
10 

34 
24 

19 

7 

23 

7 

20 
8 

19 

7 

25 
5 

34 
17 

46 
34 

49 
30 

28 
18 

22 
12 

24 
10 

35 
16 

46 
26 

46 
32 

38 
29 

48 
32 

59 
38 

55 
20 

24 
10 

29 
12 

50 
27 

52 
44 

44 
30 

30 
4 

15 
4 

28 

7 

34.1 
18.8 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

36 
25 

30 
23 

26 
19 

29 
3 

32 
20 

24 
16 

16 
6 

19 
10 

18 
5 

22 
3 

32 
1' 

44 
29 

48 
30 

30 
20 

21 
10 

26 
6 

34 
13 

45 
28 

47 
37 

39 
27 

45 
33 

56 
41 

63 
31 

31 
16 

29 
10 

56 
23 

54 

29 

32 
15 

19 
5 

36 
10 

34.3 
18.5 

PINEHAM  NOTCH 

MAX 

MIN 

38 
23 

30 
13 

27 
13 

23 

-  1 

36 
15 

25 
11 

20 
2 

22 
8 

10 
2 

29 
-  8 

32 

-  4 

52 
32 

48 
28 

29 

16 

21 
6 

24 
0 

30 
6 

41 
25 

48 
35 

36 
31 

48 
31 

58 
36 

54 
28 

29 
10 

25 
6 

43 
20 

50 
40 

52 
25 

29 
6 

25 

4 

25 

4 

34.4 
14.8 

PLnOUTB 

MAX 
MIN 

45 
22 

42 
25 

36 
24 

29 
9 

45 
17 

30 
15 

19 
9 

27 
15 

23 
-  3 

34 
-  8 

28 
0 

36 
27 

41 
33 

35 
22 

30 
10 

31 
3 

36 
10 

32 
16 

39 
26 

41 
26 

41 
34 

55 
33 

55 
33 

34 

15 

32 
12 

37 
22 

45 
34 

52 
35 

40 
12 

23 
5 

42 

11 

36.6 
17.6 

SDRRY  MOHNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

43 
17 

36 
26 

32 
24 

32 
0 

36 
■  26 

28 
4 

21 
-  2 

28 
-  3 

26 
-  7 

28 
-16 

30 
1 

46 
30 

48 
35 

36 
18 

28 
5 

31 

-  1 

35 
6 

46 
20 

49 
38 

45 
23 

51 
38 

60 
29 

56 
36 

37 
17 

35 
9 

39 
18 

54 
35 

57 
36 

37 
22 

23 

4 

35 
8 

38.3 
16.0 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 

MIN 

43 
24 

42 
23 

34 
24 

31 
9 

33 
10 

33 
9 

23 
2 

23 
2 

27 
-  5 

19 

-14 

19 
-12 

36 
12 

47 
36 

43 
22 

33 
10 

30 
4 

30 

4 

35 

12 

45 
26 

50 

26 

46 
21 

52 
41 

58 
43 

49 
16 

29 
10 

37 
10 

48 
36 

56 
37 

39 
29 

31 
6 

19 
2 

36.8 
15.3 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

48 
20 

38 
20 

38 
26 

34 
6 

44 
24 

34 
10 

22 

6 

34 
12 

32 
-10 

34 

-14 

34 
4 

50 
32 

54 
38 

40 
20 

34 
6 

36 
0 

40 
6 

50 
20 

56 
44 

48 
30 

52 
28 

64 
34 

62 
44 

45 
18 

34 
8 

48 
20 

60 
46 

60 
36 

38 
24 

26 
10 

40 
12 

42.9 
18.7 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
HIN 

43 
24 

37 
24 

36 
25 

32 
10 

39 

21 

32 
16 

20 

14 

26 
16 

21 

1 

29 
0 

33 
4 

45 
32 

49 
35 

35 
24 

29 
8 

-. 

35 
11 

38 
16 

48 
37 

43 
25 

48 
36 

58 
36 

56 
37 

37 
17 

31 
10 

44 
20 

55 
43 

55 
33 

35 
15 

26 
9 

35 

7 

38.0 
19.6 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

44 
26 

36 
26 

33 
23 

28 

7 

43 
18 

31 
13 

20 
8 

24 
16 

18 
0 

26 
-  8 

32 
0 

36 
29 

42 
34 

36 
25 

32 
13 

29 

2 

33 
8 

33 
12 

48 
32 

42 
28 

39 
32 

49 
33 

46 
32 

32 
15 

30 
10 

33 
11 

42 
32 

50 
31 

33 
10 

18 
5 

35 
12 

34.6 
17.6 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

45 
40 

45 
36 

43 
27 

48 
26 

42 
35 

36 
25 

50 
26 

34 

24 

33 
23 

44 
21 

53 
42 

56 
49 

56 
36 

36 
30 

32 
25 

34 
24 

44 
28 

55 
38 

54 
42 

47 
39 

54 
46 

56 
48 

58 
37 

37 
32 

42 
29 

54 
42 

56 
51 

52 
39 

45 
25 

34 
20 

36 
24 

45.5 
33.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

45 
26 

35 
26 

33 
26 

36 
14 

40 
30 

32 
15 

29 
13 

29 
13 

29 
9 

35 

4 

36 
25 

57 
35 

58 
37 

40 
28 

30 

17 

32 
14 

42 
15 

55 
38 

53 
39 

45 
30 

51 
32 

56 
47 

60 
34 

34 
14 

36 
18 

54 
31 

59 

53 

58 
32 

43 
26 

29 
13 

39 

15 

42.3 
24.8 

KINGSTON 

HAX 
HIN 

47 
22 

35 
21 

37 
23 

39 
12 

42 
31 

33 
18 

43 
13 

37 
18 

31 
9 

37 

4 

51 
28 

55 
45 

59 
37 

39 
24 

32 

16 

34 
15 

42 
12 

55 
29 

52 

41 

46 
27 

54 
28 

55 
49 

56 
38 

39 
21 

37 

15 

54 
37 

55 
51 

54 
29 

45 
25 

32 
15 

41 
11 

44.1 
24.6 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

HAX 
MIN 

47 
30 

38 
28 

38 
21 

35 

15 

42 
29 

30 
18 

33 
17 

31 
17 

30 

15 

35 
9 

41 
28 

58 
38 

59 

34 

36 
26 

32 
18 

34 
15 

43 
18 

57 
36 

53 
38 

46 
33 

54 
34 

58 
49 

59 
35 

36 
23 

39 
20 

56 
35 

59 
55 

58 
31 

43 
21 

32 
16 

39 
16 

43.6 
26.4 

PROVIDENCE  WB  CITY 

MAX 

MIN 

48 
32 

38 
31 

37 

24 

37 
20 

44 
31 

32 
20 

33 
20 

32 
20 

32 
19 

36 

14 

40 
29 

58 
39 

60 
35 

37 
29 

34 
22 

35 
19 

45 
23 

58 
38 

54 
40 

47 
36 

57 
40 

59 
51 

62 
36 

37 
28 

40 
23 

57 
38 

61 
55 

59 
36 

45 
23 

33 
18 

41 
18 

44.8 
29.3 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

HAX 
HIN 

42 
18 

33 
19 

28 
21 

28 

1 

30 

1 

30 

7 

23 
0 

28 

-  1 

20 
-  5 

18 
-14 

32 

-14 

39 
10 

43 
31 

31 
16 

33 
5 

25 
0 

45 
0 

48 
22 

48 
22 

47 
22 

49 
23 

58 
35 

48 
40 

48 
14 

32 
10 

44 
10 

50 
28 

38 
32 

33 
25 

30 

7 

28 
5 

36.4 
12.6 

BLOOMFIELD 

HAX 
HIN 

40 
31 

35 
16 

30 
14 

29 

4 

40 
21 

32 

4 

20 

2 

20 
10 

14 
-10 

24 
-13 

-i 

50 
30 

52 
32 

33 
23 

26 
6 

26 
8 

34 
9 

34 
17 

41 
32 

40 
30 

44 
27 

57 
39 

55 
33 

34 

7 

30 
3 

45 
16 

49 
36 

42 
29 

30 
10 

16 
-  5 

28 
-12 

34.9 
14.2 

BDBLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

38 
28 

37 
23 

32 
18 

25 
19 

40 
25 

26 
15 

24 
13 

19 
2 

18 
-  3 

27 
-  6 

41 
8 

52 
41 

50 
29 

31 
21 

27 
15 

29 
20 

37 
23 

44 
34 

43 
36 

42 
33 

47 
37 

56 
44 

57 
22 

25 
13 

32 
10 

49 
32 

55 
41 

44 
33 

35 
9 

14 
2 

25 
0 

36.2 
20.5 

CAVENDISH 

HAX 
HIN 

39 
19 

33 
26 

31 
18 

28 

1 

35 
18 

29 
9 

18 
2 

28 
11 

20 
-  2 

19 
-16 

29 
-  4 

38 
28 

42 
33 

35 
17 

-s 

26 
0 

32 

7 

39 

14 

45 
34 

48 
31 

55 
32 

48 
33 

35 
13 

29 
9 

43 

17 

52 
37 

41 
27 

56 
33 

36 
17 

19 
6 

31 
2 

35.0 
15.3 

CHELSEA  2  S 

MAX 
HIN 

40 
21 

36 
21 

30 
15 

29 
16 

36 
15 

22 
4 

19 

-  1 

26 
1 

18 
-12 

20 
-18 

34 
-  9 

42 
32 

41 
26 

32 

15 

29 
6 

31 
0 

38 
6 

37 
12 

46 
33 

44 
29 

46 
34 

56 
31 

46 
27 

29 
6 

31 
5 

45 
24 

51 
35 

52 
29 

34 
7 

17 
-  2 

32 
-  4 

35.1 
13.0 

CORNWALL  1  N 

HAX 
HIN 

43 
32 

38 
27 

33 
20 

38 

21 

34 
17 

22 
8 

22 
8 

24 
12 

21 
4 

29 
3 

38 

14 

46 
36 

48 
37 

40 
21 

26 
9 

24 

12 

39 
20 

39 
29 

47 
37 

45 
34 

46 
35 

56 
42 

53 
32 

32 
12 

32 
12 

43 
26 

51 
42 

48 

32 

32 

17 

19 
3 

29 

4 

36.7 
21.2 

DORSET  1  S 

HAX 

HIN 

41 
25 

34 

25 

30 
16 

31 
6 

32 
17 

11 

32 

-  3 

29 
10 

22 
6 

35 
-10 

39 

4 

57 
37 

51 
30 

32 
19 

29 
6 

30 
2 

42 
9 

50 
19 

52 
38 

47 
26 

54 
34 

66 
32 

60 
29 

30 
10 

35 
6 

53 
18 

58 
45 

58 
32 

35 

15 

20 
5 

34 

1 

40.2 
16.8 

EAST  BARNET 

HAX 
HIN 

42 
29 

36 
21 

32 
20 

25 
7 

29 
8 

38 

17 

18 

4 

20 
9 

20 
-  9 

14 
-15 

18 
-13 

40 
6 

47 
39 

39 
22 

30 
10 

25 
7 

26 
9 

32 

11 

45 
24 

43 
31 

39 
32 

46 
38 

56 
42 

42 
10 

22 
6 

33 
6 

46 
33 

49 
34 

34 
24 

24 
-  3 

16 

-  4 

33.1 
14.7 

ENOSBURG  FALLS 

H/T 
HI 

38 
.0 

33 

J  15 

29 
13 

33 
10 

42 
22 

24 
8 

21 

7 

17 

1 

14 

-  5 

25 
-14 

40 
-  2 

57 
37 

55 
29 

30 
20 

25 
12 

28 
18 

38 
21 

50 
22 

50 
37 

38 
28 

47 

33 

60 
46 

60 
32 

32 

6 

29 
12 

51 
23 

53 
37 

56 
30 

30 
9 

14 
-  2 

26 
-  6 

36.9 
17.0 

LEMINGTON 

HAX 
HIN 

37 
26 

31 
10 

25 
9 

36 
17 

29 
2 

25 
3 

22 
3 

21 
-11 

20 

4 

19 
-17 

38 

-14 

53 
36 

54 
26 

30 

IS 

26 
9 

23 
3 

43 
22 

35 
10 

45 
33 

39 
27 

47 
33 

58 
45 

55 
22 

23 
9 

28 
3 

46 
24 

49 
39 

53 
25 

33 
18 

24 
-  2 

22 
-11 

35.1 
13.2 

MIDDLESEX 

MAX 

HIN 

43 
27 

41 
20 

35 
19 

26 
13 

30 
15 

40 
18 

19 

1 

24 
11 

19 

-  8 

-14 

-  4 

7 

37 

40 
20 

30 

16 

26 
8 

28 
9 

35 
12 

48 
26 

42 
31 

41 
30 

52 
39 

66 

41 

43 

11 

26 

6 

32 
7 

44 
32 

53 

35 

37 
24 

24 
3 

14 
-  4 

35.5 
15.7 

MONTPELIER  AIRPORT 

MAX 
HIN 

38 
28 

34 
21 

25 
13 

27 
9 

40 
21 

21 
7 

20 
2 

19 
2 

12 
-  7 

22 

-14 

36 
-  3 

49 

36 

46 
25 

31 
14 

24 
9 

31 
6 

34 
10 

50 
26 

49 
34 

41 
31 

48 
34 

58 
38 

57 
20 

25 
9 

27 
6 

44 
26 

56 
41 

43 
30 

33 

5 

12 

1 

27 
-  2 

34.8 
15.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

37 
20 

34 
13 

24 
11 

29 
6 

40 
44 

"5 

19 
2 

15 

1 

11 
-12 

22 
-11 

39 
-  4 

50 
38 

48 
27 

29 

14 

23 
12 

27 
12 

34 
20 

43 
25 

49 
33 

38 
32 

46 
35 

57 
43 

56 
16 

21 
9 

28 
6 

45 
28 

51 
40 

43 
27 

29 

4 

11 

-  4 

23 
-  7 

33.5 
x5.6 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

40 
33 

34 
22 

31 

18 

28 
12 

38 
23 

31 
13 

17 
1 

23 
14 

15 
-  5 

23 

-14 

35 

-  4 

52 
34 

51 
33 

33 
21 

25 
11 

28 
8 

34 
10 

36 

17 

52 
34 

42 
31 

50 
36 

60 
41 

59 
30 

31 
12 

28 
7 

42 
25 

54 
40 

58 
32 

35 
10 

15 
2 

26 
-  2 

36.3 
17.5 

RUTLAND  1  SE 

HAX 
HIN 

41 
30 

36 
26 

32 

16 

33 
10 

37 
21 

33 
14 

26 

7 

31 
12 

20 
5 

See 

31 

-  5 

rsler 

39 

7 

48 
36 

loteB 

50 
32 

ollowr 
354 

33 
21 

mg  St 

29 
11 

Ation 

29 

8 

39 

12 

46 
21 

50 
40 

47 
30 

50 

35 

65 
29 

56 
31 

33 
12 

35 
10 

48 

15 

54 
41 

44 
32 

35 
15 

19 
4 

30 
3 

38.7 
19.1 

Table  S-Coubnued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1949 

Station 

Day  of  month 

1 

1 

r^ 

J_ 

4 

[S 

r^ 

'^ 

8 

9 

10 

11 

12   13 

f- 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

- 

23 

24 

23 

26 

" 

28 

29 

30 

31 

«; 

SAINT  ALBANS 

MAX 

MIN 

38 
28 

34 
20 

28 
4 

32 
15 

40 
29 

30 
11 

22 
11 

21 

7 

15 
2 

27 
2 

39 
17 

52   52 
39   31 

31 
21 

28 
13 

30 
13 

40 
22 

41 
32 

44 
38 

39 
33 

46 
33 

58 

45 

56 
29 

30 

7 

31 
14 

47 
25 

50 
42 

54 
32 

32 
10 

12 
1 

28 
3 

36.4 
20.3 

SAINT  JOHNSBORT 

MAX 

MIN 

42 
28 

36 
20 

32 
18 

29 
5 

43 
26 

35 
13 

17 
6 

23 

15 

17 
-  5 

23 
-12 

30 
-  5 

46   49 
30   34 

37 
24 

26 
13 

30 
8 

36 
10 

41 
19 

44 

38 

42 
32 

45 
36 

54 
39 

54 
33 

34 
11 

30 
9 

42 
24 

46 
39 

52 
30 

32 
11 

18 
-  2 

28 
-  3 

35.9 
17.5 

SOMERSET 

MAX 

MIN 

35 
24 

31 
23 

30 
IS 

24 

u  6 

28 
-  2 

30 
14 

16 
-  2 

28 
6 

18 
3 

18 
-13 

25 
-11 

42  1  48 
22  1  35 

39 
17 

24 
3 

18 
-  7 

29 

-  8 

37 
8 

45 
30 

41 

26 

35 
26 

50 
33 

56 
32 

41 
8 

23 

1 

33 

1 

52 
30 

53 
21 

30 
22 

29 

1 

18 
2 

33.1 
11.4 

VEST  BDBXE 

MAX 

MIN 

42 
25 

38 
14 

35 
15 

35 
0 

28 
6 

38 
0 

16 
0 

18 

4 

19 
-  9 

15 
-16 

17 
-16 

40   40 
-  8   37 

39 
22 

30 

24   27 
5  !  6 

31 
12 

40 
22 

40 
32 

38 
32 

40 
34 

52 
34 

*? 

22 

2 

33 

6 

40 
32 

47 
32 

32 
22 

22 
0 

12 
-  8 

32.1 
11.4 

WILDER  1  E 

MAX 
MIN 

38 
19 

27 

21 

30 
20 

26 
6 

26 
8 

30 
8 

18 
0 

l-s 

27 
-  8 

20 
-16 

20 
-14 

31   41 
8   31 

38 
18 

31 
7 

24   26 

2 ;   2 

31 
10 

38 
22 

46 
23 

40 
23 

45 
33 

53 
36 

42 
10 

26 
8 

30 
8 

42 
30 

46 
32 

34 
23 

24 
2 

14 
-  1 

31.8 
11.9 

VOOOSTOCK 

MAX 
MIN 

38 
24 

33 
24 

30 
20 

26 
12 

31 
5 

31 
S 

25 
0 

27 

1 

20 
-  5 

19 
-16 

25 
-  5 

41   44 
23   34 

32 
20 

31   29  '  34 

10  I  4  I  10 

39 

46 
L36_ 

41 
27 

48 
29 

57 
37 

55 
29 

" 

12 

42 
19 

52 
38 

55 
33 

37 
19 

27 
4 

29 
2 

36.0 
15.3 

DELAYED  DATA 

APRIL  1949 

VERMONT 

BBKNINCTON 

MAX 

mil 

58 
29 

56 
22 

58 
30 

56 
23 

62 
19 

62 
35 

61 
35 

55 
35 

55 
34 

56 
25 

58 
24 

69 
23 

74 
36 

68 
39 

69 
38 

71  1  72 
34   30 

68 
22 

46 
33 

57 
36 

71 
36 

77 
34 

72 
46 

56 
34 

54 
18 

68 
21 

69 
SO 

66 
35 

SO 

15 

73 
20 

62.9 
30.4 

MAT  1949 

VERMONT 

1 

BENNINGTON 

JUNE  1949 

MAX 
MIN 

77 
37 

70 
56 

72 
50 

82 
36 

88 
49 

85 
47 

85 
SO 

86 
28 

85 
39 

76 

46 

69 
26 

69 
30 

68 
30 

73 
38 

69   70 

34  1  42 

79 
45 

85 
46 

84 
58 

81 
33 

82 
29 

72 
42 

72 
52 

75 
48 

76 
45 

57 
30 

59 
33 

59 
34 

65 
43 

57 
39 

66 
33 

74.0 
40.3 

CONNECTICUT 

VESTBROOK 

MAX 

MIN 

70 
44 

73 
40 

73 
39 

77 
41 

■ 

80 
57 

l\ 

80 
54 

72 
43 

72 
37 

70 
41 

78 
46 

86 
60 

81 
57 

78 
62 

80   80 
51   58 

82 
66 

82 
67 

82 
63 

83 
60 

88 
69 

86 
68 

85 
47 

86 
49 

87 
60 

94 
68 

89 
60 

85 
57 

73 
46 

75 
54 

80.3 
53.8 

MASSACHUSETTS 

CLINTON 

MAX 

MIN 

67 
41 

70 
49 

76 
49 

77 
49 

79 
57 

70 

55 

77 
59 

72 

45 

63 
43 

67 
47 

72 
56 

79 
65 

87 
66 

83 

68 

79   80 
63   66 

81 
66 

82 
64 

83 
67 

83 
68 

85 
60 

88 
63 

81 
57 

79 
54 

85 
68 

88 
67 

87 
67 

88 
56 

70 
49 

75 
55 

78.4 
58.0 

WORCESTER  1 

MAX 
MIN 

71 
41 

79 
44 

79 
55 

81 
54 

82 
60 

79 
47 

73 
59 

63 
42 

69 
46 

73 
45 

82 
54 

89 
63 

85 
62 

81 
67 

81   84   84 
50   64  1  63 

85 
62 

86 
66 

86 
66 

91 
64 

82 
65 

79 
57 

86 
62 

91 
62 

87 
72 

88 
58 

73 
56 

80 
45 

79 
53 

80.9 
56.8 

NEW  HAHPSBIBE 

BERLIN 

MAX 

MIN 

63 
32 

69 
34 

82 
41 

87 
52 

87 
59 

82 
47 

81 
49 

67 
40 

51 
38 

69 
37 

73 
46 

85 
55 

87 
55 

92 
65 

88   90 
60   54 

89 
53 

90 
57 

91 
67 

84 
62 

64 
57 

74 
56 

77 
52 

90 
42 

65 
49 

84 
61 

81 
63 

11 

71 
48 

72 
S3 

78.7 
51.4 

BANOVEK 

MAX 

MIN 

73 

35 

81 
40 

86 
50 

86 
53 

85 
58 

82 
49 

71 
52 

60 
38 

70 
42 

77 
41 

88 

S3 

89 
57 

92 
60 

86 
67 

85  1  88 
63   63 

88 
60 

89 
61 

91 
67 

81 
67 

90 
65 

85 
66 

77 
56 

82 

51 

89 
62 

87 
69 

86 
62 

69 
58 

79 
58 

86 
58 

82.6 
56.0 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

72 
34 

78 
37 

82 
45 

84 
44 

85 
52 

84 
46 

82 
47 

76 
37 

68 
34 

75 
38 

84 
53 

86 
56 

89 
5S 

89 

64 

84  ]  84 
57   57 

85 
56 

86 
55 

87 
63 

87 
65 

92 
58 

84 
56 

85 
52 

83 
50 

92 
57 

92 
69 

90 
60 

71 
56 

74 
45 

76 
51 

82.9 
51.6 

VERMONT 

BENNINGTON 

MAX 
MIN 

75 
38 

78 
39 

83 
44 

83 
43 

82 
51 

80 
42 

79 
53 

76 
39 

70 
33 

75 
39 

86 
48 

90 
56 

87 
60 

85 
67 

82   87 
59   57 

86 
68 

87 
61 

90 
60 

89 
58 

93 
64 

89 
62 

81 
47 

87 
51 

94 
62 

84 
65 

87 
60 

83 
55 

81 
52 

84 
51 

83.8 
52.8 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

68 
34 

74 
39 

82 
43 

88 
53 

86 
56 

83 
46 

81 
47 

65 
43 

58 
39 

70 
39 

76 
SO 

88 
56 

90 
59 

93 
68 

88 
65 

92 

61 

91 
56 

91 
59 

92 
70 

89 
63 

80 
65 

91 
63 

83 
53 

76 
49 

78 
54 

82 
66 

85 
63 

82 
61 

74 
58 

84 
60 

82.0 
54.0 

JULY  1949 

MAINE 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 

MIR 

89 
59 

86 
55 

83 
61 

93 
64 

87 
53 

77 
47 

11 

72 
39 

81 
41 

84 
48 

60 
47 

80 
45 

81 
55 

76 
53 

77   82 

50  j  54 

85 
48 

88 
60 

76 
63 

84 
59 

83 
49 

76 
43 

83 
46 

74 
52 

78 
51 

76 
52 

89 
56 

82 
65 

92 
69 

92 
62 

93 
60 

81.7 
53.1 

NEW  BAMPSBIRE 

BANOVER 

MAX 

MIN 

85 

57 

91 

58 

93 
64 

90 
58 

81 
66 

77 

54 

79 
53 

82 
43 

85 
48 

73 
60 

80 

54 

86 

57 

83 

68 

82 

61 

78 

59 

87   81 
65  ;  64 

80 
67 

88 
68 

89 
68 

83 

64 

78 
51 

78 
64 

84 
49 

69 

59 

88 
58 

94 
60 

93 

68 

94 

67 

94 

67 

80 
66 

84.0 
60.2 

MASSABESIC  LAEE 

MAX 

MIN 

80 
50 

88 
56 

92 
62 

94 
56 

92 
69 

85 
57 

77 
47 

79 

42 

82 

45 

83 

56 

79 

56 

85 

60 

86 
64 

82 
58 

82 
65 

79   83 
63  !  60 

85 
65 

89 
64 

92 
68 

92 

64 

86 
50 

82 
58 

85 
44 

84 
58 

86 
49 

93 
56 

96 
54 

95 
65 

96 
64 

95 
68 

86.6 
57.8 

PETERBORO  2  S 

MAX 
MIN 

86 
52 

91 
59 

87 
66 

93 
67 

82 
68 

78 
57 

78 
50 

82 
46 

85 
54 

74 
56 

81 
60 

85 
60 

80 
63 

82 
57 

70 
61 

86  1  81 
62   62 

85 
63 

87 
66 

90 
66 

83 
63 

81 
52 

79 
61 

80 

55 

78 
58 

87 
53 

91 
61 

91 
68 

91 
69 

92 
68 

75 
64 

83.6 
60.2 

TUCKERMAN  RAVINE 

MAX 
MIN 

71 
62 

75 
62 

76 
63 

71 
63 

66 
52 

64 
50 

61 
41 

65 
42 

68 
52 

58 
47 

56 
S3 

55 

65 
54 

60 
56 

59 
50 

70 
56 

69 
54 

65 
52 

71 
63 

66 
55 

71 
57 

68 
56 

64 
51 

63 
48 

60 
51 

70 
51 

76 
56 

76 
64 

76 
62 

75 
64 

64 
56 

66.7 
55.0 

AOGUST  1949 

CONNECTICUT 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIH 

82 
59 

84 
59 

80 
70 

74 
67 

88 
65 

87 
64 

90 
61 

90 
63 

97 
67 

99 
65 

98 
65 

82 
68 

72 
65 

77 
59 

81 
57 

73  1  79 
57  I  54 

72 
55 

78 
49 

s 

82 
43 

84 
48 

84 
SO 

85 
61 

80 
54 

88 
56 

93 
63 

88 
66 

80 
63 

79 
57 

78 
62 

83.1 
59.3 

MAINE 

OLD  TOWN 

MAX 

MIN 

80 
60 

83 

56 

80 
58 

86 
64 

75 
58 

87 
59 

89 

60 

89 

65 

89 
72 

82 
58 

78 
61 

72 
61 

68 
59 

76 
54 

It 

75 
44 

76 
53 

74 
62 

70 
55 

68 
47 

75 
50 

85 
50 

87 
55 

83 
60 

76 
42 

89 
60 

92 
66 

89 
67 

75 
68 

78  1  79 
58   54 

80.3 
57.5 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

82 
57 

81 
50 

80 
58 

85 
64 

86 
54 

86 

57 

89 

58 

88 
60 

85 
75 

82 
51 

70 
58 

66  69 

60   56 

77 
50 

I^ 

77 
40 

76 
43 

72 
60 

69 
50 

62 
45 

78 
52 

86 
50 

87 
52 

84 
58 

80 
37 

88 
59 

90 
60 

87 
62 

76 
65 

78   80 
58   45 

79.7 
54.5 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

70 
58 

79 

54 

83 
56 

78 
60 

84 

57 

86 
57 

85 
54 

88 
58 

88 
70 

82 
55 

70 
56 

67   64 
56   55 

68 
50 

78   74 
47   46 

78 
45 

80 
49 

70 
49 

68 
47 

71 
48 

77 
50 

87 
51 

88 

55 

75 
44 

78 
47 

90 
58 

86 
58 

81 
63 

69   76 
57  1  49 

78.0 
53.5 

MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 

MAX 

MIH 

80 
67 

78 
67 

77 
71 

75 
69 

81 
68 

83 
66 

85 
69 

89 
69 

94 
72 

96 
75 

95 
73 

73   73 
70   66 

76 
63 

77   75 
62   63 

75 
60 

74 
64 

77 
61 

71 
54 

79 
57 

84 
60 

78 
60 

78 
63 

75 
57 

80 
62 

87 
68 

83 

70 

77 
67 

78 
61 

76 
66 

80.0 
65.2 

NEW  HAMPSHIRE 

TUCKERMAN  RAVINE 

MAX 
MIN 

66 
51 

66 
49 

67 
49 

70 
54 

70 
52 

71 
SO 

72 
53 

74 
60 

71 
63 

76 
63 

67 
59 

66 
52 

60 
48 

63 
49 

62 
44 

60 
40 

59 
47 

57 
S3 

54 
40 

47 
38 

61 
44 

70 
49 

68 
59 

61 
48 

61 

41 

72 

55 

73 
53 

70 
62 

66 
53 

60 
45 

63 
51 

65.3 
50.8 

nntes  following  Station  lodax. 
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Table  5-Contjnued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1949 


Stabon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

RHODE  ISLAND 

1 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

88 
63 

82 
60 

74 
67 

75 
67 

84 
66 

89 
63 

92 
62 

93 
67 

im' 

70 

100 
72 

99 

71 

76 
68 

71 
64 

77 
60 

83 
59 

80 
57 

79 
52 

76 
58 

79 
55 

75 
45 

84 
50 

88 
51 

86 
57 

89 
66 

80 
52 

90 
58 

97 
67 

82 
71 

74 
69 

84 
57 

82 
59 

84.2 
61.4 

VERUONT 

BENNINGTON 

MAX 
MIN 

78 
50 

83 
50 

84 

60 

r^ 

83 
55 

85 
54 

85 
54 

88 
56 

96 
61 

94 
59 

93 
63 

84 
65 

84 
63 

86 
68 

82 
52 

80 
56 

77 

55 

76 
59 

69 
55 

75 
39 

75 
39 

82 
43 

79 
52 

74 
51 

76 
38 

88 
47 

89 
56 

89 

58 

84 
61 

76 
49 

79 
53 

82.5 
54.3 

SEPTEMBER  1949 

MAINE 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

75 
59 

71 
45 

78 
38 

81 
44 

78 
51 

70 
59 

68 
40 

67 
47 

68 
42 

66 
47 

66 
30 

68 
36 

72 
42 

68 
50 

63 
57 

69 
50 

67 
50 

61 
44 

76 
55 

67 
49 

61 
46 

58 
46 

58 
46 

61 
46 

61 
43 

62 
30 

65 
42 

63 
50 

68 

54 

62 
53 

67.3 
46.4 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
HIN 

79 
51 

78 
43 

71 
42 

78 
48 

83 
50 

77 
57 

64 
38 

68 
41 

55 
45 

66 
43 

67 
33 

68 
38 

70 
37 

73 
39 

63 
55 

65 
50 

67 
52 

66 
43 

62 
42 

78 
58 

64 
44 

62 
43 

59 
50 

57 
46 

58 
44 

56 
30 

60 
31 

63 
42 

62 
53 

64 
53- 

66.8 
44.7 

UNITY 

MAX 
MIN 

75 
60 

72 
42 

77 
52 

81 
50 

82 
55 

72 
58 

66 
39 

61 
45 

68 
45 

67 
42 

67 
39 

67 
39 

71 
39 

64 
54 

65 
59 

69 
47 

68 
56 

72 
50 

64 
56 

68 
52 

66 
46 

60 
53 

57 
52 

54 
47 

60 
40 

61 
32 

63 
42 

60 
48 

68 
55 

64 
56 

67,0 
48.3 

MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

80 
67 

78 
50 

80 
50 

84 
49 

83 
58 

82 
66 

80 
47 

72 
50 

68 
51 

72 
46 

72 
46 

69 
46 

71 
52 

83 
62 

82 
66 

74 
52 

80 

51 

81 
51 

83 

65 

81 
53 

75 
46 

73 
55 

71 
55 

66 
43 

64 
40 

68 
40 

67 
43 

64 
54 

67 
56 

68 
56 

74.6 
52.2 

OCTOBER  1949 

CONNECTICUT 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
HIN 

68 
42 

64 
37 

67 
37 

70 
45 

75 
51 

71 
45 

65 
49 

76 
59 

77 
59 

87 
59 

83 
58 

78 
59 

70 
44 

67 
43 

60 
51 

63 
43 

66 
41 

62 
46 

63 
50 

71 
41 

76 
34 

72 
48 

69 
36 

60 
40 

S2 
37 

63 
41 

55 
29 

60 
30 

67 

45 

59 
50 

66 
49 

67.8 

45.1 

MAINE 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

56 
37 

62 
26 

63 
36 

58 

45 

58 
43 

55 
35 

67 
40 

58 
44 

68 
50 

64 
47 

70 
38 

79 

55 

60 
40 

67 
40 

58 
38 

63 
26 

69 
29 

67 
30 

63 
32 

60 
29 

61 
29 

56 
35 

53 
40 

45 
28 

41 
20 

47 
29 

44 
26 

55 
30 

64 
34 

61 
32 

57 
50 

59.6 
36.0 

ROXBURY 

MAX 
MIN 

56 
33 

61 
27 

60 
29 

71 
39 

63 
52 

63 
30 

66 
28 

60 
52 

66 
58 

73 
52 

67 
61 

84 
56 

78 
45 

78 
31 

82 
23 

66 
26 

83 
29 

76 
31 

80 
31 

66 
29 

51 
44 

50 
38 

49 
30 

46 
18 

48 
36 

46 
31 

54 
21 

64 
28 

76 
28 

58 
52 

51 
43 

64.3 
36.5 

UNITY 

MAX 
MIN 

60 
38 

64 
38 

64 
32 

68 
45 

67 
54 

62 
38 

67 
39 

61 
52 

61 
53 

76 
55 

74 
54 

73 
57 

60 
45 

70 
40 

55 
40 

61 
34 

68 
32 

68 
32 

62 
40 

65 
41 

66 
34 

61 
46 

58 
44 

47 
32 

45 
22 

51 
32 

49 
31 

58 
36 

65 
38 

60 
38 

56 
51 

62.2 
40.7 

NOVEMBER  1949 

MAINE 

BANGOR 

MAX 

MIN 

58 

50 

61 

58 

43 
37 

37 
32 

44 
28 

57 
31 

55 
30 

44 
23 

44 
31 

45 
21 

40 
22 

58 
32 

56 
31 

56 
29 

51 
35 

46 
32 

46 
30 

41 
33 

41 
32 

43 
27 

37 
15 

40 
23 

53 
25 

48 
23 

28 

11 

36 
20 

37 
21 

47 
33 

46.7 
23.6 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

42 
33 

44 
22 

54 
24 

45 
34 

36 
30 

11 

35 
25 

48 
29 

46 
27 

36 
26 

32 
28 

38 
15 

33 
12 

45 
28 

50 
28 

41 
22 

41 
32 

40 
30 

40 
27 

35 
23 

33 
28 

31 
21 

28 
8 

31 
18 

33 

17 

34 
19 

22 
6 

28 
10 

28 
8 

40 
26 

37.3 
22.7 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
■IK 

55 
30 

38 
24 

42 
27 

49 
28 

43 
32 

34 
24 

27 
22 

32 
23 

45 
25 

35 
23 

33 
27 

31 
19 

33 

17 

39 
18 

44 
30 

46 
27 

39 
28 

36 
28 

33 
25 

36 
24 

36 
27 

30 
19 

23 
6 

29 
8 

29 
14 

34 
17 

20 

-  4 

16 

4 

21 
11 

33 
20 

34.7 
20.8 

MASSACHUSETTS 

BROCKTON 

MAX 

HIN 

65 
41 

54 
38 

60 
36 

59 
52 

48 
33 

45 
30 

48 
29 

69 
40 

58 
42 

63 
32 

66 
50 

49 
39 

50 
32 

67 
39 

61 
36 

60 
41 

54 
32 

43 
29 

48 
28 

55 
37 

50 
32 

45 
25 

49 
14 

47 
29 

53 
33 

48 
21 

29 
11 

34 
26 

50 
42 

52 
34 

52.6 
33.4 

CLINTON 

MAX 

HIN 

68 
38 

50 
35 

55 
35 

63 
49 

58 
34 

50 
22 

43 
27 

49 
31 

63 
39 

55 
28 

64 
35 

65 
28 

44 
26 

59 
37 

62 
34 

57 
33 

56 
28 

43 
28 

45 
27 

46 
35 

51 
31 

48 
22 

35 
13 

46 
27 

40 
31 

49 
24 

35 
9 

28 
20 

34 
27 

41 
32 

50.1 
29.5 

LOWELL 

HAX 

HIN 

62 
41 

58 
36 

59 
33 

56 
44 

45 
33 

43 
30 

44 
25 

65 
39 

61 
39 

63 
28 

63 
44 

46 
35 

40 
26 

63 
39 

54 
33 

56 
34 

47 
29 

44 
28 

45 
25 

52 
36 

47 
34 

39 
25 

46 
14 

44 
29 

48 
34 

47 
22 

25 
12 

31 
23 

46 
30 

46 
31 

49.5 
31.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NEW  LONDON 

HAX 
HIN 

42 
28 

50 
31 

55 
28 

43 

27 

38 
24 

31 
22 

37 
26 

57 
41 

42 
31 

54 
29 

54 
32 

42 
27 

45 
25 

52 
26 

49 
34 

46 
31 

42 
29 

37 
26 

37 
25 

39 
29 

38 
22 

22 

10 

36 
10 

30 

22 

41 
23 

23 

6 

17 

5 

27 
17 

33 

24 

38 

28 

39.9 
24.6 

DECEMBER  1949 

MAINE 

MILLINOCKET 

HAX 

HIN 

41 
21 

37 
22 

25 
10 

28 
9 

31 
21 

28 
13 

21 
11 

21 
14 

14 
5 

22 
0 

31 

-  7 

44 
22 

46 
33 

33 

23 

25 
8 

26 

1 

31 
9 

31 
10 

43 
28 

43 
£6 

41 
23 

43 
34 

50 
33 

33 
13 

23 
9 

40 
15 

48 
32 

43 

29 

29 

11 

20 

6 

31 
9 

33.0 
15.9 

RIPOGENUS  DAM 

HAX 

MIN 

35 
27 

39 
17 

28 
10 

23 
4 

24 
5 

33 
17 

18 
5 

20 
5 

16 
0 

10 
-  5 

19 
-  6 

37 
-  4 

42 
35 

39 
22 

26 
5 

21 
4 

23 
6 

31 
15 

36 
22 

37 
30 

37 
25 

40 
33 

44 
35 

42 
10 

18 

4 

24 

4 

43 
20 

44 
34 

39 

15 

22 
2 

17 
3 

33.0 
13.2 

MASSACHUSETTS 

LOWELL 

HAX 
HIN 

46 
29 

39 
25 

35 
27 

34 
13 

41 
29 

35 
21 

24 
14 

30 
17 

30 
10 

33 
-  2 

32 
13 

51 
30 

57 
39 

40 
28 

32 

15 

32 
10 

41 
17 

51 
31 

53 
45 

47 
34 

52 
33 

60 
43 

62 
43 

44 
22 

35 
17 

48 
28 

58 
46 

58 
37 

38 
25 

27 
13 

36 
14 

42.0 
24.7 

NEW  HAMPSHIRE 

DURHAM 

MAX 
MIN 

45 
23 

38 
23 

37 
22 

31 
12 

39 
24 

34 
18 

23 
14 

29 
12 

25 
-  6 

36 
-  9 

33 

6 

52 
31 

56 
38 

40 
24 

32 
11 

25 
8 

39 

11 

48 
20 

49 
38 

45 
33 

52 
35 

63 
38 

61 
42 

43 
20 

42 
13 

47 
23 

59 
40 

59 
36 

38 
21 

27 
12 

38 
10 

41.5 
20.7 

notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEI  ENGLAND 
DECEMBER  1949 


Station 

Day  o!  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BIIOCEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

o.e 

T 

0.7 

T 

T 

T 

O.S 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

CREAM  eiLL 

SNOIFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

4.0 

6 

6 

3.0 
6 

T 
6 

6 

6 

6 

6 

4 

1 

T 

T 

T 

OAMBURT 

SNOIFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

2.0 
4 

T 

3 

3 

2 

1.5 

3 

a 

2 

T 
2 

2 

1 

T 

GRZZHtlCB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 
3 

0.5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

BARTrORO  WB  AIRPORT 

SNOIFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
3 

4.3 
8 

0.8 
7 

0.1 

5 

T 

5 

1.4 

6 

6 

5 

5 

T 
1 

T 

T 

MIDDLETOra 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

9.0 
9 

9 

8 

7 

1.2 

e 

7 

7 

6 

1 

4 

MOinrr  carmel 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

1 

7.4 

a 

6 

T 
4 

T 
4 

1.5 

4 

4 

4 

4 

4 

• 

T 

T 

NEW  HAVEN  IB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0|  1.4 

T   a 

1 

T 

T 

1.4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

KOBTB  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.7 
4 

1.7 

5 

4 

2.4 

5 

0.1 

5 

1.5 

6 

T 

T 
6 

5 

' 

T 

T 
T 

T 

T 

NOnrOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

8.2 
8 

7 

3.5 
11 

0.1 

10 

0.9 
11 

1.0 
12 

T 
11 

T 
11 

T 
IC 

6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.; 

1 

I 

1 

0. 

MOBtlCH  3  ESE 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

1.0 

T 

3.C 

3 

PDTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

6.8 

( 

5 

0.9 

5 

4 

1.3 

S 

5 

4 

4 

4 

1 

storrs 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.1 
10 

1( 

1.2 

9 

- 

0.2 

0.8 

_ 

- 

5 

T 

T 

T 

T 

lASBlNCTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

2.< 

( 

3.0 
8 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

iatirbury 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.( 

'■\ 

1 

T 
1 

T 

1 

l.C 

2 

1 

T 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4,. 

2 

T 

T 

l.C 

1 

T 

T 

T 

T 

MAINE 

BAR  SARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.! 
T 

T 

2.C 

2 

l.C 

3 

3 

2 

BEIJAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

"3 

4 

4 

CARIBOU  IB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
7 

T 
7 

T 

7 

0.1 

7 

5.7 
12 

2.0 
15 

T 
15 

T 
15 

T 
14 

14 

14 

11 

6 

6 

T 

6 

6 

T 

e 

2.0 
6 

6 

6 

0.4 

4 

0.3 

3 

3 

T 

T 

3 

T 

1 

EASTTORT  IB  CITY 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

0.3 

T 
T 

2.1 
2 

0.8 
3 

3 

2 

2 

T 

T 

EAST  IINTBROP 

SNOIFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

1.5 
3 

0.4 
3 

3 

3 

3 

T 

T 
T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

T 

1 

1.0 
2 

1.5 
3 

3 

1.1 

4 

T 

4 

4 

3 

T 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

HOULTON  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

3 

3 

3 

7.2 
10 

2.9 

14 

1.0 

13 

I4 

14 

14 

11 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0,2 

T 
T 

T 

HOULTON  1  NB 

SNOIFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

5.0 
9 

2.0 
11 

T 
10 

1.0 
10 

9 

9 

9 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

T 

PORTLAND 

SNOIFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

0.5 

1 

1 

4.0 

5 

5 

4 

T 
4 

3 

T 

T 

PORTLAND  IB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.e 

0.7 

1 

1 

3.8 

5 

4 

4 

T 
4 

3 

T 

T 

T 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

2.0 

18 

. 

_ 

_ 

_ 

S, 

3 

2 

1 

T 

1.0 

1 

1 

ROCKLAND 

SNOIFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

1.4 

1 

0.6 
2 

J 

2 

1 

RUMFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

2 

: 

0.7 

3 

0.8 

4 

3 

2.0 

£ 

5 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

lOCOLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

l.S 

T 

2 

2 

1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.C 

2 

3.0 
5 

T 

S 

T 

l.C 

T 

T 

S 

4 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

'  3.5 
2 

1.; 

s 

1.7 

5 

0.3 

4 

l.S 

6 

J 

; 

4 

4 

_ 

- 

ARLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

3.; 

2 

2 

3 

l.{ 

4 

A 

4 

1 

BILLERICA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

3.4 

_ 

O.E 

. 

2.: 

. 

. 

. 

. 

BIRCB  BILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

4.( 

< 

2 

2.4 

4 

4 

2.! 
c 

6 

e 

; 

4 

: 

T 

T 

T 

T 

BLUE  BILL 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

o.c 

1 

2.7 

J 

0.4 

1 

T 
1 

1.; 

1 

] 

1 

T 
T 

T 

T 

BOSTON  IB  AIRPORT 

SNOWFALL 
9N  ON  GKD 

T 
T 

l.( 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.4 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7  -continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER    1949 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FALL  RIVER  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.C 

t 

0.6 
T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

3.0 
3 

3 

0.8 
2 

T 
2 

2.5 
4 

4 

4 

3 

T 
3 

T 

T 

HOOSAC  TUNNEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

T 

5.5 
6 

6 

3.0 
8 

T 
6 

0.5 
6 

2.5 

7 

T 
7 

T 
6 

T 
6 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

ENIGHTVILLE  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

6.0 
6 

6 

1.0 

7 

7 

2.0 
9 

9 

9 

7 

6 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

lllDDLETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

I 

T 

1 

T 

T 
T 

2.0 

2 

2 

1 

T 

T 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.7 
2 

1 

0.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.4 
5 

0.5 
8 

2.4 
8 

0.8 

7' 

0.1 

4 

1.7 
6 

T 
4 

T 
4 

3 

2 

T 

T 

T 

1.; 
1 

T 

T 

T 

T 

ROCEPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
5 

2 

2 

2 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.2 
6 

6 

2.5 
6 

6 

1.2 

7 

6 

6 

6 

6 

2 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

3.5 
7 

1.2 
7 

1.0 

7 

- 

1.2 
6 

T 

T 

- 

3 

0.5 
T 

SWAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.C 
2 

1 

T 
T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

1.5 
2 

1 

0.3 

T 

T 
T 

0.6 

1 

T 

T 

T 

T 

WESTFIELD  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.6 
3 

1.4 
4 

2.0 
4 

0.1 
4 

T 
4 

2.6 
7 

7 

7 

6 

6 

3 

T 

T 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
4 

5.3 

S 

2.8 

4 

3.2 
5 

T 
4 

1.6 
6 

6 

4 

4 

3 

1 

T 

T 

NEW  EAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

1.0 
2 

T 
2 

T 

2 

2.0 
3 

2 

5.0 
7 

7 

7 

7 

6 

2 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

l.C 

1 

1 

1 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

0.5 
3 

T 
2 

2 

2.5 

4 

T 
4 

4 

4 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.5 

T 

T 

T 

2.C 

T 

2 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

r 

■T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

1 

2.0 
3 

3 

3 

3 

3 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

l.C 

1 

i 

BLACKWATER  DAM 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

3.0 
3 

3 

1.0 
3 

1.0 
3 

3.0 
4 

T 
4 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 
T 

1.3 
2 

0.9 
2 

0.6 
3 

T 
3 

2.6 
5 

3 

T 
3 

3 

T 
3 

1 

T 
T 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

5 

1.7 
6 

T 
6 

6 

2.0 
7 

0.8 

7 

0.4 
7 

4.8 
11 

0.5 
10 

10 

9 

7 

3 

0.3 
3 

0.7 
3 

T 
3 

0.4 
3 

3 

3 

3 

0.5 
3 

2 

2 

2.0 
3 

3 

3 

0.1 

8.0 
8 

i 

5 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

2.0 
3 

T 
1 

3.5 
5 

0.5 
5 

4 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GLENCLIFF  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.4 

1 

0.9 
3 

3.0 
5 

0.6 

4 

4 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0.7 
T 

T 

T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

T 

0.3 

T 

0.1 
T 

0.2 

T 

0.3 
T 

3.5 
4 

3 

0.1 
3 

3 

3 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

T 

KEENE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

3.1 
2 

2 

3.1 

5 

0.1 
4 

3.5 
7 

6 

6 

5 

T 
4 

3 

T 

0.1 

LAEEPORT  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
1 

2.6 
2 

2 

2 

3.1 

5 

4 

4 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

HASSABESIC  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

- 

2.0 
2 

0.1 

1 

3.5 

0.1 

5 

5 

4 

- 

- 

- 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
9 

0.6 
9 

T 
10 

0.2 
10 

0.3 
10 

10 

1.2 
11 

11 

11 

11 

11 

3 

T 

1 

0.6 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

0.2 
2 

0.2 
2 

2 

2 

1 

0.8 

1 

1 

1 

0.5 

1 

1.6 
) 

0.6 
1 

T 

T 

NEW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

0.1 

0.2 

1 

1 

1.8 
3 

T 
2 

1.3 
4 

T 
4 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

1 

1.0 
1 

1 

T 

PINEBAH  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
10 

T 
10 

10 

10 

1.5 
10 

T 
10 

5.0 
15 

14 

14 

1* 

13 

6 

4 

T 
4 

4 

4 

4 

2 

2 

T 

1.! 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

2.C 
2 

2.0 
4 

i 

2 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

3 

2.7 

5 

4 

3.5 
7 

0.5 
7 

7 

6 

5 

3 

T 

T 

1.0 
T 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

2.8 
3 

2 

2.0 
4 

T 
4 

1.5 
6 

4 

6 

6 

4 

5 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

3.C 
2 

T 
2 

4.5 

6 

T 
4 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.1 
T 

T 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

T 

T 

T 

0.1 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

2.0 
1 

T 

l.C 

T 

T 

T 

T 

PROVIDENCE  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

"t^ 

0.6 

T 

o.e 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7-contiDued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAXD 
DECEMBER  1949 


StaboD 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TERMOtn 

BIU.CIWS  FAIXS 

SNOWTALL 
SN  ON  CND 

2.0 
2 

1 

2.0 
3 

3 

2 

3.5 
5 

4 

4 

3 

2 

0.4 
T 

BLOOIiriXLD 

SNOVFALL 
SN  ON  GKD 

T 

1.0 

T 

O.a 

1 

4 

1.0 

4 

3 

3 

3 

T 

4.S 

a 

- 

- 

BUILIKCTOR  IB   AIRPORT 

SNOVTALL 
SN   ON  GND 

? 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

3.1 
3 

T 

a 

0.2 

2 

2 

1 

T 
T 

0.4 

T 

T 

T 

o.e 

T 

0.: 
1 

T 

T 

2.5 
2 

1 

1 

CATHIDISH 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.3 

1.5 

2 

l.S 
3 

0.2 

3 

4.7 

8 

T 
8 

1.0 
7 

7 

T 

e 

s 

'3 

; 

T 

3 

a 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

DORSET   1    S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

o.a 

T 

T 
T 

1.5 

0.: 

i 

4.0 

e 

e 

< 

e 

i 

1.0 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

nOSBURG  rALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GMD 

T 
T 

T 

T 

3.0 

2 

3.0 

•• 

T 

5 

i 

T 

T 
T 

2.0 
1 

T 

1 

1 

T 

4.0 

3 

3 

3 

LUUKCTON  3   KE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

: 

S 

1.0 

! 

1.0 

i 

4.! 

I 

t 

< 

a 

e 

O.a 

1 

"i 

1 

3.4  2.0 

S 

5 

■IDDLESEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

2 

T 
2 

2 

T 

1.0 
3 

3 

4.5 

7 

7 

7 

■f 

4 

1.2 

1 

1 

1 

T 

1.0 
1 

1 

1 

3.5 
3 

T 
2 

2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
2 

2 

T 
2 

0.2 
2 

0.1 

T 
2 

2.7 

5 

0.1 
S 

'i 

5 

4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.7 
1 

o.a 
1 

2.0 

a 

1.8 

4 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2 

T 
2 

0.5 
2 

1 

T 

0.5 
1 

4.0 
5 

0.5 
5 

T 
5 

5 

5 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

lOTIAn)   1    SE 

SNOWFALL 
BN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

1.2 

T 

T 

2.0 
2 

2 

T 

1 

1 

T 

0.^ 
T 

T 
T 

T 

T 

0.7 

T 

T 

T 

8AIIIT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

3.5 

4 

0.5 

4 

3 

3 

2 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1 

1 

2.0 
2 

a 

1 

SAIKT   JOHNSBDRT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
2 

2 

T 
2 

2 

T 

T 
2 

3.0 
S 

1.0 

5 

4 

4 

3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

0.5 
T 

T 

- 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

T 
2 

4.0 
6 

6 

4.1 
10 

0.5 
10 

0.5 
11 

5.0 
16 

i.a 

17 

2.0 
19 

19 

16 

8 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

: 

; 

1.0 

a 

2 

a 

T 

IILDER    1    E 

SNOWFALL 
pa  OK  OKD 

T 
T 

I 

T 

T 

T 

T 

3.0 

3 

3 

a 

a 

a 

1.0 

T 

T 

See  reference  notes  foHowring  Statioa  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


CONMECTICDT 


VILLE 
BALTIC 
BARKHAUSTED 
BLOOItPIELD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT   VB   AIR] 

BRISTOL 

BULLS  BRIDGE  DAU 

BURLINGTON 


County 


(0120  SEW  HAVEN 
0227  IlITCHPIELD 
0251  InEW  LONDON 
0299  LITCHFIELD 
0634    (lARTFORD 

,0801    FAIRFIELD 
10806    FAIRFIELD 
10830  , HARTFORD 
0961  ILITCHFIEU) 
0973  iRAHTFORD 


CANDLEWOOD   LAKE  1093  iFAIRFIELD 

COCILAPONSET   FRST   RANGER  '1'188    MIDDLESEX 
COLLINSVILLE  1536    HAR-^FORD 

CREAM   HILL  ilTlS  iLITCHFIELD 

DANBURY  1762  IfAIRFIELD 


DEPBV 

EAST  HAl 
EASTON  1 
FALLS  V: 


LAKE 


:  RESERVOIR 


JEWETT  CITY 

LAKE  KONOHOC 

LAUREL  RESERVOIR 

MANCHESTER 

HEAD  POND  RESERVOIR 

MJDDLETOWN 

UlLFORD 

MOHAWK  FOREST  RNGR  STA 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUt.T  CARMEL 


1798  NEW  HAVEN 
1844  |fairfIELD 
2169  |NEW  HAVEN 
2288  iFAIRPlELD 
2658  jLITCUFIELD 

3137  FAIRFIELD 
3207  NEW  LONDON 
3446  HAHTFORD 
3451  HARTFORD 
3SS3  ENFIELD 

3857  NEW  LONDON 
3989  NEW  LONDON 
1096  FAIRFIELD 
•1443  HARTFORD 
4599  FAIRFIELD 


4767  3tID 
4790  NEW  HAVEN 
4933  LITCHFIELD 
;5018  MIDDLESEX 
5077  NEW  HAVEN 


41  29 
41  28 
41  48 
41  52 
41  23 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 

72  44 

73  12 


72  56 

73  28 
72  31 

72  56 

73  20 
73  28 


41  22  72  59 

41  19  73  05 

41  17  72  52 

41  14  73  15 

41  57  73  32 


41  05 
41  21 
41  46 
41  44 
41  14 


73  42 
72  02 
72  42 

72  39 

73  18 


41  38  71  54 

41  24  72  II 

41  10  73  33 

41  46  I  72 

41  12  1  73 


5  41  33 

4  41  12' 

7'41  501 

5|41  30' 


NATCHAUG  FOREST  RNGR  S1IS'512o  WINDHAM 
NATHAN  HALE  STATE  F0REStSl31  TOLLAND 
NEW  HARTFORD  5262  LITCHFIELD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     5273  NEW  aAVEN 
!(EWINCTON  5285  HARTFORD 


NEW  LONDON 
NORFOLK  2  5W 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORTH  KENT 


5309  NEW  LONDON 
5445  LITCHFIELD 
5510  NEW  HAVEN 
5641  NEW  HAVEN 
5664  LITCHFIELD 


NORTH  STAMFORD  RESERVOIR5772  FAIRFIELD 
NORWALK  5892  FAIRFIELD 

NORWICH  3  ESE  5904  NE7  LONDON 

PACHAUC  ST  FRST  3  NE     6131  NEW  LONDON 
PEOPLES  FRST  RANGER  STA  6239  LITCHFI3LD 


PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  HEIGHTS 
PUTNAM  LAKE 
ROCKVILLE 

ROC  WOOD  LAKE 

ROUND  POKD 
SALISBURY 

RESERVOIR 


SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

THOMPSONVILLE 

TORHINGTON  1 

TORRINCTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WASHINGTON 


6597  NEW  HAVEN 
6645  WINDHAM 
6650  WINDHAM 
6655  FAIRFIELD 
6942  TOLLAND 

6951  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 


72  43 

73  05 
73  18 
72  26 
72  55 

72  05 
72  21 
72  57 
72  53 


72  07 

73  13 
72  46 

72  43 

73  26 

73  32 
73  26 

72  01 

71  51 

73  00 

72  57 
71  56 

71  52 

73  38 

72  26 


4  41  06  1  73  38 

7  41  35  73  26 

4  41  16 1  73  32 

7  41  59|  73  27 

4  41  151  73  21 

7  41  43!  73  18 

4  41  39  72  49 

17  41  58  72  18 

6  41  23  1  73  10 
17141  49|  72  IS 

5I42  00  I  72  36  I 

7  41  48,  73  07  1 
7  41  181  73  08 
7  141  17  73  09 
7  41  38'  73  19 

4  141  33  73  02 

4  41  34  73  02 

4  41  16  73  02 


53 

16 

42 

20 

58 

20 

23 

46 

07 

OR 

33 

35 

56 

30 

54 

05 

52 

Obser- 
vation 
time 


400 


WEST  HARTLAND 
raiGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 
WILLIMANTIC 

WINDSOR  L0( 


AUGUSTA  AIR 
BANGOR 
BAR  HARBOR 
BELFAST 


8RAS5UA  DAU 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 
EASTPOBT  WB  CITY 

EAST  SANCERVILLE  2  E 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

BUST IS 

FARMINGTON 

FORT   FAIRFIELD 
FORT   KENT    1    SE 
FORT   KENT 
GARDINER 
CILEAD 

GRAND  LAEB  STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM 

HOULTON  AIRPORT 

HOULTON  1  NE 


5  I  42  00 
5141  44 
4  141  20 


11  44  48 
4  '44  23 
1  '44  24 
1  44  25 


4  44  54 


NNW 


JACKMAN  1 

JONESaORO 

LEWISTON 

MACHIAS 

MADISON 

HI DOLE  DAM 
MILLIMOCKET 
MILLIKOCKET  AIRPORT 
yiLXIKOCKET  DAM 
MILO 

MILTON 
MOOSEHEAD 
NORTH  ANDOVER 
NORTH  BRIDGTON 
OLD  TOWN 

OLD  TOVN  AtRI>ORT 
OBOMO 

PORTLAND 

WB  AIRPORT 


8364  HARTFORD 
8436  LITCHFIELD 
3441  LITCHFIELD 
8488  FAIRFIELD 
8859  LITCaFIELD 

8906  NEW  HAVEN 
8911  NEW  RAVEN 
9007  NEW  HAVEN 
9067  MIDDLESEX 
9162  HARTFORD 

9174  HAHTFORD 
9508  HARTFORD 
95^4  NEW  HAVEN 
9568  LITCHFIELD 
3592  WINDHAM 

9704  HARTFORD 
9759  NEW  HAVEN 
9783  LITCHFIELD 


0275  KENNEBEC 
03£i0  PENOBSCOT 
0371  HANCOCK 
0460  WALDO 
0571  OXfOHD 

0814  SOMERSET 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
2426  WASHINGTON 


2442  PISCATAQUIS  lll4S  10 

2539  KENNEBEC  .  9)44  19 

2620  HANCOCK  4  44  32 

2700  FRANKLIN  9  45  13 

2765  FRANKLIN  9  44  40 


286B  AROOSTOOK  IS  46  46   67  52 

2878  AROOSTOOK  15  47  15  68  36 | 

2883  AROOSTOOK  15147  IS'  68  36 

3046  KENNEBEC  9 [44  15, 
3110  OXFORD 


3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROObTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 

4163  WASHINGTON 

4566  ANDROSCOGGIN 

4878  WASHINC'iON 

4927  SOMERSET 

5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 
5314  PISCATAQUIS 
53-.7  PISCATAQUIS 

5357  OXFORD 
5460  SOMERSET 
5605  OXFORD 
5675  CUMBERLAND 
6420  PENOBSCOT 

6425  PENOBSCOT 
6430  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
C927  PENOBSCOT 


ANSONIA  ITATEH  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 

;R  EUR  HARTFORD 
ENG  DEPT  HARTFORD 

MRS  U  G  MELIA 

S  WEATHER  BUREAU 
BRISTOL  WATER  CO 

I  LIGHT  k   POWER 
WATER  aUB  HARTFORD 


UID  CONN  LIGHT  &  POWER 
8A  STATE  PKSlPRST  COMM 
SA  EDWIN  R  WILDER 
5P  T  S 

JOSEPH  L  SIUKO  JR 

SA  NEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT 
CONN  POWER 

7A  CHARLES  E  MOHR 
MID  WATER  & 
MID  Ei^G  DEPT  HARTFORD 
IID  U  S  WEATHER  BUREAU 

7P (BRIDGEPORT  HYDRAULI 

lIDiJEWETT  CITY  WATER  C 

SA  NEW  LONDON  WTR  WORKS 

8A  STAMFORD  WATER  CO 

SA [MANCHESTER  WTR  DEPT 

480       8A 'STAMFORD  WATER  CO 

369  6P  NO{»K0RNE[,  BAILEY 

8a|nEW  HAVEN  WATER  CO 
1440       8A I  STATE  PK&fRST  COMM 
IMID  FRANK  P  O'NEILL 
200  MIDN( 


72  58 1  1160 

72  57;  570 

72  55  36 

73  08  N< 
72  14  25C 

72  41 

72  S6 

73  16 


68  12 

69  00 

70  48 

69  50 

68  01 

69  32 
69  13 
66  59 

69  20 

69  54 
66  26 

70  29 


20 

8P 

640 

1100 

628 

MID 

1000 

360 

4P 

75 

MID 

MAC  FARLAND 

6P I  STATE  PKtPRST  COMM 
6P  STATE  PARK&FRST  COIM 
8A  WATER  BUR  HARTFORD 
MID  V   S    WEATHER  BUREAU 
UIDIENG  DEPT  HARTFORD 

SpIdEPT  public  WORKS 
7A  EDWARD  C  CHILDS 
8A  NEW  HAVEN  WATER  CO 
SaInEW  haven  WATER  CO 
6P  !mHS  MARY  C  OLIVER 


STAMFORD  WATER  CO 
L  M  COMSTOCK 
CHARLES  K  CRARY 
A  G  ABBOTT 
STATE  PK&FRST  COMM 

NEW  haven  WATER  CO 
A LP HON SE  BONNER 
WHITMAN  DANIELSON 
GREENWICH  WATER  CO 
ROCKVILLE  WTR^gUE 


8A  GREENWICH  WATER  CO 
7A|C0NN  LIGHT  b  POWER 
3P  RIDGEFIELD  WTR  SUP 
5P; HAROLD  MYERS 

HYDRAULl 


UO^  BUR  ENG  WATERBURY 
8A  WTR  COM  NEW  BRITAIN 
8A  CONN  LIGHT  L   POWER 
7A'C0NN  LIGHT  &  POWER 
MID  AGR  EXP  STATION 

8A,C0NN  LIGHT  &  POWER 
IID I TORRINCTON  WTR  CO 
8A  TORHINGTON  REGISTER 
71-  BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
8P  THE  GUNNERY  SCHOOL 


8A  NEW  HAVEN  WATER  CO 

4P  jAMES  RINTOUL 

8A  WATER  BUR  HAHTFORD 

8A  WATER  BUR  HAHTFORD 
8A  WTR  COM  NEW  BRITAIN 
8A  new  HAVEN  WATER  CO 
[OOI*  WATERBURY  WATER  CO 
7a!cONN  LIGHT  &  POWER 


MID  CIVIL  AERO  ADM 
8A  WTR  COM  SEW 
6A  WALTER  JOHNSON 


mid  civil  aero  adm 
3p  bangor  hydro-elec  c 
5p, ■acadia  natl  park 
8p  a  l  ramsdell 

mid  rumford  falls  pwr  c 

7a  waltlr  thurston 
jidu  s  weather  bureau 
midIabbie  h  pacquet 

4p ' raymond  k  palmer 
uid<u  s  weather  bureau 


70  I 


5PlE  L  HOWARD 
173 j  4P   IpIaUGUSTA  WATER  DIST 
24  1    I  IIP  BANGOR  HYDRO-ELEC  t 
1190  I     MID  DONALD  A  CHICK 


4201  6P  6P  C  ; 
450 


'REBLE 


44  24 

70  58 

710 

.. 

45  11 

67  46 

86 

45  27 

69  36 

1061 

MID 

43  51 

70  46 

375 

46  07 

67  47 

459 

MID 

46  08 

67  50 

410 

6P 

9  45  38'  70  ; 


1  44  45' 
11  45  39 
11  45  40 
11  46  17 
11  45  17 


67  39' 
70  lOl 

67  28J 

69  54' 

70  58; 

68  42 

68  42 
66  46  I 

69  01 

70  39 

69  43 

70  47 
70  43 
68  39 


44 

571 

68  40 

44 

52' 

68  42 

43 

39 

70  15 

13 

39, 

70  19 

4S 

2b; 

68  10 

7A  C  W  NORSWORTHY 
520'  5P   5P  HOWARD  L  COUSINS 
500;     MID  GEORGE  W  CYR 
391  SSl  SS  SAMUEL  D  SOULE 

7P  RUMFORD  FALLS  PWR 


HID  STATE  FISH  HATCHERY 
HID  8  C  SAWYER 

6P;  CENTRAL  MAINE  POWER 
HID,  CIVIL  AERO  ADM 

6P|  WILLIAM  CUMHING 

6p'  P  M  TRIPP 
7A|  IRVIN  C  MASON 
HID  UNION  WATER  PWR  CO 
8A  BANGOR  HYDRO-ELEC  I 
6P  GREAT  NORTHERN  PAPEh  : 


■   7P  UNION  WATER  PWH  CO 
5pl   8A  GREAT  NORTHERN  PAPB; 
MID  HID  CIVIL  AERO  ADM 
7A   7A  ERVIN  LOVELL 

8A  MAINE  PUBLIC  SERV  Ct' 

iMFORD  FALLS  PWR 
LA  UONTAGNE 
MID' RUMFORD  FALLS  PWH  CO 


CIVIL  AERO  ADM 
PHYS  DEPT  U  OF  MAINI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
L  A  AVEP-ILL 


640 

KID 

1028 

7A 

740 

450 

7P 

7P 

108 

5P 

5P 

124 

MID 

UID 

115 

65 

MID 

UID 

61 

HID 

622 

7P 

7P 

!rew  ENGLAND 
DECEMBER  1949 


Station 


pRESqUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 

RUMFORD  3  SW 
ftUHFORD  1  SSE 
SKOWHECAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARI 

3QUA  PAN  DAM 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 


VANCEBORO 

WINSLOW 

;WOODLAND 


MASSACHUSETTS 


AMHERST 

ARLINGTON 

ASHBURNHAH 


ATHOL 
BEECHWOOD 
BELCHEEtrOWN 
BILLERICA 
BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 
BOSTON  WB  AIRPOJ 
BOYLSTON 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 

CHATHAM 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

COHASSET 
COLDBROCK 
CONCORD 
EAST  WAREHAH 
EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  NE 
FITCHEURG 
FRAH INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 
I  HARVARD  FOREST 
IRATCHVILLE 


IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 

LOWELL 
MANSFIELD 
HENDON  AIRPORT 
HIDDLEBORO 
HIDDLETON 

HILFORD 
HILLBURY 
HONTAGl'E  CITY 
MOUNT  WACHUSET 


WB  AIRPORT 


NEW  BEDFORD 
NEWBUBYPCRT 
NEW  SALEM 
NEWTON 
NORTHBRIDGE 

NORTH  TRURO 
NORTON 
PELHAH 
PEMBROKE 


)  WB  AIRPOBV 


PRINCETON 
qUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  ESE 
I  SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 

SECREGANSET 
I SHELBURNE  PALLS 
SOUTHBRIOCE 
SOUTH  ECREMONT 
SPOT  POND 

I  SPRINGFIELD  CITY  HALL 
, SPRINGFIELD 

SPRINGFIEIJ)  NEWS  BLDG 

STATE  FARM 

STERLING 

STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
'  TDSNZRS  FALLS 


;  WALPOLE 


'  WEBSTER 

WEST  BRIMFIELD 
WEST  CUMMINGTON 
WSSTFIELD 
WBSTFIELD  2  NE 
WESTON  2  NW 

WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WEST  RUTLAND 
WINCHENDON 
WORCESTER  AIRPORT 

WO(<CESTER  1 

NEW  HAMPSHIRE 


County 


AROOSTOOK 
7174 
7250 
7255 
7315 

7325  lOXFORD 

7330  OXFORD 

7827  ; 

lOXFORD 
jHANCOCK 

8398  JAROOSTOOK 
,8598  loXFORD 
J8641  loXFORD 
8721  ISOMERSET 
8942  jOXPORD 

8969  jWASHINGTON 
9826  IKENNEBEC 
9891  jWASHINGTON 


0049  IbERKSHIRE 
0120  lEAHPSHIRE 
0166  UIDDLESEX 
0190  IWORCESTER 
,0218  IhIDDLESEX 


I0257 
10551 
10562 

0655 
|0666 

0736 

I077O 
■0801 
J0860 


IWORCESTER 
NORFOLK 

I  HAMPSHIRE 
MIDDLESEX 

[WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

MIDDLESEX 


ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 
WORCESTER 
HAMPSHIRE 
MIDDLESEX 


4105  I  ESSEX 

4313! MIDDLESEX 
4449!bR1STOL 
4667  WORCESTER 


4744  ESSEX 

4760  WORCESTER 
4771  WORCESTER 
4903  FRANKLIN 
5077  WORCESTER 
5159  I  NANTUCKET 

52461BRIST0L 
5285  ESSEX 
5306  I  FRANKLIN 
5317  I  MIDDLESEX 
5514  I  WORCESTER 

5891 ; BARNSTABLE 
5984  PLYMOUTH 
6251  HAMPSHIRE 
6262  PLYMOUTH 
6311  BERKSHIRE 

6322  WORCESTER 
6409  BERKSHIRE 
64141  BERKSHIRE 
64251 HAUPSHIRE 
64861 1 


6644.  WORCESTER 
6699:  HAUPSHIRE 
6977  ESSEX 
7124, ESSEX 
7190l BARNSTABLE 


7293J  1 
7370  FRANKLIN 
7627  WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 
8030  MIDDLESEX 

8041'  HAMPDEN 
8046'  HAMPDEN 
8051'  HAMPDEN 
8IO1!  PLYMOUTH 
8154'  WORCESTER 


' 67931  HAMPSHIRE 


Obser- 
I  vabon 
i  time 


16  39 
11  «5  53 
4  14  06 


1  44  31 
1  44  33 

9  ^4  46 


I  42  13 


1376  BARNSTABLE 
1425  CONNECTICUT 
1436  HAKPSHIRE 
1447  SUFFOLK 
1561  WORCESTER 

1582  NORFOLK 
{1589  WORCESTER 
1622  MIDDLESEX 
2451  IpLYMOUTH 
2501  IdUKES 

2642  IbRISTOL 
2806  iWORCESTER 

|2975  MIDDLESEX 
2997  iNORFOLK 

13052  iWORCESTER 


16 


23   70  31  1 


,  4  '41  43  71  08  I 

10  42  34 ;  71  46 , 

10  42  17  I  71  25 

4  42  06  I  71  24 

5  :42  35  I  71  59 


10  ,42  36 
j  5  [42  20 
I  5  !42  321 
I  4  41  37 
.10  [42  46 


71  35 

72  12 
72  11 

70  32  I 

71  02  i 


I  5  42  40  72   49 ! 

I  5  42  13  72   36  I 

I  5 l42  41  72   56  ; 

j  5   42  29  72  00  j 

I  4   41  39  70   16  I 


I  4  42  40 
10!42  22 
I  5  42  17 
'  4  42  19! 
10  42  42) 

10  42  38 
4  42  03 
4  42  06 
4    41    54 


■  42  ; 


71  34 

70  54 

71  01 


4 [42  10[  71  31 

4l42  I2I  71  45 

£  42  351  72  34 

42  291  71  53 

4  41  15  70  04 

4  41  38  70  56 

4  42  501  70  55 

5  42  281  72  20 
4  42  16'  71  13 
4  42  06  71  40 


4  42  02 

4  41  59' 

5  42  24 

4  42  01 

5  42  27 

5  I  42  32 
7,42  27! 
7 [42  26 

5  42  31 [ 

4  41  59| 


70  04 

71  08 

72  24 
70  49 

73  04 

72  12 

73  15 
73  17 
72  55 
70  42 


41  ! 


71 


9093  1 

9136  I 

9191  HAHPDEN 

9196  HAMPDEN 

9360  MIDDLESEX 

9371  BERKSHIRE 
9382  HAMPDEN 
9442  WORCESTER 
9770  WORCESTER 
9923  WORCESTER 

9928 


42  361  72  44 

42  03  72  04  [ 

42  10  73  2S| 

42  25  71  061 

5  42  Oe'  72  36 

5! 42  06  72  35 

42  06  72  36 

41  57  70  57 

42  27  71  49, 

I  42  261  71  48l 

17!  73  191 

26!  70  54' 

5ll  71  091 

51  42  36;  72  33 


42  11  71  15 

5  42  17  72  17 

5!  42  16  72  16 

5,  42  22  73  08 

17j  42  03  71  53 

5;  42  iO  72  16, 

5|  42  29  72  59, 

5:  42  06  72  42 

5|  42  09  72  43 

4  42  23  71  19 


68  00 

69  15  . 
69  07  ! 

69  08  [ 

70  36 

73  25 

70  33  , 

69  43 

70  44  ' 
66  19 

66  20  I 
70  52  : 
70  59 

69  58  ' 

70  52 

67  26  i 
i  69  38  ' 
'  67  24  , 


6  [42  39  73  06  | 

5  [42  24  72  32  [ 

4  U2  25  71  11  I 

10  ;42  39  71  53 

[  4  .42  16  71  26  ' 

I  5  ,42  35  72  13 

I  4  I12  13  70  49 
I  5  [42  17 
jlO  '42  34 
I  5  42  38 


606   5P  '  5P  MAINE  EXP  STATION     2  3 

965  I  5P  I  BA  GREAT  NORTHERN  PAPER  2  3 

40  I  7P  I  7P  OLIVER  W  HOLMES       2  3 

CENTRAL  MAINE  POWER  3  ' 

IMID  MARSHALL  E  REED  3  ' 


674 


tei!i 


72  21 

71  le 

72  07 

71  07 
4  42  22  71  02 
10  42  22  71  43 
4  42  05   71  01 

4  42  23   71  07 

[  4  41  40  I  69  57 

5  '42  17  72  59 
5  42  23   72  51  < 

'  4  [42  20   71  12 
10  i42  24  '  71  41 


D  EVALINE  A  WARREN      2  3 

D  RUMFORD  FALLS  PWR  CO  2  3  ' 

D  CENTRAL  MAINE  POWER  3  ■ 

D  RUMFORD  FALLS  PWR  CO  3  ■ 

D  U  S  COAST  GUARD  3  ■ 

M  C  STEVENS  3 

D  ROLAND  FLEET  3  ' 

D  PUBLIC  SERVICE  CO  3  ■ 

8A  GLADYS  U  DURGIN  3 

9P  UNION  HATER  PWR  CO  3 


6P  ,  6P  ALTON  J  AMES 

8A   8A  HOLL'WORTH/WHITNEY 

SA  !  BA  ST  CROIX  PAPER  CO 


750  .HID   8A  NEW  ENGUND  PWR  CO 
217   8P  KID  MASS  AGR  EXP  STA 
130  [  6r   6P  JOHN  F  NICHOLS 
1190       6A  M  C  STEWART 
227       7A  METRO  WATER  WORKS 


1000  [    I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 
40  I    '  8A  STATE  DEPT  HEALTH 
556      8A  METRO  OIST  WTR  COHH 
139  '  7P  ,  7P  GEORGE  S  FLINT 
840  I  4P  HID  L  P  VIGNLAULT 

640   7P  7P  BLUE  HILL  OflSERVTY 

12  HID  HID  U  S  WEATHER  BUREAU 
540  AR  MRS  LORING  B  REED 
110   4P   4P  CITY  ENGINEER 

MID  BLUE  HILL  OBSERV'TV 


38  : 


■iO 


4P  U  S  C  G 
SA  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
7A  METRO  WATER  WORKS 
AR  METRO  WATER  WORKS 

7A  OSCAR  JOHNSON 

8A -METRO  DIST  WTR  COHH 

8P  FRED  A  TOWER 

8A  C  0  ROUNSVILLE 

8A  ELIZABETH  R  HOUGH 


190ilOP'MlD  RICHARD  C  BRIGHAM 

402   8A  I  8A  DEPT  PUBLIC  WORKS 

172  !  8A  ,  7A  METRO  WATER  WORKS 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

1110       8A  STATE  DEPT  HEALTH 


325 


8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
HID  DIR  HARVARD  FOREST 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
7PJEARL    F   SMITH 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A;a    W   LADD 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
6P   WARREN    SPERL 


'    8A    STATE  DEPT   HEALTH 

[    AR    METRO  WATER   WORKS 

6A  .    8A    FLOYD  K    ANDERSON 

7A      7A    METRO  WATER  WORKS 

9P.HID    ESSEX  COMPANY 

5P    8A  PROPS  locksu:anals 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
UID  ALBERT  POULIOT 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
SS   8A  WILLIAM  R  HOELZEL 


8A  STATE  DEPT  HEALTH 

330       8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

ISO       8A  MRS  MARGARET  LOBLEV 

]         FRANCIS  HARRINGTON 

43 {mid  HID  U  S  WEATHER  BUREAU 

63  HID  4P  CITY  ENGINEER 

20  ,  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

750  I  8A  METRO  DIST  WTR  COMM 

100 [  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

300  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

138 <     MID  U  S  COAST  GUARD 

100<  6P   6P  EDWIN  NIEMl 
1150,      8A  METRO  DIST  WTR  COHM 

65       8A  STATE  TEPT  HEALTH 
1700!      8A  STATE  DEPT  HEALTH 


1080 

1037  FOONNOON CITY  ENGINEER  2  3   5 

1153  HID  MIDIu  S  WEATHER  3UREAU  2  3  4  5 

1650  I      8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

4P  PLYHOUTH  CORDAGE  CO  2  3    5 


42  271  71  52   1050 

42  22i  72  17i 

42  391  70  371 

42  32I  70  52I 

41  461  70  301 


II  UID 


METRO  WATER  WORKS  3 

HETRD  WATER  WORKS  3 

REV  H  M  EARKER  2  3  4  5 

U  S  COAST  GUARD  1  4 

W  A  WINSOR  2  3    5 


IISTOL  CO  AGR  SCBL 
eA[  8A!  new  ENGLAND  PWR  CO 

'  8A;  DISCONTINUED 

I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

[  7A  METRO  WATER  WORKS 

8A  DEPT  OF  STS  k   SNG 
4P!  4P[  U  S  ARMORY 
8A   8A  ROBERT  A  PRICE 
'  HId|  JAMES  E  WARREN 
555'    :  AR  METRO  WATER  WORKS 

6901  !  UID  NUNCIO  LANCIANI 

850l  9PI  9P  NESBIT  H  BANGS 

201  7P|   7P  WESTON  K  LEWIS 

20  6P1  6P  WATER  WORKS 

200  SP.'  HID  W  MASS  ELEC  CO 


200 1      8P; 


1260|     5P 


224 


8P   PARKER    N   CHICK 
8A   J   W  REILLY 
8A   STATE   DEPT   HEALTH 
HID   HRS   A    W    JOHNSON 
8A    STATE   DEPT   HEALTH 

MID    INA    E    LAMB 
5P    NORMAN   THURSTON 
8A    STATE   DEPT   HEALTH 
[ID  MID   CIVIL   AERO   ADM 
5P      5P   WESTON  COLLEGE 


I  42    11  73   05  1400'               8A    STATE   DEPT   HEALTH 
•   42    12  72    32  242   MID   MID   U    S   ARMY 

>,  42    22  71    59  900<                8A,  HETRO   WATER   WORKS 

II  42   42  72   05  960!              8A.  STATE  DEPT  HEALTH 
,'  42    16  71    52  986<  MIDI  MIDI  CIVIL  AERO  ADH 


71    49         625; 


6P  CLIFFORD  L.    DAVIS 


H  43   3^     71    53      1371,     SP*     9P  JOHN  ORLINSKI 
44   09|     71   59|       S20  1     7a|  LLOYD  L  AUJRICH 
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0S27 
06»0  COOS 
0703  CRAFTOM 
0741    MZlUtllUClC 
0834    KSRXIMACE 

0910    KEMIItACK 
0998  CRAFTON 
;i04B  GRAFTON 
1CW9  GRAFTON 
1338   BELKNAP 

1553    SULLITAH 
1590  GRAFTON 
1683   HSRXIKACK 
a023   COOS 
313«   CHISBIRI 

2174   STRATFOUD 
2284   HILL5B0RC 
2427    ORRIMACK 
2842  COOS 
2898   COOS 

2999  COOS 
3024   C8ZSBIRE 
J029  CHXSBIRE 
3177    KEtRlMACE 
31 S2   MZRRIXACK 

3359   B£LOAP 
3409  CRATTON 
3485   COO.'; 
3850   C-AFTOW 
4057   b"LSBORO 

40«3   BILLSBMO 
431-1   COOS 
4399   CSRSBIRE 
4475   BKLDUP 
4480  BELKNAP 

44^56  COOS 
4568   GRAFTON 
46A6   GRAFTON 
4732  GRAFTON 

5072   BILLSBORO 

S211  BiLLsamo 

5362  SUU.ITAN 
5400  COOS 
S412  BILLSBORO 
5639  COOS 

5707  BILLSBCRO 
57 12  BILLSBORO 
5730  C8ESBIBE 
5780  STRAFFORD 
5M43  RERRIIUCK 

5868  SULLIVAN 
5982  KERRlHACr 
6234  COOS 
6302  BILLSBORO 
6697  BILLSBORO 

6818  COOS 
68S6  COOS 
6944  CRAFTOK 
7088  COOS 
7967  MERBIKACX 

8081  BILLSBORO 
8169  RERRIIUCK 
8194  BILLSBORO 
8350  CHISBIRI 
8502  SULLIVAN 

8539  CHISBIRI 
8676  GRAFTON 
8754  COOS 
8854  CHESHIRE 
8885  GRAFTO.V 

8960  GRAFTON 
9074  SULLITAN 
9091  GRAFTON 
9316  CRAFTOX 
9474  ( 


9616.  COOS 
9676  KERRIRACE 
9726  CHESBIRS 


10 


143  39  71  3S   1100 

.44  39  71  10   1110  8A 

44  17  71  42   1470  {  6P 

43  19  71  43 

43  10  71  31 


10  43  15  71  5S 

10  43  36  71  43 

10  43  44  71  59 

10  43  52  71  38 

10  43  43  71  39 


970 


900 


(PUBLIC  SnV  CO  H  B 

SA  KDR  rEini ,  BROn  co 

6P  GEORGE  E  TVCEIR 
SP  Ia  F  SHOOCRASS 
7A  |L  B  BERr.Y 

'  8A  IKUTH  S  MOORE 
7A  PUBLIC  SERVICE  CO 
7A  PAUL  D  SMITH 

'  7A  BRASTUS  DOLE 
8A  iGE(»GE  V  BROVN 


5  43  23 
10  44  04 
10  43  12 

1  44  52 
10  42  54 

4  43  08 
10  43  04 
10  43  27 

1  44  47 
1  44  16 

5  45  06 
5  42  45 
5  43  47 

10  43  27 
10  43  28 


72  21 
71  38 
71  30 

71  30 

72  04 

70  56 

71  49 
71  40 
71  04 
71  27  I 

71  18 

72  II 
72  09 
71  40 
71  39 

71  2S 
71  S3 

71  11 

72  17  I 

71  57 


10  43  07 
S  44  25 

5  42  56 
10  43  33 
10  43  33 

5  44  29 

5  44  11 

5  43  38 

10  44  03 

10  43  00 


420  I      7A  jCENT  VT  PUBLIC  SERV  '    3 

1600     I     U  S  EHCIirEXH  $ 

339  HID  IMID  ,U  S  ITEATHER  BUREAU  2  3  4  5 

1690     I  8A  :CERTnUDE  K  MA5B  3 

1320     |'8A  DUBLIN  SCBOOL  INC  3 

7:i   5P  I  SP  UNIVERSITY  OF  N  B  '2345 

7B7  ,  er  6P  CHARLES  E  REIDT  3  3    5 

300     (  7 A  PUBLIC  SERV  CO  N  B  3 

1260     J  9P  C  E  CAMPBELL  3  4 

1620   7A  I  7AiJ  C  CREPEAU  2  3    S 

1660   7A   7A  C0!Oi  RIVER  POWtS   CO '  2  3    5 

1200      I  8A  MASS  DEyT   HEALTH  I    3 

1360   Tpl  7P  IILLIANINA  RICKER  |  2  3    5 

390   6P  I  6P  r  J  SOLTHK.'ITO  >  2  3    5 

430;  5P   SP  MORRIS  M  HUMPURET  |  2  3  4  5 

960      7A  HARMON  STOCICWELL  3 

1650  6P   7A  STATE  SANATORIUM  2  3    S 

920      HID  EVERETT  GATCHLLL  ,    3  4 

8P  DARTHOirTB  COLLEGE  2  3  4  5 

7A  CLOSED  11-49  i    3 

7A  PUBLIC  SERV  CO  N  B  3  4 

6P  6P  ItERTON  T  tiOOPRICB  2  3    5 

SS,  7A  KENJfTTB  E  GOULD  2  3    5 

6P  ARTHUR  W  MARSHALL  3 


5O0 


10  ■ 


;  53 


5  43  33 

1  44  37 

10  43  50 

1  44  16 

10  43  46 

10  43  48 

5  43  59 

10  43  S6 

10  43  25 


71  34 

71  54 

72  19 

71  40 
71  28 

71  24 

72  15 

71  12 
71  39 
7J  18 

71  26 

71  29 

72  081 
71  10  I 
71  S9i 


880     [  7A  TWIN  ST  CASiELEC  CO 
960     'BID  HERMAN'  L  TITUS 
562  HIDlMID  CIVIL  AERO  /JIB 
830'     I  7A  ROBERT  Y  SINCLAIR 
171  I  HID  I  MID  PUBLIC  SERVICE  CO 


260[NOOtnOONRANCHESTER  VTR  VKS  , 
1040,    r  6A  XIMBALt.  UNION  ACAD 
1190     I  8P  ANDROSCOGGIN  RES  CO 

250      8A.C  S  EMERSON         | 
6262  HID  HID  C  S  VEATHER  BUREAU 

ISO  H'D  PUBLIC  SERVICE  CO   i 

125  7A   7A  PENNICHUCK  WTH  WKS 

1S20  6P  DAVID  P  rSEELNRIGBT, 

S40  iHIpl PUBLIC  SERV  CO  N  B  , 

1S4S  SP<  SPl COLBY  JB  COLLEGE    I 


2  3    5  6  7, 


5  43  22  72  10 1  700 

10  43  15  71  22  3S0 

5  44  45  71  38  880 

10  42  56  71  55.  800 

10  42  51  71  57  lOOO 


BA  B  P  SHEPARD 
7A|D  J  FREDERICK 
6A  NEW  ESG  POWER  CO 
8A I  MRS  H  B  RAMSEY 
6P  G  A  HORISON 


2  3 


13  44  16  71  15  2000  7P   7P  J  B  DODGE  2  3  4  5 

5  45  03  71  23  1350     KID  N  R  WATER  RESOUBCES  3  4 

10  43  46  71  42  620  7P   7P  MRS  C  L  STILPHEN    !  2  3    5 

1  4h  22  71  19  12S0  6P  6P  CLOSED  9-49  3  3    5 

10  43  29  71  S3  690      8A  EDNA  F  POWERS  3 


10  42  53  71  47 

10  43  19  71  56. 

to  43  04  71  43 

10  43  05  72  07 

5  43  23  72  05 

5  43  00  72  19 

10  45  S9  71  33 

13  44  16  71  17 

5  43  OS  72  26 

10  43  55  71  53 


10  43  57 
S  43  22 

10  43  52 
5  43  38 

10  44  48. 

5  44  2a( 
10  43  27 
5  42  46 


71  30 

72  07 

71  55 

72  19 
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38001 
320 
7O0 

1500 
935 
600 


7P  BABFY  W  BOLT        ! 
PUBLIC  SERV  CO  N  B  I 

I  6P  AUGUST  BRUTNEE^ 

6P  FRED  R  JENNINGS     I 

6A  M  W  BANNISTER 

'   5P  B  G  LAWTON 

V   S  ENGINEERS 

•      7P  A  M  C  SKI  SHELTER   ' 

SA  FRANK  DRISCOLL 

4P  Jf  a  FISH  HATCHEKY 

,  U  S  ENGINEERS 

I  HID  PUBLIC  SERV  CO  N  B 

7A  E  L  DOWNING 

L   8A  GRANITE  ST  ELEC  CO 

;   7A  ELVA  H  CHIVELL 


1045       7A  PUBLIC  SERV 
900,    ;  8A'  MRS  RUTB  M  GRACE 
450     KID  CARL  D  GRUPE 


N  B 


WIHDBAH 
WOLFlBOfcO  FALLS 

9731    ROCIISCBAM 
9865  CARROLL 

10    42    47 
10  43   36 

71    19 
71    12 

174 
514 

6P 

6P 

6P  HERMAN   BAKER 
6P  nWRETB  BERRY 

2   3 

1     2   3 

5     7  : 

s          i 

BRntW          N.    B- 
FRAKONIA  N.    B 
VRITT              ME. 

0675   CRAFTOn 
3160    CRAFTO»r 
8936    WALDO 

5  44    06 
5,44    13 
9.44   35 

1 

71    53 
71   44 

69   20 

1300 
960  1 

530  [ 

5P  JAMES   LEONARD 
6P  ROGER   PEAB<»Y 
0p  MEKTON    R    RLYMDLDS 

3 
2   3 
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to 
tables 


RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  l&JJ^KD   WB  CITY 

FORT  ADAMS 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  VB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WESTERLY  1  W 
WOONSOCKET 


BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON 
BETHEL 
BLOOHFIBLD 

BOLTONVILLE 

BUBLIKGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA  2  S 

CBITTENDEH 
, CORINTH 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 

EAST  RYEGATE 
ENOSBUHG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
GILHAN 
GRAFTON 

BIGHOATE  FAILS 
LEHINGTON  3  NE 
LYMAN  FALLS 
MANCHESTER 
HARSHFIELD 

HAYS  HILL 

HC  IKDOE  FALLS 

HIDDLESEX 

HONTPELIER  AIRPORT 

H0RBI5VILLE 

NEWPORT 

HORTUFIELD  NORWICH  UNIV 

PERU 

PLYMOUTH 

RANDOLPH  CENTER 

READING  HILL 
READSBORC  1  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND  1  SE 
SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 
SEARSBURG  HOUNTAIN 
SEARFBURG  STATION 
SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 
STOCCBRIDGE 
TOWNSHEND 


0576iWAStIINGT0N 
0896  i NEWPORT 
2926  NEWPORT 
3306  PROVIDENCE 
426'3  WASHINGTON 

16698  PROVIDENCE 
'6703  PROVIDENCE 
|891]  WASHINGTON 
9423  I  PROVIDENCE 


0337|WASBIMGT0N 
0499  WINDHAM 
055B I  BENNINGTON 

|0660lwiNDSOR 

I  0690 1  ESSEX 

0724  ORANGE 
081  caiTTKNDEN 
213J  ESSEX 
24  3. WINDSOR 
:i60  ORANGE 

433  RUTLAND 
565, ORANGE 
580  ADDISON 
78G, BENNINGTON 
962' CALEDONIA 

2S7S| CALEDONIA 
1 2769|  FRANKLIN 

28281  CHITTENDEN 
j  3341  ESSEX 
I  3400  WINDHAM 


TUNBRIDGE 


WEST  BURKE 
WEST  BURKE  5  NW 
WEST  DANVILLE 
WEST  EARTFOHD 
WESTON 


WEST  TOPSHAM  |  9SB»  ORANGE 
WHITE  RIVER  JUNCTION  IN^  9691;  WINDSOR 
VHITINGBAH  9735  WIHDHAH 

WI[J>ER  1  E  9764  WINDSOR 

WOOPSTOCK 99B^  WINDHAh 


',   3914  FRANKLIN 

; 4603,  ESSEX 

I  476S.  ESSEX 
4SH2  BENNINGTON 
4985j  WASHINGTON 

I  5029  WINDHAM 
5044  CALEDONIA 
5132  WASHINGTON 
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NEW  ENGLAND  -  1949 
W.  H  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 


GENERAL  SUMMARY 


Nineteen  forty-nine  was  a  year  unique  In  New  England  meteorological  his- 
tory as  being  the  warmest,  containing  the  mildest   heating  season,  the 
hottest  summer  and  the  driest  growing  season  In  the  62  years  of  Section 
records.   The  average  temperature  was  48.3°,  which  was  2.4°  above  the 
normal.   The  average   temperature   for  the  Northern  Division  was  45,7°; 
for  the  Southern  Division  51.1",  the  highest  of  record  in  both  divisions. 
The  highest   annual  mean  temperature  was  54. 3*^  at  Providence,  Rhode  Is- 
land; the  lowest  was  39.5"  at  Caribou,  Maine.   The  highest  reported  was 
105°  at  Haverhill,  Mass.,  on  July  30  and  at  Billerica,  Mass.,  on  Aug.  ID. 
The  lowest  reported   was  -30*  at  Fort  Kent,  Maine,* on  February  9,   The 
annual  range  for  the  Section  was  135°;  the  greatest  local  annual  range 
was  119"  at  Old  Town,  Maine,  and  Wilder,  Vermont;  the  least  75*  at  Block 
Island,  Rhode  Island. 

The  average  annual  precipitation  for  the  Section  was  35.88  Inches,  which 
is  6.04  Inches  less  than  the  mean  for  the  past  62  years.   The  greatest 
part  of  this   deficiency  was  in  the  crop  growing  and  harvesting  seasons. 
As  depletion  of  ground  moisture  by  evaporation  and  transpiration  Is  most 
effective  in  the. warm  months,  these  processes  profoundly   affected  water 
supplies,  stream-flow,  vegetation,  and  of  course,  agriculture  in  general. 
The  average  for  the  Northern  Division  was  35.58  Inches;  for  the  Southern 
Division  ,  36 . 30  inches .   The  greatest   annual  amount  was  52 . 71  Inches  at 
Wolcott  Reservoir,  Conn,*  The  least   was  24.64  Inches   at  Wendell,  N.  H. 
The  greatest  local  monthly  amount  was  9.48  Inches  at  Tuckerman  Ravine  in 
September;  the  least  local  monthly  amount ,  none ,  at  several   stations  In 
southeastern  Massachusetts  and  northern  Rhode  Island  in  June.  The  great- 
est amount  in  any  24-hour  observational  day  was  4 . 78  Inches  at  Cambridge , 
Mass.,  In  September.   The  average  total  annual  snowfall  in  the  calendar 
year  1949  for  the  Northern  Division  was  59.8  inches,   nearly  22   inches 
short  of  normal;   for  the  Southern  Division,  43.5  Inches,  a  little   more 
than  3  inches  less  than  normal.   For  the  Section  the  average  total  snow- 
fall was  52.0  inches,  which  is  11.9  Inches   less  than  the  mean   for  the 
past  62  years.  The  average  number  of  days  with  precipitation   .01  inch 
or  more  was  124,  or  1  more  than  the  mean. 

The  extraordinarily  mild  weather  that  marked  the  two   preceding  months 
persisted  through  January .  1949  with  only  slight  and  unimportant  lapses 
Into  brief  periods  that  seemed  liked  winter.    Winter-sports   resorts 
could  not  operate  normally  until  the  last  decade,   although  there  had 
been  enough  snow  at  times  to  start  those  activities  In  the  Southern  Di- 
vision, which,  oddly  enough,  had  more  snow  than  the  North  Division. 
There  was  so  iittle  sustained  freezing  weather  while  the  ground  was 
bare  that  frost   penetrated  to  less  depth  than  previously  known.   Ice 
harvesting  could  not  start  but  other  winter   activities  became  possible 
after  the  21st ,  when  there  began  a  series  of  light  to  moderate  snow- 
storma. 

February  was  ushered  in  with  a  week  of  normal  winter  weather,  enabling 
Ice-cuttlng,  lumbering,  and  winter-sports  activities  to  function  nor- 
mally for  a  brief  period.   The  pressure  distribution,  however,  soon  re- 
turned to  the  pattern  that  caused  resumption  of  repeated  northward 
thrusts  of  warm  air,  which  prematurely  affected  vegetation  and  advanced 
spring  activities .   A  northeast  snowstorm  beginning  In  the  last  night 
In  February  was  especially  heavy  in  the  southwest  portion,  but  only  mod- 
erate to  the  north  and  east. 

Contulng  on  March  1,  15  to  22  Inches  of  snow  fell  over  most  of  Connec- 
ticut and  Rhode  Island  and  adjacent  parts  of  Massachusetts.   The  ensuing 
three  weeks  brought  several  minor  snowstorms,  so  that  the  average  total 
In  the  southern  division  exceeded  the  March  normal  by  more  than  5  inches, 
while  In  the  northern  division  there  was,  by  contrast,  a  balancing:  de- 
ficiency.  The  abrupt  transition  into  spring  was  almost  coincidental  with 
the  vernal  equinox.   The  last  week  was  extremely  mild.   Snow  and  ground 
frost  rapidly  disappeared,  the  soil  quickly  dried  in  the  warm,  sunny  days. 
The  usual  threat  of  spring  freshets  never  materialized,  but  another  sort 
of  hazard  developed  in  the  form  of  woodland  and  grass  fires,  seldom  oc- 
curring so  early. 

April  was  near  normal  in  precipitation,  but  fairly  warm,  so  that  vegeta- 
tion got  a  favorable  start.   A  general   storm  on  the  6th  caused  heavy 
rain  and  wind  damage  to  shore  and  inland  property  alike.   A  series  of 
energetic  thunderstorms  with  hall  moved  across  central  Vermont,   New 
Hampshire  and  Maine  on  the  15th,  and  in  the  latter  half  of  the  month 
there  were  frequent  showers  in  all  the  Section,   though  interspersed 
with  sunny  periods  that  promoted  premature  fruit-buds  but  favored  agri- 
culture in  general. 

May  began  under  the  domination  of  a  tropical  air  mass  that  introduced  the 
first  of  a  series  of  recurring  heat  waves  that  was  to  influence  human  ac- 
tivities and  agricultural  conditions  throughout  the  crop  season.   During 
the  last  12  days,  however,  dally  showers  and  cool  weather  conditioned  the 
soil  as  to  moisture  but  did  not  promote  germination.   Only  grasses   and 
cool  weather  crops  throve.   The  average  Section  temperature  for  the  month 
was  reduced  to  within  a  degree  of  normal  by  this  cool  week.   The  abundant 
moisture  in  the  surface  soil  proved  to  be  a  blessing  as  the  month  that  fol- 
lowed was  the  driest  June  in  36  years  and  the  third  warmest  of  record. 
Except  for  a  period  of  desultory  rains  on  the  6-8th,  no  effective  precipi- 
tation occurred  until  the  19th  to  26th,  when  there  was  definite  relief 
from  the  accumulating  effects  of  drouth  In  the  northern  division  and  lit- 
tle amelioration  elsewhere  -  none  at  all  In  southeastern  Massachusetts, 
where  some  stations  reported  not  even  a  trace  of  precipitation.   Only  one 
other  month  since  the  turn  of  the  century  was  sunnier,  June,  1912. 


July  continued   in  the  same  meteorological   pattern.   Tropical   air 
masses  repeatedly  thrust  tropical  air  Into  the  Section  already  parch- 
ed and  super-heated  by  abnormal  insolation.   The  few  outbreaks  of 
cool  Canadian  air  did  not  penetrate  effectively.   It  was  warmer  than 
any  month  in  the  Section  records  except  the  memorable  July   of  1911, 
and  the  Section  mean  temperature  was  within  0.1°  of  that  record.  Elec- 
trical storms,  characteristic  of  the  season,  with  the  usual  accom- 
paniment of  damage  by  lightning,  hail,  and  locally  heavy  down-pours 
occurred  at  many  stations.  These  rains  served  to  renew  life  in  shal- 
low rooted  vegetation,  but  did  not  replenish  ground-water  supplies, 
reservoirs  or  stream-flow.   Restrictions  on  the  use  of  water  were  re- 
tained in- many  communities,  but  the  ban  against  use  of  forests  was 
removed  by  the  18th. 

August  offered  no  relief  from  enervating  heat  except  during  the  third 
week,  when  an  Influx  of  cool  Canadian  air,  aided  by  nocturnal  radia- 
tion, depressed  the  morning  minima  down  to  the  30's  and  low  40's   at 
valley  stations.   The  respite  was  brief  and  near-record  heat  returned 
in  the  last  week,  but  the  cool  spell  had  served  to  reduce  the  monthly 
mean  temperature  to  within  2.5*  of  normal,  although  all  the  rest  of 
the  month  was  as  abnormally  hot  as  the  preceding  months.   The  summer 
quarter  proved  to  be  the  hottest  and  the  third  driest  in  the  62  years 
of  New  England  record.   Showers,  locally  heavy,  furnished  some  relief 
from  the  surface  damage  of  drouth,  but  ground-water  levels  and  stream- 
flow  continued  to  decline.   On  the  29th  the  remnant  of  a  hurricane 
passed  northeastward  over  New  England  and  although  Its  path  was  in- 
land, it  maintained  considerable  energy.   Strong  south  to  southeast 
winds  on  the  south  coast  pushed  noonday  tide  to  two  or  three  feet  a- 
bove  normal  In  the  bays  and  inlets.   Beaches,  coastal  roads  and  small- 
craft  suffered  damage.   Heavy  rains  of  the  last  night  of  August  and 
continuing  the  first  of  September ,  followed  at  Intervals  by  other  sub- 
stantial shower  outbreaks  brought  about  an  amazing  recovery  of  grass 
and  pasture  lands  previously  threatened  with  failure.   Fall  forage  and 
the  rowen  crop  returned  to  normal,  and  maturing  of  staple  crops  ad- 
vanced.  Ground  water  supplies,  naturally  of  slow  response,  remained 
abnormally  low.   Wind-storms,  throughout  the  autumn  quarter,  were  in- 
frequent and  of  little  energy,  but  on  September  9  local  squalls  off 
Nantucket  swamped  a  small  cruiser,  the  Constance,  costing  nine  lives 
during  a  dreadful  night  of  exposure  in  life-belts  floating  on  the 
open  sea. 

In  October  there  was  a  return  to  heat  and  dryness,  but  the  crop  season 
finished  with  a  harvest  surprising  in  its  bounty,  considering  the  fact 
that  Section  rainfall  during  the  growing  season  was  deficient  by  more 
than  five  inches,  a  shortage  that  was  of  greater   extent  and  duration 
than  in  any  year  since  1923.   It  was  warmer  than  any  similar   period 
since  New  England  figures  have  been  collated,  an  anomaly  likewise  ap- 
plicable to  the  period  back  through  last  November.   Thus  the  last  heat- 
ing season  required  less  fuel  and  the  last  summer  season  more  refriger- 
ation than  in  any  other  year  of  record. 

November ,  like  the  other  fall  months,  was  relatively  mild,   without 
gales,  and  with  heavy  precipitation  only  in  the  storm  of  the  2-4th, 
when  the  rain  accounted  for  about  half  of  the  month's  total.   Snow  fell 
at  frequent  intervals  through  the  month  in  interior  Maine,  but  in  the 
Southern  Division  the  first  measurable  snowfall,  one  to  five  inches, 
occurred  on  the  27-28th.   Due  to  hazardous  highway  conditions  in  this 
storm  there  were  many  fatal  accidents  over  the  week-end  following 
Thanksgiving.   Ground-water  supplies  improved  slightly  from  the  very 
low  levels  that  prevailed,  largely  because  transpiration  ceased  after 
killing  frosts.   Serious  water  shortages  continued  to  activate  search 
for  new  sources  of  public  water  supply  in  the  many  communities  whose 
reserves  had  become  dangerously  low. 

December .  despite  the  typical  winter  severity  of  the  first  half  of  the 
month,  terminated  with  the  highest  average  temperature  in  that   month 
since  1928.   The  winter   sports  season  opened  auspiciously,  but   the 
extraordinary  mildness  of  the  12-13th,  the  19-23d,  and  the  26-28th  re- 
moved the  snow  cover  and  in  most  sections  softened  the  ground  so  that 
the  rains  were  absorbed  by  percolation,  effecting  Improvement  in  water 
supplies  though  the  precipitation  amounts  were  only  light  to  moderate. 
The  Infrequent  flows  of  Canadian  air  had  little  severity  after  passing 
over  bare,  warm  ground.   Even  the  extraordinary  high  pressure  cell  of 
the  24th,  which  raised  New  England  barometer  readings  to  the  highest 
levels  of  record,  failed  to  lower  temperatures  much  below  normal.   The 
month  ended  with  the  ground  bare  except  in  some  mountain  and  extreiie 
northern  areas ,  a  condition   distinctly  unusual  but  quite  in  keeping 
with  a  year  so  outstanding  for  its  excess  temperature  and  deficient 
precipitation. 


*  Mt.  Washington  record  not  considered  in  comparisons  of  sums,  means, 
and  extremes. 
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June 


July 


August 


Septembei  :    October 


November 


December 


Annual 


CAHKECTICUT 

■IDCEPORT  WB   AIRPORT 
TAH   IlIt.L 
KSBVnr 
'  \'LS    VII  LACE 

CJEENTICH 

;'\RTFORD   WB    AIRPORT 

^viOD'.rrCTrs 

MdUNT    CARMEL 

Ni-W    HAVEN   WB   AIRPORT 

■  yn   lOXDOH 
•  n'IFOLK    2    SW 

■■-"tTII   KEPn* 

■-n-.WA'.K 
M>RW1CH    3    ESE 

riTNAM 
SALISBURY 
SnEPAUC    DAM 
STORKS 
WARREN 

WASriNCTON 
WATER DUHY 

WATERBimy   CITY   RA-'.L 
WESTBROOK 
WICWAM   RESE!lVOia 

wiKDSr«   LOCKS   BRADLEY 

MAINE 

MGl'STA    AIRPORT 

\NCOR 
'  \1    t!ATlB01 
:  W  FAST 

ARIDOU   WB  AIRPORT 

ORIWA 

\STPORT   Wn   CITY 

\?n'    SA.KCERVIL?.E    2    E 

VST   WINTiniOP 

rAruilsGTr* 

FOtT    SECT    1    SE 

GAT^DINET 

CriEEWILLE 

fiOUTTAN    AIRPORT 
irnui.TOK    1    NE 

JONESBOnO 

LEWIST<^ 

HADISnS 

ilII,Li:.OCKCT 

MIl-LIKOCKET    AIRPORT 

MIILIKOCICET    DAH 

HITO 

iJOTTTF   DRIDGTON 

OLD  Tow;r 

Ot.D  TOWII   AIRPOm" 

OROvn 

F'".PTLAND 

pr>  m.AM)  WB   AIRPORT 

pREjrriss 

r';ES01JE    ISLE 

ipoge::us  dam 

OCIC  ASD 
RUJfFO-:D  3    SW 
nUMFO^    1    SSE 

urriTY 

VAIfCEBORO 
WINS' OW 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 
A^  INCTON 
BIL', ERICA 
BIRCH    HIU      DAM 

BLUE   HIIL 

BOSTON    WR    AIRPORT 

B??OrKTON 

a:ATrAM 

CHESTNUT   HILL 

r-  IXTOS 


'  ■    -  ms 

FALI       RIVER    2    NE 
FITaiBURC 
F'UHINCKAM 
rAVERHIU. 
HOOSAC  TDKMEL 

I'VANNIS    1    E 
KNIGHTVILTE   DAM 
LAKE   COnnTVATE 
'  \W-^.ESCE 

i.'wrn.L 

yiDD'.FTON 

.  A STUCK FT  WB  AIRPORT 

■rw  BEDFORD 

iOTTTo:: 

PITTSFIELD  WB   AIRPORT 


I 


ESE 


PI.YKOUTlt 
ROCKPORT 
SA!(D»ICH 
SKEI.DUr.NE    FALLS 
SPRIHGFIELD 


77.3 
76.9 
72.4 
74.3 
73.0 

75.2 
76.8 
76.8 


75.9 
75.5 
75.1 


3.6 
4.2 
3.7 
3.8 


72.411 

75.8 

79.0 

67.1 

74.6 

76.5 


72.2 
74.7 
69.3 
69.7 


71.3 
64.0 
69.4 
72.4 
71.1 


72.6 
66.5 
67.8 
69.7 

67.6 
72.0 
70.6 
70.3 


72.6 
71.3 
69.6 


4.5   73.2 

-  '73.6 
3.0    69.9 

-  171.5 
2 . 5 :  70 .  811 


71.4 
73.4 
72.8 
71.2 
62.7 


3.2 
3.4 


72.9 
68.5 
72.7 
71.6 
71.1 

70.8 
3.0  68.3 
-  I  70.8 
3.4   70.0 


73.3 
75.9 
76.7 
73.3 


74.9 
76.3 
76.4 


72.  7M 
74.8 
75.0 
73.0 


5.1 
4.2 
4.7 

4.2 


75.0 
76.6 
75.7 
72.0 


2.5 
2.7 
2.7 
2.2 


2.1 
2.8 
2.3 

4.5 

2.0 
.9 

2.4 

1.8 

1.9 
2.3 


62.9 
63.5 
58.9 
60.1 
59.9 

60.3 
61.9 
61.7 
60.4 
58.1 

64.5 
57.0 
60.5 


59.2 
57.1 
59.2 
58.6 


1.9;  59.1 

-  59.6 
2.0,  56.5 

-  ;  56 . 9 
I.4I  55.1 

-  ,57.4 
.2    57.9 

-  57.9 
1.3  56.5 
6.3   42.6 

.0I59.4 

-  I  52 . 8 

-  |56.1 
2 .  2   57 . 3 


-  54.7 
1 . 6    55 . 9 

-  55.4 
2.6    54.6 


6.2,  38.2 

-    ; 40. 3 
5.5    39.4 


45.3 
35.0 
39.3 
40.9 


-  38.9 

.7|35.9 

-  138.5 
.8    37.8 


34.9 
35.7 
30.8 
32.7 
30.2 

33.1 


34.9 

37.7 
27.6 
30.9 
32.8 
33.8 

30.1 


3.0 
4.1 
2.3 


53.8 
53.6 
49.8 
51.5 
49.8 

52.1 
52.5 
53.4 
51.6 
52.7 


70.8V 

72.5 

74.7 

70.1 

70.7 

73.2 


70.9 
73.  7M 
67.2 


70.8 
62.4 
64.9 
67.0 

66.  9H 

70.7 

68.6 

67.1 

66.2 


1   70.3 

I  66.9 

67.0 


71.0 

!   69.0 

64.0 

I  66.1 

:  65.8 
67.9 

I  65.5 
68.5 


71.3 
72.8 
74.2 
71.2 


5.0 
4.6 
5.0 


72.8 
74.4 
73.5 


4.8  74.8 

-  I  71. 8 
3 . 8 { 74 . 0 
4.5    75.8 

5.9  77.5 

-  74.2 
4.1  71.1 
3.9  74.0 

3.9  71.1 

6.6175.8 
4.0  74.2 

-  71.3 
6.9'V3.6 
4.5{78.2 


S««  r«(*i«oc«  DOtas  tollowing  StAboo  lad*z 
-    365  - 


72.3 

71.711 

72.3 


73.6 
73.6 
68.5 


72.4 
70.1 
72.6 


73.5 
73.0 
72.0 


58.011 

61.0 

63.0 

60.91C 

60.8 

61.6 


64.111 
58.6 
57.7 
53.5 

57.2 

56.9 
55.8 
59.2 
56.9 

54.9 
59.3 
53.2 
54.6 
56.1 


59.0 
57.0 
56.9 
56.0 


59.9 
57.2 
53.4 
55.3 


54.7 
57.2 
57.7 


61.2 
63.2 
63.4 

63.7 

60.8 
61.6 
61.6 
62.4 
63.7 

63.6 
60.3 
62.3 
61.6 
57.011 

64.0 


61.5 
62.7 
63.1 

56.1 

63.2 
61.8 
63.7 
57.9 
63.3 


-  54.8 
3.1    59.8 

-  59.4 


8.5,57.9M 
.0(52.2 
-    151.6 

1.0146.7 


2.0  46.4 
. 3 , 46 . 9 
.8   47.8 

-  49.0 
.853.0 
.3   50.3 


2.0  52.0 
.1  51.3 
-     47.7 


-  54.5 
.71  51.6 

-  46.8 
.9   47.8 

1.0   48. OH 

-  51. 2M 
.2    48.5 
.7    51.3 

-  151.5 

-  49.011 
1.3    50.5 

.3   48.8 


2.5152.7 
.257. 6 

-  57.6 

-  54.5 

-  52.8 

.6  56.3 
.0  58.4 
.4    58.1 

-  56.0 
.458. 4 


.9    57.4 

-  53.8 
.7  55.2 
.9  56.6 
.7    56.6 

-  55. 8H 
.1   55.8 
.1   58.5 

1.3  52.4 

1.6  58.3 
.8   55.8 

-  57.8 

1.7  53.5 
.559.1 

i 


3.8   32.1 


-  1  25.7 
4.536.7 
1.9i28.3 

3.5  27.3 
2.6128.8 

-  ;35.0 
4.4,35.2 
3.8    32.6 

3.0i30.0 

1.6  29.4 

-  1  26.0 

3.1I  34.0 
3.4    35.4 

-  31.9 


2.9   36.3 

-  28.6 
3.7    26.6 

2.3  27.8 

-  36.9 

4.4  30.3 
4.2    32.7 


36.6 
40.4 
41.8 
39. OM 
36.0 


5.1   39.8 

-  42.0 
9.7  41.8 
3.5.42.6 

-  ,43.6 

5.0  43.0 
4.4  39.1 
4.3  40.3 
2.9140.3 
4. 2(36. 5 

4.0! 44.3 


-  42.2 
1.6  45.1 
5.3  44.7 


-  43.9 
6.2  37.1 
5.2   42.4 


-  32.111 
.2   34.5 

-  35.7 

-  33.4 


-  28.0 
.8  30.7 
.5I  32.1 

-  29.8 


2.3, 22.0 
2.0|  22.7 
2 .  5    24 . 


36.6 
38.4 
37.0 


.3   36. 
.3   31. 
.5   32. 
1.41 33.8 
.2|  28.4 

.7|  37.9 

-  1 27.7 
l.Oi        - 

.6133.1 

.3    33.4 

-  35.1 
.7   38.4 

1.2  38.9 


5.6 
4.9 
5.5 
5.8 


51.4 
51.6 


47.8 
46.7 
39.5 


40.9 
41.1 
42.9 

44.5 
47.6 
45.5 
42.7 
43.1 

39.6 


27.0 
28.4 
19.8 


32.4 
30.0 
23.8 
22.  IM 

21.6 
30.9 
23.5 
25.6 
28.0 

26.3 
28.2 
28.5 


47.2 
5.7    47.1 
44.0 


5.0 
5.7 


40.4 
46.8 
43.4 
46.1 


8.9 
4.5    ^ 
8.0 


48.8 
51.8 
53.2 
50.3 


4.4 
4.3 

4.7 

5.1 
4.7 


3.5 
3.3 
3.0   : 
3.1 
2.6 


51.4 
53.6 
53.3 


3.4   47.2 

5.3  53.7 
4.0'51.4 
-  52 . 9 
1.8  48.4 
2.3   53.8 


Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND   DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

Febmaiy 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

1 

1 

1 

H 

H 

« 

<0 

0 

<D 

H 

H 

1 

1 

0, 

a 
e2 

a 

e2 

1 

1 

& 

e2 

1 

1 

& 

a 

a 

e2 

1 

0. 

a 
e2 

& 

a 
J 

a 

0. 

1 

1 

a. 
t2 

a 

i2 

a 

1 

a 

d. 
J 

a 

SPRINGFIELD   NEWS   BLDG 

STOCKBRIDGE 

SWABPSCOTT 

TAUNTON 

TULLV   DAM 

34.4 
30.2 
33.5 
34.4 

6.5 
5.9 
7.4 

32.7 
29.3 
32.8 
33,7 

6,2 

6,5 
7,1 

37.5 
35.0 
36.8 
38.1 

3,5 
2,6 
2,9 

51,5 
46,8 
47.2 
49.7 

3.9 
4,2 
4,7 

61,1 
55,5 
55,9 
58,2 

.1 
2.0 
2.5 

72,5 
66,5 
64,9 
68,8 

2.9 
2.5 
4,7 

77.8 
70.6 
70.8 
75.6 

2,7 
3,0 
6,0 

63,3 
66,9 
69.9 
72. 9M 

,8 
2,6 
5.2 

56,4 
59,9 
62,0 

-  2,4 

-  ,7 
1,0 

63.3 

53,4 
54,8 
55,5 

5,6 
3,8 
5,0 

58,7 
37,6 
40,8 
41,5 
37,6 

,0 

,1 

1,3 

43,5 
29,8 
34,3 
34,1 
28, 5H 

.0 
3.7 
4.0 

48,2 
50,1 
52,1 

2.8 
3.0 
4.4 

TURNERS    FALLS 
WALPOLE 
SESTFIELD   2   NE 
WESTON    2   NW 
WESTOVER   FIELD 

31.5 
33.2 
30.5 
34.0 
32.0 

8.0 

7.1 
7.2 

29,9 
32,0 
29.8 
33.8 
31.4 

7,0 

6.5 

7,7 

36.9 
37.9 
36.2 
40. 7M 
37.7 

2.7 

3,8 
5,2 

49.5 
49.1 
48.2 
50.2 
49,2 

3,7 

4,2 
4,8 

59,0 
58,2 
58.5 
59.8 
58.7 

.9 

2.1 
2.5 

71,1 
68.9 
70,8 
71.  OM 
71.1 

4,3 

4,1 

5,7 

75.4 
74,7 
75,6 

75,6 

3,5 
4,8 

71.0 
71.4 
72.0 
70.5 
71.9 

1.4 

3.5 
1.7 

59.9 
59,7 
59.9 
60.9 
60.1 

-  2.1 

-  1,8 

-  1,5 

54.7 
55.0 
55.4 
55.5 
55,8 

4,0 

4,7 
4,8 

38,9 
39,3 
38,4 
40,4 
39. 2M 

-      ,2 

,0 
,4 

29,  9M 

32,6 
29,9 
33,3 
30,5 

2,7 

2,5 
4,3 

50,7 
51,0 
50,4 

51,1 

3.1 
3,4 

WORCESTER   AIRPORT 
WORCESTER    1 

29.8 
31.1 

5.7 

35,1 
30.7 

5,6 

47.4 
36,7 

1,9 

57,6 
48,5 

3,0 

69.6 
57,9 

.5 

74.2 
68.9 

2.7 

71.8 
74.1 

3,0 

59.5 
72.0 

3.1 

55.5 
59.9 

-  2,1 

37,7 
55,4 

4,0 

29.2 
38.5 

-   1,2 

31.2 
31.7 

2.8 

49,9 
50.4 

2,4 

NEW   HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER   DAM 
CAMPTON 

24.4 
23.0 
23.0 
27.8 

8.1 
7.1 

24. 3M 
21,7 
23,2 
28.2 

5,5 
6,8 

29,  9M 
27,9 
29,5 
34,5 

1,0 
3,1 

41, 5M 
42,0 
43,2 
47,1 

2,5 

3,4 

- 

53.  IM 

52.7 

54.8 

56.9 

,5 
2.0 

64.  OM 

65,1 
67,1 
67,5 

3,6 
5,6 

68, 3M 

68,8 

70,1 

72,5 

68.2 

2,4 
3,6 

66.0 
65,9 
67,7 
70.4 
64,8 

1.9 
5,0 

54,5 
54.4 
55.6 
58.  9H 
53.8 

-  1,9 

-  1,2 

50, 4M 

49.4 

51,5 

52,7 

47,6 

3,8 
5,9 

31.6 
31,4 
31,8 
35,9 
31. 5M 

-  1,8 

-  ,9 

25.  IM 

24.0 

24.8 

28,0 

22,4 

3.7 
4.8 

46,1 
43,9 
45,2 
48,4 

2,5 
3,8 

CONCORD  WB   AIRPORT 

DURHAM 

EAST   DEERING 

FABYAN 

FIRST   CONN    LAKE 

27.7 
30.7 
28.8 
20. 8M 
15.8 

8.7 
7.2 

4.5 

27.0 
29.8 
27.9 
19,7 
16,0 

6,7 
6,3 

4,4 

34,9 
37,0 
34,9 
24,  6M 
21,7 

5.8 
3,6 

-       .3 

46,4 
48.5 
47.5 
39. 9M 
37.0 

4,8 
4,7 

1,9 

55.6 
57.6 
56.4 
51.2 
49.4 

2.7 
2.9 

,9 

68.4 
68.8 
69.0 
62. 9M 
61.5 

6,7 
5,2 

3.5 

72.3 
74.3 
73.0 
69.0 
65.3 

4,9 
4,8 

3,6 

69,5 

69,7 
64, 8U 
62.3 

4.0 
1.2 

57.8 
59.0 
57.6 
52. 9M 
51.8 

-  ,2 

-  1,2 

-  2,0 

51.6 
53.9 
52,  IM 

47.3 

3,8 
3,9 

4,6 

35,0 
37,9 
36,1 

27,3 

-  ,4 

-  ,6 

-  2,9 

28,1 
31,1 
29,8 
23, 7M 
19,8 

4.1 

4,1 

3,2 

47.9 
48,6 
39,6 

4,3 
1,9 

FRANKLIN    1    NW 
FRANKLIN   FALLS   DAM 
GLENCLIFF   2   NW 
HANOVER 
KEEHE  1   S 

27.6 
26.4 
24.2 
26.3 
29.9 

7.7 

7.3 
8.4 
8.8 

27,0 
26,5 
24,7 
24,9 
29,1 

7.0 

7,5 
6.1 
7,9 

34,7 
33,0 
29,6 
33,2 
35,8 

3,8 

2,9 
3,7 
3,8 

46.9 
45.4 
42,4 
45,8 
48,5 

4,1 

3.4 
3,5 
4,8 

57.4 
55.0 
53.5 
56.1 
57.9 

2.3 

1.7 
1.4 
2,6 

69.3 
65.9 
65.4 
69.3 
70.1 

5.4 

4.9 
5.6 
6.5 

74.0 
71.1 
68.5 
72.1 
74.2 

4,5 

2,8 
3,5 
5,4 

71.1 
71.4 
66.3 
68.9 
70.6 

4.5 

2.6 
3,1 
4.3 

58.7 
58.3 
55.0 
57.5 
59.3 

-  .7 

-  1.0 

-  1.3 

-  .1 

52.6 
51.9 
51. 4M 
51.8 
54.1 

4.5 

6.0 
4,4 
5,5 

35,6 
35,5 
32,5 
34,0 
36,9 

-  ,3 

-  ,2 

-  1,1 

,2 

27,3 
26,8 
26,9 
26,4 
28,5 

3,4 

6,4 
4,2 
3,7 

48,5 
47,2 
45,1 
47,2 
49,5 

3,8 

3,8 
3,5 
4,4 

LAKEPORT    1 
LEBANON   AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC   LAKE 
NASHUA   3   N 

26.5 
25,8 
30.2 
29.6 
29.8 

6.1 

5.6 

26,6 
23,8 
28,6 
28,3 

4,7 

33,0 
32,2 
35,4 
36,2 
36, 3M 

2.8 
3.0 

46,4 
44,4 

46,8 
48,1 
47.5 

3,2 

3,7 

57.0 
54.9 
56.0 
57,9 
56,  2M 

-  ,4 

-  .1 

69.4 
68.3 
67.8 
67.3 
68.9 

2.0 
3.7 

72.8 
70.9 
71.6 
72.2 
73.0 

1,3 
2,8 

71.7 
68.1 
68,9 
69,2 
70,3 

.1 
2.1 

60.1 
56.5 
57.6 
58.5 
57.5 

-  2.9 

-  3.3 

53.8 
51.4 
51.7 
52.8 
52.2 

2,7 
2.4 

37,0 
32.9 
36.5 
38.0 
36. 3M 

-  2,4 

-  2,8 

29,6 
26,1 
29,8 
30,0 
30,0 

2,4 
2,7 

48,7 
46,3 
48,4 
49,0 

1,6 

NEW   LONDON 
PETERBORO   2    S 
PINKHAH   NOTCH 
PLYMOUTH 
RANDOLPH 

24.1 
29.  3M 
22.7 
26.1 
22.8 

5.8 
8.5 

24,2 
28,0 
22,1 
23,8 
23,0 

5,7 
5,4 

30,2 
34, 2M 
29,3 
30,8 
29,3 

4.9 
2,4 

43.4 
48. 2M 
40.9 
44.  S 
42.6 

4,7 
3,3 

54,0 
56,9 
52.3 
56.2 
54.5 

2,3 
2.2 

67.3 
68.0 
63.3 
69.0 
65,5 

4.4 

6.0 

71.8 
71.9 
66.5 
72.2 
69,2 

3,8 
4,1 

68,0 
68,5 
64.3 
69. 5M 
66.9 

3.4 
4.4 

55.1 
55.8 
53.0 
58.2 
54.7 

-  1.1 
.5 

51. 7M 

51.8 

49.1 

5.5 

32.3 
33.4 
30.1 
34.3 

-    1,5 
,3 

26,5 
26, 4H 
24,6 
27.1 

476 
4,8 

45,7 
47.7 
43.2 

3,6 

SURRY   MOUNTAIN  DAM 
TUCKERMAN    RAVINE 
WEST   LEBANON    1    SW 
WINDHAM 
WOLFEBORO   FALLS 

28.6 
17. 3M 
26.4 
31.8 
26.8 

- 

27,7 
19.0 
23.9 
29.8 
26.2 

- 

34,5 
21,7 
32,9 
37,2 
33.4 

[ 

47.1 
32.9 
45.2 
49.0 

46.7 

-_ 

56.9 
46.4 
56,1 
57,8 
57,4 

: 

68,5 
58,6 
69,7 
68,1 
69,3 

- 

72,6 
60.9 
72.8 
72.7 
73.7 

: 

69.2 
58.1 
69.2 
70.8 
70,0 

j 

58.5 
47.1 
57.8 
58.7 
58.4 

52.8 

52.0 
53.3 
52.4 

: 

36.2 

34,1 
37.9 
35.9 

: 

27.2 

26.1 
30.8 
28.8 

\ 

48. 3 

47.2 
49,8 
48,2 

\ 

WOODSTOCK 

24.2 

- 

25,9 

- 

31.7 

- 

45,0 

- 

54,8 

- 

66,6 

- 

70.3 

- 

67, 4M 

- 

57.4 

- 

51. 6M 

- 

33.6 

-• 

26.1 

- 

46,2 

- 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

12.0 

6.0 

10,3 

5,3 

13.2 

1.7 

22.9 

-      ,5 

36.2 

.5 

49,1 

3.7 

52.0 

2,8 

49,3 

1.3 

38.7 

-   2,3 

35.3 

5.6 

16.1 

-  3,5 

11.8 

3,2 

28.9 

2,0 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB   CITY 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

PROVIDENCE   WB   CITY 

37.6 
34.0 
34.6 
34.8 
35.9 

6.6 
6,8 
8.7 

36.7 
33.7 
33,7 
34,2 
36,3 

6,3 
6.4 

7.3 

37.9 
38.1 
36.8 
38.6 
40.3 

2.5 

1.5 
4.6 

47.5 
49.9 
47.7 
49.8 
52.2 

3.5 
3,2 
5,6 

54.5 
58.  9M 
55.6 
58.1 
60.6 

1,7 

,6 

2,1 

66,5 
69, 4M 
66,5 
69,6 
72,0 

4.6 
2.9 
3.7 

73.1 
76. 2M 
73.0 
75.2 
77.3 

4,7 
3,8 
3.9 

71.4 
72.8 
71.2 
72,3 
74.4 

2.9 
3.2 
3.4 

63.8 
61.4 
60.7 
61.8 
63.5 

.4 

-  1.2 

.3 

59.4 
56.2 
55.4 
57.2 
58.6 

4.5 

- 
3.9 

6.4 

46.2 
40. 7M 
41.1 
41.9 
43.6 

1,6 

.2 

3,2 

39.4 
33.6 
34.4 
35.0 
37.1 

3,4 
3,4 
5,5 

52.9 
52,1 
50.9 
52.4 
54.3 

3,6 
2,9 
4,6 

VERMONT 

BELLOWS   FALLS 
BENNINGTON 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 
CAVENDISH 

27.6 
30.1 
22.8 
25.1 
25.8 

7.1 
7.7 
6.3 
7.4 

25.2 
28.1 
22.8 
23.9 
24.0 

5.9 
7.7 
4.5 
5.7 

33.  OM 
33.  5M 
29.  IM 

31.  OM 

32.  2M 

1,5 
3,2 
1,9 
3,0 

45.5 
46.7 
43.  SH 
45.1 
45.1 

3.4 
4.4 
1.8 
3.5 

56.9 
57.2 
53,6 
56,5 
56,5 

1,8 

1,9 

,0 

3,3 

69,7 
68,3 
66,5 
71,9 
67,1 

4.1 
6.9 
6.2 
4.0 

73.0 
71.7 
69.3 
73.8 
71,4 

2.5 
2.8 
3,5 
3,3 

70. 3M 

68.4 

65.8 

71.0 

67.9 

1.4 
1,6 
3,1 
2,6 

55.  OM 

55".  7M 

59.2 

56.9 

-  1.1 

-  1.1 

-  1.2 

49. 6M 

50. 8M 

53.2 

50.6 

4.9 
4.0 
3.9 

32. 6M 

32.0 
33.3 
33.6 

-  1,5 

-  3,0 

-  ,6 

24.5 

24.6 
28.4 
25.2 

4.1 

4.0 
2,9 

46.9 

44.7 
47.7 
46.3 

3,5 
2,6 
3,1 

CHELSEA   2   S 
CORNWALL    1    N 
DORSET    1    S 
EAST    BARNET 
ENOSBURG   FAU.S 

24.4 
27.2 
27.4 
21.7 
24.0 

8.6 
7.3 

5.7 
8.0 

21.9 
26.8 
28.0 
20,4 
24,8 

5.7 
7.5 

5,3 
9,4 

30.6 
33.2 
33,6 
27,6 
29,6 

3.3 
2,5 

1.4 
1,7 

43.4 
47.4 
44.9 
42.1 
44.1 

4,5 
3.5 

1,7 
2,8 

53,6 
58,3 
55,1 
53,8 
55,3 

1,2 
2.1 

-      .3 
.9 

66,5 
71,7 
68,1 
67,0 
69,4 

5.1 

6,5 

3,3 
6,8 

69,1 
75,5 
70,2 
70.1 
71.7 

2,6 
5,1 

1,7 

3,9 

64.9 
72.0 
67,4 
66.9 
68,6 

1,0 
4,1 

,0 
3,1 

54.7 
59.3 
56.6 
55.3 
58.0 

-  1.7 

-  1.7 

-  2.4 

-  .4 

49.6 
55.1 
52.8 
50.0 
53.0 

4.7 
5.3 

3.9 
5.7 

31.3 
35.2 
34.1 
31.2 
32.3 

-  1.5 

-  1,6 

-  1,5 

-  2,1 

24.1 
29,0 
28,5 
23,9 
27,0 

3.8 
4.8 

4.1 
6.8 

44.5 
49.2 
47.2 
44.2 
46,5 

3,1 

3,8 

1,9 
3,9 

LEMINGTON   3   NE 

MIDDLESEX 

MONTPELIER   AIRPORT 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

20,4 
23.4 
23.5 
21.1 
25,0 

3.6 

9,8 

20,2 
22,0 
22,8 
20,4 
24,6 

3.2 

8.2 

26.1 
29.0 
29.1 
26.5 
31.7 

,2 
5,3 

40.6 
43.  6M 
42.4 

42,6 
43,9 

1,4 

3,6 

50,0 
55,0 
53,9 
53,5 
55,1 

-  1.6 
2,3 

63,7 
68,0 
67,7 
67,4 
67.9 

3.9 
6.6 

66.9 
71.1 
69.8 
68,8 
70,8 

1.3 
4.9 

63.4 
67.1 
66.6 
66.8 
67.1 

1,4 
3,7 

54. 9M 

56.7 

55.4 

55,6 

56,1 

-    1,2 
,0 

49.1 
51.4 
50.3 
50,1 
51,9 

4.6 
6,4 

29.8 
31.8 
30,7 
29,8 
32,8 

-   3,2 

,0 

24,2 
25, 6M 
25,1 
24,6 
26,9 

4.7 
6.5 

42,5 
45,4 
44,8 
43,9 
46,2 

1,5 
4,8 

RUTLAND    1    SE 
SAINT    ALBANS 
SAINT    JOHNSBURY 
SOMERSET 
WEST   BURKE 

27.3 
24.5 
25.0 
23.2 

7.7 
4,9 
8.8 
6.4 

28,0 
25,9 
24,7 
21,0 
20,3 

7.9 
7.0 
7.4 
4.5 

33.7 
31.9 
31.9 
26.5 
27,1 

2,8 
4,3 
3.3 
1.6 

46,0 
45,9 
45.0 
39.6 
40.9 

3,4 
2,9 
2,9 
3,0 

56,0 
57,6 
56,5 
50.8 
54.0 

1,0 

2,1 

-      ,7 

1,7 

68,9 
71,6 
69,4 
63,6 

4.7 
6.1 
5.4 
6.0 

70,9 
73,2 
71,5 
66,4 
70,5 

2,3 
3,2 
3.3 
3,3 

67.7 
71.7 
69,1 
62,7 
63,5 

1,3 
3,7 
3,1 
2,0 

57,3 
60,0 
57,5 
51,4 
53,5 

-  1,8 

-  1,3 

-  1,3 

-  2.5 

52,7 
55,4 
52,5 
47,1 
48, 2M 

4,3 
6,7 
5,1 
2,5 

34,9 
33,3 
33,4 
30, 9M 

29,  OM 

-1.0 

-  2.6 

-  .8 

-  1.0 

28,9 
28,4 
26,7 
22,3 
21,8 

4.9 
5.3 
5.6 
2.0 

47.7 
48.3 
46.9 
42.1 

3.1 
3.5 
3.5 
2.4 

WILDER    1    E 
WOODSTOCK 

22.4 
27.3 

9.2 

20,3 
24,1 

5.5 

29,2 
33,2 

4.2 

42.1 

45.5 

3,6 

54.1 
55.6 

1,5 

67,7 
68.9 

6.3 

71,0 
72,2 

4,6 

67,0 
68,5 

3,8 

55,1 
57,2 

-      .4 

48,6 
51,6 

4,8 

30,4 
32,  9M 

-    1,8 

21,9 
25, 7M 

3.3 

44.2 
46.9 

3.7 

t    MOHAWK   FOREST    RANGER   ST 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

55. 3H 

- 

35,5 

- 

28.2 

- 

- 

- 
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In  addition  to  the  climatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologlc  Bulletin 
Series,   The  Uydrocllmatlc  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  In  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  In 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
Individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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coiofxcTiarr 

AXSONIA 

7.47 

_ 

2.69 

_ 

3.43 

_ 

4.43 

_ 

5.85 

_ 

0.20 

_ 

3.20 

_ 

2.52 

_ 

4.37 

_ 

1.55 

_ 

1.73 

_ 

2.65 

. 

40.09 

. 

BAKER  SVIUE 

7. SB 

. 

2.76 

_ 

2.9« 

- 

3.88 

- 

6.91 

- 

1.44 

- 

2.41 

- 

3.04 

- 

3.02 

_ 

2.39 

_ 

1.68 

_ 

3.39 

_ 

41.76 

_ 

BALTIC 

4.68 

.96 

2.48 

-    .06 

3.62 

-    .28 

- 

- 

3.94 

.67 

0.02 

-3.41 

2.36 

-1.54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BAXXXAKSTED 

S.BB 

2.78 

2.57 

-    .42 

3.44 

-    .15 

3.71 

.16 

5.87 

2.11 

1.02 

-3.20 

2.48 

-1.74 

2. 80 

-    .47 

2.88 

-1.97 

2.22 

-1 .02 

2.08  ;-1.72 

3.70 

.43 

39.13 

-    7.37 

BI.OaMFIELD 

5.00 

- 

3.19 

- 

1.50 

- 

3.71 

- 

4.99 

- 

0.54 

- 

2.22 

- 

2.75 

- 

2.67 

- 

1.98 

- 

2.21 

- 

2.80 

- 

33.56 

BKIKEPOHT 

7.00 

3.01 

3.54 

-    .27 

2.30 

-1.92 

4.15 

.15 

6.89 

3.23 

0.06 

-3.44 

2.51 

-1.67 

3.86 

-    .69 

4.64 

.69 

2.08 

-1.73 

1.60 

-1.93 

3.00 

-    .90 

41.63 

-5.47 

BBIDCEPORT   IB   AIRPOOT 

5.S2 

- 

3.33 

- 

1.56 

- 

3.11 

- 

5.79 

- 

0.07 

- 

2.79 

- 

4.96 

- 

2.76 

- 

2.11 

- 

1.61 

_ 

2.72 

- 

36.33 

- 

BRISTOL 

7.93 

_ 

2.75 

_ 

3.28 

- 

4.56 

- 

5.20 

- 

0.83 

- 

2.78 

- 

3.89 

- 

3.98 

- 

2.19 

- 

1.82 

_ 

3.54 

_ 

42.75 

_ 

BOLLS   ei:IDCE    DAM 

S.09 

_ 

2.66 

. 

- 

_ 

3.74 

_ 

5.82 

- 

0.90 

_ 

4.41 

_ 

2.02 

- 

3.23 

- 

2.24 

_ 

1.51 

_ 

4.77 

_ 

_ 

_ 

BOmmCTON 

7.76 

4.11 

2.86 

-    .15 

3.14 

-    .79 

4.20 

.24 

6.37 

2.08 

0.85 

-3.66 

2.36 

-2.59 

3.66 

-    .96 

3.36 

-1.69 

2.18 

-1.30 

1.90 

-2.69 

3.35 

-    .43 

41.99 

-7.83 

CAKOLEWOOD   LAO 

6.15 

_ 

3.43 

_ 

_ 

_ 

3.52 

_ 

. 

_ 

0.67 

_ 

_ 

_ 

5.04 

_ 

_ 

_ 

2.20 

_ 

1.58 

_ 

3.74 

_ 

. 

_ 

C0CKAPO»SET    FOREST  RASC 

6.52 

- 

3.51 

- 

3.24 

- 

4.71 

- 

5.51 

- 

1.53 

- 

4.31 

- 

4.93 

- 

5.00 

- 

2.11 

- 

2    77 

_ 

3.57 

- 

47.71 

_ 

COLLIXSVILLE 

7.021    2.67 

3.00 

.07 

3.35 

-1.03 

3.91 

-    .49 

6.09 

2.25 

0.93 

-3.20 

2.14 

-1.74 

3.07 

-1.32 

3.18 

-1.62 

2.11 

-1.17 

1.95 

-1.59 

3.30 

-    .06 

40.05 

-   7.23 

CREAII  HILL 

4.72.    1.06 

3.17 

-    .17 

2.79 

-    .95 

- 

- 

4.79 

.81 

0.89 

-3.33 

4.56 

.00 

2.76 

-1.61 

3.56 

-    .91 

2.32 

-1.25 

1.54 

-2.01 

4.37 

.87 

- 

BUIBDKT 

4.94 

- 

2.80 

- 

1.78 

- 

3.59 

- 

5.7S 

1.08 

- 

2.23 

5.97 

- 

2.70 

- 

1.96 

- 

1.28 

- 

3.38 

- 

37.46 

- 

IMISO*  LAKE 

7.89 

_ 

3.02 

_ 

_ 

_ 

4.68 

_ 

6.52 

_ 

0.23 

_ 

3.34 

_ 

2.69 

_ 

4.31 

_ 

1.90 

. 

2.03 

_ 

2.93 

_ 

. 

. 

DBRBT 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.25 

- 

3.04 

- 

3.79 

- 

5.24 

_ 

1.76 

_ 

1.67 

_ 

3.27 

_ 

_ 

_ 

EAST  HATOC 

6.77 

- 

2.98 

- 

3.05 

- 

3.25 

- 

6.22 

- 

0.11 

- 

3.19 

- 

2.06 

- 

4.36 

- 

2.40 

- 

2.30 

- 

3.05 

- 

39.74 

- 

lASTnH    LAKE    XESERTOIR 

7.36 

- 

2.97 

- 

2.48 

- 

4.51 

- 

5.64 

- 

0.15 

- 

2.36 

- 

2.40 

- 

4.20 

. 

2.08 

- 

1.54 

_ 

2.66 

_ 

38.35 

_ 

FALLS   TILLAGE 

6.94 

3.92 

2.38 

-    .75 

1.32 

-1.96 

3.54 

.27 

5.55 

1.89 

0.93 

-3.28 

2.99 

-1.45 

2.77 

-1.48 

2.04 

-2.27 

2.75 

-    .28 

1.50 

-1.78 

4.10 

.87 

36.81 

-6.30 

CREEMWICH 

6.51 

_ 

3.35 

_ 

2.02 

_ 

4.35 

. 

5.28 

_ 

0.10 

_ 

3.21 

_ 

4.53 

_ 

3.85 

_ 

1.87 

_ 

1.11 

. 

3.28 

_ 

39.46 

. 

(acTow 

6.51 

_ 

4.06 

_ 

2.89 

- 

3.95 

- 

3.08 

- 

0.03 

- 

3.62 

- 

2.66 

_ 

3.75 

_ 

2.15 

_ 

4.27 

_ 

4.24 

_ 

42.21 

_ 

BARTrORD 

4.99 

- 

2.79 

. 

_ 

_ 

3.73 

_ 

4.86 

_ 

0.92 

- 

2.42 

_ 

2.97 

_ 

2.93 

- 

1.85 

_ 

2.23 

_ 

2.22 

_ 

_ 

_ 

BARTFORD  WB    AIRPORT 

4.99 

l.OS 

3.32 

-    .51 

2.37 

-1,53 

3.78 

.42 

5.63 

2.03 

0.87 

-2.21 

3.23 

-1.14 

3.02 

-1.27 

3.03 

-    .46 

2.06 

-1.46 

2.74 

-    .81 

3.40 

-    .57 

38.44 

-6.46 

BEMLOCKS    RESERVOIR 

6.96 

- 

- 

- 

- 

- 

4.60 

- 

6.18 

- 

0.10 

- 

2.32 

- 

3.67 

- 

3.97 

- 

1.90 

- 

1.43 

- 

2.98 

- 

- 

- 

JEtETT   CITY 

4.50 

_ 

2.77 

_ 

2.44 

_ 

3.64 

_ 

4.02 

_ 

0.09 

_ 

1.39 

_ 

5.50 

_ 

4.15 

_ 

2.19 

_ 

3.06 

_ 

2.47 

. 

36.22 

. 

LAKE    KONOHOC 

S.46 

1.02 

4.06 

-    .14 

-1.01 

- 

V6.37 

- 

4.16 

.60 

0.04 

-3.31 

2.77 

-    .97 

3.28 

-1.24 

5.85 

1.99 

2.28 

-1.62 

3.24 

-    .68 

3.27 

40.78 

7.72 

LAUREL   RESERVOIR 

6.53 

_ 

2.93 

_ 

3.56 

_ 

4.23 

_ 

5.71 

- 

0.23 

_ 

3.46 

_ 

3.52 

- 

3.40 

_ 

1.64 

_ 

1.24 

_ 

3.33 

_ 

39.78 

_ 

BAXCHESTER 

5.53 

- 

2.80 

- 

2.96 

- 

3.58 

- 

5.90 

- 

0.25 

- 

2.39 

- 

1.86 

- 

2.71 

_ 

1.76 

_ 

2.04 

_ 

3.38 

_ 

35.16 

- 

■SAD   POND   RESERVOIR 

6.70 

- 

3.22 

- 

3.75 

- 

4.46 

- 

5.74 

- 

0.12 

- 

3.26 

- 

3.22 

- 

3.45 

- 

1.84 

- 

1.44 

- 

3.75 

- 

40.95 

- 

HIDDLETCWN 

6.42 

_ 

2.65 

_ 

2.57 

_ 

4.88 

_ 

6.69 

_ 

0.86 

_ 

3.69 

_ 

3.31 

_ 

4.69 

. 

1.98 

_ 

2.20 

3.20 

43.14 

alLPORD 

5.85 

- 

3.19 

- 

2.87 

- 

3.77 

- 

6.52 

- 

0.18 

- 

2.89 

- 

3.64 

- 

4.32 

_ 

2.22 

- 

1.82 

_ 

3.00 

_ 

40.27 

_ 

IKWAWK    FOREST   RASGER   S 

8.15 

_ 

2.66 

_ 

3.21 

_ 

3.58 

_ 

6.14 

- 

0.72 

_ 

5.19 

_ 

2.96 

_ 

3.61 

_ 

2.46 

_ 

1.68 

_ 

4.29 

_ 

44.65 

_ 

■OODVS    RESERVOIR 

5.89 

- 

3.15 

- 

2.28 

- 

4.39 

- 

4.48 

- 

0.37 

- 

2.31 

- 

5.27 

- 

2.47 

_ 

- 

2.20 

- 

2.52 

_ 

_ 

KOUOT   CASBEL 

6.93 

3.19 

2.26 

-    .56 

2.56 

-2.21 

4.16 

.35 

6.87 

2.54 

0.30 

-4.10 

3.33 

-    .24 

3.65 

-    .65 

4.37 

.07 

1.88 

-1.43 

2.05 

-2.70 

2.86 

-1.16 

41.22 

-   6.90 

NATniAUG    FOREST    RANGER 

4.63 

_ 

3.04 

_ 

2.32 

_ 

3.04 

_ 

4.04 

_ 

0.26 

_ 

1.43 

_ 

2.14 

_ 

4.28 

_ 

2.19 

. 

2.60 

_ 

2.71 

_ 

32.68 

_ 

NATHAN    HALE    STATE   FRST 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

3.81 

_ 

2.16 

- 

2.46 

_ 

3.11 

_ 

_ 

_ 

NEW    HARTFORD 

6.66 

- 

2.70 

- 

3.30 

- 

3.58 

- 

5.53 

- 

0.70 

- 

2.02 

- 

2.72 

- 

2.55 

- 

2.17 

- 

1.97 

_ 

3.57 

- 

37.47 

- 

NEW    HAVEN  WB   AIRPORT 

5.87 

2.20 

1.95 

-1.84 

3.19 

-    .03 

6.14 

2.76 

0.12 

-2.68 

2.83 

-1.18 

2.88 

-1.07 

2.95 

-    .29 

2.30 

-1.05 

2.20 

-    .85 

3.59 

-    .13 

3.15 

-    .55 

37.17 

-4.71 

NEWIXOTON 

5.21 

- 

2.62 

_ 

1.26 

- 

4.41 

- 

5.88 

- 

0.62 

- 

2.61 

- 

4.52 

- 

2.91 

- 

2.20 

- 

2.25 

- 

3.02 

- 

37.51 

- 

^-        HEW    LOilDOK 

5.61 

1.53 

3.84 

.12 

2.41 

-1.82 

3.67 

-    .12 

2.86 

-    .51 

0.01 

-3.24 

3.80 

.14 

3.30 

-1.04 

5.71 

2.26 

2.37 

-1.31 

3.50 

-    .16 

3.85 

.09 

40.93 

-4.06 

K       RORFOLK   2    SW 

8.32 

- 

3.23 

- 

4.03 

- 

3.59 

- 

4.91 

- 

1.11 

- 

2.79 

- 

2.92 

- 

3.79 

2.58 

1.88 

4.84 

43.99 

^B       BORTH    BRAXFORO 

7.50 

- 

3.52 

_ 

3.56 

_ 

3.86 

_ 

6.88 

- 

0.11 

_ 

3.69 

_ 

3.34 

- 

5.31 

_ 

2.59 

_ 

2.17 

_ 

3.31 

_ 

45.64 

_ 

^K       IIORTH  GUILFORD 

7.18 

- 

3.98 

- 

3.58 

- 

3.98 

- 

6.43 

- 

0.09 

- 

3.52 

- 

3.13 

- 

4.78 

_ 

2.50 

- 

2.55 

_ 

3.78 

_ 

45.50 

- 

^m      BORTH    KEXT 

- 

- 

2.84 

2.08 

- 

3.64 

- 

5.21 

- 

0.86 

- 

3.20 

- 

3.43 

- 

3.40 

- 

2.36 

- 

1.63 

- 

4.25 

- 

- 

- 

^P       RORTH    STAKFORD   BESBR 

7.25 

_ 

3.08 

. 

3.80 

_ 

4.19 

_ 

5.99 

_ 

0.12 

_ 

3.34 

_ 

3.71 

_ 

3.44 

_ 

1.79 

__ 

1.16 

_ 

3.40 

41.27 

MOSWALK 

7.35      3.77 

3.42 

-    .18 

2.15 

-1.90 

3.78 

.08 

5.90 

2.11 

0.14 

-3.21 

3.99 

.04 

3.93 

-    .78 

3.59 

-    .41 

1.84 

-1.80 

1.24 

-2.20 

3.61 

-    .01 

40.94 

-    4.49 

NORWICH    3    ESE 

5.65        - 

2.99 

- 

4.05 

- 

3.52 

- 

4.78 

- 

T 

- 

1.56 

- 

4.25 

_ 

5.44 

_ 

2.43 

_ 

3.11 

_ 

1.34 

_ 

39.12 

PACHAUG    ST    FOREST    3   HE 

5.10         - 

3.12 

- 

3.79 

- 

4.69 

- 

4.06 

- 

0.08 

_ 

1.93 

_ 

2.24 

- 

4.78 

_ 

2.29 

_ 

3.30 

_ 

3.21 

_ 

38.59 

_ 

PEOPLES    FOREST    RANGER 

6.55 

- 

2.47 

- 

3.06 

- 

3.57 

- 

5.95 

- 

1.17 

- 

3.58 

- 

2.65 

- 

2.59 

- 

2.38 

- 

1.48 

- 

3.16 

- 

38.61 

- 

&       PBOSPECT 

7.13 

_ 

2.67 

_ 

3.35 

_ 

5.30 

_ 

5.50 

_ 

0.57 

_ 

3.00 

_ 

2.74 

_ 

3.90 

_ 

1.93 

2.15 

3.70 

41.94 

^m_   rantn 

4.55 

- 

3.41 

- 

3.02 

- 

2.89 

_ 

5.43 

- 

0.23 

- 

1.08 

- 

5.17 

_ 

5.07 

_ 

2.35 

_ 

2.98 

_ 

3.12 

_ 

39.30 

_ 

^H_  POTBAB  HEiorrs 

4.98 

- 

2.43 

- 

2.00 

- 

2.84 

- 

4.37 

- 

0.85 

- 

0.83 

- 

6.38 

- 

4.22 

_ 

2.35 

_ 

1    86 

_ 

2.58 

_ 

35.69 

_ 

^^knni«AB   LAKE 

6.11 

- 

2.75 

- 

2.48 

- 

4.47 

- 

5.50 

- 

0.20 

- 

3.36 

- 

4.59 

_ 

3.64 

_ 

1.70 

_ 

0.97 

_ 

2.93 

_ 

38.70 

_ 

^^Kbockville 

4.12 

- 

2.51 

- 

1.70 

- 

3.09 

- 

- 

- 

0.42 

- 

2.28 

- 

2.02 

- 

1.76 

- 

1.94 

- 

3.00 

- 

- 

- 

^^Tbockwood  lake 

6.22 

_ 

2.69 

- 

2.33 

_ 

4.34 

_ 

5.04 

_ 

0.11 

_ 

3.13 

_ 

3.45 

_ 

3.46 

_ 

1.50 

_ 

0.86 

_ 

2.71 

. 

35.84 

_ 

ROCKY   RIVER    DAB 

6.47 

- 

2.75 

- 

2.81 

- 

3.50 

- 

7.22 

- 

1.07 

- 

3.68 

- 

1.50 

_ 

2.48 

_ 

2.19 

_ 

1.19 

_ 

3.81 

_ 

38.67 

- 

ROmiD  POHD 

5.77 

- 

2.22 

_ 

2.23 

- 

4.12 

- 

6.14 

- 

0.45 

_ 

2.92 

_ 

5.10 

- 

3.46 

_ 

1.84 

_ 

1.20 

_ 

3.83 

_ 

39.28 

. 

SALISBURY 

3.74 

.34 

2.53 

.13 

1.54 

-2.07 

3.34 

.10 

5.88 

1.59 

1.19 

-3.95 

3.97 

-    .99 

3.03 

-    .49 

2.56 

-1.21 

2.98 

-    .95 

1.13 

-2.78 

3.88 

.93 

35.77 

-   9.35 

SADGATVCK   RESERVOIR 

5.79 

- 

3.09 

- 

2.19 

4.22 

5.61 

- 

0.29 

- 

2.80 

- 

3.77 

- 

3.84 

- 

1.98 

- 

1.45 

2.94 

37.97 

SHE!  TON 

7.53 

, 

2.78 

_ 

3.44 

4.67 

_ 

5.94 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

SHEPAUC    DAB 

6.00 

- 

3.33 

- 

2.26 

- 

3.74 

_ 

5.92 

- 

0.91 

- 

3.50 

_ 

3.19 

_ 

3.26 

_ 

2.49 

_ 

1.54 

_ 

5.94 

_ 

42.08 

_ 

SHUTTLE    KEADOW    RESERV 

6.65 

- 

2.80 

- 

2.89 

- 

4.75 

- 

5.14 

_ 

0.55 

- 

3.86 

- 

4.97 

_ 

3.72 

_ 

2.13 

_ 

2.25 

_ 

3.17 

_ 

42.88 

_ 

STAFFORD   SPRINGS 

4.73 

- 

2.67 

- 

2.14 

- 

3.34 

- 

4.96 

- 

0.42 

_ 

1.50 

- 

2.97 

_ 

2.86 

_ 

1.82 

_ 

2.18 

_ 

2.81 

_ 

32.40 

_ 

STEVENSON   DAB 

7.34 

- 

2.75 

- 

3.23        - 

5.41 

- 

5.58 

- 

0.34 

- 

3.97 

- 

1.57 

- 

4.71 

- 

1.70 

- 

1.79 

- 

3.52 

- 

41.91 

- 

STORRS 

4.37 

.70 

2.  '6 

-    .61 

1.52 

2.60 

3.90 

.34 

4.45 

.95 

0.83 

-2.34 

1.78 

-2.44 

5.24 

1.08 

3.00 

-1.07 

2.48 

-1.10 

2.30 

-1.17 

2.65 

-1.00 

35.28 

-   9.26 

THOBPSONVTLLE 

4.87        - 

2.a4 

- 

1.87 

_ 

3.10 

- 

5.41 

_ 

0.39 

2.50 

_ 

2.56 

_ 

2.66 

2.06 

2.12 

3.05 

33.23 

TOSRINGTON    1 

6.40        - 

- 

V4.86 

- 

2.97 

- 

6.15 

1.02 

_ 

2.39 

_ 

3.23 

- 

2.78 

_ 

2.46 

_ 

1.40 

_ 

4.81 

_ 

38.47 

_ 

TORRINCTON    2 

» 

2.17 

- 

4.30 

- 

3.25 

- 

6.59 

1.01 

_ 

2.58 

_ 

3.10 

_ 

2.83 

_ 

2.39 

_ 

1.75 

_ 

4.58 

_ 

_ 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

7.44 

3.14 

- 

2.40 

- 

3.89 

- 

6.62 

~ 

0.28 

2.76 

- 

4.27 

- 

4.23 

- 

2.12 

- 

1.48 

- 

2.73 

- 

41.36 

- 

WARREX 

S.87        - 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WASHIBCTOB 

5.96        - 

3.48 

.. 

3.07 

- 

4.02 

. 

6.18 

_ 

0.72 

_ 

4.10 

_ 

_ 

_ 

2.94 

_ 

2.52 

_ 

1.56 

_ 

4.92 

_ 

_ 

_ 

WATERBURT 

6.14     2.20 

1.93 

-1.88 

1.72 

-L.38 

4.12 

.36 

5.37 

1.58 

0.89 

-2.65 

4.75 

.40 

3.24 

-1.13 

4.18 

.31 

2.43 

-1.26 

1.66 

-1.86 

3.21 

-    .59 

39.64 

-   6.90 

WATERBURT   CITY    HALL 

5.47        - 

3.61 

- 

2.51 

- 

3.86 

- 

5.59 

- 

0.76 

_ 

3.85 

_ 

2.85 

_ 

3.86 

_ 

2.25 

1.49 

3.38 

39.48 

WEPAWADC    RESERVOIR 

6.53 

3.17 

- 

3.24 

- 

4.51 

- 

7.71 

- 

0.18 

- 

3.17 

- 

2.61 

- 

4.85 

- 

1.93 

- 

2.17 

- 

3.18 

- 

43.25 

- 

WESTBROOK 

6.45        - 

3.68 

- 

2.45 

_ 

3.70 

_ 

4.23 

_ 

2.97 

. 

0.10 

. 

1.76 

_ 

4.72 

2.96 

3.00 

3.59 

39.61 

WEST    HARTFORD 

5.24        - 

2.60 

2.65 

- 

4.42 

- 

5.73 

_ 

0.79 

_ 

2.99 

_ 

2.61 

_ 

4.27 

_ 

2.12 

_ 

2.05 

_ 

3.39 

_ 

38.86 

_ 

WEST    HAHTLAXD 

6.60     3.21 

1.97 

-1.25 

3.43 

-    .1^ 

3.35 

-    .17 

5.54 

-1.60 

1.37 

-2.88 

4.12 

-    .34 

2.52 

-1.45 

3.55 

-    .52 

1.74 

-1.63 

1.46 

-2.61 

3.05 

-    .11 

38.70 

-   6.26 

WHIGYILLE  RESERVOIR 

7.31i      - 

2.71 

- 

2.76 

- 

4.16 

- 

6.14 

- 

0.64 

- 

4.23 

_ 

1.82 

_ 

3.58 

2.20 

1.72 

3.93 

41.20 

"HITXEY    LAKE 

7.72        - 

3.25 

' 

4.00 

- 

4.10 

- 

7.05 

- 

0.16 

- 

3.95 

- 

2.76 

- 

4.47 

- 

2.39 

- 

2.09 

- 

3.12 

- 

45.06 

- 

WIGWAM   RESERVOIR 

6.061      - 

. 

- 

3.25 

_ 

3.25 

_ 

5.36 

. 

0.78 

_ 

5.60 

_ 

4.33 

_ 

3.90 

2.38 

1.91 

4.77 

WILLIMAXTIC 

5.09.      - 

2.92 

- 

- 

- 

3.98 

- 

5.44 

- 

0.21 

_ 

0.91 

_ 

2.59 

_ 

3.96 

_ 

1.96 

2.60 

_ 

3.29 

_ 

_ 

_ 

■          WINDSOR   LOCKS   BRADLEY 

4.69  1      - 

3.33 

_ 

1.19 

- 

3.38 

_ 

4.58 

_ 

0.28 

_ 

1.27 

_ 

1.91 

_ 

2.15 

_ 

1.82 

1.87 

_ 

2.71 

_ 

29.18 

. 

^B     lOLCorr  reservoir 

7.92]      - 

2.98 

_ 

2.97 

5.71' 

- 

5.98 

- 

0.61 

- 

4.94 

_ 

7.21 

_ 

5.09 

_ 

2.57 

2.17 

_ 

4.56 

_ 

52.71 

„ 

■       BOODBDRT 

6.39        - 

2.56 

- 

2.10 

- 

3.09 

- 

5.41 

- 

0.72 

- 

4.01 

- 

3.45 

- 

2.90 

- 

2.33 

- 

1.31 

- 

3.69 

- 

37.96 

- 

^B                        BAINE 

^B      ADCUCTA    AIRPORT 

3.48 

_ 

1.67 

_ 

2.15 

, 

2.34 

_ 

3.62 

_ 

2.51 

_ 

1.10 

_ 

1.15 

4.78 

3   03 

4.68 

1.49 

32.00 

^H       BAHGOR 

3.84 

.56 

2.60 

.28 

1.67 

-1.32 

3.43 

-    .04 

2.96 

-    .28 

2.65 

-    .28 

1.55 

-1.29 

0.61 

-2.39 

4.18 

.27 

2.15 

-2.03 

5.08 

1.98 

1.67 

-1.38 

32.39 

-   5.92 

■^      BAR  HARBOR 

4.62 

-    .13 

4.95 

1.10 

2.20 

-2.60 

2.94 

-    .81 

3.16 

-    .19 

2.89 

-    .38 

1.01 

-2.35 

0.53 

-2.72 

4.46 

.49 

3.18 

-1.20 

4.95 

.40 

2.81 

-1.57 

37.70 

-    9.96 

■       BELFAST 

4.95 

_ 

3.37 

- 

2.00 

- 

2.70 

- 

3.21 

- 

3.68 

- 

2.55        - 

1.17 

3.89 

2.52  1      - 

6.00 

1.92 

37.96 

^m       BBTHEL 

- 

_ 

- 

- 

- 

3.22 

- 

3.66 

- 

1.87 

- 

2.85!      - 

2.57 

- 

3.65 

- 

2.17!       - 

3.23 

- 

- 

- 

- 

- 

^P       BSASSUA    DAM 

2.68 

-    .51 

2.46 

.47 

1.35 

-2.03 

2.03 

-1.39 

2.97 

-    .07 

2.22 

-1.35 

2.70 

-.83 

3.35 

.59 

2.38 

-1.43 

1.34 

-1.64 

4.25 

1.41 

1.51 

-1.45 

29.24 

-   8.23 

■*       CARIBTU  WB   AIRPORT 

2. SO 

.10 

2.21 

.20 

2.48 

.13 

2.11 

-    .66 

3.91 

.87 

3.82 

-    .10 

5.35 

1.41 

2.49 

-    .80 

4.40 

.81 

2.35 

-1.21 

5.87 

3.20 

2.14 

-    .38 

39.63 

3.57 

^r       CLAYTON   LAKE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.32 

3.02 

2.21 

2.67 

2.53 

1.74 

2.56 

3.21 

1.69 

^          CORIXNA 

- 

- 

- 

- 

2.30 

. 

- 

. 

4.07 

_ 

3.25 

_ 

4.24 

_ 

, 

_ 

5.94 

_ 

2.48 

_ 

4.89 

_ 

2.83 

_ 

_ 

_ 

EASTPORT  WB  CITY 

4. 56         .64 

1 

4. 35 

1.00 

3.15 

-    .79 

2.57 

-    .27 

3.04 

.03 

1.58 

-1.39 

1.00 

-2.08 

1.85 

-1.15 

6.10 

3.32 

1.82 

-1.73 

7.01       3.69 

2.75 

-    .99 

39.78 

.38 

EAST    SABGERVILLE   2    E 

3.84  '      - 

2.33 

. 

. 

_ 

3.55 

_ 

3.48 

. 

2.39 

_ 

3.11 

2.04 

3.88 

. 

2.58 

4 . 80  '       - 

1.83 

_ 

- 

. 

EAST  WINTHROP 

4.10        - 

2.81 

- 

2.45 

- 

3.59 

. 

3.09 

- 

2.46 

- 

1.11 

_ 

1.03 

_ 

4.69 

2.76        - 

4.41 

1.59 

34.09 

- 

ri.LSWORTR 

3. SO   -    .29 

2.28 

-    .68 

2.30 

-1.43 

2.22 

-1.75 

2.67 

-    .11 

1.92 

-1.31 

1.21 

-1.92 

0.78 

-2.38 

4.19 

.03 

2.05   -2.14 

3 .  98         .46 

2.84    -    .75 

29.94 

-12.27 

EUSTIS 

_ 

1.76 

- 

1.33 

- 

1.65 

- 

2.37 

- 

1.83 

1.40 

1.85 

1 . 70  1      - 

2.75 

1.45 

- 

FARBIXOTON 

3.24   -    .18 

2.77 

-    .08 

- 

- 

3.27 

-    .25 

3.16 

-    .42 

3.47 

-    .26 

2.57 

-1.02 

2.03 

-1.68 

3.19 

-    .70 

2.06 

-1.45 

4.24 

.65 

1.82   -1.67 

- 

- 

b        ron   FAIRFIEl.D 

2.01  I-    .68 

2.61 

-    .54 

2.91 

.21 

2.14 

-    .27 

4.06 

1.18 

3.44 

-    .52 

. 

V7.59 

_ 

3.38 

-    .11 

1.37 

-2.13 

S.28 

2.33 

2.88   -    .13 

37.67 

.SB 

■        FORT    KENT    1    SE 

2.28  -    .26 

2.00 

.02 

2.59 

.56 

2.01 

-    .77 

_ 

- 

_ 

3.75 

.31 

1.80 

-1.68 

3.70 

.96 

1.71    -1.21 

. 

^M        FORT   KENT 

2,50 

1.65 

■ 

2.27 

" 

1.65 

" 

2736 

" 

3.55 

~ 

2.27 

~ 

3.32 

" 

3.07 

" 

1.45 

" 

* 

~ 

1. 10 

" 

~ 

~ 

See  reference  ootea  f^lowlng  Statios  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

« 

« 

C 

, 

O 

C 

» 

a 

o 

9 

« 

s 

Station 

& 

1 

,0, 

1 

0. 

1 

a 

1 

a 

1 

0. 

1 

a. 

1 

0. 

1 

a 

1 

(3, 

1 

a 

D* 

1 

0. 

i 

1" 

1 

<! 

J 

1 

1 

a 

1 

1 

1 

1 

a 

I 

Q 

1" 

i 

•3 
£ 

1 

1 

1 

1 

a 

GARDINER 

4.42 

.75 

2.79 

-    .60 

2.24 

-1.68 

3.14 

-    .33 

3.47 

-    .08 

2.30 

-    .92 

1.31 

-2.09 

0.96 

-2.51 

4.53 

1.02 

2.98 

-1.05 

4.89 

1.02 

1.40 

-2.26 

34.43 

-    8.73 

GILEAD 

2.34 

- 

1.94 

- 

- 

- 

3.24 

- 

2.56 

- 

2.15 

- 

2.42 

_ 

3.65 

_ 

2.97 

_ 

1.74 

_ 

3.90 

1.53 

28.44 

GRAND  LAKE    STREAM 

2.90 

- 

2.18 

- 

2.13 

- 

2.88 

- 

- 

- 

_ 

_ 

3.19 

_ 

2.30 

_ 

5.23 

_ 

2.00 

_ 

4,63 

_ 

_ 

_ 

GREENVILLE 

2.60 

-    .28 

2.13 

-    .59 

1.88 

-1.08 

3.01 

.09 

3.60 

.38 

2.91 

-    .81 

3.18 

-1.08 

2.79 

-    .58 

3.33 

-    .42 

2,20 

-1.36 

3,43 

.35 

1.53 

-1.60 

32.69 

-  6.98 

HIRAM 

5.13 

1.38 

2.46 

-    .62 

1.89 

-1.58 

3.79 

-    .37 

3,47 

.51 

1.04 

-2.52 

2.91 

-    .73 

2.50 

-    .70 

2.81 

-    .99 

2,28 

1.00 

3,87 

-    ,08 

1.61 

-1.71 

33.76 

-  8.41 

HOULTON    AIRPORT 

3.00 

.31 

1.67 

-    .26 

2.26 

-    .09 

1.76 

-    .69 

2.89 

.66 

2,21 

-    .90 

2.81 

.03 

3.41 

.66 

5.69 

2.64 

2.42 

-    .85 

3.66 

1,20 

2.63 

.37 

34.41 

3.08 

HOULTON    1    NE 

3.55 

.86 

2.52 

.59 

2.33 

-    .02 

1.99 

-    .46 

2.34 

.11 

2.13 

-    .98 

2.55 

-    .23 

2.86 

.11 

5.71 

2.66 

2.18 

-1.09 

4,53 

2.07 

2.70 

.44 

35.39 

4.06 

JACKMAN    1   mm 

2.67 

.03 

1.74 

-    .23 

1.49 

-1.08 

3.13 

.20 

2.47 

-    .89 

2.64 

-1.35 

3.52 

-    .06 

2.46 

-    .40 

2.64 

-    .85 

1.18 

-2.07 

4,54 

1.39 

1.84 

-    .80 

30.32 

-   6.11 

JONESBORO 

4.79 

- 

5.01 

- 

- 

- 

3.49 

- 

2.98 

- 

2.07 

- 

0.83 

0.57 

- 

6.19 

2.45 

6.25 

3.00 

LEWISTON 

4.25 

.33 

2.67 

-    .94 

2.37 

-1.93 

4.51 

.93 

3.00 

-    .35 

1.52 

-1.89 

1.13 

-2.49 

1.96 

-1.16 

4.07 

.38 

2.49 

-1.06 

4.40 

.66 

1.88 

-2.02 

34.25 

-    9.54 

MACHIAS 

7.75 

3,45 

5.25 

2.36 

2.97 

-    .80 

3.17 

-1.08 

3.33 

.69 

1.82 

-1.96 

1.02 

-1.99 

1.88 

-1.09 

6.99 

2.54 

1.63 

-2.91 

7.30 

3.24 

3.36 

-    .70 

46.47 

1.75 

MADISON 

3.00 

-    .39 

2.44 

-    .31 

1.55 

-2.03 

3.06 

-    .68 

2.50 

-1.02 

2.90 

-    .67 

3.42 

-    .02 

1.35 

-2.33 

3.20 

-    .81 

2.11 

-1.49 

3.73 

.39 

1.93 

-1.32 

31.19 

-10.68 

MIDDLE    DAM 

1.94 

-    .35 

1,53 

-    .39 

2.40 

-    .21 

2.42 

-    .39 

2.57 

-    .92 

3.98 

.27 

3.20 

-    .76 

1.67 

-2.10 

2.59 

-1.16 

2.19 

-    .97 

2.19 

-    .75 

1.87 

-    .43 

28.56 

-    8.16 

MILLINOCKET 

3.98 

.44 

2.14 

-    .65 

2.24 

-1.30 

2,75 

-    .63 

- 

_ 

3.06 

-    .71 

2.68 

-1.00 

- 

- 

3.33 

-    .50 

2,28 

-1.61 

4.46 

.75 

2.00 

-1.54 

_ 

_ 

MILLINOCKET   AIRPORT 

4.60 

1.06 

2.43 

-    .36 

3.27 

-    .27 

2.82 

-    .56 

2.65 

-    .25 

2.89 

-    .88 

2.85 

-    .83 

2.61 

-1.05 

4,34 

.51 

2.24 

-1.65 

4.62 

.91 

2.25 

-1.29 

37.57 

-    4.66 

MILLINOCKET    DAM 

2.97 

. 

2.01 

_ 

_ 

_ 

2    71 

_ 

2.91 

_ 

2.47 

_ 

4.21 

_ 

2.94 

_ 

4.44 

_ 

2.41 

. 

5.11 

_ 

2.30 

. 

. 

_ 

KILO 

4.32 

1.67 

2.55 

.71 

2.72 

.38 

3.11 

.09 

3.14 

-    .27 

2.11 

-2.05 

2.43 

-    .86 

2.41 

-1.16 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MILTON 

3.58 

- 

3.06 

- 

1.86 

- 

2.99 

- 

3.75 

- 

4.35 

- 

3.12 

- 

2.30 

- 

3.53 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

MOOSEHEAD 

2.03 

-    .75 

2.15 

.42 

1.63 

-1.21 

2.09 

-1.37 

2.77 

-    .17 

2.26 

-1.64 

3.00 

-1.32 

3.33 

.41 

2.92 

-    .94 

1.62 

-1.55 

3.49 

.84 

1.36 

-1.25 

28.65 

-  8.63 

NORTH    ANDOVER 

- 

- 

2.80 

- 

1.33 

- 

2.56 

- 

2,45 

- 

3.65 

- 

1.99 

- 

2.47 

- 

3.33 

- 

2.09 

- 

3.42 

2.05 

NORTH    BRIDGTON 

4.80 

1.20 

2.67 

-    .56 

2.11 

-1.91 

3.21 

-    .49 

3.33 

-    .10 

1.33 

-2.28 

1.26 

-2.79 

2.33 

-1.20 

4.36 

.44 

2.61 

-    .66 

4.20 

.66 

1.94 

-1.60 

34.15 

-    9.39 

OLD  TOWN 

3.95 

.78 

2.49 

-    .11 

2.17 

-    .88 

2.82 

-    .75 

3.37 

.38 

2.11 

-1.36 

3.56 

-    .08 

1.01 

-2.00 

4.43 

.83 

2.56 

-1.56 

4.89 

1.68 

2.49 

-    .77 

35.85 

-   3.84 

OLD  TOWN   AIRPORT 

3.79 

- 

2.27 

- 

2.91 

- 

3.67 

- 

2.68 

- 

3.15 

- 

2.08 

- 

4.48 

- 

2.63 

- 

5.24 

- 

2.62 

_ 

2.08 

_ 

37.60 

_ 

ORONO 

2.72 

-1.13 

2.46 

-    .93 

2.27 

-    .70 

- 

- 

1.20 

-2.13 

2.41 

-    .96 

1.58 

-1.60 

2.82 

-    .74 

2.95 

-1.04 

4.28 

.74 

- 

- 

. 

- 

PORTLAND 

5.00 

- 

3.22 

- 

2.37 

- 

3.71 

- 

3.44 

- 

2.40 

- 

2.07 

- 

1.58 

- 

6.21 

- 

2.37 

- 

4.63 

- 

1.82 

- 

38.82 

- 

PORTLAND  WB   AIRPORT 

4.65 

.68 

3.14 

-    .86 

2.04 

-1.82 

3.72 

.34 

3.50 

.10 

2.05 

-1.23 

1.71 

-1.55 

1.22 

-1.92 

6.27 

3.17 

2.26 

-    .88 

4.26 

.80 

1.75 

-2.22 

36.57 

-   5.39 

PRENTISS 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

2.08 

- 

3.54 

- 

2.23 

- 

4.22 

- 

3.84 

- 

3.59 

_ 

1.90 

_ 

4.68 

_ 

2.40 

_ 

- 

_ 

PRESQUE    ISLE 

2.37 

.11 

1.81 

-    .02 

- 

- 

1.80 

-    .81 

3.74 

.87 

2.75 

-    .95 

3.94 

.22 

2.80 

-    .30 

4.64 

1.25 

1.96 

-1.40 

4.51 

1.99 

1.50 

-    .88 

- 

- 

RIPOGENDS    DAM 

3.04 

.38 

1.81 

-    .04 

2.59 

-    .25 

3.09 

-    .49 

3.58 

-    .30 

2.89 

-l.Sl 

4.13 

.14 

2.63 

-1.31 

2.48 

-2.02 

2.29 

-2.13 

3.59 

.06 

1.97 

-    .84 

34.09 

-   8.41 

ROCKLAM) 

4.70 

- 

4.55 

- 

2.36 

- 

2.80 

- 

3.40 

- 

3.25 

1.08 

- 

0.89 

- 

5.56 

3.09 

- 

5.00 

- 

2.44 

- 

39.12 

- 

ROCKLAND   1    W 

4.30 

_ 

3.37 

_ 

1.85 

_ 

2.34 

_ 

3.30 

_ 

3.33 

_ 

0.95 

_ 

1.21 

_ 

5.13 

_ 

2.80 

_ 

5.09 

. 

2.51 

_ 

36.18 

_ 

ROXBURY 

- 

V5.26 

- 

1.11 

- 

3.22 

- 

3.84 

- 

3.95 

- 

3.72 

- 

2.30 

- 

4.01 

- 

2.14 

- 

4.02 

- 

1.53 

- 

35.10 

- 

RDMFORD   3    SW 

2.49 

-    .51 

1.95 

-    .81 

1.69 

-1.80 

3.04 

-    .28 

3.78 

.50 

4.28 

.84 

2.50 

-1.21 

2.22 

-1.22 

3.40 

-    .30 

2.39 

-    .82 

4.51 

1.21 

2.19 

-    .79 

34.44 

-    5.19 

ROMFORD   1    SSE 

2.78 

-    .22 

2.30 

-    .46 

1.31 

-2.18 

2.61 

-    .71 

2.53 

-    .75 

3.58 

.14 

1.83 

-1.88 

2.05 

-1.39 

2.47 

-1.23 

1.89 

-1.32 

3.77 

.47 

1.64 

-1.34 

28.76 

-10.87 

SKOWHEGAN 

3.13 

- 

2.46 

- 

1.84 

- 

3.32 

- 

2.53 

- 

2.43 

- 

2.67 

- 

- 

- 

3.64 

- 

2.34 

- 

4.42 

- 

2.11 

- 

- 

- 

SOUTH    ANDOVER 

^ 

_ 

2.58 

_ 

1.47 

_ 

3.08 

_ 

3.09 

_ 

4.84 

_ 

2.48 

_ 

2.86 

_ 

3.55 

_ 

2.24 

_ 

3.97 

_ 

_ 

2.06 

. 

_ 

SODTB   WEST   HARBOR 

3.85 

T 

.00 

_  ; 

VS.  96 

- 

- 

3.55 

- 

2.99 

_ 

0.91 

_ 

0.26 

, 

4.22 

_ 

2.42 

_ 

4.19 

_ 

1.85 

- 

- 

SQUA    PAN    DAM 

2.71 

- 

2.01 

- 

2.85 

_ 

2.57 

_ 

3.41 

- 

2.65 

- 

2.78 

- 

4.90 

- 

3.35 

- 

1.61 

- 

4,79 

- 

2.07 

- 

35.70 

- 

SUNDAY    RIVER 

2.99 

- 

2.75 

- 

1.05 

- 

2.98 

- 

3.17 

- 

5.63 

- 

2.35 

- 

2.49 

- 

2.78 

- 

2.28 

- 

3,65 

- 

2.08 

- 

34.20 

- 

SHANS    FALLS 

4.21 

- 

2.17 

- 

1.95 

- 

3.23 

- 

3.60 

- 

1.26 

- 

1.07 

- 

2.70 

- 

3.12 

- 

2.12 

- 

3.48 

- 

2.05 

- 

30.96 

- 

THE    FORKS 

2.81 

.17 

1.84 

-    .41 

1.36 

-1.55 

2.28 

-    .87 

2.49 

-    .78 

1.89 

-1.87 

1.78 

-1.96 

2.02 

-1.16 

2.44 

-    .96 

1.80 

-1.57 

3.62 

.42 

1.55 

-1.05 

25.88 

-11.59 

UNITY 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.72 

- 

2.68 

- 

5.19 

. 

1.87 

- 

- 

- 

UPPER    DAM 

2.30 

-    .18 

1.92 

-    .10 

2.39 

-    .26 

2.59 

.22 

2.78 

-    .21 

4.35 

1.08 

3.17 

-    .23 

1.48 

-1.70 

2.49 

-    .83 

1.95 

-    .63 

2.56 

-    .22 

2.74 

.31 

30.72 

-    2.75 

VANCEBORO 

3.36 

.86 

2.76 

.10 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

7.70 

3.39 

- 

- 

2.75 

.29 

- 

- 

WINSLOW 

3.48 

.65 

2.60 

.25 

1.77 

-1.49 

2.94 

-    .17 

2.34 

-    .77 

3.95 

.90 

1.92 

-1.64 

1.43 

-1.87 

3.75 

-    .08 

2.55 

-    .94 

5.19 

2.16 

1.53 

-1.30 

33.45 

-    4.40 

WOODLAND 

3.45 

.10 

3.01 

.60 

2.78 

-    .50 

2.79 

-1.00 

2.91 

.30 

2.35 

-    .81 

2.23 

-    .23 

2.74 

-    .38 

6.48 

2.48 

2.26 

-2.32 

6.51 

2.89 

2.52 

-    .95 

40.03 

.18 

MASSACHUSETTS 

ADAHS 

6.34 

2.49 

2.70 

.37 

2.45 

-1.17 

4.69 

.34 

4.13 

.63 

2.57 

-1.63 

3.61 

-    .56 

2.02 

-1.48 

3.54 

-1.18 

2.85 

.04 

1.97 

-1.57 

2.80 

-    .45 

39.67 

-  ■'■F 

-  9.71 

AMHERST 

4.52 

1.09 

2.47 

-    .71 

1.67 

-1.92 

2.70 

-    .61 

4.76 

1.01 

0.72 

-3.02 

3.41 

-    .84 

3.64 

-    .57 

3.55 

-    .24 

2.58 

-1.00 

1.79 

-1.84 

2.44 

-1.06 

34.25 

ARLINGTON 

3.74 

_ 

2.27 

- 

2.49 

- 

5.17 

- 

4.18 

- 

0.76 

- 

1.98 

- 

1.93 

- 

6.14 

- 

1.73 

- 

2.86 

- 

1.79 

- 

35.04 

- 

ASHBURNHAM 

5.10 

_ 

3.32 

_ 

1.85 

- 

5.37 

- 

3.84 

- 

1.53 

- 

2.93 

- 

1.37 

5.20 

2.22 

- 

1.97 

- 

2.66 

- 

37.36 

- 

ASHLAND 

3.05 

-    .85 

3.53 

-    .34 

2.36 

-1.85 

3.75 

.00 

4.41 

1.24 

0.42 

-2.95 

1.09 

-2.43 

1.88 

-1.71 

5.96 

2.12 

1.43 

-1.90 

2.39 

-1.15 

2.12 

-1.63 

32.39 

-11.45 

Athol 

4.31 

l.CO 

2.99 

.43 

1.59 

-1.70 

4.01 

.42 

4.26 

1.11 

1.61 

-2.74 

3.43 

-    .89 

1.45 

-2.45 

4.42 

.04 

2.46 

-    .48 

2.32 

-1.09 

3.15 

-    .07 

36.00 

-    6.42 

BEECHWOOD 

3.13 

_ 

4.09 

- 

2.06 

- 

3.50 

- 

4.16 

- 

0.41 

- 

3.19 

- 

1.89 

4.42 

- 

1.59 

- 

4.14 

- 

2.00 

- 

34.58 

- 

BELCHERTOWN 

5.01 

_ 

2.49 

_ 

2.70 

_ 

2.57 

_ 

5.39 

- 

1.10 

- 

4.44 

- 

2.19 

~ 

3.38 

- 

2.50 

- 

2.25 

- 

3.85 

- 

37.87 

- 

BILLERICA 

3.99 

_ 

2.86 

- 

1.19 

- 

4.19 

- 

4.00 

- 

0.83 

- 

1.95 

- 

2.89 

5.63 

- 

1.90 

- 

3.19 

- 

1.80 

- 

34.42 

- 

BIRCH   HILL   DAM 

3.69 

- 

2.60 

- 

2.20 

- 

3.94 

- 

3.21 

- 

1.68 

- 

2.47 

- 

2.25 

- 

3.91 

- 

2.17 

- 

1,73 

- 

2.48 

- 

32.33 

- 

BLUE   HILL 

3.62 

-    .46 

2.73 

-1.07 

2.83 

-1.31 

4.15 

.32 

3.58 

,00 

0.71 

-2.99 

1.26 

-2.62 

1.51 

-2.53 

5.25 

1.29 

2.03 

-1.71 

3.82 

-    .10 

2.18 

-1.77 

33.67 

-12.95 

BOSTON  WB   AIRPORT 

3.21 

-    .40 

3.25 

-    .12 

1.66 

-1.91 

3.23 

-    .11 

2.53 

-    ,65 

0.93 

-1.96 

1.10 

-2.39 

2.12 

-1.50 

6.47 

3.33 

1.60 

-1.55 

3.71 

.38 

1.64 

-1.81 

31.45 

-    8.69 

BOYLSTON 

3.56 

-    .32 

3.72 

-    .13 

2.55 

-1.65 

4.00 

.09 

3.85 

,57 

0.51 

-3.40 

1.25 

-2.70 

1.72 

-2.16 

3.27 

-    .93 

1.83 

-1,35 

2.71 

.00 

2.62 

-1.23 

31.59 

-14.32 

BROCKTON 

3.10 

-    .19 

3.25 

.13 

2.11 

-1.45 

3.47 

-    .01 

3.87 

.93 

0.07 

-2.96 

0.40 

-3.03 

1.27 

-2.18 

3.24 

.00 

1.32 

-1.89 

2.78 

-    .43 

2.24 

-1.10 

27.12 

-12.52 

CAMBRIDGE 

3.30 

- 

3.09 

- 

1.65 

- 

4.97 

- 

3.77 

- 

0.54 

- 

1.19 

- 

1.42 

- 

8.91 

- 

1.53 

- 

3.10 

- 

1.75 

- 

35.22 

- 

CHATHAM 

_ 

. 

5.48 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

4.40 

_ 

3.78 

_ 

2. 94 

_ 

_ 

_ 

CHESTER 

6.83 

3.30 

4.39 

1.26 

2.36 

-1.33 

3.99 

.20 

3.55 

-    .06 

1.07 

-2.98 

3.49 

-    .29 

2.28 

-1.78 

2.92 

-1.19 

2.21 

-1.20 

1.98 

-2.00 

2.82 

-    .37 

37.89 

-  6.44 

CHESTERFIELD 

7.17 

3.76 

2.74 

-    .23 

2.85 

-1.08 

4.62 

.52 

3.51 

-    .47 

1.94 

-2.84 

4.46 

.38 

2.93 

-1.24 

3.72 

-1.32 

3.04 

-    .55 

1.99 

-2.42 

2.45 

-    .57 

41.42 

-   6.06 

CHESTNUT    HILL 

2.55 

-1.52 

3.33 

-    .64 

1.73 

-2.35 

4.69 

.77 

3.39 

.12 

1.62 

-1.80 

1.23 

-2.28 

1.69 

-2.21 

8.65 

5.07 

1.47 

-2.12 

3.37 

-    .46 

2.25 

-1.39 

35.97 

-   8.81 

CLINTON 

3.80 

-    .15 

3.75 

-    .02 

2.37 

-1.87 

5.03 

1.06 

3.60 

.33 

0.49 

-3.61 

1.22 

-2.59 

1.31 

-2.43 

3.72 

-    .39 

2.03 

-1.21 

2.54 

-1.02 

2.50 

-1.39 

32.36 

-13.29 

COHASSET 

2.28 

_ 

3.33 

_ 

2.08 

_ 

3.11 

_ 

2.61 

_ 

0.63 

_ 

1.64 

_ 

1.13 

_ 

3.41 

_ 

1.14 

_ 

3.54 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

COLDBROOK 

4.20 

_ 

2.97 

_ 

3.04 

_ 

3.12 

- 

4.40 

- 

0.78 

- 

2.64 

- 

4.35 

- 

2.98 

- 

- 

- 

4.60 

- 

3.63 

- 

- 

- 

CONCORD 

4.08 

.56 

2.21 

-1.17 

2.15 

-1.43 

3.24 

-    .26 

3.11 

.03 

0.93 

-2.44 

1.36 

-2.17 

0.86 

-2.75 

5.20 

1.47 

1.80 

-1.28 

2.00 

-1.41 

- 

- 

- 

- 

EAST   WAREHAM 

3.64 

-    .41 

5.33 

2.06 

3.88 

-    .41 

4.92 

.73 

3.02 

.30 

0.00 

-3.87 

1.97 

-1.04 

2.34 

-1.38 

3.37 

-1.57 

0.84 

-2.93 

3.47 

-    .41 

2.83 

-1.31 

35.61 

-10 . 24 

EDGARTOWN 

3.48 

- 

5.74 

- 

4.09 

- 

6.06 

- 

3.62 

- 

0,00 

- 

1.56 

- 

1.42 

- 

3.89 

- 

3.40 

- 

4.06 

- 

4.17 

- 

41.49 

- 

FALL    RIVER    2   NE 

4.27 

.21 

4.35 

.52 

.2.68 

-1.53 

5.27 

1.13 

3.39 

.08 

0.02 

-3.18 

1.87 

-1.32 

2.94 

-1.11 

2.92 

-    .64 

1.28 

-2.38 

3.16 

-    .51 

2.52 

-1.65 

34.67 

-10.38 

FITCHBURG 

4.27 

.88 

2.94 

-    .30 

2.15 

-1.37 

4.84 

1.53 

3.87 

.38 

1.08 

-2.51 

1.29 

-2.48 

1.38 

-2.54 

4.65 

.99 

2.24 

-1.24 

2.14 

-1.33 

1.90 

-1.29 

32.75 

-   9.28 

FRAM INGHAM 

3.06 

-    .95 

3.47 

-    .44 

2.55 

-1.73 

3.89 

.20 

3.74 

.55 

0.95 

-2.33 

1.60 

-1.94 

1.70 

-2.04 

6.36 

2.77 

1.52 

-1.93 

2.59 

-1.14 

2.27 

-1.52 

33.70 

-10.50 

FRANKLIN 

3.28 

-    .53 

3.69 

.73 

2.22 

-1.58 

- 

- 

3.84 

1.05 

0.26 

-3,38 

0.57 

-2.63 

2.55 

-1.70 

8.04 

4.28 

1.75 

-1.55 

3.13 

-    .02 

1.47 

-1.92 

- 

- 

GARDNER 

4.09 

.68 

3.02 

-    .19 

1.69 

-2.00 

4.40 

.65 

4.52 

1,45 

0.70 

-3.15 

2.42 

-1.40 

1.47 

-2.48 

4.59 

.59 

2.06 

-1.01 

1.81 

-1.86 

2.45 

-    .94 

33.22 

-    9.66 

GROTON 

3.87 

.31 

3.62 

.09 

1.56 

-2.34 

4.48 

.76 

3.65 

,26 

0.77 

-2.80 

2.15 

-1.34 

1.82 

-1.95 

3.64 

-    .23 

2.23 

-1.23 

2.17 

-1.50 

1.98 

-1.46 

31.94 

-11.43 

HARDWICK 

4.59 

.75 

3.09 

-    .08 

2.06 

-1.71 

2.84 

-    .86 

4.88 

1.37 

0.72 

-3.61 

3.07 

-1.35 

2.47 

-2.03 

3.83 

-    .76 

2.44 

-1.02 

2.01 

-1.77 

3.20 

-    .26 

35.20 

-11.33 

HARVARD   FOREST 

5.11 

_ 

, 

- 

V5.07 

- 

3.71 

- 

3.42 

- 

0.81 

_ 

2.07 

- 

2.52 

- 

3.56 

- 

2,35 

- 

2.11 

- 

3.58 

- 

34.31 

- 

HATCHVILLE 

3.20 

-    .51 

5.20 

1.74 

3.60 

-    .85 

4.79 

.52 

3.81 

.34 

T 

-3.84 

0.98 

-2.31 

1.22 

-3.08 

2.67 

-2.08 

1.29 

-2.78 

3.74 

-    .22 

3.01 

-    .71 

33.51 

-13.78 

HAVERHILL 

- 

- 

- 

- 

1.88 

-1.80 

4.98 

1.32 

3.64 

.88 

0.70 

-2.70 

1.69 

-1.74 

1.47 

-1.44 

6.76 

3.47 

1.98 

-    .92 

3.01 

-    .06 

1.83 

-1.49 

- 

- 

HEATH 

6.79 

3.23 

3.04 

-    .05 

2.54 

-1.40 

4.96 

.80 

3.24 

-    .54 

1,22 

-3.40 

3.78 

-    .28 

4.25 

.27 

4.43 

-    .33 

2.59 

-    .89 

1.99 

-2.54 

3.20 

.08 

42.03 

-  5.05 

HOLYOKE 

4.95 

1.31 

2.76 

-    .77 

3.07 

-    .88 

3.48 

-    .37 

4.34 

.78 

0.55 

-3.38 

3.22 

-    .87 

3.59 

-    .63 

4.09 

.36 

2.45 

-    .84 

1.92 

-1.46 

3.17 

-    .46 

37.59 

-   7.21 

HOOSAC   TUNNEL 

7.31 

2.95 

3.16 

.17 

2.38 

-1.83 

4.46 

.06 

3.48 

.07 

1.63 

-2.47 

4.83 

.69 

2.92 

-    .83 

3.99 

-    .65 

2.57 

-    .19 

2.56 

-    .91 

2.82 

-    .60 

42.11 

-   3.54 

HUBBARDSTON 

4.25 

1.12 

3.01 

.42 

1.63 

-2.13 

3.25 

-    .72 

4.49 

1.10 

0.46 

-3.96 

2.18 

-2.08 

1.94 

-1.71 

4.44 

-    .50 

2.49 

^   .94 

1.84 

-2.14 

2.83 

-    .38 

32.81 

-11 .  92 

HYANNIS    1    E 

4.08 

.11 

4.35 

.73 

3.54 

-    .81 

5.06 

1.38 

4.30 

1.02 

0.00 

-3.17 

1.85 

-1.11 

2.56 

-    .86 

3.40 

.00 

2.09 

-1.51 

4.14 

.54 

3.51 

-    .37 

38.88 

-  4.05 

IPSWICH 

3.39 

-    .57 

3.71 

-    .05 

1.74 

-2.25 

3.86 

-    .17 

3.66 

.67 

0.56 

-3.15 

1.84 

-1.67 

1.85 

-1.41 

7.31 

3.49 

1.93 

-1.24 

3.44 

-    .11 

1.76 

-1.95 

35.05 

-   8.41 

JEFFERSON 

3.86 

-    .27 

3.80 

-    .29 

2.28 

-2.15 

4.96 

.77 

3.78 

.34 

0.62 

-3.45 

2.65 

-1.40 

2.45 

-1.86 

3.85 

-    .39 

2.26 

-1.17 

2.57 

1.33 

3.51 

-    .57 

36.59 

-11.77 

KNIGHTVILLE   DAM 

3.75 

_ 

2.52 

- 

2.65 

- 

3.78 

- 

4.04 

- 

0.57 

- 

3.30 

- 

3.47 

- 

2.57 

- 

2.05 

- 

1.23 

- 

2.25 

- 

32.18 

- 

LAKE   COCHITUATE 

3.00 

-    .87 

3.67 

-    .09 

2.60 

-1.58 

3.99 

.08 

4.08 

.64 

1.09 

-2.32 

1.97 

-1.86 

1.20 

-2.98 

7.05 

3.34 

1.51 

-2.20 

2.48 

-1.46 

2.26 

-1.40 

34.90 

-10.70 

LAWRENCE 

3.62 

-    .04 

3.10 

-    .16 

1.46 

-2.40 

4.98 

1.40 

3.77 

.54 

0.75 

-2.56 

1.72 

-2.08 

2.79 

-1.15 

5.97 

2.51 

2.00 

-1.32 

2.92 

-    .62 

1.38 

-2.09 

34.46 

-    7.97 

LOWELL 

4.02 

.76 

3.17 

.02 

1.61 

-1.99 

4.03 

.47 

3.49 

.18 

0.64 

-2.68 

1.69 

-1.86 

2.63 

-1.40 

5.38 

1.92 

1.99 

-1.47 

2.58 

1.11 

1.72 

-1.69 

32.95 

-   8.85 

MANSFIELD 

2.61 

-1.77 

:  .39 

-    .34 

2.34 

-1.89 

4.17 

.10 

4.20 

.63 

0.12 

-3.36 

0.93 

-2.69 

1.48 

-2.65 

3.02 

-1.18 

1.60 

-2.49 

4.13 

-    .19 

2.07 

-1.73 

30.06 

-17.56 

MENDON    AIRPORT 

3.83 

_ 

L.66 

_ 

1.85 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.25 

- 

- 

- 

3.79 

- 

1.98 

- 

- 

- 

MIDDLEBORO 

3.25 

-    .82 

4.14 

.40 

3.57 

-    .60 

4.12 

.25 

3.57 

.49 

0.07 

-3.02 

2.19 

-1.10 

1.46 

-2.07 

2.66 

-    .96 

1.24 

-2.47 

3.54 

-    .10 

2.43 

-1.34 

32.24 

-11.34 

MIDDLETON 

3.03 

-    .63 

3.53 

.41 

1.96 

-1.86 

4.21 

.45 

3.78 

1.11 

1.71 

-1.75 

1.42 

-1.28 

2.13 

-1.10 

8.82 

4.52 

1.91 

-1.55 

3.07 

-    .15 

1.85 

-1.85 

37.42 

-   3.68 

MILFORD 

3.03 

-    .40 

3.58 

.56 

2.12 

-1.31 

3.66 

.01 

4.39 

1.57 

0.35 

-3.47 

1.54 

-2.28 

1.72 

-2.21 

6.42 

2.65 

1.79 

-1.15 

2.59 

-    .90 

1.95 

-1.26 

33.15 

-  8.19 

MILLBURY 

3.47 

-    .73 

3.24 

-    .08 

2.46 

-2.25 

3.51 

-    .73 

3.16 

.40 

0.20 

-4.21 

1.13 

-2,40 

1.40 

-2.39 

3.35 

-1.91 

1.46 

-1.74 

2.27 

-1.28 

2.66 

-    .75 

28.31 

-18.07 

MONTAGUE   CITY 

4.18 

3.19 

2.13 

- 

3.46 

- 

3.58 

- 

2.27 

- 

1.70 

- 

3.71 

- 

3.22 

- 

2.58 

- 

2.13 

- 

2.37 

- 

34.52 

- 

MOUNT   WACHUSBT 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

4.04 

- 

3.92 

- 

0.52 

- 

2.13 

- 

1.86 

- 

4.05 

- 

2.38 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTUCKFT   WB   AIRPORT 

3.70 

-    .07 

4.17 

.80 

3.34 

-    .41 

4.45 

1.49 

1.78 

-1.07 

0.01 

-2.66 

0.87 

-2,00 

1.95 

-1.45 

3.53 

1.08 

3.23 

-    .16 

4.13 

.91 

2.59 

-1.15 

33.75 

-    4.69 

NEW    BEDFORD 

5.11 

1.18 

4.01 

.30 

4.21 

.04 

4.03 

.12 

3.40 

-    .34 

0.01 

-3.14 

1.27 

-1.93 

2.06 

-2.06 

2.39 

-1.11 

0.78 

-3.02 

3.61 

-    .42 

2.35 

-1.64 

33.23 

-12.02 

NEWBUHYPORT 

3.41 

2.97 

1.07 

_ 

5.62 

_ 

3.32 

- 

0.65 

- 

1.17 

- 

0.96 

- 

7.11 

- 

2.11 

- 

3.69 

- 

1.72 

- 

33.80 

- 

NEW    SALEM 

4.17 

- 

3.59 

- 

2.02 

- 

3.32 

" 

5.72 

" 

0.98 

" 

3.01 

" 

1.99 

~ 

3.86 

" 

2.46 

" 

1.87 

' 

3.62 

" 

36.61 

See  leieience  notes  ioUowing  Station  Indw 
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Tabla  2 -Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Januaiy 


February 


Apxil 


May 


lune 


July 


August 


September 


October 


November 


Annua] 


VEWTON 
NOITTHBRIDGE 
MORTH  TRURO 
XORTON 
PELHAV 

PCVBROICI 

PERU 

PrrERSHAV 

PITTSFIKLD  WB    AIRPORT 

PLAINFIEl.D 

PSISCETOW 
gUABBIN    IKTAKE 
SOCKPORT    1    ESE 
SALQi   AIR    STATIOH 

SAXDVICH 
SECRBGASSET 
SHELBUTINE    FAU.S 
SOinnBRIDCE 
SOITTH    ECREMOKT 

SPOT    POKD 

SPRINGFIELD  CITY   HALL 
SPRINCFIE1.D 
SPRINCriELO  KEWS    BLDG 
STATE    FARK 

STEHLmG 
STERLING    3    ?« 
STOCKBRIDGE 

swAKPScorr 

TAOlflOK 

TVLLT   DAI 
TOIOIERS    FALLS 
WALPOLE 
WARE    1 
WARE    2 

WASRINCTOH 

WEBSTER 

WE5T    DRIMFIELD 

WESTFIELD 

WESTFIELD  2    SE 

■ESTON    2   HW 
WEST    OTIS 
WESTOVE!!    FIELD 
WEST    RUTLAND 
WINCHENDnS 


KEW    HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BATH    2    SSW 
BENTON 
BERLIN 
BETHI.EHEH 

BLACKWATER    DAH 
Brm   CARVINS    FALLS 
BRADFORD 
BRISTOL 
BUCKS    CORNER 

CAMPTOll 

CEKTEH    HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE   NOTCH 

DUBLIN 

DURHAK 

EAST    DEERING 

EASTMAN    FALLS    DAM 

ERROL 

FAST AN 

FIRST    CONN    LAKE 

FITZWILLIAH   3    SW 

FITZWILMAM 

FRANCONIA 

FRANKLIN    1    NW 
FRANKMN    FAU.S    DAM 
OILMANTON 
GLENCLIFF   2    NW 
CORRAM 

HANOVER 
HILLSBOHO 
HILLSBORO   2   W 
JEFFERSON 
KEEHE    1    S 

LAKEPORT    1 
LAKEPORT    2 
LANCASTEB 
LAXDAFF 
LEBANON   AIRPORT 

LINCOLN 
MANCHESTER 
MASSABESIC    LAIZ 
MERIDEN 
MILAN    6    N 

MILFORD 
NASHUA    1    NE 
NASHUA    3   N 
SELSON 
NEW    DURHAM 

NEW    LONDON 

NEWPORT 

NORTH    CHICHESTER 

NORTH    STRATFORD 

NORTH    VILLAGE 


PETERBORO 


2  65 
3.44 
2.93 


4.74 


2.94  -  .S7 
7.31  3.41 
4 . 00  .28 
4.04  1.00 
S.8S 


5.10 
3.78 
3.75 


3.88 
4.21 
2.24 


3,15    -    .19 


3.65 

-    .68 

3.17 

-    .90 

3.07 

4.46 

.38 

3.44 

-    .09 

2.57 

4.68 

_ 

3.03 

2.54 

4.07 

-    .11 

3.25 

-    .76 

1.66 

2.53 

- 

3.12 

1.17 

3.57 

_ 

3.93 

3.24 

3.22 

- 

3.78 

- 

2.45 

2.48 

2.73 
3.57 
2.70   - 
2.38    -1.05 
2.77 


-1.52 


3.26 
4.61 
3.55 


6.04      2.82'    4.57      1.69      2.32,-1.14 

4.42 

6.06      2.98|    2.48|-    .36 


4.07 
4.31 
4.40i 


4.87 
3.20 
3.62 
4.13 
I 
4.14 
4.09 
3.08  1 
4.71 j- 
4.56' 

3.59' 
5.80 
7.11  i 
4.49' 


2.181 
3.81  I 
3.64  I 

3.44' 

3.28 
3.06 
2.80 
2.881-1.061    1.12 


2.99 
4.31 
2.35 


.44      1.57-1.91 


1.56; 
.88] 
.44 


3.14 

5.03 
2.69 
2.97 
3.23 
3.52 

4.37 
4.36 
2.78 
2.87 
3.65 


3.31 
4.35 
4.60 
3.87 
5.16 

3.56 
3.67 
5.00 
3.47 
3.77 

3.19 
3.47 
3.62 
4.57 
4.50 


.18 

.79 

1.16 


1.82 
2.61 
1.34 


1.73 
2.21 
1.0< 


6.92 
6.09 
2.70 


0.16  -3.74 
2.25  -2.27 
0.80-3.40 

4.21I  .38 
1.63-3.10 

0.02-3.30 
O.Sol-2.82 
0.69:       - 
0.461-3.72 
0.731       - 


O.OSi       - 
2.691-    .91 
0.27-3.65 
1.25    -2.99 


-2.05 

-    .39 

.14 


2.67 
3.52 
1.75 
2.13 


1.75   -1.62  3.49 

1.92        -  4.03 

1.50        -  3.04 

2.23|-    .83  3.43 


3.13 


2.12 

2.57   -1.23 


2.81 
2.02 
3.46 
3.41 
2.72 


.07  I 


2.46  1 
3.66' 
2.20, 
3.07   -    .94 
2.24  1-1.37 


4.97 
4.15 
5.31 
3.62 
3.83 

4.59 


4.59 
3.45 
4.94 
4.18 
2.9S| 


1.96 
2.44 
3.03 
2.78 
2.63 

2.26 


.81 

1.67 

-1.80 

1.20 

1.64 

-    .99 

_ 

1.48 

_ 

1.27 

- 

- 

1.71 

- 

1.71 

- 

2.43 

- 

2.36 

- 

4.53 
3.30 
2.58 
3.19 
3.41 


3.59 
2.30 

3.58 
2.89 
2.18 

3.25 
2.82 
3.43 
1.68 
3.42 

2.82 
2.60 
2.49 


1.83-1.06      1.20    -1.83      2.77i-    .0 
1   88   -    .45      2.88-    .72      2.29,-1.4 


.09,    2.  .21-    .40 


4.03 
4.52 
2.72 
3.33 


3.07 
5.06 
5.03 
2.52 
4.04 

4.54 


2.50 
2.54 
2.02 


2.29  -  ' 
1.27  -1.96 
1.79  -  I 
1 .  33        -      '1 

2.40 j-    .44, 

2.771  -  I 
3.37  .25 
2.27  -1.36 


3.69 
3.01 
2.52 


2.03 
1.67 
2.51 


4.96  1.19'  3.84 
4.38 '  1.09;  2.67  1 
3.72  -  '  2.25 
2.28 
2.24 


3.16 
2.46 

-1.00 

3.98 
3.44 

3.56 
4.47 

.13 

3.79 
3.69 
4.00 
2.88 
4.47 

_ 

.43 

.61 

- 

. 

3.27 

2.53  I 
3.27 
2.38 


3.52 
3.14 
2.28 
2.07 
1.67 

2.10 


1.50 
1.38 
2.49 
1.06 

1.70 
1.56 
1.09 
2.33 
2.01 

1.41 
1.70 
1.89 
1.35 
1.31 

2.70 
2.09 
1.39 
1.9S 
2.08 

1.95 
1.49 
1.65 
1.94 


1.79 
1.02 
2.18 


2.61 
2.74 
3.31 


-  2.58 

1.20     2.96 


3.S6 
3.74 
5.47 
5.95 


4.18 

4.20 
3.94 
5.56 
4.30 
3.36 


3.06 
2.88 
2.98 
2.43 
4.56 

3.42 
4.43 
3.87 
2.65 


0.75 
0.70 
0.07 


0.47  -3.31 

0.37 

3.19    -1.36 

0.55   -3.33 

0.051-3.16 


-1.14 
-2.31 


6.151  2.03 
1.821 -1.29 
1 .  95    -1 .  76 


2.80 
1.20 
1.64 

3.36 
2.69 
4.03 
3.17 
3.36 

1.53 

4.89 

1.58 

1.63 
2.11 


3.03 
3.83 
4.53 


2.10 
2.07 
1.35 

3.65 
2.24 
2.24 


2.13 
2.64 
1.62 


-1.69 
-1.13 
-1.63 


-1.99 
.65 


1.22,-3.59;    4.19 


2.55 
2.67 
2.34 
3.51 

4.28 


3.1! 

4.48 
2.96 
6.06 
3.47 
3.01 

3.24 


5.06 
-    .93 


-1.25 
-1.29 


1.97 
2.78 


2.25 
3.35 
3.55 


2.35 
3.50 
3.59 


2.58 
2.16 
2.86 
3.33 
3.45 

2.34 

3.93 

2.18 


-1.48 
.25 


40.99 

28.67 
46.34 
35.26 
43.30 
40.84 


37.30 
39.41 
32.55 


43.03 
34.65 
38.71 

40.39 


2.67 
2.20 
2.29 
2.53 


-1.02 

-2.33 

.67 

-1.21 

-1.23 


3.77'-    .63 


3.05 

_ 

2.38 

3.68 

.67 

1.51 

4.48 

1.01 

6.01 

4.37 

_ 

1.00 

2.91 

.04 

1.47 

3.74 

- 

0.95 

4.34 

- 

1.10 

3.73 

.64 

3.37 

2.23-2.13 


-2.74 


2.82t-  .58 
2.87I-  .53 
2.98|      - 

1.44' 


2.90 
4.04 
3.48 
2.35 
2.34 

4.46 
4.23 
4.63 
2.86 
2.90 


-1.86 


2.53 
3.03 
3.00 
2.32 
-       j    3.50 

3.64 


1.31 
-1.09 

-  .74 

-  .23 


3.83 

- 

3.98 

3.65 

.54 

2.68 

4.48 

1.27 

2.45 

4.24 

1.03 

2.61 

. 

- 

2.76 

4.16 

- 

2.46 

2.33 

- 

1.94 

3.43 

-    .05 

2.72 

5.20 

2.10 

1.29 

4.40 

- 

1.18 

3.53 

2.25 

2.78 

-    .36 

4.93 

4.68 

_ 

1.79 

3.84 

. 

0.86 

3.96 

.96 

1.01 

4.14 

- 

1.99 

3.58 

.96 

1.90 

3.90 

_ 

2.31 

3.27 

.26 

2.13 

4.68 

- 

1. 00 

3.46 

-    .95 

3.01 

3.63 

- 

0.96 

3.82 

1.47 

1.24 

3.38 
9.26 
4.15 
1.48 


2.93  1-1.11 


1.12 
1.92 
2.19 
2.03 
4.42 

4.42 
3.55 
3.05 
2.04 
4.36 

5.14         -       [  3.71 

1.52-1.85  2.64 

2.60|      -      1  2.97 

2.341      -  1.34 

2.59-1.34  1.79 
I                I 

1.67'      -       !  5.70 

3.79-1.061  2.38 

5 .  28  ;    1 .  04  I  2  .  36 
5 .  28 '    1 .  04 


1.93 

. 

3.26 

- 

3.41 

_ 

2.23 

5.68 

- 

3.50 

-    .06 

3.49 

-1.96 

4.77 
5.52 
3.47 
4.28 
3.65 

3.66 


5.30 

7.32 
5.08 
4.90 
9.14 
3.97 

4.94 


4.37      1.18.    1.22   -2.51      2.14   -1.63  1.23 

4.05        -          0.84        -          2.39        -  1.07 

5.86        -          3.55        -          1.79        -  1.24 

3.60  I      .26 1    2.59   -1.32     9.09        .90  4.26 

2.39;      -          2.92,      -          2.48        -  3.31 

4.74  -1.23  3.08 
4.19 

3.20        -  3.91 

3.44        -  3   70 

2.69   -1.15  3.34 

2.10   -1.79  1.47 

1.87-2.02  1.33 

3.03  -  2.74 
2.06  -  2.49 
2.61  I      -  2.97 

2.98   -1.46  4.98 

1.83   -1.60  3.63 

1.75  -  2.63 
2.34  -  2.62 
3.25  -   .67  2.32 

4.27        -  3.30 

1.80        -  2.83 

2.17   -1.21  3.58 

4.04  -  2.41 
3.10'-    .58  1.14 

2.30        -  2.97 

2.71   -    .93  2.36 

2.67        -  1.16 
3.86   - 
2.84 

9.18 

S««  r«J«i«iice  notow  following  Stattoa  Indos. 

-   369  - 


1.80 
2.07 
3.02 

1.95 
2.29 
2.28 


2.711-1.74 


2.40 

3.62 
3.35 
3.70 
4.08 
6.21 

5.26 
4.28 
3.05 
3.65 
3.48 


9.83 
4.27 
3.71 


3.19 
4.49 

9.59 
3.21 

3.99 
5.38 
4.26 
4.02 
9.36 

9.10 


2.26 
2.20 
2.29 
2.83 
1.43 

2.47 


2.66 
2.28 
2.28 


1.83 
2.31 
1.89 


2.56 

1.67 

3.20 

V4.89 


2.74 
2.99 
2.12 


3.87 

2.97 

3.30 

1.61 1  -1.70 

1.84    -2 

2.71 
2.72    - 
2.01 
4.11 
3.65 

3.68 


3.81 
4.78 

3.87 


39.95   . 

28.95 

35.64 

40.50 
30.74 
28.81 


37.52 
37.59 


39.81 
37.09 


1.53 
1.93 
1.47 
2.21 

2.47 

1.78i 
2.02 


3.97 

2.68 
4.44 
1.89 
3.01 


3.50 
3.38 
2.73 


30.34 
34.00 
33.31 
30.82 
39.06 

38.66 
36.43 
35.86 
31.09 
42.61 

42.34 
32.66 
33.80 
32.26 


2.89   -    .24 


-1.57 

-  .21 

-  .65 


30.24 
39.27 


2.23 
2.34 
2.14 


1.69 


1.36 
3.06 
3.00 


.65 


3.58  - 
2.92  - 
1.97 

1.87 
2.39-1.10 


30.96 
36.36 
36.49 


38.33 

42.85 
37.27 
32.60 
30.73 
31.80 


J.  00 
2.53 
2.73 

2.84 


1.92   -1.42 

3.04 

1.49    -1.94; 

1.61 
1.89 
1.56 
2.85 
1.57 

3.23 


30.38 
35.08 
37.70 


32.64 
32.08 
29.50 
35.23 


6.63 
2.72 
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Station 

0. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a. 

1 

Q. 

1 

0, 

1 

a 

0. 

1 

0, 

1 

0. 

(X 

1 

a 

1 

1 

& 

i 

a 

& 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

I 

I 

1 

I 

<s 

1 

1 

PINICHAII   NOTCH 

4.15 

-    .58 

3.21 

.08 

2.76 

-4.24 

4.82 

-    .50 

4.34 

-    .38 

3.96 

-    .92 

3.20 

-2.12 

4.47 

-    .25 

5.65 

.02 

2.97 

-2.44 

5.37 

1.06 

2.65 

-1.60 

47.55 

-11.87 

PITTSBUHG    RESERVOIR 

1.89 

- 

1.66 

- 

2.32 

- 

2.51 

- 

3.17 

- 

4.62 

- 

3.24 

_ 

2.05 

2.75 

2.77 

2.26 

2.37 

31.6; 

PLYKOUTB 

- 

- 

2.39 

-    .32 

2.89 

-    .53 

1.95 

-1.16 

2.48 

-    .57 

2.31 

-1.13 

2.66 

-1.13 

3.89 

.33 

4.83 

.96 

-r 

_ 

4.40 

-1.14 

1.95 

-1.12 

PLYMOUTH    1    SW 

4.29 

2.93 

2.32 

RANDOLPH 

2.06 

- 

1.68 

- 

2.17 

- 

3.14 

- 

3.94 

- 

4.16 

- 

3.63 

- 

3.14 

- 

4.78 

- 

'- 

I 

I 

I 

- 

I 

I 

I 

SOUTH    DAKBURV 

3.66 

. 

a. 65 

_ 

1.41 

_ 

2.38 

_ 

4.13 

_ 

2.27 

_ 

3.16 

. 

2.38 

_ 

3.15 

2.21 

2.65 

1.38 

31.44 

SOUTH    LTNDEBORO 

4.69 

- 

2.31 

- 

1.44 

- 

4.87 

- 

3.85 

- 

1.53 

- 

3.79 

_ 

4.06 

_ 

4.93 

_ 

2.30 

_ 

2.30 

_ 

1.67 

_ 

37.7' 

SOOTH  WEARE 

4.31 

- 

1.93 

- 

1.73 

- 

3.56 

_ 

4.22 

_ 

0.82 

_ 

2.50 

_ 

4.41 

_ 

4.22 

_ 

2.37 

_ 

STODDARD 

4.97 

- 

2.20 

- 

2.11 

- 

3.81 

- 

3.71 

- 

1.15 

- 

3.96 

- 

4.31 

_ 

4.42 

_ 

2.29 

_ 

2.57 

_ 

2.70 

_ 

38.20 

SUNAPEE 

4.13 

- 

2.43 

- 

1.69 

- 

1.69 

- 

3.67 

- 

2.40 

- 

2.91 

- 

2.67 

- 

4.07 

- 

1.58 

- 

2.05 

- 

1.51 

- 

30.80 

- 

SURRY    MOUNTAIN   DAM 

4.10 

- 

1.80 

- 

1.59 

_ 

2.49 

_ 

4.29 

_ 

2.12 

_ 

2.71 

_ 

3.53 

_ 

4.46 

_ 

1.86 

2.09 

2.45 

33.49 

TUCKERMAS    RAVINE 

- 

- 

3.38 

- 

4.84 

- 

6.86 

_ 

5.34 

_ 

3.97 

_ 

4.67 

_ 

5.84 

_ 

9.48 

_ 

_ 

WALPOLE 

3.49 

- 

3.28 

- 

2.16 

- 

- 

- 

4.53 

_ 

1.87 

- 

3.53 

_ 

4.76 

_ 

3.55 

_ 

1.80 

_ 

2.42 

_ 

1.89 

_ 

_ 

WARREN    1    SE 

- 

- 

1.41 

- 

2.10 

- 

2.42 

- 

2.70 

- 

2.38 

- 

_ 

_ 

4.85 

_ 

3.35 

_ 

2.37 

_ 

_ 

2.25 

_ 

_ 

. 

WENDELL 

3.23 

- 

1.67 

- 

1.18 

- 

1.87 

- 

2.63 

- 

1.75 

- 

1.69 

- 

2.15 

- 

3.93 

- 

1.36 

- 

1.48 

- 

1.70 

- 

24.64 

- 

WENTWORTH 

2.97 

_ 

2.28 

_ 

2.60 

_ 

2.50 

_ 

3.11 

_ 

2.38 

_ 

3.37 

6.36 

4.45 

2.86 

2.84 

2.62 

38.34 

WEST    LEBANON    1    SW 

2.74 

- 

2.60 

- 

1.62 

- 

2.17 

- 

2.56 

- 

1.80 

- 

3.04 

_ 

3.08 

_ 

3.76 

_ 

2.28 

_ 

1.98 

_ 

1.33 

_ 

28.96 

. 

WEST    RUMNEY 

4.25 

- 

3.05 

- 

2.16 

- 

3.27 

- 

2.49 

- 

1.66 

- 

2.94 

_ 

3.77 

_ 

4.19 

_ 

2.86 

_ 

4.14 

_ 

2    11 

_ 

36.89 

_ 

WHITEFIELD 

- 

- 

1.60 

- 

1.99 

- 

3.88 

_ 

4.57 

- 

3.98 

_ 

2.47 

_ 

4.47 

_ 

3.71 

_ 

_ 

2.44 

_ 

2.61 

_ 

_ 

WILMOT 

4.15 

- 

2.60 

- 

1.53 

- 

2.93 

- 

3.76 

- 

2.91 

- 

3.66 

- 

2.31 

- 

3.73 

- 

2.05 

- 

2.63 

- 

1.65 

- 

33.81 

- 

WINCHESTER 

4.32 

_ 

2.81 

_ 

1.46 

_ 

3.12 

_ 

3.24 

_ 

1.44 

. 

2.67 

_ 

1.97 

_ 

5.45 

2.37 

1.93 

2.71 

33.49 

WINKIAM 

3.57 

- 

2.34 

- 

1.47 

- 

5.13 

- 

4.27 

- 

1.09 

- 

1.73 

_ 

1.67 

- 

5.06 

_ 

2.64 

_ 

2.47 

_ 

2.18 

_ 

33.62 

_ 

WOLFEBORO  FALLS 

4.88 

.90 

2.56 

-    .52 

1.93 

2.26 

3.32 

-    .89 

3.31 

.44 

2.94 

-    .40 

1.87 

-1.76 

1.73 

-1.24 

3.47 

-    .92 

1.85 

-1.02 

3.64 

-    .16 

1.75 

-2.08 

33.15 

-    9.91 

WOODSTOCK 

4.75 

- 

3.19 

- 

2.73 

- 

3.00 

- 

3.85 

_ 

3.62 

_ 

4.70 

_ 

4.40 

_ 

6.06 

2.76 

3.87 

2.62 

44.55 

YORE  POND 

4.53 

.70 

2.47 

-    .23 

2.17 

-2.04 

3.41 

-    .53 

2.75 

-    .86 

3.70 

-    .77 

2.43 

-2.05 

2.60 

-    .66 

4.03 

-1.14 

2.59 

-    .90 

3.2U 

-    .44 

3.37 

.31 

37.25 

-   8.61 

MOUNT   WASHINGTON  WB 

4.82 

-1.11 

2.82 

-2.66 

3.79 

-3.41 

6.53 

-    .42 

5.66 

-    .06 

6.38 

.12 

6.40 

.30 

6.28 

.13 

8.02 

.54 

5.16 

-1.11 

3.35 

-3.06 

3.69 

-3.38 

62.90 

-14.12 

RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

4.37 

. 

4.13 

. 

2.83 

_ 

5.94 

_ 

3.49 

_ 

0.00 

_ 

1.91 

_ 

3.12 

. 

5.11 

. 

1.86 

3.41 

2.94 

39.11 

BLOCK    ISLAND  WB   CITY 

4.94 

1.18 

6.30 

2.64 

3.55 

-    .28 

3.42 

-    .13 

2.93 

-    .55 

T 

-2.62 

0.96 

-2.12 

3.71 

.04 

1.53 

-1.13 

0.92 

-2.64 

3.18 

-    .45 

3.54 

-    .26 

34.98 

-     6.34 

FORT    ADAMS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

0.74 

2.53 

2.13 

GREENVILLE 

3.67 

- 

2.07 

- 

2.66 

- 

4.08 

- 

4.09 

- 

0.25 

- 

0.93 

- 

3.46 

_ 

5.04 

_ 

2.59 

_ 

3.80 

_ 

2.31 

_ 

34.95 

_ 

KINGSTON 

5.22 

.43 

4.39 

.09 

2.58 

-2.15 

4.57 

-    .06 

2.63 

-1.23 

0.04 

-3.42 

1.89 

-1.45 

2.51 

-1.79 

4.02 

.12 

1.60 

-2.45 

3.40 

-    .84 

3.00 

-1.61 

35.85 

-14.36 

PROVIDENCE  WB   AIRPORT 

4.35 

- 

3.48 

. 

1.97 

_ 

4.85 

_ 

2.72 

_ 

0.05 

_ 

1.56 

_ 

4.73 

_ 

4.85 

_ 

2.11 

_ 

2.96 

_ 

2.02 

. 

35.66 

PROVIDENCE   WB   CITY 

4.23 

.71 

3.66 

.73 

2.32 

-1.09 

5.17 

1.87 

3.47 

.58 

0.04 

-3.11 

0.96 

-2.21 

3.23 

-    .22 

3.42 

.17 

1.98 

-    .77 

3.27 

.06 

1.86 

-1.61 

33.61 

-    4.89 

WESTERLY    1   W 

5.96 

- 

- 

V8.04 

- 

4.12 

_ 

2.68 

_ 

T 

- 

2.00 

_ 

1.75 

_ 

2.69 

_ 

1.47 

_ 

3.19 

3.73 

35.63 

WOONSOCKFT 

2.80 

- 

2.60 

- 

2.07 

- 

3.66 

- 

2.83 

- 

0.20 

- 

0.82 

- 

3.91 

- 

4.68 

- 

1.62 

- 

2.92 

- 

1.60 

- 

29.71 

- 

VERMONT 

BARRE 

1.98 

_ 

2.34 

_ 

2.08 

_ 

3.04 

_ 

2.31 

_ 

2.10 

_ 

3.32 

_ 

3.68 

_ 

2.51 

_ 

1.77 

_ 

2.97 

1.83 

29.93 

BELLOWS    FALLS 

3.69 

.91 

3.09 

.57 

2.29 

-    .75 

3.27 

.00 

4.35 

1.51 

1.44 

-2.12 

4.32 

.53 

4.44 

1.16 

4.26 

.80 

2.02 

-    .58 

2.81 

-    .08 

1.74 

-1.02 

37.72 

.93 

BENNINGTON 

2.73 

.26 

0.78 

-1.30 

- 

- 

3.18 

.08 

1.49 

-1.62 

1.54 

-2.35 

4.93 

.IS 

2.80 

-    .80 

BETHEL 

2.41 

- 

2.88 

- 

2.11 

_ 

3.06 

_ 

2.45 

- 

2.72 

- 

2.31 

_ 

4.79 

2.14 

_ 

1.76 

_ 

2.04 

_ 

1.98 

_ 

30.65 

_ 

BLOOMFIELD 

2.40 

.04 

2.34 

.42 

2.28 

-    .13 

2.64 

-    .43 

4.06 

.93 

2.77 

-1.11 

3.10 

-1.30 

3.04 

-    .77 

3.70 

-    .58 

2.73 

-    .96 

2.73 

-    .23 

2.72 

.31 

34.51 

-  3.81 

BOLTONVILLE 

2.04 

_ 

1.93 

_ 

_ 

^ 

1.63 

_ 

3.28 

3.11 

_ 

_ 

. 

7.69 

. 

3.62 

_ 

1.85 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

BURLINGTON  WB   AIRPORT 

2.09 

.33 

2.08 

.51 

1.40 

-    .64 

2.34 

.19 

1.58 

-1.27 

1.09 

-2.29 

4.70 

1.20 

4.42 

1.05 

2.64 

-    .84 

1.46 

-1.51 

2.62 

-    .04 

1.80 

-    .08 

28.22 

-    3.39 

CANAAN 

2.49 

- 

2.24 

- 

2.69 

- 

2.50 

- 

3.63 

- 

4.45 

- 

2.97 

- 

3.02 

- 

2.57 

- 

2.50 

_ 

2.99 

2.89 

34.94 

CAVENDISH 

4.60 

1.61 

2.49 

-    .09 

1.92 

-1.22 

4.03 

.69 

3.24 

.02 

3.08 

-    .75 

3.27 

-    .96 

2.05 

-1.30 

5.33 

1.59 

2.31 

-    .79 

2.92 

-    .35 

1.61 

-1.24 

36.85 

-    2.79 

CHELSEA    2    S 

2.77 

.03 

1.99 

-    .46 

- 

- 

2.99 

.20 

2.39 

-    .63 

2.19 

-1.15 

4.59 

1.13 

3.92 

.49 

2.90 

-    .56 

2.09 

-    .76 

2.25 

-    .79 

1.91 

-    .69 

29.99 

- 

CHITTENDEN 

2.81 

„ 

2.04 

_ 

2.72 

_ 

2.49 

_ 

3.70 

_ 

1.25 

_ 

4.03 

_ 

4.70 

_ 

4.28 

_ 

2.24 

_ 

2.48 

_ 

2.69 

_ 

35.43 

_ 

CORINTH 

2.97 

_ 

1.78 

_ 

1.42 

_ 

2.30 

_ 

1.84 

_ 

1.81 

_ 

3.91 

_ 

4.60 

- 

3.77 

_ 

2.04 

_ 

2.15 

_ 

2.05 

_ 

30.64 

_ 

CORNWALL    1    N 

2.62 

.43 

- 

- 

1.78 

-    .46 

1.83 

-    .44 

1.74 

-1.14 

1.10 

-2.31 

3.04 

-    .55 

6.30 

3.17 

4.11 

.96 

_ 

- 

2.69 

-    .01 

_ 

_ 

DORSET    1    S 

5.34 

- 

2.09 

- 

2.42 

_ 

3.89 

_ 

3.92 

_ 

1.32 

_ 

9.25 

_ 

3.89 

_ 

3.13 

_ 

3.27 

_ 

2.77 

_ 

3.38 

_ 

44.67 

_ 

EAST    BARNOT 

2.14 

-    .11 

2.22 

.14 

1.42 

-1.22 

2.34 

.07 

3.61 

.61 

2.60 

-    .70 

2.70 

-1.10 

4.40 

.70 

3.23 

-    .07 

2.12 

-    .92 

2.85 

.05 

2.43 

-    .06 

32.06 

-   2.61 

EAST    RYEGATE 

1.94 

-    .13 

1.84 

-    .09 

1.41 

-    .80 

1.59 

-1.24 

3.48 

1.03 

2.46 

-    .86 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

ENOSBURG    FALLS 

4.26 

1.77 

2.57 

.27 

3.72 

.88 

3.26 

.35 

3.03 

-    .45 

2.59 

-1.59 

3.11 

-1.61 

6.12 

2.50 

3.15 

-    .86 

2.67 

.99 

3.57 

.26 

2.69 

-    .05 

40.74 

2.46 

ESSEX    JUNCTION 

2.14 

_ 

_ 

_ 

1.51 

_ 

1.86 

_ 

1.62 

_ 

1.73 

_ 

3.88 

_ 

5.15 

_ 

2.93 

_ 

1.58 

_ 

2.88 

1.62 

_ 

_ 

_ 

OILMAN 

1.78 

- 

- 

- 

- 

- 

1.75 

- 

- 

- 

1.87 

- 

- 

- 

- 

_ 

2.68 

- 

_ 

_ 

- 

1.98 

- 

_ 

_ 

GRAFTON 

4.73 

- 

2.26 

- 

1.69 

- 

3.03 

- 

2.72 

- 

0.69 

- 

3.45 

- 

2.69 

- 

3.29 

- 

1.96 

- 

2.27 

- 

1.82 

- 

30.60 

- 

HIGHGATE    FALLS 

2.62 

_ 

2.33 

_ 

2.45 

_ 

2.62 

_ 

1.94 

_ 

2.11 

_ 

2.46 

_ 

5.41 

_ 

3.15 

_ 

1.67 

_ 

2.82 

. 

2.53 

_ 

32.11 

_ 

LEMINGTON   3    NE 

2.15 

- 

1.97 

- 

2.35 

- 

2.75 

- 

3.50 

- 

4.88 

- 

2.88 

- 

1.93 

- 

_ 

V6.64 

_ 

2.44 

_ 

2.44 

- 

33.93 

_ 

LYMAN    FALLS 

2.21 

_ 

2.21 

_ 

2.26 

_ 

2.35 

_ 

3.61 

_ 

2.48 

_ 

2.84 

- 

2.46 

_ 

3.07 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MANCHESTER 

4.39 

- 

2.36 

- 

2.41 

- 

3.98 

- 

3.62 

- 

1.15 

- 

5.37 

- 

3.75 

- 

5.22 

- 

2.80 

_ 

1.87 

_ 

2.95 

_ 

39.87 

_ 

MARSHFIELD 

2.47 

- 

2.53 

- 

1.82 

- 

4.38 

- 

3.36 

- 

2.14 

- 

- 

- 

8.03 

- 

- 

- 

2.42 

- 

3.02 

- 

2.56 

- 

- 

- 

MAYS    MILL 

6.72 

2.89 

3.50 

.12 

3.29 

-    .49 

5.53 

1.73 

4.21 

.63 

1.26 

-2.39 

3.55 

-    .36 

5.17 

1.12 

4.48 

.34 

2.64 

-    .52 

2.74 

-1.44 

3.22 

-    .29 

46.31 

1.34 

MC    INDOE    FALLS 

2.52 

- 

1.86 

- 

1.42 

- 

2.27 

- 

4.09 

- 

2.71 

- 

3.40 

- 

4.25 

- 

1.73 

_ 

2.63 

_ 

3.24 

2.52 

_ 

32.64 

- 

MIDDLESEX 

1.76 

_ 

2.26 

_ 

1.85 

_ 

3.54 

_ 

1.79 

_ 

1.28 

_ 

5.66 

- 

4.10 

_ 

2.40 

_ 

1.76 

_ 

2.73 

_ 

1.90 

- 

31.03 

_ 

MONTPELIER   AIRPORT 

2.84 

_ 

2.35 

_ 

1.93 

_ 

3.40 

_ 

2.61 

_ 

2.01 

_ 

4.11 

_ 

4.18 

_ 

2.19 

- 

1.85 

_ 

2.84 

_ 

2.14 

_ 

32.45 

_ 

MORRISVILLE 

- 

- 

2.28 

- 

2.34 

- 

2.99 

- 

1.97 

- 

2.13 

- 

3.34 

- 

3.88 

- 

1.71 

- 

1.90 

- 

2.24 

- 

2.65 

- 

- 

- 

NEWPORT 

2.19 

-    .35 

2.22 

.24 

2.39 

-    .20 

2.21 

-    .73 

1.95 

-1.12 

3.33 

-    .10 

3.61 

-    .78 

5.05 

2.06 

2.02 

-2.00 

2.17 

-    .91 

2.98 

.57 

3.02 

.50 

33.14 

-    2.82 

NORTHFIELD   NORWICH   UNI 

1.84 

-    .51 

1.84 

-    .41 

1.40 

-1.16 

2.72 

.44 

3.21 

.46 

2.15 

-1.04 

4.77 

1.19 

3.85 

.32 

2.29 

-    .78 

1.67 

-1.19 

2.83 

-    .10 

1.30 

-1.19 

29.87 

-    3.97 

PERU 

4.45 

- 

3.72 

- 

3.16 

- 

4.70 

- 

3.41 

- 

0.84 

- 

4.78 

- 

3.91 

- 

5.66 

- 

3.06 

_ 

2.73 

_ 

3.60 

_ 

43.92 

_ 

PLYMOUTH 

3.66 

- 

3.03 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

3.45 

_ 

1.92 

_ 

- 

- 

2.33 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

2.12 

_ 

_ 

_ 

RAMDOLPH    CENTER 

2.31 

- 

2.86 

- 

1.58 

- 

2.56 

- 

3.11 

- 

1.16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

READING   HILL 

3.71 

_ 

2.76 

_ 

2.26 

_ 

3.04 

_ 

2.14 

_ 

1.16 

_ 

3.37 

_ 

2.81 

_ 

4.47 

_ 

2.59 

_ 

1.98 

_ 

2.23 

. 

32.52 

. 

READSBORO    1    SSE 

7.03 

2.61 

3.28 

.44 

2.48 

-1.80 

4.54 

.05 

4.32 

.82 

2.86 

-1.33 

2.94 

-1.26 

4.36 

.18 

4.67 

-    .58 

2.40 

-    .89 

2.40 

-1.20 

3.24 

-    .32 

44.52 

-3.28 

ROCHESTER 

2.95 

-    .53 

3.51 

1.04 

2.48 

-    .62 

4.54 

.73 

3.11 

-1.03 

2.00 

-1.41 

4.74 

.01 

3.54 

-    .36 

3.35 

-    .91 

T 

_ 

3.05 

-    .57 

3.74 

.78 

_ 

- 

RUTLAND    1    SE 

2.44 

-    .04 

1.52 

-    .38 

1.91 

-    .72 

2.62 

-    .49 

3.42 

.03 

2.01 

-1.93 

4.31 

.38 

5.72 

2.12 

3.57 

-    .29 

2.42 

-1.01 

2.30 

-1.01 

2.56 

.31 

34.79 

-    3.03 

SAINT   ALBAKS 

2.29 

-    .65 

2.50 

1.15 

2.36 

-    .28 

3.26 

.28 

1.57 

-1.48 

2.30 

-1.46 

4.05 

.38 

6.36 

4.08 

3.30 

-    .01 

1.93 

-1.38 

3.68 

1.39 

1.88 

-    .53 

35.48 

1.49 

SAINT    JOHNSBDRY 

2.54 

.25 

2.29 

.25 

1.36 

-1.21 

2.85 

.24 

3.35 

.45 

2.17 

-1.15 

3.91 

.16 

2.64 

-1.07 

3.40 

-    .17 

2.25 

-    .65 

2.65 

-    .15 

2.70 

.27 

32.11 

-   2.78 

SALISBUBY 

2.56 

_ 

2.43 

_ 

1.78 

_ 

2.81 

_ 

2.48 

_ 

1.06 

_ 

2.90 

_ 

5.35 

- 

2.89 

_ 

1.61 

_ 

3.01 

^ 

2.64 

_ 

31.52 

_ 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

6.01 

1.67 

3.26 

.22 

3.02 

-1.44 

4.33 

-    .54 

4.38 

.25 

1.77 

-2.77 

4.81 

-    .41 

3.77 

-    .79 

6.44 

.81 

3.32 

-    .59 

2.79 

-1.39 

3.10 

-    .59 

47.00 

-   5.57 

SEARSBDRG    STATION 

6.27 

1.06 

3.64 

.36 

3.35 

-1.51 

4.94 

-    .33 

4.58 

.57 

1.80 

-2.56 

4.55 

-    .39 

5.25 

.98 

6.42 

1.29 

3.00 

-    .64 

3.17 

-1.29 

3.45 

-    .69 

60.42 

-   3.15 

SOMERSET 

6.77 

2.23 

3.72 

-    .05 

3.38 

-1.23 

4.25 

-    .42 

4.65 

.48 

1.65 

-2.74 

4.22 

-    .34 

3.46 

-    .85 

5.62 

1.10 

2.07 

-2.18 

2.48 

-2.31 

4.32 

.15 

46.59 

-6.16 

SOUTH    LONDONDERRY 

4.12 

_ 

2.92 

_ 

1.99 

. 

3.39 

_ 

2.88 

_ 

0.70 

_ 

3.64 

_ 

2.22 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SOUTH    NEWBERRY 

2.18 

- 

1.97 

- 

1.50 

- 

2.43 

_ 

2.07 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.44 

- 

1.96 

_    ■ 

2.43 

_ 

2.24 

_ 

- 

- 

SPRINGFIELD 

3.78 

- 

2.90 

_ 

1.76 

- 

2.52 

- 

3.84 

- 

0.85 

_ 

2.08 

_ 

5.00 

_ 

3.94 

_ 

1.86 

_ 

2.65 

_ 

1.79 

_ 

32.97 

- 

STOCKBRIDGE 

2.94 

_ 

1.91 

_ 

2.27 

_ 

_ 

_ 

3.97 

_ 

0.65 

- 

3.44 

_ 

5.18 

_ 

2.76 

_ 

2.13 

_ 

2.74 

- 

2.87 

_ 

_ 

_ 

TOWNSHEND 

4.31 

- 

3.28 

- 

1.91 

- 

4.06 

- 

3.13 

- 

0.79 

- 

2.64 

- 

3.64 

- 

4.66 

- 

1.81 

- 

2.66 

- 

1.62 

- 

34.81 

- 

TUNBRIDGE 

2.81 

_ 

2.79 

. 

1.71 

_ 

3.20 

_ 

2.52 

_ 

1.71 

_ 

4.39 

_ 

4.06 

_ 

2.98 

_ 

1.64 

_ 

2.23 

. 

2.56 

. 

32.60 

_ 

TYSON 

3.61 

- 

- 

- 

1.95 

- 

- 

- 

- 

- 

1.35 

- 

3.35 

- 

2.81 

- 

4.18 

- 

1.73 

_ 

2.41 

_ 

1.87 

- 

- 

- 

VERNON    1    S 

3.92 

.46 

3.04 

.13 

1.88 

-1.57 

3.60 

.14 

2.95 

-    .17 

1.52 

-2.08 

2.78 

-1.24 

- 

_ 

6.97 

3.04 

2.08 

-1.04 

2.50 

-1.13 

2.80 

-    .40 

_ 

- 

WARDSBORO 

5.72 

_ 

2.66 

_ 

1.94 

_ 

4.31 

_ 

3.91 

_ 

2.16 

- 

2.45 

_ 

3.16 

- 

4.07 

_ 

2.43 

_ 

1.96 

_ 

2.55 

_ 

37.32 

_ 

WATERBURY 

1.68 

- 

2.17 

- 

1.95 

- 

4.31 

- 

1.59 

- 

2.20 

- 

5.35 

- 

4.09 

- 

2.46 

- 

2.16 

- 

2.64 

- 

2.16 

- 

32.66 

- 

WEST    BURKE 

2.95 

-    .17 

2.72 

.45 

1.92 

-    .84 

2.67 

-    .83 

3.34 

-    .04 

3.61 

.21 

3.58 

-    .66 

3.18 

.14 

3.52 

-    .89 

2.66 

-    .38 

3.59 

.44 

2.94 

.05 

36.68 

-   2.52 

WEST    BURKE    5    NW 

3.06 

- 

2.88 

- 

- 

- 

5.56 

- 

3.06 

- 

4.64 

- 

4.37 

- 

4.91 

- 

3.44 

- 

_ 

4.51 

- 

3.33 

- 

- 

- 

WEST   DANVILLE 

2.79 

- 

2.46 

- 

1.86 

- 

3.41 

- 

3.87 

- 

2.09 

- 

_ 

- 

V8.08 

- 

4.06 

_ 

2.27 

_ 

3.50 

_ 

1.86 

- 

36.24 

- 

WEST    HARTFORD 

3.05 

-    .03 

2.93 

.87 

1.75 

-    .97 

2.39 

-    .87 

2.40 

-    .27 

1.16 

-1.78 

5.04 

1.20 

3.63 

.36 

4.76 

1.09 

2.30 

-    .61 

2.42 

-    .53 

1.63 

-    .76 

33.46 

-  2.30 

WESTON 

3.96 

- 

3.10 

- 

1.94 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.94 

- 

2.28 

- 

- 

- 

WHITE   RIVER   JUNCT    1    N 

2.71 

.01 

2.58 

.32 

1.88 

-    .97 

2.52 

-    .80 

2.54 

-    .15 

1.38 

-1.81 

3.65 

-    .09 

3.10 

.05 

3.44 

.16 

2.14 

-    .58 

2.16 

-    .76 

1.77 

-    .77 

29.87 

-   5.39 

WHIT INGHAM 

7.69 

3.38 

3.56 

.36 

2.92 

-1.08 

4.63 

-    .04 

4.46 

.92 

1.67 

-2.44 

3.74 

-    .40 

4.41 

.54 

5.98 

1.52 

2.61 

-    .76 

2.45 

-1.68 

3.45 

-    .39 

47.57 

-      .07 

WILDER    1    E 

2.72 

.29 

2.45 

.56 

1.64 

-    .79 

2.26 

-    .91 

2.36 

-    .19 

2.57 

-    .40 

3.99 

.01 

2.70 

-    .37 

3.73 

.20 

2.20 

-    .56 

2.32 

-    .91 

2.08 

-    .26 

31.02 

-  3.32 

WOODSTOCK 

2.87 

-    .16 

- 

- 

2.10 

-1.08 

3.60 

.61 

2.60 

-    .70 

3.67 

.23 

4.01         .06| 

3.69 

.36 

4.08 

.61 

2.61 

-    .66 

3.13 

-    .11 

1.04 

-1.70 

- 

- 

)  notes  following  Station  Index 
-   370  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NEW    ENGLAND 
1949 


Data 


LowMt 


Last  spring  minimum  of 


24    or 
below 


28^  or 
below 


32°  or 

b«low 


Fint  lail  minimum  of 


32°  or 
below 


28' or 
below 


24°  or 
below 


No.  of  days 
between  datea 


24°  or 

below 


28"  or 
below 


32°  or 

below 


» 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  100  7-4  5 

BRIDGEPORT  *B  AIRPORT  98  7-  4  11 

CREAM  BILL  94  8-10  1 

DANBURT  99  7-4  0 

FALLS  VILLAGE  98  7-20+      -12 

GREENWICH  100  7-  4+ 

BARTFORD  WB  AIRPORT  100  8-10  2 

MIDDLETOWN  99  7-5  S 

MOUNT  CARMEL  104  7-4  0 

NEW  HAVEN   *B  AIRPORT  93  8-H 

NEW   LONDON  95  8-11  10 

NOREOLK   2   SW  93  8-11        -   7 

NORTB  EENT  101  8-   9 

NORWALE  102  7-   4 

NORWIca  3   ESE  98  7-   4+ 

POTNAM  102  7-30 

SALISBDKT  97  8-10 

SBEPAOG  DAM  92  7-  5 

STORRS  97  8-10 
lASaiMGTON 

WATERBURT  102  7-  4 

WATERBURT  CITY  HALL  101  7-  5 

WESTBROOK  96  8-   9-f 

WIGWAM   RESERVOIR  95  7-  5 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY  101  7-  4 

MAINE 

AUGUSTA   WB  AIRPORT  98  7-30 

BANGOR  97  7-   4+ 

BAR  HARBOR  94  8-27        -  3 

BELFAST  97  7-  2        -11 

CARIBOU  WB  AIRPORT  91  6-13+      -24 

CORINNA 

EASTPORT  WB  CITY  93  8-27 

EAST   SANGERVILLE   2   E  94  7-27+ 

EAST   WINTHROP  94  7-28+ 

FARMINGTON  95  7-   3+ 

TORT  KENT    IE  -  - 

GARDINER  98  7-30        -12 

GREENVILLE  93  7-   3        -22 

HOULTON    AIRPORT  92  6-17+ 

HODLTON    1   NE  94  6-17 

JONESBORO  95  7-29+ 

LEWISTON  95  7-27+ 

MADISON  95  7-  3+ 

MILLINOCKET  93  7-27+ 

MILLINOCKET  AIRPORT  94  7-27+ 

MILLINOCKET  DAM  94  6-19        -26 

NORTH   BRIDGTON  100  7-30        -14 

OLD  TOWN  96  7-30        -12 

OLD  TOWN   AIRPORT  98  7-30 

PORTLAND  95  7-  3+ 

PORTLAND  WB   AIRPORT  98  7-30 

PRENTISS  93  7-30         -22 

PRESQUE    ISLE  92  6-18+      -22 

RIPOGENUSODAM  96  4-19        -23 

ROCKLAND  98  8-9+      -  5 

RUMFORD  3   SW  93  7-2 

RUMTORD   1   SSE  95  7- 

VANCEBORO 

WINSLOW  97  6-18+ 

WOODLAND  98  7-31 

MASSACHUSETTS 

ADAMS  98  7-29+ 

AMHERST  98  8-   »+      -  7 

ARLINGTON  100  7-  4+  2 

BILLERICA  105  8-10        -   8 

BIRCH  HILL  DAM  95  7-30 

BLUE  HILL  101  8-10 

BOSTON  WB  AIRPORT  101  8-10 

BROCKTON  102  8-10 

CHATHAM 

CHESTNUT  HILL  100  7-30+ 

CLINTON  98  8-11    -  1 

COHASSET  -  -        8 

CONCORD  98  8-10 

EAST  WAREBAM  100  8-11 

EDGARTOWN  98  8-11 

FALL  RIVER  100  8-10      8 

FITCHBURG  100  8-H    -  2 

FRAMINGHAM  102  7-29    -  6 

HAVERHILL  105  7-30 

HOOSAC  TUNNEL  92  7-27+ 

HTANNIS  99  8-10 

KNIGHTVILLE  DAM  96  7-28+   -  9 

LAKE  COCHITUATE  101  7-31    -15 

LAWRENCE  99  7-30    -  2 

LOWELL  101  7-30+   -  2 

MIDDLETON  99  8-28 

NANTUCKET  WB  AIRPORT  92  8-10     16 

NEW  BEDFORD  96  8-10     10 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT  92  8-10    -  7 

PLYMOUTH  102  7-  4+    5 

100  7-  4+     6 

100  8-  9+     9 


3-20 
3-20 
2-12 
2-  3 
2-  3 

2-  3 
3-20+ 
12-10 
3-20+ 
2-20 

2-12+ 
3-20 
12-10 


2-  7 
2-12 
2-  4 


2-12 
2-  6 
2-  6 
2-  6 

2-12+ 


ROCKPORT  1 
SANDWICH 


ESE 


2-12 

2-12 
2-12 
2-  4 
2-  6 
2-12 

2-  6 
2-  6+ 

2-12 
2-  6 


2-  6+ 
12-10 

2-12 
12-10 
12-10 

2-12 
2-12 
2-12 


2-12 
12-10+ 

2-12 
12-10 

3-20 
2-12 
2-13 


2-12 

2-  5 

12-10 

12-10 

12-10 

12-10 
2-12+ 
2-12 
2-  6 
2-12 

12-10 
2-12 


3-21  (21' 

3-20  (11' 

4-  6  (22' 

3-21  (20' 

4-29  (22' 

3-21  (21" 

3-21  (20' 

3-21  (21' 

3-21  (17" 

3-20  (  8' 

3-20  (10' 
4-29  (24' 
4-  5  (24' 
4-  5  (23' 
3-21  (  1' 

4-29  (23" 
4-29  (23' 

3-21  (12* 
3-21  (14" 

3-25  (20' 

4-29  (23° 

3-21  (16° 


3-21  (12' 

3-21  (10' 

3-25  (24' 

4-25  (22' 


3-21  (20' 

3-31  (24' 

3-25  (24' 

4-  1  (24' 


3-25  (24' 

4-25  (23' 

4-25  (24' 

4-25  (24' 

3-22  (21' 

3-22  (20' 

3-25  (20' 

4-25  (24* 

4-25  (24' 

5-16  (24' 

4-  1  (24' 

3-25  (22' 

4-  5  (24' 

3-21  (23° 

3-22  (13° 

4-29  (24° 

4-25  (23° 

4-25  (22° 

3-21  (11° 

4-25  (22' 

3-25  (24' 

3-22  (21' 

4-20  (23' 


4-29  (23° 

3-21  (22° 

3-21  (20° 

4-29  (21° 

3-21  (21° 

3-20  (13° 

3-21  (17° 

3-21  (23° 

3-21  (22° 

3-21  (16° 

3-21  (21° 

3-21  (13° 

3-21  (19° 

3-21  (22° 

3-21  (16° 

3-21  (15° 

3-22  (21° 

3-21  (19° 

4-28  (22° 

4-18  (19° 

3-21  (19° 

3-21  (19° 

3-21  (20° 

3-21  (24° 

3-20  (15° 

3-21  (11° 

3-21  (19° 

3-21  (24° 

3-21  (20° 


3-21  (21' 

3-21  (28' 

4-25  (26' 

4-11  (27' 

4-29  (22' 

4-  2  (28' 

4-  5  (28° 

3-21  (21° 

4-29  (28° 

3-20  (  8° 

3-21  (25' 

4-29  (24' 

4-29  (27' 

4-29  (28' 

4-29  (28' 

4-29  (23° 

4-29  (23° 

4-29  (28° 

4-29  (25° 

4-  2  (28° 

4-29  (23° 

4-29  (27° 


4-25  (28' 

4-11  (26' 

4-25  (28' 

4-25  (22' 

4-28  (25' 

4-25  (28' 

4-25  (26' 

4-29  (28° 

4-25  (25' 


4-25  (28° 

5-26  (28° 

4-25  (24° 

4-25  (24° 

4-28  (28° 

4-  1  (28° 
4-29  (28° 
5-16  (27° 
4-25  (24° 

5-23  (28' 

4-25  (25' 

4-25  (28° 

4-25  (25' 

3-21  (23° 

4-29  (26° 

5-26  (27° 

5-  9  (28° 
4-29  (28° 
4-29  (28° 

5-11  (28° 

5-17  (28° 

3-25  (25° 

4-25  (26° 


4-29  (23° 

4-29  (27° 

3-21  (20° 

4-25  (26° 

4-29  (21° 

.3-21  (21° 

3-21  (26° 

3-21  (17° 

3-21  (23° 

4-25  (28° 

3-21  (16° 

4-25  (28° 

3-25  (26° 

3-25  (27° 

3-21  (22° 

3-21  (16° 

3-21  (15° 

4-29  (27° 

3-25  (28° 

4-28  (22° 

4-29  (26° 

3-21  (19° 

3-21  (19° 

3-21  (20° 

3-21  (24° 

3-21  (27° 

4-29  (28° 

3-21  (19° 

3-21  (24° 

3-21  (20° 


4-11 

(32°) 

3-21 

(28°) 

4-29 

(29°) 

4-29 

(30°) 

5-30 

(30°) 

4-25 

(32°) 

4-29 

(30°) 

4-29 

(31") 

4-29 

(28°) 

4-11 

(32°) 

3-21 

(25°) 

5-30 

(31°) 

4-29 

(27°) 

4-29 

(28°) 

4-29 

(28°) 

5-30 

(31°) 

5-30 

(31°) 

4-29 

(28°) 

5-30 

(32°) 

5-30 

(31°) 

5-26 

(30°) 

4-29 

(27°) 

4-29 

(32°) 

4-25 

(30°) 

4-18 

(31°) 

5-16 

(32°) 

5-22 

(32°) 

5-30 

(31°) 

4-25 

(28°) 

5-26 

(29°) 

4-29 

(28°) 

5-26 

(30°) 

4-29 

(29°) 

6-10 

(32°) 

6-    1 

(32°) 

5-21 

(32°) 

6-   8 

(32°) 

4-25 

(30°) 

5-26 

(29°) 

5-26 

(29°) 

5-26 

(31°) 

6-   9 

(30°) 

5-26 

(31°) 

4-25 

(28°) 

6-   1 

(31°) 

4-25 

(31°) 

5-26 

(30°) 

6-   9 

(31°) 

5-21 

(31°) 

5-26 

(32°) 

5-30 

(30°) 

5-26 

(30°) 

5-26 

(32°) 

4-24 

(29°) 

5-16 

(29") 

5-30 

(32°) 

4-29 

(27°) 

4-25 

(30°) 

5-26 

(31°) 

5-30 

(30°) 

4-25 

(29°) 

3-21 

(26°) 

4-25 

(32°) 

4-25 

(32°) 

4-29 

(32°) 

3-25 

(31") 

4-25 

(28°) 

4-18 

(30°) 

4-18 

(31°) 

4-25 

(32°) 

4-25 

(30°) 

4-25 

(30°) 

5-26 

(32°) 

4-29 

(31°) 

5-29 

(32°) 

5-30 

(31°) 

4-25 

(32°) 

4-25 

(30°) 

4-25 

(32°) 

4-18 

(30°) 

3-21 

(27°) 

5-26 

(32°) 

4-18 

(30") 

3-25 

(32°) 

4-12 

(32°) 

10-27 
11-  6 
10-25 
10-27 
9-25 

10-27 
10-28 
10-28 
10-27 
11-16 

11-  6 
9-26 
9-25 

10-27 
9-26 


10-28 
10-27 
9-26 

9-26 

10-28 

9-26 


10-26 
9-20 
9-11 

9-26 
10-25 
9-26 
9-26 
9-26 

9-11 
9-26 
9-11 
9-11 
9-11 

9-25 
10-25 

9-25 
10-   2 

9-11 

9-11 
9-26 
9-26 
9-26 
10-25 

9-26 
9-26 
9-11 
9-26 
9-26 

9-26 
9-26 
9-12 
10-  2 
9-11 


9-26 

10-25 

10-25 

9-25 

9-26 

11-  6 
11-  6 
11-  6 
11-12 
11-  6 

10-  2 

11-  8 
10-25 

10-  3 
10-28 

11-  6 

10-  2 
10-25 
10-25 
10-17 

11-  7 
9-24 
9-26 

10-25 
10-25 

10-25 
11-  6 
11-22 
9-26 
11-   6 


11- 


32°) 
31°) 
32°) 
31°) 
32°) 

30°) 
29°) 
32°) 
29°) 
31°) 

31°) 
32°) 
32°) 

26°) 
31°) 

30°) 
28°) 
28°) 
32°) 
29°) 

32°) 
32°) 
31°) 


27°) 


28°) 
28°) 
30°) 
32°) 
29°) 

28°) 
32°) 
30°) 
32°) 
32°) 

(32°) 
27°) 

(30°) 
32°) 
32°) 

30°) 
30°) 
32°) 
28°) 
32°) 

30°) 
32°) 
31°) 
32°) 
31°) 

32°) 
32°) 
25°) 
32°) 
32°) 

28°)  I 
30°) 


11-18  (28°) 

11-22  (22°) 

11-   6  (25°) 

10-28  (26°) 

10-17  (28°) 

11-   6  (25°) 

11-17  (28°) 

11-18  (24°) 

11-16  (28°) 

11-18  (27°) 

11-22  (27°) 

10-25  (28°) 

10-28  (22°) 

10-27  (26°) 

10-28  (25°) 

10-27  (28°) 

9-25  (28°) 

10-28  (28°) 

11-   6  (25°) 

10-27  (22°) 

11-17  (27°) 

11-17  (28°) 

10-27  (28°) 

11-17  (26°) 


10-25  (27°) 

10-25  (25°) 

11-   8  (28°) 

10-25  (24°) 

9-11  (28°) 

9-26  (28°) 

11-   7  (27°) 

9-26  (26°) 

10-25  (22°) 

9-26  (26°) 

9-11  (28°) 

10-25  (25°) 

9-11  (26°) 

9-11  (27°) 

9-11  (28°) 

10-   1  (26°) 

11-10  (25°) 

9-26  (27°) 

10-   2  (25°) 

10-   2  (26°) 

9-11  (28°) 

9-26  (28°) 

10-25  (21°) 

9-26  (28°) 

11-13  (27°) 

10-25  (22°) 

9-26  (25°) 

9-11  (26°) 

10-24  (27°) 

10-25  (27°) 

9-26  (26°) 

10-25  (24°) 

10-   7  (28°) 

10-15  (26°) 

10-25  (21°) 


9-26  (28°) 

10-25  (28°) 

11-   7  (27°) 

10-  2  (28°) 

10-  2  (24°) 

11-  6  (28°) 
11-22  (21°) 
11-19  (28°) 
11-23  (20°) 
11-   7  (28°) 

10-25  (27°) 

11-   8  (27°) 

11-  6  (28°) 

10-28  (27°) 

11-   7  (25°) 

11-22  (21°) 

10-25  (25°) 

11-  6  (28°) 

10-25  (28°) 

10-25  (27°) 

11-23  (17°) 

10-24  (27°) 

10-25  (26°) 

11-    7  (27°) 

11-   2  (25°) 

11-   7  (28°) 

11-22  (26°) 

11-22  (25°) 

10-25  (28°) 

11-   7  (27°) 

11-   6  (28°) 

11-18  (25°) 


11-22  (23°) 

11-22  (22°) 

11-22  (17°) 

11-17  (23°) 

10-28  (22°) 

11-22  (18°) 

11-18  (24°) 

11-18  (24°) 

11-22  (19°) 

11-22  (23°) 

11-27  (17°) 

11-18  (24°) 

10-28  (22°) 

10-28  (24°) 

11-18  (22°) 

10-28  (22°) 

11-   7  (21°) 

11-19  (22°) 

11-18  (23°) 

10-27  (22°) 

11-22  (22°) 

11-22  (23°) 

11-17  (24°) 

11-18  (23°) 


11-10  (24°) 

11-10  (23°) 

11-11  (24°) 

10-25  (24°) 

10-25  (20°) 

10-25  (19°) 

11-12  (24°) 

10-25  (18°) 

10-25  (22°) 

10-25  (18°) 

10-25  (20°) 

11-10  (21°) 

10-25  (19°) 

10-   2  (24°) 

10-25  (20°) 

10-24  (24°) 

11-13  (24°) 

10-25  (18°) 

10-25  (20°) 

10-25  (20°) 

10-25  (18°) 

10-25  (23°) 

10-25  (21°) 

10-25  (20°) 

11-22  (22°) 

10-25  (22°) 

10-   2  (22°) 

10-25  (18°) 

10-25  (19°) 

11-10  (19°) 

10-25  (18°) 

10-25  (24°) 

10-26  (24°) 

10-25  (24°) 

10-25  (21°) 


10-25  (23°) 

11-22  (18°) 

11-22  (24°) 

10-25  (22°) 

10-  2  (24°) 

11-22  (21°) 

11-22  (21°) 

11-23  (14°) 

11-23  (20°) 

11-23  (18°) 

11-  6  (22°) 
11-23  (15°) 
11-19  (24°) 
11-19  (24°) 
11-23  (15°) 

11-22  (21°) 

11-   7  (24°) 

11-23  (15°) 

11-13  (24°) 

11-22  (23°) 

11-23  (17°) 

10-27  (22°) 

11-  7  (23°) 

11-22  (22°) 

11-  4  (13°) 

11-23  (18°) 

11-23  (20°) 

11-23  (24°) 

11-22  (16°) 

11-23  (17°) 

11-23  (16°) 

11-22  (23°) 


246 
247 
230 
241 
151 

246 
242 
242 
246 
247 

252 
203 
206 
206 
242 

182 
192 

242 
220 

242 

242 

242 


235 
214 
183 


236 
208 
214 
207 


230 
183 
160 
183 

216 
236 
214 
183 
183 

162 
207 
214 
203 
246 

217 
156 
183 
153 
234 

183 
214 

217 
188 


179 
246 
246 


246 
247 
247 


230 
247 
212 
243 
247 

246 
231 
247 

246 

247 
182 
203 
246 
228 

247 
247 
248 
246 
247 

247 
246 


242 
246 
195 
200 
171 

222 

226 
242 
201 
243 

246 
179 
182 
181 
182 

181 
149 

191 
181 

229 

181 

202 


211 
183 
139 

151 
196 
154 
179 
154 


183 
108 
139 
139 

156 
223 
150 
139 
160 

111 
154 
183 
154 
237 

179 
123 
125 
178 
179 

138 

138 

204 
183 


150 
179 
231 
160 
156 

230 
246 
243 


183 
232 
195 
217 
227 

246 
218 
230 

179 

243 
179 
179 
231 
226 

231 
246 
246 
179 
231 

230 
242 


199 
230 
179 
181 
268 

185 

182 
182 
181 
219 

230 
119 
149 
181 
150 

119 
118 

181 
119 

119 

123 

182 


191 
127 
112 

119 
183 
123 
150 
123 


150 

93 

102 

113 

109 
183 
122 
129 
108 

94 
123 
154 
117 
183 

123 

109 
113 
123 
119 

123 
123 

161 
118 


119 
179 
183 
122 
119 

195 
230 
195 


156 
228 
183 

168 
193 

195 
160 
183 


192 
118 
119 
183 
183 

183 
202 
246 
184 
202 

234 
208 


See  reference  aotea  following  Station  Index. 


Table  3— Continued. 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


KEW   ENGLAND 
1949 


1 

Date 

Lowest 

Date 

not 

First  fall  minimum 

of 

No.  of  days 
between  datee 

a 

24° 

or 

28° 

or 

32° 

or 

32° 

or 

28°  or 

24° 

or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

below 

below 

below 

bel 

3W 

below 

below 

below 

below 

below 

SHELBCRNE    FALLS 

97 

7-29+ 

-   7 

2-  6+ 

3-22 

(ir) 

4-29 

(27°) 

5-12 

(32°) 

9-26 

(32°) 

10-25    (26°) 

10-28 

(22°) 

220 

179 

137 

SPRINGFIELD 

100 

8-11 

1 

12-10 

3-21 

(.n') 

3-21 

(   7°) 

4-29 

(32°) 

11-  6 

(31°) 

11-17    (28°) 

11-23 

(17°) 

247 

241 

191 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

- 

- 

- 

- 

3-21 

(   8°) 

3-21 

(   8°) 

4-29 

(32°) 

10-28 

(31°) 

11-15    (25°) 

11-23 

(19°) 

247 

239 

182 

STOCKBRIDGE 

90 

8-10 

-11 

2-   6 

4-   5 

(23°) 

4-29 

(25°) 

5-30 

(31°) 

9-26 

(30°) 

10-17    (28°) 

10-28 

(21°) 

206 

171 

119 

SWAMPSCOTT 

96 

8-10 

3 

2-12 

3-20 

(   9°) 

3-21 

(26°) 

4-25 

(29°) 

11-   6 

(30°) 

11-  7    (28°) 

11-22 

(22°) 

247 

231 

195 

TAUNTON 

101 

8-10 

-   5 

3-10 

3-20 

(-5°) 

4-29 

(28°) 

4-29 

(28°) 

9-26 

(32°) 

10-28    (25°) 

11-   7 

(24°) 

232 

182 

150 

TURNERS   FALLS 

100 

7-30 

-   9 

2-   6+ 

3-21 

(15°) 

4-29 

(25°) 

5-12 

(32°) 

9-26 

(31°) 

10-25    (25°) 

10-28 

(23°) 

221 

179 

137 

WALPOLii 

100 

7-30 

-   2 

12-10 

3-21 

(16°) 

4-29 

(28°) 

5-26 

(31°) 

9-26 

(29°) 

10-28    (27°) 

11-   7 

(23°) 

231 

182 

123 

WESTFIELD 

98 

8-10 

-   7 

12-10 

3-21 

(15°) 

4-29 

(25°) 

4-29 

(25°) 

9-26 

(32°) 

10-28    (27°) 

11-18 

(24°) 

242 

182 

150 

WESTON    2    NW 

94 

8-10+ 

-   4 

12-10 

3-21 

(18°) 

4-25 

(28°) 

4-29 

(30°) 

9-26 

(30°) 

10-   2    (27°) 

11-   7 

(22°) 

231 

160 

150 

WESTOVER    FIELD   2    NE 

99 

8-10 

-   1 

12-  4 

3-21 

(18°) 

4-29 

(28°) 

4-29 

(28°) 

9-26 

(32°) 

11-15    (27°) 

11-18 

(23°) 

242 

200 

150 

WORCESTER   AIRPORT 

97 

8-10 

1 

2-20 

3-21 

(18°) 

4-25 

(27°) 

4-25 

(27°) 

10-27 

(32°) 

11-   6    (27°) 

11-22 

(15°) 

246 

196 

185 

WORCESTER    1 

99 

8-10 

-   3 

- 

3-21 

(12°) 

4-25 

(28°) 

4-29 

(32°) 

9-25 

(32°) 

10-25    (25°) 

11-  6 

(24°) 

230 

183 

149 

NEW   HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

_ 

_ 

-13 

2-12 

_ 

5-12 

(27°) 

6-   1 

(32°) 

9-26 

(28°) 

_ 

. 

. 

_ 

117 

BERLIN 

94 

7-  4 

-21 

2-   6 

5-11 

(24°) 

5-11 

(24°) 

6-  1 

(32°) 

9-26 

<26°) 

9-26    (26°) 

10-25 

(18°) 

167 

138 

117 

BETHLEHEM 

93 

7-27 

-10 

2-12 

4-25 

(18°) 

4-29 

(25°) 

5-21 

(32°) 

9-26 

(30°) 

10-   2    (28°) 

10-25 

(20°) 

183 

156 

128 

BLACKWATER   DAM 

96 

8-10 

-12 

2-   3+ 

4-11 

(24°) 

4-29 

(27°) 

5-25 

(31°) 

_ 

10-17    (28°) 

10-25 

(22°) 

197 

171 

CAMPTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9-25 

(32°) 

9-26    (24°) 

9-26 

(24°) 

- 

- 

- 

CONCORD  WB  AIRPORT 

97 

7-28+ 

-13 

12-10 

4-29 

(23°) 

4-29 

(23°) 

5-30 

(32°) 

9-26 

(31°) 

10-   2    (26°) 

10-25 

(22°) 

179 

1S6 

119 

DURHAM 

102 

8-10 

-   9 

12-10 

4-   1 

(24°) 

4-29 

(28°) 

5-26 

(31°) 

9-26 

(30°) 

10-28    (25°) 

11-10 

(23°) 

223 

182 

123 

EAST  DEERING   1   S 

98 

8-10 

-10 

2-12 

4-10 

(23°) 

5-12 

(27°) 

5-26 

(32°) 

9-25 

(28°) 

9-25    (28°) 

10-25 

(20°) 

198 

136 

122 

FABYAN 

90 

6-14+ 

-23 

2-   6+ 

5-11 

(22°) 

5-26 

(26°) 

6-   2 

(30°) 

9-   2 

(32°) 

10-   2    (28°) 

10-25 

(19°) 

167 

129 

92 

FIRST  CONN  LAKE 

88 

7-28 

-24 

2-12 

5-11 

(22°) 

5-21 

(25°) 

6-   1 

(31°) 

9-   2 

(32°) 

9-26    (26°) 

10-   2 

(23°) 

144 

128 

93 

FRANKLIN    1    NW 

100 

8-10 

-13 

12-10 

4-29 

(23°) 

4-29 

(23°) 

5-12 

(32°) 

9-25 

(32°) 

10-  2(27°) 

10-25 

(20°) 

179 

156 

136 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

102 

8-10 

-14 

12-10 

4-29 

(20°) 

5-12 

(28°) 

5-30 

(32°) 

9-25 

(31°) 

10-  2(28°) 

10-25 

(19°) 

179 

143 

118 

GLENCLIFF    2    NW 

87 

6-13+ 

-    9 

2-12 

4-25 

(21°) 

4-29 

(27°) 

5-26 

(31°) 

10-   2 

(29°) 

10-25(23°) 

10-25 

(23°) 

183 

179 

129 

HANOVER 

94 

7-27+ 

-15 

2-   6 

4-   1 

(21°) 

4-29 

(25°) 

5-26 

(30°) 

9-25 

(32°) 

10-25    (21°) 

10-25 

(21°) 

207 

182 

122 

KEENE    1    SW 

99 

8-10 

-14 

2-   6 

4-29 

(20°) 

4-29 

(20°) 

5-30 

(32°) 

9-25 

(32°) 

10-   2    (27°) 

10-25 

(22°) 

179 

156 

118 

LAKEPORT 

97 

7-28+ 

-   8 

2-12 

4-   1 

(22°) 

4-25 

(25°) 

4-29 

(30°) 

10-25 

(28°) 

10-25    (28°) 

11-22 

(24°) 

235 

183 

179 

LEBANON   AIRPORT 

95 

7-28 

-17 

2-   6 

4-29 

(22°) 

4-29 

(22°) 

5-26 

(30°) 

9-25 

(32°) 

10-17    (28°) 

10-25 

(20°) 

179 

171 

122 

MANCHESTER 

93 

8-10 

-  6 

2-   3 

3-21 

(17°) 

4-   1 

(28°) 

4-25 

(30°) 

10-   2 

(32°) 

10-28    (28°) 

11-   6 

(24°) 

230 

210 

160 

MASSABESIC   LAKE 

99 

8-11 

-18 

2-   3 

4-29 

(24°) 

4-29 

(24°) 

5-30 

(30°) 

9-25 

(31°) 

9-26    (27°) 

10-25 

(22°) 

179 

150 

118 

MOUNT   WASHINGTON   WB 

66 

6-15+ 

-25 

1-30 

6-  8 

(22°) 

6-   9 

(27°) 

6-   9 

(27°) 

8-19 

(30°) 

8-20    (28°) 

9-24 

(22°) 

71 

81 

108 

NASHUA    3    N 

101 

7-30 

_ 

_ 

4-29 

(24°) 

4-29 

(24°) 

5-30 

(32°) 

9-26 

(30°) 

10-   2    (27°) 

10-25 

(23°) 

179 

156 

119 

NEW    LONDON 

93 

7-28 

-   5 

2-12 

4-25 

(23°) 

4-25 

(23°) 

5-11 

(32°) 

10-25 

(27°) 

10-25    (27°) 

11-  5 

(24°) 

194 

183 

167 

PETERBORO    2    S 

93 

8-10 

-   7 

2-12 

3-22 

(14°) 

4-25 

(25°) 

5-12 

(29°) 

9-26 

(30°) 

10-   2    (26°) 

10-25 

(22°) 

217 

160 

137 

PINKHAM   NOTCH 

89 

8-10 

-13 

2-12 

4-25 

(20°) 

4-25 

(20°) 

5-26 

(30°) 

9-26 

(29°) 

10-   2    (27°) 

10-25 

(20°) 

183 

160 

123 

PLYMOUTH    2    W 

95 

7-27+ 

-13 

2-   6 

4-11 

(24°) 

4-29 

(28°) 

5-26 

(31°) 

9-26 

(31°) 

- 

- 

- 

- 

123 

RANDOLPH 

94 

7-27 

_ 

_ 

5-11 

(23°) 

5-26 

(28°) 

6-   1 

(32°) 

9-26 

(29°) 

- 

- 

- 

- 

117 

SURRY    MOUNTAIN   DAM 

98 

8-10 

-16 

12-10 

4-29 

(21°) 

4-29 

(21°) 

5-30 

(32°) 

9-26 

(29°) 

10-   2    (26°) 

10-25 

(23°) 

179 

156 

119 

TUCKERMAN    RAVINE 

78 

6-13 

- 

- 

5-11 

(23°) 

5-11 

(23°) 

6-  8 

(29°) 

9-24 

(32°) 

10-16    (27°) 

- 

- 

158 

108 

WEST    LEBANON    1    SW 

97 

7-28+ 

-16 

2-  6 

4-29 

(22°) 

4-29 

(22°) 

5-26 

(32°) 

10-   2 

(30°) 

10-25    (21°) 

10-25 

(21°) 

179 

179 

129 

WINDHAM 

102 

8-10 

-14 

12-10 

4-29 

(24°) 

5-16 

(28°) 

5-26 

(30°) 

9-25 

(32°) 

9-26    (28°) 

10-25 

(20°) 

179 

133 

122 

WOLFEBORO    FALLS 

96 

7-27+ 

-12 

2-12 

4-25 

(22°) 

4-29 

(26°) 

5-12 

(32°) 

9-26 

(32°) 

10-25    (23°) 

10-25 

(23°) 

183 

179 

137 

WOODSTOCK 

95 

8-10 

-12 

2-12 

5-12 

(24°) 

5-13 

(28°) 

5-26 

(30°) 

9-26 

(28°) 

9-26    (28°) 

10-25 

(21°) 

166 

136 

123 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   WB   CITY 

89 

7-30+ 

14 

2-12 

3-20 

(18°) 

3-21 

(28°) 

3-21 

(28°) 

11-22 

(26°) 

11-22    (26°) 

11-26 

(22°) 

251 

246 

246 

GREENVILLE 

102 

7-28+ 

1 

2-12 

3-21 

(17°) 

3-21 

(17°) 

4-29 

(31°) 

10-28 

(30°) 

11-  6    (28°) 

11-22 

(22°) 

246 

230 

182 

KINGSTON 

99 

8-   9+ 

-   4 

3-20 

3-21 

(   8°) 

4-29 

(26°) 

4-29 

(26°) 

10-   3 

(32°) 

10-28    (25°) 

11-18 

(23°) 

242 

182 

157 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT 

99 

7-  4 

4 

2-12 

3-21 

(18°) 

3-21 

(18°) 

4-18 

(32°) 

11-  6 

(29°) 

11-22    (20°) 

11-22 

(20°) 

246 

246 

202 

PROVIDENCE   WB   CITY 

101 

7-   4 

8 

2-12 

3-20 

(10°) 

3-21 

(26°) 

3-21 

(26°) 

11-  6 

(31°) 

11-22    (22°) 

11-22 

(22°) 

247 

246 

230 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 

98 

7-27+ 

-14 

12-10 

4-30 

(24°) 

4-30 

(26°) 

5-26 

(32°) 

9-26 

(31°) 

10-   2    (28°) 

10-28 

(20°) 

181 

155 

123 

BLOOMFIELD 

93 

7-27 

-21 

2-12 

4-29 

(21°) 

5-21 

(28°) 

5-26 

(31°) 

9-26 

(26°) 

9-26    (26°) 

10-16 

(23°) 

170 

128 

123 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 

98 

7-27+ 

-12 

2-  6 

4-29 

(21°) 

4-29 

(21°) 

5-11 

(32°) 

10-   2 

(30°) 

10-24    (27°) 

10-25 

(22°) 

179 

178 

144 

CAVENDISH 

94 

7-28+ 

-22 

2-  6 

4-29 

(22°) 

5-12 

(28°) 

6-  8 

(30°) 

9-26 

(32°) 

10-   2    (27°) 

10-25 

(19°) 

179 

143 

110 

CHELSEA    2   S 

94 

7-29 

-23 

2-   5 

4-25 

(19°) 

5-26 

(28°) 

6-   1 

(30°) 

9-26 

(23°) 

9-26    (23°) 

9-26 

(23°) 

154 

123 

117 

CORNWALL   3   SW 

99 

8-10 

-   7 

2-   5+ 

3-21 

(20°) 

4-25 

(26°) 

5-11 

(32°) 

10-   2 

(30°) 

10-25    (25°) 

11-22 

(19°) 

246 

183 

144 

DORSET   1    S 

94 

7-  3 

-13 

2-  6 

4-29 

(20°) 

5-21 

(28°) 

5-31 

(31°) 

9-26 

(29°) 

10-   2    (26°) 

10-25 

(19°) 

179 

134 

118 

EAST   BARNET 

96 

7-29 

-23 

2-   6 

4-29 

(22°) 

4-29 

(22°) 

5-26 

(32°) 

9-26 

(31°) 

10-25    (23°) 

10-25 

(23°) 

179 

179 

123 

ENOSBURG   FALLS 

97 

7-27+ 

-20 

2-   6 

4-29 

(21°) 

5-11 

(26°) 

5-15 

(30°) 

9-26 

(29°) 

10-   2    (26°) 

10-17 

(24°) 

171 

144 

134 

LEMINGTON    1    NW 

92 

7-27 

-17 

1-15+ 

5-25 

(20°) 

5-25 

(20°) 

5-26 

(29°) 

9-26 

(26°) 

9-26    (26°) 

10-   2 

(24°) 

130 

124 

123 

MIDDLESEX 

95 

7-28 

-21 

2-  6 

4-29 

(23°) 

5-11 

(25°) 

5-21 

(30°) 

9-26 

(31°) 

10-   2    (27°) 

10-25 

(18°) 

179 

144 

128 

MONTPELIER 

92 

7-27+ 

-15 

2-  6 

4-25 

(23°) 

4-29 

(25°) 

5-21 

(29°) 

9-26 

(28°) 

9-26    (28°) 

10-   2 

«4°1 

160 

150 

128 

NEWPORT 

93 

6-13 

-24 

2-  6 

4-25 

(22°) 

5-11 

(26°) 

5-21 

(31°) 

9-26 

(29°) 

10-   2    (26°) 

10-24 

(22°) 

182 

144 

128 

NORTHFIELD    NORWICH    UNIV 

94 

8-10+ 

-20 

2-  6 

5-21 

(24°) 

5-21 

(24°) 

6-  1 

(32°) 

9-26 

(27°) 

9-26    (27°) 

10-25 

(18°) 

157 

128 

117 

RUTLAND    1    SE 

92 

8-10 

-12 

2-  6 

4-29 

(24°) 

4-29 

(24°) 

5-21 

(31°) 

9-26 

(30°) 

10-   2    (28°) 

10-25 

(21°) 

179 

156 

126 

SAINT    ALBANS 

97 

7-29 

-13 

1-15 

4-   1 

(23°) 

4-25 

(25°) 

5-11 

(29°) 

10-24 

(32°) 

10-25    (24°) 

10-25 

(24°) 

207 

183 

166 

SAINT    JOHNSRURY 

95 

S-18 

-19 

2-  6 

4-29 

(24°) 

4-29 

(24°) 

5-21 

(30°) 

9-26 

(30°) 

10-   2    (28°) 

10-25 

(19°) 

179 

156 

128 

SOMERSI  T 

81 

6-26 

-22 

2-  6 

4-29 

(21°) 

6-  9 

(28°) 

6-10 

(31°) 

8-21 

(32°) 

9-26    (25°) 

10-17 

(24°) 

171 

109 

72 

WEST    BT  IKE 

93 

7-29 

-16 

2-12 

4-26 

(22°) 

4-30 

(26°) 

5-21 

(32°) 

9-26 

(24°) 

9-26    (24°) 

9-26 

(24°) 

153 

149 

128 

WILPER    1   E 

98 

7-29 

-21 

2-  6 

4-29 

(20°) 

5-11 

(25°) 

5-26 

(31°) 

9-26 

(30°) 

10-   2    (27°) 

10-25 

(18°) 

179 

144 

123 

rtOO'  3TCCK 

96 

7-2   + 

-20 

2-  6 

4--?9 

(22°) 

5-12 

(28°) 

5-26 

(30°) 

9-26 

(29°) 

10-   2    (26°) 

10-25 

(19°) 

179 

143 

123 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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County 

1 

1 

1 

:3 

g 
1 
1 

Years  of 

record 
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or  closed 
during  yx 

Hefei 

to 
tables 

Station 

a. 
B 
(2 

1 

d 

II 

5| 

S-5 

connKTicuT 

ANSON 1 A 

BALTIC 

BAREBAHSTED 

BLOOHJIELD 

0120 
0227 

0251 
0299 
0634 

NEW   HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

7 
5 
17 
5 
5 

41    20 
41    50 
41    37 
41    56 
41    50 

73   05 
73   02 
72  06 
72   57 
72   44 

40 
710 
140 
420 
165 

9 
9 
37 
18 
10 

2 

2 
2 
2 
2 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT   ITB  AIRPORT 

BRISTOL 

BULLS   BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

0801 
0806 
0830 
0961 
0973 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

BARTFORD 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

4 
4 
5 
7 
5 

41    12 
41    10 
41    42 
41    40 
41    48 

73    12 

73   08 

72  58 

73  29 
72   58 

144 

7 
600 
260 
460 

54 

6 

55 
6 
9 
9 

42 

1 
1 

2   3 
2   3 

2 
2 
2 

CANDLEWOOD  LAKE 

COCItAPONSET    FOREST   RANGER  ST 

COLCHESTER 

COLLINSVILLS 

CREAM  HILL 

1093 
1488 
1499 
1536 
1715 

FAIRFIELD 
MIDDLESEX 
NEW   LONDON 
HARTFORD 
LITCHFIELD 

7 
5 

4 
5 

7 

41    29 
41   28 
41    34 
41    48 
41    52 

73    28 
72   31 
72    20 

72  56 

73  20 

500 

480 
300 
1300 

53 

9 
9 

20 
S3 

NOV 

1 
1 

2 
2 

2  3 
2 
2   3 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EAST   HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

1762 
1798 
1844 
2169 
2288 

FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

7 

4 

4 
4 

41    23 

41    22 
41    19 
41    17 
41    14 

73   28 

72  59 

73  05 

72  52 

73  15 

510 
167 
65 
27 
300 

15 

15 
9 

9 
9 

JUNE 

1 

2   3 

2 

2 

2 

2 

FALLS   VILLAGE 

GREENWICH 

GROTOS 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

2658 
3137 
3207 
3446 
3451 

LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NEW   LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 

7 
4 
17 
5 
5 

41    57 
41    05 
41    21 
41    46 
41    44 

73   32 
73   42 
72   02 
72   42 
72   39 

585 
450 

39 
140 

15 

33 

2 

62 

48 
3 
9 
10 
88 

1 
1 

1 

3  3 
2   3 
2 
2 
2  3 

HEMLOCES    RESERVOIR 
JEWETT   CITY 
LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

3583 
3857 
3989 
4096 
4443 

ENFIELD 
NEW    LONDON 
NEW   LONDON 
FAIRFIELD 
HARTFORD 

4 
17 

4 
4 
5 

41    14 

41   38 
41    24 
41    10 
41    46 

73    18 

71  54 

72  11 

73  33 
72  29 

240 
400 
178 
340 
392 

9 
8 
64 
9 
9 

2 
2 
2 
2 
2 

MEAD  POND   RESERVOIR 

MIDDLETOWN 

MILFORD 

MOHAWK    FOREST    RANGER   STA 

HOODUS    RESERVOIR 

4599 
4767 
4790 
4933 
5018 

FAIRFIELD 
MIDDLESEX 
NEW    HAVEN 
LITCHFIELD 
MIDDLESEX 

4 
5 

4 
7 
5 

41    12 
41    33 
41    12 
41   50 
41   30 

73   31 

72  43 

73  05 
73    18 
72   26 

480 
369 
30 
1420 
380 

4 

9 

4 
9 
9 
10 

I 

2 

2   3 
2 

3 
3 

MOUNT   CARMEL 

NATCBAUG   FOREST   RANGER  STA 

NATHAN   HALE   STATE   FOREST 

HEW   BARTFORD 

NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 

5077 
5125 
5131 
5262 
5273 

NEW   HAVEN 
WINimAM 
TOLLAND 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 

4 
17 
17 

4 
4 

41   24 
41    S3 
41    46 
41   53 
41    16 

72   55 

72   05 
72   21 
72   57 
72   53 

200 
400 
570 
380 
6 

13 
170 

13 
9 

16 
131 

SEPT 

1 
1 

2   3 
2 
3 
3 
2  3 

NEWINGTOK 
NEW    LONDON 
NORFOLK   2   SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 

5285 
5309 
5445 
5510 
5641 

HARTFORD 
NEW   LONDON 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
NEW  HAVEN 

5 

4 
7 

4 
4 

41    42 
41    20 
41    58 
41    20 
41    23 

72   44 

72  04 

73  13 
72  46 
72   43 

150 

14 

1380 

213 

276 

79 

7 

10 
78 
7 
9 
9 

1 

1 

2 

2   3 
2   3 

2 
2 

NORTH    KENT 

NORTH   STAMFORD   RESERVOIR 

NORWALK 

NORWICH 

PACHAUG   STATE  FOREST   3   HE 

5664 
5772 
5892 
5904 
6131 

LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 
NEW    LONDON 
NEW    LONDON 

8 

4 
4 
4 
17 

41    46 
41   07 
41    08 
41    33 
41   35 

73   26 
73   32 
73   26 
72  01 
71    51 

460 
200 
116 
205 

56 

9 

57 

8 

FEB 

1 

1 
1 

2   3 
2 

2  3 
2   3 

2 

PEOPLES    FOREST  RANGER  STA 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  HEIGBTS 

PUTNAM  LAKE 

6239 
6597 
6645 
6650 
6655 

LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 
WINDHAM 
WIHEBAM 
FAIRFIELD 

5 

7 
17 
17 

4 

41    56 
41    30 
41    54 
41    54 

41   05 

73   00 

72  57 
71    56 
71    52 

73  38 

435 
424 
240 
555 

300 

13 

9 

9 
13 
10 

9 

1 

2 
2 

3  3 
2 
2 

ROCKVILLE 
ROCKWOOD  LAKE 
ROCKY    RIVER   DAM 
ROTND   POND 
SALISBURY 

6942 
6954 
6966 
7002 
7109 

TOLLAND 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

5 

4 
7 
4 
7 

41    52 
41    06 
41    35 
41    18 
41    59 

72  26 

73  38 
73    26 
73   32 
73    27 

510 
327 
220 
785 
1015 

15 

8 
9 
9 
10 
15 

1 

2 
2 
2 
2 
2   3 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

SHELTON 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE   MEADOW    RESERVOIR 

STAFFORD  SPRINGS 

7157 
7361 
7373 
7432 
7946 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

TOLLAND 

4 
7 
7 
5 
17 

41    15 
41    19 
41   43 
41    39 
41    58 

73    21 
73    05 
73   18 
72    49 
72   18 

295 
65 
841 
372 
625 

7 
9 
9 
9 
10 

2 

2 
2 
2 
2 

STEVENSON   DAM 
STORRS 

THOMPSOKV ILLE 
TORRIHDTON    1 
TORRINGTON   2 

8065 
8138 
8364 
8436 
8441 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

LITCHFIELD 

7 
17 

5 

7 

41   23 

41  49 

42  00 
41    48 
41    48 

73    10 
72   15 

72  36 

73  07 
73   08 

60 
640 
100 
580 
603 

58 

9 

59 
9 
9 
9 

I 

2 

2  3 
2 
2 
2 

TRAP   FALLS   RESERVOIR 

WARREN 

WASHINGTON 

WATERBURY 

WATERBURY   CITY  HALL 

8488 
8835 
8859 
8906 
8911 

FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 
NEW    HAVEN 

7 

4 
4 

41    17 
41   44 

41   38 
41   33 
41   34 

73    09 
73    20 
73    19 
73   02 
73    02 

320 
1020 
620 
340 
475 

3 

3 
61 

8 
3 
3 
62 

9 

1 
1 
1 

3 

2   3 
2   3 

2  3 

2 

WEPAWAUG   RESERVOIR 
WESTS ROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HABTLAKD 
WHIGVILIZ    RESERVOIR 

9007 
9067 
9162 
9174 
9508 

NEW  HAVEN 
MIDDLESEX 
HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 

4 
4 
5 
5 
5 

41    18 
41    18 

41  45 

42  00 
41    44 

73    02 
72   26 
72  47 
72   58 

72  57 

186 
40 
275 
1180 
570 

9 

9 
9 
17 

8 

1 

2 

2  3 
2 
2 
2 

WBITNEY    LAKE 

WIGWAM  RESERVOIR 

WILLIMANTIC 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY   CAA   AP 

WOLCOTT    RESERVOIR 

9544 
9568 
9592 
9704 
9759 

NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
WINDHAM 
HARTFORD 
NEW   HAVEN 

4 
7 
17 
5 

4 

41    20 
41   40 
41  43 

41    56 
41   37 

72  55 

73  08 
72   14 
72   41 
72    56 

36 
9 
250 
16B 
768 

9 
0 

7 

9 

JAN 

1 
1 

2 
2  3 

2 

2  3 
2 

WOODBURY 

9783 

LITCHFIELD 

7 

41    34 

73    16 

960 

10 

2 

MAINE 

tADGCBTA  CAA  AIRPORT 
BAifGOR 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BETHEL 

0275 
0350 
0371 
0480 
0571 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

OXFORD 

9 
11 

4 
4 
1 

44    19 
44   48 
44   23 
44   24 
44   25 

69  48 
68   48 

68  12 

69  00 

70  48 

354 

61 
30 
20 
640 

5 
21 
52 
24 

5 
24 
65 
24 

4 

1 

I 

1 

2  3 
2   3 
2   3 
2   3 
2 

BRA33AU   DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
COBINKA 
KASTPORT  WB  CIT7 

0814 
1175 
1472 
1628 
2426 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

WASHINGTON 

9 
15 
15 
11 

4 

45  40 

46  52 
46   37 
44    57 
44    54 

69  50 

68  01 

69  32 
69   13 
66    59 

1100 
628 

1000 
360 

33 

9 

2 

75 

20 
9 
9 
2 

75 

1 

1 
1 

2 
2  3 

3 

2  3 
2  3 

EAST   SANGERVILLE   2    E 

EAST  WIKTBROP 

ELLSWORTH 

KUSTIS 

FARMIKGTON 

2442 
2539 

2620 
2700 
2765 

PISCATAQUIS 

KENNEBEC 

HANCOCK 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

11 
9 

4 
9 

e 

45    10 
44    19 

44  33 

45  13 
44   40 

69  20 

69  54 

68   26 

70  29 
70   09 

400 
173 
24 
1190 
430 

2 

7 

57 

3 

16 
40 
2 
58 

1 
1 

1 

3  3 
2  3 
2 
2 

2  3 

FORT   FAIRFIELD 
PORT   CENT    1    E 
PORT  EEFT 
GARDINER 
GJLEAD 

2868 
2878 
2883 
3046 
3110 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENKEBEC 
OXFORD 

15 
15 
15 
9 
1 

46  46 

47  15 
47    15 
44    15 
44   34 

67  52 

68  36 

68  36 

69  45 

70  58 

450 
520 
500 
139 
710 

12 
53 

41 
19 
9 
112 
4 

1 
1 

2 

2   3 
2 

2  3 
2 

GRAND  LACE    STREAM 

GREENVILLE 

BIRAM 

BOULTOW  CAA  AIRPORT 

BOULTON    I    Nr. 

3261 
3353 
3800 
3892 
3897 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

14 
9 

13 
15 
15 

45    11 

45  27 
43    51 

46  07 
46  08 

67   48 

69  36 

70  48 

67  47 
67    50 

88 
1061 
375 
459 

410 

43 

2 

46 

9 
50 
33 

2 

50 

1 
1 

2 

2   3 
2 

2  3 

3  3 

JACKMAN    1    NKW 

JONESBORO 

LEWISTON 

UACHIAS 

MADISON 

4086 

4183 
4566 
4878 
4927 

SOMERSRT 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

WASHINGTON 

S0MER3ST 

9 

4 
1 
4 
9 

45   38 

44    39 
44    0« 
44   43 
44   48 

70    16 
67    39 
70    10 
87    28 
69   54 

1180 
185 
182 
32 
257 

2 
69 

43 

27 
2 
74 
68 
47 

1 
1 

1 

2 

2  3 
2  3 

2 
2  3 

Station 

d 

Coirnty 

1 

0) 

1 
J3 

j 

g 

1 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

4 

II 

to 
tables 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET   CAA   AIRPORT 
MILLINOCKET   DAM 
HILO 

5261 

5304 
5309 
5314 
5347 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

PISCATAQUIS 

PISCATAQUIS 

1 

11 
11 
11 
11 

44  45 

45  39 

45  40 

46  17 
45    17 

70   58 
68  42 
68  42 

68  46 

69  01 

1500 
388 

405 

290 

2 

2 
2 

« 

5 
2 
2 
27 

2 
12  3 
12  3 
12  3 

2 

MILTON 
HOOSEHEAD 
NORTH   ANDOVER 
NORTH   BRIDGTON 
OLD  TOWN 

5357 
5460 
5805 
5875 
6420 

OXFORD 

SOMERSET 

OXFORD 

CUMBERLAND 

PENOBSCOT 

1 
9 
1 
12 
11 

44  27 

45  35 
44    39 
44   08 
44    56 

70   39 

69  43 

70  47 
70   43 
68    39 

640 
1028 

740 
450 
108 

55 

31 

4 
18 

4 
55 
36 

2 

2 

2 
12  3 
12   3 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

6425 
6430 
6900 
6905 
6927 

PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
PENOBSCOT 

11 
11 

4 
4 
11 

44    57 

44  52 
43    39 
43    39 

45  29 

68   40 
68  42 
70    15 
70   19 
68   10 

124 
115 
65 
61 
622 

2 
54 
76 
2 
2 

2 
80 
82 
2 
2 

12   3 
12   3 
12  3 
12  3 
12  3 

PRESQUE    ISLE 
RIPOCENUS  DAM 
ROCKLAND 

ROXBURY 

6937 
7174 
7250 
7255 
7315 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

15 
11 

4 
4 
1 

46   39 
45    53 
44    06 
44   06 
44   40 

68  00 

69  15 
69  07 

69  08 

70  36 

606 
965 
40 
30 
720 

37 
24 
11 

37 
30 

11 
2 

4 

12  3 
12  3 
12  3 

2 
2 

RUMTORD   3   SW 
RUMFORD    1    SSE 
SKOWBECAN 
SOUTH   ANDOVER 
SOUTH   WEST   BARBOR 

7325 
7330 
7827 
7940 
8301 

OXFORD 

OXFORD 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

1 
1 
9 

1 
4 

44    31 
44    33 
44    46 
44    36 
44    16 

70   34 
70   33 

69  43 

70  44 
68   19 

674 
505 
165 
650 
10 

2 

49 

10 
55 
9 

4 
9 

12  3 
12  3 

2 
2 
2 

SQUA  PAN   DAM 
SUNDAY   RIVER 
SWAN   FALLS 
THE   PORKS 
UNITY 

8398 
8598 
8641 
8721 
8936 

AROOSTOOK 

OXFORD 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 

15 
1 
4 
« 

• 

46    32 
44    30 

44  02 

45  20 
44    35 

66   20 
70   52 
70   59 
69   58 
69  20 

588 
725 

400 
570 
630 

21 

4 
10 
42 

SEPT 

2 
2 
2 
2 
12   3 

UPPER  DAM 
VANCEBORO 
WINSLOW 
WOODLAND 

8942 
8969 
9826 
9891 

OXFORD 
WASHINGTON 
KENNEBEC 
WASHINGTON 

1 
14 

9 
14 

44  52 

45  34 

44  33 

45  09 

70   52 
67    26 
69  38 
67   24 

1484 
460 
90 
140 

14 
45 

23 

63 
12 
53 
32 

2 
1  2  3 
12  3 
12  3 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AHBERST 
ARLINGTON 
ASHBURNHAM 
ASHLAND 

0049 
0120 
0166 
0190 
0218 

BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
MIDDLESEX 

8 

5 

4 
10 
3 

42   39 

42   24 
42   25 
42   39 
42    18 

73  06 
72   32 

71    11 
71   53 
71    28 

750 
217 
180 
1190 
227 

27 
64 

6 

27 
114 
6 
9 
59 

12  3 
1  2  3 
12  3 

2 

2 

ATHOL 
BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 
BILLBRICA 
BIRCH  BILL  DAM 

0257 
0551 
0526 
0655 
0666 

WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

5 

5 
10 
5 

42   35 
42    13 
42    17 
42   34 
42   38 

72   13 

70  49 
72   21 

71  16 

72  07 

1000 
40 
556 
139 
840 

2 

10 

18 
65 
9 
2 
10 

2 

2 

2 
1  2  3 
1  2  3 

BLUE  BILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BOTLSTON 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

0736 

0770 
0801 
0860 
1097 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

MIDDLESEX 

4 
4 
10 

4 
4 

42    13 
42   22 
42   22 
42   05 
42   23 

71    07 
71    02 
71   43 
71    01 
71    07 

640 
12 
540 
110 

64 

109 

56 

63 
132 
53 

56 
10 

1  2  3 
12  3 

2 
12  3 

2 

CHATHAM 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

1376 
1425 
1436 
1447 
1561 

BARNSTABLE 

HAMPSHIRE 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

4 
5 
5 
4 
10 

41  40 

42  17 
42   23 
42   20 
42    24 

69  57 
72   59 
72  51 
71    12 
71   41 

38 
600 
1360 
124 
398 

5 

64 
49 

5 
36 
29 
76 
62 

12  3 

2 

2 
12  3 
12  3 

CCnASSET 
COLDBROOK 
CONCORD 
EAST   WAREHAM 

1582 
1589 
1622 
2451 
2501 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOU-ra 

DUKES 

4 
5 
10 

4 
4 

42   16 
42    23 
42   27 
41    46 
41    23 

70  50 
72   04 

71  22 
70  40 
70   31 

80 
661 
139 
18 
20 

2 

58 
24 
3 

2 
28 
58 
24 

3 

1   2  3 

2 
1   2  3 
1   2  3 
1  2  3 

FALL  RIVER  2   HE 
PITCHBURG 

FRANKLIN 
GARDNER 

2642 
2806 
2975 
2997 

3052 

BRISTCa. 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

4 
10 
10 
4 
5 

41  43 

42  34 
42    17 
42   06 
42   35 

71    08 
71   46 
71   25 
71    24 
71    59 

ISO 
402 
172 
320 

1110 

57 
63 
64 

77 

85 
74 
27 
31 

1  2  3 
1  3  3 
1   2  3 

2 

2 

GROTON 
HARDWICK 
HARVARD  FOREST 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 

3270 
3401 
3429 
3471 
3505 

MIDELKEX 
WORCESTER 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 

10 
5 
5 

4 
10 

42   36 
42   20 
42   32 

41  37 

42  46 

71  35 

72  12 
72    11 

70  32 

71  02 

325 
950 
1242 

70 
060 

49 

42 
38 
10 
31 

54 

2 
2 
2 
2 
12   3 

HEATH 
HQLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HTANNIS    1    E 

3549 
3702 
3713 
3772 
3821 

FRANKLIN 

BAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

5 
5 
5 

5 

4 

42   40 
42    13 
42   41 
42  29 
41    39 

72  49 
72  36 
72   58 
72  00 
70    16 

1450 

90 

800 

1030 

25 

19 

41 

29 
51 
•0 
29 
54 

2 

3 

12  3 

2 
12  3 

IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGBTVILLB  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 

3876 
3931 
3985 
4012 
4105 

ESSEX 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

ESSEX 

4 
10 
5 
4 
10 

42   20 
42  22 
42    17 
42    19 
42   42 

70  53 

71  54 

72  52 
71    23 
71    10 

30 
820 
540 
148 

57 

10 
61 
64 

28 

51 
10 
98 
89 

2 

2 
12  3 
12  3 
12  3 

LOWELL 
MANSFIELD 
MENDON  AIRPORT 
MIDDLEBORO 
MI DDL ETON 

4313 
4449 

4667 
4711 
4744 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

10 

4 
4 
4 

4 

42   38 

42  03 

43  06 

41  53 

42  36 

71    19 
71   12 
71    34 

70  54 

71  01 

85 
240 

410 
50 
97 

63 
23 

124 
38 
10 
63 
23 

1   2  3 
2 

2 

2 

12  3 

MILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
MOUNT  VACHUSET 
NANTUCKET  IB   AIRPORT 

4760 

4771 
4903 
5077 
5159 

WORCESTER 
WORCESTER 
FRANKLIN 
WORCESTER 
NANTUCKET 

4 

5 

10 

4 

42    10 
42    12 
42   35 
42    29 
41    15 

71    31 

71  45 

72  34 

71    53 
70  04 

275 
330 

150 

2000 

40 

63 

34 

20 
46 
2 
76 

2 
2 
2 
2 
t  2  3 

NEW   BEDFORD 
NBWBURYPORT 
NSW   SALEM 

NORTHBRIDGE 

5246 
5385 
5306 
5317 
5514 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

4 

i 

4 
4 

41  38 

42  50 
42   28 
42    18 
42   06 

70  56 

70  55 
72   20 

71  13 
71    40 

63 
20 
750 
100 
300 

66 

136 
18 
7 
6 
77 

1  2  3 

2 
2 
2 
2 

NORTH  TRURO 
NORTON 

PELBAM 

PEMBROKE 

PERU 

5891 
5984 
6251 
6262 
6311 

BARNSTABLE 

PLYMOUTH 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

BERKSHIRE 

4 
4 
5 
4 
5 

42   02 

41  59 

42  24 
42   01 
42    27 

70  04 

71  08 

72  24 
70  49 

73  04 

138 
100 

1150 
65 

1700 

5 

7 
32 
29 

2 

S 
2 
2 
2 

PETERSHAM 
PITTSFIELD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLAINFIELD 
PLYMOUTH 

6322 
6409 
6414 
6425 
6486 

WORCESTER 
BERKSHIRE 
BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

5 
7 

7 
5 

4 

42   32 
42   27 
42   26 
42   31 
41    59 

72  12 

73  15 
73    17 
72  55 
70  42 

1080 
1037 
1153 
1650 
31 

31 
22 

36 

55 
30 
63 

2 
12  3 
1  2  3 

2 
1  2  9 

PRINCETON 
QUAB8IN    INTAKE 
ROCSPORT   1   ESB 

SANDWICH 

6644 
6699 
6977 
7124 
7190 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

FISSEZ 

ESSEX 

BARNSTABLE 

10 
5 

4 

4 
4 

42   27 
42   22 
42   39 
42  32 
41  46 

71  52 

72  17 
70  37 
70   52 
70  30 

1050 
560 
80 
40 
30 

44 

4 

60 

7 
45 

4 
4 

2 

2 
1  2  3 

2 
12  3 

SEGREGANSET 
SBELBURNE   FALLS 
SOUTHBRIDGE 
SOUTH   EGRKMONT 
SPOT  POND 

7293 

7370 
7627 
7692 
8030 

BRISTCL 

FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

MIDDLESEX 

4 
5 
17 
7 

4 

41  50 

42  36 
42   03 

42  10 

43  25 

71  07 

72  44 

72  04 

73  25 
71   06 

35 

400 
720 
750 
160 

18 

8 

35 
38 
43 

50 

2 

12  3 

2 

1 
2 

SPRINGFIELD  CITY  HALL 
SPSINGPIBLD 

8041 

8046 

HAMPDEN 
HAJCDEN 

5 
5 

43  06 

43  06 

72  36 

73  35 

146 
199 

52 

52 

2 
12  3 
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Station 

2 

M 

1 

County 

II 

■513 

^  s 

sniHcriKLD  ins  bloc 

STATE    FARM 
STMLIMC 
STEttlltC    3   « 
5T0CKBXIDCE 

8051 
8101 
8154 
8159 
8181 

HAHPDEN 

PLTMOVTH 

■ORCESTER 

STERLING 

BERISBIRE 

5 
4 
10 
10 

7 

42   06 

41  57 

42  27 
42   38 
42    17 

72  36 

70  57 

71  49 
71    48 

73  19 

120 
80 
555 

690 
850 

2 

19 

3 

10 
52 
4 
29 

1  3  3 
3 
3 
3 

12   3 

S»  AMP  SCOTT 

TAuirroM 
raLi.1  DAN 

TXIS«RS   FALLS 
tALPOLE 

8301 
8367 
8573 
8580 
8755 

ESSEX 

BROSTOL 

■ORCKSTEB 

FRANELIN 

NORFOLK 

4 
4 
5 
5 
4 

43   28 

41  54 

42  39 

43  36 
43    11 

70  54 

71  09 

72  13 
72   33 

71    15 

30 
30 
680 
200 
300 

36 

63 

54 

2 

31 
76 

54 

2 

1  2  3 
1  3  3 
1  2  3 
1  3  3 
1  2  3 

«AU    1 

VAltX    2 

■ASBINOTON 

■EB5TEB 

VEST   BBIUFIELD 

8793 
8798 
BS42 
8918 
9093 

HAMPSHIRE 
HAMPSHIRE 

BERXSHIRE 
■ORCESTER 
HAMPDEN 

5 
5 
5 
17 
5 

43    17 
43    16 
43   33 
43   03 
43    10 

72    17 

72  16 

73  08 

71  53 

72  16 

520 
1800 
450 
425 

9 
39 
10 
68 

7 

2 

2 
2 
2 
2 

VEST   CUHHItfCTOM 

■ESTFIELD 

VESTFIELD  CAA   AIRPORT 

ItSTOH  2  n 

VEST   OTIS 

9X36 
9191 
9196 
9360 
•371 

HAMPSHIRE 

HAMPDEN 

HAMPDEN 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

5 
5 

S 

4 
5 

42   39 
42   06 
42   09 
42    23 
42    11 

72   58 
72    42 

72  43 
71    19 

73  05 

1360 
251 
363 
224 

1400 

7 

30 

7 

50 
37 

1  2  3 
2 

12   3 

12   3 

2 

•ESTOTBR   FIELD 
■EST   RUTLAJTO 
VINCaEMOO!! 

VOftCESTER  CAA   AIRPORT 
VOaCESTS!!    1 

9382 
9442 

9770 
9923 
9928 

HAMPDEN 

VORCESTER 

VORCESTER 

VORCESTER 

VORCESTER 

5 
5 
5 

4 
4 

43    13 
43   32 
42    42 
42    16 
42    18 

72   32 

71  59 

72  05 
71    52 

71    49 

242 
900 
960 
986 
625 

7 
S6 

7 
22 
55 

3 
107 

12   3 

2 

2 
12    3 

2 

VOKCECTER    3 

9333 

VOBCESTER 

4 

43    13 

71   48 

450 

9 

3 

REV   SAMPSBIRE 

ALEXAHDRIA 
BATE    2   SSR 
BE!rrOR 
BERLIN 
8ETm.EBEH 

0038 
0496 
0675 
0690 
0703 

GRAFTON 

GRAFTOM 

GRAFTON 

COOS 

GRAFTON 

10 

5 
5 
1 
5 

43  39 

44  09 
44    06 
44    29 
44    17 

71    53 
71    59 
71    53 
71    10 
71    42 

1371 

510 
1300 
1110 
1470 

8 

50 

54 

8 
6 

55 
56 

1    2   3 
2 

S 
12   3 
12   3 

BLACCVATER   DAM 
SOW   GARVINS    FALLS 
BRADFORD 
OHISTOL 
BtXrCS   CORXBR 

0741 

0834 
0910 
0998 
1048 

HERRI HACK 

HERRIHACX 

HERRIHACX 

GRAFTON 

GRAFTON 

10 
10 
10 

10 
10 

43    19 
43    10 
43    15 
43   36 
43   44 

71   43 
71    31 
71    58 
71   43 
71    59 

480 
230 
970 
430 
1406 

6 
9 

10 
10 
6 

1    2   3 
2 
2 
2 
2 

CAKPTOK 

CEITTER   BARBOR 

CLAREMOm' 

COHCORD  BB   AIRPORT 

1099 
1338 
1552 

1683 
2023 

GRAFTON 

BELKNAP 

SULLIVAN 

HERRIHACX 

COOS 

10 
10 

5 
10 

I 

43   53 
43   43 
43    23 

43  12 

44  52 

71    38 

71  29 

72  21 
71    30 
71    20 

660 
900 
430 
339 
1650 

64 

9 
6 
3 
95 
18 

2 
2 
2 
12   3 
2 

OCBLIN 

ovnaAM 

EAST   DSEaiMC 
EASTMAN   FALLS   DAM 
ESaOL 

2136 
2174 
2284 

2427 
2842 

CHESHIRE 
STRAFFORD 
HILLS BORO 
HERRIHACX 
COOS 

10 
4 
10 
10 

I 

42  54 

43  08 
43    04 

43  27 

44  47 

72   04 

70  56 

71  49 
71    40 
71   04 

1320 
73 
787 
300 

1260 

55 
2 

6 
55 

2 
10 
63 

2 
12   3 
12   3 

2 

2 

FABTAN 

FIRST   COWN   LAKE 

FITZVILLIAH   3   SV 

FRAIfCONIA 

FRAMELIN    1    JW 

2898 
2999 
3024 
3160 
3177 

COOS 
COOS 

CHESR I  RE 
GRAFTON 
HERRIHACX 

1 

5 
5 
5 
10 

44  16 

45  06 

42  45 
44    13 

43  37 

71    27 

71  17 

72  11 
71    44 
71    40 

1620 
1660 
1200 
960 
390 

1 
31 

48 

1 
31 
10 

47 

OCT 

12   3 
12   3 

2 

2 
12   3 

FRAinaiN    FALLS    DAM 

GlLMAIfrOW 

CLEKCLIFF   2   N« 

CCKHAH 

BAXOVER 

3182 
3359 
3409 
3485 
3850 

MERRIMACK 
BEL NAP 
GRAFTW 

COOS 
GRAFTON 

10 
10 
5 

5 

43    28 

43  35 

44  00 
44    23 
43   43 

71    39 
71    25 
71    53 

71  11 

72  17 

430 

960 
1650 
920 
603 

6 
39 
64 

6 
6 
39 

4 
107 

12   3 

2 
12    3 

2 
12   3 

HILLSB<aO 
BILLSBORO   2   V 
JEFFEBSOR 
KEEXE    1    SV 

LAKEPORT    1 

4057 
4062 
4314 
4399 
4475 

BILLSBORO 
HILLS BORO 
COOS 

CBESH 1  RE 
BELKNAP 

6 

5 
5 
10 

43    07 

43  07 

44  25 

42  56 

43  33 

71    57 
71    56 

71  28 

72  17 
71    28 

775 
1400 
490 
562 

56 
11 

10 
10 
57 
92 

OCT 

2 

2 

2 

12   3 

2 

LACEFO«T   2 

UMCASTER 

LAHDAFF 

LEBANOR   CAA    AIRPORT 

LINCOUI 

4480 
4SS6 

4568 
4656 
4732 

BELNAP 
COOS 
GRAFTON 
GRAFTON 

CRArroN 

10 
5 
5 
5 

10 

43  33 

44  29 
44    11 

43  38 

44  03 

71    29 
71    34 

71  54 

72  19 
71    40 

500 
880 
960 
563 
830 

5 

B 

10 

5 
28 

lUII 

2 

2 

2 

12   3 

2 

lUmCB  ESTER 

HAS S ABES IC   LAKE 

HER10E<f 
MILAN   S   N 
MILFORD 

5072 
5211 
5362 
MOO 
5412 

BILLSBORO 
BILLSBORO 
SQLLIVAN 
COOS 

BILLSBORO 

10 
10 
5 

1 
10 

43   00 

42  59 

43  33 

44  37 

42   SO 

71    38 
71   24 
73    15 
71    12 

71    39 

171 
260 
1040 
1190 

350 

28 
9 

74 
9 
6 

34 
6 

28 

I    2   3 
12   3   4 

2 

2 

2 

HOUin   VASBIICTOIl   VB 
NASHUA    1    NE 
KASHDA   3   N 
lELSON 
SEV   CASTLE 

5639 

5707 
5712 
5730 
5768 

COOS 

BILLSBORO 

BILLSBORO 

CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

1 
10 
10 

5 

4 

44    16 
42    46 
42   48 

42  59 

43  04 

71    18 
71    26 

71  29 

72  08 
70   42 

6262 
150 
125 

1520 
14 

16 
55 
6 

16 
9 
64 

10 
6 

JAN 

12    3 

2 

12   3 

2 

^    2   3 

jrrr   DUBBAJf 

HSn    LONDON 

NBV    PORT 

NORTB   CBICHESTER 

NORTB   STRATFORD 

5780 
5843 
5868 
5982 
6334 

STRAFFORD 
MERRIMACK 
SULLIVAN 
MERRIMACK 
COOS 

10 
10 

5 
10 

5 

43    26 
43    25 
43    22 

43  IS 

44  4S 

71    10 

71  59 

72  10 
71    22 
71    38 

540 
1345 
700 
380 

880 

2 

23 

3 
19 

6 
13 

,1. 

2 
2 
2 

WRTB   VILLAGE 
PETERBOaO   2   S 

PITTSBORGB    RSSBRTOIR 
PLYMOUTB 

6302 
6697 
6818 
6856 
6944 

BILLSBORO 

BILLSBORO 
COOS 
COOS 
GRAFTON 

10 
10 
13 
5 
10 

42    S6 

42  51 

44  16 

45  03 

43  46 

71    55 
71    57 
71    15 
71    23 
71    42 

800 
1000 
2000 
1350 

620 

19 
61 

10 

19 
10 
61 

2 
1   2   3 
1   2   3 

2 
1  3  3 

PLTHOirrB    1    SW 
RANDOLPH 
aOUTR    DANBURT 
SOUTB   LTNOBBORO 
SOtrre   NEARE 

6949   GRAFTON 
7088   COOS 
7967  IMERRIMACE 
8081  [BILLSBORO 
8194  ]BILLSBOR0 

10 
1 
10 
10 
10 

43  46 

44  23 
43    29 

42  53 

43  04 

71   41 
71    19 
71    S3 
71    47 
71    43 

650 
1350 
690 
649 
650 

8 

10 
8 

6 
6 

MAR 
SEPT 

2 
L   2   3 
2 
2 
2 

STODDARD 

3UNAPES 

50RST   MOUNTAIN   DAM 

TUCKERMAN   RATINE 

VALPOLB 

8350 

8502 
8539 
8754 
8854 

CBESaiRE 

SULLIVAN 

CHESHIRE 

COOS 

CHESHIRE 

10 
5 
5 

13 
5 

43   05 
43   33 

43  00 

44  18 
43   05 

72   07 

72  05 

73  19 
71    17 
73   38 

1400 
1010 

540 
3800 

320 

- 

6 
9 
10 

10 

3 

2 
12   3 
1   2   3 

2 

VARRKH    1    SB 

•DIDELL 

■nrrvoRTH 

■1ST    LEBANON    I    S» 
■EST   ROMNET 

8885 
9074 
9091 
9318 
9474 

GRAFTON 
SULLIVAN 
GRAFTON 
GRAFTON 
GRAFTON 

10 
S 
10 

ti 

43    55 
43    22 
43    53 
43    38 
43    48 

71  S3 

72  07 

71  6S 

72  19 
71    51 

700 
935 
800 

550 
610 

18 

10 
10 
6 
18 

2 
2 
2 
1   2   3 
2 
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record 
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£ 
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ffi 

1 

'  a 

0 
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tables 

WHITKFIELD 

9618 

coos 

S 

44   23 

71    36 

1040 

10 

2 

■ILMOT 

9676 

MERRIMACK 

10 

43   27 

71    55 

900 

5 

2 

VIHCHKSTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42   46 

72   23 

450 

10 

2 

WIHIUAU 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42   47 

71    19 

174 

- 

_ 

1  2  3 

■OLFEBORO    FALLS 

9865 

CARROLL 

10 

43   36 

71    13 

514 

7 

38 

1  2  3 

■OODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10 

43   5S 

71   41 

720 

7 

7 

1  2  3 

TORE   POND 

9966 

COOS 

1 

44    30 

71   20 

1500 

IB 

2 

RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

0576 

WASHINGTON 

4 

41    36 

71   39 

550 

10 

3 

BLOCK    ISLAND   VB  CITY 

0896 

NEWPORT 

4 

41    10 

71    36 

35 

69 

72 

12   3 

FORT   ADAMS 

2826 

NEWPORT 

4 

41   28 

71   20 

61 

SSPT 

2 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

4 

41    53 

71   34 

420 

3 

11 

1    2   3 

KINGSTON 

4266 

WASHINGTON 

4 

41    29 

71    33 

100 

60 

60 

1    2   3 

PROVIDENCE   WB   AIRPOffT 

6698 

PROVIDENCE 

4 

41    44 

71   35 

55 

_ 

_ 

12    3 

PROVIDENCE   Ve   CITV 

6703 

PROVIDENCE 

4 

41    50 

71    25 

12 

79 

117 

1    2    3 

SLOCUU 

7567 

■AaBINCTON 

4 

41   32 

71    31 

150 

10 

OCT 

2 

WESTERLY    1    ■ 

8911 

WASHINGTON 

4 

41    22 

71    50 

40 

4 

2 

WOOD   RIVER   JUNCTION 

9327 

WASHINGTON 

4 

41    26 

71    42 

47 

to 

3 

WOONSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

4 

41    59 

71   31 

200 

9 

3 

VERMONT 

BAR  RE 

0337 

WASHINGTON 

2 

44    14 

72   33 

600 

12 

3 

BELLOWS   FALLS 

0499 

WINDHAM 

5 

43   08 

72   27 

300 

2 

42 

12   3 

BENNINGTON 

0558 

BENNINGTON 

8 

42   51 

73    10 

880 

33 

33 

1    2   3 

BETHEL 

0660 

WINDSOR 

5 

43    50 

72   33 

560 

6 

2 

BLOOHFIELD 

0690 

ESSEX 

5 

44   46 

71    36 

940 

41 

42 

12   3 

DOLTONVILLK 

0724 

ORANGE 

5 

44    11 

72   06 

660 

2 

2 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

2 

44    28 

73   09 

331 

61 

108 

12   3 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

5 

45    00 

71    32 

1020 

10 

2 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

5 

43    23 

72    35 

800 

44 

45 

1    2   3 

CHELSEA    2   S 

1360 

ORANGE 

5 

43    59 

72   37 

750 

60 

62 

1    2   3 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

16 

43    41 

72    57 

1030 

3 

2 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

5 

44    02 

72    17 

3 

2 

tCORNWALL    I    N 

1580 

ADDISON 

2 

43    58 

73    12 

504 

52 

63 

1    2   3 

DORSET    1    3 

1786 

BENNINGTON 

2 

43    14 

73   06 

980 

9 

9 

1    2   3 

EAST   BARNET 

1962 

CALEDONIA 

5 

44    20 

72    02 

680 

18 

17 

1    2    3 

EAST    RYEGATE 

2578 

CALEDONIA 

5 

44    12 

72   04 

443 

_ 

_ 

2 

ENOSBURC    FALLS 

2769 

FRANKLIN 

2 

44    52 

72   45 

422 

S3 

53 

\    2   3 

ESSEX   JUNCTION 

2828 

CHITTENDEN 

2 

44    30 

73   07 

270 

12 

2 

GILMAM 

3341 

ESSEX 

5 

44    25 

71    43 

850 

18 

2 

GRAFTW 

3400 

WINDHAM 

5 

43    11 

72   37 

1190 

10 

2 

HIGHGATE    FALLS 

3914 

FRANKLIN 

2 

44    56 

73   03 

150 

9 

2 

tLEMINGTON   3   NE 

4603 

ESSEX 

5 

44    54 

71    31 

1015 

6 

6 

1    2   3 

LYMAN    FALLS 

4765 

ESSEX 

5 

44    46 

71   36 

940 

10 

OCT 

2 

HANCHESTER 

4882 

8CNNINCT0N 

8 

43    10 

73   04 

950 

8 

2 

HARSaf lELD 

4985 

WASHINGTON 

2 

44    25 

72    16 

IISO 

12 

2 

HAYS   HILL 

5029 

WINDHAM 

5 

42   45 

72   44 

850 

35 

2 

MC    INDCE    FALLS 

5044 

CALEDONIA 

5 

44    15 

72   03 

448 

17 

2 

HIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

2 

44    18 

72   40 

459 

28 

28 

12   3 

MONTPELIER   CAA   AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

2 

44    12 

72   34 

1122 

3 

3 

12   3 

MORRISVILLE 

5366 

LAUOILLE 

2 

44   34 

72   36 

600 

9 

2 

NEWPORT 

5542 

ORLEANS 

16 

44    56 

72    12 

766 

19 

19 

1    2    3 

NORTHFIELD   NORWICH   UNIV 

5733 

WASHINGTON 

2 

44    08 

72   40 

840 

62 

62 

1    2   3 

PERU 

6335 

BENNINGTON 

5 

43    14 

72    54 

1660 

10 

2 

PLYMOUTH 

6438 

WINDSOR 

5 

43    32 

72   43 

1420 

10 

2 

RANDOLPH   CENTER 

6717 

ORANGE 

5 

43    57 

72   36 

1380 

10 

2 

READING    HILL 

6746 

WINDSOR 

5 

43    31 

72   34 

1500 

10 

2 

READSBORO    1    SSE 

6761 

BENNINGTON 

5 

42    51 

72   57 

1122 

27 

2 

ROCHESTER 

6893 

WINDSOR 

5 

43    52 

72   48 

860 

20 

2 

RUTLAND   1    SE 

6995 

RUTLAND 

2 

•3   37 

72    58 

600 

33 

33 

12   3 

SAINT   ALBANS 

7025 

FRANKLIN 

2 

44    49 

73   05 

540 

19 

19 

12   3 

SAINT   JOHNSBURY 

7054 

CALEDONIA 

5 

44    25 

72   00 

711 

55 

55 

1    2   3 

SALISBURY 

7098 

ADDISON 

2 

43    54 

73   06 

374 

3 

2 

SEARSBURG   MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

5 

42    SO 

72    57 

2360 

23 

2 

SEARSBURC   STATION 

7152 

BENNINGTON 

5 

42    52 

72    55 

1660 

24 

2 

SOHERSET 

7401 

WINDHAM 

5 

42    58 

72   57 

2080 

37 

37 

12   3 

SOUTH   LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

5 

43    11 

72   49 

1030 

10 

2 

SOUTH    NEWBURY 

7646 

ORANGE 

5 

44    05 

72   04 

374 

5 

2 

SPRINGFIELD 

7954 

WINDSOR 

5 

43    16 

72   27 

300 

10 

2 

STOCKBRIDGE 

8057 

WINDSOR 

5 

43    48 

72    47 

760 

10 

2 

TOWNSHEND   2   S 

8438 

WINDSOR 

5 

43    02 

72    40 

420 

9 

2 

TURNBRIDGE 

8483 

ORANGE 

5 

43    55 

72    29 

620 

10 

2 

TYSON 

8512 

WINDSOR 

5 

43    28 

72   42 

1080 

10 

2 

VERNON    1    S 

8600 

WINDHAM 

5 

42   46 

72    31 

228 

51 

2 

WARDSBORO 

8747 

WINDHAM 

5 

43    03 

72   47 

1020 

10 

2 

WATERBURY 

8805 

WASHINGTON 

2 

44    23 

72   46 

432 

8 

2 

WEST    BURKE 

9099 

CALEDONIA 

5 

44    38 

71    58 

228 

. 

1  3  3 

WEST    BURKE   5   NW 

9109 

CALEDONIA 

5 

44    41 

72   03 

1128 

5 

2 

WEST   DANVILLE 

9182 

CALEDONIA 

5 

44    24 

72   09 

1400 

- 

2 

WEST   HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

5 

43   42 

72    26 

400 

19 

2 

WESTON 

9476 

WINDSOR 

5 

43    18 

72   48 

1280 

ao 

2 

WEST   TOPSUAM 

9588 

ORANGE 

5 

44    08 

72    18 

9 

2 

WHITE   RIVER   JUNCTION    1    N 

9691 

WINDSOR 

5 

43    39 

72    19 

490 

3S 

2 

VHITINGHAM 

9735 

WINDHAH 

5 

42  ^e 

72    53 

1450 

26 

2 

WILDER   1    E 

9764 

WINDSOR 

5 

43   40 

72   20 

370 

5 

29 

12   3 

WOODSTOCK 

9984 

WINDHAM 

5 

43    38 

72   31 

700 

58 

81 

1    2    3 

t         l-AXDROflCOCClll:       2-CnAMPLAJir; 


10-MERRIHAC;       1 1 -PENOBSCOT" ;       12-PRESUHPSCOT;       13-SACO; 


Ch«iiga  I 


YAoEuata   CAA   Airport,    Maine 
tCoravill    1   H,   VaraoDt 
tL«alBctOD.   Veraoot 


PoraerlT  knovn  ••  Augusta  WB  Airport   prior  to  January    1940 
Forasrly  known  ■•  Cornvall    3  SW  prior   to  Oetolwr   1949 
Porsorlf  kROVD  aa  LealnEton    1   W  prior   to  October   1949 
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REFERENCE  NOTES 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F; 
precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles.  Evaporation  is  measur- 
ed in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  foot 
note  following  Table  4. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There 
will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state.  Figures  and  letters  following  the  station 
name,  such  as  (2  SSW)  indicates  distance  in  miles  and  direction  from  the  Post  Office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  Clima- 
tological  Data. 

-  No  record. 

+  Also  later  dates  or  months. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  full  month. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly 

or  partially  estimated,  using  a 
ratio  of  1  inch  water  equivalent  to 
every  10  inches  of  new  snowfall . 

H  1  to  10  days'  record  missing;  see 

monthly  Climatologlcal  Data  for  de- 
tailed daily  record. 

R  Station  equipped  with  a  recording 

gage  only. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

The  subscription  price  for  this  bulletin   is  15  cents  per  copy  or  $1.50  a  year.  (Yearly  sub- 

cription  includes  the  annual  summary.)   Correspondence  regarding  aubscriptions   should   be 

addressed  to:  Weather  Records  Processing  Center,  430  Post  Office  Building,  Chattanooga  2, 
Tennessee, 

W.R.P.C,  Chattanooga,  Tenn. 6/26/50 1400 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

CHARLES  SAWYER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU . 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 
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NEW  ENGLAND  -  JANUARY  1950 
W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

WEATHER  SUMMARY 

As  the  prevailing  winds  were  southwest  during  January  1950,  the  month  was  extreme- 
ly mild,  both  as  to  temperature,  and  in  the  Southern  Division  at  least,  as  to  lack 
of  snow.   During  the  first  five  days  the  unbroken  flow  of  warm  air  caused  the  temp- 
erature to  soar  to  record  heights.   By  the  8th,  however,  a  vigorous  invasion  of 
cold  Canadian  air  descended  over  the  Section,  bringing  sub-zero  temperatures  to  all 
except  southern  coastal  plains.   A  few  days  of  normal  winter  conditions  followed, 
but  with  a  marked  absence  of  snowfall.   Strong  west  to  northwest  gales  on  the  11th 
accompanied  the  northeastward  movement  of  a  storm  that  suddenly  developed  and  in- 
tensified over  the  Midwest .   Three  days  later  another  rapidly  moving  deep  low 
pressure  area  caused  destructive  gales,  this  time  from  the  southwest  and  west. 
Trees,  signs  and  service  lines  suffered  damage.   Most  of  the  rest  of  the  month  was 
mild  in  the  extreme  and  the  rather  frequent  precipitation  was  in  the  form  of  rain 
in  the  central  and  south  portions,  while  in  the  north  although  minor  snowstorms 
occurred  there  was  little  permanent  cover  except  in  interior  Maine.   The  ground 
was  bare  and  unfrozen  in  the  Southern  Division  most  of  the  time .   On  the  evening 
and  night  of  the  24th  a  light  freezing  rain  glazed  all  surfaces  and  caused  the 
most  hazardous  travel  conditions  in  years  in  southern  New  England.   Many  accidents 
occurred,  and  hundreds  of  cars  were  abandoned  by  the  roadside  for  the  night.   Sand- 
ing and  higher  temperature  the  following  morning  soon  restored  noinaial  highway  con- 
ditions.  Tropical  air  returned  on  the  26th  sending  maximum  temperatures  to  heights 
exceeding  previous  records  for  any  winter  month  at  most  stations.   Even  at  the  sum- 
mit of  Mount  Washington  the  maximum  was  46°,  setting  a  new  winter  record.   Date 
records  at  many  stations  were  also  broken  on  the  4th,  5th,  14th  and  29th.   On  the 
final  day  a  quickly  developing  storm  moving  northeastward  from  the  Ohio  Valley 
deposited  three  to  five  inches  of  snow,  the  most  substantial  fall  of  the  current 
season  to  date .   Ground-water  levels  rose  sharply  and  water  resources  improved 
because  percolation  proceeded  to  an  extent  unusual  at  this  time  of  year.   There  was, 
however,  little  accumulation  of  snow  cover  available  for  spring  melt.   The  Section 
average  precipitation,  4.03  inches,  was  .60  inch  more  than  the  average  of  the  past 
63  years.   The  greatest  monthly  amount  reported  was  7.44  inches  at  Somerset,  Vt . ; 
the  least  was  1.49  inches  at  Presque  Isle,  Me.   The  greatest  amount  in  24  hours  was 
1.90  inches  at  Woodstock,  Vt . ,  on  the  14th.   The  average  number  of  days  with  .01 
inch  or  more  of  precipitation  was  16,  which  is  4  more  than  the  mean  for  the  past  63 
years.   The  average  snowfall  for  the  Section  was  14.3  inches,  which  is  1.5  inches 
below  the  mean  for  the  past  63  years.   The  average  monthly  temperature  for  the 
Section  was  28.7°,  which  is  6.2°  above  the  mean  for  the  past  63  years.   The  highest 
monthly  mean  reported  was  40.1°  at  Block  Island,  R.  I.;  the  lowest  was  14.0°  at 
Caribou,  Me.   The  highest  recorded  was  73°  at  Waterbury,  Conn.,  on  the  26th;  the 
lowest  -31°  at  Fort  Kent,  Me.,  on  the  21st. 


ACENOWLEDGHENTS 


In  addition  to  the  cllBatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  fron  BydrocllJia- 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic  Bulletin 
Series.   The  Hydrocllmatic  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages--m08tly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  In  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  In 
the  Western  states. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.C. 

Hany  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
Individuals  as  listed  in  the  Station  index. 
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19.8 

57 

-37 

30.0 

58 

-   8 

3.03 

17.3 

2.57 

5.4 

10 

1896 

16.8 

50 

-27 

23.1 

50 

-17 

1.08 

11.1 

2.02 

10.4 

9 

1929 

17.1 

63 

-36 

26.2 

60 

-17 

3.21 

20.4 

3.84 

12.1 

13 

1897 

19.3 

58 

-24 

26.8 

60 

-15 

3.39 

21.9 

4.00 

18.5 

9 

1930 

18.8 

60 

-33 

29.1 

65 

-   9 

2.62 

16.4 

2.79 

7.3 

12 

1898 

16.9 

56 

-39 

26.8 

56 

-15 

5.09 

36.8 

4.98 

17.5 

12 

1931 

17.2 

52 

-32 

26.7 

55 

-14 

2.37 

25.7 

3.29 

16.2 

8 

1899 

18.1 

59 

-32 

26.5 

57 

-26 

2.64 

12.5 

4.11 

6.2 

9 

1932 

27.8 

67 

-20 

36.5 

73 

0 

4.05 

15.3 

5.13 

9.2 

15 

1*00 

19.4 

56 

-28 

28.3 

62 

-13 

4.95 

29.0 

4.21 

8.8 

10 

1933 

27.0 

59 

-21 

34.9 

65 

0 

2.35 

13.4 

2.37 

5.2 

9 

1901 

17.5 

48 

-31 

26.2 

55 

-11 

2.53 

21.7 

1.93 

7.3 

10 

1934 

16.8 

52 

-44 

28.6 

57 

-12 

3.04 

18.9 

3.58 

3.8 

11 

1902 

17.6 

56 

-20 

25.0 

55 

-  6 

2.51 

11.6 

2.29 

7.6 

8 

1935 

12.4 

58 

-44 

22.7 

62 

-28 

5.90 

40.7 

5.80 

28.2 

12 

1903 

18.7 

57 

-37 

27.2 

54 

-12 

3.46 

14.4 

3.69 

7.8 

10 

1936 

16.8 

52 

-29 

25.6 

56 

-19 

5.76 

33.7 

6.84 

17.3 

13 

1904 

10.7 

55 

-44 

19.3 

53 

-29 

3.17 

30.2 

4.35 

27.9 

12 

1937 

25.9 

66 

-26 

35.1 

68 

1 

3.71 

8.9 

5.05 

5.5 

13 

1905 

13.5 

54 

-45 

22.7 

56 

-17 

3.54 

26.2 

4.52 

24.2 

10 

1938 

17.2 

59 

-34 

25.6 

59 

-29 

3.74 

18.6 

4.60 

19.5 

11 

1B0« 

24.9 

67 

-25 

32.6 

89 

-  7 

2.48 

9.1 

3.03 

6.4 

9 

1939 

17.4 

58 

-34 

26.5 

58 

-12 

2.48 

20.9 

2.93 

10.0 

11 

1907 

14.5 

56 

-45 

25.7 

65 

-26 

2.16 

17.4 

3.34 

16.0 

12 

1940 

12.4 

47 

-26 

20.1 

54 

-13 

1.58 

11.4 

2.55 

7.7 

8 

1908 

20.3 

62 

-26 

28.3 

58 

-13 

2.48 

9.9 

3.33 

7.1 

8 

1941 

14.9 

48 

-30 

23.9 

51 

-14 

1.91 

19.9 

3.05 

19.5 

9 

1909 

19.4 

57 

-32 

28.8 

67 

-14 

4.53 

28.1 

3.96 

10.5 

12 

1942 

17.5 

59 

-29 

25.5 

60 

-25 

2.30 

9.3 

3.58 

9.2 

9 

1910 

22.1 

62 

-28 

28.5 

64 

-17 

3.31 

13.9 

5.75 

14.3 

12 

1943 

14.0 

50 

-34 

23.8 

54 

-18 

1.68 

18.0 

3.25 

22.5 

11 

1911 

19.8 

58 

-33 

29.7 

60 

-   4 

2.33 

11.5 

3.04 

1.6 

12 

1944 

19.7 

56 

-32 

28.2 

63 

-16 

1.52 

16.9 

2.00 

6.1 

7 

1912 

10.5 

49 

-39 

18.2 

55 

-22 

3.09 

26.6 

3.13 

17.4 

11 

1945 

12.5 

57 

-32 

21.4 

61 

-18 

4.03 

34.0 

3.54 

20.8 

12 

1913 

30.6 

59 

-30 

36.5 

63 

4 

2.93 

7.8 

3.57 

1.6 

12 

1946 

16.8 

58 

-32 

27.0 

61 

-15 

2.92 

27.9 

3.27 

14.7 

11 

1914 

15.2 

57 

-44 

26.4 

63 

-17 

2.40 

14.9 

3.54 

7.3 

11 

1947 

19.2 

57 

-32 

30.6 

63 

-   9 

3.42 

14.2 

3.08 

6.1 

13 

1915 

21.1 

62 

-38 

30.2 

61 

-   6 

3.41 

15.1 

8.32 

8.4 

12 

1948 

13.1 

43 

-37 

20.6 

48 

-26 

2.46 

30.8 

4.32 

31.2 

12 

1916 

21.2 

65 

-29 

30.6 

70 

-   5 

1.66 

13.3 

1.57 

3.7 

10 

1949 

24.0 

60 

-23 

33.3 

61 

-   5 

3.58 

18.4 

4.65 

13.4 

12 

1917 

16.9 

51 

-36 

27.3 

55 

-10 

3.23 

21.7 

3.12 

9.8 

12 

1950 

23.9 

70 

-31 

34.4 

73 

-   6 

4.08 

21.7 

3.96 

5.0 

16 

1918 

8.8 

50 

-44 

18.1 

54 

-25 

2.50 

24.9 

3.30 

14.1 

10 

1919 

20.9 

61 

-27 

30.7 

59 

-12 

2.54 

13.7 

3.70 

3.4 

9 

PERIOD 

17.9 

70 

-48 

26.9 

73 

-29 

3.07 

19.7 

3.75 

12.1 

1920 

8.6 

48 

-42 

18.9 

62 

-22 

1.86 

22.7 

2.86 

18.9 

" 

COMPAIUTIVI  DATA    (Kortta«rn:      Maine,    Hew  Hnapahlre  and  Vexiiont;      Southern:      MassachuBetts,    Rhode   Island  and  Coniwctlcut) . 
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Temperature 

Predpltati 

an 

No.  of  days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  daya 

Station 

1 

1 

s 

s 

1 

1 

g 

il 

8 

« 
< 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

C4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 
p 

8 
8 

CONNECTICDT 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CREAl  BILL 
DANBDRY 
FALLS  VILLAGE 

37.6 
36.9 
32.8 
35.7 
33.9 

8.5 
9.2 
9.0 

68 
60 
65 
71 
69 

26 

14+ 

26 

26 

26 

9 
11 
0 
5 
-  1 

9 

8+ 

»+ 

9 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
17 
24 
22 
23 

3.27 
2.92 
3.85 
2.88 
3.32 

-  .72 
.19 
,30 

.38 
.45 
.91 
.56 
.86 

10+ 
29 

6 
10 

7 

0.9 
5.0 
2.5 
7.5 

1 

2 
2 
2 

31 
31 
31 
31 
31 

19 
17 
18 
12 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

CREEHWICB 

EARTFORD  WB  AIRPORT 

■IDDLETOWN 

■OHAWK  FOREST  RAHGER  STATION 

MOUNT  CARMEL 

36.9 
34.5 
35.8 
29.2 
34.6  M 

9.0 
9.0 

72 
65 
64 
65 
65 

26 
26 
27 
27 
26 

11 

e 

7 

-  4 

2 

8+ 

8 

8 

9 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
24 
23 
28 
22 

2.69 
3.87 
3.33 
4.02 
3.05 

-  .07 

-  .69 

.48 
.81 
.58 
.86 
.40 

10 
6 

7 
7 

7 

1.0 
3.6 
2.2 
4.0 
1.5 

1 
2 
1 
2 

1 

31 

31 

22+ 

31 

31 

11 
17 
17 
18 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

HEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORTB  KENT 
NORWALK 

36.0 
38.7 
29.3 
34.2 
35.7 

8.6 
8.8 

8.8 

60 
57 
62 
69 
70 

14 

15+ 

27 

26 

26 

9 
11 

-  1 

-  1 
5 

9 
9 
9 
9 
9 

0 

0 
0 
0 
0 

19 
16 
27 
22 
24 

3.31 
3.23 
4.15 
3.47 
3. SO 

-  .36 

-  .85 

-  .58 

.47 
.51 
.90 
.66 
.45 

13 
18 

7+ 
10 
10 

1.7 

6.8 
3.7 
1.0 

1 

2 
2 

1 

31 

22+ 

31 

31 

21 
16 
21 
23 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

NORWICH  3  ESE 
PDTNAN 
SALISBURY 
STORRS 
WATERS UHY 

36,7 
33.8 
30.2 
32.8 
37.4 

7.7 
6.8 
9.6 

60 
68 
65 
65 
73 

14+ 

26 

26 

26 

26 

10 

3 

-  4 

5 

4 

8+ 

9 

9 

8+ 

• 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
22 
26 
24 
21 

4.78 
4.04 
3.71 
3.18 

.64 

.04 

-  .76 

.65 
.71 
.72 
.71 
.56 

13 

e 

10 
6 
10 

2.5 
6.0 
8.1 
4.2 
5.3 

1 
2 
3 
2 
2 

31 
18+ 
31 
22 
8+ 

18 
22 
22 
18 
14 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

WESTBROOK 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

37.0  M 
32.2 

59 
66 

14 
26 

3 
2 

9 
8+ 

0 
0 

22 
27 

3.85 
4.50 

.48 
.92 

10 
10 

0.7 
2.6 

T 
2 

8' 
31 

18 
19 

8 
6 

0 
0 

STATE 

34.6 

7.7 

3.54 

-  .27 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

22.7 
27.2 
29.2 
26.0 
14.0 

12.1 
6.6 

7.1 

57 
59 
60 
59 
51 

4 
5 
5 

4+ 
26 

-  8 
-10 

-  7 
-11 
-21 

8+ 
9 
9 
9 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
29 
28 
29 
30 

3.26 
3.70 
5.62 
5.45 
2.94 

.42 
.87 

.54 

.50 

1.00 

1.15 

.78 

.50 

13 
25 
14 
25 
14 

19.4 
20.0 
21.3 
18.5 
22.1 

8 

6 
10 
9 

7+ 

at 

25 
25 

17 
14 
20 
15 
21 

6 

4 
9 
9 
5 

0 

1 
1 

0 
0 

CORINNA 

EASTPORT  WB  CITY 
EAST  SANGERVILLE  2  E 
EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 

19,6 
26.7 
18.3 
23.5 
21.5 

6.3 
5.1 

54 
55 
55 
58 
56 

4+ 

5 

5 

4+ 

5 

-17 
-  9 
-21 
-11 
-20 

28 
8 
20 
20 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
28 
29 
29 
29 

4.67 
4.93 
4.57 
4.80 
5.62 

1.01 
2.20 

.94 
.91 
1.00 
.87 
.72 

14 
29 
14 

7 
18 

28.1 
34.3 
34.0 
27.9 
38.1 

15 

4 

11 
21 

25+ 
2S+ 

24+ 
31 

15 
21 
IS 
17 
17 

9 
40 

10 
10 

0 
0 

1 

0 
0 

FORT  KENT  1  SE 
GARDINER 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT 
HOULTON  1  NE 

14.7 
24.6 
16.2 
15.5 
16.9 

5.2 
3.8 
4.4 
4.5 

57 
59 
53 
55 
54 

26 
4 

26 
5 

5 

-31 
-  9 
-15 
-23 
-21 

21 

9 

8+ 
20 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
28 
30 
29 
29 

2.66 
3.76 
4.27 
2.31 
2.80 

.12 

.09 

1.39 

-  .38 

.11 

.75 
.56 
.60 
.32 
.85 

14 
14 
13 

6 

14 

18.0 
32.3 
24.8 
24.0 

20 

11 

9 

24+ 

11 

25 

5 
19 
16 
17 
15 

5 

7 
6 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

JONESBORO 

LEWISTON 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  AIRPORT 

24.3 
24.3 
20.2 
18.1 
17.0 

5.6 
5.3 
4.5 
4.8 

55 
64 
56 
57 
56 

5 
4 
4 
5 
5 

-15 
-  6 
-21 
-20 
-20 

10 
20 
20 
20 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
28 
30 
30 
30 

5.56 
4.98 
4.82 
3.80 
4.19 

1.06 

1.43 

.26 

.65 

.69 
.70 
.90 
.64 

6 
14 
14 
13 

8.5 
28.3 
39.6 
30.6 
29.5 

14 

25 

16 

18 
17 
16 
18 

8 
10 
8 
6 
8 

1 

0 
0 
0 
0 

MILLINOCKET  DAM 

NORTH  BRIDGTON 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND 

14.4 
23.4 
23.7 
20.4 
29.0 

4.5 
5.7 

58 
63 
56 
56 
62 

27 

4 
5 

4+ 
4 

-26 
-13 

-  9 
-12 

-  1 

20 
20 

9 
28 

8+ 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
29 
29 
30 
25 

3.10 
4.88 
3.64 
4.21 
4.59 

1.28 
.47 

.82 
.60 
.73 
.62 
1.05 

14 
7 
14 
24 
6 

28.5 
30.5 
22.0 
29.1 
18.6 

12 

11 
6 

24+ 

25 

11+ 

12 
15 
17 
17 
17 

4 
10 
6 

7 
8 

0 
0 
0 
0 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
PRENTISS 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

26.9 
19.3 
16.1 
17.0 
28.3 

6.8 

5.4 
4.8 

64 
54 
54 
52 
55 

4 
5 
5 
5 
5 

-  8 
-22 
-21 
-20 

-  7 

8 

9 

21 

21 

9 

0 
0 
0 

0 
0 

27 
29 
30 
30 
27 

4.43 
3.25 
1.49 
3.76 
5.62 

.46 

-  .77 
1.10 

.98 
1.25 
.38 
.87 
.94 

6 
14 
14 
13 
I4 

17.4 
19.0 
8.0 
26.4 
12.5 

6 

10 

5 

6 

10+ 
14 

11 

24 

17 
12 
10 
18 
18 

» 
5 
2 
3 
12 

0 

1 

0 
0 
0 

RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 
UNITY 
WINSLOW 
WOODLAND 

20.3 
22.3 
23.5  M 
22.8 
24.0 

6.3 
5.1 

4.6 
7.4 

61 
64 
58 
59 
56 

4+ 

5 

4 

5 

5 

-20 
-13 
-13 
-10 
-16 

20 

20 

9 

9 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
29 
27 
28 
28 

3.59 
3.83 
4.38 
3.72 
3.65 

.59 
.83 

.79 
.30 

.63 
.73 
.48 
.70 
.78 

6 
24 

6+ 
14 
13 

31.3 
48.0 
19.8 
18.8 
23.0 

19 
17 
6 
13 
11 

25 
24 

7+ 
25 
10 

16 
17 
17 
14 
14 

5 
5 
9 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

STATE 

21.5 

4.5 

4.08 

.73 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ARLINGTON 
BILLERICA 
BIRCH  HILL  DAM 

30.1 
32.8 
35.0 
32.4 
30.5 

9.0 

65 
65 
72 
71 
62 

27 
26 
26 
26 
26 

-  6 

5 
5 
1 

1 

9 

8 

8+ 

9 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
24 
24 
26 
25 

5.29 
4.33 
4.38 
4.16 
4.38 

1.44 
.90 

1.31 

1.09 

.57 

.82 

.85 

7 
10 
7 

7 
7 

6.5 
7.1 
11.0 
7.1 
7.6 

2 
3 
6 
4 
4 

22+ 

31 

31 

31 

31 

19 
17 
18 
12 
19 

5 
6 
7 
8 
6 

2 

1 

0 
0 
0 

BLUE  BILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHATHAM 

CHESTNUT  HILL 

33.7 
36.2 
38.4 
38.0 
37.9  M 

8.2 
8.3 
8.6 

10.5 

68 
72 
69 
57 
70 

^6 
26 
26 
5 
26 

3 
6 
8 
6 
9 

9 
8 
8 
9 
9 

0 
0 
0 
0 

23 
22 
18 
16 
20 

3.73 
3.86 
3.54 
3.45 
3.73 

-  .35 
.25 
.25 

-  .34 

.62 
.72 
.69 
.43 
.94 

10 
6 

7 
18 

7 

6.2 
7.9 
2.8 

4.5 

3 
4 
2 

31 
31 
31 

20 
16 
19 
15 
17 

6 
7 

4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

CLINTON 

COBASSET 

EAST  WAREBAM 

EDGARTOWK 

FALL  RIVER  2  NE 

33.7 
36.6  M 
35.4 
37.8 
36.5 

7.9 
6.3 
7.2 

64 
70 
60 
59 
59 

27 
27 
15 
6 
14 

3 
4 
3 

7 
8 

8+ 

1 
9 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
19 
24 
20 
21 

4.78 
2.65 
3.64 
3.34 
4.39 

.83 

-  .41 

.33 

.78 
.77 
.66 
.50 
1.09 

7 

7 

11 

11 

29 

8,3 
2.5 

0.6 
2.7 

2 
2 

1 

22 
22 

21  + 

20 
14 

18 
19 
16 

6 
3 
5 
8 
6 

0 
0 
0 
0 

1 

FITCBBURG 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 
HOO&AC  TUNNEL 
HYAHNIS  1  E 

32.3 
33.5 
32.5 
28.8 
37.5 

7.4 
7.0 
5.2 
5.6 
7.0 

66 
72 
71 
64 
59 

27 

26 

27 

5 

2 
3 
2 

-  1 
6 

8 
9 
9 
9 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
25 
25 
27 
19 

4.48 
4.14 
4.77 
5.92 
3.15 

1.09 

1.56 
-  .82 

1.09 
1.14 

.85 
1.25 

.65 

7 
7 
7 
7 
31 

6.0 
5.0 
11.2 
9.1 
3.0 

2 

6 

4 
I 

18+ 

31 

22+ 

22 

16 
16 
20 
19 
15 

5 
5 
8 
6 
5 

1 
1 

0 
3 
0 

KNIGBTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

31.5  H 
33.3 

7.6 

70 
70 

27 
27 

0 
2 

9 
9 

0 
0 

25 
26 

4.97 
4.37 

.50 

1.45 
1.27 

10 

7 

8.0 
5.0 

3 

22+ 

17 
16 

5 
6 

2 

1 

See  refeienoa  ootee  foUowiag  Stotioo  IndnL 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

REI  ENCLARt 

JAHHABT 

1930 

labl*  2-Conlinu«d 

Temp«iatux«                                                      1 

PiacipitAtion 

Ntkofday*   | 

Snow,  SlMt,  Hall          1 

No.  oi  dayi 

SteUon 

1 

1 

1 

8 

s 

J 

1 

i 

1 

^ 

1 

1 

1 

1 

] 

1 

Si 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a 

o 

3 

a 
s 

s 

Lonix 

MIDDLBTOII 

iAjmjCKKT  WB  4IRP0ET 

m  BEDrass 

32.8 
33.3 
35.7 
38.9 
39.1 

8.2 
8.3 

7.6 
9.3 

69 

68 
66 
57 
56 

26 

26 

26 

5 

5+ 

2 
3 
6 
11 
14 

8 

8+ 

8 

8+ 

8+ 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
26 
22 
16 
15 

4.04 
4.48 
4.24 
3.18 
3.73 

.38 

1.22 

.58 

-  .59 

-  .20 

1.12 

1.00 

1.60 

.63 

.67 

6 

7 

7 

31 

29 

7.6 
8.0 
4.6 
0.2 

4 

31 

19 
18 
18 

15 
17 

6 
6 

5 
6 

I 
1 

1 

0 
0 

pirrsriiLD  wb  airport 

■QCEPOBT   1    ESI 
MVDIICB 
SULBDSn  TkLl^ 

30.0 
38.0 
34.8 
37.6 
28.7 

8.3 
8.9 
8.1 

7.7 

61 
65 
68 
59 
64 

26 
26 
26 

3+ 

5 

-    5 
5 
3 
8 
2 

8 
9 
8 
9 
8+ 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
18 
22 
20 
28 

3.91 

4.73 
3.44 
5.37 

•  .87 

.55 

2.15 

.80 
.86 
.97 
.77 
1.58 

10 
29 

7 
31 

7 

9.9 

5.5 
3.5 
4.0 

5 

4 
1 
3 

22 

31 
21 
31 

20 
17 
16 
16 
19 

5, 

8 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
2 

sniicriKLD 

STOMBtlDGI 

StAMPSCOm 

TOLLT  DAI 

3S.4 
32.3 
33.4 
35.8 
29.1 

7.9 
8.5 

5.8 
8.8 

67 

65 
64 
63 
62 

26 
26 
36 
28 
27 

6 

-  1 
3 
2 

-  2 

8 

8 

8+ 

9 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
25 
21 
22 
27 

4.31 
4.35 
3.61 
3. 29 
4.73 

.91 

1.31 

-    .54 

-1.27 

.63 

1.03 

.60 

.64 

1.43 

6 
6 
6 

7 
7 

4.7 
6.4 
6.0 

6.6 

3 
3 
4 

2 
3 

31 
31 
31 
31 
23 

15 
19 
20 
16 

15 

7 
5 
7 
6 
5 

0 
2 

0 
0 

1 

TDBnSS   FAIXS 
lALPOU! 

■iSTriKU)  2  n 

nSTOTXS  riKLS 

32.1 
34.1 
31.5 
34.0 
32.9 

8.6 

8.1 
7.3 

62 
69 
71 
71 
65 

4 
26 
26 
26 
26 

0 
0 
3 

0 

4 

9 

9 

S-f 

9 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
22 
26 
24 
26 

5.64 
4.50 
3.88 
4.72 
6.12 

2.33 

.02 

I.IS 

1.05 
.69 
.92 
.75 

1.82 

6 
11 
6 

7 
6 

8.8 
S.8 
6.2 
8.0 
9.0 

3 
3 
5 
3 

31 
31 
31 
21+ 

18 
19 
16 
18 
16 

6 

7 
4 
6 
6 

1 
0 
0 
0 
2 

VOaCESTSR  AIRPOST 
■OaCESTU    1 

31.5 
32.4 

7.0 

67 
69 

26 
26 

2 
2 

8 
9 

0 
0 

26 
23 

4.21 
4.13 

.53 

.90 
.68 

6 
6 

7.5 
8.2 

2 

31 

18 
20 

S 
6 

0 
0 

STATE 

34.0 

7.6 

4.23 

.55 

RBI  HAKPSHIBI 

ALSXARDEIA 

BDLII 

BBTBLEHZll 

23.9 
23.1 
23.8 

8.2 
7.9 

64 
67 
65 

-11 
-14 

-rr 

8+ 

9 

9 

0 
0 
0 

29 
29 
30 

5.22 
3.09 
2.11 

-  .05 

-  .00 

.88 
.89 
.69 
.79 
1.28 

6 
7 
14 
6 

7 

23.0 

14.9 
18.0 

11 
8 

10 
5 

11 

24 

a* 

7+ 
22 
23+ 

16 

15 

9 

4 
2 

0 
0 
0 

BLACRATRB  DAM 
C4MI>T0I 

27.6 
21.2 

66 

55 

-   9 
-12 

9 
9+ 

0 
0 

28 
29 

4.94 

20.9 

15 

6 

1 

COICCXD  IB  AIRPORT 

DOIBAI 

IA8T  DIEBIIG 

27.5 
30.6 
29.4 

8.5 
7.1 

68 
68 
63 

-  8 

-  6 

-  5 

9 
9 
9 

0 
0 
0 

27 
27 
26 

4.29 
4.36 
4.87 

1.29 
1.00 

1.12 
.82 
.94 

6 
6 
6 

14.8 

9.0 

16.0 

4 
3 

22+ 
10+ 

16 
17 
14 

7 
8 
8 

1 
0 
0 

7ABTAH 

riKST  cam  um 

23.111 
18.8 

7.5 

68 
60 

-15 
-22 

8+ 
9 

0 
0 

29 

4.33 

1.24 

1.34 

25 

33.8 

18 

25 

18 

5 

1 

FRAMCIR   1   m 

nAjncLm  rAixa  da> 
Q.ncLirr  2  n 

■AROm 

26.4 
25. 4 
24.9 
25.3 

6.5 

8.0 
7.4 

66 
63 
63 

61 

-  9 

-  8 
-12 
-13 

9 

20 

8 

9 

0 
0 
0 
0 

29 
29 
30 
28 

4.38 
4.60 
3.55 
3.81 

1.35 

.83 
1.14 

.81 
.73 
.52 
.83 

6 
6 
6 
6 

19.2 
22.2 
23.3 
19.0 

8 

7 
6 

24 
7 
10+ 

16 
17 
16 
16 

7 
8 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

rmx  1  3 

29.9 

8.8 

65 

-   5 

20 

0 

26 

4.82 

1.93 

.84 

6 

14.7 

3 

22 

18 

7 

lARPOBT   1 
LIBAROK  AIRPOBT 

35.8 
25. 2 

64 
64 

-   5 

-19 

8+ 
8 

0 
0 

28 
30 

4.03 
3.68 

.30- 

1.00 

6 

16.7 
18.1 

8 
8 

11+ 
10 

17 
15 
17 
17 
18 

6 
8 
6 
5 

1 

1 
1 
1 

■AJKHESTER 
lASSABXSIC   I.An 
RASHUA   3  R 

29.4 
29.9 
30.0 

5.3 
5.8 

60 
67 
68 

27 

0 

-  8 

-  5 

9 
9 
9 

0 
0 
0 

24 
25 
26 

5.53 
4.29 
4.63 

2.24 
1.20 

1.36 
1.23 
1.70 

6 

7 
7 

16.1 

10.8 

9.1 

3 

22+ 

RI  LORDOR 
PITIBBOEO  2   S 
PIRKHAM  ROTCH 

25. 3« 

27.6 

22.9 

6.0 

63 
59 
63 

-11 
-  3 
-16 

8 
8 
9 

0 
0 
0 

28 
28 
29 

4.05 
4.65 
5.25 

.52 

.81 
.83 
.70 

6 
6 
6 

16.3 
11.2 
42.5 

6 
4 

20 

22 

22+ 

24+ 

14 
15 
19 
9 
20 

6 

10 

9 

9 

7 

0 
0 
0 

1 

0 

PLTROOTB 

SURRT  lODRTAIR  OAR 

25.5 
28.7 

7.9 

65 
64 

-11 
-   8 

20 
9 

0 
0 

29 
28 

4.87 
4.49 

1.72 

1.18 
.79 

22 
6 

25.5 
14.5 

14 
3 

24 
24+ 

nST   LEBAROR   1   3¥ 
tIRDBAR 

tOUrEBOBO  FALLS 
ROODSTOCK 

25.3 
31.3 
26.3 
24.9 

64 
66 
61 

So 

5+ 

-11 

-  8 

-  6 

-  8 

9 

9 

9 

20 

0 
0 
0 
0 

27 
27 
28 
29 

3.41 
4.73 
5.10 
5.36 

1.12 

1.09 

1.06 

.78 

.64 

7 

7 

6 

29 

12.5 
11.0 
20.5 
33.0 

4 

2 

7 

20 

11+ 
23+ 
10+ 
31 

18 
17 
16 
16 

5 
8 
11 
11 

1 
1 

0 
0 

STATE 

26.2 

7.1 

4.39 

1.39 

HOORT  RASBIRGTOR   <B 

12.3 

6.3 

44 

26 

-34 

8 

0 

30 

4.90 

-1.03 

.95 

10 

28.8 

10 

10 

20 

10 

0 

BHOOE   ISLAIS 

BLOCE    ISLARD  IB  CITY 

40.1 

9.1 

57 

5 

15 

8 

0 

16 

3.14 

-    .64 

.62 

29 

0.9 

T 

31 

15 

5 

0 

GREERTILLE 

35.3 

66 

26 

4 

9 

0 

22 

3.17 

.60 

7 

0.0 

0 

0 

15 

4 

0 

KIRCSTOR 

36.6 

8.8 

57 

5 

5 

9 

0 

21 

3.55 

-1.24 

.62 

18 

1.2 

1 

31 

14 

6 

0 

PROVIDIICE  IB  AIRPOBT 

36.5 

63 

26 

6 

9 

0 

22 

3.51 

.56 

10 

2.3 

I 

31 

15 

7 

0 

PROTIDXBCE  IB  CITY 

37.4 

10.2 

68 

26 

10 

8+ 

0 

22 

3.73 

.21 

.72 

6 

2.2 

1 

31 

15 

7 

0 

STATE 

37.2 

7.6 

3.42 

-    .55 

TXBJIORT 

27.3 

60 

5 

-  4 

9 

0 

29 

4.10 

1.32 

1.53 

7 

16.2 

2 

7+ 

15 

5 

1 

BLOOHFIELD 

23.4 

8.3 

62 

4-f 

-13 

21 

0 

28 

3.36 

1.00 

.52 

14 

29.3 

10 

24 

20 

6 

0 

BDRLmOTOR   IB  AIRPOBT 

26.4 

7.6 

63 

-11 

8 

0 

27 

2.42 

.66 

.61 

24 

20.0 

6 

24 

14 

3 

0 

CATKHDISH 

26.7 

8.3 

65 

11 

-11 

9 

0 

29 

4.86 

1.87 

.86 

6 

16.9 

8 

31 

18 

6 

0 

CIXLSEA   2   9 

23.9 

8.1 

66 

-18 

9 

0 

30 

3.62 

.88 

.64 

6 

16.5 

11 

31 

16 

7 

0 

CORRVALL   1    R 

27.8 

7.9 

63 

4+ 

-   8 

9 

0 

27 

1.92 

-    .27 

.45 

104^ 

12.5 

8 

4 

0 
0 

DOBSET   1    S 

28.9 

70 

-13 

9 

0 

28 

4.23 

.71 

6 

15.0 

5 

7+ 

14 

8 

EAST  BARRET 

21.1 

5.1 

62 

-20 

9 

0 

29 

3.28 

1.03 

.84 

7 

20.9 

16 

4 

0 
0 
0 

ER08BDBC  FALLS 

26.8 

10.8 

68 

-11 

8 

0 

28 

2.42 

-    .07 

.88 

24 

28.0 

13 

2* 

9 

3 

LERIRCTOR  3   RB 

21.6 

62 

-18 

8 

0 

29 

3.28 

.80 

24 

13 

24 

12 

6 

IIDDLESEI 

24.4 

67 

-15 

9 

0 

29 

2.80 

.71 

7 

26.5 

10 

8+ 

15 

4 

0 

RORTPELIEK  AIBPOBT 

23.9 

66 

-19 

9 

0 

29 

3.01 

.55 

24 

31.3 

13 

10+ 

16 

5 

0 

22.9 

S.4 

64 

-14 

8 

0 

29 

3.84 

1.30 

1.03 

24 

22.6 

10 

?S 

20 

5 

1 
0 

ROSTHFIELC   HOKWICH  DRIV 

26.0 

10.8 

68 

-18 

9 

0 

29 

3.22 

.87 

.51 

24 

25.5 

9 

10 

15 

6 

BOTLARD    1    3E 

28.7 

9.1 

70 

-11 

9 

0 

27 

3.76 

1.28 

.71 

6 

16.8 

5 

8 

19 

6 

0 

SAIRT  ALBARS 

36.1 

8.5 

62 

4+ 

-12 

• 

0 

27 

2.86 

-      .08 

.67 

24 

23.0 

9 

7+ 

13 

5 

0 

SAIRT   JOERSBOIT 

34.9 

8.7 

63 

-17 

9 

0 

27 

3.88 

1.59 

.68 

14 

24.9 

10 

7+ 

11 

7 
8 
5 

0 

2 

1 

SOHKinET 

25.0 

8.2 

63 

-12 

8 

0 

29 

7.44 

2.90 

1.62 

11 

9.4 

5 

22+ 

REST  BURKE 

19.3 

60 

-21 

9 

0 

29 

4.24 

1.12 

1.25 

25 

18. S 

17 

RILDER   IE 

20.6 

57 

5 

-14 

9 

0 

30 

3.31 

.88 

1.11 

7 

12.8 

5 

11+ 

16 

5 

1 

lOOOSTOCE 

27.1 

9.0 

67 

4 

-13 

9 

0 

29 

5.25 

2.22 

1.90 

14 

24.0 

B 

S 

3 

STATE 

24.9 

7.1 

3.67 

.89 

. 

Sm  rablaux  DS<M  ioUswUa  SUUon  Iliaa. 
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Tables 


DAILY  PRECIPITATION 


KSW  ENGLAMD 
JAHVARY  1950 


Station 

Day  of  month 

3 

ft 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18   19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2 

comnKTicoT 

AHSun  1 A 

.111   .04 

.i: 

.41 

.04 

.55 

.04 

.33 

.03 

.20 

.01 

.02 

T 

T 

.33 

T 

.10 

.28 

.15 

.36 

3.23 

EAKERSVIU^ 

.01 

• 

.26 

.61 

.70 

.79 

.27 

.08 

.30 

.17 

.43 

.01 

.37 

.35 

4.42 

BARKBAMSTED 

.07 

.13   ,10 

.41 

.90 

.87 

.03 

.22 

.09 

.23 

.01 

.08 

.08 

.46 

T 

.10 

.18 

.08 

.30 

4.39 

BUX>MF1EU)               11 

.24 

.801   .20 

.84 

.22 

.02 

.08 

.30 

.20 

.40 

.06 

.30 

.36 

4.00 

BRIDGEPORT 

.OS 

.18   .01 

.21   .33 

.38 

.35 

.01 

T 

.03 

.27 

.02 

.03 

.38 

.01 

.01 

.11 

.35 

.18 

.37 

3.27 

BHIDOEPORT  WB  AIRPORT    2 

.01 

.16 

T 

.2ll   .10 

T 

T 

.42 

T 

.33 
.06 

.01 

.01 

.OS 

.20 

T 

I 

I 

.23 

T 

.04 

.06 

.06 

.4S 

.04 

.42 

2.92 

BRISTOL 

.04 

.14 

.13 

.S«   .70 

.03 

.70 

.20 

.09 

.20 

.01 

.06 

.05 

.28 

.02 

.11 

.It 

.12 

.33 

4.17 

BOLLS   BRIDGE  DAI 

.07 

.13 

.30 

.77 

.10 

.73 

.13 

.23 

.01 

.02 

.01 

.33 

.01 

.14 

.19 

.14 

.34 

3.65 

BDHLIIIGTON 

.04 

.10 

.20 

.30 

.86 

.87 

.08 

.10 

.24 

.03 

.07 

.37 

.05 

.14 

.26 

.18 

.21 

4.18 

CAHDLEWOOD  LAO          H 

• 

• 

1.03 

.71 

.22 

.01 

.09 

.24 

.03 

.05 

.01 

.32 

.11 

.08   .08 

.44 

.47 

3.89 

.00 

.13 

.itI  .38 

.45 

.60 

.05 

.45 

T 

T 

.06 

.32 

T 

.13 

.18 

.14 

.27 

3.39 

COLLINSVILLE 

.OS 

.IS 

.19 

.34 

.79 

T 

.8! 

.03 

.27 

T 

.09 

.2E 

.02 

T 

.16 

.42 

.02 

.13 

.25 

.15 

.34 

4.50 

CREAK  BILL 

.02 

.12 

.91 

.69 

.10 

.71 

.05 

.08 

.01 

.02 

.10 

T 

.11 

.01 

.14 

.05 

.21 

.09 

.34 

3.85 

DAjmDHY 

T 

T 

.IS 

T 

.31 

.34 

T 

.56 

T 

.18 
.07 

T 

.07 

.17 

T 

T 

T 

.30 

T 

T 

.161  T 

.20 

.10 

.34 

2.88 

DERBY 

.17 

.03 

.10 

.41 

.01 

T 

.56 

.38 

.04 

T 

.27 

.03 

.01 

.02 

.38 

.02 

.13 

.10 

.41 

.38 

3.58 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

T 

.10 

T 

.18 

.40 

.50 

.02 

.30 

T 

.23 

.04 

T 

.28 

T 

.121 

.30 

.15 

.30 

2.99 

FALLS  VILLAGE 

.04 

.IS 

.04 

.04 

.29 

.88 

.03 

.80 

.03 

.02 

T 

.03 

.20 

.03 

.04 

.14 

.06 

.10 

.10 

.05 

.27 

3.32 

GREElneiCH 

T 

.13 

T 

.12 

.39 

.48 

.19 

T 

.17 

T 

T 

.15 

T 

T 

.14 

.33 

.16 

.43 

2.69 

GROTON 

.33 

.24 

.28 

.53 

.39 

.03 

T 

.08 

.51 

T 

.03 

.01 

.27 

.01 

.01 

.04 

.63 

.07 

.41 

3.84 

BABT70RD                B 

.20 

.67 

.35 

.60 

.20 

.10 

.30 

.10 

.05 

.35 

.10 

.05 

.25 

.15 

.32 

3.79 

BARTFORD  WB  AIRPORT      Z 

.02 

.03 

.14 

.01 

.81 

.27 

T 

.64 

T 

T 

.23 

T 

T 

.07 

.34 

.01 

.10 

.43 

T 

.04 

.06 

T 

.34 

T 

.33 

3.87 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

.IS 

.16 
.34 

.37 

.50 

« 

.37 

•23     1     i 

.31 

.02 

.12 

.3^ 

.19 

.45 

3.22 

JEWETT  CITT              R 

.13 

.30 

■^ 

.25 

.14 

.451          1 

.11 

.20 

.05 

.04 

.35 

.07 

.31 

3.27 

LAKE  (OKOIIOC 

.10 

.20 

.10 

- 

.24 

.50 

.05 

.63 

.53 

;    .02 

.02 

.02 

.30 

.11 

.02 

.34 

.14 

.24 

_ 

LAUREL  RESERVOIR 

.15 

.0! 

.11 

.41 

.40 

.03 

.20 

.04 

.10 

.01 

.01 

.17 

.02 

.16 

.38 

.16 

.36 

2.90 

BAIICHESTER 

T 

.10 

.10 

.35 

.64 

.54 

T 

.31 

.08 

.37 

T 

.03 

.13 

.30 

T 

.09 

.09 

.20 

.20 

3.51 

MEAD  POXD  RESERVOIR 

.17 

.05 

.12 

.4i 

.51 

.03 

.20 

.06 

.23 

.01 

.02 

.02 

.20 

.02 

.18 

.4S 

.17 

.35 

3.17 

MIDDLETOWN 

T 

T 

.14 

T 

.22 

.58 

T 

.11 

.40 

.It 

.20 

.04 

.3S 

T 

.08 

.01 

.29 

.01 

:?3 

.16 

.10 

.38 

3.33 

MOHAIK  FOREST  RANGER  STA 

.04 

.13 

.11 

.38 

.88 

.02 

'70{ 

.03 

.15 

.08 

.30 

T 

.06 

.02 

.38 

T 

.15 

.04 

.32 

4.02 

HOODUS  RESERVOIR         ti 

T 

.18 
.IS 

T 

T 

.37 
.20 

.23 

.40 

.01 

.41 

.13 

.39 

.51 
.23 

.03 
.20 

.09 
.01 

.4! 

.33 

.03 

T 

.05 

T 

.01 

.28 

.04 

.02 
.03 

.05 
.10 

.3! 

.28 

.06 
.13 

.36 
.32 

3.51 
3.05 

NATCBADG  FOREST  RMGR  STA  i   .02 

.04 

.18 

.22 

.63 

.57] 

.31 

.15 

.40 

.10 

.20 

.12 

.03 

.06 

.16 

.28 

.23 

3.70 

NATHAN  HALE  STATE  FOREST  1   ,03 

.01 

.18 

.01 

T 

.52 
.32 

.40 

T 

.46 

1 

.26 

.11 

T 

.08 

.40 

.01 

.14 

.15 

.07 

.01 

.12 

.16 

.15 

.30 

3.55 

NEt  HARTFORD 

.05 

.09 

.19 

.98 

.od 

.04 

.21 

.08 

.27 

.01 

.07 

.06 

.47 

T 

.09 

.18 

.11 

.22 

4.29 

HEW  HAVEN  WB  AIRPORT     ^  T 

.01 

.22 

T 

.24 

.19 

.02 

.45 

.    1  T 

.47 

.01 

T 

.03 

.3^ 

.02 

.01 

.02 

.29 

.01 

.02 

.06 

.03 

.39 

.06 

.42 

3.31 

NEWINGTON                Il| 

.20 

.78 

.28 

.63 

.23 

.08 

.36 

.10 

.38 

.06 

.06 

.3li 

.30 

3.72 

NEW  LONDON               :   .01 
NORFOLK  2  SW             i 
NORTH  KENT               1   .01 

T 

.28 

.0! 

T 

.12 

.3: 

.50 

.31 

.05 

.09 

.51 

'.     T 

T 

.26 

.03 

.06 

.30 

.10 

.23 

3.23 

.01 

.0! 

.U 

.32 

.di 

.oa 

.90 

T 

.05 

.18 

T 

.05 

T 

.20   T 

.02 

.10 

.09 

.02 

.27 

.02 

.18 

.05 

.20 

.26 

4.15 

.01 

.28 

.OS 

.03 

.54 

.4! 

.05 

.66 

.01 

.08 

T 

.01 

.03 

.28 

.01 

.04 

T 

.25 

.05 

.01 

.15 

.14 

.07 

.31 

3.47 

NORTH  STAMFORD  RESERVOIR  1 

.01 

.13 

.03 

.11 

.39 

.4! 

.04 

.20 

.04 

.23    1 

.15 

.03 

.14 

.33 

.19 

.40 

2.84 

NORWALK 

.1! 

.17 

.40 

.4S 

.31 

T 

.15 

.34 

.16 

.30 

.19 
.20 

.38 

3.00 

NORWICH  3  ESE            1   T 

.<H 

.i: 

T 

- 

- 

.60 

.07 

.65 

.10 

.2S 

.38 

.11 

.27 

.02 

.03 

.04 

.33 

.19 
.42 

- 

PACHAUG  STATE  FRST  3  HE 

T 

.04 

.10 

.15 

.48 

.45 

.08 

.26 

.2i 

.40 

.05 

.05 

.27 

.03 

.07 

.15 

.12 

3.28 

PEOPLES  FRST  RANGER  STA 

.01 

.11 

.H 

.35 

.97 

.8^ 

.0« 

.24 

.Oi 

.24 

.12 

.08 

.42 

.02 

.08 

.17 

.02 

.30 
.28 

4.30 

PUTNAM 

.01 

.01 

.2: 

.0! 

.03 

.71 

.40 

.6! 

■'>^ 

■**, 

.04 

.22 

.44 

.04 

.25 

.25 

.07 

.OS 

.07 

.44 

.15 

4.78 

PUTNAM  HEIGHTS  //        1 

.o: 

.IS 

.72 

.29 

.5E 

■H 

.201 

.02 

.15 

.41 

.29 

.15 

.02 

.04 

.34 

.02 

.30 

3.77 

PITTNAM  LAKE 

.li 

T 

.08 

.31 

i 

.43.   .03 

.17 

.o: 

.21 

T 

T 

.15 

.03 

.15 

.32 

.19 

.40 

2.68 

ROCKVILLE               1 

.Oi 

.17 

.69 

.2! 

.03 

.61 

.19 

.01 

.0! 

.04 

■  3^ 

.04 

.25 

.20 

.03 

.09 

.07 

.27 

.05 

.20 

3.65 

ROCKT  RIVER  DAM 

.0! 

.li 

.40 

.6! 

.73 
.03 

.11 

.21 

T 

.05 

.37 

.02 

.16 

.23 

.07 

.32 

3.64 

ROUND  POND 

.15 

.30 

.37 

.53 

.19 

.Oi 

.18 

.27 

.05 

.20 

.26 

.36 

2.94 

SALISBDRT 

.03 

.19 

.09 

.62 

.54 

.0^ 

.7! 

.09 

.11 

.03 

T 

.04 

.21 

.04 

.06 

.09 

.19 

.07 

.04 

.16 

.22 

.11 

.31 

4.04 

SAUGATDCK  RESERVOIR 

T 

.1( 

T 

.18 

.40 

.50 

.02 

.30 

T 
.28 

.23 

.02 

.24 

T 

.12 

.33 

.15 

.35 

3.01 

SHUTTLE  MEADOW  RESERVOIR 

.03 

.li 

.01 

.43 

.6i 

T 

.03 

.6^ 

.03 

.08 

.33 

T 

.03 

.05 

.46 

.01 
.03 

.07 
.12 

.26 

.11 

.32 

4.01 

STAFFORD  SPRINGS 

.04 

.1! 

.00 

.36 

.56 

.38 

.68 

.17 

.10 

.34 

.05 

.30 

.2T 

.13 

.21 

3.87 

STEVENSON  DAM 

.07 

.12 

.32 

.57 

.03 

.67^ 

.36 

.23 

.18 

.27 

.13 

.27 

.15 

.33 

3.70 

STORRS                 a   .OS 

.04 

.10 

.10 

.71 

.00 

.58 

.35 

.0* 

.11 

4    ! 

T 

.22 

.16 

.03 

.06 

T 

.33 

.03 

.28 

3.71 

THOMPSONVILLE 

.07 

.1( 

.11 

.33 

.8E 

.89 

.23 

.01 

.08 

.28 

.01 

.06 

.22 

.43 

.12 

.18 

.09 

.21 

4.31 

TORRINGTON  1 

.4! 

.0! 

• 

1.27 

.85 

.27 

.09 

.32 

.18 

.42 

.12 

.31 

.38 

4.66 

TORHINGTON  2 

.2! 

.U 

.41 

.90 

.o: 

.85 

.OE 

.id 

.10 

.31 

.01 

.05 

.42 

.10 

.35 

.33 

4.55 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

T 

.10 

T 

.18 

.34 

.54 

T 

.43 

.05 

.03 

.28{ 

.01 

.02 

.42 

.10 

.64 

.02 

.06 

3.31 

WASHINGTON 

.Oi 

.2! 

.0: 

. 

.60 

.13 

.7! 

.05 

.20 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

-  i  - 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WATERBORT 

T 

T 

.i: 

T 

.44 

.39 

.13 

.50 

T 

.20 

.05 

.34 

.03 

.06 

.34 

T 

.07 

.18 

.18 

3.18 

WE3TBR00K 

T 

T 

.2! 

.o: 

r 

.14 

.31 

T 

.48 

.03 

.44 

.11 

T 

.13 

.45 

T 

.01 

.43 

■01 

.02 

.05 

.37 

.17 

.39 

3.85 

WEST  HARTFORD 

.0: 

.0! 

.OE 

.40 

.7E 

.67 

.03 

.22 

.09 

.31 

.09 

.02 

.36 

.09 

.10 

.21 

.14 

.34  4.05 

WEST  HARTLAND 

« 

• 

.3E 

• 

• 

1.3S 

1.05 

.20 

.14 

.06 

.13 

.44 

.04 

.18 

* 

.32 

4.29 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

.oi 

.le 

.i: 

.34 

.7! 

I 

T 

.71 

.OS 

.18 
.3! 

.0! 

.24 

T 

.04 

.06 

.35 
.20 

.01 

.09 

.25 

.11 

.49 

4.08 

WILLIMANTIC 

T 

.o: 

.OS 

.31 

.57 

.51 

.03 

.20 

.08 

.05 

.19 

.10 

.19 

2.93 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FLI   .03 

.0( 

.1! 

.04 

.81 

.10 

.93 

T    T 

.19 

.02 

T 

.07 

.32 

.17 

.IE 

.60 

.05 

.04 

.02 

T 

.33 

.27 

4.50 

WOLCOTT  RESERVOIR 

.0! 

.1! 

.01 

.4( 

.6! 

.04 

.73 

.05 

.31 

.13 

.29   .01 

.05 

.07 

.05 
.05 

.39 
.23 

.05 

.13 

.28 

.12 

.29 

4.31 

WOODBURY 

.01 

.li 

.04 

.40 

.5E 

T 

.6! 

.06 

.13 

.08 

.15 

T 

.03 

T 

.12 

.27 

.13 

.25 

3.34 

KAIKE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BAKGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 
BETHEL 

BRASSUA  DAH 
CARIBOD  WB  AIRPORT 
CLATTOM  LAKE 

coRirnu 

EASTPORT   WB   CITT 

EAST   3AKGERTILLE    2   £ 

EAST  fflNTHROP 

ELLSWORTH 

EDSTIS 

PAJUmrGTOR 

FOHT  FAIRFIELD 
FORT  EERT  1  3E 
FORT  CENT 
GARDINER 
GILEAD 

GRAND  LACE  STREAM 

GREENVILLE 

HIRAU 

HODLTOlf  AIRPORT 

HOULTON  1  HE 

JACCMAN  1  NHW 

JOKESBORO 

LEWISTON 

MACBIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCCET 
MILLINOCCET  AIRPORT 
HILL1R0CC£T  DAM 
MILTON 

MOOSEHEAD 
NORTH  ANDOTCR 
NORTH  BRIDGTON 
OLD  TOWN 
OLD  TOWN  AIRPORT 


2 

.01 

.32 

T 

.48 

.27 

T 

T 

.20 

T 

.50 

.0^ 

.01 

.28 

.16 

.03 

.17 

.02 
.10 

.21 

.08 

T 

.23 

.25 

3 

.17 

.03 

.79 

.6C 

.27 

.10 

.03 

.20 

.051 

.01 

1.00 

.18 

.17 

3 

.IS 

.03 

.31 

.55 

.04 

.02 

.30 

.03 

1.15 

.28 

.16 

.03 

.31 

.04 

.11 

.94 

.02 

.77 

.09 

.29 

5 

.42 

.44 

.68 

T 

.15 

.42 

T 

.75 

.48 

.30 

.05 

.32 
.07 

.12 

.14 

.78 

.20 

.22 

5 

I 

- 

- 

- 

" 

- 

' 

.46 

.Oi 

.15 

.29 

.26 

.04 

.05 

.54 

.07 

.08 

.28 

.04 

.19 

- 

.03 

.08 

.63 

.09 

T 
.02 

.01 

.id 

.01 

.4e 

.21 

.27 

.09 

.Oi 

.011 

T 

T 

.0! 

.i; 

.41 

.02 

T 

.04 

T 

2 

t 

.03 

.04 

.28 

.11 

T 

.21 

.09 

T 

.32 

.01 

.43 

.50 

.17 

.01 

.31 

.01 

.04 

.Oi 

.03 

.08 

T 

.08 

.11 

2 

.13 

.2! 

.20 

.06 

.30 

.41 

.2! 

.31 

.48 

.12 

.OE 

.1! 
.4C 

.08 

.08 

2 

.29 

.09 

.38 

.39 

.04 

.09 

.20 

T 

■x\ 

.41 

.21 

T 

.33 

.13 

.35 

.31 

.17 

4 

2 

.01 

.41 

.03 

T 

.2! 

.38 

.18 

.14 

.40 

.19 

.23 

.01 

.31 

.10 

.36 

.27 

.01 

T 

.01 

.01 

.27 

4 

• 

.eg 

.62 

.29 

I.OO 

.51 

.21 

. 

.22 

.10 

* 

.70 

.19 

.13 

4 

.30 

.04 

.31 

.87 

.38 

.14 

.2S 

.01 

.6^ 

.38 

.25 

.03 

.21 

.07 

.30 

.28 

T 

.33 

.35 

4 

.38 

.OS 

.58 

.22 

.01 

.48 

.34 

.34 

.15 

.35 

.07 

.81 

.31 

.31 

.26 

5 

1 

.10 

.80 

.51 

.7! 

.30 

• 

T 

.15 

.20 

.75 

.10 

3 

.30 

.04 

.3! 

.53 

.31 

.17 

.14 

.69 

.48 

.72 

.03 

.21 

.08 

.57 

.5i 

.19 

.25 

5 

.IS 

.24 

.27 

.05 

.31 

.Oi 

.49 

.23 

.13 

.21 

.04 

.09 

2 

I 

.21 

T 

.5; 

.75 

.51 

.60 

T 

T 

!40 

T 

T 

2 

1 

.05 

.13 

.0( 

.03 

.801 

.10 

.08 

1 

.34 

.04 

.OS 

.34 

.29 

T 

.11 

.14 

:% 

.47 

.35 

.04 

.17 

.86 

.11 

.19 

.01 

.38 

.11 

3 

2 

.03 

T 

.4i 

.49 

.20 

.07 

.09 

.31 

.32 

T 

.02 

.04 

.40 

.23 

T 

.17 

.24 

3 

I 

.3! 

.41 

.2S 

.1! 

.14 

.50 

:JS 

.30 

.07 

.1! 

.07 

.29 

.07 

.30 

.17 

3 

3 

.1! 

.5; 

.24 

T 

T 

.31 

.01 

.60 

.17 

.4S 

.24 

T 

T 

.17 

.16 

.43 

.04 

T 

.12 

T 

.24 

4 

■T 

.3< 

.01 

T 

.8! 

.48 

.45 

.63 

.14 

.3i 

.31 

T 

.19 

.01 

.8! 

.14 

.34 

.27 

5 

.01 

T 

.2] 

T 

.35 

.29 

T 

.04 

.1! 

.03 

.17 

.IE 

.21 

.21 

T 

.07 

.1! 

.03 

.04 

.05 

.13 

2 

! 

.2< 

.03 

.40 

.0! 

T 

.2! 

.05 

.8: 

.28 

.05 

.09 

.13 

.10 

.10 

.05 

2 

.5! 

.6! 

.37 

.OS 

.3! 

.05 

.6S| 

.2( 

.28 

.07 

.15 

.23 

.67 

4 

J 

.5! 

• 

.77 

• 

.50 

* 

.li 

T 

• 

.4E 

* 

.71 

.50 

• 

.77 

.21 

5 

T 

.21 

.o: 

.0] 

.63 

.5i 

.4i 

.01 

.42 

.2C 

T 

.2! 

.32 

.04 

.19 

.01 

.59 

.10 

.40 

.34 

4 

.0! 

.41 

.27 

.14 

.5i 

1.21 

.17 

.01 

.OS 

.li 

.IC 

.03 

.6! 

.14 

• 

.94 

4 

.2i 

.o: 

.2! 

.5: 

.2! 

.17 

.11 

.70 

.41 

.21 

.0! 

.24 

.IC 

.55 

.58 

.10 

.20 

4 

.0! 

.04 

.31 

.24 

.OS 

.03 

.87 

.2S 

.04 

.V. 

.08 

.82 

.2,^ 

.04 

.17 

3 

.o: 

.2< 

.5! 

.« 

• 

.37 

.91 

.13 

.43 

.01 

.2i 

T 

.09 

.05 

.3S 

.05 

.15 

3 

3 

.0! 

.3! 
.03 

.o: 
.11 

.4( 

.31 
.41 

.li 

.OS 

.37 

.Oi 
.21 

.64 

.45 

.83 

> 

.31 
.11 

.31 

T 

T 

.10 

.10 

.2S 
.1! 

.13 
.10 

T 

.05 

.23 
.25 

4 
3 

.01 

.IS 

.0! 

.63 

T 

T 

.2! 

T 

.5! 

.15 

.3{ 

T 

.Oi 

.03 

T 

.10 

.1! 

.44 

T 

.06 

T 

2 

1 

.0! 

.0! 

.01 

.54 

.31 

.33 

.03 

.53 

.31 

.59 

.2E 

.01 

.33 

.28 

.03 

.13 

.o; 

1.05 

.32 

.13 

.04 

.17 

5 

.24 

.OS 

T 

.41 

.8< 

.4S 

.11 

.31 

.17 

.43 

.31 

T 

.17 

''  J 

.40 

.50 

.30 

.42 

4 

.31 

.04 

.li 

.*i 

T 

.33 

.01 

.73 

.40 

.10 

.03 

.10 

.07" 

.07 

:?? 

.03 

.20 

.09 

3 

.42 

.01 

.43 

.20 

I 

.2; 

.04 

.51 

.18 

T 

.40 

.00 

.01 

.33 

•11 

.63 

T 

T 

.19 

.14 

4 

S*«  (•l«r«ac«  aoUi  followlag  Statloo  Indax. 


Table  3-CoDtisued 


DAILY  PRECIPITATION 


m  BICLAXS 
JAiniAIIT   1(90 


Station 

Day  of  month 

I 

1        2 

3 

4 

5 

6   ,    7 

8   j    9    1  10  {   U 

12      13 

14 

15 

.6^ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25     26 

27 

28      29 

30 

31 

^ 

OMM 

ramjuo) 

POnUn)  IB  AIRPOIIT               1 

pmrriss 
Fuaqin  ISLE 

f          7 
T          7 
T          7 

T         T 

.53 
.32 
.34 
.35 
.16 

.03 
.02 
.01 
.05 
.07 

.03 

.04 
.08 

T 

.32      .52 
1.05      .44 
.98      .36 
•           .40 
T         .28 

7 
T 
7 

.05 

7 
T 

.34 

.51 
.59 
.05 

7 

.12 

7 
7 

.19 

.64 
.56 
.50 
.10 

T 

.12 
.03 
.03 
1.35 
.38 

.11 

.03 
.06 

.36 
.14 
.20 
.20 

7 

T 

.11 
.29 
.28 
.05 
.10 

.12 
.01 
.01 

T 

.28 
.13 
.15 

T 

.06 
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.01 

.33 
.30 

.08 

.04 

.90 

.09 

.27 

.17 

.04 

.41 

.06 

T 

T 

;08 

.13 

.05 

.55 

.11 

.08 

.08 

1.53 

.02 

.61 

T 

.14 

.25 

.09 

T 

.08 

.01 

T 

.63 

.09 

.04 

.03 

.93 

.44 

.47 

• 

.05 

.08 

.06 

.67 

.16 

.01 

.13 

.50 

.03 

.03 

.13 

.04 

.52 

.01 

.47 

.02 

.05 

T 

.01 

.12 

.07 

.40 

.38 

T 

.04 

T 

T 

.26 

.16 

T 

.30 

T 

.21 

.01 

.17 

.11 

.01 

T 

.01 

T 

.10 

.11 

.61 

T 

T 

T 

T 

.05 

.05 

.64 

.08 

.27 

.04 

.62 

.22 

.73 

T 

.12 

T 

.02 

T 

.04 

.13 

.04 

.98 

.05 

.04 

T 

.00 

.02 

T 

.86 

.40 

T 

.61 

.11 

.24 

.10 

T 

.63 

T 

.11 

.01 

.15 

.04 

.60 

.19 

T 

.05 

.17 

T 

.64 

.39 

T 

.35 

.03 

.33 

,08 

.27 

.02 

T 

.11 

.07 

.43 

.12 

.02 

.01 

T 

.73 

.16 

.24 

.05 

.20 

.07 

.72 

.18 

.01 

.20 

.17 

.13 

.47 

.06 

.18 
.13 

.01 

.07 

.69 

.20 

.45 

' 

» 
.11 

.97 

.45 

.06 
.01 

.19 

.04 

.06 
.40 

.41 

.11 

T 

.25 

T 

.10 

.71 

.42 

.46 

.32 

.10 

.30 

.22 

.16 

.66 

.05 

.12 

.07 

.84 

.07 

.23 

.01 

T 

.31 

.08 

.35 

T 

.06 

T 

T 

.06 

.16 

.06 

.68 

T 

T 

.24 

.11 

T 

.04 

.38 

.16 

.13 

.88 

.15 

T 

.04 

T 

.45 

.06 

.29 

.25 

.28 

T 

.01 

.15 

T 

.08 

.64 

T 

.23 

.04 

1.00 

.24 

.03 

.66 

.06 

.29 

.09 

.18 

.36 

. 

.19 

.16 

.06 

« 

• 

.79 

.01 

.02 

.01 

.52 

.27 

.16 

.32 

.04 

.30 

.20 

.17 

.09 

1.06 

.14 

.02 

.01 

.12 

.18 

.20 

.23 

.05 

.38 

.45 

.28 

T 

.26 

T 

.80 

.08 

T 

.13 

.05 

» 

.97 

.25 

« 

• 

.72 

.04 

T 

.29 

.10 

.23 

.02 

.12 

.07 

.12 

1.42 

I 

1.57 

.02 

.07 

.46 

.41 

.25 

.02 

.21 

.12 

.05 

1.00 

.05 

T 

.07 

.07 

.72 

.05 

.19 

.27 

.03 

.18 

.04 

.03 

.07 

.14 

.04 

.69 

T 

.07 

.08 

.71 

.06 

.21 

.25 

.04 

.36 

.04 

T 

T 

.05 

.08 

.06 

.62 

.03 

.11 

T 

T 

.43 

.33 

T 

.26 

T 

.10 

.03 

.24 

.12 

.05 

T 

T 

.19 

.04 

.65 

.04 

T 

T 

T 

.15 

.05 

.38 

.16 

.33 

.36 

.13 

.13 

.30 

.06 

.21 

.04 

1.11 

.23 

.04 

.02 

.08 

.01 

.50 

.19 

.02 

.24 

.02 

.30 

.21 

.40 

.16 

T 

.02 

T 

.01 

.12 

.12 

1.03 

.09 

.02 

T 

.10 

.13 

.06 

.02 

T 

.01 

T 

.15 

.03 

.03 

.16 

.03 

T 

.28 

.01 

T 

T 

.26 

.07 

.03 

T 

.02 

.02 

T 

S««  r»I«r«ae«  aot«s  iollowtng  Station  Indn 


DAILY  PRECIPITATION 


an  ncLiUiD 


Table  3-Coatinued 

JAiniABT   1950 

Station 

Day  of  moath 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11      12      13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

25 

26 



27 

28 

29 

30 

31 

l-i 

aonMFIDJ)  IIOtlCB  DXIT  z 

.14 

.so 

.33 

.06 

.28 

T                        .10 

.13 

.38 

T 

.03 

.17 

.03 

.51 

.10 

T 

.06 

.41 

3.22 

PUD 

.03 

.0* 

.00 

.13 

1.99 

.05 

.91 

.01      .06 

.38 

.65 

.20 

T 

T 

T 

.31 

.10 

.12 

1.03 

T 

.08 

.03 

.30 

5.84 

_ 

^ 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

_ 

. 

. 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.10 

.OS 

.83 

.90 

.83 

.43 

.05 

.10 

.03 

• 

.78 

.06 

.33 

3.73 

UASIKC  IIU, 

.03 

.00 

.10 

.01 

.ss 

■*s 

.60 

.15 

.35 

.61 

.05 

.20 

.08 

.53 

.18 

.11 

.04 

.45 

4.78 

■usaaono  i  sax 

.03 

.0* 

.03 

.10 

1.38 

.01 

1.20! 

.03 

.43 

.36 

.33 

.01 

.21 

.16 

.06 

1.17 

.17 

.19 

.26 

6.15 

■oonsTU 

.IS 

.OS 

.75 

.11 

.80 

.88 

.75 

T 

T 

.18 

.38 

.12 

.20 

.46 

.50 

5.17 

■DTLUB    1    S< 

.01 

.00 

T 

.01 

.71 

.37 

.03 

.29 

.09 

.06 

.04 

.69 

.17 

.09 

.21 

.12 

.37 

T 

.03 

.01 

.38 

3.76 

SAMT  ALBAJO 

.03 

.03 

.33 

.40 

.12! 

.13 

.11 

.20 

.10 

.11 

.67 

.37 

T 

.27 

3.86 

UIHT   JOHHSBIUT                       Z 

.30 

.35 

.03 

.13 

.131 

T 

.68 

.36 

T 

.04 

.23 

.04 

.47 

.31 

.33 

3.88 

SillSBURI 

.04 

.07 

.87 

.13 

.34| 

.31 

.06 

.42 

.06 

.02 

.17 

.06 

.11 

.44 

.06 

.20 

3.38 

asAasBuac  houmtain 

.03 

.01 

.13 

.19 

1.38 

.01 

1.2SI 

.06 

.S3 

.98 

.13 

.02 

.20 

.17 

.07 

.85 

.10 

.11 

.36 

.07 

6.80 

SXAJtSBinC   STATIW                  I 

.10 

.13 

T 

.17 

l.SS 

.01 

1.521     .03 

.OS 

.96 

.54 

T 

.15 

T 

T 

.02 

.20 

.15 

.09 

1.11 

.03 

.17 

.16 

.39 

6.98 

SOnUUET 

.03 

.13 

.30 

.13  1.55 

.02 

1.631     .01 

.07 

.87 

.78 

.09 

.01 

.20 

.27 

.06 

.97 

.09 

.03 

.37 

.33 

7.44 

SOUn  KXWBCRT 

• 

.OS 

.07 

.93 

.07 

.131 

T 

.39 

.04 

.33 

.09 

I 

T 

.09 

.11 

.06 

.44 

.03 

.17 

3.86 

spaiiiGriiu) 

.14 

T 

.06  1.23 

.55'           '•    T 

.33 

.47 

.17 

T 

.14 

.06 

» 

.61 

.17 

T 

.29 

4.20 

3T0CDKIDCZ                                ■ 

.IB 

.13 

.04 

.70      .26 

.02 

.68 

.04                 .68 

.16 

.14 

.46 

• 

* 

• 

.35 

• 

• 

* 

1.10 

- 

- 

Tonsans                         I 

.13 

.05 

.07  1.43 

.90                 .03 

.39 

.43 

.16 

.10 

.03 

.02 

.92 

.18 

.06 

.26 

5.04 

TOIIUIOGI 

T 

.17 

T 

.63      .32 

T 

.35 

.03 

1     .33 

.14 

.38 

.03 

T 

.13 

.04 

.36 

.21      T 

.02 

.32 

3.66 

TTSOK                                               1 

.03 

.07 

.92 

.18 

• 

1    • 

1.03 

.19 

.28 

.14 

• 

• 

• 

• 

1.12 

.01 

.16 

.01 

.49 

4.60 

TIlKOn   1   s 

.1* 

.04 

.11 

1.3S 

.81 

.03 

.35 

.01 

.28 

.15 

.01 

.11 

.08 

T 

.77 

T 

.16 

.02 

.23 

4.70 

lAUMBOHO 

T 

.11 

.03 

.03 

.99 

.00 

1.30 

T 

.44 

T 

.48 

.13 

* 

.18 

• 

1.10 

T 

.18 

.49 

6.12 

■AnRBOXT 

.07 

.03 

1     .50 

.05 

.37 

T 

.21 

.04 

.60 

.OS 

T 

T 

.06 

.11 

.06 

.67 

.01 

.01 

.19 

2.88 

nST  BUSEB 

.00 

.19 

.03 

1     .40 

.10 

.43 

.49 

.05 

.53 

.09 

.12 

.12 

.19 

1.25 

.05 

.02 

.07 

4.34 

nST  BDUZ   5  in 

• 

.63      .82 

• 

.50 

• 

• 

1.S2 

.30 

• 

• 

1.35 

.30 

.20 

5.81 

WIST  DAjniLLE 

.16 

.11 

.71 

.13 

.23     T 

.63 

. 

.43 

.01 

.06 

T 

.01 

. 

. 

.26 

.06 

.68 

.01 

.02 

.17 

3.68 

WEST  HABT70KD 

.07 

.13 

.07       .90 

.65 

T 

.45 

.46 

.05 

T 

T 

.04 

.03 

.74 

T 

T 

T 

.25 

3.85 

iBiTK  Rire«  JimCTlOIl  1  ■ 

T 

.01 

.05 

.02 

1.10 

.06 

.34              ;     .01 

.39 

.42 

.03 

T 

T 

.08 

.09 

.02 

.44 

.10 

T 

.19 

3.35 

IHITIKOEAJI 

T 

.11 

.08 

.14 

1.60 

.01 

1.47 

.01 

.08 

.49 

.61 

.21 

T 

T 

.26 

.19 

.02 

1.28 

.21 

.13 

.33 

7.33 

»IUK«   1    E 

T 

.04 

.03 

1.11 

.04 

.38 

.03 

.38 

.39 

.08 

T 

.07 

.10 

.01 

.39 

.06 

.01 

.20 

3.31 

WOODSTOCK 

l.OS 

T 

1.09 

.19 

.15 

1.90 

.11 

.25 

.19 

.39 

5.35 

S*a  i*l*r«ao*  aoto*  (oUewlng  StAUoa  ladax. 


HOURLY  PRECIPITATION 


K£ir  ENOUUID 
JANDABT   1950 


A.  M.  Hour  ending 

P. 

4.  Hour  ending 

3 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

E- 

-1st- 

CONNECTICUT 

EASTFOHD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

KOEFOLK  2  SW  // 

.01 

.02 

.03 

WIHDSOR  lOCKS  BRADLEY  6 

* 

* 

* 

« 

• 

.03 

MAINE 

BETHEL 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

CAKIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02   .01 

.03 

FORT  KENT 

.02 

.02 

.01 

.05 

HODLTON  AIRPORT  6 

* 

*     * 

* 

* 

.01 

HILTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSACHUSETTS 

HENDON  AIRPORT 

-    _    _ 

_ 

_ 

„ 

_ 

„ 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

NORTH  TBDBO 

_    -    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WEST  BRIMFIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

N£W  HAMPSHIRE 

iionirr  Washington  wb  // 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

RHODE  island 

fort  ADAMS 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

TOWNSHEND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-2d- 

CONMECTICDT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

HAHTFORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NORFOLK  2  SW 

.01   .01 

.01 

.01 

.04 

PUTNAM  HEIGHTS 

.01 

.01 

.01 

.03 

ROCKVILLE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.08 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  S 

* 

* 

• 

• 

4 

.02 

• 

« 

• 

« 

•     .04 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

CAMBRIDGE 

.02 

.02 

HAEVAHD  FOREST  // 

.02 

.02 

PITTSPIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.07 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.01 

.03 

WASHINGTON 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

•    * 

* 

• 

.01 

* 

« 

* 

* 

* 

.02 

* 

* 

* 

• 

•     .01 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

*    * 

* 

« 

.01 

* 

« 

« 

« 

« 

.02 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

a 

♦ 

* 

• 

.01 

• 

« 

• 

* 

»     .03 

NEW  EAUPSHIRE 

DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

ERROL 

.02 

.02 

HILLSBOBO  2  W 

.04 

.03 

.07 

NASHUA  1  NE 

.05 

.05 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.01   .01 

.02 

.04 

.01 

.04 

.05 

.03 

.22 

SURHY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

WENDELL 

.01 

.01 

.02 

WINCHESTER 

.01 

.01 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

CORINTH  // 

.01 

.04 

.01 

.06 

MANCHESTER 

.01 

.03 

.01 

.05 

MONTPELIER  AP  6 

* 

*    « 

• 

* 

.01 

* 

* 

* 

* 

•     .02 

NEWPORT  // 

.02 

.02 

NORTHFIELD  N0RWICHDNI7 

.01 

.01 

.02 

SEAHSBUKG  STATION  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

TTSOll 

.01 

.01 

.02 

-3d- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.10 

.10 

.02 

.02 

.24 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.01 

.07 

.02 

.01 

.16 

CANDLEWOOD  LAKE 

* 

*     * 

* 

* 

* 

* 

« 

a 

♦ 

« 

* 

* 

* 

* 

« 

♦    • 

• 

HABTFOBD 

.05 

.10 

.05 

.20 

HAHTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.05 

.05 

.03 

.14 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.02 

.05 

.04 

.13 

MOODUS  RESERVOIR 

.01   .01 

.02 

.02 

.05 

.05 

.02 

.18 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.03 

.08 

.03 

.01 

.01 

.01 

.22 

NEWINGTON 

.09 

.09 

.01 

.01 

.20 

NORFOLK  2  SW  // 

.01   .01   .01 

.01 

.02 

.03 

.06 

.06 

.01 

.22 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.01 

.12 

ROCKVILLE 

.02   .01 

.01 

.01 

.08 

.04 

.17 

STORRS  // 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.. 

- 

_ 

- 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

•     * 

* 

• 

.05 

• 

• 

• 

* 

• 

.14 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.08 

.04 

.03 

.04 

.03 

.01 

.01 

.36 

CABIBOU  WB  AIRPORT  // 

.03 

.01 

.03 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.28 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.13 

EASTPORT  WB  CITY 

.03 

.04 

.03 

.08 

.03 

.04 

.05 

.08 

.02 

.01 

.41 

EUSTIS 

.01   .02   .01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.12 

FORT  KENT 

.01 

.04 

.05 

.01 

.01 

.12 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01   .03 

.04 

.06 

.03 

.05 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.35 

GREENVILLE 

.01        .01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.19 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

•     • 

• 

* 

.03 

* 

* 

* 

« 

• 

.14 

* 

* 

• 

« 

•     .04 

HOULTON  I  NE 

.03 

.02 

.01 

.02 

.03 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.20 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03 

.03 

.02 

.06 

.05 

.01 

.04 

.03 

.02 

.ul 

.02 

.01 

.33 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.09 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.04   .02 

.01 

.10 

.02 

.04 

.05 

.04 

.32 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.06 

.04 

.05 

.13 

.03 

.01 

.01 

.34 

ROCKLAND  1  W 

.05 

.02 

.03 

.11 

.07 

.06 

.01 

.35 

ROKBintY 

.01 

.03 

.06 

.03 

.02 

.01 

.16 

BUHFOBD  ISSE 

.04 

.03 

.03 

.02 

•' 

.12 

SKOWHEGAN 

.03 

.02 

.13 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.35 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.05 

.09 

.03 

.05 

.24 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.02 

.02 

.03 

.05 

.07 

.05 

.07 

.01 

.03 

.35 

SUNDAY  RIVER 

.03 

.02 

.04 

.01 

.04 

.14 

iot«B  folloTlog  StiCtoB  Index, 
-   10   - 


T«bU  4-Contiou«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


KBI  IHGLARD 
JAXU/UtT   1950 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

I 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

» 

12 

H 

g«Ain  FALLS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

_ 

KASSACairaSTTS 

lanBST 

.03 

.03 

.07 

.07 

.20 

BIICH  HILL  DAI 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.04 

.07 

.02 

.34 

BLBl  HILL  '/ 

.01 

.02 

.03 

.01 

.07 

BOSTON  VB  IIRPOET  // 

.01 

.01 

.04 

.01 

.07 

HABTASD  rORXST  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.07 

.12 

.02 

.32 

HTAJmiS  1  8 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01   .01 

.IS 

IKIGHTVILLE  DA> 

.01 

.03 

,01 

.01 

.06 

.03 

.01 

.16 

KAimiCCET  WB  AIHPORT 

.02 

.02 

•  03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

m  BEDroRD 

.02 

.02 

.10 

.01 

.15 

PITTSriElD  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.05 

.02 

.01 

.12 

ROCCPORT  1  KSI  // 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

-       _       - 

-    _    - 

. 

- 

_ 

_ 

STATS  FARM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.10 

STERLING  3  H¥ 

.01 

.05 

.12 

.05 

.01 

.01 

.01 

.26 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.01 

.03 

.05 

.03 

.14 

lESTriSLD  2  in  6 

* 

• 

• 

• 

• 

.03 

• 

• 

• 

• 

• 

.14 

• 

• 

• 

* 

»ESrO?ER  riKLD  6 

• 

• 

• 

• 

• 

.02 

• 

• 

* 

• 

• 

.02 

• 

*       *       * 

•     .01 

lORCESTER  AIRPORT  S 

• 

• 

• 

• 

• 

.02 

* 

* 

• 

• 

♦ 

.24 

♦ 

* 

• 

• 

HEI  HAHPSHIRE 

BLACnATEB  DAM 

.01 

.02 

.01 

.06 

.02 

.05 

.17 

BRISTOL  " 

.01 

.10 

.03 

.01 

.16 

CONCORD  IB  AIRPORT 

.02 

.04 

.03 

.02 

.01 

.12 

DDSHAll 

.01 

.04   .05   .01 

.05 

.03 

.01 

.20 

ERROL 

.01 

.02 

.04 

.04 

.01 

.12 

FRANELIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.08 

.06 

.01 

.30 

HANOTIB 

.01 

.02 

.01 

.02 

.06 

EILLSBORO  2  W 

.03 

.07 

.10 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

• 

« 

* 

*  - 

.03 

V 

* 

* 

« 

* 

.02 

• 

* 

« 

• 

LINCOLN 

.01 

.01 

.01 

.08 

.t)4 

.05 

.01 

.01 

.02 

.08 

.32 

MOUNT  WASHIHCTOM  WB  // 

.02 

.03 

.04 

.04 

.03 

.02 

.oi 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03   .02   .02 

.02 

.42 

1IA5HUA  1  KE 

.04 

.07 

.03 

.03 

.17 

HEW  DURHAM 

.02 

.05 

.14 

.08 

.03 

.01 

.01) 

.34 

PINXEAM  KOTCH 

.02 

.01 

.01 

.02 

.06 

PirrSBCBG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.10 

SOSST  MODKrAIH  DAM 

.01 

.04 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.17 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.09 

WENDELL 

.03 

.05 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.16 

WinC HESTER 

.01 

.02 

.01 

.04 

.04 

.07 

.01 

.03 

.33 

RBCDE  ISLAND 

BI,nn  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.03 

.04 

.09 

.01 

.01   .01 

.31 

PEOTIDKUCE  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.05 

.01 

.09 

PROVIDENCE  WB  CITT 

. 

.01 

.01 

.05 

.07 

WOONSOCIET 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.09 

VEHBONT 

BOSLIKGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

CORINTH  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.19 

GRAFTON 

.01 

.02 

.02 

.03 

.08 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.23 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.02 

LTMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.05 

.01 

.01 

.18 

MAICaSSTER 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.16 

MONTPELIER  AP  6 

• 

• 

• 

* 

• 

.08 

* 

* 

* 

• 

* 

.03 

■ORBISVILLE 

.01 

.02 

.05 

.06 

.01 

.15 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

NORTEFIELD  NORWICH  UNIV 

.01 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02   .01 

.14 

SAINT  JOHNSBUHT 

.03 

.06 

.04 

.07 

.01 

.01 

.02 

.01 

.25 

8EABSBURC  STATION  // 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01   .01   .02 

.16 

8T0CIBRIDGE 

.03 

.02 

.01 

.02 

.04 

.01 

.02 

.02 

.01 

.18 

TTBON 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

-4th- 

MAINE 

AOGBSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

CABIBOn  WB  AIBPOFT 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.11 

CLAYTON  I.Ari! 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.25 

EASTPORT  WB  CITT 

.02 

.01 

.03 

FORT  KENT 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

CsnXTILLS 

.02 

.01 

.03 

MILLINOCIET  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.03 

.06 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.01 

.02 

.05 

POHILAND  WB  AIlPOitT  // 

.01 

.01 

RDMFOKD  1  SSE 

.02 

.02 

.04 

SEOWHEGAN 

.01 

.01 

.03 

SmiDAT  RIVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

MASSACHUSETTS 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

• 

.04 

NORTE  TRUBO 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _    _ 

_    -    - 

„ 

„ 

„ 

. 

WESTFIEUX  2  HE  6 

• 

.01 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

.06 

.03   .05   .06 

.02   .02   .01 

.02 

.02 

.04 

.46 

FRANELIN  FAI.I.S  DAM 

.01 

.01 

.02 

GOSEAM 

.01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.10 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.09 

• 

• 

• 

• 

• 

.03 

LIKOLN 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

■OOIIT  WASHINOTOK  WB  // 

.17 

.17 

WARBEN  1  SS  // 

.01 

.01 

WENDELL 

.01 

.01 

.01 

.03 

VERMONT  . 

CORING  // 

.01 

.01 

GRAPTON 

.01 

.01 

.02 

.04 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

LTMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

MORRIsriLLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

NEWPORT  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

SAINT  JOHNSBDRT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.07 

STOCKBEIDGE 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

-5 

h- 

.18 

COWNECTICOT 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

WINDSOR  LOCES  BRADLET  6 

• 

• 

• 

• 

• 

.03 

• 

• 

• 

* 

MAINS 

MILLINOCIET  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01   .02   .01 

.01 

.11 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

•••  ntmnoc*  ootcK  follovlBg  StatioB  latex. 
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Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


net  EKGLAND 
JAHUABT   1950 


A.  M.  Hour  ending 

P. 

>1.  Hour  ending 

StabOQ 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

w 

PORTLAHD  IB  IIBPOBT  // 

.01 

.04 

.02 

.01 

.08 

SEOIEEGAN 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MASSACHUSETTS 

AimEBST 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

BIBCB  BILL  DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

BOSTON  IB  AIBPOBT  // 

.02 

.01 

.03 

CAMBBIDGE 

.01 

.01 

.02 

HABVAKD  TOBEST  // 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.10 

PITTSFIELD  WB  AIHPOBT 

.01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.02 

.02 

.15 

STERLING  3  NW 

.01 

.01 

.01 

.03 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.08 

lESTFIELD  2  NE  6 

* 

• 

• 

• 

• 

.02 

• 

• 

• 

• 

* 

.02 

* 

• 

« 

• 

WBSTOVEH  FIELD  6 

• 

* 

• 

* 

• 

.02 

• 

* 

• 

• 

* 

.02 

TORCESTEB  AIBPOBT  6 

* 

• 

• 

« 

* 

.01 

• 

• 

• 

• 

« 

.02 

NEI  EAMPSHZBE 

CONCOBD  WB  AIBPOBT 

.01 

.01 

.02 

DDKHAM 

.02 

.01 

.01 

.04 

EBHOL 

.03   .03   .05 

.03   .01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.03 

.01 

.01 

.29 

BILLSBOBO  2  W 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.07 

MOnUT  WASBINGTON  WB  // 

.05 

.05 

NASBDA  1  NE 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.09 

SDBKT  MOnNTAIN  DAM 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

WINCEESTEB 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.12 

TERMOHT 

MANCHESTEB 

.01 

.01 

.02 

SEABSBUBG  STATION  // 

.01 

.03 

.01 

.05 

STOCEBBIDGE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

-6th- 

CONKECTICHT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01   .09 

.09 

.04 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.07 

.07 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.80 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

*    « 

•     • 

* 

.12 

.02 

« 

• 

* 

.07 

.21 

CANDLEWOOD  LAKE 

* 

*     * 

• 

♦ 

♦ 

* 

* 

• 

« 

• 

* 

« 

« 

• 

♦ 

« 

• 

• 

• 

* 

• 

BAHTFOHD 

.05   .05 

.10 

.05 

.05 

.05 

.02 

.05 

.05 

.10 

.05 

.05 

.67 

HARTFORD  WB  AIBPOBT  // 

.04   .11 

.13 

.06 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.06 

.05 

.08 

.02 

.03 

.06 

.81 

JEWETT  CITY 

.01 

.02   .06 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.34 

MOODnS  EESERVDIR 

.01 

.06   .06 

.03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.37 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.03 

.07   .02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.24 

NEWINGTON 

.05 

.05   .10 

.10 

.05 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.04 

.04 

.05 

.OS 

.05 

.05 

.78 

NORFOLK  2  SW  // 

.03   .01 

.01   .02 

.07 

.10 

.08 

.03 

.04 

.09 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.04 

.01 

.06 

.05 

.10 

.09 

.06 

1.00 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.05 

.06 

.08 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.06 

.07 

.08 

.06 

.04 

.06 

.72 

BOCKVILLE 

.04 

.01   .04 

.06 

.06 

.11 

.05 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.05 

.05 

.03 

.03 

.05 

.69 

STORES  // 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WINDSOR  LOCKS  BRADLET  6 

»     .01   • 

•     * 

« 

.25 

• 

♦ 

* 

• 

* 

.22 

* 

* 

• 

* 

• 

.11 

• 

* 

* 

• 

MAINE 

AHGDSTA  AIRPORT 

.01 

.04 

.05 

.05 

.06 

.05 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.36 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.03 

.04 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.21 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.20 

EASTPOBT  WB  CITY 

.04 

.05 

.03 

.02 

.03 

.02 

.01 

03 

.02 

.25 

EUSTIS 

.04 

.05 

.07 

.06 

.03 

.03 

.02 

.01 

.03 

.34 

GILEAD 

.02 

.05 

.08 

.09 

.06 

.07 

.06 

.02 

.05 

.01 

.04 

.04 

.05 

.64 

GBANS  LAKE  STREAM 

.01 

.08 

.08 

.09 

.05 

.03 

.03 

.01 

.03 

.41 

GREENTILLE 

.05 

.06 

.07 

.07 

.07 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.42 

BODLTON  AIRPORT  6 

* 

• 

• 

• 

* 

.28 

BOOLTON  1  NE 

.01 

.06 

.07 

.06 

.05 

.04 

.01 

.03 

.01 

.34 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.03 

.08 

.04 

.05 

.03 

.01 

.25 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.02 

.09 

.07 

.04 

.04 

.05 

.03 

.03 

.03 

.04 

.07 

.02 

.54 

OLD  TOWN  AIRPORT 

* 

♦ 

* 

.41 

_  . 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.03 

.06 

.06 

.07 

.12 

.09 

.14 

.14 

.06 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.07 

.98 

BOCCLAND  1  > 

.05 

.10 

.15 

.10 

.07 

.08 

.07 

.01 

.02 

.03 

.68 

HOXBHRY 

.04 

.09 

.10 

.03 

.04 

.05 

.04 

.03 

.03 

.03 

.OS 

.02 

.55 

BUMFOBD  ISSE 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

SKOWHEGAN 

.01 

.02 

.08 

.08 

.04 

.05 

.07 

.03 

.04 

.03 

.03 

.08 

.56 

SOUTH  ANDOVER 

.03 

.07 

.09 

.03 

.04 

.05 

.03 

.02 

.04 

.02 

.08 

.04 

.54 

SOnTE  WEST  HARBOR 

.07 

.10 

.13 

.12 

.11 

.07 

.02 

.03 

.02 

.01 

.68 

SUNDAY  BIVER 

.01 

.01 

.02 

.06 

.09 

.10 

.05 

.10 

.05 

.03 

.02 

.05 

.OS 

.05 

.05 

.74 

SWANS  FALLS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.04 

.06 

.05 

.06 

.10 

.06 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.07 

.07 

.03 

.05 

.04 

.06 

.11 

.05 

.97 

BIBCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

.03 

.05 

.05 

.08 

.09 

.07 

.11 

.03 

.07 

.04 

.05 

.08 

.07 

.05 

.05 

.08 

.11 

.08 

1.21 

BLUE  HILL  // 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.04 

.11 

.02 

.04 

.06 

.04 

.08 

.62 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.03 

.02 

.05 

.02 

.02 

.14 

.04 

.02 

.01 

.07 

.06 

.04 

.04 

.03 

.13 

.72 

CAMBRIDGE 

.02 

.04 

.07 

.02 

.01 

.08 

.16 

.01 

.01 

* 

* 

« 

* 

• 

• 

.36 

.78 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.05 

.05 

.05 

.10 

.05 

.07 

.03 

.03 

.06 

.04 

.07 

.08 

.04 

.05 

.03 

.07 

.11 

.05 

1.05 

HYANNIS  1  E 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.14 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.02   .01 

.06 

.07 

.01 

.14 

.07 

.07 

.06 

.01 

.04 

.01 

.06 

.08 

.01 

.09 

.02 

.08 

.11 

.04 

1.07 

NEW  BEDFORD 

.01   .02 

.03 

.03 

.01 

.02 

.05 

.02 

.02 

.02 

.02 

.25 

NORTH  TBUBO 

.02   .01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.02 

.01 

.01 

.07 

.03 

.03 

.04 

.34 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.01 

.01 

.11 

.11 

.06 

.05 

.01 

.05 

.02 

.01 

.01 

.05 

.07 

.05 

.03 

.70 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.03 

.01 

.03 

.07 

STATE  FARM 

.01 

.07 

.06 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.03 

.OS 

.03 

.02 

.45 

STERLING  3  NW 

.01 

.05 

.06 

.07 

.08 

.03 

.15 

.04 

.03 

.02 

.02 

.05 

.06 

.11 

.06 

.04 

.02 

.06 

.13 

1.09 

WASHINGTON 

.01 

.03 

.02 

.05 

.08 

.09 

.07 

.06 

.04 

.01 

.02 

.04 

.05 

.06 

.02 

.05 

.08 

.07 

.15 

.03 

1.03 

WESTFIELD  2  NE  6 

•     .02   » 

*     • 

• 

« 

.19 

* 

« 

• 

• 

♦ 

.32 

a 

* 

« 

• 

* 

.13 

• 

* 

« 

* 

WESTOVEE  FIELD  6 

* 

*     * 

* 

* 

1.04 

* 

• 

♦ 

« 

* 

.30 

• 

* 

« 

• 

* 

.18 

• 

• 

• 

« 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

•     * 

• 

• 

.08 

* 

• 

• 

* 

• 

.40 

• 

* 

* 

• 

• 

.14 

♦ 

* 

« 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATEB  DAM 

.01 

.04 

.04 

.05 

.07 

.08 

.13 

.07 

.12 

.14 

.06 

.06 

.03 

.01 

.04 

.01 

.03 

.10 

1.09 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.07 

.06 

.07 

.16 

.10 

.08 

.11 

.04 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.09 

.06 

.97 

CONCORD  WB  AIBPOBT 

.04 

.05 

.07 

.10 

.05 

.16 

.14 

.09 

.12 

.07 

.05 

.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.07 

1.12 

DURHAM 

.01 

.05 

.09 

.11 

.10 

.08 

.11 

.08 

.08 

.03 

.08 

.06 

.04 

.02 

.01 

.07 

.07 

1.09 

FBANEXIN  FALLS  DAM 

.01 

.04 

.05 

.08 

.05 

.10 

.12 

.13 

.12 

.06 

.04 

.03 

.02 

.03 

.01 

.05 

.08 

1.02 

GOREAM 

.08 

.07 

.08 

.09 

.08 

.04 

.03 

.01 

.03 

.02 

.03 

.04 

.60 

HANOVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.05 

.09 

.11 

.09 

.13 

.11 

.08 

.03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.06 

.92 

BILLSBOBO  2  W 

.05 

.09 

.10 

.06 

.13 

.10 

.10 

.10 

.08 

.03 

.04 

.04 

.01 

.01 

.06 

.07 

1.07 

LANDAFF 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

LEBANON  AIBPOBT  6 

* 

•    ♦ 

• 

* 

.03 

* 

* 

« 

• 

* 

.45 

« 

* 

* 

« 

• 

.43 

* 

« 

• 

• 

LINCOLN 

.04 

.08 

.08 

.10 

.10 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.02 

.60 

MOUNT  WASBINGTON  WB  // 

.02 

.04 

.05 

.08 

.08 

.07 

.06 

.04 

.04 

.03 

.02 

.03 

.03 

.03 

.62 

NASHUA  1  NE 

.05 

.10 

.04 

.10 

.15 

.06 

.07 

.03 

.05 

.07 

.07 

.04 

.06 

.08 

.08 

.10 

1.15 

NEW  DURBAM 

.03 

.05 

.08 

.05 

.09 

.13 

.08 

.02 

.11 

.06 

.02 

.09 

.02 

.03 

.03 

.89 

PINiniAM  NOTCH 

.04 

.15 

.11 

.09 

.12 

.09 

.09 

.01 

.01 

.03 

.02 

.04 

.04 

.06 

.90 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.07 

.09 

.09 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.04 

.42 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.10 

.09 

.07 

.05 

.15 

.10 

.03 

.15 

.05 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.07 

.04 

1.03 

WABBEN  1  SE  // 

.05 

.08 

.07 

.08 

.07 

.09 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.57 

WENDELL 

.02 

.04 

.06 

.07 

.06 

.09 

.11 

.11 

.04 

.10 

.03 

.01 

.03 

.03 

.01 

.07 

.06 

.94 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.06 

.08 

.12 

.11 

.14 

.07 

.06 

.06 

.07 

.07 

.03 

.02 

.01 

.02 

.11 

.03 

1.14 

'   notes   Iollo«lDK   Stktlon   Index. 

-  12  - 


Tabl*  4-Contmu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEI  EMGUUID 
JANUABT  IBSO 


A.  M.  Hour  anding 


S  I  6 


P.  M.  Houi  ending 


10    11    12 


RHODE  ISLAND 
BLOC!  ISLAKD  »B  CITT 
PSOTIDEKE  VB  AIRPORT 
PIOTIDENCE  rs  CITT 
lOOKSOCIET 

TRSmXT 
BURLIRGTOI)  IB  AIRPORT 
COHIKTH  // 
QRArrON 

BIGHGATR  FALLS  // 
LTHAN  FALLS  // 
■AXCHXSTER 
lOrrPELIEB  AP  6 
■ORSISTILLE 
niFORT  // 

■OCTRFIELD  RORIICB  UKIV 
SAirr  JDHKSBOBT 
BSARSBOSG  STATIOR  // 
STOCEBRID<<E 
TTSOll 


COKKKCTICDT 
BLOOKFIELD 

BRIDGEPORT  VB  AIRPORT 
CAIDLEVOOD  LAXE 
HARTFORD 

HARTFORD  VB  AIRPORT  // 
JSVSTT  CITT 
■OODDS  RESERVOIR 
nv  HATEH  VB  AIRPORT 
mVIKCTON 
mnFOLE  2  SV  // 
POTXAH  HEIGHTS  // 
BOCITILLE 
STORRS  // 
IIIDSOR  LOCKS  BRADLET  6 

HAINE 
IDGUSTA  AIRPORT 
CARIBOU  VB  AIRPORT  // 
CLATTON  LAXE 
RASTPORT  VB  CITT 
EDSTIS 
GILEAD 

GRAXD  LAEE  STREAH 
GBEENTILLE 
BOULTON  AIRPORT  6 
BODLTOK  1  NE 
HORTH  AKDOTER 
OLD  TOVR  AIRPORT 
PORTLAXD  VB  AIRPORT  // 
BOCILAin)  1  V 
ROXBUBT 
ROHFORD  ISSE 
SEOVEEGAH 
SOOTH  A)aX>TER 
SODTH  VEST  HARBOR 
SDHDAT  RITES 
8VAKS  FALLS 

MASSAC  EUSEITS 
AHHERST 
BIRCH  BILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTOM  VB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HTAmiS  I  E 

iujrnK;EET  vb  airport 

nv  BEDFORD 
MORTB  TRDBO 
PITTSFIELD  VB  AIRPORT 
ROCEPORT  1  ESE  /' 
STATE  FARM 
8TKRLIICG  3  m 
VASBIXGTON 
VESTFIELD  2  NE  6 
nSTOTER  FIELD  6 
VORCESTER  AIRPORT  6 

NEV  HAMPSHIRE 
BLACEVATER  DAM 
BIISTOL  // 
CORCORD  VB  AIRPORT 
DURHAM 

FSAMELIN  FALLS  DAM 
GOBHAM 
HAHOTSR 
BILLSBORO  2  V 
LAHDAFF 

LEBAROR  AIRPORT  6 
LIRCOLK 

MODIIT  VASBmOTOR  VB  // 
RASHUA  I  NE 
REV  DURHAM 
PIlfXEAM  HOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SORRT  MOURTAIN  DAM 
VABREX  I  SE  // 
VEMDELL 
VIRCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCE  ISLAND  VB  CITT 
PROVIDENCE  VB  AIRPORT 
PROVIDENCE  VB  CITT 
VOONSOCEET 

VERMONT 
BURLINGTON  VB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 
HICSGATE  FALLS  // 


.06 

.01 

• 

.05 

.06 

.09 

.04 

.02 

.08 

.04 

.05 

.04 


.02 
.03 
.05 
.02 
.04 
.05 
.04 

.02 
.04 


.04 
.07 
.04 


.04 
.02 


.05 

.06 

.08 

.07 

* 

.07 

.03 

.01 
.03 
.06 

.08 
.05 
.06 


.05 
.03 
.04 
.05 
.08 
.05 
.01 
.06 


.02 
.03 
.04 
.12 
.04 
.03 
.09 
.01 
.08 


.11 
.11 
.05 


.02 
.07 
.03 


.06 

.05 

• 

.05 

.11 

.05 

.05 

.09 

.08 

.05 

.08 

.10 


.02 

.07  .06 

.12  .08 

.01  .03 


.04  .02 
.07  .02 
.06      .03 


.01      .01 
.01      .02      .01  .05 


.04      .01 
.01      .01 

.01       .01 


.01 

.02      .08 

.07      .07      .09 


.08:     .07      .04      .07 


.01  .01 
.01  .02  .02 
.01      .03      .01 


.02      .02      .01 


.03 
.04 

« 

.15' 

.05 

.10 

.06 

.04 


.03 

.03 

• 

.05 

.02 

.03 

.03 

.03 


.05 

.06      .04 


.01 

.02 

• 

.05 

.02 

.03 


.01 
.02 


.01      .03 
.01 


.01      .02 
.01      .01 


.05 
.04 
.03 
.02 
.04 
.06 
.04 
.05 


.02 
.04 
.07 


.04 
.05 


.02 
.01 


.07 

.03 

.02 

• 

.01 

.02 


.01 
.01 


.05 
.02 


.02 
.02 


.02 
.01 


.02 
.04 


.04 
.03 

.02 


.08  .05 
.06  .06 
.05      .03 


.02 
.01 


.03 
.05 


.05 
.08 


.02 
.05 
.09 


.01 
.01 
.05 
.01 


.01 
.02 


.09 

.07 

.15 

.11 

• 

.10 

.01 

.03 
.04 


.08 
.32 
.01 
.34 


.09 

.10 

.07 

.04 

• 

.08 

.04 


.09 
.09 


.03 
.06 
.04 
.03 

.05 
.12 


.01 
.08 
.05 
.05 
.03 
.01 


.01 

.01      .01 

•  • 

.01 

.04 

.06      .02 

.01 


.01  .03 
.01  .01 
.02 


.03 
.08 


.01 
.01 
.06 
.04 


.01 
.14 


.08 
.12 
.18 
.09 
.09 


.02 
.02 
.11 
.09 
.03 
.09 
.17 
.05 
.01 
.08 
.09 
.10 
.10 
.10 


-7th- 


.02 
.03 
.03 
.01 
.02 


.01 
.01 


.01 
.02 
.02 


.02  .01 

.01  .02 

.03  .01 

.09 


.01      .01      .01 

.01 

.02      .01 


•  .09      • 

.02  .01 

.01 


.01      .02      .02 
.04 


.03      .01      .01 


.04 
.09 
.07 
.09 
.03 
.07 


.09 
.09 
.09 
.06 
.05 


.04 

.06 

.05 

.04 

.05 

.08 

• 

.08 

.08 

.05 

.06 

.05 

.05 

.02 


.04 

.05 

.04 

.05 

.08 

.05 

• 

.04 

.02 

.03 

.03 

.06 

.03 

.03 


.01 
.03 
.05 
.06 


.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

• 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 


.02  .03 
.05  .06 
.05      .OS 


.01 
.01 
.02 
.02 


.01 
.01 
.04 


.09 
.07 
.06 


.01 
.03 


.01 
.02 
.03 
.02 


.01 
.05 
.04 


.01 

.03 

.09 

.04 

.02 

.04 

• 

.02 

.03 

.03 

.04 

.08 

.03 

.12 


.08 
.06 
.10 
.11 
.05 
.04 
.07 
.10 


.05 
.07 
.02 
.03 
.02 


.05 
.03 
.02 
.01 


.01 
.01 


.03 
.01 


.02 
.01 
.01 


.14 
.15 
.15 


.02 

.01 
.01 

.02 


.01 

•  * 

.01      .01 


.02; 

.06j 


.05 
.01 
.04      .04 


.021 
.02 
.06 
.01 


.14 
.02 
.03 
.01 
.02 
.06 
.05 
.10 
.09 
.07 
.12 


.01 
.06 
.10 
.07 


.07 
.03 
.09 
.12 
.09 
.04 
.05 
.05 
.05 
.08 


.11 
.08 


.02 
.02 
.02 


.01 
.02 
.10 
.07 
.01 


.03 
.03 


.06 
.05 


.02 
.01 
.03 
.01 


.02 
.04 
.06 


.03 
.02 
.03 
.01 
.05 


.01 
.02 


.02 
.01 


.30 
.06 


.02 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 

.01 
.02 
.01 


.01 

.01      .01 
.16      .10      .04 


•  .06 

.01 

.01      .02 


.01 
.02 


.01 
.05;     .09 


.01      .01 


.01 


.01 


.03      .01       .04 


•01|  :  .01 

I 
.02!     .01       .01 

S«*  r«f«r«ace  ootM  (ollowlni  Statlo 
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.19 

.40 

.41 

.30 

.16 

.20 

01 

.24 

01 

.01 

.27 

Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JANVART    1950 


A.  M.  Houx  ending 


8         9         10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


LTHAN  FALLS  // 

HANCBESTER 

MONTPELIER  AP   6 

liOEBIsriLLE 

NEWPORT   // 

MOETHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBUBY 

SEAHSBURG  STATION  // 

STOCEBBIDGE 

TYSON 


CONNECTICUT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

HAINE 
NORTH  ANSOVEB 
OLD  TOWN  AIRPORT 
BOTBDRY 

MASSACHUSETTS 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 

NEW  BAKPSBIBZ 
LEBANON  AIRPORT  6 
NEW  DDSHAII 

VERMONT 
GRAFTON 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
NEWPORT  // 
STOCKBRIDGE 


MAINE 
CABIBOO  WB  AIRPORT  // 
EASTPORT  WB  CITY 
HOULTON  AIRPORT  6 
BOULTON  1  NE 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
ROXBURY 

MASSACHUSETTS 
WEST  BRIMFIELD 

NEW  BAMPSBIRE 
DURHAM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
NEW  DURBAM 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAZE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWKTT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCEVILLE 
STORHS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
BOULTON  AIRPORT  6 
BODLTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  Town  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTB  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCB  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
BYANHIS  1  E 
KNIGHT VI LLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTB  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 


02   .05   .OS   .01   .01   .03   .05   .05   .04i   .01   .01   .01 


.06 

« 

. 

• 

02 

.05 

.02 

.01 

.01 

03 

.04 

.02 

.02 

.02 

01 

.05 

.02 

.01 

04 

.06 

.01 

.01 

.01 

11 

.10 

.05 

.05 

01 

.08 

.02 

04 

.09 

.02 

.02 
.13 


.01 
.02 


02 

04 

.01 

01 

.02 

05 

.03 

•     .01 
.02 


.  03i   .02   .02 


.05 
.01 


-8th- 


.01   .05   .071   .05   .05   .04 


-9th- 


.01   .01 

.01 

•     .33 


.01   .01 
.01 


-10th- 


01 

.04 

.04 

.07 

.07 

.13 

.13 

.121 

.12 

.05 

.05 

.06 

.OS 

.08 

.08 

.09 

.02 

01 

.01 

.09 

.08 

.10 

.15 

.18 

.01 

.01 

.021 

.03 

.05 

.10 

.05 

.151 

.10 

.05 

1 

.02 

.01 

.01 

.12 

.08 

.09 

.16i 

.09 

.02 

.03; 

.02 

.04 

.02 

.05 

.07 

.07 

.09 

.06 

.03 

.031 

.01 

.06 

.05 

.12 

.10 

.10 

.021 

.01 

.03 

.10 

.07 

.07 

.12; 

.03 

01 

.01 

.01 

.07 

.07 

.09 

.09 

.09 

.09 

.03 

.031 

01 

.05i 

.05 

.04 

.11 

.07 

.15 

.131 

.12 

.06 

.01| 

.02 

.05 

.04 

.11 

.05 

.06 

.09 

.03 

.oel 

.051 

.05 

.02 

.08 

.06 

.04 

.08 

.07 

.09 

.06: 

.08 
.03 
.02 


.Oil 

- 

.03| 


.051 
.01 


.02 
.05 


.01   .04   .06   .05   .04   .02   .01 


01 

.02 

01 

.01 

.01 

01 

.01 

.05 

.04 

02 

.01 

.01 

.01 
.02 


.03 
.03 


.01 
.02 


04 

.04 

.02 
.01 

01 

.01 

01 

05 

.05 

.01 

05 

.06 

.04 

.081 
.05 


.12 

.0^ 


.03   .05 
.02   .03 


.06 
.01 
.08 
.05 
.02 
.05 


.06 
.08 
.04 


.08 
.03 
.01 
.05 
.02 
.03 
.05 


.08 
.05 


08 

.05 

.05 

.05 

09 

.01 

.04 

.04 

06 

.04 

.05 

.04 

16 

.11 

.09 

.04 

06 

.06 

.05 

.05 

.01 
.06 


.03 

.11 

.02 

.03 

.05 

• 

.04 

.05 

.05 

.01 
.04 


.01 
.02 


.06 
.08 
.05 
.07 


.10 
.07 
.15 


.10   .04   .02 


.11 
.03 
.05 
.04 
.10 
.02 
.08 
.08 


.09 
.07 
.08 


.14 
.08 


.11 
.05 
.12 


.03 
.02 


.20 
.03 
.07 
.07 
.09 
.09 
.12 


.06 
.01 


.08 
.03 
.08 


.03 
.01 
.05 


.03 
.08 
.01 
.01 


.02 
.01 
.07 


.40 
.37 
.49 


1.09 

03 

.03 

.78 

.02 

.64 

.01 

.66 

.41 

.01 

.81 

03 

.03 

1.14 

.03 

.47 

01 

.43 

.01 

.52 

02 

.02 

.80 

01 

.01 

.57 

01 

.02 

.70 

OS 

.0£ 

.76 

02 

.02 

1.19 

!S    fOllO'lQK    StI 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NBW  ENGLAND 


Table  4-Contuiued 

J 

UIUAK 

y  i»50 

Station 

A.  M.  Houi  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

1    1     2 

3 

4 

S        6         7         8 

9 

.0 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5         6     1     7     1     8 

!        1 

9 

10 

u 

12 

YESTOVEB   FIELD  6 
tORCESTEK  AIRPORT  6 

• 

', 

• 
• 

k 

• 
« 

.32 
.12 

I 

• 
• 

•  »           «           .48 

•  •           .           .39 

« 

• 

. 

• 

NEI  BAlfPSBIRE 
BLACnATER  DAM 
BRISTOL  // 
COKCORD  »B  AIRPORT 
DOBBAH 
ERROL 

FRAXILIN  FALLS  DAM 
HADOVER 
BILLSBORO  2  I 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

Momrr  wasbinton  wb  // 

NASHUA  1  KE 
NEW  DURHAM 
PINIHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SUHRT  MOmiTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
lENDELL 
■IRCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  IB  CITT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITT 
WOONSOCEET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

BICBGATE  FALLS  // 
LTMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
HORRISVILLE 
NEWPORT  // 

RORTBFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURT 
SEARSBURG  STATION  // 
STOCEBRIDGE 
TTSON 


CONNECTICUT 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
EASTPORT  WB  CITT 
EDSTIS 

GRAND  LAKE  STREAM 
HOULTON  AIRPORT  6 
BOULTON  1  NE 
MILLINOCEET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
ROCKLAND  1  W 
RUMFORD  ISSE 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAT  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
HARVARD  FOREST  // 
BTANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
NAHTDCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRUBO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
DURHAM 
GORHAM 

LEBANON  AIRPORT  6 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 
PI  NEB AM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 

VERMONT 
CORINTH  // 
GRAFTON 
LTMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
NEWPORT  /,' 
SAINT  JOBNSBURY 
SEARSBURG  STATION  // 
STOCKBRIDGE 
TTSON 


BETHEL 
SKOWHEGAN 

MASSACHUSETTS 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 


.01 

.06 

.09 

.07 

.06 

.10 

.10 

.01 

.50 

.05 

.06 

.01 

.04 

.06 

.08 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.40 

.05 

.06 

.09 

.05 

.06 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.43 

» 

• 

• 

• 

« 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

* 

.01 

.04 

.04 

.03 

.04 

.03 

.04 

.02 

.04 

.05 

.03 

.38 

.06 

.07 

.07 

.06 

.12 

.09 

.03 

.01 

.01 

.02 

.54 

.06 

.05 

.03 

.02 

.08 

.04 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.41 

.07 

.05 
.05 

.08 
.01 

.12 
.02 

.12 
.03 

.06 
.02 

.02 

.03 

.01 

.03 

.57 
.15 

• 

* 

• 

.06 

• 

« 

• 

• 

• 

.23 

« 

m 

• 

• 

.02 

.02 

.04 

.08 

.03 

.09 

.16 

.04 

.08 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.68 

.09 

.09 

.111 

.12 

.11 

.11 

.11 

.09 

.05 

.04 

.02 

.01 

.99 

.03 

.05 

.05 

.08i 

.12 

.16 

.07 

.02 

.05 

.63 

.01 

.06 

.06 

.05 

.07 

.07 

.06 

.01 

.01 

.01 

.02 

.43 

.04 

.05 

.05 

.06 

.05 

.06 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.48 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.16 

.03 

.10 

.02 

.08 

.11 

.09 

.05 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.59 

.01 

.03 

.03 

.07 

.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.35 

.02 

.03 

.05 

.04 

.05 

.03 

.22 

.04 

.07 

.09 

.10 

.13 

.11 

.08 

.03 

.03 

.02 

.03 

.01 

.76 

.02 

.02 

.12 

.02 

.05 

.08 

.06 

.02 

.04 

.44 

.04 

.02 

.08 

.08 

.09 

.07 

.04 

.03 

.04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.56 

.03 

.03 

.10 

.06 

.07 

.07 

.03 

.05 

.05 

.01 

.03 

.02 

.01 

.56 

.01 

.03 

.08 

.12 

.05 

.08 

.05 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.52 

.01 
.01      .01      .06      .08 


.01 
.04 


.02      .04      .07 
.01       .01      .07 


.06 
.02 


.05 
.03 
.15 
.07 


.10 
.03 


.08 
.05 
.01 
.03 
.02 
.12 
.10 


.12 

.05 

.01 

.11 

* 

.071 

.04 

.08 

.03 

.24 

.13 


-11th- 


.09 

.01 

.03 

.01 

.03 

.01 

.04 

• 

.07 
.18 

.02 

.01 

.04 

.04 

.05 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 
.05 

.05 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

• 
• 

.01 
.04 
.30 

• 

.03 

.02 

.01 
.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 
.01 

.02 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

• 

.01 
.06 

.01 

.01 

.01 

.05 

.04 

.15 
.01 


.06 
.05 
.05 
.06 
.29 
.10 


.08 
.02 


.01 
.04 
.03 
.04 
.16 
.03 


.04 
.01 


.01      .021     .01 


.01      .011     .02      .01 


.01 
.02 
.02 
.04 
.11 
.04!     .03       .01 


.04 
.03 


.06 

.02 


.01 
.01 


.01 
.02 


.021 

.66 

.01 

.16 

.01 

.21 

.03 

.80 

.33 

.25 

.30 

.31 

.23 

1.64 

.68 

.03       .02       .04 


.01      .03       .06      .03      .03      .04,     .08       .04 


-12th- 


.01       .01      .01 


.07 
.01 
.14 
.05 
.14 

.14 
.05 
.38 
.02 
.07 
.07 
.06 
.07 


.01 
.01 
.05 


.02 
.01 
.04 
.08 


.44 

.34 

.05 
.03 
.03 
.04 
.02 
.01 


.06 
.04 
.02 


.05 
.04 
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Table  4-Coatmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEt  EKGLAKS 
JAHUABT   19 SO 


A.  M.  Houi  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

a 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

H 

NEW  BAHPSBIEE 

GORBAM 

.01        .05 

.01   .01 

.08 

BILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

VBRMONT 

HOBTBTIELD  RORWICB  WIV 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

-13th- 

CONMECTICOT 

BLOOWIELD 

.01 

.01 

.04 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.22 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.05 

.06 

.05 

.04 

.01 

.02 

.33 

CANDLEWOOD  LAEE 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.22 

BABTfORD 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

.20 

BABTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.04 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.25 

MOODnS  RESERVOIR 

.01        .01 

.01   .01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.02 

.06 

.07 

.07 

.OS 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.51 

HEW  BAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.07 

.07 

.08 

.06 

.04 

.02 

.01 

.01 

.47 

NEWIHGTOB 

.01 

.01 

.04 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.22 

NOEEOLK  2  SW  // 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.19 

POTNAM  HEIGBTS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.04 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.28 

ROCKTILLE 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.19 

STORES  // 

_    _    _ 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

WIHDSOR  LOCKS  BRAOLET  6 

• 

« 

* 

• 

• 

.10 

• 

• 

• 

« 

• 

.09 

MAINE 

ADGUSTA  AIRPORT 

_ 

.01 

.01 

.01 

.05 

.06 

.10 

.14 

.17 

.55 

BETBEL 

.01 

.05 

.09 

.09 

.09 

.12 

.01 

.46 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.04 

.07 

.10 

.05 

.06 

.07 

.43 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.04 

.02 

.01 

.07 

.12 

.14 

.41 

EASTPOBT  WB  CITY 

.01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.10 

.10 

.10 

.40 

EDSTIS 

• 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

• 

GILEAD 

.01 

.04 

.06 

.10 

.06 

.13 

.40 

GRAND  LAO  STREAM 

.02 

.03 

.02 

.03 

.05 

.07 

.08 

.07 

.13 

.50 

GREEHTILLE 

« 

* 

* 

* 

• 

« 

* 

* 

* 

» 

« 

* 

• 

• 

• 

BOULTON  AIRPORT  6 

« 

• 

* 

* 

* 

.06 

* 

* 

• 

• 

BOHLTON  1  NE 

.04 

.03 

.08 

.02 

.13 

.10 

.40 

MILLINOCCET  AIRPORT 

.03 

.03 

.04 

.03 

.03 

.08 

.07 

.10 

.12 

.07 

.60 

KORTB  ANBOVER 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.06 

.17 

.13 

.04 

.05 

.59 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.05 

.03 

.02 

.05 

.09 

.11 

.10 

.10 

.64 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.07 

.15 

.07 

.06 

.06 

.50 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.07 

.12 

.22 

.13 

.16 

.08 

.86 

ROXBOBY 

.02 

.03 

.02 

.05 

.09 

.10 

.08 

.02 

.03 

.01 

.45 

RUMTORD  ISSE 

* 

« 

* 

♦ 

• 

• 

• 

• 

* 

« 

• 

* 

SEOWBEGAN 

.05 

.03 

.02 

.04 

.06 

.05 

.10 

.09 

.06 

.50 

SOCTH  AND07ER 

„ 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_  ■ 

- 

- 

- 

_ 

SOUTH  WEST  EARBOR 

.03 

.15 

.20 

.20 

.18 

.76 

SmtDAY  EITEH 

• 

• 

• 

• 

* 

« 

« 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

SWANS  FALLS 

.01 

.02 

.03 

.04 

.05 

.04 

.09 

.03 

.12 

.02 

.45 

MASSACBDSETTS 

AMEEBST 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.04 

.01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.29 

BIBCa  gILL  BA> 

.03 

.06 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.27 

BLOi  SlQ.  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.21 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.19 

CAMBRIDGE 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.19 

BARTARD  FOREST  // 

.02 

.02 

.03 

.06 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.30 

BYANNIS  1  E 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

ENIGBT7ILLE  DAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

.04 

.02 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.25 

NANTOCIET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.13 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

.03 

.01 

.06 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.01   .01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.25 

ROCEPORT  1  ESE  // 

.01 

.02 

.03 

.03 

.04 

.07 

.05 

.02 

.02 

.01 

.02 

.OS 

.01 

.35 

STATE  FARM 

.03 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.24 

STERLING  3  NW 

* 

.02 

.03 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.21 

WASBINGTON 

.02 

.01 

.04 

.04 

.05   .03 

.01 

.20 

WEST  BRIMFIELD 

«    •    • 

•    «    • 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

» 

* 

* 

• 

« 

• 

WESTFIELD  2  NE  6 

•     .01   • 

•    *    • 

* 

.03 

• 

* 

* 

♦ 

.11 

• 

* 

* 

• 

* 

.08 

* 

• 

• 

• 

WESTOTER  FIELD  6 

• 

•     •     * 

• 

.04 

• 

• 

« 

* 

.15 

• 

• 

• 

• 

• 

.22 

WOBCKSTER  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

• 

.04 

• 

• 

• 

* 

• 

.10 

• 

• 

• 

* 

NEW  BAKPSHIBE 

BLACIWATEB  DAM 

.01   .01   .03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.03 

.03 

.04 

.05 

.03 

.01 

.39 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.06 

.10 

.03 

.02 

.08 

.17 

.03 

.02 

.62 

CONCOBD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.04 

.02 

.06 

.02 

.05 

.05 

.02 

.IS 

.03 

.55 

DURHAM 

« 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

• 

• 

• 

ESBOL 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.07 

.10 

.09 

.08   .03 

.06 

.54 

rRANKLIN  FALLS  DAM 

.01   .02   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.05 

.03 

.08 

.04 

.08 

.01 

.48 

GOBBAM 

.01 

.01 

.05 

.06 

.09 

.10 

.04 

.01 

.37 

HANOTER 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.05 

.04 

.02 

.07 

.03 

.08 

.42 

BILLSBORO  2  W 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.01 

.03 

.03 

.03 

.03 

.34 

LAWDAFF 

.03 

.04 

.08 

.06 

.04 

.04 

.01 

.30 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

*     *     * 

« 

.04 

* 

♦ 

* 

• 

* 

.26 

LINCOLN 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.03 

.07 

.06 

.09 

.05 

.03 

.16 

.11 

.10 

.o; 

.01 

.02 

.91 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.04 

.02 

.03 

.02 

.03 

.03 

.03 

.29 

NASHUA  1  NB 

.04 

.01 

.03 

.04 

.03 

.02 

.03 

.04 

.01 

.04 

.02 

.03 

.34 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.05 

.08 

.10 

.05 

.05 

.10 

.08 

.02 

.10 

.75 

PINIRAM  NOTCH 

.01 

.01 

.05 

.04 

.09 

.13 

.11 

.18 

.07 

.69 

PITTSBURG  RESEBTOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.10 

.02 

.IS 

.02 

.04 

.44 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.01 

.04 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.25 

WABBEN  1  SE  // 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.10 

.03 

.04 

.08 

.04 

.07 

.02 

.50 

WENDELL 

.01        .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.06 

.03 

.01 

.23 

WINCHESTER 

.01 

.02 

.01 

.05 

.03 

.03 

.04 

.03 

.01 

.03 

.04 

.02 

.32 

RBODE  ISLAND 

BLOCE  ISLAND  WB  CITT 

.01 

.02 

.06 

.02 

.11 

PBOTIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.05 

.05 

.06 

.06 

.01 

.01 

.01 

.36 

PROTIDEWCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

.05 

.05 

.05 

.06 

.03 

.02 

.02 

.01 

.33 

WOONSOCOT 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.21 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.OS 

.03 

.05 

.02 

.01 

.21 

CORINTH  // 

• 

• 

» 

* 

• 

• 

• 

• 

♦ 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

GRAFTON 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.04 

.02 

.08 

.02 

.2* 

BICBOATE  FAI.I,fl  // 

.05 

.05 

.09 

.08 

.02 

.01 
.05 

.01 

.01 

.04 

.32 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.04 

.05 

.13 

.12 

.04 

.01 

.04 

.50 

MANCHESTER 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

MONTPELIER  AP  6 

• 

* 

• 

* 

• 

.01 

• 

• 

« 

• 

• 

.05 

• 

* 

• 

* 

MOBKISVILLE 

.07 

.07 

.06 

.08 

.04 

.02 

.01 

.01 

.36 

NEWPORT  // 

.01   .01 

.05 

.04 

.04 

.08 

.04 

.01 

.01 

.29 

ROHTHFIELD  NOniCH  OITIT 

.04   .01 

.03 

.03 

.04 

.03 

.20 

SEARSBURG  STATION  // 

.02   .02 

.01        .02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.04 

.05 

.03 

.03 

.M 

.11 

.06 

.06 

.02 

.03 

.(6 

STOCEBRIDGE 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.06 

.0* 

.0» 

.10 

.10 

.01 

.14 

.68 

TTBeX 

« 

• 

• 

* 

• 

• 

* 

« 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

« 

• 

* 

• 

• 

9««   r*r*r*Bc*   Bot«a   following  StatlOB   J»d«z. 
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T«bl«  4-Coiituiuwl 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JAMVART   19 SO 


A.  M.  Hour  anding 


P.  M.  Houi  ending 


1         2  3 


I  I 

4         S    I    6         7     I    8         9 


10    :    11        12         12         3 


4         5         6         7         8         9 


10        11        12 


COmSKTICUT 
niDCXPORT  n  IIRPOBT 
■OODDS   USKRTOIB 
KV  EATEH  *B  IIRPOBT 
PimUM  HEIGBTS    // 
lOCETILLI 
8T0RRS   / / 
tllTDSOB  LOCES   BBIDUT  6 

A0GTI3TA   AIB1>0RT 

BBTHBL 

CABIBOD   WB  AIRPORT  // 

CLATTOII   LAZI 

lASTPORT  IB  CITT 

inSTIS 

roRT  mrT 

GILRAD 

GSAXD  LAZI  STRIAM 

GRIIICTILLI 

■OnLTOK  AIRPORT  6 

RODLTOK  1  HI 

IILLINOCDT  AIRPORT 

RORTS  ARCOTXR 

OLD  TOIK  AIRPORT 

PORTLAXD  IB  AIRPORT  // 

ROC  CARP  1  I 

lOZBURT 

RmroRs  issi 

SKDIHBGAR 
SOUTH  ARDOTIR 
SOUTH  IBST  EARBOR 
SVniAT  RITIR 
SIAKS  FALLS 

HASSACHUSETTS 
AHESRST 
CAMBBIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
OIGBTTILLE  DAM 
XARTDCEET  IB  AIRPORT 
RSI  BEDFORD 
STATE  FARM 
STERLIHG  3  NI 
lASBINGTON 
nST  BRIKFIELD 
RSTFIKLD  2  KE  6 
lORCSSTER  AIRFOBT  6 

XEI  HAIIPSBIRR 
BLACnATER  DAR 
COMCORD  IB  AIRPOBT 
ERROL 

FRARKLIR  FALLS  OAR 
GOIHAll 
LAXDAFF 
LIIROUI 

■OORT  lASBIRGTOR  IB  // 
XASHDA  1  RE 
REW  DnRBAR 
PIRXBAR  ROTCB 
PITTSBDBC  RESERTOIE  // 
lARRER  1  SB  // 
■IRCHESTER 

RBODE  ISLARD 
BLOCC  ISLAND  IB  CITT 
PROTIDENCE  IB  AIRPORT 
PROVIDENCE  IB  CITT 

TERMONT 
CORIRTB  // 
OUFTOR 

HIGHGATE  FALLS  // 
LTHAR  FALLS  // 
HAJRJ  HESTER 
aORTPELIER  AP  6 
■ORBISVILLE 
RXIPORT  // 

(DRTHFIELD  NORRICH  DMIV 
STOCEBRIDGE 
TTBOR 


COHRECTICOT 
BLOOKFIELD 

BRIDGEPORT  IB  AIRPORT 
CARDLEIOOD  LAEE 

KAINE 
AtXiUSTA  AIRPORT 


-14th- 


.01 
.01 


.01 
.01 


•     .01   • 


.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.17 

.11 

.04 

.12 

.10 

.15 

• 

.12 
.65 

.10 

.01 

.02 

.01 

.03 

.07 

.05 

.03 

.03 

.04 

.06 

.04 

.01 

.02 

.10 

.11 

.09 

.03 

.02 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

« 

.13 

• 

* 

• 

* 

« 

.06 

.09 

.09 

.01 

.11 

.14 

.03 

.01 

.OS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

* 
.02 

.03 

.03 

.OS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

.02 

.01 

.01 

.02 

.08 

.03 

.02 

.10 

.05 

.01 

.10 

.02 

.03 

.10 

.05 

.02 

.03 

• 

• 

1. 10 

* 

• 

.02 

• 
.20 

.01 

.02   .01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 

.03 
.05 


.01   .02   .02 

.04 


.01   .01 
.02   .03   .02   .021  .01   .02   .01 


.01 
.02 
.02 

.01 
.01 
.03 

.05 

.15 

.01 

.02 
.01 

.01 
.04 

.01 

.09 
.09 

.04 

.01 

• 

• 
.02 

1.18 
.02 

.02 

.01 

.01 

.01 
.02 

.06 

.01 

.01 
.02 


.01 
.01 


.02 
.01 
.02 
.02. 


.04 
.02 


.01 
.01 


RUST IS 

GILEAD 

CRZERTILLE 

NORTH  AND07ER 

PORTLAND  IB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1  I 

ROXBURT 

ROMFORD  ISSE 

SKDIHEGAN 

SOUTH  ANDOTER 

SUXDAT  RIVER 

SIANS  FALLS 

MASSACBUSETT8 
ASHERST 

BIRCH  HILL  DAR 
HARVARD  FOREST  // 
PITTSFIELD  IB  AIRPORT 
STERLING  3  NI 
lASBINGTON 
lEST  BRIRFIELD 
lESTFIELD  2  NE  6 


.01 

.04 

.01 

• 

.50 

• 

.04 

.02 

.01 

.06 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

• 

1.02 

.01 
.01 


.01 
.02 


.01 
.02! 
.03 


.01 
.01 


.04 
.01 


01 

.01 
.01 

01 

.01 

.IS 

.01 

.04 

.01 
.02 


.01   .01   .01 


.01 
.02 


.03 
.01 


.02 
.04 


.08 
.13 
.01 


.02 
.05 


-15th- 


.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 
.01 

.01 

.01 

.01 

.OV 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.01 

.08 

.06 

.15 

.01 

.10 

.11 

.01 

.05 

.04 

.10 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.01 

.06 

.07 

.07 

.06 

.09 

.15 

■  io| 

.10 

.04 

.10 

.14 

.05 

.05 

.03 

.13 

.03 

.10 

.05 

.18 
.02 

.01 

.02 

.01 

.04 

.01 

.02 

.08 
.02 
.04 

Sm  rmtmrmmo*  oet«a  follMlst  StstloB  ladas. 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEI  ENGLAND 
JAKDART   1950 


AM 

.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

1 
10 

11 

12 

1 

2    3 

4    5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

1 

NEW  BAHPSBIRE 

BLACEWATER  DAM 

.05 

.03 

.08 

BRISTOL  // 

.02 

.09 

.12 

.04 

.27 

CONCORD  ITB  AIRPORT 

.02 

.03 

.05 

DURBAU 

•    • 

• 

* 

• 

* 

ERROL 

.07 

.06 

.13 

FRANKLIN  FALLS  DAJI 

.01   .03 

.07 

.04 

.15 

GORBAH 

.02 

.10 

.06 

.18 

HANOVER 

.08 

.06 

.09 

.23 

BILLSBORO  2  W 

.01   .02 

.01 

.01 

.05 

LANDAFF 

.01 

.03 

.05 

.02 

.11 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

* 

• 

• 

LINCOLN 

.09 

.09 

.03 

.21 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.03 

.05 

NASHUA  1  NE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.10 

NEW  DURHAM 

.06 

.05 

.11 

PINKBAM  NOTCB 

.01 

.09 

.09 

.05 

.24 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.11 

.04 

.15 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01   .01 

.01 

.03 

WENDELL 

.02 

.08 

.04 

.14 

WINCHESTER 

.01   .04   .01 

.06 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

.05 

.06 

.17 

GRAFTON 

.02   .05 

.10 

.01 

.18 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.16 

.04 

.08 

.30 

LTMAN  FALLS  // 

.06 

.05 

.07 

.18 

MANCHESTER 

.02   .11 

.03 

.03 

.01 

.20 

MONTPELIER  AP  6 

• 

• 

• 

MORRISVILLE 

.03 

.05 

.05 

.13 

NEWPORT  // 

.05 

.10 

.10 

.25 

NORTHFIELD  NORWICB  UNIV 

.05 

.04 

.02 

.11 

SEAHSBURG  STATION  // 

.01 

.06   .07   .04 

.01 

.19 

STOCKBRIDGE 

.04 

.04 

.03 

.03 

.14 

TYSON 

.03 

.08 

.06 

.02 

.19 

-16th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.01 

.05 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.09 

HARTFORD 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.10 

BARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

JEWETT  CITY 

.03 

.01 

.01 

.06 

.02 

.01 

.14 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.09 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

NEWINGTON 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

NORFOLK  2  SW  // 

.05 

.05 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

.01 

.02 

.15 

ROCKVILLE 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.09 

STORRS  // 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _    _ 

_    _    _ 

-    _    _ 

- 

- 

- 

- 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

« 

• 

• 

* 

.07 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.03 

.01 

.07 

.08 

.09 

.01 

.30 

BETHEL 

.04 

.06 

.08 

.05 

.02 

.03   .01 

.29 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

.01 

.17 

CLAYTON  I.AKK 

.05 

.05 

.05 

.11 

.01 

.01 

.03 

.31 

EAgTPORT  WB  CITY 

.01 

.02 

.07 

.07 

.02 

.19 

EUSTIS 

.10 

.10 

.11 

.06 

.03   .01 

.41 

GILEAD 

.04 

.07 

.04 

.07 

.03 

.01 

.01 

.03 

.30 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.05 

.04 

.02 

.11 

.10 

.01 

.01 

.01   .01 

.38 

GREENVILLE 

.09 

.04 

.05 

.06 

.02 

.02 

.02 

.09 

.39 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

* 

« 

.19 

« 

* 

«     « 

•     .02 

HOULTON  1  NE 

.03 

.05 

.03 

.05 

.03 

.04 

.01 

.01 

.25 

MILLINOCEET  AIRPORT 

.02 

.06 

.08 

.09 

.10 

.06 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.47 

NORTH  ANDOVER 

.07 

.06 

.04 

.06 

.04 

.05 

.01 

.33 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.04 

.05 

.05 

.04 

.14 

.32 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

.08 

.02 

.04 

.02 

.20 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.03 

.10 

.07 

.05 

.27 

ROXBDRY 

.05 

.07 

.06 

.05 

.03 

.01 

.01   .01 

.29 

RUHFORD  ISSE 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

* 

SEOWHEGAN 

.04 

.03 

.03 

.05 

.04 

.07 

.03 

.01 

.30 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.06 

.08 

.06 

.03 

.01 

.02 

.28 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.05 

.07 

.04 

.02 

.01 

.19 

SUKDAY  RIVER 

.06 

.06 

.04 

.06 

.05 

.27 

SWANS  FALLS 

.05 

.02 

.08 

.08 

.04 

.02 

.29 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.06 

.04 

.01 

.01 

.14 

BLUE  HILL  // 

.01 

.06 

.02 

.01 

.10 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

.08 

.01 

.12 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

.01 

.07 

.01 

.01 

.12 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.02 

.04 

.06 

.02 

.01 

.17 

HYANNIS  1  E 

.01 

.11 

.20 

.04 

.36 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.09 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

HEW  BEDFORD 

.03 

.08 

.05 

.10 

.26 

NORTH  TRURO 

.02 

.01 

.02 

.05 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.04 

.05 

.14 

STATE  FARM 

.03 

.02 

.01 

.05 

.01 

.12 

STERLING  3  NW 

.02 

.01 

.04 

.03 

.05 

.02 

.01 

.18 

WASHINGTON 

.02 

.03 

.03 

.03 

.04 

.15 

WEST  BRIHFIELD 

* 

• 

• 

• 

• 

« 

• 

.97 

.97 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.01 

* 

• 

• 

• 

• 

.04 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

* 

• 

* 

• 

.18 

♦ 

* 

•     « 

»     .01 

NEW  HAMPSHIRE 

.01 

.01 

.05 

.07 

.07 

.01 

.05 

.01 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.05 

.07 

.07 

.01 

.05 

.01 

.28 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.11 

.10 

.06 

.01 

.31 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.06 

.06 

.01 

.18 

DURHAM 

9 

* 

• 

• 

• 

• 

.65 

.65 

ERROL 

.08 

.16 

.12 

.07 

.04 

.02 

.02 

.51 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.10 

.10 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01   .01 

.32 

GORHAM 

.04 

.10 

.05 

.06 

.03 

.01 

.29 

HANOVER 

.01 

.05 

.07 

.02 

.02 

.17 

HILLSBOBO  2  W 

.01 

.11 

.07 

.09 

.28 

LAIDAFF 

.01 

.12 

.07 

.05 

.25 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.21 

• 

* 

• 

• 

• 

.22 

LINCOLN 

.16 

.13 

.10 

.12 

.02 

.01 

.01 

.02 

.57 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.06 

.06 

.06 

.06 

.05 

.31 

NEW  DURHAM 

.02 

.07 

.03 

.08 

.02 

.02 

.24 

PINXHAM  NOTCH 

.05 

.11 

.08 

.08 

.07 

.39 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.05 

.11 

.05 

.05 

.04 

.01 

.04 

.35 

I   follovlD^  Sti 
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Tabu  4-Co&tinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW  ENGLAND 
JANBAST   1950 


I 


A.  M.  Houi  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

SlaboD 



1 

I     1 

1     1 

1 

1     1 

.2 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9    10 

11 

12 



SOSXT  aODirTAIH  DAV 

.02 

.01 

1 

.isi 

.05 

.04      I 

.01 

.28 

nnELL 

.OX 

.17 

.06 

.04      !  .02   .06 

.02 

.38 

IIKEZSTEB 

.01 

.02 

.11! 

.01 

.02   .01 

.18 

KEODE  ISLAND 

BLOCE  ISLAND  IB  CITT 

.13   .04        .01 

.01 

.19 

PBOTIDEICE  WB  AIRPOBT 

.01 

.04| 

.02 

.01   .04 

.12 

PBOVIDKICS  IB  CITT 

.01 

.03 

.01   .03 

.08 

■OOISOCEBT 

.01 

.10   .03   .01   .01 

.16 

TSBaONT 

BBBLINCTON  TO  AIRPOHT 

.04 

.05 

.02 

.11 

COSINTH  // 

• 

* 

• 

•     • 

*     • 

.97 

OSAITON 

.02 

.13 

.08 

.02 

.01   .09 

.01 

.36 

HIOIKiATX  FALLS  // 

.11 

.06 

.02 

.01 

.20 

LTSAN  FALLS  // 

.08 

.10 

.08 

.07 

.02   .01 

.02 

.38 

■ABCHZSTSS 

.01 

.24 

.09 

.05 

.01 

.01   .03 

.44 

■ONTPSLIKB  AP  6 

• 

.27 

• 

« 

•     * 

•     .09 

WWRISTILLE 

.15 

.08 

.02 

.01 

.04 

.30 

aiFOBT  // 

.14 

.11 

.06 

.04 

.01   .01 

.01 

.01 

.39 

VOKTEFIEIJ)  MOBVICH  (BUT 

.11 

.08 

.05 

.01 

.01 

.26 

SSASSBOBG  STATION  // 

.01 

.06 

.18 

.10 

.03   .02 

.01   .02 

.01 

.44 

STOCIBBIDGZ 

.19 

:ii 

.09 

.02 

.01   .02 

.02 

.46 

TTSON 

.05 

.10 

.05 

.02 

.02 

.02 

.02 

.28 

-17th- 

COHIBCTICDT 

BOCCTILLZ 

.04 

.04 

KAINX 

CASIBOU  IB  AIBPOBT  // 

.01 

.01 

lOXBUBT 

.01 

.02   .09 

.03 

.03 

.01 

.04 

.23 

« 

• 

• 

*     * 

*    *    * 

*    •    * 

•    «    • 

• 

NKI  HA»>SEIB£ 

HILLSBOEO  2  I 

.01 

.01 

Momrr  iasbinotok  ib  // 

.01 

.02   .03 

.03 

.09 

-18th- 

CONNECTICirr 

bloowibld 

.08 

.08 

.05   .05'  .01   .01 

.01 

.01 

.30 

BRIDGEPOBT  IB  AIBPOBT 

.02 

.05 

.06   .09   .04 

.26 

CAKDLBIOOD  LACE 

.05 

.09 

.05   .03        .02 

.24 

HABTTOBD 

.10 

.10   .05   .05 

.30 

BABTTOBD  IB  AIBPOBT  // 

.04 

.10 

.10   .08   .01   .01 

.34 

JIIETT  CITY 

.01 

.07 

.10   .14   .13 

.45 

IIOODOS  HESEEVOIB 

.01 

.02 

.11 

.10   .15   .03 

.42 

NEI  HAVEN  IB  AIBPOBT 

.02 

.03 

.08 

.11   .081  .01 

.33 

NEIINGTON 

.04 

.04 

.11   .11   .01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.36 

NORFOLK  2  SI 

.01 

.05 

.06 

.05   .02 

.01   .02 

.22 

PITTNAJf  HEIGHTS  // 

.06 

.10   .14 

.08   .03 

.41 

BOCETILLE 

.01 

.01 

.02 

.04 

.08   .13 

.03 

.32 

STOBBB  // 

.02 

.07 

.11   .12 

.07   .01 

.40 

1INDS0R  LOCES  BBADLIT  6 

• 

• 

•     « 

•     .31 

• 

* 

* 

* 

* 

.01 

<UIBE 

ADCnSTA  aIRPOST 

.01   .03 

.03   .03 

.08 

.02 

.20 

BKTSEL 

.01 

.01 

.01 

.05}  .03   .01 

.05 

.03 

.01 

.03   .02 

.26 

CABIBOC  IB  AIBPOBT 

.01   .01   .02   .05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.01 

.01 

.31 

CLAYTON  I.ArR 

.01   .04   .03 

.08 

.10 

.13 

.03 

.04 

.02 

.  .48 

KASTPOBT  IB  CITT 

.01   .02 

.02 

.05 

.10 

.01 

.01 

.01 

.23 

EVSTIS 

• 

* 

« 

*     «     •     • 

• 

• 

* 

* 

• 

* 

• 

FORT  B5ST 

.01   .08 

.01 

.10 

aiLKAD 

.03   .05;  .04   .04 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.26 

OtAND  LAIZ  STREAM 

.05 

.02 

.07 

GRSEHTILLE 

.02   .05   .04 

.02 

.06 

.02 

.01 

.02 

.24 

BODLTON  AIBPOBT  6 

• 

♦ 

•     •   1  •     .03 

* 

* 

• 

• 

.18 

HOnLTON  1  NE 

.03   .04 

.03 

.02 

.02 

.07 

.03 

.02 

.26 

■ILLINOCDT  AIBPOBT 

.02   .04   .05 

.05 

.03 

.07 

.02 

.02 

.30 

WOBTH  ANDOVEE 

.01   .04   .07   .05 

.01 

.02 

.01 

.07 

.28 

OLD  TOWN  AIBPOBT 

• 

• 

• 

•     •     •     • 

• 

• 

« 

* 

.10 

.10 

POBTLAND  IB  AIRPORT  // 

.01 

.04   .05   .09   .04 

.02 

.02 

.01 

.28 

ROCELAND  1  I 

.02   .05   .03 

.06 

.01 

.01 

.18 

RDKFORD  ISSE 

• 

• 

« 

* 

*     «   1  *     * 

* 

• 

.25 

.04   .01 

.02 

.32 

SKDIHEGAN 

* 

• 

• 

•     «     *     * 

* 

* 

« 

• 

• 

« 

SOUTH  ANDOVEE 

.02!  .05   .05 

.05 

.03 

.01 

.21 

SOUTH  IIST  HASBOR 

.09 

.02 

.06 

.01 

.01 

.01. 

.20 

SUNDAY  BITEE 

.01   .07   .05   .07 

.01 

.01 

.04 

.26 

SIANS  FAT.I.S 

.06   .08   .11   .10 

.05 

.01 

.41 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.03 

.04   .04   .05   .01 

.18 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.05 

.06   .06 

.06 

- 

.24 

BLUE  BILL 

.04 

.06   .09 

.15   .01 

.01 

.36 

BOSTON  IB  ATSPORT  // 

.03 

.06 

.08   .04 

.09   .01 

.01 

.32 

CAMBRIDGE 

.02 

.06   .08 

.12   .02 

.01 

.03 

.34 

MAKTASD  FOREST 

.01 

.07 

.06   .09 

.03 

.02 

.01 

.01 

.30 

BTANNIS  1  E 

.02   .03 

.06   .04 

.04 

.01 

_ 

.20 

niGHTVILLE  0AM 

.05 

.05 

.03   .04 

.17 

NAMTOCEET  IB  AIRPORT 

.04   .12 

.12   .10 

.03 

.41 

Mil  BEDFORD 

.03 

.09   .12 

.26   .12 

.62 

NORIB  TBUBO 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

_    _    - 

-    .    - 

_     -    - 

- 

PITTSFIELD  IB  AIRPOBT 

.02 

T05 

.04   .03 

.04 

.01 

.19 

ROCKPOBT  1  KSE 

.06   .06 

.08 

.20 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.11   .02 

.10   .05 

.02 

.32 

STIRLING  3  NI 

.01 

.02 

.07   .10 

.07 

.01 

.03 

.01 

.32 

■ABBINGTON 

.03 

.03 

.05   .02 

.01 

.14 

II«T  BRIMFIELD 

• 

• 

• 

«     « 

«     • 

• 

« 

• 

• 

• 

.21 

.21 

nSTFIELD  2  NE  6 

• 

•     « 

•     .19 

nSTOVER  FIELD  6 

• 

*     • 

•     .20 

lORCESTEB  AIBPOBT  6 

• 

•     • 

»     .30 

NEI  HAMPSBIBE 

RI.ArnATER  DAI 

.01 

.03 

.06   .03 

.01   .04 

.01 

.19 

mSTOL 

.02 

.07   .02 

.01 

.12 

COMCORD  IB  AIRPORT 

.03 

.02   .04 

.04   .01 

.01 

.15 

DVRBAM 

.01   .04 

.06 

.01 

.04 

.05 

.04 

.25 

lUOL 

.03   .06 

.02 

.11 

FSAMELIN  FALLS  DAM 

.05 

.08   .02 

.03   .01 

.01 

.01 

.01 

.22 

GORRAM 

.02   .04 

.01 

.07 

HAXOTIR 

.01 

.03   .02 

1  .01   .02 

.00 

BILLBBORO  2   I 

.01 

.01 

.07 

.07   .02 

I  -0* 

.22 

LMBAMON  AIBPOBT  6 

• 

* 

•     • 

•     .06 

« 

« 

• 

« 

• 

.02 

UMCOUI 

.01 

.06 

.09 

.06 

.07 

.01 

.01 

' 

.31 

0—  r«t*r«ac«  not**  follo«lo|  fltatlon  lodvx, 
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Table  4-Continuecl 


HOURLY  PRECIPITATION 


UW  IlfQLAlID 
JAXVAST  19S0 


A.  M.  Hour  anding 

P.  M.  Hour  ending 

Statiao 

a 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

■OUST  WASHIHGTOH  »B 

.05 

.07 

.07 

.07 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.36 

NASHUA  1  Vt 

.04 

.05 

.06 

.09 

.01 

.25 

FEW  DOHSAB 

.02 

.03 

.04 

.03 

.02 

.14 

PINKHAM  HOTCH 

.03 

.10 

.08 

.07 

.01 

.03 

.03 

.02 

.05 

.03 

.45 

PITTSBURG  RESERVOIR 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.07 

SURRY  HOUHTAIN  DAM 

.01 

.04 

.03 

.02 

.01 

.02 

.13 

WARREN  1  SE 

.03 

.04 

.01 

.08 

WENDELL 

.03 

.07 

.01 

.11 

WINCHESTER 

.01   .02 

.03 

.08 

.04 

.01 

.19 

RHODE  ISLAND 

tSUXi    ISLAND  WB  CITY 

.02 

.01 

.13 

.14 

.12 

.02 

.44 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02 

.09 

.11 

.10 

.01 

.33 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.05 

.10 

.09 

.13 

.38 

WOONSOCKET 

.05 

.09 

.12 

.06 

.02 

.34 

VERKONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CORINTH 

.04 

.01 

.01 

.06 

GRAFTON 

•    « 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

« 

« 

• 

« 

* 

LYMAN  FALLS 

.02 

.01 

.04 

.03 

.02 

.05 

.01 

.03 

.01 

.22 

MANCHESTER 

«     « 

* 

« 

* 

* 

♦ 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

• 

MONTPELIER  AP  6 

« 

» 

* 

* 

• 

.05 

MORRISVILLE 

.03 

.03 

.06 

NEWPOET 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

SEARSBDBG  STATIOH 

.01        .08 

.06 

.02 

.01 

.18 

STOCKBRIDGE 

*    • 

« 

* 

* 

« 

« 

• 

« 

* 

• 

* 

* 

. 

TYSON 

.07 

.01 

.01 

.03 

.02 

.14 

-20th- 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

GRAND  LAKE  STREAM 

.03 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02   .02 

.01 

.15 

NORTH  ANDOVER 

.03 

.03 

MASSACHUSETTS 

NEW  BEDFORD 

.01   .01   .01 

.01   .01   .01 

.06 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

-21st- 

CONNECTICUT 

CAKDLEWOOD  LAKE 

.01   .01 

.01 

.03 

HARTFORD 

.OS 

.05 

.10 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

MOODUS  RESERVOIR 

.03 

.03 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

NOEFOLE  2  SW  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

ROCrVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

STORES  // 

.02 

.03 

.01 

.01 

.07 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

♦ 

• 

• 

* 

* 

.01 

• 

• 

• 

• 

♦ 

.16 

MAIKE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

EASTPOET  WB  CITY 

.01 

.01 

EUSTIS 

•    • 

• 

« 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

* 

.43 

.43 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

ROCKLAND  1  W 

.02 

.01 

.01 

.04 

RUMFOSD  ISSE 

.01 

.01 

.02 

SKOWBEGAN 

« 

« 

* 

« 

« 

• 

• 

• 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.08 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.02 

.01 

.05 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.07 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.06 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03   .01, 

.11 

EYANNIS  1  E 

.01 

.01   .02   .01 

.05 

miGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

NEW  BEDFORD 

.01   .01   .02 

.02 

.02 

.08 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

.02 

.01   .03   .02 

.10 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.17 

ROCKPORT  1  E3E  // 

.01 

.01 

.01 

.02   .01 

.06 

STATE  FARM 

.02 

.02 

STERLING  3  NW 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.09 

WASHINGTON 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.08 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.01 

.02 

WESTFIELD  2  NE  8 

* 

• 

• 

• 

* 

.02 

« 

« 

« 

.03 

* 

*     .     . 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

« 

* 

* 

« 

.02 

« 

« 

« 

.09 

• 

« 

*    « 

»     .05 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

« 

• 

.01 

• 

« 

•    • 

*     .01 

NEW  HAMPSBIBE 

BLACEWATEE  DAM 

.01 

.01 

.02 

COKCOBS  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

HANOVER 

.01 

.01 

HILLSBOBO  2  W 

.01 

.01 

.04 

.01   ,02 

.09 

LANDAJFF 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.14 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

• 

• 

.03 

* 

• 

•    • 

•     .02 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.02 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

.02 

HEW  DURHAM 

.02 

.01 

.02 

.05 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.06 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.09 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01        .01 

.03 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01   .01 

.02 

VERMONT 

GRAfrrON 

•    « 

• 

« 

« 

« 

* 

« 

* 

• 

• 

. 

• 

• 

.19 

.19 

MANCHESTER 

• 

« 

« 

• 

• 

. 

. 

. 

.     . 

*    *    • 

«    «    . 

* 

NORTHFIELD  aaBIOl  WW 

.01 

.01   .01 

.03 

SEAESBUBG  STATION  // 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.09 

STOCKBRIDGE 

* 

« 

* 

« 

• 

* 

• 

* 

•     * 

*    •     # 

•    •    • 

* 

TYSON 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

«    * 

•     •    * 

•    •    « 

• 

-22d- 

COMNECTICUT 

BLOOMFIILD 

.01   .01   .01 

.01 

.04 

.04 

.03 

.03 

.01   .01 

.20 

CANDLXWOOD  t.AIE 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

to*  r«f*r«u«  Dotaa  tollovlac  StRtlos  latex. 
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Table  4-Cootinu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


mSW  ENGLAND 
JANUART   1950 


A.  M.  Hour  •ndiag 

P.M 

.  Houi  ending 

Station 

a 

,0 

1    2 

3 

4 

s   1 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10   11 

12 

H 

■ABTTOSD 

.05 

1 

.05 

BASTTOKD  IB  AIHFOBT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.10 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.11 

■OODDS  RSSERTOIR 

.01 

.04 

.05 

m  HATZN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

IKVINGTON 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.10 

•DBTOLI  2  Sf  // 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.19 

POTKAV  HEIOHTS  // 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.08 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.29 

■OCrnLLE 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.04 

.04 

.01 

.25 

8TMM  // 

.01 

.05 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.15 

WlraWOB  LOCKS  BRADLET  6 

* 

• 

• 

• 

« 

.02 

« 

• 

• 

• 

• 

.01 

• 

• 

• 

• 

* 

.15 

lAIlI 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01       .01 

.17 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

CARIBOO  VB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

lASTPORT  WB  CITT 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.03 

.02 

.03 

.05 

.02 

.03 

.01   .01 

.31 

IBSTIS 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

GSZnCTILLE 

.03 

.04 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.17 

BOULTOR  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

• 

* 

.04 

* 

* 

* 

* 

• 

.03 

aOCLTOR  1  m 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

HILLINOCKXT  AIRPORT 

.02 

.02 

.02 

.03 

.63 

.01 

.01 

.14 

RORTB  ANDOTXR 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.13 

OLD  TOr»  AIRPORT 

.01 

.04 

.02 

.03 

.02 

.04 

.04 

.05 

.05 

.03 

.02 

.34 

PORTLAND  IB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.15 

ROCRLAND  1  f 

.02 

.03 

.05 

.07 

.06 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.30 

BOXBCRT 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.14 

RSarORD  1S3X 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.09 

SXOTSBCAN 

• 

• 

• 

• 

-• 

• 

• 

• 

* 

« 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

« 

• 

.53 

.53 

SODTB  AXDOTXR 

.02 

.03 

.02 

.05 

.12 

SOCTH  nST  HARBOR 

.03 

.03 

.02 

.04 

.06 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01   .01 

.31 

SUKDAT  RITU 

.02 

.03 

.04 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.20 

STARS  FALLS 

.01 

.04 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.19 

AaHZBBT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.10 

BIRCH  HILL  DAR 

.02 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.21 

BLUX  HILL  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.0* 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.OS 

.02 

.01   .01 

.26 

CASBRIDGE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.02 

.06 

.04 

.01   .01 

.26 

HARTAHD  n)REST  // 

.01 

.02 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.35 

HTANNIS  1  X 

.03   .06 

.01 

.01 

.02 

.04 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.38 

DCIGBTTILLX  DAR 

.01   .01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.03 

.03 

.03 

.23 

RANTOCCXT  TB  AIRPORT 

.02   .04 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.04 

.22 

■ORTH  TRDRO 

.01 

.03 

.02 

.03 

.05 

.02 

.02 

.02 

.04 

.02 

.01 

.27 

PITTSriRLD  »B  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.03 

.03 

.25 

ROCIPORT  1  RSI  // 

.01 

.01 

.02 

.04 

.04 

.01   .03 

.16 

STATX  TAIM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.09 

.13 

STIRLING  3  NV 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.01 

.26 

TASEINGTON 

.01 

.04 

.02 

.03 

.0! 

.02 

.04 

.02 

.01 

.34 

nST  BRIH7IXLD 

.01 

.01 

.02 

.03 

.04 

.05 

.03 

.01 

.01 

.05 

.03 

.03 

.01 

.32 

fXSTriXLS  2  NX  e 

•     .01 

• 

• 

• 

• 

r 

.OS 

* 

• 

• 

« 

* 

.09 

* 

* 

• 

« 

• 

.0« 

VXSTOTXR  flKLD  6 

• 

* 

• 

• 

• 

.07 

• 

• 

• 

• 

• 

.25 

• 

• 

* 

• 

• 

.04 

VOBCXSTXR  AIRPORT  6 

* 

« 

« 

« 

* 

.10 

• 

• 

• 

• 

♦ 

.13 

• 

• 

* 

« 

* 

.36   • 

•    *    • 

NXI  BAKPSHIRX 

BLACnATXR  DAB 

.02 

.02 

.03 

.05 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.33 

BRISTOL  // 

.01 

.OS 

.01 

.02 

.06 

.02 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.28 

COBCORD  TB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.22 

OOIHAB 

.01 

.02 

.01 

.•1 

.05 

.01 

.03 

.01 

.03 

.04 

.01 

.03 

.04 

.02 

.31 

KRIOL 

.01 

.02 

.04 

.03 

.03 

.03 

.01 

.03 

.03 

.01 

.23 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.08 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.26 

OOBHAM 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

HADOTXR 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.14 

HILL8B0R0  2  T 

.04 

.04 

.03 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.30 

LARDAIT 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

LRBANOR  AIRPORT  6 

« 

• 

• 

« 

• 

.IS 

• 

• 

• 

• 

* 

.19 

LINCOLN 

.01 

.03 

.03 

.M 

.OB 

.02 

.11 

.08 

.03 

.05 

.03 

.02 

.01 

.60 

KDNT  TASHIMOTOR  TB  // 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.31 

RASHDA  1  NX 

.01 

.04 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.06 

.03 

.25 

RXT  DOUAB 

.03 

.01 

.01 

.07 

.03 

.03 

.02 

.09 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.33 

PINXBAM  NOTCH 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.10 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.14 

SORRT  BOUNTAIN  DAB 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.19 

TARREN  I  SE  // 

.01 

.01 

.04 

.15 

.01 

.01 

.02 

.01 

.36 

TXNDELL 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.03 

.07 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.36 

TIBCHESTBR 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.07 

.01 

.29 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  TB  CITT 

.02 

.03 

PXOTIDEICX  TB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

PIOnoENCX  TB  CITT 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.10 

TOONSOCKXT 

«     • 

• 

« 

« 

« 

♦ 

• 

« 

• 

• 

.20 

.20 

1 

VExaorr 

BURLINGTON  TB  AIRPORT 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.01 

.19 

coRirra  // 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

1   .19 

ORArroN 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.16 

HIGBOATX  FALLS  // 

.01   .01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.17 

LTUN  FALLS  // 

.01 

.02 

.03 

.03 

lANCHESTER 

•    • 

• 

* 

• 

• 

« 

* 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

* 

■ONTPELIER  AP  6 

• 

• 

• 

• 

• 

.10 

• 

• 

• 

• 

• 

.08 

• 

• 

• 

• 

* 

.01 

■ORRISTILLX 

.03 

.01 

.04 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.03 

.21 

RXTPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.13 

aORTHFIELD  NOmiCH  UNIT 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.17 

8T0CEBRIDGE 

•    • 

• 

• 

• 

« 

« 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TTBON 

•     • 

« 

• 

• 

« 

« 

• 

-2c 

}d- 

« 

• 

« 

• 

CONHXCTICOT 

CANDLETOOD  LA EX 

.01 

.01 

RT  HATEN  TB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

lAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

BETHEL 

.03 

.01 

.01 

.05 

CARIBOU  TB  AIRPORT  // 

.01 

.Oil 

.01 

.01 

.01   .01 

.06 

CLATTON  LAXX 

.01 

.01 

.04 

.03 

.03 

.12 

SASTPORT  TB  CITT 

.03 

.04 

.01 

.02 

.10 

RUST IS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

.51 

.51 

GRARD  LAXX  STRSAH 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

1    .07 

GREENTILLX 

.01 

.01 

.04 

.09 

.03 

.01] 

.15 

HOULTON  AIRPORT  « 

• 

• 

• 

•o=J 

• 

.12   •     •     •     • 

■OULTON  1  NX 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01   .01        .01         .11 

■ILLIBOCEST  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01   .01 

.01 

.17 

-   21    - 


Table  4-Coiitiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


msi  ENGi.Ain) 

JAXOAXT  1950 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

Station 

3 

t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

t- 

NOHTB  ANDOVES 

.01   .  02 

.02 

.05 

OLD  TOWK  AIEPOET 

.01 

.02 

.05 

.03 

.03 

.06 

.08   .04 

.06 

.02 

.03 

.43 

BOCKLAND  1  W 

.02 

.02 

.04 

BOXB0BT 

.02 

.02 

.03 

.01 

.08 

BCHFOBD  ISSE 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.09 

SEXIWHEGAN 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.11 

SOnTH  AKDOVER 

.03 

.02 

.OS 

SVASS  FAI.t,!; 

.04 

.04 

HASSACBITSETTS 

BIBCH  BILL  DAH 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIEPOBT 

.01 

.02 

.03 

BOCKPORT  1  ESE  // 

.05       .01 

.02   .09 

.04   .02   .01 

.01 

.25 

WORCESTER  AIRPORT  6 

•     .01 

HEW  BAKPSBIRE 

ERROL 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

FRANKLIN  FALLf!  DAM 

.01 

.01 

.02 

GORHAK 

.01 

.03 

.01 

.03 

HANOVER 

.01 

.02 

.01 

.04 

LAHDAFF 

.OS 

.06 

.04 

.09 

.05 

.04 

.02 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.40 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

«    • 

« 

• 

.02 

LINCOLN 

.01        .01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.07 

MODNT  WASBINGTON  WB  // 

.06 

.06 

NEW  DITRHAll 

.01 

.01 

.02 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.09 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.02 

.. 

„ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

- 

WENDELL 

.01   .01   .01 

.01 

.03 

.01 

.08 

WINCBESTEH 

.03 

.03 

VERIIONT 

B0ELINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.11 

GRAFTON 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02        .01 

.01 

.04 

.01 

.09 

MANCHESTER 

«    «     « 

♦    •     • 

•    «    .58 

*    * 

• 

• 

« 

* 

♦ 

• 

• 

•    * 

• 

MONTPELIER  AP  6 

• 

*    * 

* 

« 

.01 

« 

* 

* 

• 

»     .03 

UORBISVILLE 

.02 

.01 

.01 

.04 

NEWPORT  // 

.01 

.01   .01 

.01 

.04 

.04 

.04 

.01 

.17 

NOETHFIELD  NORWICH  HNIV 

.01 

.02 

.01 

.04 

STOCKBRIDOE 

*    « 

•     * 

• 

♦ 

* 

• 

.35 

.35 

rraoN 

«    « 

*     * 

« 

• 

« 

• 

- 

-24th- 

CONNECTICUT 

BLOOIIFIELD 

.03 

.03 

.11 

.11 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.40 

BRIDGEPOET  WB  AIRPORT 

.06 

.04 

.07 

.04 

.01 

.01 

.23 

CANDLEWOOD  LAEE 

.01 

.04 

.05   .09 

.06 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.32 

HARTFORD 

.02 

.03 

.10 

.07 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.35 

HAETFORD  WB  AIRPORT  // 

.03 

.05 

.12 

.08 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.43 

JEWETT  CITY 

.01 

.02 

.11 

.03 

.03 

.20 

KOODDS  RESERVOIR 

.01 

.07 

.11 

.04 

.01 

.01   .01 

.02 

.28 

nSW  EATEN  WB  AIRPORT 

.03 

.or 

.13 

.04 

.01 

.01 

.29 

HEWINGTON 

.05 

.05 

.10 

.10 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.38 

NORFOLK  2  SW  // 

.09 

.01 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.26 

PDTNAll  HEIGHTS  // 

.01 

.03 

.02 

.05 

.02 

.01 

.01 

.15 

BOCKVILLE 

.03 

.04 

.07 

.01 

.01 

.01 

.02   .01 

.20 

STORES  // 

.02 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.12 

WINDSOR  LOCKS  RRADLET  6 

« 

«    * 

* 

* 

.21 

« 

• 

* 

• 

•     .37 

• 

* 

• 

* 

MAINE 

AOGItSTA  AIRPORT 

.01 

.04 

.01 

.01 

.04 

.03   .01 

.01 

.03 

.01 

.20 

BETHEL 

.01 

.03 

.02 

.07 

.07 

.07 

.07 

.04   .03 

.05 

.09 

.03 

.54 

CABIBOD  WB  AIRPOBT  // 

.02 

.01 

.03 

CLATTON  LAKE 

.02 

.01   .03 

.02 

.08 

EASTPOBT  WB  CITT 

.03 

.08   .06 

.06 

.07 

.03 

.03 

.38 

EUSTIS 

.01 

.04 

.05 

.05 

.11 

.14   .08 

.04 

.03 

.10 

.05 

.70 

GILEAD 

.01 

.04 

.05 

.08 

.07 

.04 

.03   .07 

.04 

.02 

.02 

.03 

.50 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.08   .04 

.08 

.05 

.02 

.20 

GREENVILLE 

.02 

.03 

.06 

.08 

.09   .07 

.04 

.01 

.01 

.03 

.44 

BODLTON  AIRPORT  6 

.03 

* 

* 

* 

* 

HODLTON  1  NE 

.01 

.01 

.02 

.04 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03 

.03 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.03 

.14 

.14 

.13 

.08 

.06   .08 

.11 

.04 

.06 

.15 

1.05 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03   .02   .01 

.03   .02   .02 

.01 

.03 

.17 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02   .02 

.04 

.21 

BOCKLAND  1  W 

.01 

.03 

.04 

.04 

.08 

.-0 

.05   .03 

.02 

.01 

.43 

BOKBUBY 

.01 

.03 

.08 

.17 

.12 

.08 

.05   .05 

.09 

.02 

.03 

.20 

.93 

RUMFORD  ISSE 

.02 

.03 

.07 

.11 

.13 

.07 

.07 

.06   .04 

.08 

.05 

.05 

.78 

8K0WHEGAN 

.07 

.11 

.16 

.12 

.12   .14 

.12 

.14 

.05 

.10 

1.13 

SOUTH  ANDOVEE 

.01 

.02 

.03 

.10 

.22 

.13 

.08 

.06   .05 

.10 

.04 

.03 

.08 

.95 

SOUTH  WEST  HARBOR 

*    * 

«■     « 

♦ 

« 

• 

« 

» 

* 

• 

*    * 

* 

* 

• 

• 

• 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.03 

.05 

.13 

.10 

.10 

.07 

.05   .05 

.14 

.03 

.03 

.04 

.84 

SWANS  FALLS 

.01 

.02 

.03 

.01 

.04 

.09 

.01 

.13 

.06.  .04 

.06 

.01 

.04 

.01 

.56 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.03 

.06 

.04 

.03 

.04 

.04 

.04 

.05 

.01 

.05 

.41 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.01 

.01 

.05 

.09 

BLUE  BILL  // 

.02 

.03 

.03 

.04 

.06 

.02 

.03 

.02   .02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.32 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.04 

.04 

.03 

.10 

.02 

.06   .03 

.01 

.01 

.01 

.36 

CAMRRIDGE 

.02 

.06 

.06 

.02 

.13 

.02 

.06   .02 

■  .39 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.10 

HYANNIS  1  E 

.09 

.05 

.04 

.01 

.19 

KNIGHTTILLE  DAM 

.01        .01 

.02   .02 

.02   .05 

.08 

.04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03   .01 

.01 

.01 

.39 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.21 

.10 

.32 

NEW  BEDFORD 

.12 

.03 

.04 

.01 

.20 

NORTH  TBUHO 

.01 

.01 

.05 

.03 

.01 

.08 

.17 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02   .01 

.04   .02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.25 

BOCKPORT  1  ESE  // 

.05 

.04 

.03 

.04 

.06 

.08   .06 

.05 

.01 

.02 

.44 

STATE  FARM 

.04 

.05 

.02 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.23 

STERLING  3  NW 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.16 

WASHINGTON 

.02 

.01   .06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.14 

WEST  BRIMFIELD 

.04 

.05 

.04 

.04 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

.27 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

*    « 

« 

* 

.19 

« 

* 

* 

• 

»   .11 

« 

« 

* 

• 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

«    • 

• 

* 

.16 

* 

* 

• 

• 

•    1.08 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

•    * 

« 

• 

.06 

• 

* 

« 

• 

•     .14 

« 

• 

• 

« 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATEB  DAM 

.01 

.01   .01 

.03 

.04 

.02 

.03 

.04 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.29 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.01 

.06 

.03 

.06 

.04 

.02 

.04   .01 

.03 

.01 

.02 

.04 

.39 

CONCORD  WB  AIRPOBT 

.01   .04 

.02 

.02 

.02 

.05 

.05 

.05 

.01 

.02   .02 

.01 

.01 

.33 

DURHAM 

«     * 

« 

♦ 

• 

.21 

.21 

ERROL 

.01 

.04 

.05 

.12 

.09 

.10 

.05 

.07   .10 

.07 

.04 

.08 

.11 

.93 

FRANKLIH  FALLS  DAM 

.01 

.02   .02 

.02 

.03 

.03 

.06 

.04 

.05 

.03 

.01 

.32 

GOBBAM 

.02 

.02 

.03 

.05 

.04 

.06 

.05 

.02   .04 

.03 

.02 

.02 

.40 

BAXOTEB 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.05 

.06 

.04 

.04 

.03 

.03 

.01 

.03 

.02 

.44 

I   r«f«renc«   iiot«s   follOVlAC  Btfttlon   Ip'*«X. 
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T4bl«  4'ContiiiuMl 


HOURLY  PRECIPITATION 


nSW  EHOUDID 
JAHDAST  19S0 


A.  M.  Hour  iMKitng 


10       11        12 


P.  M.  Houz  •oding 


8         9         10        n        12 


■ILLSBOBO  2   f 

ujntirr 

LthUOn   AIKFOST  6 

LIKOLX 

■OUirr  lASBIXGTOIl  IB  // 

USHVl  1  HE 

NKI  DDSEAM 

PIXXBAH  NOTCH 

PITTSBOKG  KESEETDIB  // 

SOBET  BOmrTAIK  DIB 

lEBDEU. 

IIICHESTSE 

BHODE    ISLAJO) 
BLOCI   ISLAJID  IB  CITT 
PBOnDEHCE   IB  AIBFOBT 
PBOnDERCE   IB  CITT 
lOOHSOCIZT 

TSXaOMT 
BOBLIRCTOX   IB  AIBFOBT 

GBArroir 

BKaCATE   FAIXS  // 

LTBAK  TALIS  // 

BAMCUESTEB 

■OITTPSLIEB  AP  6 

KJBBISTILU 

mPOBT  // 

1I0BTH7IELD  HOEIICB  UXIV 

SEABSBDBO  STATION  // 

STOCIBBIDGS 

TTSOK 


COIWECTICDT 
ICEI  HATEH  IB  AIBI«BT 

HOBTOIi  2   SI  // 

POTKAII  HEIGBTS   // 

KOCmLLE 

IIKDSOB  LOCES   BRAOLET  6 

MAINE 
AOODSTA  AIKFORT 
BETHEL 

CABIBO0  IB  AIEPOST  // 
CLAYTON  LAXE 
EASTPOET  IB  CITT 
EUSTIS 
rOBT  lENT 
CILEAD 

GBAND  LAZE  STBEAV 
GBEENTILLE 
BOnLTON  AIRPORT  S 
HODLTON  I  HE 
NORTH  ANDOTKR 
PORTLAND  IB  AIRPORT  // 
BOCKLANI)  1  I 
ROXBDBT 
EtntrORD  ISSE 
SEDIHEGAN 
SOUTB  ANDOVER 
SODTB  lEST  HARBOR 
SUNBAT  BIVER 
SIANS  FALLS 

■ASSACBDSETTS 
AMHERST 
BIBCB  HILL  DAM 
BLOE  BILL  // 
CAMBBIDGE 
HARVARD  TOREST  // 
CNICHTTILLE  DAM 

pirrsyiELD  iB  airfobt 

STATE  FARM 
STERLING  3  NI 
■ASHINGTON 
lEST  BRIEFIELD 
lESTFIELD  2  NE  6 
IEST07EH  FIELD  6 
lORCESTER  AIRPORT  6 

NEI  HAMPSBIBB 
BLACriATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCOBD  IB  AIRPORT 
KBBOL 

rUNILIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOTER 
BILLSBOBO  2  I 
LIKOLN 

MODHT  lASBINGTON  IB  // 
NASHUA  1  NE 
DI  DDBHA< 
PIHIBAM  NOTCH 
PITTSBDBG  RESERTOIR  // 
SUBRT  MOUNTAIN  DAM 
IKNDELL 
IINCHESTER 

VERMONT 
COBINTH  // 
GRAPrON 

BiraCATE  FALLS  // 
LTMAN  FALLS  // 
MAMCHESTER 
MONTPELIKR  AP  S 
MOBRISVILLE 
NEIPORT  /,' 

NORTHFIELD  NOBIICH  UNIT 
SEARSBURG  STATION  // 
STOCCBRIDOE 
TTSON 


.01 
.04 


.01 
.01 


.06 
.03 


.06 
.03 


.03 
.01 


.01 
.01 


.OS 
.02 
.01 
.01 
.02 


.02 
.01 
.02 


.01 
.02 
.02 


.02 
.02 


.01 
.01 


.OS 
.01 
.03 
.04 
.02 
.06 
.03 
.07  .03 
.05      .07 


.01 
.02 
.02 
.07, 
.01 


.02 
.01 


.03 

.01 

• 

.01 

.03 

.02 


.05  .03 
.04  .OS 
.03  .02 
.02 
.03      .05 


.03      .01 

.02      .02      .03 

.03      .03      .03 


.04 
.01 

.05 
.05 
.01 
.02 
.02 

.01 
.03 


.03      .07      .06      .06      .01 


.04 
.03 
.02 
.02 
.04 
.02 
.04 


.09  .17 

.02  .07 

.03  .05 

.04  .02 


.04 
.03 
.05 
.03 


.06      .07      .06 


.09      .17      .12 


.01 

.01 


.01 
.02 


.01 
.02 


.01 
.01 
.03 
.01 
.01 
.02 


.01 
.02 


02 

01 

.02  .01 
.04 
.04 

.01,  .01 

.02'  .01 

*  • 
■  01 

.01 
.01      .02 


.03 
.04 


.04 
.01 
.03 


.09 
.10 
.07 


.01 
.03 


.01 
.01 
.02 
.01 


.01 
.06 


.01      .01 

.02 

.02      .05 

.06      .11. 
.02 


.05 
.02 


.01 
.02 
.01 
.05 
.01 


.01      .Ol       .01 


.01 
.08 


.01 
.02 
.01 
.02 
.03 


.01 
.02 


.01 
.04 
.01 
.02 

.01 


.05 

.05      .03 

.01 


.03 
.01 


.02 
.01 
.01 


.01      .01      .01 


.01 
.01      .06 


.02      .03 
.01       .04 


.02  .03 
.01  .03 
.01      .01 


.01 

.01 

.02 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

*                     • 

.02 

.06 

.02 

.01 

.01 

.02 

• 

• 

• 

* 

• 

.75 

« 

* 

• 

« 

• 

* 

•                     • 

• 

.23 

• 

• 

• 

* 

• 

.04 

.01 

.04 

.01 

.01 

.03      . 

.02 

.01 
.01 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01      . 

.02 

• 
• 

.01 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

•  • 

•  1. 

.01 
.02 


.01 
.01!  .03 
.04 


.02 
.06 


-25th- 


.01 

.02 

.04 
.01 

•  .02 

.12      .01 
.02 


.01 
.02 


.04      .04 
.05      .08 


.12 
.12 
.12 
.12 


.01 

.02       .01 


.02 

.01      .04       .05 


.02      .01 
.01 
.04      .03      .08 


.01 
.03 


.08 
.02 
.02 


.09 
.06 
.12 


.05 
.04 
.04 


.01 
.02 
.03 


.08 
.03 
.06 


.02 
.02 
.01 


.06 
.02 
.03 

.05 
.02 
.05 
.01 
.03 


.01 
.01 

.03 


.01 
.01 
.02 


.03 
.02 
.01 
.01 
.06 
.02 
.02 
.01 
.02 


.01 

.02 


.01 
.02 
.03 

.01 
.01 
.03 


.04 
.07 
.01 


.07      .11      .10 


.05 
.06 


.02 
.06 


.02 
.08 


.02 
.08 


.09 
.13 
.02 
.07 


.03 
.08 
.01 
.05 


.19 
.05 
.10 
.01 
.03 


.04 
.04 


.14 
.04 

.01 
.03 


.11 
.03 
.03 
.01 


.03 
.01 
.01 
.01 


.02      .01      .01 
.01 


.01 
.01 


.02      .01 
.01 


.01      .02      .01 


■..  r.f.r..e.  Mt..  follovlnc  st.tto.  liid.x. 
-  23  - 


Tdble  4-ContiiLued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW  ENGLAND 
JANDABT  19S0 


A.  M.  Hour  ending 


4    5    6 


7    8    9 


10  I  U    12    1    2    3 


P.  M.  Holu  ending 


8    9    10  I  11    12 


-26th- 


CONKECTICOT 
BRIDGEPORT  VB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
BABTFOBS 

HABTFOBD  IB  AIRPOBT  // 
JBWETT  CITY 
HOODUS  EESEBVOIR 
NE«  HAVEN  fB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW  // 
PtJTNAll  HEIGHTS  // 
BOCKVILLE 
WINDSOR  LOCKS  BBASLEY  6 

MAINE 
BETHEL 

EASTPORT  WB  CITY 
GILEAD 
ROXBOBY 
BinCFOBD  ISSE 

MASSACHUSETTS 
KNIGHTVILLB  DAM 
NEI  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIHPOET 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BBIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVEH  FIELD  6 
WOBCESTEE  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
GORHAM 

LEBANON  AIRPOBT  6 
NASBUA  1  NE 
WINCHESTEB 

RHODE  ISLAND 
PROVIDENCE  WB  AIBPOHT 

VKEMOHT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

BIGEGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MOBRISVILLE 
STOCKBHIDGE 


CONKBCTICDT 
BLOOMFIELD 

BBIDGEPOBT  WB  AIBPOBT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HABTFOED 

BABTFOED  WB  AIEPOBT  // 
JEWETT  CITY 
MOODHS  EESEBVDIE 
NEW  HAVEN  WB  AIEFOET 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
BOCKVILLE 
STOEES  // 
WIHDSOB  UXKS   BEADLEY  6 

MAINE 

MASSACHUSETTS 
BLDE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIEPOET  // 
CAMBEIDGE 
HARVAED  FOEEST  // 
HYANNIS  1  E 
NANTDCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
KOETH  TEUEO 
STERLING  3  NV 
WASHINGTON 
WEST  BEIMFIELD 
WKSTFIEUD  2  NE  6 
WESTOVEH  FIELD  6 
WOECESTEE  AIEPOBT  6 

MEW  HAMPSHIRE 
PITTSBURG  EESEBVOIR  // 

BEODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  CITY 

VEBMONT 
CORINTH  // 
HIGBGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 


CONNECTICDT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

MEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
ISWINGTON 
STORES  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIEPOET 
GILEAD 
BOXBUBY 

MASSACBUSETTS 
HARVARD  FOREST  // 
WEST  BBIMFIELD 


.01 

.01   .02   .01 

.04   .01 


.01   .03   .01 


.01   .02 
.01 


.01       .01 

.01   .01   .02 
.01   .01   .01 


.01 

.02 

.04 

.03 

.02 

.05 

.05 

.01 

.03 
.02 

.02 

.04 

.04 

.01 

.03 

.01 
.01 

.03 

.02 

.02 
.05 

.01 

.04 

.01 
.04 

.03   .01 
*     .79 


-27th- 


01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

02 

.02 

.02 

.02 

.05 

01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

02 

.02 

.01 

.01 

03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

03 

.01 

.03 
.01 

.01 

.01 
.01   .01   .01 
.01   .01 


.02  .02   .01 
.03 

.03  .01 

.03  .03   .03 

•  .05 

•  .12 

•  .02   • 


.02 
.02 
.01 

.01 
.02 


.02  .01 
.02  .01 
.01 


.01 
.01   .01   .03 


.05   .05   .02 


.01  .01  .03 
.03  .05 
.01   .01   .03 


.01   .01 
.04   .02 


.01   .01   .02 
.01 


.08   .02   .03 


.03   .06   .04 


.06   .05   .06 


.02   .01   .01   .02   .03 


-28th- 


.02   .04 
.01   .01   .01   .05 

.01   .02 

.03   .03 

.01 


8*«  r«rer«DCe  notes  toilovlng  Station  Index 
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Table  4-Continu»d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  EKGLAKS 
JANUARY  1950 


A.  M.  Hour  ending 


8         9         10 


P.  M.  Hour  ending 


"T 


nSTriELD  2   NS  6 

NEI  BAMPSBIBE 
BRISTOL    ■ • 
LANDAFT 

SOBST  IK>U1<TAIN  DAM 
lAHREN   1    SE    If 

TERMOKT 
CORINTS  /' 
GRAPTOH 

SEASSBURC  STATION  // 
TTSON 


CONNECTICUT 
BLOOKTIELD 

BRIDGEPORT   tB  AIRPORT 
CAXDUSVOOD  LAXE 
HARTFORD 

HARTFOBD  WB  AIRPORT   // 
JEWBTT   CITY 
MOODOS   RESERVOIR 
NEW   HAVEN    WB   AIRPORT 
KEWINGTON 
NORPOUC  2   SW  // 
PUTNAK  HEICaTS  // 
ROCETIUE 
STORRS    // 
WINDSOR   LOCES   BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAXE 
EASTPORT  WB  CITY 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND  LAXE  STREAM 
GBEEXTILLE 
EOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MIIXINOCEET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWS  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBUHY 
RUMPORD  ISSE 
SKOWBEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  /' 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
KYANNIS  1  E 
CNIGHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCEPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  N¥ 
WASHINGTON 
WEST  BRIM7IELD 
WESTTIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
COHCOBD  WB  AIRPORT 
DURHAM 

PRANXLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DORBAM 
PIKXHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCIET 

VERMONT 
GRAPTON 
MANCHESTER 
■ONTPELIER  AP  6 
NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SEARSBDRG  STATION  // 
STOCEBRIDGE 
TYBON 


.01 

.01 


.01 

.01 

.04 

.08 

.06 

.03 

.03 

.05 

.06 

.09 
.04 


.05 
.02 
.02 


.01 

.02      .03 

.01 

.01 


.02      .02 
.01 

.01      .02 
.01 


.03 


.02 
.02 
.02 
.01 


.06 
.02 


.01 
.04 


.09 
.01 


.04 
.07 
.02 

.02 


.02 
.01 
.02 
.01 
.02 


.04 
.02 


.03 
.05 

.01 
.03 
.02 
.02 


.02 
.02 
.02 


.05 

.02 

.04 

* 

.01 

.01 

.02 

.01 

.10 

.05 


.02      .03      .03 


-29th- 


.03       .02       .03 


.01    .01 

.05      .08 


.01      .04 
.02      .01 


.01 
.01 


.01 
.06 


.02 
.01 


.04 
.02 


.03 
.09 


.01 
.05 


.01 
.05 


.02 
.03 
.02 
.01 


.01 
.07 
.02 
.04 


.03 
.01 


.04 
.03 

.02 
.03 
.01 
.03 
.04 
.09 


.06 
.01 


.08      .01 

.01 

.01      .01 

.01 

.05 

.01 


.06      .03 
.01 


.04 
.03 


.07      .02 

.03 

.09      .07 


.01 
.01 
.01      .01 

.01 


.02      .01 
.01 

•  .01 


.16      .29      .06]      .01      .02       .01 

.02      .04       .01 


.10 
.02 


.01 
.01 


.02 
.02 


.04 
.03 
.05 
.05 


.10 
.03 


.01 
.10 


.02 

.14 


.02 
.03 
.02 
.01 
.01 


.17 
.01 


.01 
.01 
.06 


.01 
.05 


.01 
.01 


.29      .Hi      .01 
.07 


.03 

.03 

.04 

.02 

.04 

.02 

01 

.06 

.02 

.01 

.04 

.02 

.06 

.02 

.05 

♦ 

• 

* 

* 

• 

« 

01 

.03 
.02 

.01 
.03 

.03 
.02 

.04 

.04 

01 

.OS 

.04 

.02 

.04 

.04 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 
.01 

.03 

.01 

.03 

.04 

.04 

.01 

.04 

03 

.04 

.04 

.04 

.05 

.06 

.01 
.03 

02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.02 

01 

.02 

.05 

.01 

.01 

01 

.03 

.05 

.03 

.01 

01 

.02 

.02 

.06 

.02 

.04 

.03 

.01 

.01 

.06 

.11 

.04 

.09 

.14 

.03 

.07 

.11 

.11 

.01 

.04 

.02 

.01 

02 

.01 

.03 

.02 

01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

• 

• 

« 

• 

• 

01 

.01 

.03 

.02 

04 

.03 

.03 

.09 

.01      .03      .03 
.02  .01 


03 

.03 

.03 
.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

25 

04 

.02 

03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02      .03       .03! 


«  •  • 

.01 


.29 

.05      .05| 


.05 
.01 


.01 
.05 
.02 


.05 
.10 


.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 
.11 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 
.02 


.06 
.01 
.02 
.06 


.01 
.02 
.05 
.03 


.03 

.02! 


.04 
.01 
.02 

.01 
.01 


.03      .01 
.04 


.02      .02 
.01 


.02 
.03      .01 


.01      .01 
.02      .01 


.07 
.02 
.02 


.01 
.02 
.02 


.041 
.02 


.Oil 

.10! 


.01 

.02 

.02 

.05      .10 


01      .01      .04       .02      .01      .01 


.05        09 

•  •         1 . 10 

.02      .01  .01 


.07 
.01 


.02 
.01 


.071 
.02 
.02 
.04 


.30 
.45 
.44 
.15 
.34 
.35 
.35 
.39 
.30 
.34 
.34 
.27 
.34 


.29 
.26 
.08 
.06 
.91 
.08 
.19 
.30 
.15 

.08 
.09 
.12 
.20 
.29 
.43 
.13 
.12 


.08 
.42 


.10 
.14 
.20 
.12 
.11 
.35 
.28 
.11 
.41 
.72 
.19 
.13 
.07 
.45 


.21 
.09 
.30 
.29 
.24 
.10 
.07 
.32 
.01 
.08 
.10 
.32 
.27 
.03 
.28 
.10 
.15 
.24 


.62 
.40 
.35 
.32 


.28 
.23 


.35 

1.10 

.15 


A*«  r«f«r«lic«  Bot«a  follovlaf  Station  : 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  EHGLAND 
JAUnABT   1950 


A.  M.  Hour  ending 

P. 

M.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

- 

-30th- 

COHKBCTICOT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

JEfETT  CITY 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

MOODas  R£SERVOIE 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

SEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.01 

.06 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

PDTHAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.02 

ROCiyiLLE 

.02 

.01 

.02 

.05 

STORES  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

.12 

KAINE 

BETHEL 

.02 

.02 

.04 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

HOULTON  1  NE 

.02 

.02 

.04 

NORTH  ANDOVER 

.04 

.04 

ROCKLAND  1  W 

.03 

.03 

ROXBURY 

.04 

.OJ 

.04 

.05 

.03 

.01 

.01 

.23 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.01 

.03 

MASSACHUSETTS 

dLDE  HILL  // 

.01 

.01 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

HYANNIS  1  E 

.04 

.04 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.01   .01 

.06 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

STATE  FARM 

.02 

.02 

.04 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.01 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

.01 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.12 

NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

.02 

.08 

.05 

.04 

.19 

WENDELL 

.01 

.01 

.02 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.01 

.01 

.04 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

VERMONT 

GRATTON 

.01 

.01 

MANCHESTER 

.01 

.03 

.01 

.05 

TYSON 

.01 

-3] 

st- 

.01 

CONNECTICDT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.10 

.10 

.04 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.36 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.06 

.06 

.10 

.09 

.05 

.05 

.01 

.42 

CANDLKWOOD  LAKE 

.02 

.04 

.09 

.08 

.10 

.04 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.47 

HARTFORD 

.08 

.07 

.07 

.07 

.01 

.02 

.32 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.05 

.10 

.04 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.33 

JEWETT  CITY 

.01 

.05 

.0^ 

.11 

.05 

.02 

.01 

.01 

.31 

KOODHS  RESERVOIR 

.01 

.03 

.06 

.07 

.08 

.03 

.06 

.01 

.01 

.36 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.04 

.06 

.08 

.10 

.04 

.04 

.04 

.01 

.01 

.42 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.09 

.09 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.30 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.03 

.05 

.12 

.05 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.39 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

.04 

.08 

.01 

.OS 

.02 

.01 

.02 

.05 

.30 

ROCKTILLE 

.01 

.02 

.03 

.04 

.04 

.05 

.01 

.20 

STORES  // 

.01 

.04 

.05 

.09 

.01 

.04 

.01 

.25 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

« 

* 

• 

• 

.20 

♦ 

• 

• 

* 

• 

.06 

• 

* 

• 

• 

•     .01 

MAINE 

1 

BETHEL 

.02 

.04 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.19 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01   .01 

.01   .01 

.11 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

EASTPORT  WB  CITY 

.05 

.04 

.06 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01   .01 

.01 

.27 

EUSTIS 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01   .01   .01 

.17 

GILEAD 

.01 

.04 

.04 

.02 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

-.20 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.17 

GREENVILLE 

.05 

.04 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02   .01 

.01 

.25 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.04 

♦ 

* 

* 

« 

•     .05 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.04 

.01 

.02 

.02 

.01   .01   .02 

.01  .01    :   .16 

MILTON 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    -    _ 

_  1   - 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.03 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.17 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01, 

.01   .01 

.14 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.04 

.03 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.OS 

.01   .01 

.25 

ROCKLAND  1  W 

.02 

.07 

.04 

.01 

.04 

.03 

.02 

.01 

.24 

BOXBUHY 

.01 

.01 

.02 

RUKFORD  ISSE 

.01 

.05 

.05 

.0? 

.02 

.01 

.01 

.17 

SKOWHEGAN 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.15 

SOOTH  ANDOVER 

.04 

.03 

.02 

.01 

.10 

SOUTH  WEST  HARBOR 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.03 

.05 

.05 

.05 

.02 

.02 

.01 

.OS 

.30 

SWANS  FALLS 

.01 

.02 

.04 

.03 

.02 

.04 

.01 

.02 

.19 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.05 

.07 

.09 

.10 

.06 

.02 

.42 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

.02 

.06 

.04 

.02 

.05 

.02 

.23 

BLUE  HILL  // 

.04 

.06 

.08 

.08 

.05 

.05 

.o; 

.04 

.01 

.01 

.03 

.01 

.51 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.03 

.06 

.09 

.06 

.06 

.08 

.07 

.06 

.03 

.01 

.01 

.56 

CAMBRIDGE 

.04 

.06 

.09 

.06 

.08 

.06 

.07 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.58 

HARVARD  FOREST  // 

.03 

.04 

.06 

.04 

.06 

.05 

.07 

.OS 

.01 

.38 

HYANNIS  1  E 

.01 

.06 

.09 

.09 

.06 

.11 

.11 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.64 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.05 

.08 

.12 

.03 

.06 

.06 

.07 

.01 

.50 

MENDON  AIRPORT 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.  _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _    _ 

_    _    _ 

_ 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.06 

.10 

.24 

.08 

.08 

.04 

.01 

.63 

NEW  BEDFORD 

.11 

.09 

.OS 

.05 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.45 

NORTH  TRURO 

• 

* 

• 

* 

• 

« 

* 

* 

« 

• 

.22 

.22 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.OS 

.02 

.02 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

ROCKPOHT  I   ESE  // 

.01 

.02 

.09 

.06 

.09 

.06 

.03 

.OS 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.47 

STATE  FARM 

.04 

.05 

.11 

.01 

.07 

.04 

.04 

.03 

.02 

.47 

STERLING  3  NW 

.01 

.OJ 

.10 

.07 

.01 

.04 

.06 

.03 

.01 

.01 

.01 

.46 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.01 

.OJ 

.02 

.05 

.0! 

.03 

.02 

.01 

.26 

WEST  BBIMFIELD 

.01 

.OJ 

.03 

.02 

.03 

.03 

.17 

WESTFIELD  2  RE  6 

• 

• 

* 

* 

• 

.22 

• 

« 

* 

• 

.16 

• 

• 

• 

« 

•     .01 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

* 

* 

* 

* 

.22 

• 

* 

• 

• 

• 

.15 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

* 

• 

.09 

• 

* 

• 

• 

• 

.10 

• 

• 

• 

* 

•     .03 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.0! 

.06 

.08 

.0! 

.01 

.04 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.40 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.02 

.26 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.05 

.06 

.01 

.02 

.06 

.OS 

.02 

.02 

.02 

.01 

.39 

DURHAM 

* 

• 

• 

* 

• 

« 

• 

* 

* 

• 

« 

« 

• 

• 

* 

* 

.32 

.32 
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Table  4-Continu»d 


HOURLY  PRECIPITATION 


MIW  EHOLAJCD 
JAHUABT  8   SO 


1 

1 

A.M 

p. 

4.  Hour  eading 

I 

Station 

■ 

1 

2         3 

4 

5    1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

ERBOL                                                                                                    .01 

.02      .04 

.OS 

.05 

.05 

.03 

.02 

.01 

.28 

rRAXXLIN  FALLS   DAM                                        ! 

.04 

.05      .04 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.35 

GORHAH 

.01      .03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.16 

HAKOrXR 

.02 

.04 

.07      .06 

.07 

.05 

.05 

.04 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01      .01      .01 

.M 

aiLLSBOBO   2   t 

.08 

.02 

.02 

.06 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.30 

LAKDATT 

.02 

.05      .05 

.02 

.05 

.04 

.03 

.04 

.01 

.30 

LEBAHOK   AIRPORT   6 

• 

• 

• 

• 

•           .02 

• 

• 

• 

• 

• 

.22 

• 

« 

• 

• 

»           .09 

LINCOLK 

.01 

.01      .05      .05 

.06 

.03 

.07 

.03 

.01 

.32 

MOUirr    lASHINGTON   WB   // 

.01 

-.03 

.04 

.04       .04      .02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.33 

NASHUA    1    ire 

.02      .06      .07 

.09 

.06 

.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.45 

NEI  OUREAH 

.01      .05      .03 

.05 

.03 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.27 

PINmAM   NOTCH 

.03'      .03 

.03 

.03 

.04 

.02 

.04 

.02 

.02                   .01 

.27 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01       .01      .02 

.01 

.02 

.Ol 

.01 

.09 

SDBRT  aOUVTAIN  DAM 

.03      .08      .05 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.31 

lARRKH   1   SB    // 

.02 

.04      .07      .06 

.02 

.06 

.07 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.41 

IBNDELL 

.01 

.07      .07      .06 

.04 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01                   .01 

.41 

IINCEKSTER 

.03 

.071     .11       .05 

.03 

.03 

.07 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.46 

RHODK    ISLAND 

BLOCr    ISLAND   WB  CITY 

.01     .04 

.10 

.09 

.08;     .03       .01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.45 

FORT   ADAMS 

-         -         - 

_ 

_ 

_      1     _ 

» 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_           _           _ 

_           _           - 

_ 

PBOVIDE!«CK   WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.03 

.04      .03       .04 

.05 

.06 

.05 

.04 

.03 

.42 

PROVIDENCE   WB  CITT 

.01 

.03 

.06      .14       .04 

.12 

.03 

.01 

.01 

.45 

WOONSOCEET 

.03      .08      .05 

.04 

.03 

.03 

.01 

.03 

.30 

VKRMOirr 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.03      .03       .03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.23 

CORINTH   // 

.01 

.04 

.05      .06      .04 

.03 

.09 

.07 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.49 

GRAFTON 

.01 

.03 

.07      .10      .05 

.01 

.04 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.43 

HIGHGATE   FALLS  // 

.02      . 03 

.04 

.03 

.03 

.04 

.01 

.01 

.03 

.01 

.25 

LYMAN    FALLS    // 

.02      .02      .04 

.04 

.06 

.02 

.02 

.01 

.23 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.04      .06      .03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.25 

MONTPELIER   AP  6 

• 

•     • 

* 

•      !     •           .25 

• 

• 

• 

• 

* 

.19 

• 

• 

• 

* 

•           .03 

NEWPORT    // 

.01 

.01|     .04      .05 

.04 

.05 

.04 

.03 

.02 

.01 

.30 

NORTHFIELD  NORWICH  tmiV 

.01 

.04       .07      .04 

.04 

.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.36 

MORRIsriLLE 

.04*     .05      .05 

.04 

.03 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.31 

SAINT   JOHNSBURY 

-           -           _           _ 

_ 

-       i     _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_           _           _ 

_           _           - 

SEABSBTOG  STATIOH  // 

.01 

.02 

.06      .08 

.01 

.03 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.31 

STOCIBBIDGE 

_ 

_           _           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_           _           - 

_           -           _ 

_ 

TYSON 

.01 

.04 

.08      .10      .02 

.03 

.04 

.03 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.49 

TOWNS  HEND 

_         _         _         _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-       -       - 

- 

- 

t 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1950 


StaUon 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

■ 

1 

BRIDGEPORT 

■AX 
MIN 

40 
25 

42 
34 

53 
39 

59 
47 

59 
48 

50 
44 

50 
31 

32 
10 

38 
9 

46 
34 

51 
39 

34 
20 

45 
31 

61 
40 

44 
26 

50 
37 

40 
28 

43 
25 

34 
21 

29 
16 

30 
15 

43 
27 

52 
34 

46 
36 

43 
32 

68 
38 

65 
25 

35 
18 

52 
31 

45 
32 

34 
25 

45.6 
29.6 

BRIDGEPORT  WB  AP 

HAS 
UIN 

41 
26 

41 
35 

51 
40 

56 
46 

54 
45 

50 
43 

43 

29 

29 
11 

39 
11 

46 
35 

49 
27 

34 
22 

45 
33 

60 
38 

41 
28 

50 
34 

37 
29 

43 
30 

30 
21 

29 
18 

31 
16 

40 
28 

49 
36 

44 
37 

38 
32 

60 
37 

54 
26 

40 
20 

49 
39 

48 
33 

33 
25 

43.7 
30.0 

CREAll  BILL 

HAX 
MIN 

37 
24 

37 
31 

SO 
37 

58 
50 

55 
44 

46 
36 

46 
21 

22 
0 

32 
0 

40 

27 

46 
25 

35 
12 

42 

25 

S3 
39 

44 

22 

43 
30 

33 
20 

43 
25 

33 
11 

24 
,9 

23 

7 

35 
19 

41 
32 

42 
35 

43 
30 

65 
38 

59 
23 

31 
11 

49 
25 

46 
25 

28 
17 

41.3 
24.2 

DAMBORT 

MX 
HIN 

38 
20 

40 
31 

S3 
35 

62 
50 

61 
44 

48 
40 

48 
28 

31 
9 

35 
5 

41 
30 

49 
29 

31 

17 

40 
27 

58 
38 

47 
24 

47 
33 

37 
25 

50 
23 

38 

17 

27 
10 

27 
12 

38 
24 

49 
34 

43 
35 

40 
30 

71 
37 

63 
26 

34 
16 

55 
29 

48 
30 

30 
22 

44.  S 
26.8 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

3S 
16 

39 
28 

53 
33 

63 
48 

62 
40 

45 
38 

44 
25 

29 
3 

35 

-  1 

38 
20 

42 
27 

35 
11 

43 
26 

58 
37 

44 
24 

54 
33 

36 
19 

46 
25 

35 
IS 

23 
7 

26 
9 

39 
20 

41 
31 

41 
35 

tt 

69 
37 

62 
26 

36 
10 

54 
26 

50 
27 

30 
20 

43.6 
24.1 

GREENWICH 

MAX 
HIN 

39 
24 

40 
33 

54 
37 

63 
48 

62 
44 

52 
41 

51 
29 

30 
11 

37 
12 

46 
34 

46 
28 

32 
17 

46 
29 

59 
42 

49 
22 

48 
33 

38 
28 

48 
24 

41 
17 

28 
11 

30 

14 

43 
27 

51 
30 

47 
37 

44 
33 

72 
35 

64 
29 

33 
15 

51 
29 

46 
29 

32 
24 

45.  S 
27.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
23 

37 
31 

54 
34 

60 
50 

58 
44 

44 
38 

38 
28 

28 
8 

37 
9 

36 
26 

46 
25 

33 
20 

42 
28 

62 
35 

43 
26 

51 
33 

37 
25 

51 
27 

28 
17 

27 
16 

24 
13 

32 
22 

46 
31 

41 
31 

38 
30 

65 
38 

46 
24 

37 
18 

53 
32 

47 
30 

30 
21 

42.1 
26.8 

HIDDLETOWN 

MAX 

HIN 

39 
26 

39 
32 

52 
35 

56 
50 

59 

51 

51 
43 

46 
31 

32 
7 

38 
12 

43 
29 

46 
32 

36 
16 

30 
24 

56 
30 

56 
25 

47 
32 

48 
25 

37 
24 

43 
15 

25 
12 

23 
8 

34 
17 

50 
33 

S2 
38 

42 
27 

54 
31 

64 
33 

33 
15 

51 
29 

52 
37 

39 
23 

44.3 
27.2 

MOHAWK  FOREST  RANGER  ST 

MAX 

HIN 

35 
11 

33 
27 

43 
28 

53 
28 

59 
42 

45 
35 

47 
21 

26 
-  3 

20 

36 
17 

45 
27 

35 
9 

33 
12 

48 
29 

52 
20 

43 
32 

42 
18 

33 
18 

42 
8 

22 
9 

20 
4 

26 
8 

37 
9 

42 
34 

38 
26 

50 
27 

65 
28 

31 

7 

43 
12 

53 
28 

32 
14 

39.6 
18.7 

MODHT  CARMEL 

MAX 
HIN 

39 
25 

37 
32 

52 
33 

56 
47 

55 
44 

45 
39 

39 
27 

26 
5 

35 

2 

35 
31 

48 
23 

31 
17 

36 
27 

62 
34 

62 
25 

46 
31 

46 
23 

43 
27 

14 

27 
13 

27 
12 

34 
24 

50 
34 

42 
33 

37 
30 

65 
37 

44 
21 

38 
15 

52 
37 

52 
30 

28 
21 

43.0 
26.: 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 

21 

40 
34 

51 
36 

52 
45 

55 
46 

49 
40 

40 
30 

30 
10 

39 
9 

46 
34 

51 
27 

33 
22 

45 
32 

60 
37 

43 
26 

49 
35 

39 
27 

42 
31 

27 
19 

29 
17 

30 
IS 

39 
26 

47 
32 

45 
34 

39 
31 

56 
39 

47 
25 

41 
17 

50 
40 

48 
33 

33 
23 

43.1 
28. E 

NEW  LONDON 

MAX 

MIN 

40 
25 

43 
33 

53 
39 

55 
49 

56 
48 

55 
44 

55 
32 

34 
12 

41 
11 

47 

34 

52 
35 

37 
20 

48 
29 

56 
44 

57 
29 

53 
37 

46 
28 

44 
31 

45 
21 

29 
19 

29 
15 

40 
18 

52 
34 

48 
37 

45 
29 

57 
38 

56 
34 

It 

52 
33 

SO 
39 

43 
28 

46. S 
30. < 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

31 
10 

34 
29 

40 
31 

53 
40 

58 
44 

44 
37 

43 
23 

25 
0 

18 
-  1 

32 
18 

45 
31 

32 

11 

32 

H 

45 
22 

51 
22 

42 
22 

42 
21 

33 
20 

41 

11 

20 
8 

17 
6 

24 
10 

35 
23 

40 
35 

36 
29 

50 
30 

62 
30 

31 
8 

39 
10 

50 
30 

31 
17 

37. S 
20.6 

NORTH  KENT 

MAX 
MIN 

34 

17 

11 

11 

61 
SO 

63 
42 

45 
39 

45 
24 

25 
3 

35 
-  1 

40 
23 

49 
28 

35 
14 

43 
29 

57 
40 

45 
24 

46 
34 

37 
23 

48 
24 

35 
14 

24 
6 

25 
9 

38 
21 

45 
30 

42 
35 

40 
33 

69 
38 

62 
27 

36 
11 

49 
25 

49 
28 

29 
21 

43.3 

25. C 

NORWALK 

MAX 
HIN 

40 
17 

41 
29 

52 
33 

62 
37 

57 
42 

52 
41 

49 
31 

34 
11 

38 
5 

44 
30 

49 
30 

37 
14 

47 
28 

61 
41 

41 
20 

50 
34 

41 
25 

45 
18 

35 
17 

30 
9 

30 
14 

43 
25 

52 
28 

47 
30 

45 
32 

70 
35 

53 
28 

37 
14 

51 
28 

44 
30 

35 
24 

45. £ 
25.  e 

NORWICH  3  ESE 

MAX 
MIN 

38 
18 

40 
30 

53 
35 

58 
50 

56 
49 

53 
43 

53 
27 

28 
10 

37 
10 

47 
28 

50 
33 

36 
18 

49 
24 

60 
44 

53 
25 

51 
35 

40 
26 

45 
25 

41 
18 

28 
12 

28 
10 

37 
25 

50 
30 

42 
35 

42 
27 

60 
37 

57 
33 

38 
15 

55 
31 

48 
38 

40 
22 

45.6 
27. e 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

37 
17 

37 
21 

54 

33 

59 
50 

58 
43 

46 
39 

40 
25 

26 

5 

37 
3 

41 
20 

SO 
24 

36 
10 

50 
25 

60 
37 

45 
22 

50 
33 

36 
24 

46 
22 

31 
13 

26 

7 

24 
9 

36 
23 

44 
29 

41 
33 

37 
26 

68 
36 

52 
25 

36 
11 

59 
35 

49 
29 

30 
20 

43.3 
24.2 

SALISBURY 

MAX 

HIN 

34 
20 

38 
25 

49 
31 

61 
44 

51 
35 

44 
33 

39 
18 

27 
2 

32 
-  4 

37 
21 

22 

35 
9 

41 
22 

56 
34 

42 
19 

42 
28 

l^ 

44 
21 

30 
8 

'I 

23 
4 

36 
15 

40 
29 

39 
31 

41 
27 

65 
34 

52 
21 

34 
8 

50 
22 

38 
21 

25 
10 

39. E 
20.4 

STORRS 

MAX 
HIN 

33 
22 

37 
27 

SO 
37 

57 
50 

59 
44 

45 
37 

37 
24 

24 
5 

35 
5 

45 
25 

47 
21 

33 
14 

47 
27 

56 
31 

40 
23 

47 
29 

32 
24 

45 
24 

25 
16 

23 
11 

23 
9 

37 
23 

43 
33 

39 
28 

37 
26 

65 
35 

42 
19 

35 
11 

55 
34 

48 

27 

27 
22 

40.  E 
24.6 

WASHINGTON 

MAX 

HIN 

35 
16 

38 
28 

51 
32 

61 
46 

59 
40 

47 
38 

46 
24 

28 
0 

34 
-  5 

38 
22 

46 
26 

35 
12 

41 
25 

WATERBURY 

HAX 
■IN 

37 
23 

42 
34 

55 
38 

65 
51 

60 
46 

49 
43 

46 
25 

29 
6 

37 
4 

39 
29 

51 
29 

35 
19 

42 
30 

60 
38 

47 
28 

50 
35 

39 
27 

53 
29 

36 
18 

29 

12 

30 

14 

39 
25 

52 
33 

50 
38 

42 
30 

73 
38 

68 
29 

38 
17 

55 
31 

50 
31 

46 
22 

46.6 
28.1 

WESTBROOK 

HAX 

HIN 

40 
14 

43 
30 

52 
34 

55 
47 

54 
47 

53 
45 

53 
31 

32 
10 

39 

3 

47 
28 

49 
35 

46 
15 

49 
26 

59 
41 

45 
21 

51 
31 

41 
25 

42 
20 

42 

8 

29 
13 

41 
26 

51 
28 

47 

■30 

45 
31 

58 
38 

56 
33 

37 

15 

53 
29 

48 
38 

40 
26 

46.6 
27.3 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

HAX 
HIN 

32 
20 

36 
29 

52 
32 

62 
47 

55 
41 

44 

36 

38 
24 

26 
2 

36 
2 

34 
22 

39 
22 

32 
15 

36 
25 

60 
34 

43 
23 

48 
29 

35 
22 

50 
24 

28 
13 

26 
11 

23 
13 

32 
20 

40 
28 

41 
30 

39 
28 

66 
32 

43 
20 

35 
13 

54 
30 

46 
26 

33 
19 

40.  E 
23.6 

HAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 


BAR  HARBOR 

BELFAST 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT  WB  CITY 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

EAST  WINTHROP 

FARMINGTON 

FORT  KENT  1  SE 

GARDINER 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT 


MAX 
MIN 

34 
22 

35 
18 

47 
33 

57 
47 

56 
34 

34 
27 

27 
13 

15 
-  8 

8 
-  8 

22 

1 

31 
13 

22 
6 

39 

1 

48 
28 

30 
18 

42 
24 

HAX 
MIN 

41 
22 

39 

31 

47 
31 

57 
37 

59 
42 

42 
30 

32 
20 

22 
-  5 

10 
-10 

22 
5 

35 
20 

27 

5 

27 
-  2 

•51 

20 

48 
25 

45 
28 

MAX 
HIN 

35 
19 

36 
16 

SO 
32 

58 
45 

60 
40 

43 
30 

38 
20 

23 

-  4 

17 
-  7 

33 
8 

45 
20 

23 
11 

40 
8 

S3 
33 

49 
24 

49 
28 

HAX 

MIN 

34 
19 

33 
14 

50 
31 

59 
48 

59 
39 

40 
31 

33 
20 

21 
-  4 

11 
-11 

26 

-  1 

39 
19 

24 
6 

29 
-  3 

52 
28 

45 
22 

44 
28 

MAX 
MIN 

28 
11 

30 
8 

42 
30 

48 
41 

50 
12 

26 
12 

19 
5 

7 
-14 

2 
-12 

20 
-  5 

30 
5 

9 
-  1 

33 

-  6 

39 
23 

23 
16 

40 
13 

HAX 

MIN 

34 
18 

32 

11 

47 
29 

54 
39 

54 
32 

32 

26 

27 
17 

18 
-10 

5 
-14 

19 
2 

30 
12 

21 
-  3 

21 
-  5 

44 
20 

37 
16 

40 
23 

HAX 
MIN 

33 
24 

44 
27 

49 
44 

52 
48 

S5 
29 

38 
28 

34 
13 

16 
-  9 

22 
-  8 

35 
11 

44 
11 

20 
8 

42 
12 

S3 
31 

37 
24 

48 
25 

MAX 
MIN 

37 

17 

31 
10 

44 
26 

53 
39 

55 
34 

36 
25 

28 
15 

18 
-11 

5 
-IS 

15 
1 

30 
10 

22 

1 

20 
-10 

43 
15 

40 
14 

40 
22 

MAX 
MIN 

36 
18 

34 
14 

46 
32 

58 
37 

SB 
40 

42 
30 

30 
20 

24 
-  6 

10 
-  8 

18 

-  4 

33 
16 

24 
8 

23 
-  8 

50 
21 

46 
18 

44 
27 

MAX 
MIN 

35 
20 

35 
13 

36 
32 

55 
35 

56 
35 

35 
30 

30 
20 

20 
-  7 

9 
-14 

15 
2 

32 
15 

22 
9 

25 
9 

46 
24 

37 
13 

42 
23 

MAX 

MIN 

30 
13 

31 
15 

39 
25 

49 
36 

50 
17 

26 
10 

25 
14 

33 
9 

15 
-14 

1 
-13 

11 
0 

10 
-  3 

18 
-  9 

46 
15 

38 

IS 

42 
15 

HAX 
HIN 

34 
19 

35 

13 

48 
33 

59 
43 

57 
39 

39 
29 

37 
21 

22 
-  4 

22 
-  9 

18 

-  1 

32 
12 

25 
0 

21 

-  5 

50 
20 

46 
19 

43 
27 

HAX 

HIN 

31 

9 

32 
9 

41 
29 

51 
40 

47 
26 

29 
23 

23 

10 

-  9 

-15 

12 

-13 

24 

5 

30 
10 

16 
-  9 

33 
-  5 

39 
17 

24 
12 

41 
15 

HAX 
HIN 

31 
10 

34 

7 

47 
34 

53 

45 

55 
18 

27 
17 

22 
-  3 

10 
-17 

4 
-16 

19 

-  7 

32 
6 

15 
-  5 

36 
-12 

43 
23 

28 
17 

38 
17 

25 
16 

41 
14 

16 
5 

13 
-  3 

13 
-  2 

18 
2 

31 
15 

24 
10 

27 
12 

53 
27 

45 
11 

26 

4 

44 
25 

44 
13 

14 
6 

45 
24 

45 
19 

45 
18 

27 
3 

21 
-  4 

22 
5 

32 
20 

32 

16 

52 
20 

30 
15 

48 
28 

34 
4 

46 
20 

46 
29 

30 
12 

42 
17 

47 
15 

43 
11 

17 
6 

14 
0 

37 
8 

40 
30 

35 
18 

41 
17 

59 
31 

59 
25 

27 
10 

51 
16 

51 
25 

27 
11 

42 
20 

44 
14 

43 
9 

16 

1 

16 
0 

26 
3 

32 
21 

32 
14 

28 
16 

53 
26 

SS 
22 

24 

-  1 

47 
19 

46 
24 

25 
10 

13 
1 

30 
-  2 

2 
-10 

-  5 
-20 

3 
-21 

20 
2 

21 

7 

7 
-  8 

30 
5 

51 
30 

34 
-  3 

13 
-  8 

41 
13 

43 
-  2 

4 
-  6 

32 
12 

37 
6 

26 
-  4 

10 
-13 

12 
-11 

17 
-  7 

27 
16 

27 
9 

21 
9 

42 
20 

54 
12 

19 
-17 

38 
15 

41 
11 

15 
7 

25 
14 

46 
16 

21 

7 

13 
-  2 

15 
-  4 

38 
14 

36 
24 

24 

15 

42 
20 

50 
36 

47 
10 

31 
6 

49 
31 

46 
13 

20 
9 

35 
13 

36 
0 

34 
-  5 

7 
-21 

12 
-16 

16 
-10 

27 
14 

12 

7 

23 
6 

44 

21 

26 

14 

18 
-13 

36 
12 

41 
IS 

16 

4 

42 
18 

40 
10 

38 
0 

18 
-11 

14 
-10 

18 
-  6 

30 
12 

30 
14 

24 
10 

47 

22 

52 
24 

26 
-  6 

40 
22 

44 

26 

26 

7 

31 
13 

39 

2 

33 
-  4 

16 
-20 

12 
-12 

16 
-  9 

30 
IS 

31 
11 

24 
10 

43 
24 

50 
IS 

20 
12 

37 
15 

43 
19 

20 
6 

28 
0 

30 
-  7 

29 
-12 

0 
-25 

2 
-31 

15 
-17 

22 

11 

12 

-15 

22 
2 

57 
22 

54 

4 

14 
-11 

38 
7 

45 
6 

8 

-  7 

41 
20 

44 
14 

44 

6 

18 
-  2 

15 
0 

18 
2 

31 
12 

32 
14 

22 
12 

53 
21 

51 
23 

26 
1 

40 
21 

43 
26 

26 
8 

16 
3 

37 
2 

7 
-12 

1 
-15 

10 
-14 

23 
-  6 

31 

15 

18 
5 

30 

11 

S3 

22 

35 
-  1 

19 
-IS 

41 
17 

42 
-  1 

7 
-  1 

19 
0 

34 
0 

8 
-19 

0 
-23 

6 
-22 

24 
-  8 

24 
11 

12 
-  1 

33 
5 

51 
29 

39 
-  2 

17 
-14 

43 
17 

42 
3 

5 
-  1 

Soe  refe[«nc»  notas  following  St&Uon  Iiid«x. 
-   28   - 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1950 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 

AaHERST 

ARLHtCTO* 

BILLERICA 

BIRCB  HILL  DAM 

BLUE  RILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CBATBAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

COHASSET 

EAST  lAREHAM 

EDCARTOVN 

FALL  RIVER  2  NE 

FITCHBDKC 

FSAM  INGHAM 


B            StaKon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9   10 

11  |l2 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27  !  28 

29 

30 

31 

< 

HODLTON  1  NE 

MAX 
MIN 

29 
13 

33 
8 

48 
33 

52 
45 

54 
22 

27 
17 

24 
12 

13 
-14 

2 
-16 

16 
-  3 

28   14 

7    1 

23 
-11 

42 
23 

37 
16 

39 
20 

25 
6 

27 
2 

25 
-  8 

-  2 
-21 

14 
-17 

26 
-  8 

25 
15 

17 
0 

24 
0 

50 
24 

50 
10 

15 
-11 

40 
10 

40 
8 

9 
-  2 

27.9 
5.8 

JONESBORO 

MAX 

HIN 

30 
14 

33 
14 

43 
25 

50 
42 

55 

52 
27 

34 
24 

25 

-  4 

0 
-15 

13 
-  5 

43  34 

8   3 

18 
2 

47 
10 

50 
19 

42 
20 

42 
19 

32 
10 

45 
8 

15 
-  1 

10 
-  5 

14 

-  4 

35 
12 

33 
16 

31 
14 

41 
30 

51 
34 

35 
8 

41 
10 

47 
39 

43 
8 

35.0 
13.6 

LEWISTON 

MAX 
MM 

35 
21 

36 
19 

43 
34 

64 
43 

57 
36 

34 
29 

28 
IS 

18 

-  4 

10 
-  5 

24 

4 

32 
17 

30 
3 

32 
2 

50 
30 

32 
22 

45 
27 

28 
17 

44 

17 

20 
0 

16 
-  6 

16 
0 

20 
2 

32 
17 

26 
13 

31 
14 

59 
32 

44 

13 

25 
6 

44 

28 

45 
16 

16 
9 

33.4 
15.2 

MADISON 

MAX 

MIN 

38 
18 

33 
10 

35 
29 

56 
32 

SO 
36 

36 
28 

30 
17 

17 
-  6 

8   17 
-13  -  2 

32 
13 

27 
-  6 

23 
-  9 

47 
20 

41 
18 

44 

16 

38 

16 

40 
6 

38 
3 

19 
-21 

15 
-20 

17 
-13 

30 
13 

26 
10 

24 
8 

37 
20 

52 
IS 

31 

-16 

36 
13 

41 

15 

IS 
6 

32.0 
8.3 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

36 
15 

34 
6 

45 
26 

52 
36 

57 
28 

28 
22 

25 
15 

15 
-12 

8 
-14 

16 

4 

32 
9 

'I 

20 
-12 

40 
19 

38 
17 

40 
21 

32 
12 

33 
-  3 

31 
-  4 

4 

-20 

10 
-12 

IS 

-  7 

25 
9 

20 
5 

22 
4 

43 
21 

50 
13 

19 

-  7 

38 
9 

44 

13 

13 
2 

29.2 
6.9 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
12 

32 

7 

45 
31 

53 
44 

56 
23 

28 
23 

24 
12 

13 
-14 

8 
-10 

19 
S 

31 
9 

19 

-  7 

32 
-11 

42 
21 

28 
17 

39 
18 

19 
-  6 

32 
-  6 

7 
-18 

4 
-20 

9 
-12 

20 
-  5 

24 
15 

15 

5 

27 
8 

51 
25 

39 
3 

19 
-  3 

39 
16 

43 
8 

8 

2 

27.8 
6.2 

MILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

25 
11 

33 
3 

34 
28 

43 
34 

50 
34 

36 
16 

26 
15 

18 
-12 

-  8 
-18 

5 
-10 

29 
5 

30 
-  3 

16 
-IS 

40 
-11 

41 
12 

31 
15 

40 
8 

13 
-  9 

37 
-11 

3 
-26 

1 
-24 

7 
-  8 

24 
5 

24 
-  2 

8 

0 

34 

8 

58 
18 

21 
-14 

33 
-11 

45 
29 

31 
-  3 

26.7 
2.1 

NORTH  BRIDGTON 

MAX 
MIN 

36 
20 

34 
15 

37 
32 

63 
35 

60 
35 

39 
30 

32 
16 

16 
-  6 

12 
-11 

19 
-  1 

33 
16 

30 
3 

36 

1 

48 
30 

36 
17 

44 

25 

30 
14 

42 

11 

30 
-  1 

20 
-13 

14 
-  9 

24 

-  1 

32 
13 

30 
14 

33 
12 

61 
29 

52 
16 

23 

-  1 

38 
20 

43 
18 

18 
6 

34.4 

12.4 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

35 
19 

34 
13 

48 
31 

55 
46 

56 
38 

38 
27 

30 
19 

19 
-  8 

9 
-  9 

23 

5 

35   23 

15   6 

23 
-  3 

47 
21 

42 
29 

43 
21 

38 
18 

44 
15 

40 
5 

14 
-  3 

14 
-  4 

24 
2 

30 
19 

29 

11 

22 
12 

48 
22 

48 
22 

23 
-  5 

45 

15 

42 
22 

22 

7 

33.6 
13.8 

OLD  TOWN  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
9 

33 

7 

49 
30 

56 
47 

56 
26 

31 
24 

27 
10 

13 

-IS 

8 
-11 

35 
-  6 

35  <  22 
10  1-  3 

41 
-11 

48 
27 

32 
17 

47 
24 

24 

7 

43 
10 

14 
-  4 

11 
-  8 

14 
-  7 

21 

-  4 

30 
19 

21 
10 

25 
12 

48 
23 

42 
2 

25 
-12 

45 
24 

45 
12 

13 

7 

31.9 
8.9 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

36 
29 

39 
26 

50 
38 

62 
49 

60 
41 

41 
32 

32 
16 

17 
-  1 

11 

-  1 

28 
8 

35   27 
18   11 

42 
16 

54 
34 

37 
25 

45 
31 

31 
24 

48 
24 

24 
16 

21 
7 

18 
5 

28 
16 

36 
24 

30 
16 

33 
18 

61 
33 

52 

17 

35 
13 

48 
34 

46 
21 

21 
12 

37.0 
21.0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

37 
25 

38 
23 

48 
35 

64 
48 

59 
39 

39 
31 

31 
10 

15 
-  8 

9 
-  6 

25 
2 

35 
8 

32 
2 

37 
3 

S3 
32 

37 
24 

45 
29 

30 
19 

48 
20 

23 
9 

21 
5 

19 
S 

26 
14 

35 
17 

30 
15 

33 
17 

64 
32 

51 
15 

35 
10 

46 
34 

47 
17 

18 
10 

36.5 
17.3 

PRENTISS 

MAX 
MIH 

34 
10 

34 
10 

47 
28 

1? 

54 
39 

39 
16 

29 
18 

18 
-18 

16 
-22 

17 
-  4 

33 
3 

15 
-  5 

32 
4 

44 

27 

36 
10 

40 
20 

35 
5 

40 
0 

29 
-  8 

12   10 
-10  1-19 

28 
-  5 

28 
15 

20 
0 

25 
5 

45 
19 

44 

7 

29 
-10 

40 
20 

45 
10 

27 
-  5 

32.2 
6.4 

PRESQUE  ISLE 

MAX 

MIN 

30 
S 

30 

8 

40 
28 

52 
39 

54 
20 

27 
15 

25 
13 

15 
-14 

1 
-15 

13 
-  3 

32 
6 

12 
0 

-^S 

41 
18 

38 

15 

38 
18 

33 
2 

34 
-  2 

28 
-10 

0    1 
-14  1-21 

16 
-  8 

25 
14 

18 

-  6 

19 

4 

55 
17 

S3 

7 

12 
-  8 

40 
7 

45 
11 

11 
-  6 

27.7 
4.4 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

24 

5 

32 
13 

34 
19 

43 
32 

52 
36 

38 
22 

28 
17 

18 
8 

8 
-17 

13 
-  9 

27  1  26 

7|-  4 

14 
-  4 

36 
0 

44 
12 

30 

17 

45 
9 

17 
4 

43 
-  8 

2   0 
-12  1-20 

7 
-  9 

27 
S 

30 
5 

13 
5 

32 
13 

48 
19 

25 
-  8 

30 

-  6 

44 
27 

37 

4 

28.0 
5.9 

ROCKLAND 

MAX 

HIN 

34 
18 

37 

SO 
33 

54 
46 

55 
37 

42 
31 

36 
20 

20 

-  5 

18 

-  7 

35 
3 

42 
20 

30 
10 

38 
9 

S3 
38 

46 
23 

45 
31 

38 
21 

45 
18 

40 
10 

20   17 

6    3 

35 
8 

34 
21 

34 

19 

39 

19 

51 
29 

49 
22 

26 

7 

46 
25 

45 
24 

26 
15 

38.1 
18.4 

RUMFORD  3  SW 

MAX 

MIN 

35 

35 
12 

38 
32 

61 
38 

61 
31 

32 
28 

19 
5 

10 
-17 

11 
-18 

22 
4 

35 
9 

29 
-  7 

32 

7 

47 
22 

33 
16 

43 
20 

21 

42 
9 

IS 
-16 

H 
-20 

12 
-13 

21 
-  8 

34 
19 

28 
12 

31 
13 

57 
29 

40 
-  2 

30 
-  9 

38 
28 

48 

12 

13 
6 

32.1 
8.4 

ROMFORD  1  SSE 

MAX 

MIN 

36 
18 

34 
16 

36 
31 

56 
34 

64 
33 

35 
30 

30 
13 

17 
-  9 

13 
-12 

^2 
8 

35 
13 

32 
-  1 

33 
-  2 

49 
23 

30 
17 

46 
22 

24 
8 

42 
10 

19 
-  7 

14 
-13 

15 
-  9 

20 
-  3 

34 
18 

30 
13 

29 
14 

60 
27 

41 
11 

30 

-  1 

39 
29 

48 
14 

15 
7 

33.2 
11.4 

ONITT 

MAX 
MIN 

35 
23 

35 
19 

47 
34 

58 
47 

57 
34 

35 
27 

27 
15 

15 
-  8 

5 
-13 

23 
-  1 

36 

14 

23 
3 

46 
32 

39 
19 

41 
25 

34 
17 

40 

13 

34 

5 

11 
-  5 

14 
-  3 

20 
5 

34 
17 

29 
10 

19 
10 

54 
19 

54 
17 

23 
-  1 

43 

17 

46 
17 

18 

7 

33.2 
13.8 

WINSLOW 

MAX 
HIN 

35 
18 

37 
15 

35 
32 

50 
34 

59 
46 

48 
30 

31 
24 

25 
-  4 

IS 
-10 

12 
-  4 

32 

12 

34 
-  2 

24 
-  5 

48 
5 

50 

7 

38 
18 

37 
19 

26 
14 

41 

7 

12 
-  9 

12 
-  6 

14 

S 

23 
8 

31 
16 

18 
12 

34 

15 

51 
33 

34 

7 

35 
15 

43 
29 

38 
8 

33.0 
12.5 

WOODLAND 

MAX 

MIN 

41 

12 

28 

12 

41 
12 

51 
39 

56 
46 

51 
23 

48 
20 

30 
—  6 

20 
-16 

19 
0 

36 
15 

35 
1 

17 
-  8 

45 
14 

48 
20 

47 
28 

44 

16 

38 
6 

42 
2 

12 
-  5 

10 
-10 

16 
5 

32 
10 

34 
12 

28 
9 

41 
14 

49 
30 

41 
-  1 

40 
20 

47 
38 

39 
5 

36.3 
11.7 

MAX 
HIN 

38 
6 

47 
20 

39 
32 

54 
37 

64 
45 

45 
35 

42 
20 

22 

-  5 

10 
-  6 

34 
10 

42 
26 

32 

12 

46 
12 

46 
31 

58 
21 

46 
21 

48 
22 

33 

19 

42 
13 

25 
9 

24 

7 

24 
9 

37 
22 

39 
31 

37 
32 

52 
32 

65 
30 

34 
10 

39 
10 

55 
32 

32 
16 

HAX 

HIN 

35 
25 

35 
25 

51 
33 

62 
SO 

55 
44 

44 
38 

38 
26 

26 
5 

32 

6 

33 
23 

41 
28 

32 
15 

33 
22 

59 
33 

39 
27 

45 
34 

36 
27 

48 
28 

30 

16 

25 
13 

19 
13 

32 
17 

39 
31 

38 
32 

34 
28 

65 
33 

S3 
28 

32 
14 

52 
29 

47 
30 

27 
20 

HAX 
HIN 

43 
25 

35 
25 

54 

35 

60 
53 

60 
47 

50 
43 

43 
26 

26 
5 

34 
5 

37 
18 

43 
30 

36 
IS 

39 
23 

61 
37 

48 
26 

50 
35 

40 
25 

48 
26 

43 
17 

27 
16 

22 
12 

30 
20 

43 
30 

40 
34 

38 
22 

72 
32 

62 
30 

35 
13 

61 
32 

54 
30 

30 
17 

■AX 
HIN 

41 
16 

36 
16 

53 
34 

65 
52 

48 
43 

45 
37 

37 
26 

26 
4 

24 

1 

39 
12 

39 
26 

36 
14 

36 
19 

60 
34 

43 
25 

49 
31 

34 
24 

SO 
22 

34 
13 

27 

7 

21 
8 

32 
20 

40 
26 

41 
22 

33 
21 

71 
32 

62 
29 

37 
9 

56 
30 

56 
26 

28 
15 

■AX 

MIN 

38 

17 

36 
18 

SO 
35 

59 
48 

54 

40 

42 
34 

36 
14 

22 

1 

29 

4 

39 

18 

34 
16 

34 
10 

36 
24 

53 
31 

42 
22 

44 

26 

34 

21 

42 
19 

35 

10 

20 

5 

21 

7 

35 

19 

40 
32 

37 
29 

33 
22 

62 
33 

56 
33 

33 

7 

50 
23 

49 
29 

29 
15 

MAX 
MIN 

39 
26 

38 
30 

52 

36 

59 
SO 

58 
42 

44 
39 

40 
22 

22 

4 

35 
3 

39 
24 

47 
26 

30 
14 

46 
24 

59 
42 

42 
26 

50 
33 

34 
23 

47 
26 

33 
15 

24 

12 

19 
9 

35 
19 

43 
33 

41 
35 

39 
22 

68 
32 

57 
16 

35 
11 

58 
30 

47 
28 

29 
16 

MAX 
HIN 

44 

32 

Tr 

56 
40 

64 
55 

61 
45 

45 
37 

38 
25 

25 
6 

38 
9 

41 
23 

49 
25 

34 
18 

52 
31 

63 

37 

41 
30 

53 
33 

35 
29 

51 
30 

30 
21 

27 
14 

24 
14 

38 
24 

47 
37 

42 
26 

41 
24 

72 
41 

53 
21 

37 
17 

62 
35 

52 
28 

32 
19 

■AX 

■IN 

41 
30 

40 
27 

55 
44 

60 
49 

60 
49 

52 
41 

47 

31 

30 

8 

40 
12 

39 
29 

52 
34 

36 
16 

44 
33 

62 
43 

56 
32 

SS 
25 

43 
26 

52 
26 

48 
18 

29 

14 

26 

13 

39 
20 

33 

45 
38 

42 
27 

69 
33 

62 
36 

40 
19 

56 
48 

52 
45 

38 
24 

■AX 

HIN 

42 
28 

43 

32 

53 
43 

54 
47 

57 
45 

52 
36 

36 
28 

30 
13 

44 

6 

44 

29 

44 

33 

35 
22 

46 
22 

50 
44 

50 
33 

52 
39 

41 
36 

49 
28 

39 
24 

28 
19 

34 
19 

43 
30 

48 
32 

45 
39 

47 
36 

SI 
37 

53 
35 

38 
25 

52 
37 

48 

37 

41 
30 

HAX 
MIN 

42 

27 

41 
29 

55 
37 

64 
53 

60 
50 

52 
43 

45 

30 

30 
11 

37 
9 

38 
22 

47 
34 

34 
19 

42 
24 

61 
42 

S3 
30 

52 
36 

43 
27 

49 
28 

48 
21 

28 
18 

26 
16 

33 
23 

44 

32 

43 
32 

41 
24 

70 
33 

67 
35 

18 

62 
34 

61 
37 

38 

20 

■AX 

HIN 

41 
23 

45 
21 

35 
32 

54 

49 

62 
48 

55 
38 

40 
31 

*t 

24 
3 

34 
17 

43 

27 

42 
14 

33 
19 

49 
30 

57 
25 

46 
32 

49 

24 

36 
25 

47 
14 

28 
12 

37 
10 

27 
16 

36 
27 

40 
31 

44 

23 

51 
31 

64 
35 

38 

11 

36 
29 

51 
40 

45 

16 

HAX 

HIN 

43 

25 

55 
36 

62 
36 

62 
42 

SS 
34 

34 

7 

20 

4 

48 

19 

42 
19 

38 
19 

52 
37 

62 
29 

52 
33 

55 
26 

42 
25 

52 
21 

29 
19 

28 
14 

32 
IS 

39 

31 

45 
38 

41 
28 

52 
30 

70 
40 

41 
18 

SO 
20 

58 
45 

48 
28 

HAX 
HIN 

37 
12 

40 
21 

49 
27 

52 
45 

56 
42 

57 
42 

53 
33 

39 
9 

29 
3 

43 
23 

S3 
32 

42 
14 

39 
16 

51 
36 

60 
26 

52 
32 

54 
26 

45 
24 

52 
18 

27 
12 

26 
13 

32 

16 

39 
28 

48 
32 

44 

29 

48 
30 

54 
37 

40 
15 

51 
20 

52 
42 

48 

27 

HAX 

MIN 

38 
19 

43 
24 

50 
30 

55 
48 

56 
48 

59 
43 

54 

37 

40 
16 

38 

7 

45 
25 

53 
37 

47 
21 

41 

21 

SO 
39 

54 
31 

55 
31 

52 
29 

45 
26 

51 
22 

29 
18 

29 
14 

35 
16 

43 

26 

50 
37 

44 

34 

50 

34 

54 
38 

41 
23 

46 
22 

55 
44 

49 
30 

MAX 

MIN 

40 
30 

42 
28 

SS 
41 

57 
50 

56 
46 

53 
*1 

41 
24 

24 
9 

41 

8 

50 
28 

51 
26 

35 
18 

52 
26 

59 
37 

46 
29 

54 
34 

36 
28 

SO 
30 

32 
21 

27 
17 

26 
14 

40 
26 

48 
35 

44 

39 

42 
27 

58 
39 

52 
26 

39 
15 

53 
35 

49 
29 

35 
20 

MAX 
HIN 

44 

IB 

45 

22 

35 
30 

55 
33 

64 
SI 

53 
39 

40 
31 

34 

2 

26 
5 

32 
23 

41 
21 

35 
14 

37 
15 

47 
26 

64 
26 

46 
29 

48 
25 

32 
24 

46 
11 

26 
9 

29 
12 

22 
14 

38 
21 

43 
31 

32 
22 

53 
27 

66 
36 

38 
12 

38 
13 

57 
34 

41 

15 

■AX 
■IN 

54 

18 

44 

17 

40 
30 

56 
39 

64 
SO 

56 
41 

45 

31 

33 
6 

20 
3 

36 
18 

47 
21 

40 
18 

37 
18 

50 
29 

61 
28 

50 
28 

51 
25 

35 
26 

49 

17 

29 
14 

26 
13 

24 
14 

37 
22 

45 
34 

40 
21 

54 
25 

72 
38 

40 
13 

46 
14 

61 
44 

46 
23 

S*«  r«f*mc«  Botaa  ioUowinQ  Station  Indmx. 
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Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  I9S0 


Day  of  moDth 

& 

Station 

s 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

HAVEDBIU. 

MAX 

42 

37 

53 

66 

58 

43 

36 

22 

19 

37 

41 

36 

43 

81 

44 

48 

35 

50 

36 

27 

19 

31 

40 

38 

32 

71 

59 

34 

58 

51 

29 

41.8 

MIN 

21 

20 

35 

52 

43 

36 

22 

3 

2 

14 

28 

13 

17 

36 

25 

33 

25 

25 

16 

12 

10 

18 

26 

24 

20 

32 

26 

11 

30 

29 

14 

23.2 

BOOSAC  TONHEI. 

MAX 

29 

41 

33 

57 

62 

48 

38 

27 

7 

36 

41 

34 

26 

47 

55 

43 

46 

27 

44 

22 

19 

20 

38 

39 

34 

35 

64 

35 

33 

54 

34 

37.7 

MIN 

9 

23 

29 

33 

45 

37 

23 

0 

-  1 

5 

23 

11 

10 

24 

21 

21 

23 

21 

12 

9 

8 

10 

20 

33 

30 

29 

32 

12 

11 

32 

18 

19.8 

BTANNIS  1  E 

MAX 

42 

41 

48 

56 

59 

SO 

54 

28 

44 

41 

51 

39 

43 

55 

48 

52 

41 

49 

43 

32 

29 

40 

49 

45 

45 

56 

S3 

40 

50 

48 

38 

45.5 

MIN 

20 

26 

40 

46 

47 

45 

28 

11 

6 

24 

32 

19 

23 

42 

28 

37 

29 

26 

22 

17 

16 

29 

30 

38 

36 

36 

35 

23 

36 

38 

30 

29.5 

XMIGHTVILLE  DAM 

MAX 

44 

36 

52 

64 

50 

42 

29 

12 

35 

46 

37 

40 

48 

58 

44 

47 

33 

50 

24 

22 

22 

32 

40 

36 

55 

70 

36 

36 

60 

36 

41.2 

MIN 

26 

32 

34 

50 

40 

26 

3 

0 

8 

36 

10 

10 

28 

22 

22 

24 

22 

12 

5 

5 

11 

22 

32 

30 

29 

36 

10 

15 

32 

20 

21.7 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 

54 

42 

42 

56 

64 

56 

45 

32 

19 

33 

46 

40 

33 

50 

60 

47 

52 

33 

44 

25 

24 

24 

34 

45 

47 

53 

70 

40 

45 

56 

47 

43.8 

MIN 

18 

19 

32 

34 

47 

41 

31 

5 

2 

15 

20 

9 

14 

28 

26 

31 

22 

22 

12 

10 

11 

15 

24 

31 

22 

26 

38 

11 

20 

44 

24 

22.7 

LAWRENC3E 

MAX 

41 

37 

54 

65 

58 

44 

37 

23 

21 

39 

41 

34 

43 

59 

41 

49 

34 

50 

33 

25 

21 

33 

42 

37 

33 

69 

58 

44 

58 

47 

28 

41.9 

, 

MIN 

24 

23 

34 

51 

43 

36 

22 

2 

3 

18 

25 

14 

20 

32 

26 

33 

26 

27 

18 

13 

10 

19 

27 

22 

20 

32 

24 

13 

33 

27 

14 

23.6 

LOWELL 

MAX 

41 

36 

51 

64 

58 

46 

39 

27 

24 

38 

40 

34 

35 

59 

48 

49 

39 

49 

41 

26 

23 

32 

42 

40 

33 

69 

61 

34 

57 

54 

32 

42.6 

MIN 

23 

23 

34 

50 

44 

38 

27 

3 

3 

16 

30 

14 

20 

32 

25 

33 

25 

25 

17 

13 

10 

19 

27 

27 

21 

31 

29 

12 

29 

31 

14 

24.0 

HIDDLETON 

MAX 

42 

42 

54 

62 

58 

48 

44 

24 

28 

42 

46 

34 

44 

58 

42 

SO 

36 

50 

34 

30 

26 

38 

44 

40 

42 

66 

58 

38 

58 

56 

34 

44.1 

MIN 

26 

26 

38 

54 

46 

42 

24 

6 

12 

18 

28 

18 

22 

38 

28 

34 

28 

28 

22 

16 

14 

24 

30 

36 

24 

36 

26 

16 

36 

32 

18 

27.3 

NAHTnClET  WB  AIBPOST 

MAX 

43 

45 

51 

54 

57 

51 

54 

30 

46 

48 

51 

37 

47 

53 

43 

52 

38 

51 

36 

29 

35 

44 

48 

45 

45 

55 

50 

40 

S3 

49 

41 

45.8 

MIN 

24 

30 

44 

49 

45 

45 

28 

11 

11 

27 

29 

24 

36 

41 

34 

35 

29 

36 

23 

22 

20 

35 

33 

41 

38 

43 

30 

27 

39 

31 

32 

32.0 

NEW  BEDFOBD 

MAX 

42 

43 

54 

55 

56 

53 

43 

29 

43 

51 

51 

36 

50 

56 

48 

52 

37 

50 

34 

30 

33 

41 

50 

45 

44 

55 

55 

39 

53 

48 

37 

45. 6 

MIN 

33 

33 

43 

52 

48 

43 

29 

14 

14 

34 

29 

23 

34 

47 

33 

36 

32 

34 

25 

21 

21 

32 

37 

42 

32 

44 

29 

21 

39 

31 

24 

32.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

39 

34 

52 

60 

57 

40 

30 

20 

29 

47 

44 

39 

43 

54 

39 

43 

27 

40 

19 

17 

20 

33 

38 

36 

49 

61 

34 

31 

S3 

44 

24 

38.6 

MIN 

19 

29 

33 

52 

36 

30 

20 

-  5 

-  4 

23 

17 

12 

25 

28 

21 

25 

19 

17 

8 

8 

5 

20 

32 

31 

30 

34 

16 

9 

31 

23 

17 

21.3 

PLTUODTB 

MAX 

40 

40 

56 

59 

59 

53 

55 

29 

42 

40 

52 

34 

46 

60 

54 

54 

43 

54 

49 

29 

26 

39 

49 

46 

41 

65 

60 

37 

58 

50 

39 

47.0 

MIN 

23 

23 

38 

56 

50 

43 

29 

10 

5 

23 

34 

17 

21 

45 

28 

37 

27 

27 

23 

14 

15 

25 

33 

37 

32 

34 

36 

16 

33 

38 

28 

29.0 

BOCKPORT  1  ESE 

MAX 

38 

42 

50 

58 

58 

48 

43 

24 

28 

43 

40 

30 

43 

61 

40 

50 

32 

50 

40 

24 

23 

38 

40 

43 

38 

68 

59 

35 

55 

45 

34 

42.6 

MIN 

28 

29 

38 

48 

44 

43 

24 

5 

3 

18 

30 

16 

20 

40 

27 

32 

26 

28 

19 

15 

13 

23 

33 

34 

31 

37 

25 

20 

35 

29 

22 

26,9 

SANDWICH 

MAX 

41 

43 

59 

59 

57 

55 

42 

26 

44 

51 

50 

33 

51 

55 

44 

56 

38 

51 

32 

30 

31 

41 

49 

44 

45 

56 

52 

38 

56 

48 

37 

45. 6 

MIN 

26 

30 

42 

50 

44 

42 

24 

10 

8 

30 

25 

19 

30 

36 

30 

34 

28 

28 

20 

16 

17 

30 

36 

41 

37 

45 

28 

20 

36 

32 

25 

29.6 

SBELBtlKNE  FALLS 

MAX 

36 

34 

34 

50 

64 

50 

38 

29 

10 

32 

40 

32 

33 

44 

57 

38 

42 

30 

47 

22 

21 

17 

29 

37 

41 

41 

51 

35 

32 

44 

36 

37.0 

MIN 

8 

29 

29 

43 

43 

37 

26 

2 

2 

6 

23 

11 

11 

25 

23 

24 

24 

22 

15 

8 

8 

11 

18 

29 

28 

28 

28 

10 

10 

32 

18 

20.4 

SPRINGFIELD 

MAX 

36 

38 

52 

60 

59 

48 

42 

31 

34 

36 

40 

33 

35 

55 

53 

48 

41 

49 

49 

25 

23 

32 

41 

41 

36 

67 

64 

40 

•56 

52 

35 

43.6 

MIN 

26 

28 

35 

50 

47 

40 

29 

6 

7 

27 

32 

16 

26 

34 

28 

34 

27 

28 

17 

15 

11 

20 

31 

35 

29 

33 

33 

15 

29 

35 

21 

27.2 

STOCEBRIDGE 

MAX 

35 

37 

53 

61 

62 

43 

34 

24 

32 

47 

47 

39 

46 

57 

41 

44 

31 

42 

23 

23 

24 

35 

38 

38 

45 

65 

39 

32 

55 

49 

28 

40.9 

MIN 

23 

29 

34 

52 

39 

34 

21 

-  1 

1 

21 

22 

13 

27 

32 

24 

28 

22 

20 

10 

7 

7 

20 

32 

34 

31 

39 

20 

10 

32 

28 

19 

23.5 

SWAJIPSCOTT 

MAX 

40 

40 

50 

58 

55 

43 

37 

19 

29 

41 

41 

31 

41 

57 

41 

49 

34 

49 

28 

28 

21 

33 

39 

41 

41 

64 

58 

36 

52 

48 

32 

41.2 

MIN 

28 

28 

38 

48 

42 

37 

19 

3 

3 

17 

28 

14 

24 

41 

27 

34 

27 

29 

17 

15 

11 

20 

33 

33 

23 

33 

27 

13 

34 

27 

17 

25.5 

TAONTON 

MAX 

40 

37 

55 

57 

59 

54 

57 

35 

40 

42 

50 

42 

46 

60 

51 

49 

39 

S' 

27 

28 

26 

27 

37 

47 

47 

63 

53 

39 

53 

45 

41 

45.1 

MIN 

15 

19 

36 

47 

47 

44 

27 

9 

2 

24 

31 

14 

20 

45 

27 

35 

22 

;  " 

19 

14 

12 

23 

31 

35 

30 

34 

32 

13 

30 

35 

23 

26.5 

TDLLY  DAM 

MAX 

40 

43 

37 

52 

60 

50 

40 

28 

13 

30 

38 

33 

34 

46 

55 

41 

44 

32 

46 

25 

26 

23 

32 

38 

32 

45 

62 

36 

33 

48 

38 

38.7 

MIN 

8 

17 

29 

37 

48 

38 

28 

0 

-  2 

11 

25 

5 

7 

28 

22 

26 

22 

21 

10 

3 

6 

10 

22 

32 

23 

26 

31 

7 

11 

33 

16 

19.4 

■nniHERS  FALLS 

MAX 

41 

35 

44 

62 

58 

43 

38 

28 

35 

34 

43 

33 

33 

58 

43 

43 

36 

49 

38 

37 

35 

34 

39 

37 

36 

49 

54 

32 

50 

50 

30 

41.2 

MIN 

20 

21 

31 

39 

40 

35 

31 

11 

0 

22 

28 

10 

17 

31 

22 

30 

24 

23 

15 

8 

9 

17 

28 

31 

27 

32 

29 

10 

24 

28 

17 

22.9 

WALPOLE 

MAX 

40 

37 

54 

62 

57 

45 

40 

37 

38 

44 

36 

42 

62 

43 

51 

36 

49 

35 

27 

24 

34 

44 

40 

41 

69 

55 

40 

62 

49 

31 

24 

43. S 

MIN 

20 

22 

35 

52 

45 

40 

24 

0 

19 

28 

14 

18 

42 

28 

35 

26 

24 

13 

9 

9 

21 

31 

35 

23 

33 

25 

11 

33 

29 

17 

6 

24.7 

WESTFIELD  2  KE 

MAX 

35 

35 

50 

63 

56 

42 

38 

25 

33 

34 

38 

33 

35 

59 

41 

47 

33 

SO 

24 

22 

20 

31 

40 

37 

35 

71 

42 

35 

54 

46 

25 

39.6 

MIN 

21 

27 

33 

49 

42 

37 

25 

3 

3 

22 

20 

13 

24 

32 

22 

30 

26 

24 

9 

9 

10 

19 

30 

29 

28 

34 

20 

11 

29 

2S 

18 

23.4 

WESTON  2  NW 

MAX 

43 

45 

55 

64 

56 

45 

42 

25 

34 

37 

45 

38 

36 

61 

45 

50 

37 

49 

41 

27 

21 

30 

43 

43 

40 

71 

62 

43 

62 

54 

32 

44.4 

MIN 

23 

19 

33 

52 

44 

40 

24 

4 

0 

15 

27 

13 

19 

33 

26 

33 

23 

24 

12 

11 

11 

19 

29 

33 

20 

31 

26 

8 

31 

31 

15 

23.5 

WESTOVER  FIELD 

MAX 

35 

36 

52 

62 

55 

48 

38 

26 

33 

36 

40 

32 

36 

59 

41 

47 

35 

49 

37 

24 

20 

32 

38 

38 

38 

65 

60 

34 

53 

46 

32 

41.2 

MIN 

20 

27 

34 

48 

42 

37 

23 

6 

4 

23 

25 

13 

22 

30 

24 

31 

26 

25 

15 

10 

10 

19 

31 

30 

28 

33 

29 

12 

29 

32 

20 

24.5 

WORCESTER  AIRPORT 

MAX 

40 

37 

51 

60 

58 

42 

34 

22 

31 

43 

46 

33 

46 

56 

40 

47 

31 

44 

23 

21 

20 

35 

40 

39 

41 

67 

42 

33 

55 

47 

22 

40.2 

MIN 

27 

28 

35 

50 

41 

34 

21 

2 

4 

23 

19 

15 

24 

30 

25 

27 

22 

22 

13 

10 

9 

19 

32 

21 

20 

40 

17 

11 

31 

22 

13 

22.8 

WORCESTER  1 

MAX 

42 

36 

52 

62 

60 

44 

38 

21 

33 

31 

47 

35 

33 

57 

43 

48 

33 

47 

32 

24 

20 

35 

43 

37 

35 

69 

60 

35 

57 

48 

27 

41.4 

MIN 

21 

20 

33 

50 

44 

38 

21 

4 

2 

19 

26 

13 

17 

3.' 

24 

33 

26 

23 

12 

11 

9 

21 

34 

26 

22 

35 

26 

11 

30 

27 

15 

23.4 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

MAX 

38 

32 

47 

64 

58 

33 

33 

14 

21 

26 

35 

32 

32 

49 

36 

41 

25 

42 

19 

14 

4 

23 

37 

33 

34 

58 

43 

27 

48 

48 

16 

34.3 

MIN 

21 

17 

30 

38 

33 

30 

13 

-11 

-11 

10 

11 

2 

1 

28 

14 

23 

14 

13 

2 

-  7 

-  8 

8 

23 

18 

19 

30 

8 

0 

24 

15 

8 

13.4 

BERLIN 

MAX 

30 

34 

34 

51 

67 

40 

34 

27 

-  3 

17 

41 

30 

29 

53 

58 

37 

45 

33 

43 

15 

10 

14 

30 

36 

33 

61 

63 

26 

41 

46 

32 

36.0 

BIN 

-  1 

14 

16 

34 

39 

32 

26 

-10 

-14 

-  8 

14 

-  V 

-  4 

11 

11 

12 

14 

11 

1 

-  3 

-  8 

1 

8 

21 

15 

30 

25 

-  4 

-  3 

31 

7 

10.2 

MAX 

32 

33 

44 

65 

58 

32 

30 

10 

13 

35 

40 

23 

40 

54 

30 

44 

21 

40 

25 

7 

15 

28 

35 

34 

38 

56 

46 

28 

48 

52 

18 

34.6 

MIN 

15 

18 

28 

37 

32 

28 

10 

-13 

-17 

11 

15 

-  5 

5 

30 

10 

20 

12 

11 

-  3 

-  3 

-  6 

9 

22 

24 

24 

31 

8 

7 

20 

10 

9 

12.9 

BLACKWATER  DAM 

BAX 

42 

40 

37 

66 

62 

42 

35 

20 

25 

26 

36 

39 

44 

55 

41 

40 

33 

44 

37 

19 

15 

23 

38 

38 

35 

63 

55 

32 

35 

46 

22 

38.2 

MIN 

17 

16 

31 

36 

40 

34 

20 

-  4 

-  9 

7 

18 

12 

6 

30 

19 

29 

20 

17 

9 

-  3 

2 

12 

18 

20 

20 

30 

20 

3 

21 

22 

10 

16.9 

CAMPTON 

BAX 

33 

32 

32 

46 

55 

43 

30 

24 

3 

18 

32 

28 

30 

42 

45 

33 

38 

24 

40 

20 

12 

14 

24 

33 

32 

34 

48 

29 

32 

38 

33 

31.5 

BIN 

4 

12 

26 

30 

36 

28 

24 

-  8 

-12 

-  2 

16 

-  1 

-  3 

16 

11 

22 

16 

12 

2 

-12 

-  9 

0 

12 

24 

27 

29 

-  8 

-  6 

28 

10 

10.8 

CONCORD  WB  AIRPORT 

BAX 

42 

36 

51 

68 

60 

38 

34 

18 

20 

29 

36 

31 

33 

55 

35 

43 

29 

47 

23 

19 

17 

24 

38 

33 

33 

63 

49 

31 

48 

47 

23 

37.2 

BIN 

19 

17 

33 

49 

38 

34 

10 

-  6 

-  8 

12 

16 

5 

9 

32 

22 

29 

20 

20 

5 

-  2 

6 

14 

17 

20 

21 

32 

15 

6 

30 

22 

13 

17.7 

DURHAM 

MAX 

42 

39 

53 

68 

61 

58 

37 

25 

17 

26 

35 

34 

40 

57 

48 

45 

38 

49 

42 

22 

17 

29 

39 

39 

33 

64 

59 

36 

42 

48 

32 

41.1 

MIN 

19 

19 

34 

51 

42 

34 

23 

0 

-  6 

7 

25 

5 

5 

32 

22 

30 

24 

20 

13 

3 

6 

16 

24 

18 

18 

31 

27 

11 

30 

29 

12 

20.1 

EAST  DEERING 

MAX 

43 

38 

49 

63 

59 

59 

34 

17 

25 

30 

35 

31 

32 

53 

38 

45 

32 

45 

32 

14 

18 

28 

42 

36 

36 

59 

54 

30 

52 

SO 

24 

38.8 

MIN 

20 

19 

33 

49 

44 

34 

17 

-  1 

-  5 

13 

24 

5 

10 

32 

22 

32 

23 

23 

14 

4 

5 

12 

25 

21 

21 

33 

23 

7 

22 

24 

12 

19.9 

FABTAN 

BAX 

30 

56 

68 

40 

35 

20 

0 

25 

28 

29 

30 

58 

50 

41 

38 

30 

42 

10 

5 

22 

30 

35 

32 

65 

62 

28 

31 

34.8 

BIN 

22 

32 

36 

35 

28 

12 

-15 

-15 

-  3 

15 

0 

12 

28 

10 

10 

18 

12 

-10 

-  5 

-  8 

0 

8 

22 

16 

28 

25 

-  4 

6 

11.3 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 

28 

31 

35 

53 

60 

35 

30 

20 

-  2 

23 

34 

24 

24 

48 

47 

37 

37 

22 

35 

8 

-  2 

15 

31 

32 

26 

52 

52 

18 

35 

47 

25 

31.0 

MIN 

-  8 

12 

27 

35 

35 

24 

19 

-17 

-22 

-  2 

20 

-11 

-11 

18 

6 

6 

9 

3 

-  9 

-  9 

-17 

-  5 

15 

16 

12 

26 

18 

-  9 

-10 

25 

5 

6.5 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 

40 

36 

37 

66 

61 

42 

36 

19 

23 

26 

35 

36 

33 

53 

40 

42 

30 

41 

35 

18 

17 

22 

37 

35 

36 

58 

53 

31 

36 

45 

26 

36.9 

MIN 

18 

16 

31 

35 

42 

32 

17 

-  2 

-  9 

8 

21 

3 

3 

25 

19 

28 

20 

18 

5 

-  7 

-  1 

10 

17 

20 

20 

31 

19 

1 

20 

23 

11 

IS. 9 

»  nlmrmacm  notaa  feUovring  Station  IndsK. 
-  30   - 


I 


TaU*  S-ContiiiiMd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1950 


SUtion 

D«y  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

- 

28 

29 

30 

31 

< 

fRANILIN  FALLS  DAM 

MAX 

MIN 

38 
16 

34 

16 

35 
31 

63 
33 

59 
40 

40 
32 

32 
19 

19 
-  5 

23 
-11 

25 
6 

33   33 
20|   0 

31 

1 

S3 

31 

40 
18 

40 
29 

33 
20 

44 

17 

37 

4 

16 
-  8 

16 
-  2 

20 
9 

3S 
16 

33 

20 

34 

19 

52 
31 

51 
21 

30 
0 

34 

19 

43 
23 

23 
10 

35.5 
15.3 

CLXNCLirr  2  K¥ 

MAX 
MIN 

29 
18 

34 

21 

45 
31 

63 
40 

57 
31 

33 
29 

29 
12 

13 
-12 

23 
-11 

32 
13 

38 
12 

24 

3 

40 
12 

47 
32 

34 

10 

40 
24 

24 

13 

44 

13 

24 

S 

10 
2 

14 
-  3 

29 
3 

34 
25 

34 

21 

40 
31 

57 
31 

SO 

27 
3 

4S 

13 

47 
13 

2S 

9 

35.0 
14.7 

BAMOVER 

MAX 
MIN 

32 
15 

33 
18 

42 
32 

60 
42 

61 
33 

34 

30 

32 

15 

15 
-  8 

12 
-13 

30 
2 

36 
16 

22 
-  2 

32 

4 

52 
32 

34 
IS 

43 
27 

28 
19 

44 

18 

26 
6 

14 

1 

18 
0 

28 
14 

38 
28 

35 
23 

34 
25 

51 
33 

SO 

14 

28 

1 

43 
25 

45 

18 

18 
13 

34. S 
16.0 

lEENE  1  S 

MAX 
MIN 

43 
20 

35 
19 

44 

32 

65 
44 

56 
41 

41 
37 

37 
21 

21 
0 

33 
^  4 

33 
17 

39 
26 

34 
S 

34 
12 

54 
34 

42 
22 

44 

32 

35 
24 

43 
23 

30 
10 

33 
-  S 

24 
8 

31 
IS 

38 
28 

37 
30 

34 
24 

50 
33 

48 
26 

37 

7 

45 

23 

44 

26 

26 
15 

39.0 
20.8 

LAKZPORT  1 

MAX 
MIN 

37 
24 

35 
22 

49 
32 

64 
49 

S3 
34 

It 

34 
11 

11 
-  5 

18 
-  5 

27 
12 

34 
10 

31 

7 

33 
5 

52 
30 

33 
19 

42 

30 

30 
20 

46 
20 

20 
10 

IS 
0 

16 
3 

23 
12 

38 
23 

29 
18 

35 
18 

56 
32 

11 

30 

7 

37 
25 

46 
19 

19 
10 

34.3 
17.3 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
12 

35 
14 

50 
32 

64 
49 

62 
29 

33 
26 

26 
8 

17 
-19 

16 
-15 

30 
0 

38   27 
12-6 

35 
9 

49 
30 

35 
15 

44 

24 

28 
18 

46 
18 

22 

4 

16 
-  2 

18 
0 

32 
16 

39 
29 

33 
23 

35 
25 

55 
32 

42 
10 

31 
1 

45 
24 

46 
17 

28 
13 

35.8 
14. S 

lUUICHESTER 

MAX 

MIN 

41 
22 

40 
20 

48 
35 

60 
47 

54 

38 

40 
36 

35 
16 

20 

1 

20 
0 

30 
18 

36   30 
18   11 

36 
16 

52 
34 

40 
22 

45 
29 

31 
2S 

47 
24 

25 
9 

2» 

4 

20 
8 

30 

14 

40 
22 

37 
21 

37 
22 

58 
34 

48 
18 

34 
11 

48 
33 

46 
23 

26 
IS 

37. « 
20.8 

■ASSABESIC  LAKE 

MAX 

MIN 

42 
IS 

43 

14 

38 
34 

67 
37 

66 
48 

51 
34 

39 
23 

27 
-  1 

13 
-  8 

27 
6 

35 
18 

33 

7 

34 

5 

57 
30 

57 
22 

46 
30 

43 
22 

46 
20 

46 
11 

25 
-  3 

22 
3 

26 
10 

37 
14 

38 
25 

32 
20 

64 

31 

65 
34 

34 
6 

40 
24 

48 
34 

35 
13 

41.2 
18.8 

■omrr  iasbincton  wb 

MAX 

MIN 

23 
18 

31 
20 

40 
23 

42 
38 

38 
20 

27 
23 

21 
-  8 

-  4 

-34 

11 
-  5 

19 
11 

25 
-11 

19 
-  1 

37 
18 

39 
-  1 

19 
-  2 

28 

-  4 

9 
-11 

23 
-15 

-  9 
-21 

-  9 
-23 

3 
-16 

20 
3 

24 

15 

24 
9 

42 

14 

44 

19 

17 
-11 

13 
-  6 

34 
10 

30 
-  6 

15 
1 

22.4 
2.S 

MSBUA  3  N 

MAX 
HIM 

17 

44 

IS 

37 
26 

55 
33 

66 
49 

57 
39 

40 
31 

32 
2 

10 
-  5 

19 
2 

38   36 

18    7 

35 
10 

44 

22 

59 
25 

43 
25 

49 
25 

45 
25 

49 
12 

27 

1 

26 
2 

19 
10 

31 
19 

36 
26 

35 
20 

51 
35 

68 
35 

39 

7 

35 
7 

56 
32 

46 
16 

40. S 
19.0 

im  LONDON 

MAX 

MIN 

37 
22 

32 
25 

47 
28 

63 
49 

58 
34 

36 
31 

31 
14 

14 
-11 

28 
-  1 

28 
17 

34   25 
20    3 

32 
16 

SO 
24 

32 
IS 

40 
24 

42 

14 

16 
7 

13 
-  1 

13 
0 

30 
10 

37 
30 

30 
IS 

34 

19 

53 
34 

36 

4 

27 
2 

48 
25 

45 
13 

18 

7 

34.3 
16.3 

RTERBORO  2  S 

MAX 

MIN 

40 
24 

33 
20 

48 
3D 

59 
47 

53 
39 

49 
29 

40 
14 

16 
-  3 

28 
0 

32 
20 

37   33 
21   10 

32 
19 

49 

39 
20 

43 
28 

30 
21 

42 
21 

28 
9 

16 
8 

16 
5 

33 
13 

38 
30 

35 
21 

32 
18 

53 
31 

43 
21 

29 
5 

48 
22 

45 
21 

21 
8 

36.1 
19.1 

PIMKBAll  NOTCH 

MAX 
MIN 

30 
14 

36 
18 

42 

29 

63 
39 

62 
31 

32 
29 

30 
11 

12 
-13 

19 
-16 

26 
6 

36   31 

9-2 

32 
12 

S3 
29 

30 
11 

41 
21 

21 
10 

38 
8 

20 
-  6 

9 
-  S 

8 
-11 

24 
-  2 

33 
27 

32 
15 

47 
18 

64 
38 

47 
10 

20 
-  3 

52 
16 

52 
12 

IS 
5 

34.1 

11. e 

PLTMOITTB 

MAX 
MIN 

37 
19 

35 
20 

36 
31 

65 
35 

48 
35 

40 
31 

34 
17 

18 
-  6 

18 
-10 

25 
13 

35 
18 

35 
6 

34 

6 

52 
32 

41 
11 

43 
28 

32 
19 

44 

11 

35 
7 

17 
-11 

17 
-  2 

20 
6 

37 
20 

35 
21 

37 
21 

50 
32 

Ts 

30 

-  1 

37 
24 

40 
20 

21 
11 

35.5 
15. S 

SURRT  MOOMTAIH  DAM 

MAX 
MIN 

39 
19 

35 
17 

46 
32 

64 
43 

57 
40 

41 
36 

37 
20 

20 
-  2 

29 
-  8 

34 
16 

38 
27 

30 
0 

32 
10 

53 
32 

42 
22 

42 
31 

34 
24 

42 
21 

37 
12 

22 
1 

17 

4 

30 
13 

36 
29 

35 
28 

34 
24 

47 
32 

47 
26 

33 
3 

40 
24 

45 
25 

25 
15 

37. S 
19. S 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 
MIH 

28 
3 

3S 
14 

35 
2S 

52 
34 

64 
50 

51 
30 

34 
23 

28 
-  3 

4 
-11 

16 
-  3 

40 
13 

34 
-  3 

34 
-  3 

41 
19 

54 
16 

37 
16 

46 
21 

32 

47 
6 

24 
1 

16 
2 

19 
6 

32 
19 

40 
29 

30 
24 

38 
29 

54 
34 

34 

4 

32 

4 

41 
32 

37 
14 

35. « 
14. e 

WINDHAM 

MAX 

MIN 

44 

16 

40 
14 

44 

34 

66 
42 

62 
44 

44 

38 

38 
26 

38 
0 

20 
-  8 

32 
8 

38 
28 

34 
12 

34 
8 

60 
32 

48 
24 

48 
32 

38 
20 

50 
22 

46 
12 

26 
0 

22 

4 

30 
16 

40 
22 

38 
26 

54 
26 

62 
32 

34 
6 

58 
26 

52 
30 

32 
14 

42.4 
20.2 

WOLTEBORO  FALLS 

MAX 

MIN 

38 
20 

36 

19 

39 

32 

61 
36 

59 
40 

40 
33 

34 

18 

18 
-  3 

20 
-  6 

25 
11 

32 
18 

27 

7 

32 
2 

50 
31 

38 
18 

42 
30 

32 
20 

44 

16 

33 
6 

15 
-  5 

18 
-  1 

23 
8 

40 
15 

3S 
19 

34 
18 

59 
32 

53 
19 

29 

1 

39 
23 

47 
23 

23 
11 

36.0 
16.! 

WOODSTOCE 

MAX 
HIM 

37 
22 

33 
22 

35 
31 

54 
33 

60 
35 

36 
26 

34 

17 

18 
-  7 

17 
-10 

28 

11 

38 
16 

29 
2 

33 

16 

48 
32 

It 

45 
28 

30 
17 

42 
13 

32 
S 

12 
-  8 

14 
-  6 

24 
3 

35 
23 

35 
23 

3S 
20 

60 
31 

54 
17 

25 
-  3 

35 
23 

38 
18 

20 

11 

34.: 

15.3 

RHODE  ISLAND 
BLOCI  ISLAND  WB  CITY 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

PROVIDENCE  WB  CITY 

VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BLOOMFIELO 

BDRLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISB 

CHELSEA  2  S 

CORNWALL  1  N 

0<H1SET  1  S 

EAST  BARNET 

ENOSBtlRC  FALLS 

LEMINGTON  3  N£ 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  AP 

NSWPOBT 


MAX 
MIH 

41 
32 

49 
38 

54 
47 

54 

50 

57 
45 

53 
45 

53 
29 

31 
15 

44 

19 

52 
38 

52 
30 

41 
25 

52 
41 

54 
37 

47 
34 

56 
36 

39 
31 

51 
31 

32 
25 

28 
21 

37 
18 

47 
34 

50 
38 

45 
37 

49 
32 

53 
47 

52 
29 

42 
24 

53 
42 

48 
32 

39 
28 

MAX 
MIN 

41 
27 

37 
26 

54 
35 

59 
51 

59 
45 

46 
40 

42 
22 

24 

7 

37 

4 

49 
24 

SI 
28 

39 
25 

45 
22 

60 
37 

43 
25 

52 
34 

39 
26 

46 
24 

34 
14 

26 
13 

22 
11 

35 
21 

47 
33 

43 
37 

41 
24 

66 
34 

60 
29 

36 
11 

58 
31 

49 
32 

36 
18 

MAX 
MIN 

41 
18 

40 
28 

52 
35 

56 
49 

57 
47 

53 
44 

53 
25 

27 
10 

41 
5 

48 
30 

SO 
25 

35 
17 

49 
22 

58 
45 

50 
25 

53 
34 

38 
26 

49 
25 

34 
20 

28 

13 

29 
13 

38 
24 

52 
30 

43 
35 

41 
28 

54 
35 

53 
29 

39 
IS 

53 
38 

51 
34 

49 
27 

MAX 

MIN 

41 
26 

39 
28 

55 
36 

61 
54 

61 
46 

56 
38 

38 
24 

25 
8 

40 

53 
28 

54 
26 

35 
19 

51 
29 

61 
36 

43 
30 

54 
33 

36 
27 

49 
30 

30 
19 

28 
14 

26 
15 

38 

25 

51 
35 

43 
29 

39 
26 

63 
39 

56 
26 

38 
16 

57 
38 

50 
28 

34 
21 

MAX 
MIN 

43 
30 

41 
30 

57 
40 

61 
54 

59 
46 

50 
38 

38 
27 

27 
10 

41 

10 

54 
28 

54 
26 

36 
22 

51 
31 

62 
36 

44 

30 

54 
33 

38 
28 

51 
30 

30 
20 

27 
16 

26 
17 

40 
26 

SO 
37 

46 
29 

43 
27 

68 
43 

54 
23 

39 
16 

60 
38 

50 
29 

32 
21 

MAX 

MIN 


MAX 

MIH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


51   60 
27   45 


62   62 
36   35 


44   35 

29   24 


36'  36 

161  28 


24 

1 

31 
14 

34 
23 

36 
16 

38 
28 

53 
34 

33 
6 

36 
5 

48 
32 

24 
-  3 

It 

37 
30 

32 
12 

34 

15 

48 
33 

32 
15 

36 
26 

47 
35 

38  <  52   27 


40   65   62 
31   36   38 


43   66   63 
31   36   30 


44   63 
32   43 


55   70   63 
36   36   33 


681  59 
47:  29 


62;  61 
411  28 


62'  67 
35   40 


27   18 
4  -14 


27'  23 

17|  -  6 


34   32!  20 
30   14  -10 


42   31   20 
30   20  - 


25   12 
10  -18 

I 

321  23 
181  -  7 

23   17 
13i  -18 


30   21! 

191   4; 


8 

4 

30 
16 

41 
16 

15 
16 

31 
S 

31 
9 

26 
S 

41 
19 

41 
12 

24 
11 

33 
12 

40 
24 

16 
18 

33 

1 

39 
12 

23'  351  41 
-  81  17!  25 


24!  3S'  42 
-13   111  21 


-  5  1S{  35 
-20  -10'  13 


43<  40 

191  12 


27   41 
5   18 


37   56 
-  1   32 


35   47 
16|  33 


42   52 
17   32 


21   40 

-  4,  14 


21i  55 

-  ei  20 


40   SS 
16   19 


41   48 

18   17 


39 
12i  13 


10{  30 


*» 


49(  40 
29   12 


42   37.1 


22   36.3 
16. S 


33.2 
12.5 


S««  f«t*t»BO*  S 


IM  ioUowlng  SutloD  Ind«x. 
-  31    - 


Table  5-Contmu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


HEW  ENGLAND 
JAMUART  1950 


Station 

Day  of  month 

f 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

NORTBFIELO  NORWICH  UMIV 

HAX 

MIN 

34 
12 

34 
16 

44 

32 

68 
42 

65 
30 

35 
26 

27 
10 

18 
-  9 

17 
-18 

32 
11 

44 
19 

21 
-  6 

35 

5 

57 
24 

36 
12 

45 
28 

29 
18 

44 

4 

27 
3 

15 

4 

18 
-  4 

29 
9 

1^ 

33 
21 

35 
24 

63 
33 

54 

15 

44 

-  1 

S4 

26 

55 
16 

li 

37.7 
14.2 

RDTLAW)  1  SE 

MAX 
HIN 

39 
12 

37 
22 

51 
33 

70 
49 

64 
33 

35 
25 

27 
10 

19 
-  7 

29 
-11 

36 
19 

41 
21 

29 
5 

42 
17 

56 
34 

37 
17 

43 
29 

30 
18 

43 
22 

29 

7 

19 

7 

20 

1 

32 

17 

37 
30 

11 

46 
29 

56 
31 

42 
19 

33 

7 

55 
27 

49 
20 

s 

39.0 
18.4 

ST  ALBANS 

MAX 
HIN 

36 
19 

39 

26 

49 

37 

62 
49 

62 
29 

29 
23 

23 
16 

18 
-11 

26 
-12 

36 
21 

42 

15 

21 
0 

37 
15 

50 
34 

34 
12 

41 
24 

27 
IS 

41 
18 

32 
-  1 

16 
-  3 

20 
-  3 

34 
19 

34 
21 

21 

7 

47 
9 

54 
39 

47 
14 

31 

7 

50 
26 

50 
14 

20 
12 

36.4 
15.8 

SAINT  JOENSBURT 

MAX 
MIN 

32 
3 

36 
4 

43 
34 

62 
42 

63 
35 

35 
28 

29 
18 

18 
-12 

12 
-17 

29 
10 

35 
17 

35 
12 

31 
-  2 

49 
30 

39 
11 

44 
24 

33 
16 

42 
14 

34 

1 

12 
0 

18 

30 
4 

36 
28 

35 
18 

40 
24 

50 

34 

47 
IS 

-1 

42 
24 

46 
19 

20 
11 

35.6 
14.1 

SOKERSET 

MAX 

MIN 

38 
2 

40 
20 

38 
27 

52 
35 

63 
39 

41 
31 

37 
16 

19 
-12 

19 
-11 

33 
4 

39 
17 

-'I 

33 
0 

47 
26 

50 
13 

41 
14 

41 

14 

32 
12 

41 

3 

16 
2 

14 
0 

24 
3 

35 
22 

35 
30 

33 
24 

48 

25 

59 
25 

27 
2 

32 
2 

52 
26 

29 

9 

36.5 
13.5 

VEST  BDRIE 

MAX 

MIN 

25 
-  8 

32 
8 

35 
22 

49 
33 

60 
40 

40 
29 

30 
20 

20 
-12 

-  4 

-21 

12 
-11 

33 
12 

30 

-11 

30 

-11 

40 
9 

45 
6 

34 
11 

43 
10 

23 

9 

40 
-  4 

12 
-  8 

6 
-15 

15 
-  3 

29 

33 
13 

32 
13 

38 
30 

47 
27 

28 
-  S 

-'t 

44 
31 

11 

31.2 
7.3 

WILDER 

HAX 

HIN 

24 

1 

31 
12 

30 
22 

44 

30 

57 
40 

44 
27 

28 
20 

22 

-  8 

-  1 

-14 

12 
-  5 

31 
9 

29 
-  6 

25 

-  5 

34 

16 

44 

14 

31 
14 

38 

15 

24 

15 

42 
3 

16 
-  1 

12 
0 

14 
2 

27 
14 

37 

24 

26 
21 

34 

24 

43 
29 

29 
-  1 

28 
0 

41 
28 

31 
10 

29.9 
11.3 

WOODSTOCK 

HAX 

HIN 

35 

15 

37 

15 

43 
32 

67 
38 

63 
38 

40 
29 

33 
19 

20 
-  6 

20 
-13 

32 

4 

40 
23 

28 
-  3 

32 
3 

56 
32 

41 
14 

45 
28 

34 
18 

46 
23 

33 

6 

16 
5 

19 
0 

38 
14 

40 
26 

36 
23 

36 
23 

54 

31 

54 
21 

29 
0 

29 
10 

. 

49 
20 

33 
12 

38.0 
16.1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECT I CDT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 

0.8 

1 

CREAM  BILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 
T 

1.0 

T 

T 
T 

3.0 
2 

DANBDRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

2.0 
2 

GREENWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SK  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.7 

0.2 
T 

1.2 

1 

T 

T 

1.5 
2 

MIDOLETOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

0.2 

T 

0.6 
1 

1.3 

1 

HODNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
T 

T 

T 

T 
T 

0.1 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

0.1 

T 

T 

1.1 
1 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 
T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.1 

1.5 

1 

T 

T 

0.5 

T 

1.4 
2 

0.2 

1 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 

2.2 
2 

NORTH  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

1 

T 

T 

T 

0.8 

T 

T 

T 

0.2 
T 

0.3 
T 

T 

1.7 
2 

NORWICH  3  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.5 

1 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

0.5 
T 

2.5 
2 

1.5 
2 

STORES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.6 
T 

0.1 
T 

2.5 
2 

T 

1.0 

1 

WATERBURT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

T 

0.3 
T 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
2 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

0.7 

MAINE 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
T 

3.5 
4 

4 

1.3 
3 

0.2 
2 

T 
T 

T 

T 

0.4 

0.5 
1 

0.5 

1 

0.4 

T 

1.3 
2 

"1 

T 

3.7 
4 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

5.0 
8 

8 

8 

1.0 
9 

9 

8 

8 

T 

3.0 
3 

1.0 

4 

1.0 

5 

4.5 
10 

4 

1 

1 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

1 

0.6 

1 

T 
1 

T 

T 

1.8 

1 

1.0 
3 

T 
3 

0.2 
3 

3.2 
3 

0.3 
5 

5 

2.7 
5 

T 
5 

4 

2.0 
3 

0.1 
3 

3.7 

7 

7 

7 

0.1 
7 

0.4 

7 

0.6 
8 

0.3 
8 

1.3 
9 

8 

3 

3 

1.0 
4 

2 

2.6 

4 

EASTPORT  WB  CITT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

5.1 
5 

4 

0.9 
5 

1.5 
4 

0.2 
2 

2 

T 
2 

T 

1.1 

0.2 
T 

1.7 

1 

1.8 

1 

5.3 
2 

0.9 

4 

T 

T 

T 
T 

T 

4.6 
4 

EAST  WINTEROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

7.6 
9 

8 

8 

1.2 
9 

1.5 
9 

8 

T 
8 

T 
5 

5 

1.0 
5 

5 

2.0 
6 

6 

6 

0.4 
6 

2.1 
8 

0.7 
9 

3.0 
11 

2.0 

11 

9 

8 

8 

1.1 
8 

7 

3.5 
10 

PORT  KENT  1  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

1 

5 

I 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

5 

- 

7 

- 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.8 
5 

2.6 
7 

T 

7 

T 
6 

3.2 
9 

T 
9 

8 

0.5 
7 

T 
6 

2.0 
8 

4.5 
12 

12 

2.4 
14 

13 

T 
13 

T 
13 

1.8 
IS 

1.5 

15 

4.7 
20 

0.3 
20 

17 

17 

17 

17 

T 
16 

4.0 
20 

ROULTON  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

T 

T 

3.7 
-3 

3.4 
9 

T 
9 

0.6 
10 

1.3 
9 

0.2 
11 

9 

0.8 
10 

T 
2 

1 

2.0 

1 

1 

2.7 
4 

4 

4 

T 
4 

0.7 
5 

1.2 
6 

0.6 
6 

0.4 

7 

3 

2 

1 

0.4 
1 

1 

6.5 
5 

HOULTON  1  HE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

3.0 

7 

7 

1.0 
7 

T 
7 

1.0 
7 

7 

6 

T 
3 

2 

2.0 
3 

3 

3.5 
6 

6 

6 

6 

1.0 

7 

2.0 
8 

1.0 
8 

1.5 
9 

6 

5 

5 

3 

3 

4.0 

7 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.4 

3 

T 

5 

4 

1.8 
4 

T 
6 

6 

T 
5 

4 

1 

T 
T 

T 

1.0 

1 

0.2 
T 

2.0 

T 

2 

3.0 

1 

1.2 
4 

T 
3 

T 

.  T 

4.0 
1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
JANnARY    1950 


Daf  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

POKTLAMD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.0 
5 

T 
5 

4 

2.0 
6 

T 
6 

6 

T 
5 

1 

T 

T 

T 

1.0 

0.2 
T 

1.8 
2 

1 

2.6 
3 

0.7 

4 

T 

T 
T 

T 

4.1 

4 

PRESQDZ  ISLE 

SNOVFALL 
SN  ON  CKD 

T 

T 

2.5 

3 

0.5 
3 

T 
3 

T 
3 

2.0 
5 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1 

1 

T 
1 

0.5 
2 

1.0 
3 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

0.5 

1 

tOCXUUID 

SNOtFAM.t 
SN  ON  GND 

3.4 
2 

2 

T 
2 

0.6 
3 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 
1 

3.0 

4 

T 
4 

2.5 
6 

1.0 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

2.0 
2 

■DMFOID  3  SI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.S 

S 

4.6 

e 

8 

8 

2.5 
11 

0.6 
11 

11 

11 

9 

9 

3.0 
10 

10 

2.0 
11 

11 

11 

T 
11 

2.3 

13 

0.1 
12 

4.5 
17 

2.7 
19 

17 

14 

14 

14 

13 

4.5 
17 

lOODLAND 

SNOWFALL 
8N  ON  GND 

7.5 

7 

2.S 
10 

10 

10 

1.5 
11 

T 

8 

8 

T 
T 

0.5 

T 

1.5 
T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

4.0 

7 

7 

3 

T 

T 

2.5 
3 

■ASSACaOSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
1 

0.5 
1 

1.5 
2 

0.5 

1 

1 

T 

T 
T 

2.0 
2 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  &a> 

1.1 

1 

1.5 
2 

1.1 
2 

1 

T 

T 

3.4 
3 

ARLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

T 

T 
T 

3.3 

T 

T 

T 

1.2 
1 

0.8 
2 

T 

5.5 
6 

BILLERICA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

» 

1.5 

- 

- 

1.0 

0.8 
2 

T 

3.8 

4 

BIRCa  BILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
T 

T 

T 

1.6 
2 

0.5 
2 

1 

T 

T 

T 

4.0 

4 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 

T 

T 

0.2 

0.9 

0.7 

1 

1.5 
1 

2.7 
3 

BOSTON  WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1.4 
1 

1.6 
1 

T 

T 

T 
T 

3.9 

4 

BROCETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.8 

1 

- 

- 

- 

- 

2.0 
2 

EAST  lAREHAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

1.8 
2 

T 

1.0 

1 

EOGARTOCN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

0.3 

PALL  RIVER  2  HE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.8 

1 

0.4 
T 

1.5 
1 

HATEBBILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

T 

T 

T 

0.7 

T 

T 

T 

T 

T 

1.8 

0.8 

1 

1.2 
2 

1 

0.2 

T 

0.3 

T 

5.5 
6 

HOOSAC  TONNKL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

1 

T 

1 

T 
1 

3.0 

4 

1.3 

4 

3 

T 
2 

T 

T 
T 

2.5 
3 

HTAimiS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

1.0 
T 

mCBTVILLE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 

1 

2.0 
3 

T 
3 

2 

1 

T 

3.0 
3 

LOVELL 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

0.5 
1 

- 

- 

2.0 
2 

1 

1 

0.5 
1 

1.5 
2 

1 

1 

T 

3.5 

4 

MIDDLETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.3 

T 

1.3 
1 

0.5 

T 

2.5 

NAHTOCOT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.2 

T 

NSW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

- 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 

0.4 

T 

1.8 
T 

T 

1.7 
2 

2.8 
5 

3. 

T 

T 

T 

0.1 

2.4 
2 

PLTMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

I 

1.0 

- 

ROCKPORT  I  ESE 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

1.0 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

0.5 
T 

T 

3.5 

4 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
1 

l.S 

T 

T 

1.5 

T 

SPBINGPIELD 

SNOWFALL 
3H  ON  GND 

0.8 

0.6 

1 

0.8 

1 

1 

2.5 

3 

8T0CIBRIDCE 

SHOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

0.7 
1 

1.5 
2 

T 

3.3 
3 

SWAMPSCOTT 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

T 
T 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

T 

T 
T 

4.0 

4 

WALPOLE 

SHOWFALL 

SH  ON  <an> 

T 

T 

0.6 

0.4 

T 

2.2 
2 

T 

T 

2.6 
3 

WESTFIELD  2  KE 

SNOWFALL 
SH  OH  GHD 

T 

T 

T 

T 

1.0 

0.8 

T 

1.3 
2 

1 

T 

T 

3.1 
3 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

T 

T 

T 

0.5 

T 

1.5 
3 

3.3 
3 

2 

I 

T 

3.7 
3 

WORCESTER  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

J 

T 

2.0 

1.4 

1 

2.1 
1 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

NEW  HAMPSHIRE 

AUXAMDRIA 

SHOWFALL 
SH  OH  GND 

T 

T 
T 

T 

4.0 

4 

4 

4 

4.0 
8 

T 
8 

8 

0.5 

7 

6 

T 
5 

0.5 
5 

'  5 

1.0 
6 

6 

6 

1.0 

7 

2.0 
9 

8 

2.5 
11 

10 

4 

4 

4 

0.5 

4 

3 

7.0 
10 

BERLIN 

SHOWFALL 
SH  OH  GHD 

T 
T 

7.5 

7 

1.0 
8 

8 

8 

8 

T 
8 

T 
7 

4 

4 

4 

T 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

0.4 
2 

1.0 
3 

3 

1 

2 

4.0 
6 

3 

T 
1 

T 
1 

1 

1 

1.0 
2 
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Table  7 -continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  EHGLANI} 
JANUARY  1950 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BETBLEBEH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

3.0 
3 

7.0 
10 

10 

10 

T 
10 

T 
9 

9 

8 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
3 

2.0 

5 

4 

1 

T 

T 

T 

3.0 
3 

BLACEWATER  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

3.0 

4 

1.0 

4 

3 

3 

1 

1 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

0.3 

1 

4.5 
5 

4 

4 

3 

1 

1 

T 

T 

T 

4.0 

4 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
2 

T 
1 

1 

1.7 
3 

3 

3 

T 

3 

T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
T 

T 

T 

0.5 
1 

3.1 
4 

3 

1.6 

4 

4 

T 

0.1 

3.9 

4 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

2 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

1.0 
3 

- 

_ 

. 

- 

_ 

- 

3.0 
3 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

2 

7.0 

7 

3.0 
10 

9 

9 

2.7 

10 

0.7 
9 

8 

6 

0.6 
5 

2.7 
8 

0.5 
8 

1.5 

10 

0.3 
9 

0.3 
9 

9 

0.8 
10 

2.7 

11 

0.8 
ll 

8.7 
18 

IS 

O.S 
13 

0.3 
13 

T 
12 

12 

0.7 
12 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

3 

2 

3.5 
5 

1.0 

4 

4 

1.0 
3 

3 

2 

0.5 
2 

1 

2.0 
2 

2 

2 

T 
2 

4.0 
6 

0.2 

6 

2.5 
8 

6 

3 

2 

2 

0.3 
2 

2 

3.2 
5 

GLENCLIFF  2  N* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
I 

6.4 

7 

6 

5 

2.5 
6 

4 

4 

T 
3 

2 

2 

T 

1 

T 

1.4 

1 

1 

T 

0.4 
T 

3.0 
3 

T 
2 

2.8 

4 

3 

2 

1 

T 

0.5 

T 

T 

T 

5.0 
5 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

4.3 

4 

0.5 
5 

4 

2.5 
6 

6 

6 

0.2 
5 

2 

2 

0.4 
2 

2 

0.8 
2 

2 

2 

0.2 
2 

2.0 

4 

3 

1.9 
S 

5 

0.1 

6.1 
6 

KEENE  1  S 

SNCTIFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.4 

1 

1 

1 

2.0 
2 

T 
2 

1 

T 
I 

0.2 

3.0 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2.2 
3 

2 

0.7 
2 

0.5 
2 

2 

1 

1 

0.5 
I 

3.2 
3 

LAEEPORT  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.9 

4 

1.1 
5 

5 

5 

2.9 
8 

T 
8 

0.1 
8 

T 
6 

4 

T 

4 

4 

1.6 
5 

T 

4 

4 

T 

4 

1.6 
5 

2.8 
8 

6 

1.4 
8 

7 

3 

3 

3 

3 

1.3 
3 

HASSABESIC  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2 

2 

2 

T 

2.5 
2 

1 

T 

0.2 

T 

2.5 
3 

0.2 
3 

0.2 
3 

0.2 
3 

2 

3.0 
3 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

T 

0.3 

T 

5.5 

4 

2.1 
8 

3 

3 

6.8 
10 

T 
6 

4 

0.3 
3 

0.3 
1 

0.2 
T 

1.0 
T 

0.6 

T 

3.1 
2 

T 

T 

0.2 
T 

1.9 
2 

0.1 
2 

2.0 

4 

1 

T 

T 

0.6 

3.4 
3 

NEW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

1.5 
2 

2 

1 

2.9 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

1 

1 

1.5 

1 

1 

1 

0.5 
2 

4.1 
6 

3 

1.9 
5 

5 

3 

1 

1 

T 

3.9 

4 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

4.0 

4 

4.0 
•  8 

0.5 
7 

7 

4.0 
11 

2.5 
13 

13 

T 
12 

T 
6 

T 
6 

5.0 
11 

T 
9 

5.0 
13 

13 

13 

T 
13 

2.5 
15 

0.5 
15 

5.5 
20 

0.5 
20 

10 

T 
10 

10 

l.S 
8 

6 

7.0 
13 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 
T 

2.0 
2 

1 

1 

2.5 
2 

2 

2 

2 

T 

2.0 
T 

1.5 
2 

1.5 
2 

0.5 
2 

1.0 
3 

0.5 
3 

2 

2 

1 

1 

T 

3.0 
3 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1.5 

0.5 

1 

1.5 
2 

2 

1.0 

1 

1.0 
2 

4.5 
5 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 
1 

3.0 
3 

3 

3 

5.0 
8 

7 

7 

T 
6 

5 

5 

3.0 
5 

5 

3.0 
7 

7 

7 

T 
6 

6.0 
12 

10 

5.0 
IS 

T 
15 

14 

14 

14 

2.5 
15 

IS 

S.O 
20 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  CITY 

VERMONT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T 

T 

T 

T 

0.2 

T 
T 

0.2 
T 

0.6 

T 

T 

T 

0.7 
T 

1.2 


BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

1 

1 

3.0 
2 

2 

2 

1.0 
1 

T 

2.0 
2 

2 

1 

0.5 
1 

1.0 
2 

0.2 
1 

T 

1 

3.0 
2 

2 

1 

T 

3.5 
3 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

- 

- 

- 

2.0 
2 

6.0 
8 

8 

8 

0.5 
8 

0.3 

9 

8 

7 

3.0 
2 

0.5 
2 

2 

2 

2 

2 

3.0 
5 

1.0 
3 

7.0 
10 

2.0 
8 

4.0 

4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

3.2 

3 

2.4 
5 

T 
5 

5 

0.3 
3 

T 
3 

3 

1 

T 

T 

T 

0.2 

T 

0.1 
T 

T 

T 

2.3 
2 

1.4 
2 

5.6 
6 

3 

T 

T 

T 

4.5 

4 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.7 
3 

T 
3 

2 

2.7 
S 

T 
5 

5 

0.2 

4 

3 

T 
3 

0.4 
3 

T 
3 

1.1 
3 

3 

3 

1.1 

4 

1.9 
6 

T 
5 

2.0 
6 

T 
5 

5 

4 

4 

0.2 

4 

4 

4.6 
8 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S.O 
5 

5 

- 

- 

- 

- 

T 
T 

2.5 
3 

2.0 

4 

1 

2.0 
2 

1 

3.5 

4 

ENOSBDRG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

5.0 
5 

4.0 
8 

8 

8 

5 

T 
3 

2 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

3.5 
3 

1.5 

4 

10.0 
13 

- 

T 
T 

T 
T 

4.0 

4 

LEMINGTON  3  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

4.0 

4 

3.0 

7 

7 

7 

7 

- 

- 

- 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

1 

3.0 

4 

4 

9.0 
13 

6 

2 

1 

T 

4 

lilDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
1 

9.0 
9 

1.0 
10 

10 

10 

1.5 
7 

7 

7 

2 

2 

1 

1.0 

1 

T 
T 

T 

3.5 
3 

1.5 
S 

1.5 
6 

4.0 

7 

3 

O.S 

T 

3.0 
3 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

1.9 
6 

0.1 

7 

6 

6 

5 

4 

T 
3 

0.1 

1 

0.3 
1 

T 
1 

T 

1 

0.2 

1 

1 

T 
1 

0.1 

1 

0.7 
2 

0.6 
2 

9.6 
10 

9 

T 
3 

T 
3 

2 

1 

1 

4.0 
5 

NORTRFIELD  NORWICH  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

4.0 
8 

1.0 
8 

7 

2.0 
9 

8 

a 

8 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

4.0 

4 

2 

4.0 
6 

5 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

5.0 
5 

RUTLAND  1  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.5 

4 

1.3 

5 

4 

3 

2 

2 

T 

1.0 

2.0 
2 

2.5 

4 

2 

1.0 
3 

1 

T 

T 

4.5 

4 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

4 

5.0 
9 

9 

8 

8 

5 

2 

- 

- 

- 

T 

1.0 

1 

1.0 
2 

8.0 
9 

T 

4.0 

4 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

4.5 
5 

5.5 
10 

10 

8 

1.7 
8 

0.5 
8 

8 

8 

3 

3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

2 

T 
2 

2.5 
5 

T 
S 

5.0 
10 

0.2 
8 

5 

4 

4 

3 

3 

5.0 

6 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

0.5 
2 

2 

2 

O.S 

1 

T 

1 

T 
2 

1 

1 

0.5 
2 

2 

0.5 
2 

2 

2 

0.3 
2 

3.5 
S 

0.1 

5 

5 

0.5 
5 

4 

2 

2 

2 

2 

1.5 

4 

WILDER  1  E 

SNOWFALL 
SN  OH  GHD 

3.0 
3 

1.0 

4 

4 

4 

2.5 
S 

5 

S 

3 

T 

^ 

T 

0.8 

1 

T 

T 

T 

0.6 

1 

2.0 
3 

2 

1.0 
3 

2 

1 

1 

T 
1 

T 

2.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


■BISCKPOBT 


■DLLS   aaiBCI   DAM 
■OILIIICTOII 


0*01  IrAitriiu) 

0«06    rAIUlIUJ 

0S30  Birrpou) 

0«1    UTCBTISLD 
0973    HAKTFOaD 


a  t093  rAIRFIKLO 

cocxAPOKsrr  nst  kmcd  i4«»  middlssei 

COIXIiraTILLB  153«  HAKTrOU) 

CMMAM  IIIX  17tS  LITCSFIKLD 

DJLnCIT  1762  rAlVItU) 


MtaOM   LAU 

onn 

BUT  aATn 

tUTOR   LAO   USnTOIl 
FALLS   TILUGX 


17S8  m  HA  TIN 
1M4  rAlVIKLD 
31«9  KTV  BATEK 
328«  PAIiriELD 
3«58   LITCHriKLO 

3137  PAIIirilU) 

3307  WEV   LOITDOR 

3446  HAXTPOAD 

34M  EAKTPORD 

3Sa3  EKPIKLH 


3857    im    LOKDCKt 

3989   im   LOMKNI 

4096    FAIUISLD 

4443  BAITPORD 

NBAS  POKD  IKSCTTOIt     4599  PAItPIELD 


JIWBTT  CITT 
LAO  BOKOMOC 
UDKBL  USEKVOIR 


7  41  30  73  03 
5  41  50  I  73  03 
17  41  37  I  73  06 
5  41  56  ,  72  S7  J 
S  41  50  I  72  44  < 

4  41  13  73  13  ' 

4  41  10  73  08 

5  41  43  72  58 
7  41  40  73  39 
5  41  46  72  58 

73  28 
72  31 

72  56 

73  20   1 
73  26 

4  41  22  72  59  \ 

7  41  19  73  05 

4  41  17  73  52 

4  41  14  73  15 

7  41  57  73  32 

4  41  05  73  42 
17  41  21   72  02 

5  41  46  72  42 
5  41  44  72  39 
4  41  14   73  18 

17  41  38  71  54 
4  41  24  72  11 
4  41  10   73  33 


5  41  4S 
7  41  52 
7    41    33 


8A   AKSONIA   WATU   CO 
8A   VATO    BUR    HARTFOSD 
IID  BALTIC    KILLS    CO 
8A  jWATBR    BUR    HARTPOBD 
■  ID  ,EMC    DEPT    HARTFORD 

8P   MRS   M   G   KELIA 
MID  'U   S   VEATHER   BUREAU 
8A  ^BRISTOL   FATES   CO 
7A  [COirN   LIGHT   k  POnS 
8A  iFATER    BUR    HARTFORD 

HID  k:0HN   light   h  PO«EB 
6A    STATE  ^PKV1lST   COgH 
6A  lEDlIN    R    FILDER 
5P    T    S    GOLD 
93   JOSEPH   L   SIHKO  JR 


3   3 


■  IBOLrTOVH 

■ILFOBD 

WaAVX    FOUST    KNCR    STA 

wooes   RXSBRTOIR 


4767  MIDI 
4790  RE*  BAVEX 
4933  LITCHFIELD 
5018  MIDDLESEX 
5077    mn    HAVEH 


IUTC1AUC  FOKXST  RKB  S1K5125  FUfDHAIl 
■ATVAJI  BALI  STATB  FOftBSX5131  TOLLAXO 
tn  HABTPOaD  5263   LITCHFIELD 

im    BATIX    WB    AIRPOftT  5273    RE*    HAVEN 

n«INCTOM  5285   HABTFORD 


4  41  12  73  31 

5  41  33  72  43 

4  41  12  73  05 
7  41  50  73  IB 

5  41  30  72  26 
4  41  24  72  55 


480 


SANE*    HAVEN    VATER    CO     I  3 

BA    BIRMIKCRAM    VATER    CO'  3 

6A    NE«    HAVEN    WATER   CO  3 

7P    BRIDGEPORT    HYDRAULEJ  3 

8a   cork   power   CO                I  2   3        5 

7 A    CHARLES    E    MOHR                j  2    3         5 

HID    RATER    k   ELEC    DEFT  3 

HID   ENG   DEPT   HARTFOBD       1  3   4 
MIDIU   S   VEATHEB   StTRBAU    '2345 

7P|BRIDCEPORT    HYDRAULIC  3 


MIDJCTETT  CITT   WATEIl   Op 
8A   RE*   LONDON   TTR   >ORI^ 
8A    STAKFORD    VATER   CO 
6A    HARCHESTER    VTR    DEPT ' 
8A    STABFORD    VATER   CO 


3    4 


6p  no(Mkorrel  bailey 

'    8A    REV    BAVER    VATER    CO  { 

1440  8A     STATE    PKtFBST   COHM  , 

HID    fRANK    P    O'NEILL  I 
200'llIDl(OOa   B    V    MAC    FARLAHD 


i7   41    53 

41    46 

4   41    53 


72  05 
72  21  I 
72  57  I 
72   53 


2   3 


5   41    42      72   • 


400,  6P[STATB   PEfcFRST   COMB 

6P   STATE   PARItFRST  COii*        3 
8A    VATER    BUR    HARTFORD  3 

6, MID   HID    V    S    VEATBER    BUREAU     '2345 
MID    ENG    DEPT    HARTFORD        I  3    4 


n*    LORDOK 
MftFOLI   2   S* 
HOm   BBARTOHD 
■Om   GCILFOHD 


5309  RE*  LOXDON 
5445  LITCHFIELD 
5510  RE*  HAVER 
5641  REV  HAVER 
5664    LITCHFIELD 


MOrra    STAHFOUD    RBSEBTOIt5772  FAIRFIELD 

MtVALB  5892  FAIRFIELD 

mniCB    3    ESS  59A4  RE*    LORDON 

PACHAOC    3T    FBST    3    RE  6131  RE*    LORDON 

raOPLXS   FH8T   RAKEB   STA   6239  ] 


4  41  07 
4  41  08 
4   41    33 


72  07 

73  13 
72   46 

72  43 

73  26 

73   32 
73   26 

72  01 
71    51 

73  00 


PB06PBCT 
POnUM 

pvnuM  axicars 

PCTBAH  LAD 
ROCBTILLS 


SnPADC  DAM 
SHUTTLE  KZADO*  RIS 
STAFFORD  SPRIRCS 
VriTEVSOH  DAM 
ST0UI3 


6597  RE*  HATER 

6645  VIRDHAM 

6650  *iniHAM 

6655  FAIRFIELD 

6942  TOLLARD 

6954  TOLLARD 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIBFIEU) 
7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRFIELD 

7373  LITCHFIELD 
7432  HARTPOBD 
7946  TOLLARD 
8065  FAIRFIELD 
81 38  TOLLAND 

8364  BABTFOBD 
8436  LITCHFIELD 
8441  LITCHFIELD 
8488  FAIRFIELD 
8859  LITCHFIELD 


17   41    54  71    56  I 

17   41    54  71   52 

4  41   05  73   38 

5  41    52  72   26 ' 


4  41  06  73  38 

7  41  35  73  26 ' 

4  41  18  73  32 | 

7  41  59  73  27  I 

4  41  IS  73  21 


ISO 

14  5P   5P  DEPT  PUBLIC  VORES 

1360  7A  I  7A  EDVARO  C  CHILDS 
213  1     '  8A  REV  HAVEN  VATER  CO 
276       8A  REV  HATER  VATER  CO 

465  6P|  6P  MBS  BART  C  OLIVER 

200 '      8A  STAMFORD  VATER  CO 

116  6Pi    6P    L    H   COBSTOCK 

205  7P,  7P  CHARLES  K  CRARY 

270 '     ,  5P  A  C  ABBOTT 

435      8A  STATE  PELFBfiT  COMN 

424  I     I  SAiRE*  BAVEN  VATER  CO 

240 1  9P|  9P  ALPHORSE  BONNER 
555      MID  VHITMAN  DARIELSOR 
300 1     I  8A  GREERVICB  BATER  CO 
510,     HID  BOCEVILLE  VTRfcAQUE 


2  3 


327! 


295 


8A  GREENWICH  VATKB  CO  : 
7A  CORN  LIGHT  &  POWER 
3P  RIDGEFIELD  WTR  SUP  j 
SP  HAROLD  MYERS        ' 
7P  BRIDGEPORT  HYDRAULB] 


7  41  43 

4  41  39 

17  41  58 

6  41  23 

17  41  49 


73  18 
72  49 

72  18 

73  10 
72  15 


5  42  00  72  36 

7  41  48  73  07 

7  41  48  73  08 

7  41  17  73  09 

7  41  38  73  19 


WATIRSITBT 

8906 

RE*  HATER 

4 

41 

33 

73  02 

BiTBiatJBT  CITT  KALI 

8911 

RE*  HATER 

4 

41 

34 

73  02 

WIPAtAOC  BISKBTOIR 

9007 

18 

73  02 

BBSTBBOOI 

9067 

MIDDLESEX 

4 

41 

18 

72  26 

fBST  BABTFOBD 

9162 

HABTFORD 

S 

<1 

45 

72  47 

*BST  HABTLARD 

9174 

HARTPOBD 

5 

42 

00 

72  58 

HHIGTILLX  BBSBBTOIB 

9508 

HARTFOBD 

5 

72  51 

WHimr  LAO 

9544 

RE*  HAVER 

4 

41 

20 

72  55 

■  IGBAJI  RXSBBTOIB 

9568 

LITCHFIELD 

7 

40 

73  oe 

BILLIHARTIC 

9592 

VIRDHAM 

17 

41 

43 

72  14 

VIRDSOB  lAXtS   BRADLEY 

9704 

HARTFORD 

5 

4, 

56 

72  41 

voLCorr  resebtoir 

9759 

REV  HATER 

4 

41 

37 

72  56 

TOOOBUtT 

9783 

LITCHFIELD 

7 

41 

34 

73  16 

BAin 

ADGOSTA  AiRporr 

0275 

ORMXBEC 

9 

44 

19 

69  48 

BABC<» 

J350 

PEROeSCOT 

11 

44 

48 

68  48 

BAR  HABBOB 

)371 

BAKOCE 

4 

44 

23 

68  12 

BBLFAST 

M80 

VALDO 

24 

69  00 

BTTHXL 

0571 

OXFORD 

I 

44 

25 

70  48 

BaASSOA  DAM 
CABIBOO  VB  AIBPOBT 
CLATTOM  LAO 
C0BIR1U 
SASTPOBT  VB  CITT 

BAST  SABCOTILLE  3  E 

BAST  VIRTHBOP 

BLLSVOm 

BDBTIS 

FABBIBCTOR 

FO«T  FAIRFIELD 

rarr  oirr  i  se 

PCBT  niTT 

CABDIRO 

gIlbad 

uahd  lao  stream 

guebtille 

HI  BAB 

HOCLTtW  AIBPOrr 
RarLTOB  1  RB 

1  n* 


flIDDLX  DAM 
HILLIROCEKT 
MILLIBOCCBT  AIBP( 
HILLIBOCETT  DAB 


0814  SOHXBSET 
1175  AH003TOOE 
1472  AROOOTOOK 
1628  PEMOBSCOT 
2426  VASBIHCTOR 

2442    PISCATAQUIS 
2539   OmrXBXC 
3620   HAKOCE 
370O   FBARBLIR 
3765    FBARBLIR 

2668  AB008T00E 
3678  ASOOSTOOE 
2883  AROOSTOOK 
3046  EXRREBEC 

3110  OXFOBD 

3261  BASBIRGTOR 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUIBBRLARD 
3892  AROOSTOOE 
3697  ABOOSTOOE 


4183  BASBIRGTOR  4 
4566  AHDB06C0CCIX   1 

4878  BASHINCTOM  4 

4937  SOMBBSBT  9 

5361  OXFOBD  1 

5304  PER0B8C0T  II 

5309  PERCaSCOT  11 

5314  PISCATAQDIS  '41 

5347  piacJTAgurH  ii 


HILTOn 

■OOeEHSAD 

BOBTH    ARDOTEB 


OLD   TC»«   AIRPOrr 

OBOBO 

POBTLIRD 

POBTLARS   VB  AIBPCrr 

PBBFTiaS 


S357  OXFOBD 

5460  SONXaSET 

5805  OXFORD 

5875  CUlfilBBLARD 

6420  PEROBSCOr 

6425  PBMSSCOT 
6430  PBIfOaaCOT 
6900  CUtSBBLABD 
6905  CVHBBBLAMD 
«»37  1 


841'ROOMROONBUR  ENG  VATERBURT   I 
372       SA  VTR  COB  RE*  BRITAIN 
625'      8A  CONN  LIGHT  1  POWER 
7A  CONN  LIGHT  k   POWER 
640  MID  MID  AGR  EXP  STATION 

100     '  8A  CONN  LIGHT  k   POWER  i 
580     MID  TORRINGTOH  WTR  CO 
603      8A  TORRINGTOH  REGISTER 
'  7P  BRIDGEPORT  HYDRAULX^ 
620   8P'  8P  THE  GUNNERY  SCHOOL 


340   7P   7P  AMERICAN  1 

475  ROCHNOOHSUR  ENG  VATERBURT  '2345 

186     I  8A  REV  HATER  WATER  CO  3 

40   4P   4P  JAMES  RINTOUL  2  3    5 

275      8A  WATER  BUB  HARTFORD  3 

1180       BA  VATER  BUR  HARTFOBD  3 
570       6A  VTR  COM  REV  BRITAIH '    3 

36       8A  REV  BAVEN  VATER  CO  '    3 

ROCNHOOlt  VATERBURT   VATER   CO  2   3        5 

250                 7A   CORN    LIGHT    k   POWER  3 

169  HID' HID  CIVIL  AERO  ADM  12  3  4  5 
768     ,  BA  VTR  COM  NEV  BRITAIN     3 

8A  WALTER  JOHNSOR  3 


350  HID  HID  CIVIL  AERO  ADM       2  3  4  5 

3PIBANC0R  HYDRO-ELEC  CX}  2  3  5 

30 1  5P   5P  ACADIA  NATL  PARK      2  3  5 

ep  A  L  RAMSDELL         .23  5 

640     |HID  RUKFORD  FALLS  PWB  Ci         3  4 

1100  7A  BALTER  THURSTOR 
628  HID  MID  U  3  WEATHER  BURBAU 

1000  BID  ABBIE  M  PACQUBT 
360  4P  4P  RAYMORD  E  PALMER 
75  MID  MID  U  S  WEATHER  BURBAU 


40  69  50 

52  68  01 

37  69  32 

57  69  13 

54  66  59 


10  69  20  400  5P   5P  E  L  HOWABD 

19  69  54  173  4P   4P  AUGUSTA  *ATBS  0I3T 

32  68  26  24      IIP  BANGOR  HYDRO-ELEC  CI 

13  70  29  1190     MID  DORALD  A  CHICE 

40  70  09  420  6P'  6P  C  S  PREBLE 


46  67  52 

15  68  36 

15  68  36 

IS  69  45 

24  70  58 


450 


710 


I     7A    C    I 
'I     5P   HO*ARD   L   COUSINS         I 

' HID  GBOBCS   «   CYR  | 

l;     SS    SAMUEL    D    30ULE 

I     7P    RUMPCMD    FALLS    PHR   CD 


11  67   48  88             MID  STATE   FISH   aATCHOTl         3   4 

27  69   36  1061    MID   MID   B   C   3AVYBB                       12   3   4    5 

51  70   48  375               6P   CERTBAL   MAIRE   POVEBl         3 

07  67  47  459  MID'  MID  CIVIL  ABBO  ADM  2  3    5 

08  67  SO  410   6P'  6P  VILLIAM  CUHMIRC     12  3  4  5 

38  70  16  IIBO'  6P  P  M  TBIPP              3 

39  67  39  185  7A  7A  IBTIR  C  HASOR  I  2  3  5 
06  70  10,  182  MID  MID;  URIOR  WATER  PWR  CO  2  3  5 
43  67  28'  32     j  8A|  BARCOR  HTDRO-XLBC  CD    3 

46  69  54  357   6pl  6P  CBBAT  KOBTHERR  PABBft  2  3    5 

45  70  58  1500(      7F  URIOII  VATBB  PWB  CO     3 

39'  68  42  388j  5Pl  8Ai  GOAT  ROBTHBBR  l^AP^  3  3    5 

40  68  42  405  BID' MID  CIVIL  ABBO  ADM  (3345 
17  68  46  7Ai  7A,  EBTIR  LOTELL  J  '  ■*  ^ 
17  69  01  290|    \    8AIHAIRB  PUBLIC  8EBT  CQ    3 


27 

70  39 

35 

69  43 

39 

70  47 

08 

70  43 

56 

68  39 

37 

68  40 

52 

68  43 

39 

70  13 

640 


108! 


MID   SUHPOBD   FALLS   PWB 
I     7A ! H    LA    HONTACRE 

HIDIbUHPOHD    FALLS    PWB  Ci 
7P|    7P,C   L  CBAOBOOBRI 
5P|     SP  T   W  CLABB 


3    4 


134!flIDlBID  CITIL   ABBO   ADH  |     3    3   4   S 

115'  4P    PBTa    DBPT    U    OF    I 

65    MIDI  MID    U    3    WBATHXB    BURBAU    ' 
611  MIDI  MID   0   8   WEATBR   BCBBAU    |    3   3   4   S 

6331     TPI     7P    L    A    ATOILL 


JAHUAHT  1990 


StAbO 


County 


i  I 

■a        a 


vation  I 
time   I 


BDHPOBD  3  SV 
BDKFORD  I  SSE 
BBOVHEGAN 
(SOUTH  ANDOTEB 
pOUTB  WEST  HARBOR 

ISQUA  PAN  DAM 
SUVDAT  RIVER 
SWANS  FALLS 
TBB  FORES 


TANCEBORO 
PINS LOW 

jWOGOLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ARLINGTON 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

ATHOL 
BEECHVOOD 
BELCHERTOVN 
BILLERICA 
BIRCH  HILL  DAM 

SLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BOYLSTON 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

CHATHAM 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

C(«ASSET 
COLDBROOK 
CONCORD 
EAST  WAREUAM 
EDCARTOWN 

FALL    RIVER    2    NE 
FITCHBURC 
FRAU INGHAM 

.FRANKLIN 
GARDNER 

GROTON 
HARDVICK 
HARVARD  FOREST 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 

BEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANNIS  1  F 
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MRS  G  L  STILPHEN 

RANDOLPH 

7088 

COOS 

22 

71  19 

1250 

6P,  6P 

CLOSED  9-49 

7967 

KERR I HACK 

10,43 

29 

71  53 

690 

8A 

EDNA  F  POWERS 
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BENTON  N , 
FRANCONIA  N. 
JNITY      ME 


0675  GRAFTON 
3160  GRAFTON 
8936  WALDO 


06  71  53  1300 
.  13  71  44  960 1 
I  35  69  20   530 


5P  JAMES  LEONARD 
epJBOGER  PEABQDY 
6P  HBRTON  R 
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Station 


County 


RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

FORT  ADAHS 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WESTERLY  1  W 
WOONSOCKET 


BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON 
BETHEL 
BLOOMFIELD 


CHITTENDEN 
CORINTH 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNBT 

EAST  RYEGATE 
ENOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
OILMAN 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS 
LEHINGTON  3  NE 
LYMAN  FALLS 
MANCHESTER 
MARSHFIELD 

MAYS  MILL  , 

HC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  AIRPORT 
UORRISVILLE 


NEWPORT  '  5542  ORLEANS 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV'  5733:  WASBINGTON 
PERU  6335  BENNINGTON 

PLYMOUTH  6438  WINDSOR 

RANDOLPH  CENTER         .  6717  ORANGE 


0576  WASHINGTON 
0896  NEWPORT 
2826  NEWPORT 
3306  PROVIDENCE 
4266  WASBINGTON 

6698  PROVIDENCE 
6703  PROVIDENCE 
8911  WASHINGTON 
9423  PROVIDENCE 


0337  I WASBINGTON 
I  0499  WINDHAH 
I  0558  BENNINGTON 

O66O1WINDSOR 

0690  ESSEX 

{ 0724  ORANGE 
1081  CBITTENDEN 
1213, ESSEX 
12431  WINDSOR 
13601  ORANGE 


1433i 
15651  ORANGE 
15801  ADDISON 
1786  BENNINGTON 
I 1962|  CALEDONIA 

' 2S78| CALEDONIA 
27691  FRANKLIN 
2828  CHITTENDEN 
3341  ESSEX 

, 3400J  WINDHAM 

3914'  FRANKLIN 
I  4603]  ESSEX 
I  47651  ESSEX 
■  4882  BENNINGTON 

4985  WASHINGTON 

I  5029  WINDHAM 

5044  CALEDONIA 
,  5132  WASHINGTON 
I  5278  WASHINGTON 
!  5366  LAMOILLE 


READING  HILL 
READS80R0  I  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND  1  SE 
SAINT  ALBANS 

SAINT  JOBNSBURY 
SALISBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 
SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 
STOCKBRIDGE 
TOWNSHEND 

TUNBRIDGE 
TYSON 

VERNON  1  S 
WARDSBORO 
WATERBURY 

WEST  BURKE 
WEST  BURKE  5  NW 
WEST  DANVILLE 
WEST  HARTFORD 

WESTON 


WEST  TOPSBAH  '  9588  ORANGE 

WHITE  RIVER  JUNCTION  IW  9691  WINDSOR 

WHITINGBAM  I  9735(  WINDHAM 

WILDER  1  E  9764,  WINDSOR 

WOODSTOCK  '  9984  WINDHAM 


NSW  STATIONS 


1  3       '       S 

.Si       ■&   1    5 
(5    J3     J3     a 


'  vation 

,  time 


Refer 

to 
tables 


41  36  71  39  S50      8A  EDMUND  R  GREENE 

141  10  71  36     35  IHID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 

41  2B  71  20    61     MID  U  S  ARMY 

41  53  71  34  420  8P  8P  AGRICULT'AL  EXP  STA 

41  29  71  32  100   9P  9P  AGRICULT'AL  EXP  STA 

41  44  71  25     55  MID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 

41  50  71  25     12  MID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 

!41  22  71  SO    40'      8P  JULIAN  L  MC  KSNZIE 

41  59  71  31  200{    IHID  SEWAGE  DEPT 


6746  WINDSOR 
6761  BENNINGTON 
6893'  WINDSOR 
6995  RUTLAND 
7025  FRANKLIN 

705*  CALEDONIA 
7098  ADDISON 
7142  BENNINGTON 
7152  BENNINGTON 
I  740l|  WINDHAH 

[  7617  WINDHAH 
7646  ORANGE 
7954J  WINDSOR 
8057  WINDSOR 
84381  WINDHAH 

:  8483  ORANGE 
851^  WINDSOR 
86001  WINDHAH 

I  8747  WINDHAH 
8805  WASHINGTON 

9099  CALEDONIA 
I  91091  CALEDONIA 
9182  CALEDONIA 
9329  WINDSOR 
I  9476  WINDSOR 


14  72  33 

08  72  27 

51  73  10 

50  72  33 


8A  GREEN  HT  POWER  CORP 
8A  BELLOWS  PLS  ELEC  CO 
5P  STATE  FISH  HATCHERY 
7A  G  DOUGLAS  CURTISS 


46  71  36  940  4P   4P  GEORGE  L  COOPER 

11  72  06  660       8A  R  N  BROWN 

28  73  09  331  HID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 

00  71  32  1020       7A  P  E  FEARON 

23  72  35  800  6P  6P  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

59  72  37  750  7P  7P  MBS  THEODORE  TAPLIN 

41  72  57  1030       7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

02  72  17  HID  GEORGE  C  HASTINGS 

5B  73  12  504  5P   5P  SARAH  E  LANE 

14  73  06  980  6P   6P  RUFUS  S  GILBERT 

20  72  02  680  8A   8A  CONN  RIVER  POWER  CO 

12  72  04  443       8A  J  F  DEVINS 
52  72  45  422  6P  6P  L  H  POMEROY 

30  73  07  270      8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

25  71  43  850      8A  BEBYL  BOYLE 

11  72  37  1190,     MID  AVERY  B  PARK 
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36 
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16 

1150 
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44 
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03 
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18 
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40 

459   8A 
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12 
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34 
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34 

72 

36 

600 

MID  WATER  k   LIGHT  DEPT 

56 

72 

12 

766  MID 
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40 

840   6P 
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72 

54 

1660 
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57 

72 

36 

1380 

8A  VT  STATE  ACR  SCHOOL 

31 

72 

34 

1500 
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57 

1122 
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52 

72 

48 
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72 

58 
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72 

00 
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73 

06 
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57 
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72 

57 

208O  8  A 
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72 

49 
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374: 
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27 

?63 
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47 
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28 

42 
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46 

31 
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03 
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23 

46 
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eA  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

38 

58 

228NOON 
1128| 

8A  OILMAN  W  FORD 

41 

03 

PORTLAND  PIPE  LINE 

24 

09 

8A  0  F  BRICKETT 

42 

26 

400, 

BA  EVA  K  DOUBLEDAY 

18 

72 

48 

1280 

7A  ARTHUR  J  FOLLETTE   j 

oa 

72 

18 

7A  ALBERT  AVERY 

39 

72 

19 

360 

8A  STUAST  A  ELLIOTT 

40  72  20   370  8A 


8A  E  T  SUTTON 

8A  BELLOWS  FLS  ELEC  CO 

6P  MRS  DORA  PINNEY 
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NEW  ENGLAND  -  FEBRUARY  1950 

W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

Weather  Summary 

The  mild  weather  that  characterized  the  winter  thus  far  continued  to  predominate  during  the 
first  twenty  days  of  February,  1950.   This  was  true  to  a  marked  degree  in  southern  New 
England,  though  in  the  three  northern  states  it  was  cold  enough  to  promote  efficient  acti- 
vity in  lumbering  and  ice  operations.   The  severe  general  storm  of  the  14-15th  interrupted 
outdoor  work  and  depos|:ted  a  substantial  snow  cover,  a  boon  to  the  winter  recreational 
centers,  now  able  to  function  normally  in  a  belated  season.   Near  the  coastal  boundaries 
the  rain  mixture  and  critical  temperature  kept  accumulation  down  to  three  to  six  inches, 
while  some  central  parts  of  the  Section  reported  new  snowfall  amounts  as  much  as  sixteen 
inches.   On  the  Massachusetts  coast  heavy  easterly  gales  accompanied  this  storm,  with 
peak  gusts  attaining  a  61  mph  rate.   On  the  20th  the  pressure  and  temperature  patterns 
underwent  a  sudden  radical  change  and  typical  winter  conditions  ensued  to  the  end  of  the 
month.   A  strong  flow  of  cold  Canadian  air  quickly  overspread  the  Section.   Sub-zero 
minima  were  reported  except  in  some  coastal  regions  on  the  mornings  of  the  21st  and  22d. 
The  point  of  the  cold  air  wedge  apparently  pushed  southward  to  Martha's  Vineyard,  Edgar- 
town  reporting  a  minimiuii  of  -7°,  the  lowest  known  reading  so  late  in  the  season.   In 
northern  interior  parts  it  fell  generally  to  10  to  22  degrees  below  zero.   Another  coast- 
al disturbance,  a  little  less  severe  than  the  previous  one,  passed  over  the  Section  on 
the  22- 23d.   Again  there  was  a  general  moderate  to  heavy  deposit  of  snow  back  from  the 
coast  with  consequent  hazard  to  traffic-air,  highway,  marine  and  rail.   Visibility  was 
greatly  reduced  at  various  times  by  snow,  fog  and  rime.   Roads  covered  with  slush  or  snow 
became  glazed;  catch  basins  overflowed;  there  were  many  accidents  and  widespread  minor 
storm  damage.   The  rest  of  the  month  was  sunny  but  cold.   The  low  temperature  of  the  last 
nine  days  more  than  cancelled  the  accumulated  excess  temperature  of  the  first  nineteen,  so 
that  the  Section  mean,  20.6°  was  2.1°  below  the  average  of  Febrttary  in  the  past  63  years. 
The  highest  monthly  mean  reported  was  31.5°  at  Nantucket,  Mass.,  and  Block  Island,  R.  I.; 
the  lowest,  6.3°  at  Millinocket  Dam,  Me.   The  highest  recorded  was  55°  at  Greenville;  R.  I., 
on  the  9th;  the  lowest,  -32°  at  Lemington,  Vt.,  on  the  8th.   The  average  monthly  precipita- 
tion for  the  Section  3.07  inches,  was  .03  more  than  the  mean  of  the  past  63  years.   The 
greatest  monthly  amount  reported  was  5.77  inches  at  May's  Mill  and  SSearsburg  Station,  Vt.; 
the  least  0.49  inch  at  Bethlehem,  N.  H.   The  greatest  amount  in  24  hours  was  2,04  inches 
at  Woodstock,  Vt.,  on  the  15th.   The  average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  was  12, 
which  is  3  more  than  the  average  for  the  past  63  years.   The  average  snowfall  for  the 
Section  was  21.4  inches,  which  is  4.8  inches  more  than  the  average  for  the  past  63  years. 
At  the  end  of  the  month  there  was  a  30  to  40  inch  snow  cover  over  a  belt  of  territory 
only  about  20  miles  wide  extending  from  east-central  Vermont  and  central  New  Haii4>shire 
northeastward  over  the  Maine  Plateau.   The  depths  fell  off  sharply  to  either  side  of  this 
large-scale  "drift",  to  less  than  6  Inches  in  the  Champlain  Basin  and  to  nothing  on  the 
south  coast.  M.T.N. 


ACENOWLEDCUENTS 


In  addition  to  the  cllmatological  data  frOB  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydroclima- 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic  Bulletin 
Series.   The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  prov*.de  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
nay  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  variotis  public  offices,  private  agoncies ,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


KEt  ENGLAND 
FmROABT   19S0 


Wind  diiecbon 

Wind 

m. 

ap««d 

ph. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

ill 

id 

Is 

SUtiOD 

£ 

III 
Z  •  i 

lii 

1 

Ji 

9      1 

'1 

Ji 

is 

is 

0. 

is 

8 
p 

3! 

9. 

4 

IN  9 

1 

bux:k  ild.wb  citt,  r.   j. 

- 

- 

19. S 

73 

MW 

20 

- 

- 

- 

- 

8 

3 

6 

2 

1 

0 

20 

46 

7.1 

931 

BLUE   HILL,    MASS. 

- 

- 

16.9 

48 

wmr 

20 

- 

80 

68 

70 

8 

3 

3 

3 

1 

0 

18 

37 

6.9 

1139 

BOSTON  WB  AP,    KASS. 

W8W 

IS 

13.7 

52 

E 

15 

66 

70 

61 

63 

11 

3 

5 

2 

1 

0 

22 

50 

6.8 

1029 

BPIDCEP08T  WB  AP,    CONN. 

NW 

19 

11.4 

35 

NW 

27 

72 

72 

64 

69 

4 

6 

s 

2 

0 

0 

17 

- 

7.3 

995 

BBRLINCTOK  »B  AP.    VT. 

imw 

13 

9.2 

36 

SW 

24 

71 

74 

64 

72 

8 

6 

7 

0 

0 

0 

21 

35 

7.3 

1338 

CABIBOU  IB  AP,    MAINE 

NW 

17 

14.8 

SI 

NW 

21 

66 

64 

55 

66 

8 

7 

7 

1 

0 

0 

23 

- 

5.7 

1590 

CONCORD  WB  AP,    ».    H. 

WKW 

24 

6.7 

42 

W 

20 

73 

73 

56 

67 

5 

5 

4 

2 

0 

0 

16 

45 

7.1 

1292 

EASTPORT  WB  CITT,    ME. 

- 

- 

13.2 

43 

E 

23 

- 

- 

- 

- 

7 

4 

7 

2 

0 

0 

20 

55 

6.1 

1262 

HARTFORD  WB  AP,    CCHN. 

N 

23 

9.3 

37 

S 

9 

75 

76 

66 

70 

6 

6 

5 

2 

1 

0 

20 

47 

7.5 

1068 

MT.    WASHINGTON  WB,    N.    H. 

- 

- 

40.9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

7 

9 

0 

1 

0 

17 

28 

7.3 

1754 

iLiMTTXHT  WB  AP,    MASS. 

NW 

26 

15.7 

37 

wmr 

23 

77 

76 

66 

75 

6 

4 

7 

2 

0 

0 

19 

34 

7.5 

931 

>fEW  HAVEN  WB  AP,    CONN. 

NMB 

9 

8.4 

29 

NW 

20 

- 

- 

- 

- 

6 

4 

7 

1 

1 

0 

19 

41 

7.5 

994 

PORTLAND  WB  AP,    MAINE 

N 

14 

7.3 

34 

SE 

15 

74 

75 

64 

74 

5 

4 

6 

1 

0 

0 

16 

60 

6.3 

1301 

PROVIDENCE  WB  AP.    R.    I. 

WMW 

21 

10.0 

38 

NW 

25 

71 

71 

62 

67 

6 

5 

4 

3 

0 

0 

^8 

A? 

.8^8    . 

VMl      .. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

S  TS 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

s? 

Year 

i-2 

Ye<.r 

°  i 

e 
1 

1 

j 

1 

« 

i 

s 

i 

J 

4 

1  ° 

1 

< 

1 

J 

2 

1 

i 

0 

1 

.d 
1 

1 

s 

11 

e 
o- 

J 

S     0 

<  2 

^1 
II 

1888 

16.5 

57 

-30 

26.2 

60 

-22 

3.62 

17.3 

3.74 

7.8 

10 

1928 

18.5 

55 

-37 

27.9 

59 

-    9 

2.16 

10.9 

3.95 

3.1 

10 

1889 

17.0 

52 

-38 

23.6 

58 

-22 

2.40 

17.5 

2.94 

7.1 

10 

1929 

18.8 

56 

-34 

28.0 

60 

-    9 

2.58 

24.0 

4.04 

14.7 

10 

1890 

24.7 

59 

-20 

32.9 

70 

-    7 

3.96 

14.6 

2.38 

4.3 

12 

1930 

20.8 

fiii 

-37 

31.4 

60 

-16 

1.55 

10.5 

2.66 

9.6 

10 

1891 

23.0 

58 

-28 

30.6 

63 

-   8 

3.20 

17.4 

5.17 

12.7 

16 

1931 

20.5 

52 

-32 

27.7 

56 

-24 

1.74 

14.5 

2.51 

10.6 

9 

1892 

22.0 

50 

-26 

27.9 

54 

-14 

1.97 

20.5 

2.09 

14.0 

8 

1932 

19.5 

54 

-31 

29.0 

56 

-    1 

1.94 

18.6 

2.40 

14.0 

11 

1893 

16.8 

59 

-32 

28.5 

57 

-11 

4.56 

41.6 

6.65 

38.5 

13 

1933 

23.9 

65 

-20 

31.0 

67 

-12 

2.80 

22.3 

3.85 

21.0 

12 

1894 

15.9 

59 

-42 

22.0 

56 

-25 

2.19 

23.6 

3.53 

22.2 

9 

1934 

7.6 

46 

-42 

15.9 

49 

-27 

2.34 

27.6 

3.51 

31.5 

9 

1395 

15.9 

48 

-27 

21.2 

52 

-19 

1.02 

11.4 

1.12 

11.0 

5 

1935 

17.6 

53 

-36 

26.5 

64 

-23 

2.26 

18.0 

3.02 

12.6 

10 

1896 

19.1 

52 

-42 

27.1 

57 

-24 

4.45 

21.0 

5.69 

12.1 

11 

1936 

13.8 

48 

-29 

21.1 

54 

-25 

2.38 

19.2 

2.95 

14.3 

9 

1397 

21.7 
24.7 

SO 
55 

-27 
-38 

28.3 
29.6 

53 
60 

-12 
-19 

2.16 
5.00 

14.9 
32.3 

2.66 
4,82 

12.3 
11.6 

7 
10 

1937 
1938 

24.9 
21.5 

61 
53 

-19 

32.0 
30.3 

64 
57 

-  4 

-  4 

2.85 
2.44 

11.5 
13.3 

2.31 
2.41 

2.0 
8.9 

8 

1898 

-23 

12 

1899 

18.2 

56 

-30 

23.8 

58 

-16 

2.90 

25.2 

4.63 

28.5 

11 

1939 

19.7 

59 

-22 

30.7 

70 

-    9 

2.96 

17.8 

4.02 

7.6 

14 

1900 

19.5 
15.6 
21.0 

58 
46 

-30 
-23 
-23 

27.2 
21.6 
26.6 

68 
49 

-14 

-  5 

-  1 

6.50 

22.4 
11.4 
16.9 

7.18 
0.84 
4.95 

8.6 

7.7 

21.4 

10 

4 
8 

1940 
1941 
1942 

19.6 
21.0 
17.8 

56 
49 
48 

-32 
-20 
-37 

27.  V 
27.1 
25.3 

55 
50 
54 

-14 
-   8 
-13 

2.36 
1.82 
2.55 

20.2 
1.7 
22.0 

4.05 
2.23 
2.85 

22.8 
2.3 
7.7 

9 

1901 

1.07 
2.56 

S 

1902 

65 

62 

9 

1903 

22.2 

12.5 

63 
S3 

-37 
-43 

29.4 
20.7 

62 
59 

-15 
-20 

3.67 
1.81 

22.6 
13.9 

4.37 
2.93 

12.9 
11.4 

9 
9 

1943 
1944 

20.5 
17.7 

60 
52 

-46 

27.7 
27.0 

65 
59 

-32 
-15 

2.15 
2.70 

14.4 
24.0 

1.70 
2.26 

5.9 
9.0 

10 

1804 

-36 

9 

1905 

13.4 
19.6 

46 

-32 
-36 

20.2 
27.6 

54 
63 

-20 
-11 

1.38 
2.09 

14.6 
17.0 

1.66 
2.85 

9.1 
6.8 

6 
6 

1945 
1946 

20.6 
15.8 

51 
61 

-30 
-32 

27.8 
25.4 

54 
60 

-15 
-16 

2.90 
2.79 

20.0 
22.7 

3.99 
3.13 

21  .9 
14.2 

10 

1906 

56 

10 

1907 

12.2 

55 

-37 

19.2 

52 

-24 

1.67 

21.3 

2.46 

22.3 

9 

1947 

20.2 

51 

-25 

36.6 

56 

-    8 

2.83 

24.0 

2.14 

17.0 

8 

1908 

16.5 

58 

-38 

24.0 

60 

-13 

3.85 

27.3 

4.68 

14.8 

9 

1948 

14.4 

56 

-41 

23.8 

56 

•27 

1.78 

14.0 

2.32 

15.8 

9 

1909 

19. S 

57 

-32 

28.8 

61 

-14 

4.53 

27.8 

3.96 

10.5 

9 

1949 

23.0 

60 

-30 

32.5 

70 

-12 

2.47 

16.6 

3.29 

9.7 

11 

1910 

18.9 

57 

-31 

26.7 

60 

-24 

3.77 

31.1 

4.24 

13.8 

10 

1950 

16.3 

49 

-32 

26.8 

55 

-18 

2.51 

24.7 

3.81 

14.8 

1911 

15.8 

56 

-32 

25.5 

58 

-14 

2.41 

22.6 

2.65 

15.0 

9 

1912 

18.1 

.60 

-34 

24.5 

58 

-16 

2.40 

14.9 

2.60 

1.8 

5 

PERIOD 

18.4 

26.5 

2.68 

19.7 

3.37 

13.6 

1913 

17.0 

60 

-30 

25.8 

61 

-10 

2.08 

14.3 

3.12 

6.8 

8 

1914 

11.7 

58 

-36 

21.5 

57 

-20 

1.73 

18.7 

3.23 

21.1 

7 

1915 

24.8 

64 

-32 

31.2 

61 

-   3 

3.84 

12.1 

4.43 

4.6 

10 

1916 

17.1 

59 

-34 

23.5 

57 

-22 

3.31 

21.6 

5.07 

22.9 

13 

1917 

14.0 

S3 

-39 

23.4 

54 

-19 

1.93 

14.9 

2.58 

10.1 

8 

1918 

14.5 

59 

-41 

24.0 

62 

-25 

2.48 

14.4 

2.96 

7.8 

11 

1919 

21.9 

51 

-24 

30.1 

54 

3 

1.79 

16.7 

3.15 

7.8 

7 

1920 

17.4 

48 

-45 

24.3 

58 

-24 

4.35 

41.8 

5.44 

29.7 

12 

1921 

20.9 

59 

-30 

30.1 

60 

-    6 

2.25 

18.2 

3.08 

19.4 

9 

1922 

18.6 

58 

-40 

29.0 

60 

-25 

2.72 

24.3 

2.96 

15.6 

10 

1923 

10.5 
13.3 

46 

-38 
-28 

20.6 
23.6 

53 
54 

-18 
-    9 

1.33 
2.00 

16.2 
20.4 

1.99 
2.80 

15.9 
16.5 

9 
9 

1924 

49 

1925 

25,9 

62 

-20 

34.6 

66 

-    1 

2.85 

11.5 

2.49 

I.e. 

9 

1926 

16.1 

47 

-28 

25.3 

54 

-15 

3.13 

30.5 

5.38 

27.2 

11 

1927 

20.6 

56 

-32 

31.3 

56 



4 

2.81 

30.0 

3.35 

14.3 

12 

COmPARATIVB  data  (Northern:   Maine,  Nev  Ranpshire  and  Vermont;   Southern:   MaBsacbusetts,  Rhode  Island  and  Connecticut) 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1950 


Temperature 

Precipitati 

an 

No.  oi  days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  day« 

1 

1 

Station 

B 
S 

0 

> 

1 

0 

1 

1 

0 

a 

« 

■0 

§ 
■S 

Ok 

o 

0 

i 

£ 
o 

a 

o 

§ 

t 

< 

1 

s 

s 

1 
1 

1 

b 

0) 

i 

1 

1 

1 

1 

e2 

ll 

1 

a 
8 
3 

a 

o 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

29.5 

1.3 

48 

9+ 

-  1 

21 

0 

25 

3.71 

-   .10 

1.23 

14 

12.1 

8 

14 

12 

4 

1 

BRIDGEPORT  KB  AP 

29.3 

49 

9 

1 

21 

0 

25 

3.40 

.94 

14 

13.0 

3 

14 

13 

6 

0 

CREAU  HILL 

23.2 

.1 

43 

9 

-  9 

21 

0 

28 

2.91 

-   .43 

.90 

14 

19.0 

11 

23 

11 

3 

0 

DANBURY 

26.8 

46 

10 

-  6 

21 

0 

28 

3.09 

1.14 

14 

10.0 

7 

14 

10 

4 

1 

FALLS  VILLAGE 

24.6 

-  .7 

47 

9 

-11 

8 

0 

28 

2.80 

-   .33 

.95 

14 

19.3 

8 

14 

12 

5 

0 

GREENWICH 

27.8 

47 

9+ 

-  1 

21 

0 

27 

3.71 

.94 

14 

15.5 

8 

14 

9 

6 

0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

26.6 

-  .6 

49 

9 

-  2 

21 

0 

28 

4.41 

.58 

1.35 

14 

18.9 

9 

14 

14 

7 

1 

MIDDLETOWN 

27.7 

49 

10 

-  2 

21 

0 

28 

4.42 

1.58 

15 

12.6 

8 

14+ 

11 

6 

1 

MOHAWK  FOREST  RANGE 

3.89 

1.13 

15 

15.8 

7 

23+ 

14 

4 

1 

MOUNT  CAHMEL 

26.2 

-  .7 

47 

9 

-  2 

21 

0 

28 

3.58 

.76 

1.01 

15 

11.4 

6 

14+ 

15 

5 

1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

29.3 

1.4 

48 

9 

1 

21 

0 

24 

3.60 

-   .12 

1.14 

14 

6 

14 

13 

6 

1 

NEW  LONDON 

30.9 

1.6 

49 

10 

0 

21 

0 

25 

3.04 

-   .68 

1.24 

15 

11 

4 

1 

NORFOLK  2  SW 

19.6 

43 

10 

-12 

21 

0 

28 

4.66 

1.23 

15 

28.5 

20 

23+ 

20 

6 

1 

NORTH  KENT 

25.5 

46 

9 

-  6 

26 

0 

27 

3.51 

1.20 

14 

16.2 

9 

14 

14 

5 

1 

NORWALK 

27.6 

1.1 

48 

9+ 

-  5 

21 

0 

28 

3.62 

.02 

.85 

9 

11.5 

6 

14 

12 

5 

0 

NORWICH  3  ESE 

28.2 

48 

10 

-  4 

21 

0 

27 

4.55 

1.06 

15 

9.5 

7 

14 

12 

5 

1 

PUTNAM 

25.1 

50 

9 

-  8 

21 

0 

28 

4.37 

1.39 

14 

16.9 

11 

23 

13 

6 

1 

SALISBURY 

20.5 

-1.7 

43 

9 

-14 

8 

0 

28 

3.13 

.73 

.83 

14 

21.3 

12 

23 

14 

4 

0 

STORRS 

24.1 

-1.3 

47 

9 

-  8 

21 

0 

28 

3.58 

.21 

1.03 

14 

12.4 

9 

14 

11 

1 

WASHINGTON 

25.  IH 

46 

9 

8 

14+ 

WATERS URY 

28.8 

1.4 

50 

9 

-  2 

21 

0 

27 

3.41 

-   .40 

1.50 

14 

10.0 

6 

14 

8 

5 

1 

WESTBROOK 

28. 5H 

49 

9 

-  2 

28 

0 

27 

3.44 

1.05 

14 

12.0 

7 

14 

11 

5 

2 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

24.2 

47 

9 

-  5 

20+ 

0 

28 

3.53 

1.00 

14 

18.3 

11 

14 

11 

5 

1 

STATE 

26.3 

3.65 

15.2 

■UINE 

AUOUSTA  AIRPORT 

17.1 

42 

9 

-10 

8+ 

0 

26 

2.07 

.58 

9 

17.8 

10 

23+ 

11 

3 

0 

BANGOR 

19.8 

3.5 

45 

10 

-17 

8 

0 

28 

2.28 

-   .04 

.52 

16 

8 

16 

13 

3 

0 

BAR  HARBOR 

21.8 

-  .3 

48 

10 

-  9 

21 

0 

28 

2.86 

-   .99 

.57 

9 

16.0 

6 

24 

14 

5 

0 

BELFAST 

19.0 

46 

10 

-20 

8 

0 

28 

2.83 

10 

24+ 

16 

0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

8.1 

-2.6 

30 

18+ 

-20 

8 

0 

28 

2.31 

.30 

.57 

23 

35.6 

34 

25+ 

15 

3 

0 

CORINNA 

14.3 

39 

18 

-26 

8 

0 

28 

2.24 

.57 

9 

18.6 

25 

24+ 

12 

3 

0 

EASTPORT  WB  CITY 

19.7 

-1.8 

46 

9 

-11 

21 

0 

28 

3.58 

.23 

.81 

23 

28.8 

10 

16+ 

13 

5 

0 

EAST  SANGEBVILLE  2 

14.0 

38 

18 

-15 

21 

0 

28 

2.08 

.52 

9 

19.0 

9 

0 

EAST  WINTHROP 

16.5 

42 

9+ 

-22 

8 

0 

28 

2.84 

.66 

15 

25.6 

20 

23+ 

15 

4 

0 

FARMINGTON 

15.5 

-2.4 

40 

10 

-28 

8 

0 

28 

2.30 

-   .55 

.68 

23 

23.3 

11 

3 

0 

FORT  KENT  1  SE 

8.6M 

32 

18 

-21 

8 

0 

1.95 

-   .03 

.40 

3+ 

23.0 

■ 

6 

6 

0 

GARDINER 

17.1 

-2.4 

44 

10 

-22 

8 

0 

28 

2.89 

-   .50 

.68 

9 

31.0 

17 

4 

0 

GREENVILLE 

10.2 

-3.4 

32 

9+ 

-21 

8 

0 

23 

2.06 

-   .66 

.58 

23 

24.2 

30 

24 

12 

4 

0 

HOULTON  AIRPORT 

8.4 

-2.6 

36 

9 

-27 

27 

0 

28 

2.76 

.83 

1.05 

23 

25.4 

25 

25+ 

15 

3 

1 

HOULTON  1  NE 

11.9 

-1.8 

36 

10 

-19 

8 

0 

28 

2.66 

.73 

.55 

23 

31.5 

23 

24+ 

15 

5 

0 

JONESBORO 

17.3 

45 

10 

-17 

8 

0 

27 

E  2.31 

.67 

24 

19.2 

9 

9+ 

9 

3 

0 

LEWISTON 

17.6 

-1.7 

41 

9 

-  6 

8 

0 

28 

3.24 

-   .37 

.80 

15 

30.9 

14 

4 

0 

MADISON 

14.3 

-  .9 

40 

18 

-26 

8 

0 

28 

.51 

23 

22.2 

HILLINOCKET 

12.6 

-2.4 

37 

10 

-24 

8 

0 

28 

2.30 

-   .42 

.75 

24 

27.1 

8 

4 

0 

MILLINOCKET  AIRPORT 

12.1 

1.5 

27 

3 

-23 

8 

0 

28 

2.07 

-   .72 

.44 

23 

25.0 

26 

25+ 

13 

3 

0 

MILLINOCKET  DAM 

6.3 

35 

19 

-22 

8 

0 

28 

2.26 

.43 

16 

25.5 

35 

24 

7 

4 

0 

NORTH  BRIDCTON 

17.1 

-2.9 

43 

12 

-18 

8 

0 

28 

3.30 

.07 

.80 

15 

30.5 

12 

5 

0 

OLD  TOWN 

17.3 

-2.2 

44 

10 

-19 

8 

0 

28 

1.66 

-   .94 

.34 

9 

18.0 

12 

1 

0 

OLD  TOWN  AIRPORT 

13.1 

44 

9 

-26 

8 

0 

28 

2.45 

.83 

23 

29.0 

12 

24+ 

12 

3 

0 

PORTLAND 

22.2 

45 

9 

-  8 

21 

0 

28 

2.65 

.72 

15 

31.5 

14 

16+ 

11 

4 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

18.3 

-2.5 

45 

9 

-14 

8+ 

0 

28 

2.45 

-1.55 

.71 

15 

29.2 

15 

23 

11 

4 

0 

PRENTISS 

11.7 

40 

9 

-23 

27 

0 

28 

E  1.78 

25.0 

14 

25 

9 

0 

PRESQUE  ISLE 

9.1 

-4.2 

31 

19+ 

-19 

8+ 

0 

28 

1.73 

-   .10 

.43 

16 

21.0 

22 

25 

8 

4 

0 

RIPOGENUS  DAM 

7.3 

-4.7 

33 

10 

-22 

8+ 

0 

28 

2.22 

.37 

.73 

24 

25.4 

10 

4 

0 

ROCKLAND 

21.7 

47 

10 

-  8 

21 

0 

28 

3.84 

1.00 

23 

25.2 

14 

23 

15 

4 

1 

RUMFORD  3  SW 

13.3 

-1.0 

38 

9+ 

-20 

8 

0 

28 

2.45 

-   .31 

.84 

15 

27.2 

33 

24+ 

13 

3 

0 

RUMFORD  1  SSE 

16.5 

-1.4 

43 

10 

-15 

8 

0 

28 

2.17 

-   .59 

.69 

15 

34.8 

13 

3 

0 

UNITY 

17.6 

44 

9+ 

-14 

21 

0 

28 

1.88 

.50 

9 

11 

3 

0 

VANCEBORO 

14. 9M 

-  .1 

42 

10 

0 

3.16 

.50 

.60 

16 

33.4 

10 

6 

0 

WINSLOW 

16.  OM 

-3.5 

42 

10 

-15 

8 

0 

28 

2.24 

-   .11 

.65 

10 

24.7 

10 

3 

0 

WOODLAND 

16.4 

-  .2 

49 

18 

-17 

8 

0 

28 

3.26 

.85 

20.2 

11 

9 

9 

0 

STATE 

15.0 

2.49 

25.6 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

20.5 

-1.1 

44 

10 

-16 

21+ 

0 

28 

3.14 

.81 

.69 

23 

24.0 

18 

27+ 

17 

4 

0 

AMHERST 

24.8 

1.1 

46 

9 

-  8 

21 

0 

28 

3.99 

.81 

.94 

14 

23.8 

11 

22+ 

13 

4 

0 

BILLERICA 

24. 4M 

48 

9 

-  9 

26 

0 

3.11 

1.53 

15 

15.0 

11 

23 

8 

3 

BIRCH  HILL  DAM 

21.6 

45 

9 

-18 

8 

0 

28 

2.39 

.75 

15 

17.9 

15 

23 

10 

4 

BLUE  HILL 

25.5 

.3 

49 

9 

-  6 

21 

0 

28 

4.57 

.77 

1.56 

15 

21.1 

12 

23 

10 

5 

BOSTON  WB  AIRPORT 

28.0 

-  .4 

52 

9 

-  1 

21 

0 

27 

3.81 

.44 

1.31 

15 

15.2 

6 

23 

11 

4 

BROCKTON 

28.2 

.3 

52 

9 

-  5 

21+ 

0 

28 

3.29 

.17 

1.15 

15 

13.5 

5 

22+ 

11 

4 

CHESTNUT  HILL 

29.8 

2.5 

51 

10 

-  1 

21 

0 

26 

3.82 

-   .15 

.98 

15 

17.1 

14 

5 

CLINTON 

23. 3H 

-1.6 

-  9 

21 

0 

28 

4.29 

.52 

1.93 

15 

22.6 

13 

5 

COHASSET 

27.6 

51 

10 

-  1 

21 

0 

26 

4.03 

1.30 

15 

11 

4 

EAST  WAREHAM 

27.1 

-1.0 

49 

10 

-  4 

21 

0 

27 

4.54 

1.27 

1.25 

15 

6.0 

5 

15 

15 

6 

EDGARTOWN 

29.2 

50 

10 

-  7 

21 

0 

26 

4.49 

1.16 

15 

14 

7 

FALL  RIVER  2  NE 

28.4 

.1 

51 

9 

-  3 

21 

0 

26 

4.05 

.22 

1.16 

15 

9.6 

6 

14 

13 

5 

FITCHBURG 

21.7 

-2.9 

48 

10 

-  8 

21 

0 

28 

3.78 

.54 

1.15 

15 

24.1 

12 

23 

16 

6 

FRAM INGHAM 

24.4 

-2.0 

50 

10 

-  5 

21 

0 

28 

4.26 

.35 

1.35 

15 

20.0 

14 

6 

HAVERHILL 

25.2 

-2.2 

48 

9 

-  6 

26 

0 

28 

3.58 

.63 

1.58 

15 

19.2 

13 

23 

10 

3 

BOOSAC  TUNNEL 

21.3 

-1.4 

45 

10 

-11 

21 

0 

28 

4.51 

1.52 

1.22 

15 

32.6 

23 

23 

19 

5 

HYANNIS  1  E 

30.6 

1.4 

48 

10 

-  1 

21 

0 

25 

4.17 

.55 

1.55 

15 

5.0 

1 

14+ 

12 

6 

LAKE  COCHITUATE 

24.1 

-1.9 

49 

10 

-  5 

21 

0 

28 

4.54 

.78 

1.30 

15 

19.3 

13 

6 

LAWRENCE 

24.9 

.6 

47 

9 

-  6 

21 

0 

28 

2.13 

-1.13 

.50 

14 

16.7 

5 

15 

9 

4 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAMD 
FEBRDART  1950 


TempAiature 

Predpitati 

Dn 

1 

No.  of  days 

1 

Snow,  Slaet.  Hail 

No.oiday« 

g 

t 

* 

d 

SUtiOD 

J 

o 

o 

1 

0 

a 

g 
t 

g 

s 

2 

s 

I 

1 

f 

1 

S 

CO 

1 

1 

B 

a 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

& 

i 

c5 

1 

1 

11 

1 

0 

S 

0 

1 

LOWELL 

25.7 

.5 

48 

9 

-  5 

21 

0 

28 

3.05 

-      .10 

1.38 

15 

16.5 

8 

23 

10 

3 

1 

MIDDLETON 

27.9 

50 

9 

-  2 

21 

0 

26 

2.87 

-   .25 

.73 

15 

13.7 

8 

23 

11 

3 

0 

NAMTUCKET  WB  AIRPORT 

31.5 

.7 

47 

9 

4 

21 

0 

24 

3.25 

-   .12 

.86 

15 

5.5 

2 

14 

13 

4 

0 

MET  BEDFORD 

31.4 

2.4 

50 

9 

3 

21 

0 

21 

4.12 

.41 

1.S8 

15 

9.3 

3 

14 

13 

6 

1 

PITTSFIELD  »B  AIRPORT 

20.4 

-  .8 

44 

9 

-14 

21 

0 

28 

3.76 

1.03 

.62 

14 

34.0 

17 

23 

16 

7 

0 

PLYMOUTH 

30.0 

2.0 

52 

10 

-  1 

21 

0 

26 

3.87 

-   .20 

1.50 

15 

7.0 

3 

22+ 

11 

2 

1 

ROCKPORT  1  ESE 

27.0 

.2 

49 

9 

-  3 

21 

0 

27 

3.16 

-   .85 

1.S4 

15 

10.0 

6 

23 

10 

3 

1 

SA.VDIICH 

30.2 

52 

9 

2 

21 

0 

25 

4.33 

1.41 

15 

6.3 

3 

14 

12 

6 

1 

SHELBURNE  FALLS 

21.5 

-1.3 

42 

13+ 

-  7 

8+ 

0 

28 

4.18 

1.30 

1.38 

15 

32. S 

16 

15+ 

19 

5 

1 

SPRINGFIELD 

27.8 

.3 

48 

9+ 

-  5 

21 

0 

28 

.23 

14 

23 

SPRINGFIELD  NEWS  BL 

27.  OM 

48 

10 

0 

5.37 

1.12 

15+ 

26.5 

14 

16+ 

14 

7 

2 

STOCKBRIDGE 

21.7 

-1.4 

44 

9 

-17 

8 

0 

28 

3.00 

.38 

.68 

14 

25.3 

14 

23 

13 

5 

0 

SWAMPSCOTT 

26.7 

'   .4 

47 

9+ 

-  4 

21 

0 

28 

2.76 

-   .59 

1.18 

15 

15.0 

8 

23 

13 

3 

1 

TAUNTON 

28.3 

1.7 

52 

9 

-  3 

21 

0 

27 

3.61 

-   .33 

1.20 

15 

13.0 

6 

14 

13 

5 

1 

TDLLT  DAH 

20.2 

45 

10 

-14 

21 

0 

28 

3.57 

.85 

15 

25.1 

12 

24 

15 

4 

0 

TURNERS  FALLS 

24.711 

1.8 

46 

10 

-14 

27 

0 

28 

3.81 

1.17 

1.13 

14 

24.2 

13 

6 

1 

lALPOLE 

26.2 

50 

9 

-  5 

21 

0 

28 

3.64 

1.25 

15 

17.9 

9 

9+ 

9 

5 

1 

WESTFIELD  2  NE 

23.5 

.2 

46 

9 

-11 

21 

0 

28 

3.49 

.   .20 

1.03 

14 

27.2 

19 

23 

12 

5 

2 

WESTON  2  NW 

25.6 

-  .5 

SO 

9 

-  6 

21 

0 

28 

2.57 

-   .13 

1.35 

IS 

13.6 

10 

23 

8 

3 

1 

WESTOVER  FIELD 

24.9 

48 

9 

-  6 

21 

0 

27 

5.05 

1.41 

14 

31.5 

18 

22 

11 

6 

1 

WORCESTER  AIRPORT 

21.9 

46 

9 

-10 

21 

0 

28 

3.36 

.92 

15 

29.4 

19 

23 

15 

4 

0 

STATE 

25.7 

3.81 

18.6 

NEW  RAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

16.3 

42 

9 

-21 

8 

0 

28 

3.15 

1.14 

15 

24.0 

26 

23+ 

15 

4 

1 

BERLIN 

13.7 

-2.5 

46 

10 

-24 

8 

0 

28 

1.85 

-   .80 

.44 

16 

23.2 

18 

24+ 

16 

2 

0 

BETHLEHEM 

15.8 

-  .6 

43 

9 

-21 

21 

0 

28 

.49 

-  1.66 

.10 

19 

9.0 

10 

25+ 

7 

0 

0 

BLACKWATER  DAM 

19.0 

43 

10 

-20 

8 

0 

28 

2.83 

1.02 

15 

20.5 

18 

23+ 

11 

4 

1 

CAMPTON 

13.3 

40 

11 

-29 

8 

0 

28 

2.78 

.76 

15 

26 

24 

12 

4 

0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

18.6 

-1.5 

46 

9 

-21 

8 

0 

28 

2.31 

-   .58 

.63 

15 

19.2 

11 

23 

11 

4 

0 

DURHAM 

21.7 

-1.8 

48 

10 

-14 

8 

0 

28 

2.74 

-   .08 

1.24 

15 

14.5 

10 

23 

12 

S 

1 

EAST  DEERING 

21.1 

46 

9 

-17 

8 

0 

28 

2.86 

1.05 

15 

IS 

23 

8 

4 

1 

FABYAN 

12.1 

46 

10 

-27 

8 

0 

28 

2.1? 

.47 

16 

15.0 

6 

20 

8 

3 

0 

FIRST  CONN  LAKE 

9.8 

-1.8 

38 

11 

-31 

8 

0 

28 

2.43 

.04 

.38 

10 

41.9 

29 

25 

17 

3 

0 

FRANKLIN  1  NW 

18.9 

-1.1 

42 

10+ 

-20 

8 

0 

28 

2.17 

-   .53 

.65 

15 

20.3 

20 

23 

9 

4 

0 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

17.0 

40 

10+ 

-21 

8 

0 

28 

2.04 

.61 

15 

21.4 

17 

23+ 

14 

0 

GLESCLIFF  2  NW 

17.7 

.5 

42 

10 

-17 

21 

0 

28 

1.95 

-   .44 

.43 

15 

25.2 

14 

23+ 

15 

4 

0 

HANOVER 

17.2 

-1.6 

43 

9+ 

-20 

8 

0 

28 

2.36 

.04 

.82 

15 

22.0 

18 

23+ 

11 

4 

0 

KEENE  1  S 

22.8 

1.6 

46 

9 

-15 

26 

0 

28 

2.79 

.11 

.73 

15 

19.6 

10 

23 

11 

3 

0 

LAKE PORT 

18.3 

43 

9 

-16 

8 

0 

28 

2.55 

-   .97 

.54 

16 

26.5 

20 

23+ 

12 

4 

0 

LEBANON  AIRPORT 

15.8 

45 

9 

-23 

8+ 

0 

28 

2.66 

.73 

15 

29.6 

20 

11 

11 

4 

0 

MANCHESTER 

21.2 

-2.7 

44 

9 

-15 

26 

0 

28 

3.29 

.33 

.88 

IS 

21.5 

11 

4 

0 

MASSABESIC  LAKE 

21.3 

46 

10 

-22 

8 

0 

28 

1.84 

.70 

15 

17.6 

13 

23 

13 

2 

0 

NASHUA  3  N 

20.6 

-3.8 

47 

9 

-12 

26 

0 

28 

2.92 

-   .40 

.66 

IS 

17.8 

6 

16+ 

13 

5 

0 

NEW  LONDON 

16.2 

43 

9 

-15 

21 

0 

28 

2.63 

.83 

23 

18.0 

13 

23 

11 

4 

0 

PETERBORO  2  S 

20.9 

44 

9 

-16 

21 

0 

28 

3.99 

1.40 

15 

26.0 

14 

23 

10 

5 

1 

PINKHAM  NOTCH 

14.6 

-1.8 

41 

9 

-17 

8 

0 

28 

3.37 

.24 

.94 

15 

43.5 

35 

24 

19 

4 

0 

PLYMOUTH 

19.0 

.6 

45 

10 

-19 

8 

0 

28 

2.S9 

-   .12 

.92 

15 

23.0 

27 

23 

7 

4 

0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

21.3 

44 

9+ 

-16 

26+ 

0 

28 

2.51 

.69 

15 

21.7 

14 

23 

13 

3 

0 

TUCKERMAN  RAVINE 

11.0 

36 

9 

-28 

21 

0 

28 

5.25 

1.30 

15 

38.6 

38 

25 

22 

7 

1 

WEST  LEBANON  1  SW 

16.7 

45 

10 

-19 

27+ 

0 

28 

2.53 

.48 

15 

25.0 

13 

24+ 

16 

4 

0 

WINDHAM 

23.2 

46 

12 

-16 

26 

0 

28 

2.58 

1.37 

15 

18.6 

13 

23+ 

12 

3 

1 

WOLFEBORO  FALLS 

18.4 

43 

9 

-21 

8 

0 

28 

2.68 

-   .40 

.77 

15 

20.9 

16 

23 

10 

4 

0 

WOODSTOCK 

18.7 

43 

10 

-22 

8 

0 

28 

2.66 

.66 

9 

33.2 

44 

24 

12 

4 

0 

STATE 

17.7 

2.63 

23.5 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

3.6 

-1.4 

28 

9 

-35 

20 

0 

28 

3.27 

2.22 

1.19 

15 

27.4 

30 

13 

17 

3 

1 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

31.5 

1.1 

51 

9 

3 

21 

0 

22 

3.94 

.28 

1.00 

14 

5.5 

1 

14 

12 

6 

1 

GREENVILLE 

26.7 

55 

9 

-  6 

21 

0 

28 

3.70 

16.1 

10 

23 

12 

0 

KINGSTON 

28.0 

.7 

SO 

9 

-  3 

21 

0 

27 

3.97 

-   .33 

1.51 

15 

7.5 

7 

14 

11 

4 

1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

27.4 

52 

9 

-  3 

21 

0 

28 

3.83 

.97 

15 

11.7 

6 

14 

12 

5 

0 

PROVIDENCE  WB  CITY 

28.4 

-  .6 

S3 

9 

-  2 

21 

0 

26 

4.44 

1.51 

1.15 

15 

12.9 

7 

14 

13 

5 

2 

STATE 

28.4 

3.98 

10.7 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

20.5 

44 

10+ 

-10 

26+ 

0 

28 

3.04 

.52 

.82 

15 

25.7 

11 

23 

15 

3 

0 

BLOOMFIELD 

14.8 

-  .3 

40 

10 

-26 

8 

0 

28 

1.38 

-   .54 

.31 

9 

26.5 

20 

25+ 

16 

2 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

17.0 

-2.4 

40 

9+ 

-19 

21 

0 

28 

1.31 

-   .26 

.30 

15 

19.7 

8 

23 

13 

1 

0 

CAVENDISH 

17.8 

-  .5 

44 

10 

-24 

8 

0 

28 

3.66 

1.08 

1.33 

15 

33.5 

28 

24+ 

13 

4 

1 

CHELSEA  2  S 

14.1 

-2.1 

44 

9 

-27 

28 

0 

28 

2.22 

-   .23 

.95 

15 

24.6 

26 

24 

11 

3 

0 

CORNWALL  1  N 

20.0 

.7 

42 

12 

-15 

21 

0 

28 

DORSET  1  S 

19.8 

45 

9 

-21 

21 

0 

28 

3.42 

1.04 

9 

24.5 

17 

23+ 

10 

5 

1 

EAST  BARNET 

12.6 

-2.5 

40 

10 

-28 

8+ 

0 

28 

1.98 

-   .10 

.54 

16 

17.7 

16 

26+ 

16 

3 

0 

ENOSBURC  FALLS 

16.1 

.7 

42 

9 

-27 

21 

0 

28 

1.83 

-   .47 

.57 

15 

28.5 

15 

23+ 

8 

2 

0 

LEMINGTON  3  NE 

13.4 

41 

9 

-32 

8 

0 

28 

1.37 

.29 

9 

21.0 

14 

24 

12 

1 

0 

MIDDLESEX 

15. 6M 

44 

10 

-22 

8 

0 

28 

2.03 

.49 

16 

22.5 

17 

25+ 

13 

3 

0 

MONTPELIER  AP 

15.8 

44 

9 

-22 

8 

0 

28 

2.30 

.54 

15 

27.5 

19 

25 

14 

3 

0 

NEWPORT 

13.9 

-3.3 

38 

9 

-23 

8 

0 

28 

1.59 

-   .39 

.33 

15 

15.8 

15 

28 

14 

1 

0 

NORTHFIELD  NORWICH 

17.0 

.6 

45 

9+ 

-23 

8 

0 

28 

2.01 

-   .24 

.85 

15 

22.5 

13 

23+ 

9 

3 

0 

RUTLAND  1  SE 

20.1 

.0 

43 

9+ 

-17 

8 

0 

28 

1.66 

-   .24 

.37 

9 

16.4 

10 

23 

12 

3 

0 

SAINT  ALBANS 

17.4 

-1.5 

40 

9+ 

-20 

21 

0 

28 

1.68 

.33 

.50 

15 

25. 0 

15 

23 

9 

3 

0 

SAINT  JOHNSBDRT 

17.1 

-  .2 

43 

10 

-23 

8 

0 

28 

2.82 

.78 

l.OS 

22 

18.2 

15 

23 

13 

3 

1 

SOMERSET 

14.2 

-2.3 

41 

10 

-27 

8 

0 

28 

4.69 

.92 

1.19 

15 

36.0 

34 

26+ 

21 

6 

1 

WEST  BURKE 

10.6 

40 

11 

-30 

9 

0 

28 

2.68 

.41 

.41 

16 

29.0 

18 

4 

0 

WILDER  1  E 

13.8 

40 

18 

-24 

28 

0 

28 

2.53 

.64 

.52 

15 

25.0 

15 

23+ 

14 

4 

0 

S«e  rsfereno*  notet  following  Station  Index. 
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Table  2— Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
FEBHUARY  1950 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

■3 

•a 

Si 

1 

^ 

o 

i 

& 

Station 

B 

■3 

■^ 

a 

a 

2 

■a 

s 

0 

« 

<3 

a 

« 

0 

« 
o 

0 

e 

o 

1 

<s 

X 

1 

1 
1 

1 

b 

a 

2 

m 

1 

& 

1 

1 

1 

ll 

1 

a 

o 

3 

a 

0 

8 

WOODSTOCK 

17.5 

-1.1 

45 

10 

-21 

28 

0 

28 

3.76 

.99 

2.04 

15 

42.0 

9 

3 

2 

STATE 

16.1 

2.40 

25.1 

Se«  reference  notea  foUovriug  Statioa  Index. 


Tables 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  !   31 

fS 

COHlBCTICOr 

(KSODIA 

.02 

.34 

.10 

.12 

.27 

.61 

.02 

.66 

1.02 

.18 

.03 

.46 

.01 

3.74 

BAIMSVILLE 

.35 

• 

.18 

.16 

• 

.80 

.05 

• 

1,90 

.30 

• 

.85 

4.SS 

a\RKHAySTED 

.07 

.13 

.10 

.13 

.30 

.55 

.04 

.68 

1,53 

.22 

.03 

.12 

.72 

.01 

.01 

4. 54 

BUJOilFIELD                                 1 

.38 

.18 

i    .60 

.22 

.62 

,32 

.10 

.38 

.14 

.04 

a.as 

BRIDCEPOHT 

.03 

.40 

.16 

I 

.69 

.04 

.02 

.16 

1.23 

.50 

T 

.05 

.24 

.20 

3.71 

BRIDCEFOHT  WB  AP                  Z 

.05 

.36 

.15 

.43 

.01 

T 

.37 

.94 

.53 

T 

.07 

.05 

.35 

.03 

T 

T 

.06 

3.40 

IIRISTOL 

.17 

.18 

.31 

.18 

.49 

.06 

.67 

1    45 

.21 

.10 

.52 

.04 

4.aa 

Bm±S   BXICGE    DUI 

.08 

.20 

.17 

.32 

.18 

.39 

.46 

,90 

.29 

.15 

.48 

.09 

3.61 

BlJRLIHCTOll 

.10 

.15 

.10 

.18 

.05 

.76 

.02 

.40 

.96 

.32 

.03 

.18 

.40 

.09 

3.74 

CtmLnOOD   LAKE                    R 

.02 

.40 

.34 

.53 

.01 

.01 

.45 

1.18 

.37 

.03 

.06 

.35 

.18 

.04 

.01 

.06 

4.03 

cocKAPoasrr  ronEsr  muB 

.OS 

.16 

.17 

.18 

.15 

.98 

.58 

1.12 

.40 

.04 

.10 

.35 

.10 

4.38 

'  OLCHESTEB 

.01 

.31 

.19 

.49 

.04 

T 

.44 

.12 

.29 

T 

T 

.14 

.44 

.04 

2.41 

lOIXINSVILU 

.07 

.15 

.16 

.18 

T 

.18 

.59 

.04 

T 

.54 

1,52 

.45 

.02 

T 

T 

.05 

.10 

.68 

.OS 

T 

4.78 

REAII   BILL 

.13 

T 

.30 

.03 

.75 

.06 

.10 

.90 

,10 

.15 

T 

.40 

.10 

T 

T 

2.91 

LAHBORT 

T 

.37 

.IS 

T 

.43 

T 

.03 

.09 

1.14 

.44 

.02 

T 

T 

.18 

.21 

T 

T 

T 

3.09 

DEIIBT 

.02 

.36 

.09' 

.16 

.35 

.62 

.44 

1.08 

.20 

T 

.10 

T 

• 

.51 

.02 

3.95 

EASIOK    LAIE    RESESTOIB 

T 

.41 

.33 

.97 

.02 

.07 

1.23 

.51 

.06 

.19 

.22 

3.90 

FALLS   VILLAGE 

.17 

.03 

.35 

T 

.36 

.04 

.07 

.95 

.16 

.02 

.06 

.33 

.36 

T 

T 

2.80 

GREEWIICB 

.05 

.36 

.19 

T 

.73 

T 

T 

.52 

.94 

,50 

T 

.33 

.19 

3.71 

GROTOIl 

.34 

.14 

.57 

.04 

.28 

.97 

.83 

.01 

.06 

.20 

.30 

.10 

3.64 

B.\RTFORD                                      B 

.25 

.15 

.03 

.50 

.20 

1.10 

,75 

.40 

.17 

.10 

3.6S 

X^RTFORC  TB  AIRPORT           Z 

T 

.32 

T 

T 

.18 

T 

.40 

.03 

.03 

.31 

1.3S 

,89 

.03 

.04 

.02 

.50 

.27 

T 

T 

.04 

4.41 

BEMLOCIS    RESEBTOIR 

.01 

.40 

.18 

.91 

.05 

.11 

1.20 

,57 

.06 

.20 

.24 

3.93 

JEWFTT   CITY                              R 

.25 

.22 

.94 

.01 

.10 

.78 

.79 

.21 

.31 

.07 

3.68 

LAKE    KONOHOC 

.14 

.16 

.20 

.12 

.04 

.69 

.44 

.96 

.79 

.05 

.29 

.11 

3.98 

LAUREL   RESERVOIR 

.29 

.13 

.23 

.24 

.65 

.07 

.03 

1.04 

98 

.18 

.01 

.03 

.16 

.33 

4.37 

■AIKBESTER 

.10 

.12 

.14 

.19 

.06 

.30 

.07 

.42 

1,05 

.40 

T 

.07 

.10 

.62 

.09 

3.73 

HEAD  POHD  RESERVOIR 

.35 

.12 

.34      .03 

.26 

.66 

.08 

.06 

1.24 

,80 

.18 

.01 

.05 

.16 

.37 

4.60 

■  IDDL-iTO»l( 

T 

.35 

T 

.33 

.30 

.28 

.06 

.04 

1-  58 

.03 

.05 

.15 

.45 

T 

4.42 

llOHAn   FOREST   RAMSEB  ST 

.08 

.10 

.10 

.19 

.17 

.70 

.02 

T 

.55 

1    13 

.12 

.01 

.03 

T 

.08 

.61 

T 

T 

3.89 

■OODDS   RESERVOIB                  R 

.03 

.37 

.16 

.98 

.25 

1.17 

.76 

.31 

.12 

.11 

.06 

4.32 

■ODirr  CARMEL 

.01 

.02 

.20 

.13 

.39 

.70 

.02 

T 

.52 

1,01 

.25 

T 

.01 

.04 

.10 

.20 

.08 

T 

3.68 

MTCHAK   FOREST   RANSER 

• 

• 

.24 

.20 

• 

.41 

.05 

• 

* 

1,05 

.28 

.04 

.06 

* 

.42 

.04 

2.79 

lUTBAII  HALE    STATE    ERST 

T 

.24 

T 

.18 

.01 

.54 

.04 

.08 

1.02 

,67 

.02 

.07 

.17 

.49 

T 

3.54 

BE*  BARTFORD 

.U 

.10 

.15 

.16 

.14 

.63 

.05 

.52 

1.22 

.33 

.03 

.12 

.58 

.08 

.01 

4.33 

KCT   BAVEN   ire   AIRPORT        Z 

T 

.37 

T 

.16 

.30 

.04 

.01 

.36 

1.14 

58 

T 

T 

.03 

.02 

.32 

.15 

T 

T 

.12 

3.60 

BEWIBGTOH                                   R 

.24 

.18 

.52 

.62 

1.20 

,24 

.40 

.08 

.04 

3.52 

BCT    LOKDOII 

.36 

.13 

.55 

.04 

• 

.17 

1.24 

.02 

.06 

.07 

.41 

1    3.04 

BOREOLI   2    SI                            Z 

,13 

.14 

.13 

.01 

T 

.30 

T 

.17 

.60 

.04 

.01 

.65 

1.23 

.26 

.02 

T 

.01 

.02 

.14 

.65 

.09 

.03 

T 

.04 

T 

4.66 

BOBTB   lEHT 

23 

I 

.30 

.02 

.54 

T 

.03 

.04 

1.20 

,50 

.03 

.01 

.03 

.29 

.34 

T 

.OS 

T 

3.51 

BORTB   STAMFORD  RESERVOIB 

.32 

.07 

.18 

.29 

.56 

.07 

.03 

1.06 

,97 

.18 

.02 

.03 

.16 

.27 

.03 

4.24 

BORIALI 

oe 

.31 

.31 

.85 

.05 

.30 

.85 

,30 

.19 

.23 

.21 

.04 

3.62 

BOBWICB  3    ESE 

.59 

.04 

.14 

.02 

.99 

.17 

.07 

.83 

1,06 

T 

.08 

.13 

.43 

4.  55 

PACBAOG  ST    FOREST   3    ICE 

.06 

.16 

.09 

.20 

.06 

.75 

.06 

.60 

.95 

.36 

T 

T 

.02 

.10 

.35 

.18 

3.94 

PEOPLES    FOREST   RASGER   S 

.05 

.10 

.09 

.18 

T 

.18 

.56 

.03 

.62 

1,09 

.33 

.05 

T 

.10 

.67 

.01 

.01 

T 

1    4.07 

ptrntAc 

.25 

.01 

.35 

.75 

T 

.07 

.08 

1.39 

,85 

.03 

.02 

.08 

.42 

.17 

T 

T 

4.37 

PimUII   HEIGHTS                  //R 

.24 

.02 

.19 

.61 

.02 

.11 

.81 

,86 

.06 

.08 

.46 

.06 

.10 

.09 

3.67 

POTBAB   LAIE 

.03 

.31 

.IS 

.28 

.45 

.06 

.01 

.85 

.67 

.15 

.02 

.05 

.30 

3.53 

BOCIVILLE                                   R 

.19 

.20 

.41 

.05 

IB 

.80 

,50 

.09 

.40 

.14 

.07 

3.04 

■OCB¥OOD   LAIE 

.03 

.36 

T 

.19 

• 

.39 

.06 

.03 

.65 

1,83 

.15 

T 

T 

.16 

.28 

4.13 

BOCn   RIVER   MB 

.07 

.14 

.18 

.35 

.04 

.50 

.03 

.56 

1.09 

.19 

.13 

.40 

.07 

3.65 

BOOVD  POBD 

.18 

.28 

.16 

.66 

.15 

1.33 

.55 

.27 

.30 

3.88 

SALISBORT 

.22 

.02 

.24 

.03 

.61 

.05 

.04 

.83 

48 

.04 

T 

.03 

,19 

.34 

.02 

T 

3.13 

UmATOCI   RESERVOIR 

.02 

.37 

T 

.21 

.98 

.02 

.02 

.04 

.93 

.53 

T 

.05 

.13 

.22 

3.52 

SHOTTLE   BEADOB   RESERVOIR 

.04 

.17 

.14 

.22 

.15 

,32 

.05 

.64 

1.66 

.33 

.05 

.13 

.48 

.05 

.02 

4.45 

SIAPTORD  SPRIBGS 

.25 

.29 

.04 

.25 

.16 

.42 

.03 

.29 

1.00 

.29 

.03 

.32 

.29 

.10 

.01 

3.77 

BTE7EKS0II    DAB 

T 

.17 

.19 

.20 

.16 

.72 

.06 

.53 

1.02 

.27 

.21 

.33 

.03 

3.89 

STORRS                                           Z 

.25 

.19 

.51 

T 

.02 

.23 

1.03 

.61 

T 

T 

.03 

T 

• 

.66 

T 

T 

.05 

3.58 

TOBRIIIGTOR   1 

.24 

.21 

.93 

« 

.91 

.83 

.05 

1    3.17 

TORRnCTOH    2 

.18 

.05 

.30 

.36 

.61 

.02 

.31 

.85 

.22 

.01 

.05 

.10 

.66 

T 

.01 

3.53 

lASHIBCTOK 

_ 

.07 

.33 

.70 

.03 

, 

.40 

_ 

.63 

,55 

T 

_ 

lATERBDRY 

.33 

T 

.18 

T 

.58 

T 

T 

.10 

1.50 

.41 

T 

.28 

T 

.03 

3.41 

lETTBROOK 

.40 

T 

.12 

T 

.28 

.08 

.01 

.02 

1.05 

1.01 

T 

.04 

.07 

.36 

T 

3.44 

IBST   BARTFORD 

.OS 

.13 

.17 

.15 

.18 

.40 

.25 

.56 

1.62 

.41 

T 

.09 

.64 

.01 

4.66 

nST   HARTLAXD 

. 

.63 

.30 

• 

.70 

.05 

2.38 

• 

.90 

4.85 

BHIGVILLE   RESERVOIR 

.04 

.16 

.09 

.19 

.16 

.52 

.02 

.45 

1.34 

.22 

.02 

.08 

.66 

3.96 

VILLIBABTIC 

.10 

.09 

.18 

.18 

.02 

.04 

.09 

.44 

1    50 

.72 

.11 

.46 

3.93 

BIBDGOR   LOCKS   BRADLEY 

.18 

.13 

T 

.63 

.01 

T 

.16 

1.00 

.66 

.06 

T 

.04 

T 

.45 

.11 

T 

T 

T 

3.53 

VOLCOTT   RESERVOIR 

.06 

.15 

.24 

.22 

.12 

.58 

.07 

.32 

1.33 

.24 

.07 

.15 

.45 

.01 

.05 

4.06 

VOOCBUHX 

.05 

.23 

.09 

.12 

.15 

.30 

.01 

.44 

.90 

.34 

.14 

.34 

3.10 

BAIME 

AUGUSTA  AIRPORT                     Z 

T 

.32 

T 

.04 

.58 

.07 

T 

I 

.41 

.09 

.01 

.11 

T 

.16 

.28 

T 

T 

T 

.10 

3.07 

BANGOR 

.05 

.17             1             '     .06 

.19 

.10 

.03 

,05 

.52 

.03 

.09 

.50 

.39 

.10 

2.28 

BAR  BARBOR 

.02 

.07 

'2S 

.08 

.57 

.17 

T 

.03 

.11 

.47 

.11 

.08: 

.41 

.20 

.29 

2.86 

BBLTAST 

T 

.13 

.25             1                 • 

.10 

• 

.63 

.18 

.10 

26 

,13 

• 

.15 

T 

.06 

.48 

.28 

.08 

2.83 

BFTBEL 

.05 

.23 

.09      .02| 

.45 

.02 

.07 

.03 

.89 

.15 

.34 

.10 

.03 

.05 

2.92 

BBASSUA    OAB 

23 

.16|     .02      T           .01 

.03 

.26 

.03 

.01 

.46 

.01 

.06 

T 

.05 

.88 

.02 

.01 

,    2.24 

CABIBOS  IB  AIRPORT             Z 

T 

.11 

.03      .02      T           .05 

T 

.45 

T 

.03 

.03 

r 

17 

.22 

T 

.33 

.01 

.57 

.16 

.12 

T 

T 

.01 

2.31 

CLAYTOII  LAO                            R 

.17 

.05 

,33 

.08 

.04 

.33 

.06 

.22 

.07 

.33 

.11 

.02 

.06 

1.87 

CORIBBA 

.08 

.13 

.08 

i     .57 

.16 

T 

.05 

.37 

.09 

.12 

T 

.45 

.10 

.05 

2.24 

BASTPOBT  IB  CITY                  Z 

T 

.09 

.15 

T 

.16 

T 

.81 

.07 

T 

.38 

.25 

T 

.15 

.06 

T 

.81 

.38 

.24 

T 

.03 

3.S8 

EAST   SAHGERVILLE   2   B 

, 

:SI 

.07 

.52 

T 

, 

.43 

,13 

.49 

.11 

2.0s 

EAST    IIBTBROP 

T 

.30 

.07 

,03 

,57 

T 

.03 

.06 

.66 

.25 

.07 

.12 

.03 

.07 

.45 

.16 

T 

2.84 

ELLSIOBTB 

.11 

.20 

,64 

.05 

.38 

.08 

.26 

.03 

.87 

.14 

.03 

2.79 

CUSTIS                                           Z 

.45 

T 

T 

.20 

T 

T 

24 

.05 

I 

T 

.40 

,05 

T 

1.40 

FARIIIRGTOB 

.13 

.33                               .05 

,40 

.08 

T 

.54 

.05 

T 

.08 

.68 

.04 

.03 

2.30 

FORT    FAIRFIELD 

.14 

.17                 .05 

.03 

.38 

.06 

.36 

.06 

.48 

.60 

.22 

.09 

2.64 

FORT   lEBT   ISE 

T 

.40 

T 

.30 

T 

.40 

.35 

.25 

.25 

1.95 

PORT  EEirr                             B 

. 

_ 

« 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.16 

.08 

_ 

_ 

GARDIBER 

T 

.16 

.11 

.05 

.01 

.68 

"03 

.01 

.Q9 

.33 

.13 

.06 

.13 

.11 

.07 

.57 

.31 

.01 

27s» 

GILEAD                                           Z 

.09 

.05 

.35 

.08 

.89 

.02 

T 

.18 

.47 

.25 

2.28 

CBABD  LAKE   STREAK                R 

.09 

.14 

.15 

.53 

.17 

.11 

.23 

.64 

.09 

16 

.02 

2.33 

GBEEBVILLE                                 Z 

T 

.27 

01      .03 

.10 

T 

.33 

T 

.04 

T 

.47 

.03 

T 

.12 

T 

T 

58 

.06 

.02 

T 

2.0* 

aiBAB 

.26 

.01 

.05 

.65 

.20 

.07 

99 

.03 

T 

.11 

T 

.24 

.50 

.03 

3.14 

aOOLTOB  AIRPORT 

T 

.10 

.12,      .05 

.06 

T 

.36 

.03 

.03 

T 

.03 

.31 

.12 

T 

.19 

.07 

1.05 

.23 

.11 

T 

T 

3.78 

BODLTOB  1    BE                            Z 

.01 

,30     T 

1 

.09 

.46 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.45 

.05 

.20 

.95 

.29 

.20 

T 

2.66 

JACKBAB   1    HBI 

.05, 

.  16      .03 

.12 

.26 

.03 

.27 

.06 

.13 

.09 

.81 

.07 

2.06 

JOBESBORO 

.18 

.27 

.30 

.10 

.02 

.65 

.17 

T 

.67 

.05 

T 

B2.ai 

LEIISTOB 

.30 

.10 

.08 

,69 

.16 

T 

.80 

.09 

.01 

T 

.14 

.02 

.24 

.54 

.02 

T 

.06 

3.24 

BACBUS 

.22 

,43 

.35 

1.02 

.03 

.47 

.20 

.06 

.08 

.54 

.50 

3.80 

BADISOB 

.10 

.18 

.01 

.42 

.02 

.01 

.45 

.06 

T 

.08 

T 

.01 

.51 

.10 

T 

- 

- 

BIDDLE    DAB 

.14 

.14 

.03 

.22 

.60 

.03 

.06 

.02 

.08 

.36 

.10 

1.77 

BILLIBOCKET 

.3S 

.04 

.40 

.03 

.35 

.16 

.75 

.20 

2    37 

BILLINOCKET   AIRPORT           Z 

T 

.19 

.10 

T 

.OS 

.37 

.OS 

.01 

T 

.35 

.OS 

.18 

I 

.44 

.13 

.04 

.11 

2.07 

BILLIBOCKET    MB 

.3S 

.09 

.42 

.11 

.43 

T 

.23 

.63 

1 

2.26 

MILTOB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

■OOSEHEAD 

.22 

.18 

.32 

T 

.01 

T 

.06 

.13 

.03 

T 

.45 

I 

.11 

T 

.14 

.44 

.01                   T 

l.Sl 

BORTH  ABDOVER                         B 

.07 

.03 

.52 

.03 

.08 

.59 

.10 

.56 

.14 

.09                            .05 

3.43 

BOBTB   BRIDCTOB 

.02 

.40 

.29 

.04 

.56 

.19 

T 

.80 

.16 

.08 

.12 

.63 

.07 

3.30 

OLD  TOIB 

.19 

.02 

.16 

T 

.34 

.01 

.13 

.IS 

.13 

.07 

.17 

.22 

■11 

1.6« 

OLD  TOIB  AIRPORT                  Z 

.19 

.06 

T 

.10 

I 

.38 

I 

I 

T 

.41 

.09 

.17 

.01 

T 

.83 

.02 

.13 

.09 

a.4S 

■  ioUowiag  Sutton  lad«x 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

^        .» 

NEW   ENGLAND 
FEBRUARY   1950 

Stabon 

Day  oi  month 

a 

^ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

eS 

ORONO 

.26 

.38 

.39 

T 

.10 

T 

.45 

T 

.02 

T 

T 

.56 

78 

.12 

T 

.06 

T 

.11 

74 

.08 

.09 

4.14 

PORTLSHD 

.18 

T 

.13 

.37 

.36 

.06 

.72 

.03 

T 

T 

.16 

T 

.22 

.28 

T 

.14 

2.65 

PORTLAND  m  AIRPORT           Z 

.23 

T 

.09 

.38 

.26 

.05 

.71 

.03 

T 

T 

.08 

T 

.21 

.28 

T 

.13 

2.45 

PREBTISS 

.12 

.20 

T 

.* 

.42 

T 

.34 

.20 

T 

.30 

* 

.20 

11.78 

PRESQtrc    ISLE 

.02 

T 

T 

T 

T 

.26 

T 

T 

.43 

.10 

.33 

T 

.40 

.17 

.02 

1.73 

RIPOGENCS    UAU 

.27 

.03 

.06 

.35 

.09 

.31 

.33 

.02 

.73 

.13 

2.22 

ROCKLAND 

.20 

.12 

.12 

.03 

.73 

T 

.17 

.74 

.23 

.01 

.25 

.05 

.05 

1.00 

.10 

.04 

3.84 

ROCKLAND   1    H                            R 

.28 

.05 

.10 

.62 

.09 

.06 

.58 

.03 

.21 

.10 

.61 

.06 

.02 

.08 

2.89 

ROXBURT                                         Z 

.29 

.01 

.42 

.06 

.58 

.52 

.12 

.12 

2.12 

RUHFORD  3    SW 

.21 

.01 

T 

.02 

.27 

.06 

T 

.84 

T 

.03 

.07 

.24 

.42 

.06 

.06 

.13 

2.45 

RUMFORD   ISSE                            Z 

.24 

.04 

.32 

.08 

.01 

.69 

.02 

.02 

.08 

.19 

.36 

.03 

T 

.06 

2.17 

SKOWHEGAN                                   R 

.26 

.03 

.04 

.48 

.07 

.50 

.13 

.07 

57 

.04 

.02 

2.21 

SOOTB  ANDOVER                          Z 

.32 

.40 

.08 

.60 

.07 

» 

.64 

.15 

.07 

2.34 

SOUTH  WEST    HARBOR                R 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

* 

.94 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

.05 

.67 

.08 

.06 

- 

_ 

SQUA    PAH    DAM 

.09 

.22 

.03 

' 

.47 

.45 

.03 

.03 

.20 

.55 

.25 

2.32 

SUNDAY   RIVER                            R 

.30 

.08 

.42 

.09 

.01 

.01 

.90 

.21 

.58 

.06 

.01 

.13 

2.80 

SWANS    FALLS                               R 

.34 

.03 

.71 

.09 

.71 

.01 

.04 

.19 

.37 

.12 

.10 

2.71 

THE   FORKS 

.27 

.30 

.09 

.29 

.07 

.46 

.25 

.39 

2.12 

UNITY 

.10 

.14 

.04 

T 

.50 

T 

.05 

.38 

.11 

.06 

.05 

T 

.41 

T 

.04 

1.88 

UPPER    DAM 

.17 

.04 

.04 

.25 

.04 

.48 

.03 

.02 

.01 

.03 

.03 

.08 

.30 

.08 

.03 

1.63 

VANCEBORO 

.02 

.25 

.06 

.50 

.18 

T 

T 

.60 

T 

.35 

.55 

.50 

.15 

3.16 

WINSLOW 

.11 

.21 

.02 

T 

.65 

.04 

.11 

.39 

T 

.12 

.36 

.23 

2.24 

WOODLAND 

.15 

.29 

.15 

.72 

T 

.36 

.29 

T 

• 

.90 

.37 

T 

3.26 

MASSACHUSETTS 

ADAUS 

.04 

.07 

.08 

.14 

.02 

.54 

.05 

T 

.28 

62 

.22 

T 

.08 

.03 

.10 

.69 

.15 

.01 

.02 

3.14 

AUHERST                                         Z 

.21 

.16 

.53 

.02 

.13 

.94 

83 

.05 

.04 

.09 

.65 

.19 

.15 

3.99 

ASHBUR}<HAU 

.48 

.02 

.26 

T 

.17 

T 

.45 

T 

.01 

.44 

.91 

.32 

.05 

.02 

.01 

.06 

.10 

51 

.03 

.01 

.02 

3.87 

ASHLAND 

.24 

.04 

.18 

.13 

.02 

.41 

T 

.34 

1    28 

.67 

.03 

.03 

.80 

.09 

4.26 

ATHOI. 

.10 

.14 

.16 

.57 

.05 

.30 

.87 

.36 

.02 

.04 

.62 

.05 

.02 

3.30 

BEECHWOOD 

.03 

.23 

T 

.15 

.01 

.01 

.36 

.01 

.01 

.11 

.81 

.26 

T 

.02 

.05 

.84 

.35 

T 

3.25 

BELCHERTOWN 

.17 

.20 

.11 

.22 

.08 

.33 

T 

.34 

1.26 

.35 

.01 

.07 

.21 

.73 

.02 

T 

4.10 

BILLERICA 

.19 

.16 

.22 

T 

.33 

1.53 

.05 

.03 

.60 

3.11 

BIRCH   HILL   DAH                       Z 

T 

.20 

T 

.10 

T 

.47 

.05 

.25 

.75 

.04 

.02 

.16 

.35 

T 

2.39 

BLUE   HILL                                   Z 

T 

.20 

.10 

T 

T 

.30 

.02 

T 

.90 

1.56 

.07 

T 

.01 

- 

.58 

.83 

T 

T 

4.57 

BOSTON   WB  AIRPORT                Z 

.23 

T 

T 

T 

.10 

T 

T 

.15 

T 

.02 

T 

.56 

1.31 

.04 

T 

.01 

.86 

.42 

T 

T 

T 

.11 

3.81 

BOYLSTOK 

.50 

* 

.31 

.15 

• 

.41 

* 

.02 

* 

* 

• 

2.68 

.02 

.06 

• 

• 

* 

.92 

T 

T 

T 

5.07 

BROCKTON 

.17 

.04 

.02 

T 

.39 

.07 

.03 

.26 

1.15 

T 

T 

.24 

.89 

.01 

T 

3.29 

CAMBRIDGE                                   R 

.26 

.03 

.09 

.75 

1.27 

.01 

.02 

.65 

.30 

.11 

3.46 

CHATHAM 

.25 

.09 

.05 

.34 

.10 

.16 

.10 

.74 

.04 

.68 

.60 

.03 

3.18 

CHESTER 

.22 

.10 

.15 

.05 

.52 

.08 

.03 

.47 

1    37 

.38 

.01 

.03 

.08 

.85 

4.34 

CHESTERFIELD 

.24 

.13 

.12 

.13 

.25 

.  10 

T 

.61 

1.89 

.29 

.03 

.02 

T 

.10 

.75 

.13 

T 

4.79 

CHESTNirr   HILL 

.33 

.01 

.20 

.15 

.28 

.02 

.23 

.98 

.75 

.03 

.02 

.05 

.67 

.10 

3.82 

CLINTON 

T 

.28 

.03 

.08 

.05 

.35 

.04 

.44 

1.93 

.09 

.04 

.03 

.23 

.70 

T 

4.29 

COHASSFT 

.28 

.01 

.22 

.12 

T 

.18 

.02 

.10 

1.30 

.68 

T 

T 

.96 

.16 

4.03 

COLDBROOK 

.19 

.21 

.14 

.16 

.02 

.38 

.02 

.01 

.30 

1.02 

.32 

.03 

.01 

.01 

.07 

.56 

.03 

T 

.12 

3.60 

EAST  WAREHAM 

.28 

.07 

.16 

.21 

.03 

T 

.52 

.11 

.22 

1.25 

.57 

.04 

.03 

.04 

.75 

.26 

T 

4.54 

EDGARTOWN 

.35 

.29 

.19 

.15 

.47 

.25 

.33 

1.16 

.72 

.03 

.12 

.17 

.22 

.04 

4.49 

FALL   RIVER   2   NE 

.19 

.21 

T 

.61 

.04 

.06 

.10 

.55 

1.16 

.03 

T 

.06 

.64 

.38 

.02 

4.06 

FITCHBURG 

.27 

.09 

.16 

.12 

.05 

.27 

.02 

.26 

1.15 

.44 

.08 

.03 

.03 

.07 

.69 

.05 

3.78 

FRAII  INGHAM 

.28 

.04 

.17 

.15 

.02 

.40 

T 

T 

.31 

1.35 

.55 

.03 

T 

.03 

.16 

.71 

.06 

T 

4.26 

FRANKLIN 

T 

.28 

.15 

T 

.50 

T 

.36 

1    35 

.65 

T 

T 

T 

T 

1.06 

T 

T 

4.35 

GARDNER 

.10 

.15 

.13 

.06 

.20 

.02 

.27 

.83 

.30 

.06 

.01 

.05 

.07 

.20 

.07 

.03 

2.57 

GROTON 

.07 

.20 

.16 

.07 

.30 

T 

.04 

.21 

1.05 

.57 

.06 

T 

T 

.02 

.06 

.63 

.07 

3.51 

HARDWICK 

.22 

.14 

.16 

.05 

.25 

.06 

.36 

.51 

.31 

.04 

.02 

.02 

.16 

.52 

3.82 

HARVARD  FOREST                  //R 

.15 

. 

.40 

.15 

.65 

. 

. 

1.45 

.15 

.05 

« 

.55 

.22 

3.77 

BATCHVILLE 

.09 

.18 

.22 

T 

T 

.49 

.11 

.02 

.24 

1.16 

.61 

.01 

.02 

.08 

.81 

.25 

.03 

T 

4.32 

HAVERHILL 

T 

.20 

T 

.18 

T 

.16 

.02 

.22 

1.58 

.04 

T 

.05 

.38 

.73 

3.58 

HEATH 

.14 

.14 

.13 

.08 

.36 

.12 

.01 

.52 

1.64 

.43 

.01 

T 

.07 

T 

.11 

.97 

.07 

T 

T 

.05 

T 

4.85 

HOLYOKE 

.20 

.14 

.09 

.13 

.14 

.37 

.03 

T 

.41 

1.37 

.36 

.01 

T 

T 

.02 

.11 

.78 

T 

T 

4.16 

HOOSAC   TUNNEL 

.17 

.11 

.22 

.13 

.06 

.46 

.14 

.01 

.38 

1.22 

.35 

.02 

.07 

.01 

.16 

.85 

.09 

.03 

T 

.03 

4.51 

HUBBARDSTON 

.14 

.07 

.15 

.04 

.33 

T 

.15 

.57 

.16 

.03 

.06 

.08 

.42 

.01 

.01 

2.22 

HYANtllS    IE                               Z 

.30 

.05 

.15 

T 

.35 

.05 

.15 

.35 

1.55 

T 

.02 

.30 

.70 

.20 

4.17 

IPSWICH 

.01 

.21 

T 

.14 

.02 

.01 

.13 

.02 

T 

.78 

.73 

.03 

.02 

.05 

.57 

.21 

2.93 

JEFFERSON 

.50 

.32 

♦ 

.41 

• 

• 

* 

2.10 

T 

T 

• 

• 

.88 

T 

4.21 

LAKE  COCHITUATE 

.31 

.04 

.20 

.14 

T 

.42 

.31 

1.30 

.66 

.03 

T 

.02 

.11 

.89 

.11 

T 

4.54 

LAWRENCE 

.17 

T 

T 

.11 

T 

.15 

T 

.60 

.44 

T 

T 

.04 

.35 

.26 

.11 

2.13 

LOWELL 

T 

.25 

T 

.14 

.02 

.24 

T 

T 

.08 

1.38 

.10 

T 

.04 

.16 

.61 

3.05 

MANSFIELD 

.07 

.16 

.08 

.02 

.40 

.03 

.26 

.98 

.61 

.03 

.11 

.79 

.12 

T 

3.66 

MEMDON  AIRPORT                       » 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

MIDDLEBORO 

.04 

.14 

.14 

.01 

T 

.40 

T 

.02 

.33 

.95 

.75 

.01 

.02 

.06 

.92 

.15 

T 

3.97 

MIDDLETON 

.21 

T 

.20 

.15 

T 

.02 

.10 

.01 

.01 

T 

.73 

.61 

T 

T 

T 

.68 

.15 

2.87 

MILFORD 

.05 

.14 

.15 

.04 

.31 

.03 

.01 

.34 

1.30 

.57 

.06 

.01 

.03 

.16 

.63 

.05 

T 

.03 

3.91 

MILlBURY 

.19 

.07 

.16 

.16 

.07 

.42 

.02 

T 

.40 

1.30 

.50 

T 

T 

.02 

.19 

.67 

.04 

.01 

4.22 

MONTAGUE   CITY 

.32 

.10 

.20 

.05 

.09 

.32 

.05 

.31 

1.29 

.19 

.03 

.17 

.65 

.03 

3.80 

NANTUCKET   WB  AIRPORT 

T 

.18 

.20 

T 

T 

.51 

.08 

.02 

.01 

.45 

.86 

T 

T 

.13 

T 

.15 

.47 

.17 

.02 

3.25 

NEW   BEDFORD                              Z 

.03 

.24 

.06 

.13 

T 

.33 

.27 

.07 

.34 

1.58 

.03 

T 

.03 

.48 

.63 

4.13 

NEWBURYPORT 

T 

.21 

.13 

T 

T 

.21 

T 

.03 

.84 

.41 

.02 

.05 

.05 

.53 

.15 

2.63 

HEW    SALEM 

.21 

.40 

.15 

.55 

.03 

* 

• 

1.67 

T 

.08 

• 

• 

.60 

T 

.02 

3.71 

HEWTON 

• 

.17 

.12 

• 

.25 

• 

1.40 

.70 

.02 

.07 

.80 

.10 

3.63 

NORTHBRIDGE 

.10 

.18 

.19 

.08 

.45 

.03 

.41 

1.55 

.51 

.05 

.02 

.03 

.18 

.73 

.02 

4.53 

NORTH  TRURO 

.19 

.03 

.22 

T 

.12 

.13 

T 

.02 

1.20 

.03 

T 

T 

.04 

T 

.02 

.02 

.06 

.05 

T 

T 

2.13 

PELHAM 

.10 

.15 

.33 

.14 

.10 

.55 

.03 

T 

.35 

.90 

.38 

.17 

.07 

.06 

.59 

T 

T 

3.92 

PEMBROKE 

.04 

.14 

.14 

T 

T 

.28 

.05 

.17 

.52 

.52 

T 

T 

.07 

.71 

.15 

2.79 

PITTSFIELD  re  AIRPORT      Z 

T 

.38 

T 

.25 

T 

.55 

.02 

.04 

.17 

.62 

.55 

.07 

T 

T 

.10 

.06 

.45 

.39 

.04 

.03 

T 

T 

.04 

3.76 

PLAINFIELD 

.29 

i 

.10 

.14 

.33 

. 

.12 

.40 

1.30 

.25 

.05 

.05 

.18 

.72 

.07 

.13 

4.13 

PLYMOUTH 

.17 

.23 

T 

.03 

.13 

T 

.20 

.18 

.08 

.16 

1.50 

T 

T 

.22 

.97 

T 

3.87 

PRINCETON 

.45 

.45 

.13 

.45 

* 

• 

* 

1.90 

.05 

.08 

• 

.95 

4.66 

QUABBIN    INTAKE 

.13 

« 

.38 

.18 

.47 

T 

.02 

.35 

1.00 

.48 

.04 

T 

.05 

• 

• 

.79 

T 

T 

3.89 

HOCKPORT    1    ESE                       Z 

.16 

.04 

.18 

T 

.12 

.02 

.05 

1.54 

T 

.04 

T 

.40 

.61 

T 

T 

3.16 

SALEM   AIR   STATION 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SANDWICH 

.22 

.26 

T 

T 

.45 

.05 

.04 

.04 

.55 

1.41 

T 

T 

.60 

.65 

.01 

T 

.05 

4.33 

SEGHEGANSET 

_ 

.08 

_ 

.28 

• 

* 

.38 

• 

• 

1.95 

.04 

• 

.95 

.24 

- 

SHELBURNE    FALLS 

.13 

.12 

.21 

.13 

.07 

.38 

.11 

.01 

.50 

1.38 

.32 

.02 

.01 

.02 

.01 

.11 

.58 

.06 

.01 

4.18 

SOUTHBRIDGE 

.08 

.12 

.19 

T 

.05 

.65 

.04 

.38 

1.27 

.36 

.04 

.03 

.06 

.18 

.45 

.02 

.02 

3.94 

SOUTH    EGREMONT 

.13 

.05 

.24 

.22 

.42 

.04 

.69 

.53 

.24 

.06 

.13 

.64 

T 

T 

3.39 

SPOT    POND 

.29 

.02 

.26 

.16 

.22 

.02 

.11 

1.23 

.86 

.02 

.01 

.83 

.13 

4.16 

SPRINGFIELD 

.24 

I 

T 

_ 

.08 

.62 

* 

1.50 

.28 

T 

T 

.04 

.32 

.57 

T 

T 

T 

T 

- 

SPRINGFIELD  NEWS   BLDG 

.23 

.12 

747 

.54 

.03 

.01 

.51 

1.12 

.42 

.14 

1.12 

.42 

.14 

.10 

5.37 

STATE    FARM                                 R 

.24 

.17 

.42 

.08 

.01 

.07 

.81 

1.20 

.01 

.01 

.01 

.62 

.48 

.03 

.08 

4.24 

STERLING 

.03 

. 

.62 

. 

.14 

.50 

. 

.01 

• 

• 

. 

2.20 

T 

* 

• 

• 

• 

.44 

3.94 

STERLING    3    HV                          R 

.02 

.36 

.17 

.39 

.02 

.01 

1.09 

1.14 

.08 

.03 

.05 

.58 

.27 

.12 
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.15  1.33'    .06 

T 

T 

.03 

T 

.35 

.70 

.11 

.03 

T 

3.68 

CHELSEA    2   S 

.13 

.05 

I 

.02 

.21 

T 

.02      .95      .07 

T 

T 

.05 

.37 

.43 

.03 

T 

- 

T 

3.33 

CBITTERDEB 

.27 

.03 

.13 

.07 

.07 

.36 

.25      .22 

.15 

.03 

.17 

.50 

.20 

.13 

2.67 

CORIirrB 

//B 

.21 

.02 

.04 

.32 

.19      .59      .06 

.03 

• 

• 

.67 

.06 

2.19 

:oiac¥ALL  1  1 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

ORSFT    1    S 

I 

T 

.10 

1.04 

.05 

.21 

.65 

.05 

.32 

.25 

.65 

.10 

T 

3.43 

^3T  BAHirrr 

.16 

I 

.10 

T 

.03 

.03 

.02 

.20 

T 

.26 

.54 

.05 

.01 

.01 

.06 

.03 

.34 

.10 

.04 

T 

1.98 

illOSBDBS   FALLS 

.09 

.14 

T 

.37 

T 

T 

.57 

.22 

I 

.23 

.11 

I 

.11 

T 

1.83 

ESSEX   JmCTIO* 

.13 

.04 

.07 

.06 

T 

.10 

.20 

.11 

.01 

.03 

.35 

.02 

.19 

.08 

.02 

T 

1.30 

CILMAR 

.19 

.17 

.10 

.21 

.12 

.22 

.07 

T 

1.08 

CRAPTOD 

B 

.17 

.03 

.98 

.82 

.95 

.07 

.03 

.47 

.23 

.16 

3.81 

aiCBGATT  FALLS 

//B 

.05 

.04 

.02 

.24 

.07 

.47 

.18 

.47 

.05 

.09 

.36 

. 

- 

- 

LmiKTOR  3   in 

.13 

.10 

.10      T 

.15 

T 

.28 

.02 

.20 

.02 

T 

I 

.10 

.21 

.03 

.03 

t.ST 

IIAICHZ8TKK 

B 

.08 

.03 

1.04 

* 

1.20 

.04 

• 

.96 

1.18 

-   45  - 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  ol  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8       9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e- 

MARSSFIELO 

.20 

T 

.21 

.01 

.03 

.05 

T 

.36 

.53 

.07 

.08 

.05 

.41 

.06 

lUTS   UILL 

.25 

.11 

.25 

.14 

.12 

.51 

.12 

.06 

.47 

1.68 

.65 

.06 

.08 

.05 

.14 

.91 

.12 

7o3 

.02 

5.77 

UC    INDOE   FALLS 

.19 

.08 

T 

.02 

.04 

.13 

.01 

.24 

.40 

.03 

.01 

T 

.05 

.03 

.38 

.12 

.06 

1.79 

MIDDLESEX 

.15 

.10 

T 

.02 

.06 

.17 

.36 

.49 

.04 

T 

T 

.04 

T 

.03 

.42 

.06 

.09 

T 

2.03 

MONTPELIKa  AP 

.05 

.01 

.02 

.02 

.12 

T 

T 

.12 

.54 

.10 

T 

T 

.02 

.06 

.35 

.53 

.20 

T 

T 

T 

.14 

2.30 

KORRISVILLE 

R 

.17 

.33 

.13 

.64 

.09 

.14 

.18 

.34 

.02 

.22 

2.26 

NEWPORT 

Z 

.21 

T 

T 

.01 

T 

.17 

T 

T 

.01 

T 

.05 

.33 

.04 

.02 

T 

.19 

.02 

.10 

.23 

.09 

T 

.12 

1.5« 

KORTEFIELD   NORBICB    UNIVZ 

.04 

.03 

T 

T 

.27 

T 

T 

.85 

.05 

T 

T 

.03 

.17      .45 

.12 

T 

2.01 

PERU 

.21 

.03 

.19 

T 

.03 

.07 

.24 

.61 

.12 

.30 

1.10 

.51 

.04 

.01 

.13 

.17 

.08 

1.02 

.10 

.10 

.02 

5.08 

PLTMOUTH 

.30 

.76 

.45 

.02 

.45 

.36 

.44 

- 

- 

- 

READING    HILL 

.15 

.08 

.10 

.55 

.20 

1.00 

.30 

.10 

.08 

.30 

.50 

.20 

3.56 

READSBORO   1    SSE 

.18 

.08 

.20 

.13 

.08 

.43 

.10 

.01 

.33 

1.37 

.44 

.05 

.07 

.03 

.12 

.89 

.10 

.08 

.06 

4.75 

ROCHESTER 

.08 

.08 

T 

.28 

.78 

.80 

.40 

T 

T 

.48 

T 

.28 

T 

3.18 

ROTLAHD   I    SE 

.08 

T 

.07 

.37 

T 

.02 

.29 

.09 

.02 

T 

.07 

.06 

.36 

.18 

T 

.05 

1.66 

SAIKT  ALBANS 

.02 

.16 

.02 

.50 

.19 

.33 

.02 

.03 

.41 

1.68 

SAINT   JOHNSBURY 

Z 

.06 

.17 

.02 

.03 

.18 

.04 

.68 

.06 

T 

.10 

T 

1.05 

.35 

.03 

.05I 

2.82 

SALISBURY 

.32 

.07 

.08 

.05 

.23 

.12 

.19 

.15 

.03 

.22 

.081     .48 

.25 

.06| 

2.33 

SEARSBORG  BOONTAIN 

.18 

.06 

.18 

.01 

.15 

.10 

.65 

.11 

.19 

.61 

.31 

.02 

.10 

.12 

.16 

.66 

.09 

.11 

.03 

3.84 

SEARSBURG    STATION 

Z 

.22 

.06 

.25 

T 

.02 

.13 

.12 

.68 

.11 

T 

.32 

1.38 

.56 

.01 

.12 

.16 

.15 

1.02 

.25 

.16 

.01 

.04 

5.77 

SOUERSET 

.14 

03 

.28 

.01 

.13 

.10 

.45 

.06 

.01 

.32 

1.19 

.41 

.01 

.15 

.17 

.04 

.88 

.12 

.16 

.02 

.01 

4.69 

SOOTH  NETOCRY 

.25 

T 

.21 

T 

.04 

.03 

.25 

.02 

.23 

.21 

.07 

.01 

.02 

.03 

.05 

.36 

.13 

.03 

1.94 

SPRINGFIELD 

.28 

.04 

.10 

.06 

.19 

.32 

T 

T 

.91 

.39 

.06 

.02 

T 

.04 

.69 

.03 

.09 

3.22 

STOCKBRIDGE 

R 

_ 

_ 

_ 

.10 

.47 

.41 

.48 

.08 

.14 

.39 

.45 

[ 

.05 

- 

TOWNSHEND 

Z 

.22 

.02 

.13 

.03 

.12 

.32 

.06 

.25 

1.03 

.35 

.03 

.03 

.85 

.06 

.02 

3.52 

TUNBRIDGE 

.11 

.03 

.03 

T 

.24 

T 

T 

.82 

.06 

.17 

.46 

.03 

1.85 

TYSON 

R 

.24 

.02 

.06 

.66 

.53 

.95 

.10 

.12 

• 

1.18 

. 

. 

_ 

. 

- 

. 

VERNON    1    S 

.19 

.04 

.14 

.09 

.09 

.52 

.06 

.01 

.25 

1.01 

.26 

.03 

.02 

.01 

.07 

.58 

.07 

T 

3.44 

WARDSBORO 

.22 

.04 

.81 

.09 

2.20 

.09 

.08 

1.07 

.09 

T 

4.69 

WATERBURY 

.16 

T 

.09 

.03 

T 

.10 

.18 

.37 

.43 

.03 

.02 

.13 

.03 

.39 

.08 

.05 

T 

2.09 

WEST  BURKE 

.30 

.34 

.03 

.04 

.04 

.40 

.05 

.06 

.41 

.08 

.03 

.02 

.24 

.02 

.23 

.18 

.20 

.01 

2.6C 

WEST   BURKE    5   WY 

.06 

.05 

.02 

.02 

.10 

.51 

.52 

.10 

1.38 

WEST    DANVILLE 

n 

T 

.22 

.05 

.06 

.06 

.16 

.32 

.55 

.06 

.18 

T 

.05 

.38 

.14 

.10 

2.50 

WEST   HARTFORD 

.31 

T 

.16 

.03 

.08 

.22 

T 

.68 

.43 

.05 

T 

T 

.69 

.06 

2.71 

WESTON 

.08 

.04 

.17 

.04 

.16 

.40 

.04 

.17 

1.09 

.44 

.05 

.09 

.10 

T 

.89 

.03 

.06 

3.85 

WHITE    RIVER    JUNCTION 

IN 

.26 

.02 

.11 

.04 

.13 

.35 

T 

.46 

.42 

.07 

T 

T 

.04 

.47 

.06 

.03 

2.46 

raiT INGHAM 

.26 

.08 

.26 

.16 

.10 

.61 

.12 

.46 

1.58 

.44 

.10 

T 

.15 

1.04 

.12 

.07 

.02 

5.57 

WILDER   1    E 

.24 

.03 

.13 

.06 

.16 

.30 

T 

.52 

.38 

.06 

T 

.01 

.05 

.50 

.06 

.03 

T 

2.53 

WOODSTOCK 

.26 

.05 

1.10 

T 

.10 

2.04 

.02 

T 

.04 

.10 

.05 

T 

3.76 

S««  lafarsnc*  notM  following  Statloo  lodax. 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEV  ENGLAND 
FEBRUARY  19S0 


A.  M.  Hour  ending 

p.  M.  Houj  ending 

1 

Station 

i 

I    2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

-1st- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  «B  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.05 

CANDLEVOOD  LAKE 

.01 

.01 

.02 

MOODUS  RESERVOIR 

.0] 

.01 

.01 

.03 

SEEPAUG  DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

r 

- 

- 

- 

- 

- 

WATKRBURY  CITY  HALL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HAINE 

BETHEL 

.01 

.02 

.02 

.05 

PORT  KENT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

G I LEAD 

.01 

.01 

.02 

aOULTON  AIRPORT  6 

•     .04 

kILTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RUMFORD  ISSE 

.01 

.01 

.02 

SOUTH  ANDOVEE 

.02 

.03 

.05 

SODTB  (EST  HARBOR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

UASSACBUSETTS 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

MENDON  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SALEM  AIR  STATION  6 

-    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STERLING  3  N« 

.01 

.01 

.02 

tEST  BRIMFIELD 

.01 

.03 

.03 

.08 

.15 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.02 

.01 

.02 

.06 

PINKBAM  NOTCH 

.01   .01 

.02 

.01 

.05 

RHODE  I  SLANT) 

FORT  ADAMS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VERMONT 

SAINT  JOHNSBURY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCKBRIOGE 

-    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TOWNSHEND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-2d- 

CONNECTICUT 

BLOOHFIELD 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.05 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.28 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02   .02 

.03 

.06 

.05 

.02 

.05 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.36 

CANDLEHOOD  LAKE 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.07 

.10 

.04 

.05 

.03 

.01 

.02 

.40 

HARTFORD 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.05 

.25 

JEHiTT  CITY 

.021 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.04 

.04 

.25 

MOODUS  RESERVOIR 

.01   .02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.04 

.02 

.08 

.02 

.05 

.37 

NEI  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.03 

.05 

.07 

.02 

.04 

.04 

.04 

.02 

.02 

.02 

.37 

NEWINGTON 

.021 

.02 

.01 

.01 

.03 

.03 

05 

.05 

.01 

.01 

.24 

NORFOLK  2  3W  // 

.05 

.oil 

.01 

.03 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.30 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

01 

.01 

.24 

ROCKVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.04 

.03 

.01 

.19 

STORRS  // 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.03 

.03 

.01 

.29 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

• 

• 

• 

• 

.08 

* 

« 

• 

• 

* 

.09 

• 

• 

* 

• 

• 

.01 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.18 

BETHEL 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.05 

.01 

.01 

.23 

CARIBOU  W3  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.11 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.02 

.04 

.05 

.04 

.17 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.09 

EUSTIS 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

• 

• 

« 

* 

4 

* 

GILEAD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.12 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.09 

GREENVILLE 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.05 

.03 

.20 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

* 

* 

.01 

• 

• 

• 

* 

HOtn-TON  1  NE 

* 

* 

» 

* 

• 

♦ 

» 

* 

t 

* 

« 

• 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.05 

.03 

.19 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.18 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.04 

.18 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.04 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.23 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.04 

.05 

.02 

.01 

.05 

.28 

aOXBUHY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.16 

RUMFORD  ISSE 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.21 

SKORBEGAN 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.04 

.04 

.04 

.26 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.01. 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.05 

.03 

.01 

.23 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.03 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.05 

.05 

.04 

.01 

.30 

SWANS  FALLS 

.02 

.03 

.06 

.04 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.02 

.34 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.03 

.01 

.03 

.05 

.05 

.03 

.21 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

.03 

.03 

.04 

.02 

.02 

.03 

.01 

.20 

BLUE  BILL  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.20 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.03 

.03 

.04 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.23 

CAMBRIDGE 

.02 

.07 

.06 

.03 

.02 

.04 

.01 

.01 

.26 

BARVARO  FOREST  // 

.01 

.02 

.01 

.03 

.04 

.02 

.03 

.04 

.05 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.37 

BYANNIS  1  E 

.01 

.02 

.01 

.03 

.05 

.02 

.01 

.04 

.03 

.03 

.03 

.02 

.01 

.31 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.06 

.04 

.02 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.32 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.05 

.03 

.01 

.18 

NEW  BEDFORD 

.02 

.01 

.02 

.03 

.04 

.01 

.04 

.03 

.03 

.01 

.24 

NORTH  TRURO 

.01 

.02 

.03 

.01 

03 

.05 

.02 

.01 

IS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02   .03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.04 

.03 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.38 

EOCKPORT  1  ESE  // 

.02 

.03 

.04 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.21 

STATE  FARM 

.01 

01 

.03 

.01 

.03 

.05 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.24 

STERLING  3  NW 

.02 

.02 

.04 

.02 

.08 

.05 

.05 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.36 

WASHINGTON 

.02   .02 

.03 

.01 

.03 

.03 

.02 

.07 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.34 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.16 

WEST7IELD  2  NE  6 

• 

• 

• 

• 

• 

.10 

* 

* 

• 

• 

• 

.08 

* 

» 

• 

• 

• 

.02 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

• 

• 

.09 

• 

• 

• 

• 

• 

.14 

• 

' 

• 

• 

• 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

01 

.01 

.01 

.01 

.19 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.  17 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.11 

DURHAM 

♦    • 

• 

• 

« 

* 

• 

« 

« 

• 

• 

* 

« 

• 

« 

• 

• 

* 

♦ 

* 

• 

* 

• 

• 

EBBOL 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.05 

.05 

.03 

.02 

.28 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.17 

GORHAM 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.17 

lANOVER 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.13 

BILLSBORO  2  W 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.18 

LANDAFF 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.  10 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

.03 

• 

• 

• 

• 

• 

.08 

• 

'06 

• 

• 

LINCOLN 

.03 

.05 

.04 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.02 

.09 

.03 

.01 

.50 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.04 

.27 

NASHUA  3  N 

.04 

.03 

.03 

.04 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.24 

9*e   r*f«r«DC« 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGUUni 
FEBBUABT   1950 


A.  M.  Hour  ending 

p.  M.  Hour  ending 

StaUon 

I 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5    6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

NEK  DUBHAM 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01   .01 

.01   .01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.19 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01   .03 

.01   .01   .01 

.03   .03 

.06 

.04 

.02 

.05 

.40 

PITTSBDEG  RESEBVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.05 

.13 

SHEHT  MODNTAIN  DAM 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.14 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.19 

WENDELL 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

WINCHESTER 

.01 

.02   .01 

.01   .01 

.03 

.03 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.22 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.04 

.03 

.04 

.03   .03 

.02   .03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.27 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02 

.01   .01 

.01   .01 

.03 

.03 

.04 

.04 

.02 

.22 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.03 

.03 

.05 

.03 

.05 

.02 

.01 

.01 

.23 

WOONSOCKET 

* 

*     « 

*     * 

« 

* 

• 

* 

* 

*    « 

•       •       • 

*     • 

• 

* 

• 

.24 

.24 

VEBUONT 

BLOOHFIELD 

.01   .01 

.01   .01 

.01   .02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.14 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

CORINTB  // 

.03 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01        .01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.21 

GRAFTON 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.17 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.05 

VAMCEESTER 

.03 

.04 

.01 

.08 

MONTPELIER  AP  6 

• 

• 

* 

» 

* 

.02   • 

*     •     • 

•     .02 

• 

• 

• 

• 

MOHHISVILLE 

.02 

.01 

.02 

.01 

.05 

.02 

.01 

.01 

.02 

.17 

NEWPORT  // 

.01   .03 

.02 

.01 

.07 

.02 

.16 

NORTHFIELD  NORWICH  DNIV 

.01   .03 

.02 

.01 

.03 

.10 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.02 

.06 

.25 

TYSON 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.05 

.03 

.01 

.24 

-3d- 

CONNECTICUT 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

■ 

.02 

STORRS  // 

.01 

.03 

.01 

.05 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.05 

.06 

BETHEL 

.01 

.05 

.02 

.01 

.09 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

CLAYTON  LAXE 

.02 

.02 

.01 

.05 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.05 

.02 

.01 

.05 

.15 

EUSTIS 

• 

» 

* 

• 

*     • 

*     « 

.44 

.44 

G I LEAD 

.08 

.08 

GRAND  LAKE  STREAM 

.03 

.01 

.02 

.05 

.02   .01 

.14 

GREENVILLE 

.05 

.02 

.07 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

.12 

* 

• 

*     • 

•     .08 

• 

* 

• 

* 

• 

.01 

HOULTON  1  NE 

* 

• 

* 

* 

•     * 

•     * 

• 

.30 

.30 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.07 

.01 

.03 

.13 

NORTH  ANDOVER 

.02   .03 

.02 

.07 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.05 

.02 

.03 

.10 

ROCKLAND  1  W 

.03 

.01 

.01 

.05 

ROBURY 

.15 

.01 

.16 

RUMFORD  ISSE 

.05 

.05 

SKOWHEGAN 

.02 

.01 

.03 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.05 

.01 

.02 

.09 

SUNDAY  RIVER 

.05 

.01   .02 

.08 

SWANS  FALLS 

.01 

.02 

.03 

MASSACHUSETTS 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.02 

WASHINGTON 

.01 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

BRISTOL  // 

.01 

.01   .01 

.03 

DURHAM 

• 

* 

* 

* 

•     * 

*     * 

* 

* 

• 

* 

• 

ERROL 

.04 

.01 

.01 

.03 

.09 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.02 

.01 

.03 

GORHAM 

.02 

.01 

.03 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.03 

LANDAFF 

.04 

.01 

.05 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.07 

LINCOLN 

.04 

.02 

.06 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.03 

.01 

.04 

NASHUA  3  N 

.01 

.01 

.02 

NEW  DURHAM 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

PINKHAM  NOTCH 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.03 

.14 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.02 

.01 

.04 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

WARREN  1  SE  // 

.03 

.01 

.04 

WENDELL 

.02 

.01 

.01 

.04 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CORINTH  // 

.02 

.02 

GRAFTON 

.01 

.01 

.02 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.03 

MONTPELIER  AP  6 

• 

.01 

• 

• 

«     * 

•     .01 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

NORTHFIKLD  NORWICH  UNIV 

.01 

.01 

STOCKBRIDGE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TYSON 

.02 

.02 

-4th- 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.01 

.02 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.01 

.03 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

*    •    * 

•     .05 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

.02 

.06 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.02 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.02 

MONTPELIER  AP  6 

• 

« 

•     • 

• 

.02 

HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 


Table  4-Continued 

FEBRUARY 

1950 

A.  M.  Hour  •nding 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

^ 

1    1     2 

1 

3 

4 

5 

6 

7          8 

9 

10 

U 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11         12 

l-t 

-5th- 

MAINS 

aiLLiNOCirr  airport 

.01 

.01 

.01 

-6th- 

.03 

CONNECTICUT 

BlXX>liFIELD 

.01 

.01 

.06 

.06      .02 

.02 

.18 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.05 

.04      .02 

.02 

.02 

.15 

CAMOLEIOOD  LAKE 

.02 

.02      .11 

.09 

.04       .04 

.02 

.34 

BASTFORD 

.05 

.05      .02 

.03 

.15 

JEWETT  CITT 

.01 

.03      .05 

.06 

.04      .02 

.01 

.22 

MOODUS   BESERTOIR 

.01 

.02 

.03      .04 

.02 

.01       .01 

.02 

.16 

NEI   HATEK  WB  AIRPORT 

.06 

.04      .03 

.02 

.01 

.16 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.06 

.06       .02 

.02 

.18 

NORFOLK   2   SW   // 

.03 

.04 

.03 

.04      .05 

.06 

.04       .01 

.01 

.31 

PUTNAM   SEICBTS   // 

.01 

.03      .03 

.03 

.05       .04 

.19 

ROC KV ILLS 

.03 

.05 

.01      .01 

.04 

.05       .01 

.20 

STORRS   ,'/ 

.02      .02 

.04 

.04      .02 

.14 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY  6 

* 

* 

•           • 

•           .13 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01      .01 

.03 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

EASTPOBT  WB  CITT 

.01 

.01 

.03 

.01      .04      .03 

.02      .01 

.16 

rOBT  KENT 

.           -          - 

.           .           - 

_           _           . 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GRAND   LAKE   STREAM 

.01 

.01 

.02      .02 

.02 

.02      .03 

.01      .01 

.15 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.03 

.03      .02 

.01 

.01 

.01 

.13 

BOULTON  AIRPORT  6 

* 

• 

• 

* 

« 

.03      • 

* 

*           • 

•           .03 

BOULTON   1    NK 

.01 

.01 

.01      .01 

.01 

.05 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.02 

■  01 

.04 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

.03 

.01       .01 

.01 

.09 

ROCKLAND    1    W 

.01 

.01 

.01      .01 

.02 

.03      .01 

.10 

SKOWHBGAN 

.01 

.02      .01 

.04 

SOUTB  WEST  HARBOR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

•           • 

• 

*           * 

*           *           • 

•           •           « 

- 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.03 

.05      .02 

.01 

.14 

BIRCH  BILL  DAM 

.01 

.02      .03 

.04 

.10 

BLUE   HILL   // 

.01       .02 

.02 

.01      ,02 

.02 

.10 

BOSTON   WB  AIRPORT  // 

.01       .02 

.02 

.  13 

.01      .01 

.10 

CAMBRIDGE 

.01 

.01      .01 

.03 

HARVARD    FOREST   // 

.03 

.04      .03 

.02 

.01      .02 

.15 

HTANNIS   1    E 

.01 

.02 

.04      .04 

.05      .04      .02 

.22 

KNIGITTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.02 

.02      .03 

.01 

.10 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.03 

.02      .04 

.03      .04      .03 

.01 

.20 

NEW    BEDFORD 

.03 

.03 

.03      .03 

.05      .01      .01 

.19 

NORTH   TRIRO 

.01       .04 

.06      .06      .03 

.01 

.21 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.04 

.06      .03 

.04 

.02      .01 

.25 

ROCKPORT   1    ESE  // 

.03      .03 

.02 

.03      .05 

.03 

.19 

STATE   FARM 

.01      .01 

.01 

.04      .05 

.05 

.17 

STERLING   3   NW 

.01 

.04      .03 

.03 

.03      .03 

.17 

WASHINGTON 

.02 

.04 

.04       .03 

.02 

.02 

.17 

WEST  BRIMFIELD 

• 

♦           • 

* 

*           * 

•           *           • 

•           •           .25 

.25 

WESTFIELD   2   NE  6 

♦ 

* 

• 

« 

♦ 

.08      • 

* 

*           « 

•           .09 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

• 

* 

.02      • 

* 

•           • 

•           .15 

NEW    HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

.02      .02 

.02 

.01 

.01 

.08 

BRISTOL  // 

.04      .02 

.03      .01 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

.01 

.09 

DURHAM 

• 

• 

• 

* 

•           * 

• 

.29      .01 

.01 

.31 

ERBOL 

.01 

.03 

.01 

.05 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

.03      .02 

.01      .02 

.08 

GORHAM 

.02      .01      .01 

.01 

.01 

.06 

HANOVER 

.02      .02 

.01 

.01 

.06 

BILLSaORO  2  W 

.01 

.07      .07 

.03 

.01      .01 

.20 

LAKDAFF 

.01      .01 

.01 

.01 

.06 

.04      .03 

.02 

.02 

.01 

.22 

LEBANON   AIRPORT  6 

• 

• 

* 

* 

* 

.04      • 

* 

•           • 

•           .07 

LINCOLN 

.01 

.01 

.03 

.01 

.06 

MOUNT  WASBINGTON   WB  // 

.01      .01      .01 

.01       .01      .01 

.01 

.07 

NASBUA    3    N 

.01 

.01 

.03      .04 

.01 

.02 

.02      .02 

.16 

NEW  DURHAM 

.01      .01 

.01 

.01                   .02 

.06 

PIMKHAM  NOTCH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.08 

SUBBT   MOUNTAIN   DAM 

.03 

.03      .02 

.01 

.01 

.10 

WARREN   1   SE  // 

.02      .01 

.01 

.04 

WnOELL 

.01 

.02      .03 

.01 

.01 

.08 

WIHCaESTER 

.04 

.03      .03 

.01 

.11 

RHODE   ISLAND 

BIXX-K   ISLAND  WB  CITY 

.01      .04 

.05 

.01 

.11 

FDRT  ADAMS 

... 

.           _           . 

... 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01      .02 

.03 

.05       .03 

.02 

.16 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02      .02 

.01 

.04      .04 

.01 

.14 

WOONSOCETT 

.01      .01 

.02 

.02      .04 

.02 

.13 

VERMONT 

CORINTH  // 

.01 

.02      .01 

.M 

HONTPELIER  AP  6 

• 

« 

• 

• 

• 

.01      • 

• 

•           • 

•           .01 

SKABSBURG  MOUNTAIN 

.01      .04 

.03 

.02      .01 

.01 

.12 

STOCKBBIDCE 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.10 

TYSON 

.01 

.02      .02 

.01 

.06 

-7th- 

CONNECTICUT 

HARTFORD 

.02      .01 

.03 

MAINE 

MORTH  ANDOVER                                                       |.02                  .01 

.03 

RUMFORD   ISSE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSACHUSETTS 

NOBTB  TRURO 

.01      .02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW   BAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

.01                !   .01 

.03 

DURHAM 

.01 

.01 

.03 

.03 

.06 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

.01      .01 

.03 

KASBDA   3   N 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

S*«   r»f«r«nca   sot**   follovlnc   Stktloa   Id'*'-' 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


HSV  KHGLAJID 
riBSDAKT  19S0 


A.  M.  Hour  ending 


8         9         10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


RHODE  ISLAND 
FOBT  ADAMS 


TERUONT 
SEARSBDRG  UOITKTAIIi 


COKSECTICDT 
BLOOHFIELD 

BSIDGEFORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAEE 
HARTFORD 
JEWFTT  CITY 
UOODUS  RESERVOIR 
NEV  HATSM  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
STORES  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBUBY 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
EYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BBIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATEB  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAU 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  3  N 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1   SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGHGATE  fALLS  // 
MANCHESTER 

MONTPELIEB  AP  6 

HORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIKLD  NORWICH  UNIV 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

STOCKBBIDGE 

TYSON 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
JEWETT  CITY 


-9th- 


.04 
.01 


.01 
.04 


.01 
.05 
.01 
.01 
.05 


.04 
.03 


.02 
.08 
.05 
.03 
.04 


.06 
.06 
.05 
.05 
.05 
.18 
.04 
.08 
.03 
.05 
.04 


.01 
.05 


.08 
.02 


14      .04      .07 


.02 
.01      .04 


.01      .01 

*  * 

*  *  * 


«  *  • 


10      .12      .08 


.02      .01      .07 

.01  .01  .02 
.01 
.02 

.01      .02      .02 


.10 
.02 
.01 
.01 
.01 
.03 


.03 
.03 


.02 
.03 


.13 
.05 


.03 
.01 
.07 


.09 

.02 

.02 

.01 

.06 

* 

.05 

.05 

.03 

.05 


.05 

.03 

.02 

.04 

.02 

.03 

.05 

.04 

* 

.03 

.02 

.01 


.04 
.02 


.01 
.02 
.03 
.06 


.03 

* 
.02 


.04 
.02 
.04 
.04 
.03 


.04 
.01 


.02 
.05 


.02 

.03 

.02 

* 

.02 

.03 

.08 

.05 

.09 

.01 

.07 


.09 
.03 
.10 
.03 
.05 


.09 
.07 
.04 
.04 


.03 
.06 

.01 


.OS 

.04 

.03 

• 

.05 

.02 

.04 

.02 

.01 

.03 

.04 


.03      .04      .05 


.02 
.04 
.03 
.01 
.01 


.04 
.04 


.01 
.01 


.05 
.06 


.04 
.05 
.02 
.02 
.01 
.06 
.01 


.02 
.02 

.01 
.01 
.05 


.10 
.06 
.02 

.01 
.09 
.01 
.11 

.02 
.05 

.02 
.03 
.07 


.04 
.02 
.04 


.02 
.01 
.04 
.01 
.03 


.02 
.01 
.02 


.03 
.05 
.02 
.10 
.12 
.08 
.05 
.03 
.09 


.08 
.07 
.09 
.06 
.02 


.03 
.03 
.04 
.03 
.19 
.19 
.04 
.03 
.07 
.09 
.07 
.44 


.10 
.07 
.05 


.05 
.01 
.07 
.16 
.07 
.15 
.05 


.03 
.06 


.04 
.03 


.06  .04 
.03  .01 
.02      .02 


.03 
.08 


.04      .03      .04 


.05 
.12 
.06 
.02 
.03 
.13 
.02 
.03 
.04 
.07 
.05 

.04 
.06 
.04 


.03 
.08 


.05 
.01 
.09 


.03 

.05 

.33 

.08 

• 

.06 

.09 

.15 

.08 


.04 
.10 


.01 

.09 

.05 

.04 

.03 

.13 

.04 

.04 

.03 

.06 

.04 

.01 

.06 

.06 

.06 

* 

.36 

.25 


.12 

* 

.15 


.07 
.01 
.05 
.13 
.20 

.03 
.06 
.13 


.11 

.01 

.07 

.05 

.15 

* 

.03 

.01 

.11 

.02 

• 

.04 

.06 

.04 

.07 

.06 

.08 

.01 


.05 
.03 


.03 
.03 

.04      .03 
.01 

.05 
.05 
.01 
.05 
.09 


.01 
.02  .03 
.01 


.01 
.01 


.02 
.01 
.04 


.01 
.30 


.08 
.03 


.60 
.43 
.53 
.50 
.M 
.98 
.30 
.53 
.76 
.61 
.53 


.59 
.45 

.45 
.33 
.81 
.30 


.12 

.01 

• 

.05 

.06 

.01 
.02 
.07 


.01 
.03 
.03 


.06 
.01 

.01 
.01 
.01 


.03 
.01 

.10 
.01 
.01 
.01 


.13 
.01 
.03 
.04 
.01 


.07 
.03 
.01 


.01      .03 
.03      .03 


.03 

.03      .01 


.01 

.06      .01 


.03 
.03 


.03 

.01 


.03 
.09 
.09 
.01 


.09      .07 
.07      .03 


.12 
.12 


.01 

.03 

.04 

.12 

.08 

* 

.03 

.07 


.07 
.05 
.08 
.06 
.04 


.03 
.02 


.01 
.03 
.01 
.05 
.02 


.01 
.02 


.07 
.08 
.03 
.08 


.02  .03 
.01  .01 
.01      .01 


.15 
.04 
.02 
.03 


.04      .05      .03 


.01 
.01 


.18 
.01 


.14 

.01 

* 

.06 

.06 

.01 

.03 

.18 

.11 


.01 

.01 
.06 
.01 


.04      .05 
•        1.04 


.02 
.01      .01 


-10th- 
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.02      .03 
.01 


•  .28 

.03      .02 

.01      .05      .02 


.03 
.01 


.01      .01 
.01 


.01 
.01 
.01 


.01 
.01 


.03 

•  .50 


.03      .02 


.01      .01 
.02      .01 


.34 

.53 
.35 

.49 

.S3 

.53 

.43 

.38 

.63 

.46 

.48 

.33 

• 

.43 

.71 


.63 
.47 
.30 
.15 
.W 
.65 
.41 
.53 
.46 
.60 
.55 
.10 
.43 
.3* 
.54 


.61 

.60 

.53 

.31 

« 

.53 

.18 

.43 

.51 

.74 
.37 
.34 
.83 
.80 
.43 
.53 
.47 
.42 
.46 


.57 
.53 
.64 
.54 
.50 


.36 
.13 
.32 
.69 
.24 
1.04 

.33 

.30 
.30 
.77 
.47 
.66 


Tabl*  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KIW   DiOLAND 
rSBBSABT   1950 


A.  M.  Hour  •nding 


1         2         3 


4         S        6 


10       11        12 


P.  M.  Houx  •nding 


5  6 


HI   HATn  WB  AIRFOBT 

MOBTOLX  3   SI   // 

PDTHAIi  BEIGBTS   /'/ 

ROCCVILLI 

IINDSOS  LOCKS  BRADLEY  6 

BETHIL 

MASSACHUSETTS 
■TAinilS   1    K 
RAjmCUT   IB  AIRPORT 
an  BEDFORD 
■OBTB  TRURO 
PirrSFIELD   IB   AIRPORT 
STATE   FARM 
■ESTTIELD    2    NE   6 

NEW   HAMPSBIRB 
BLACnATEB  DAI 
HILLSBORO  2  I 

RHODE    ISLAKD 
BLOCI    ISLAND   WB  CITY 
PORT   ADAIC 

PROTIDEXCE  IB  AIRPORT 
PHOVIDEMCE  WB  CITY 
lOOSSCCKET 

TEBMONT 
SEABSBDSG   mnXTAIIi 


COHKBCTICBT 
CAXDLEWOOD  LAES 
DEI    HATEK   IB   AIRPORT 
lORFOLK    2    SW    /,' 
ROCETILLE 
IIKDSOB  LOCKS   BRADLEY  6 

MAIHE 
ADGDSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPOBT  WB  CITY 
EDSTIS 
GILSAD 
GREENVILLE 
BODLTON  AIRPORT  6 
BODLTON   1    NE 
mLLINOCKTT  AIRPORT 
NORTH   ANDOVER 
PORTLAND   IB   AIRPORT  // 
ROCKLAND   1   I 
ROBURY 
SEOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  lEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS   FALLS 


MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH   HILL   DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  IB  AIRPORT  // 
HARVARD  FOREST  // 
BTAKNIS   1    E 
EMIGBTVILLE  DAM 
NANTUCKET  IB  AIRPORT 
NEI    BEDFORD 
NORTH    TRtmO 
PITTSriEU)   IB  AIRPORT 
RCCEPORT   1    ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING   3    NI 
WASBINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD    2    NE   6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW   HAMPSHIRE 
BLACEIATER  DAM 
CMC<»D  IB  AIRPORT 
DUEBAM 


.01      .01      .OS      .04       .03      .04,      .10      .08      .01 


.01 

.01 

.01      .02 

.03      .02 

•  .01 


.02 
.01 

.02 
.01 

.01 
.01 

.02 
.01 
.02 

.02 

.02 
.01 
.01 

.01 

.01 

• 
• 

• 
.04 

• 
• 

.01 
.01 


.SB 

•  .01 

•  .01 


FBAMKLIH  FALLS  DAM 

BILLSaORO  2  W 

LINCOLN 

MOUNT  lASHINGTON  IB  // 

NEI  DURHAM 

PINEHAM    NOTCH 

PITTSBimC   RESERVOIR  // 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

lENDELL 

IINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
PROVIDENCE  IB  AIRPORT 

VERMONT 
BLOOMFIELD 
SEARSBUSG  MOUNTAIN 


MAINE 
AOCDSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  IB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
GREENVILLE 
BOULTON  AIRPORT  6 
BOULTON  1  NE 
NORTH  ANDOVER 


.01 
.01 


.01 

.01 

01 

.01 

.01 

01 

.02 

.03 

.01   .03   .01 


.01   .01 
.01 


Uth- 


.02 
.01 


.01 
.01 


*     •     • 

.01 


.01 
.02   .02   .01 


.01  .01 
.02 
.01 
.02 


.02 
.03 
.02 
.05 
.01 


.01 
.01 


.02  .01 
.01  .02 
.03  .03 
.01  .03 
.02 
.02   .01 


.01   .01 
.01   .01 
.02   .01 
.01 
.01 


01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.04 
.01 

.01 

.01 

.02 

.01   .01 

.02 

.02   .01   .01 


.01 


.01 
.01 


.03 
.03 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.02   • 

.01 


.02 
.02 


.01   .01 
.01   .03 


.04 
.60 


.01 
.02 
.03 


.03 
.02 


-12th- 


.01 

.02   .01 
.01 


.01   .01   .02   .01   .03 
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.04 
.01 
.02 

.41 


.OS 
.08 
.06 

.02 
.08 


.03 
.02 


.06 
.06 
.06 
.08 
.02 


.01 
.01 
.04 
.OS 


.03 
.08 
.07 
.07 
.07 
.03 

.03 
.06 
.03 
.36 
.OB 
.03 
.07 
.03 
.94 
.00 
.OS 


.02 
.05 
.02 
.03 
.04 
.04 
.04 
.02 
.01 
.03 
.04 
.03 
.01 
.02 
.04 
.SB 


.05 
.02 
.04 
.60 
.03 
.01 
.04 
.07 
.05 
.07 
.03 
.03 
.04 
.10 


.03 
.13 


.03 
.03 
.03 
.04 
.01 
.01 

.OS 
.08 


Table  4-Coiitmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY   1950 


A.  M.  Houz  ending 


8         9         10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


ROCKI^ND   1   W 
ROBURT 
SUNDAY    RIVER 

NEW  HAMPSHIRE 
HOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
SOUTH  WEST  HARBOR 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  BILL  DAM 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
SEABSBDRG  MOUNTAIN 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
GILEAD 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 


NEW  HAMPSHIRE 
BLACEWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORBAM 
HANOVER 
BILLSBORO  2  t 
LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 
MOUNT  WASBINGTON  WB  // 

NASHUA  3  N 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESEBVOIE  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 


.04 
.05 
.06 
.02 


.07 
.21 


.04 
.03 
.03 
.02 
.01 
.02 


.03 
.02 
.02 


.07 
.02 
.02 
.02 
.02 
.03 


.04 
.04 
.05 


.04 
.02 
.01 


.05 
.03 
.03 
.24 
.12 


.03 
.04 
.05 


.05 
.04 
.02 
.03 


01 
02 
03 
.01 
.01 

.02 

.03 
.04 
.01 
.02 


.02 
.01 
.03 


.04 
.02 
.02 
.05 


.05 
.01 
.01 


.02 
.01 
.04 


04 
.02 


.03 
.02 
.04 
.03 
.05 
.04 
.01 
.01 
.02 


.01 
.05 
.01 


.02 
.02 


01      .01      .02      .02      .01      .01 


-13th- 


.01 
.02      .01 


.01      .01      .01 


-14th- 


.07 
.06 
.05 
.01 
.04 
.10 


.08 
.05 
.04 
.06 
.02 


.06 
.06 


.02 
.07 


.02 
.06 
.09 


.01 
.03 


.01 
.08 
.03 

.01 
.01 


.05 
.01 


.02 
.03 


.04 
.01 
.02 


.04 
.01 
.04 


.07 
.01 
.06 
.02 
.02 


.01 
.02 
.01 

.03 
.04 
.02 
.03 
.15 
.04 


.01      .01      .03      .01      .02      .01      .03      .01      .01 
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.01 
.06 
.01 
.03 
.04 
.02 
.01 
.04 
.04 

.04 
.05 
.02 
.04 


.03 
.07 
.03 


.05 
.02 
.04 
.03 
.01 
.05 
.06 
.05 
.07 


.01      .02      .01 


.02 

.02 

.03 

.03 

.04 

.04 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.03 

.05 

.06 

.06 

.0£ 

.02 

.03 

.03 

.04 

.04 

.07 

.05 

.06 

.08 

.05 

.02 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.04 

.03 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.04 

.03 

.04 

.06 

.03 

.05 

.06 

.05 

.03 

.03 

.16 

.16 

.04 

.04 

.03 

.03 

.02 

.04 

.04 

.04 

.04 

.03 

.06 

.05 

.07 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.03 

.03 

.03 

.04 

.05 

.01 

.03 

.03 

.04 

.03 

.05 

.05 

• 

* 

• 

* 

.09 

• 

• 

* 

• 

.05      .03 
.01 


.03 
.02 
.06 
.10 
.10 
.10 
.03 


.05 
.08 
.07 


.01 
.07 
.04 
.05 


.03 
.06 


.06 
.03 


.03 
.06 


.06 
.06 
.08 


.08 
.05 
.03 


.01 
.04 
.08 
.01 
.06 
.07 
.07 
.09 


.02 
.03 
.06 
.05 
.10 
.08 
.03 
.05 
.04 
.10 
.11 
.06 


.08 
.02 


.03 
.07 


.02 
.05 


.02 
.05 
.05 
.04 
.06 
.05 
.04 
.51 


.03 
.06 
.04 


.02 
.03 


.02 
.06 


.02 

.03 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

• 

• 

• 

• 
.01 

.06 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 
.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.03 

.03 

.03 

01 

04 

.04 

05 

.04 

.02 

.04 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

.03 
.01 

.03 

.04 
.01 

.02 
.01 
.01 
.03 
.01 
.01 
.01 
.01 
.01 
.02 
.02 
.01 


.04 
.02 
.08 
.05 
.08 
.01 
.11 
.12 
.04 
.01 
.07 
.09 
.04 
.01 
.04 


.01      .02      .05 


.07 
.09 


.03 
.06 
.02 


.02 
.01 
.06 
.06 


.02 
.09 


.01 
.05 


.02 
.03 
.01 


.03 
.01 
.07 
.05 
.03 
.01 
.06 
.09 
.02 

.OS 
.01 
.03 
.01 
.01 


.10      .07      .06      .04 
.01      .01  .03 

.06      .06      .05      .OS 


.02 
.03 


.03 
.02 
.04 
.01 


.03      .02      .02 


Tabl*  4-CoDtinu0d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NKI  ENGLAND 
FEBBDART  1950 


lARBEM  1  SK  // 
lEXDKLL 

aaODE  ISLAKD 
BUXl    ISLAND  ITB  CITT 
rOBT  ADAIC 

PBOVIDENCE  WB  AIEPOBT 
PBOVIDENCE  WB  CITT 
lOONSOCKST 

TEBMONT 
BnBLINGTON  IB  AIBPOBT 
COBItTTH  // 
CBAPTOtI 

BICBCATE  FAIXS  // 
■AMCHSSTSB 
MOMTPELIBt  AP  6 
mSBISVILLE 
NEWFOBT  // 

NOBTRriELD  NOBIICH  UNIT 
SEABSBUBG  mCNTAIN 
STOCEBBIDCE 
TISOB 


CONNBCTICIIT 
BLOOKriELD 

BBIOGEPORT  IB  AIBPOBT 
CANDLSIOOD  LAKE 
HABTFOBD 
JElE'l'r  CITT 
aOODUS  BXSEBTOIB 
RII  BATEM  IB  AIBPOBT 
NBWINCTON 
NOBFOLK  2  SI  // 
PUTNAM  BEICHTS  // 
BOCETILLE 
STOBBS  // 
IINDSOB  LOCKS  BBADLET  6 

MAINE 
ADCOSTA  AIEPOBT 
BETHEL 

CABIBOU  IB  AIEPOBT  // 
CLATTON  LAKE 
EASTPOBT  IB  CITY 
BDSTIS 
GILKAD 

GRAND  LAKE  STBSAll 
GREENVILLE 
HODLTON  AIBPOBT  6 
BOULTON  1  NE 
HLLINOCKET  AIBPOBT 
NORTH  ANDOTEB 
OLD  TOIN  AIBPOBT 
PORTLAND  IB  AIBPOBT  // 
ROCKLAND  1  I 
ROBURT 
SKOWHSGAN 
SOUTH  ANDOTEB 
SDNDAT  BITKB 
SIANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

birch  bill  dam 
blue  hill  // 
boston  ib  aibpobt  // 
cambridge 
babtard  forest  // 
htannis  1  e 
enighttille  dam 
iunttx:ket  ib  airport 
new  bedford 
pittsfield  ib  airport 
rockpobt  1  ese  // 
state  fabm 
sterling  3  ni 

lASBINGTON 
IKT  BBIMFIELD 
IXSTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 


RmELIN  FALLS  DAM 
GORHAM 

HANOVER 

HILLSBOBO  2  I 

LANDAFF 

LEBANON  AIBPOBT  6 

LINCOLN 

MOUNT  lASHINGTON  WB  // 

NASHUA  3  N 

NEI  DCRBAM 

PIKKHAM  NOTCH 

PITTSBUKC  BESEBVOIB  // 

8UBRT  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITT 
FORT  ADAie 

PBOVIDENCE  IB  AIBPOBT 
PBOVIDENCE  IB  CITT 
lOONSOCKET 

VERMONT 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  IB  AIBPOBT 
CORINTH  // 


.03 
.01 
.02 


A.  M.  Hour  ending 


.06 
.12 
.05 
.01 


.06 
.03 
.04 


.02 
.05 
.01 
.18 


.02 

.01 

.07 

.05 

.01 

.02 

.06 

• 

.01 

.03 

.01 

.02 

.04 

.04 

.01 

.02 


.01 
.01 


.04 
.01 
.03 


.02 
.02 
.03 
.02 
.05 


.01 
.01 


.01 
.08 


.03 
.02 
.07 
.07 
.03 
.05 
.04 


.02  .06 
.04  .04 
.04      .05 


.04 
.01 
.08 
.02 
.01 
.02 
.02 
.04 
.04 
.01 
.01 
.06 
.01 
.01 
.02 


.03 
.01 
.04 


.03 

.04 

.07 

.07 

.09 

.03 

.03 

* 

.02 

.05 

.03 

.04 

.04 

.04 

.01 

.02 


.01 

.02 

.01 

• 

.06 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

« 

.02 

.07 

.05 


.04 
.02 
.04 


.02 
.04 
.01 
.02 


.03 
.01 
.01 
.04 
.02 
.02 


.02 
.07 


.04 
.02 


.01 
.01 
.08 
.03 
.01 
.02 


.02 
.03 


.03 
.03 
.02 

.04 
.08 


.02 
.09 
.08 
.05 
.08 
.04 


.01 
.05 
.03 
.06 
.05 
.08 
.01 
.05 


.06 

.02 

.04 

.02 

.03 

.01 

* 

.02 

.09 

.03 

.01 

.05 

.01 

.02 
.02 


.03 
.04 
.05 
.05 
.04 


.01 
.03 


.03 
.02 
.01 


.04      .03      .03 


.02 
.06 
.04 

.03 

.01 
.03 


.04 

.03 
.08 
.12 
.10 
.04 
.01 


.01 
.05 
.02 
.02 
.10 
.10 
.05 
.03 
.03 
.10 
.04 


.01 
.04 


.02 
.01 
.02 

.01 
.01 
.03 


.04 
.04 
.06 
.11 
.19 
.08 
.18 
1.76 
.14 


.03 

.09 

.09 

.12 

.12 

.07 

.07 

.07 

.09 

.07 

.01 

.18 

.01 

.01 

.08 

.03 

.13 

.06 

03 

.01 

03 

.05 

04 

.01 

.04 

10 

.05 

.09 
.02 

.05 
.01 
.06 
.03 
.06 


.08 
.03 
.10 
.06 


.01 
.09 
.03 
.06 
.02 
.01 
.01 
.04 
.06 


.09 
.16 
.05 
.08 
.01 


.12 
.07 
.03 
.01 


.02 
.04 


.04 
.04 
.02 


.09 
.05 
.05 
.03 


.04 
.06 


.  10 
.16 
.05 
.10 
.09 


.02  .03 

.04  .02 
.01 

.04  .04 


.04 
.03 
.05 


.05 
.05 
.06 
.12 
.05 
.08 
.11 


.02 
.03 
.08 


.08 

.06 

.09 

• 

.04 

.05 

.04 

.04 

.09 

.02 


.04 
.13 
.02 
.43 
.05 
.09      .09 


.14 
.08 
.05 


.06  .07 
.07  .02 
.11      .10 


.09 
.15 
.09 
.11 
.13 


.03 
.02 
.01 
.01 


.02 
.06 
.07 
.16 
.11 
.22 
.11 
.02 


.09 
.01 
.04 

.01 
.03 


.03 
.10 
.12 
.13 
.08 
.07 
.11 


.02 
.05 


P.  M.  Hour  ending 


.03 
.05 
.01 
.02 
.01 


-15th- 


.01 
.01 
.04 
.02 

.18 
.11 
.04 
.02 

.15 
.07 
.12 


.01 
.05 


.02      .02 
.06      .07 


.04 

.07 

.01 

.09 

.07 

.01 

• 

.04 

.09 

.07 

.04 

.05 

.04 
.08 
.09 


.01 
.06 


.05 
.01 
.09 
.04 
.07 
.06 
.06 
.08 


.04 
.02 
.11 
.10 
.12 
.02 
.05 

.01 
.08 
.01 
.12 
.09 
.15 


.17      .08      .01 


.05 

.10 

.05 

• 

.04 

.04 

.04 

.11 

.05 

.03 

« 

.06 

.09 

.11 

.01 

.09 

.03 
.10 
.09 


.02 
.03 
.09 

.01 
.09 
.07 


.03  .12  .11 

.07  .20  .20 

.10  .20  .10 

.08  .10  .20 

.08  • 


.02  .01  .01 
.01  .03  .03 
.05      .11      .06 


.02 
.04      .02 

I  r»f«r«iic*  aot«*  follovlof  BtBtiOB  I 
-    53    - 


.02 
.02 


.02 
.10 


.01 
.08 


.02 
.02 
.01 
.07 
.04 
.05 
.04 
.10 
.07 


.07 
.04 
.09 

.12 

.15 


.OS 
.06 
.05 
.06 
.02 


.01      .01      .03 


.01 
.03 


.01 
.06 


.01 
.07 


.08 
.04 
.06 
.02 


.09 
.04 
.09 
.04 


.09 
.02 


.02 

.05      .05      .05 


.04  .05 
.01  .02 
.02      .05 


.01      .02      .02 

.01 
.01  .01 
.05 


.01      .01 
.01 


.02 
.03 


.05      .01      .05 


.03 
.03 
.01 
.02 
.02 
.09 
.03 
.05 


.10 
.02 
.02 
.04 
.02 
.06 
.12 


.12 
.11 
.02 


.01 
.01 


.03 
.01 
.06 
.01 
.03 
.01 


.02 
.02 
.06 


.08 
.03 
.03 


.01 
.04 
.04 


.02 
.02 
.01 


.02 
.01 


.02 
.02 


.05 
.01 
.04 
.04 
.02 
.02 


.05 
.02 
.06 
.02 

.01 
.01 


.05 
.01 
.05 
.05 
.01 
.04 


.04 
.06 
.08 
.02 
.05 
.04 
.05 
.05 
.05 
.02 


.02 
.01 
.02 


.07 

.06 

.05 

.05 

.01 

.13 

• 

.01 

.07 

.04 

.04 

.02 

.05 

.02 

.05 

.05 

.04 

.02 


.04 
.09 
.06 
.02 
.01 


.02 
.04 
.03 
.01 

.04 

.08 

• 

.04 

.05 

.01 

.02 

.02 

.06 

.05 
.02 


.05 
.11 


.01 
.04 
.01 
.03 
.02 
.02 


.02 
.01 
.01 
.01 


.01  .02 
.01  .03 
.05 

•        1.24 

.05      .02 

.01 


.05 
.02 
.03 
.02 


.02 
.06 
.02 
.05 
.01 
.02 
.03 
.03 


.02 
.01 
.02 


.01 
.03 
.02 


.09 


.03 
.01 


.02 
.01 
.02 
.03 


.02 

.01 

.01 

• 

.01 

.01 

.01 


.01 
.02 


.01 
.02 
.01 


.03 
.03 
.06 


.02 
.01 
.01 


.02 
.03 
.02 


.01 
.04 


.03 
.05 
.04 

.02 
.01 
.01 


.02 
.01 
.01 


.01 
.01 


.04      .05 
.03      .04 

.03 

.01      .02 

.02 

.01      .01 

.02      .02 

.04      .02 

.01 


.01 

.01      .03 

.01 

.01 
.08 
.09 


.08      .03      .03 
.05      .06      .03 


.06 
.09 
.06 

.15 
.05 


.03 
.05 
.OS 
.02 


.07 
.05 
.05 

.04 


.02 
.02 
.04 
.02 


.02 
.02 
.03 
.03 
.07 
.04 


.02 
.02 
.05 

.01 

.01 

.02 

• 

.02 

.04 

.01 
.01 
.01 


.01 
.01 


.02 
.03 
.03 


.10 
.04 


.01 

•        1.04 


Table  4-Coiitinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


in  DKSIJLHD 
riBBOABT  1950 


A.  M.  Houi  ending 

p.  M.  Houi  ending 

3 

„ 

otanon 

% 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10   11 

12 

H 

GRAFTON 

.03 

.01 

.0! 

.03 

.09  .OS 

.08 

.08 

.1! 

.09 

.08 

.05 

.06 

.07 

.M 

.02 

.01 

.01 

.95 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.09 

.16 

.06 

.03 

.01 

.47 

HONTPELIER  AP  6 

* 

.13 

* 

« 

•    * 

• 

.08 

• 

* 

• 

• 

• 

.27 

• 

•    • 

•     .18 

MORBISVILLE 

.04 

.04 

.o; 

.01 

.01   .02 

.01 

.02 

.03 

.03 

.03 

.06 

.07 

.15 

.06 

.02 

.01   .01 

.64 

NEWPORT  // 

.04 

.01 

.0: 

.02 

.01   .01 

.OS 

.04 

.04 

.04 

.04 

.07 

.03 

.39 

HORTHFIELD  NORWICHI  DMZ7 

.04 

.04 

.OA 

.01 

.03   .01 

.01 

.08 

.03 

.05 

.05 

.02 

.06 

.08 

.04 

.02 

.01 

.63 

SEARSBDRG  KOmTAIH 

.01 

.01 

.02 

.09 

.06   .02 

.06 

.04 

.10 

.09 

.05 

.02 

.02 

.01 

.06 

.02 

.68 

STOCKBBIDGE 

.01 

.06 

.03 

.01 

.02   .01 

.04 

.04 

.06 

.06 

.02 

.05 

.02 

.03 

.02 

.48 

TYSON 

.01 

.03 

.04 

.04 

.09   .06 

.05 

.12 

.11 

.10 

.09 

.02 

.05 

.06 

.04 

.02 

.01 

.01 

.95 

- 

-16th- 

COmiBCTICOT 

BLOOHFIELD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.03 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.09 

PnTMAM  HEIGHTS  // 

.03 

.03 

.06 

B0CK7ILLE 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.09 

WINDSOR  LOCKS  RRADLEY  6 

• 

• 

•     • 

• 

.04 

• 

• 

* 

• 

.02 

■lAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.03 

.03 

.03   .03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.01 

.04 

.06 

EASTPORT  WB  CITY 

.06 

.08 

.04 

.02 

.02   .02 

.01 

.35 

EUSTIS 

.01 

.01 

.01 

.03 

GILEAO 

.02 

.02 

.04 

GRAND  LAKE  STREAM 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01   .03 

.11 

GREENY I LLE 

.02 

.01 

.02 

.05 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

.23 

• 

• 

*     * 

« 

.09 

• 

« 

•    « 

•     .01 

HOULTON  1  NE 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.16 

HILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.01 

.03 

UASSACBDSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

BIRCH  BILL  DAM 

•    • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.04 

.04 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

HARVARD  FOREST  // 

.20 

.30 

BYANNIS  1  E 

.01 

.01 

.03 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.02 

.02 

.01 

.07 

STATE  FARM 

.01 

.01 

STERLING  3  NW 

.01 

.03 

.03 

.01 

.08 

WASHINGTON 

.02 

.04 

.02 

.08 

WEST  BRIMFIELD 

.02 

.03 

.05 

WESTFIELD  2  NE  6 

« 

• 

•    • 

• 

.02 

• 

• 

• 

• 

.02 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

« 

• 

• 

.04 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATEE  DAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.06 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

DDRBAM 

• 

* 

• 

«     • 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•   • 

*    •     • 

•    *     .06 

1.30 

ERROL 

.01 

.01   .01 

.03 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

HANOVER 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

HILLSBOBO  2  W 

.03 

.01 

.04 

LANDAFF 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

LEBANON  AIRPORT  6 

« 

• 

• 

• 

.15 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.03 

NASHUA  3  N 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.10 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

WENDELL 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.07 

WINCHESTER 

• 

• 

• 

* 

*    • 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

«    • 

•    *    • 

•    •   1.70 

1.70 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.03 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.04 

.04 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

CORINTH  // 

.03 

.02 

.01 

.06 

GRAFTON 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.07 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

.01 

.02 

.01 

.18 

MANCHESTER 

* 

« 

• 

* 

•     * 

• 

• 

1.20 

1.30 

MONTPELIER  AP  6 

• 

« 

•    * 

• 

.01 

• 

* 

• 

• 

• 

.09 

HORBISVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.09 

NORTBFIELD  NORWICH-  UlflV 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

STOCKBRIDGE 

.02 

.02 

.02 

.02 

.08 

TYSON 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

-17 

th- 

.10 

MAINE 

EUSTIS 

.01 

.01 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

NORTH  TRURO 

- 

- 

- 

- 

-. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STERLING  3  NW 

.01 

.01 

.01 

.03 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

* 

« 

* 

* 

.04 

NEW  HAMPSHIRE 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

• 

•    * 

• 

.02 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

.01 

.02 

.01 

.04 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

-18 

th- 

.03 

MAINE 

FORT  KENT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VERMONT 

GRAFTON 

.01 

.01 

-19 

.01 

th- 

.03 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.06 

.01 

.07 

Tabic  4-Continucd 


CAMDLnOOO  LAKK 

nil   BATEM   (B  AIRPOBT 

XORTOLK   2   SI    i, 

POTNAM  BXIGHTS  // 

STOBBS  / 

f IKDSOB  LOCKS  BBADLZT  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPOBT 
CABIBOD  IB  AIRIOBT  // 
CLATTON  LAKE 
lASTPOBT  IB  CITY 
IDSTIS 
FOBT  EEUT 
GBAND  LAKE  STBXAM 
GBXSNVILLE 
aOOLTON  AIBPOBT  6 
BOOLTON  1  HE 
MILLINOCEET  AIBPOBT 
OLD  Ton  AIBPOBT 
POBTLAKD  IB  AIRPOBT  // 
tOCELAKD  1  I 
BQXBUBT 
SKOIHSCAN 
Sf ANS  FALLS 

MASSAC  HUSETTS 
AMBIBST 
BIBCB  BILL  DAM 
BLUE  BILL  // 
CAMBBIOGE 
BABTABD  FOBEST  // 
BTAMNIS  1  E 
mCBTVILLE  DAM 
■AimCEET  IB  AIBPOBT 
lEI  BEDFORD 
■ORTB  TRDRO 
PITTSFIELD  IB  AIBPOBT 
BOCEPOBT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLINC  3  HI 
lASHINGTOB 
■OBCESTEB  AIBPOBT  6 

KEI  HAKPSBIBE 
BLACEIATEB  DAM 
BBISTOL  // 
CONCORD  IB  AIBPOBT 
DDBBAM 
■BBOL 

RAMXLIK  FALLS  DAM 
GOBHAM 
■ABOTEB 
BILLSBOBO  2  I 
LEBAMOII  AIRPOBT  6 
LIHCOUC 

■OUHT  lASBINCTOH  IB  // 
HASHDA  3  X 
RBI  DURHAM 
PIICKHAM  NOTCB 
PITTSBDBG  RESEBTOIB  // 
SUBBT  MODVTAIN  DAM 
■ABRBB  1  SB  // 
lEKDELL 
IIMCEESTEB 

RBODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  IB  CITY 
FOBT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPOBT 
PBOVIDENCE  IB  CITT 
lOONSOCKET 

VEBBOBT 
BLOOMFIELD 

BDBLINGTON  IB  AIBPOBT 
COBINTB  // 
BIGBGATE  FALLS  // 
■ANCBESTEB 
MONTPELIEB  AP  6 
EtIPORT  // 

NORTHFIELD  NOBIICH  DNIT 
SEARSBORG  MOUVTAIN 
STOCKBBIOGE 
TTSOR 


MAIKE 
ADCDSTA  AIRPOBT 
CARIBOO  IB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
lASTPORT  IB  CITY 
BOULTON  AIRPORT  6 
SODTB  lEST  BARBOR 

MASSACBUSBTTS 
IBT  BBIMFIELD 

TERMOMT 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  IB  AIBPOBT 
BIGBGATE  FALI^  // 
■OXTPELIER  AP  6 
■BRBISVILLE 


COKHBCTICirr 
BE!  BATEH  IB  AIRPORT 
BORFQLI  2  SI  // 
STORRS  // 

MASSACBUsnra 

ABBERST 

BIBCB  BILL  DAM 

KEIGHTVILLE  DAM 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEI   EMGLAMD 
FEBRDABY   1B50 


A.  M.  Houx  ending 


.01      .01 
.01 


.01 
.02  .01 
.02     ' 


.01 
.03      .00 


.02 
.02 


.01      .01 
.01 


10        11        12 


.03      .01       .01      .01 


.01      .01 

.01      .03      .01 

.01 

.01 


.02      .02      .02 
.03      .02      .01 


.01 
.01 


.01  .03 
.01 
.01 


.01 
.03 


.04      .02 
.04      .02 


.01 
.02 


.02  .03 

.03      .09      .01 

.02 


•  .06 

.01  .07 


.01 

.01  .01 

.04      .01      .02 

.01 


.01      .01 
.01      .02 


.01      .04 
.02 

.01 

.01      .04 

.02      .03      .03 

.01 

.01      .02      .01 


.01 
.01 


P.  M.  Houi  Miding 


.03 
.02 
.02 


.06 
.05 

.03 
.03 


.01 

.04 

.01 

• 

.02 

.02 


.04 
.02 

.01 
.01 
.01 


.01 
.01 
.01 


.01 
.01 


•  .OS 

.01 

.02 

.02      .01 


.01 
.03 


.04      .01 

.01 

.02      .01 


.02 


.02 

.01 

.01      .01      .01 


.01 
.04 
.01 


.01 
.02 


.01 
.02 
.01 


.01 
.01 

.01 
.01 


01 

.01 

.01 
.01 

.02 
.01 

03 

.02 
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.03 
.02 


.01 
.03 
.02 


.08 
.07      .02 


.02      .01 
.01 


-20th- 


.04      .02 
.01      .01 


.03 
.02 
.01 
.01 


.07 
.01      .01 


.01 
.01  .01  .03 
.01  .01 


.01      .01 
.01      .01 


-21st- 


.01 
.01 


.01 
.01 
.02 


.07 
.01 


.02 
.01 


.03 
.01 

.01 
.01 
.02 


.01 
.01 
.01 


.01 
.02 
.01 


.01 
.01 


.07 
.02 
.01 
.03 
.01 


.01 
.01 
.03 
.01 


.05 

.02 

• 

.02 

.01 

.02 


.09 
.04 
.02 
.02 


.01      .01 
.01 


.02 
.01 


.01 
.05 


.01 
.02 


.03 
.02 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.02         .02 
.01      .04      .  02  I       .07 


.04      .05 
.01 


.09 
.01 


Table  4-Coiltinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
FEBHDABT  1S50 


A.  M.  Houi  ending 


P.  M.  Hour  ending 


PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARH 
WASHINGTON 
WEST  BRIHFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  BAHPSHIRE 
LEBANON  AIRPORT  6 

RBODE  ISLAND 
FORT  ADAHS 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
SEARSBURG  MOUNTAIN 


CONNECTICUT 
BLOOHFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOO  LAKE 
HARTFORD 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HE/GHTS  // 
ROCKVILLE 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 
GILEAO 

NORTH  ANDOVER 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
KNIGBTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOVER 
BILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  3  N 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  DNIV 
SEARSBURG  MOUNTAIN 
STOCKBRIDGE 
TYSON 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 


.03 
.03 
.02 
.01 
.03 


.01 
.02 


.02 
.01 
.04 


.02 

« 
.01 


.02 
.01 


.02 
.01 


.02 
.02 


.02 
.01 
.03 
.01 
.02 


.01 
.01 
.02 
.03 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.02      .03      .03      .03 


.02 
.01 
.01 


.01 


.02 
.02 


.01 

.01 

.02 

.03      .01 

.09 

.06 


.01 
.01 


.02 
.01 


.01 

.01 


.01 
.01 
.03 


.01 
.02 


.02 
.01 
.03 


.01 

.01 
.01  .01 
.01      .01 


.01 
.02 
.01 


.01 
.01 


.03 

.02 
.01 


.03 
.02 
.02 


.01 
.01 


.01 

.01 
.01  .02 
.01      .01 


.01 
.02 


.01 
*  * 

.01      .01 

.01 

.01      .02 

.01 
.02      .01 


.01 
.01 
.02 


.01 
.02 


.01 
.02 
.01 

.01 
.01 


.02 
.01 
.02 
.03 


.01 
.03 

.01 
.01 
.01 


.01 
.01 
.02 


.01 

* 

.01 


.03 
.02 
.02 

.02 
.03 
.02 
.01 


.01 
.01 
.01 
.02 
.02 


.03 
.09 


.01      .02 
.03 


.02 
.01      .01 


.01 
.02 


.04      .  01  I 

.01  I 


.01 
.03 


.02 

.03 

.01      .03 


.02 
.01 


.01 
.01 
.01 


.01 
.01 


-22d- 


.02 
.01 
.02 
.03 


.02 
.01 
.03 


.04 
.02 
.01 


.02 
.01 
.03 


.02 
.02 
.02 


.01 
.01 


.02 

.01 

.01 

• 

.01 

.01 


.01 
.01 


.01 
.01 
.01 


.01 
.02 
.01 
.01 
.01 
.01 
.04 
.01 
.02 


.04 
.01 
.04 
.03 
.02 
.02 


.02 
.03 


.02 
.01 
.02 


.02 
.02 


.02 
.02 


.01 
.03 


.01 
.01 
.01 


-23d- 


.01 
.01 
.04 
.01 
.01 
.01 
.02 
.01 
.02 
.10 


.04 
.03 
.01 
.06 
.03 


.03 
.03 
.01 


.02 
.02 
.01 
.01 
.03 


.03 
.02 
.02 
.03 


.01 
.01      .01      .01 


.05      .06      .03 


.02 
.01 
.03 


.01 
.01 


.01      .01      .03 
»  .02      • 


.01  .02 
.03  .05 
.02      .02 


.01 
.01 


.02 
.01 
.03 
.02 
.03 
.03 


.03 
.02 
.05 


.01 
.02 
.04 


.01 
.01 
.01 


.01 
.02 


.03 
.01 
.05 
.09 
.07 
.04 


.03 
.05 
.01 


.02 
.03 
.04 


.01 
.05 


.02 
.05 
.02 


.01 
.01 
.03 
.03 


02      .03      .03      .02 


.02 
.02 
.03 


.02 
.04 
.03 


.01 
.04      .02      .01 


.05 
.03 
.01 
.02 

.04 
.02 
.03 
.02 
.03 
.04 


.01 
.01 
.01 
.01 

.01 

« 
.01 

.07 
.01 


.02 
.04 


.10 
.05 


.03 
.03 
.03 
.05 
.04 
.04 


.05  .01 

.02  .01 

.03  .03 

.03  .02 


.01 
.04 
.03 
.04 
.03 
.05 
.15 


.01 
.03 
.01 
.02 
.01 
.01 
.01 


.01 
.02 
.09 
.07 
.05 
.03 


.02 
.07 
.01 
.02 
.02 
.03 
.18 
.08 


.05 

.05 

.02 

* 

.02 

.03 


.05 
.04 
.03 
.01 
.06 
.04 


.01 
.05 


.03 
.05 
.03 


.04 
.04 
.02 

.04 
.02 
.04 
.04 


.01 
.04 
.05 
.08 
.03 
.03 


.02 
.05 
.04 
.05 


.04 
.02 
.05 


.04  .04  .03 

*  «  4 

.03  .03  . 

•  .29  • 
.04  .02 


.01 
.04 
.02 
.01 

.03 
.02 
.02 
.03 


.10 
.01 

.02 
.02 
.02 


.01      .02      .03 
.01 

.o: 

.01 


.01  .01 

.01  .01 

.02  .01 

.03  .03 

.02  .02 

.01 

.01  .04 

.01 

.01  .04 

.04  .01 


.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

« 

.01 

.01 

.01 

.01 


.01 
.02 
.04 
.04 
.05 
.04 


.05 
.05 
.04 
.02 
.07 


.02 
.02 


.01 

.01 


.04 
.02 
.01 
.01 
.01 
.02 


.01 
.01 
.03 
.01 
.03 
.01 
.03 
.03 


.01  .04 
.03  .02 
.07      .04 


.02 
.03 
.01 


.02 
.02 
.01 
.02 


.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

• 

.03 

.01 

.04 

.04 


.01 
.02 


.03 

.02 

.01 

• 

.01 

.03 

.09 


.03 
.02 
.01 


.04 
.02 
.02 


.01 

.02 

.08 

.05 

.02 

.02 

* 

.02 

.06 

.02 

• 

.01 

.04 

.10 

.04 


.03 

.03 

.04 

• 

.03 

.03 

.01 

.03 

.60 

.01 


.03 
.03 
.03 


.01      .01      .01 


.02 
.02 
.01 


.01 
.01 
.02 
.04 
.05 
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Table  4-ContiiLued 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEW  EMOLAMD 
FEBBOABT  1950 


BABTTOBD 

JOODUS  BBSKBVOIH 

MEW  HAYEK  WB  AIRPORT 

HEWINCTON 

MORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

BOCKVILLE 

STORKS  / 

WINDSOR  LOCKS  BRADLET  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAIE 
EASTPOBT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
BOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTB  ANDOTER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBUBY 
SKOWBSCAN 
SOUTB  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  0AM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HABVAKD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FAKM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BBIMFIELS 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACEWATER  DAM 
BRISTOL  // 
COMCOBO  WB  AIRPORT 
IRBOL 

nAMKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
HASHDA  3  N 
HEW  DURHAM 
PINEEAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SUBRY  MOU'NTAIN  DAM 
lAEBEN  1  SE  // 
WENDELL 
WIMCBESTEB 

BBODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PORT  ADAMS 

PBOVIDENCE  WB  AIBPOBT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKBT 

VERMONT 
BDBLINGTON  WB  AIBPOBT 
CBAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
MANCHESTEB 
MONTPELIER  AP  6 
■ORBISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIT 
SEABSBUBC  MOUNTAIN 
STOCKBRIDGE 
TYSON 


CONNECTICUT 
CAMDLEWOOO  LAKE 
JEWBTT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CABIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 


A.  M.  Hour  ending 


.02 

.03 

.OS 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.0! 

.01 

.01 

.03 

.03 

.05 

.03 

.01 

.0: 

.01 

.05 

.04 

.01 

.01 

9         10        11        12 


.04 
.04 


.01 

.03 

.07 

.06 

.03 

.03 

• 

.03 

.05 

.05 

« 

.03 

.02 

.07 

.05 

.02 

.02 


.03 
.01 
.01 
.02 


.02 
.05 


.07 
.02 


.03 
.01 


.03 
.01 


.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 
.02 


.01 
.01 
.05 


.04 
.08 
.06 


.02 
.03 
.02 
.01 
.16 
.13 


.01 

.03 
.02 

.02 
.01 
.05 
.01 

.01 


.01 
.02 


02 

.01 

.01 

.01 

.01 

02 

.04 

.01 

.01 
.03 
.01 
.01 
.03 
.01 
.01 


.01 
.01 
.02 
.02 
.01 


.01 
.02 


.01 
.02 


.04 
.02 


.02 

.04 
.01 


.01 
.01 
.02 


.02 
.03 


.02 

.03 


1 


.01       .03 
.01      .01 


.01 
.01 
.02 


.01 
.02 


.08 
.01 
.03 
.02 
.01 


.04 
.01 


.02 
.01 


.02 
.04 


.04 
.01 
.05 
.58 
.08 
.02 
.01 


.02 
.02 
.03 


.02 
.01 


.01 
.06 


.01 
.02 
.02 
.03 
.01 
.01 


.01 
.01 


.02 
.06 


.04 
.06 


.05 
.06 
.03 
.11 
.09 


.07 
.08 


.06 
.02 
.02 
.17 
.03 
.01 

.01 
.04 

.10 
.07 


.01 
.01 


.02 
.01 
.03 


.02 
.02 


.04 
.05 
.081 


.01| 

.04 


.02 
.04 


.06 
.02 
.03 


.02 

.03 
.02 


.04 
.01 
.05 
.02 


.01 
.04 


.01 
.03 
.02 


.01 
.01 
.04 


.01 
.03 
.01 

.02 
.02 


.95 
.01 


.02 
.01 
.01 


.01 
.01 


.26 
.02 


P.  M.  Hour  ending 


.01      .01 
.01 


.02 
.01 
.01 


.01      .02 
.01 


.01 

.01      .01 


.01 
.02      .01 


.01 

.04      .02 


.02 
.01 
.01 
.04 
.01 
.03 
.01 
.02 


.10 
.07 


.03 
.02 
.04 


.08 
.02 
.02 
.01 
.01 


.01 
.01 


.03 
.03 


.02 
.01 


.02 
.01 


.03 
.05 
.02 
.02 
.03 


.27 
.07 


.02 
.03 
.02 


.10 
.01 
.01 


06 

-24th- 


.04 
.04 


.06 
.01 
.01 


.02 
.01 
.03 

.05 
.07 
.01 
.01 


.06 
.03 
.01 
.03 
.04 
.03 
.02 


.01 
.01 


.03 
.03 


.02 
.01 
.02 
.02 


.01 
.05 

.04 
.01 

.03 

.04 

.05 

« 

.05 

.06 

.03 

.03 

.04 

.05 

.03 

.01 

.04 

.04 

.03 

.03 


.01 
.03 


.01 
.01 


.02 
.02 


.02 

.01 


9  10         11         12 


.01 
.01 


.03 
.02 


.08 
.02 
.08 
.04 

.01 
.07 


.06 
.04 


.10 
.02 

.02 
.06 
.01 
.66 
.06 
.02 


.02 
.03 
.01 

.02 
.01 


.04 
.02 
.03 


.02 
.02 


.02 
.01 


.02 
.02 
.01 


.01 
.01 
.01 


.01 
.01 


.02 

.01 


.02 
.01 


.46 
.95 
.37 
.30 
1.06      1.06 


.34 
.25 
.14 
.28 
.45 
1.18      1.18 


. 03  . 02  .02  .02 
.02  !  .01  .01  .01 
.01       .13      .11      .12 
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Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEV    ENGLAND 
FEBRUARY   1950 


A.  M.  Hour  ending 

P. 

[4.  Hour  ending 

btahon 

0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

G I LEAD 

.01 

.01 

.0! 

.04 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.02 

.03 

.03 

.09 

GREENVILLE 

.01 

.02  .03  .  o; 

.01 

.01 

.0] 

.01 

.01 

.01 

.15 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.12 

* 

* 

« 

* 

BOULTON  1  NE 

.01 

.04 

.02 

.o; 

.01 

.02 

.02 

.15 

BILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.04 

.03 

.02 

.02 

.15 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.02 

.o: 

.02 

.06 

.14 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

ROCKLAND  1  W 

.05 

.01 

.06 

ROXBURY 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

SKOWHEGAN 

.02 

.02 

.04 

SOUTH  ANDOVER 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.06 

SWANS  FALLS 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.12 

MASSACHUSETTS 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.06 

.08 

.03 

.17 

NORTH  TRURO 

-    -    - 

. 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.04 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.01 

.03 

WASHINGTON 

.03 

.03 

.06 

WEST  BRIUFIELD 

.01   .01   .02 

.04 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.03 

.05 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

DURHAM 

* 

* 

* 

* 

*     * 

«     »     * 

•     *     « 

•     *     * 

* 

« 

« 

« 

* 

* 

* 

« 

.30 

.58 

ERROL 

.01 

.01 

.03 

.05 

.05 

.03 

.01 

.02 

.01 

.22 

GORHAH 

.01 

.01   .02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.09 

HANOVER 

.01 

.01 

.02 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.01 

.03 

LANDAFF 

.01 

.02 

.03 

LEBANON  AIRPORT  6 

« 

« 

* 

« 

» 

.02 

LINCOLN 

.04 

.05 

.02 

.01 

.12 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02   .02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.17 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.01 

.05 

.06 

.02 

.04 

.01 

.04 

.05 

.29 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.04 

.01 

.17 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.02 

WARREN  1  SE  // 

.02   .02 

.03   .01 

.08 

WENDELL 

.01 

.01 

.02 

.04 

WINCHESTER 

.01   .01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

CORINTH  // 

* 

* 

« 

* 

♦     * 

*     *    » 

•     •     .67 

.67 

MANCHESTER 

* 

* 

* 

* 

*     * 

*     «     * 

•     .88 

.01   .02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.96 

MONTPELIER  AP  6 

* 

.10 

* 

* 

« 

* 

* 

.11 

* 

* 

• 

« 

MORRISVILLE 

.02 

.02 

NEWPORT  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

•    •    • 

*     *     * 

»     ♦     • 

♦ 

.10 

.10 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.02   .04   .02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

TYSON 

... 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

,- 

-25th- 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.02 

.03 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.02 

.03 

.04 

.12 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.02 

EASTPORT  WB  CITY 

.04 

.04 

.04 

.02 

.01   .09 

.24 

EUSTIS 

.02 

.02 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 

.04 

.02 

.05   .03 

.16 

GREENVILLE 

.01 

.01 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.11 

* 

* 

*     * 

•     .11 

HOULTON  1  NE 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.11 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03 

.03 

NORTH  ANDOVER 

.08 

.01 

.09 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.03 

.03 

.07   .02 

.16 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.02 

ROXBURY 

.01 

.01 

.02 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.01 

.03 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.05 

.03 

.09 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.02   .01 

.04 

NEW  HAHPSBIBE 

ERROL 

.01 

.01 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.02 

VERMONT 

MONTPELIER  AP  6 

* 

.09 

MOBTHFIKLD  NORWICH  UNIT 

.04 

.01 

.05 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.01 

.01 

.01 

-26 

:h- 

.03 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

« 

* 

• 

RHODE  ISLAND 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

VERMONT 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

-27 

th- 

.01 

.01 

.02 

CONNECTICUT 

STORRS  // 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAINE 

FORT  KENT 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOUTH  WEST  HARBOR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSACHHSBTTS 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.02 

notSB  following  ; 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NE«   ENGLAND 
FEBBUART   18S0 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

1 

'!  = 

3 

4 

5    6 

1 

7 

8    9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7    8 

9 

10 

u 

12 

NEW  HAMPSBIRE 

HILLSBORO  3  1 

... 

-    -    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VERMCNT 

BICBCATE  FALLS  // 

_    _    _ 

_    -    - 

- 

- 

. 

- 

- 

. 

SAINT  JOEKSBURY 

_    -    _ 

.    -    _ 

-    -    - 

-    -    - 

-    -    - 

- 

- 

-28th- 

CONMBCTICTTT 

BLOOMFIELD 

.02 

.02 

.04 

BBIDCEPOBT  WB  AIRPORT 

.01 

.03   .02 

.06 

CANDLZWOOD  LAKE 

.01 

.03 

.02 

.06 

BARTFORD 

.05 

.05 

.10 

JKWETT  CITY 

.01 

.03 

.03 

.07 

MOOOUS  RESESTOIR 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

NEW  BAVKN  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.05 

.02 

.12 

NEWINOTON 

.02 

.02 

.04 

NORFOLK  2  SW  /, 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

PUTNAM  HEIGBTS   / 

.01 

.01 

.02 

.01 

.06 

ROCEVILLE 

] 

.02 

.04 

.01 

.07 

SBEPAUG  DAM 

_  j  _    _    - 

_    _    _ 

-    _    - 

_    _    _ 

_     _    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STORES  // 

_    _    _ 

_    _    _ 

_    _    - 

_    _    - 

_    _    _ 

_    _     _ 

- 

- 

- 

. 

WATERBURY  CITY  HALL 

_    _    _ 

_    _    _ 

-    -    . 

.    _    - 

-    -    - 

-    -     _ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

♦ 

• 

• 

lUINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.06 

.03 

.10 

BETHEL 

.02 

.02 

.01 

.05 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.04 

.06 

EASTPORT  WB  CITY 

.03 

.03 

lOSTIS 

.01 

.02 

.03 

.01 

.07 

FORT  KENT 

... 

.    -    - 

-    -    - 

-    -    - 

-    -    - 

_    _    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GILEAD 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.08 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.02 

GREENVILLE 

.01 

.03 

.05 

.03 

.03 

.15 

HOULTON  1  VE 

.02 

.02 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.04 

.04 

.09 

MILTON 

-    -    - 

-    -    - 

_    _    _ 

_    _    _ 

_    _    _ 

-    -    - 

. 

- 

- 

- 

- 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

OLD  TOWN  AIRPORT 

• 

*     « 

• 

* 

« 

♦ 

« 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.04 

.03 

.03 

.02 

.13 

ROCKUiND  1  » 

.03 

.03 

.02 

.08 

ROXBURY 

.04 

.04 

.01 

.02 

.11 

RUMFORO  ISSE 

... 

... 

.    -    . 

-    .    . 

-    _    _ 

-     -    . 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

SKOWEEGAN 

.01 

.01 

.02 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.02 

.01 

.02 

.06 

SOUTH  WEST  HARBOR 

_    _    _ 

_    _    _ 

-    -    - 

_    _    _ 

_    _     _ 

-          -          - 

- 

- 

- 

_ 

. 

- 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.03 

.04 

.02 

.02 

.13 

SWANS  FALLS 

.02 

.04 

.01 

.03 

.10 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01   .03 

.03 

.05 

.02 

.01 

.15 

BIRCH  BILL  DAM 

.01   .02 

.03 

.03 

.01 

.10 

BLUE  BILL  // 

.03 

.03 

.05 

.03 

.14 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.04 

.04 

.02 

.11 

CAMBRIDGE 

.02   .01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.11 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01   .06 

.04 

.04 

.04 

.02 

.22 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

.01 

.03 

niGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.02 

MEHDOM  AIRPORT 

... 

.    _    _ 

-    -    _ 

-    .    - 

-    _    _ 

_     _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MAimiCKrr  wb  airport 

.01 

.01 

.02 

MEW  BEDFORD 

.01 

.04 

.05 

PITTSFIELD  »E  AIRPORT 

i 

.01   .02 

.01 

.04 

BOCKFORT  1  ESE  // 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.09 

SALEM  AIR  STATION  6 

- 

-    -    _ 

-    -    - 

-     .    _ 

... 

. 

- 

- 

- 

_ 

. 

STATE  FARM 

.01 

.02 

.02 

.03 

.08 

STKBLING  3  NW 

.01 

.02 

.04 

.03 

.02 

.12 

lASHINGTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

WEST  BRIMPIELD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

*    *     * 

•     .01 

NE«  HAMPSBIRE 

BLACKWATEB  DAM 

.02 

.02 

.01 

.05 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.09 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.09 

DURHAM 

.02 

.05 

.04 

.04 

.15 

ERROL 

.01 

.04 

.04 

.04 

.02 

.15 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.03 

.02 

.01 

.01 

.07 

CORHAM 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.10 

HAROVER 

.01 

.02 

.03 

BILLSBOBO  2  W 

.    .    _ 

-    _    _ 

_     -    _ 

-    -    _ 

_     _    _ 

_    _     _ 

_ 

_ 

_ 

LANDAF? 

.01 

.02 

.02 

.05 

LINCOLN 

.01 

.07 

.03 

.04 

.06 

.21 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.04 

.05 

.04 

.04 

.04 

.21 

MASHUA  3  N 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.10 

HEW  DURHAM 

.01 

.04 

.02 

.02 

.09 

PINKHAM  NOTCH 

.05 

.05 

.04 

.01 

.05 

.20 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

SOMRT  MOUNTAIN  DAM 

.01   .03 

.02 

.03 

.01 

.10 

WARREN  I  SE  // 

.01 

.01   .01   .02 

.02 

.07 

WENDELL 

.02 

.01 

.03 

WINCHESTER 

.04   .01 

.04 

.01 

.10 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.04 

.06 

.02 

.12 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.01 

.07 

PROVIDENCE  WB  CITY                 | 

.03 

.02 

.04 

.01 

.10 

WOONSOCKFT 

.02 

.01 

.01 

.04 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

-    .    _ 

-    .    . 

... 

-    -    . 

_ 

_ 

_ 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1 

.04 

.03 

.07 

CORINTH  // 

.01   .01 

.01 

.01 

.02 

.06 

GRAFTON 

.01   .02 

.04 

.02 

.01 

.06 

.16 

BIGHGATE  FALLS  // 

_    _     _ 

-    .    . 

.    -    - 

_ 

MORRISVILLE 

1  ~ 

.01 

.02   .04 

.03 

.03 

.07 

.02 

.22 

NEWPORT  // 

i 

.01   .04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.11 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.01   .01   .01 

.01   .01 

.01 

.01 

.07 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.01 

.01   .04 

.06 

.01 

.03 

.18 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.01   .06 

.09   .06 

.07 

.04 

.01 

.01 

.35 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

.03 

.05 

TOWNSHEND 

-    -    - 

.    -     - 

_ 

_ 

TYSON 

- 

- 

"    ~    "   1 

_  J  - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

follovlng  Station  Indaz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1950 


Station 

Day  of  montli 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  '  18 

19 

20  ;  21 

22 

23 

24 

2S 

26 

1 
27  28 

29 

30 

31 

1 

< 

CONNECTICUT 

1 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

34 

27 

37 
31 

39 
28 

40 
20 

34 
22 

38 
24 

37 

26 

30 
10 

48 
29 

48 

31 

46 
34 

46 

28 

39 
29 

33 
30 

38 
33 

40 
32 

411  38 
33'  31 

41 
26 

35   22 

4,-1 

24 

14 

33 
23 

45 
17 

42   27 
19   9 

22!  33 

3   8 

36.8 
22.1 

BRIDGEPORT  IVB  AP 

MAX 
MIN 

33 
28 

37 
32 

40 
26 

41 
24 

33 
23 

40 
29 

36 

18 

33 

10 

49 
33 

43 

31 

42 
29 

45 
29 

35 
30 

35 
30 

38 
34 

38 
32 

40 
34 

38 
29 

42 
26 

26   20 
4:   1 

25 
15 

33 
25 

43 
20 

35   28 

181  10 

22  34 
4}  10 

35.9 
22.6 

CREAM  HILL 

MAX 
UIN 

30 
20 

34 

22 

36 
19 

35 

16 

30 
12 

32 
18 

32 
18 

25 
-  4 

43 
17 

42 
26 

40 
30 

40 
26 

32 
25 

26 
22 

33 
23 

34 
27 

33 
26 

36 
25 

38 

27 

30 
-  6 

15 
-  9 

17 
6 

27 
15 

38 
16 

38 

10 

20 
2 

14 
-  6 

24 
3 

31.2 
15.2 

DANBURY 

MAX 

HIN 

31 
23 

35 
28 

38 
25 

38 
19 

33 
18 

36 
22 

34   28 
25    5 

48 
19 

46 
30 

44 
32 

44 
25 

35 
28 

31 
27 

35 
26 

39 
30 

38 
30 

37 

26 

40 
28 

't 

17 
-  6 

19 

12 

31 
19 

43 
17 

40 
15 

26 
0 

19 
-  1 

33 
2 

34.7 
18.9 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

35 
22 

38 
28 

37 

21 

37 
4 

35 

14 

35 

15 

36 

20 

30 
-11 

47 
16 

45 
25 

tl 

41 
20 

36 
26 

30 
26 

36 
27 

39 
30 

37 
28 

38 
28 

43 
20 

31 
-  3 

16 
-  8 

20 
9 

30 

19 

42 
12 

42   25 

6,-10 

16 
-  2 

30 

-  5! 

34,6 
14.6 

GREENWICH 

MAX 
MIN 

32 
23 

36 
27 

36 
24 

40 
14 

35 
20 

39 
23 

36 

24 

27 
3 

47 
20 

46 
32 

41 
34 

47 
31 

35 
28 

33 
29 

37 

31 

37 
31 

39 

29 

38 
25 

40 
27 

40 

4 

20 
-  1 

23 
12 

33 

21 

44 
20 

34 
15 

28 
6 

21 
3 

32 
4 

35.6 
20.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

33 
24 

35 
30 

39 

19 

40 
15 

32 
20 

38 
23 

34 
13 

30 
5 

49 
29 

41 
32 

40 
28 

46 
24 

35 
29 

30 

26 

34 

30 

39 
30 

40 
32 

41 
25 

40 
23 

23 

-  1 

21 
-  2 

20 
12 

11 

42 
15 

31 
14 

27 

7 

17 
2 

33 

7 

34.3 
18.9 

MIDDLETOWN 

MAX 

MIN 

32 
20 

35 
30 

37 
26 

34 
20 

38 
20 

40 
19 

39 
30 

32 

4 

48 

17 

49 
31 

40 
32 

42 
24 

44 

30 

33 
28 

36 
27 

38 
30 

41 
32 

40 
28 

39 
27 

42 

1 

16 
-  2 

19 
12 

25 
15 

39 

19 

42 
18 

27 
6 

26 
2 

26 
6 

35.7 
19.7 

MOUNT  CARJIEL 

llAX 
MIN 

32 
24 

36 
30 

37 
17 

39 

14 

34 
19 

38 
27 

35 
14 

29 
5 

47 
31 

40 
30 

44 
27 

45 
23 

34 
29 

32 
28 

35 
32 

37 
29 

39 
32 

36 
23 

40 
23 

18 

1 

20 
-  2 

20 

13 

30 
20 

43 
13 

28   27 

10;   1 

18 
2 

32 
2 

33.8 
18.5 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

33 
26 

36 
33 

39 
27 

41 
2S 

36 
24 

41 
31 

36 
17 

33 
8 

48 
33 

43 
32 

43 
26 

47 
26 

36 
30 

35 
30 

39 
34 

39 
32 

40 
34 

38 
30 

41 
25 

25 
3 

21 

1 

22 
15 

32 
22 

43 

21 

35   29 
18;  10 

21 
5 

36 

12 

36.0 
22.5 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

35 
25 

39 
32 

39 
29 

40 
22 

40 
22 

43 
25 

42 
31 

35 

10 

50 
25 

49 
33 

43 
35 

46 

27 

46 
31 

35 
29 

40 
31 

40 
30 

41 
33 

40 
32 

42 

31 

40 
6 

■i3 
0 

27 

15 

33 
25 

44 
21 

44,  30 
21   12 

28 
4 

30 
9 

38.7 
23.1 

NORFOLK  2  S'.V 

MAX 

MIN 

24 

18 

31 
19 

34 
20 

23 
9 

32 

10 

26 
10 

33 

24 

28 
-11 

31 
-  8 

43 
26 

36 
26 

39 
23 

35 
25 

30 
25 

30 
22 

32 
27 

34 
25 

32 
25 

32 
20 

37 

-  7 

--^l 

8 
-11 

23 
8 

24 
15 

37   19 

7  -  6 

20 
-  8 

9 
-  7 

27.9 
11.2 

NORTH  KENT 

MAX 
UIN 

32 
23 

37 
30 

37 
23 

39 

33 

11 

33 
15 

34 
21 

30 

-  4 

46 

17 

44 
28 

45 
33 

42 
21 

34 
29 

29 
27 

35 
27 

37 
31 

37 
29 

40 
27 

41 
21 

-'t 

16 
-  5 

20 

10 

31 
20 

41 
14 

41   26 
14-6 

17  i  30 

-2;   1 

34.3 
16.6 

NORWALK 

MAX 

MIH 

33 
26 

37 
28 

35 
25 

41 
13 

39 
16 

38 

17 

37 
25 

37 

7 

48 

17 

45 
30 

48 
32 

48 
22 

34 
28 

34 
28 

37 
31 

39 
30 

40 
29 

39 
30 

42 
18 

35 
5 

18 
-  5 

20 
13 

34 
20 

47 
10 

40 
16 

28 
2 

22   35 

0  -  1 

36.8 
18.3 

NORWICH  3  ESE 

MAX 
MIN 

33 
22 

35 

31 

36 
28 

40 

15 

35 
20 

40 
15 

40 
30 

32 

16 

50 
21 

48 
32 

41 
33 

41 
25 

41 
28 

34 
29 

37 
29 

40 
28 

37 
31 

38 
30 

41 
20 

38 
3 

20 
-  4 

23 
13 

30 
20 

44 
14 

42 

18 

28 

7 

24 

1 

31 
5 

36.4 
20.0 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

33 
23 

36 
30 

37 
21 

3S 
13 

31 
14 

38 
12 

35 
15 

30 

5 

50 
19 

48 
26 

38 
28 

44 
23 

35 
24 

32 
28 

38 
31 

38 
27 

38 
28 

36 
21 

41 
15 

25 
-  2 

18 

-  8 

22 
11 

28 
20 

44 
10 

41 

15 

27 
-  5 

14 
0 

34 
-  7 

34.6 
15.6 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

30 
12 

35 
24 

29 
16 

32 
7 

29 
8 

32 

10 

27 
12 

26 
-14 

1 

38 
23 

40 
26 

39 
22 

36 
22 

26 
20 

33 
20 

36 
25 

34 

23 

34 
23 

39 

21 

28 
-10 

16 
-12 

17 
3 

27 
12 

37 
10 

32 
4 

24 
-  6 

14 
-  9 

25 
-  9 

30.6 
10.4 

ST0RR3 

MAX 
MIN 

31 
22 

34 
29 

34 
20 

35 
19 

27 
15 

37 
17 

32 
11 

27 
3 

47 
23 

39 
28 

37 
26 

39 
25 

33 

27 

30 
25 

33 

29 

35 
26 

36 
29 

34 
25 

38 

19 

19 
-  4 

15 
-  8 

22 
11 

27 
21 

39 
17 

27 

11 

23 
6 

13 

-  3 

31 

5 

31.2 
16.9 

WASHINGTON 

MAX 
MIH 

25 

20 

40 
13 

35 

14 

42 
14 

35 
22 

30 
-  3 

46 
18 

44 
25 

44 
29 

43 
25 

43 

21 

30 
22 

34 
22 

36 
22 

40 
23 

38 
25 

40 
20 

30 
5 

18 
-  8 

30 
14 

41 
11 

41 
10 

28 
8 

18 
-  5 

31 

1 

35.7 
14.5 

WATERBURY 

MAX 
MIN 

39 
24 

39 
30 

39 
26 

40 
18 

35 
20 

41 
23 

39 
26 

31 
6 

50 
24 

47 
32 

47 
35 

45 
25 

40 
29 

32 
27 

37 
28 

40 
30 

39 

31 

40 
28 

43 
29 

t 

20 
-  2 

22 
13 

33 
19 

46 
19 

43 
17 

26 
2 

18 

1 

34 

10 

37.1 
20.4 

WESTBROOK 

MAX 

MIN 

33 
24 

37 
31 

37 
28 

41 
12 

36 

21 

42 

15 

39 
27 

30 
8 

49 

25 

47 
29 

43 
34 

47 

20 

44 
26 

34 
29 

39 
31 

39 
30 

41 
30 

39 

26 

43   39 

20   5 

24 

-  1 

23 

14 

31 
22 

45 
11 

42 
19 

1 

23 
3 

33 
-  2 

37.8 
19.2 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

MAX 
MIN 

33 
21 

35 
28 

38 
15 

38 
10 

33 
16 

36 

17 

33 
10 

28 
2 

47 
24 

40 
27 

40 
26 

44 
20 

34 
27 

30 
24 

34 
27 

37 
27 

40 
28 

37 
19 

40 
18 

-1 

.'I 

20 
9 

30 
18 

42 
10 

28 

6 

27 

1 

17 
-20 

31 
-  3 

33.5 
14.2 

MAINE 

AUGUSTA  AXRPORTORT 

MAX 

MIN 

21 

7 

23 
9 

29 
13 

32 
6 

14 
0 

10 
3 

14 
-  5 

15 
-10 

42 
7 

37 
23 

32 
21 

38 
17 

31 
22 

25 
16 

27 
18 

30 
17 

33 
23 

36 
19 

38 
19 

20 
-  6 

10 
-10 

13 
2 

14 
9 

'I 

37 
3 

16 
-  2 

12 
-  4 

26 
0 

25.5 
8.7 

BANGOR 

MAX 
MIH 

31 
2 

32 

6 

34 
22 

33 
4 

32 

0 

16 
4 

18 

4 

19 
-17 

40 
2 

45 
27 

40 
22 

40 
22 

38 
23 

38 
14 

31 
25 

30 
18 

37 
20 

37 

11 

40 
21 

36 
5 

14 
-10 

19 

0 

19 

12 

35 

4 

35 
16 

19 
-  1 

20 
-  4 

27 
2 

30.5 
9.1 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

25 

11 

34 

4 

40 
22 

35 
15 

31 
3 

23 
5 

24 
8 

17 
-  4 

43 

1 

48 
29 

36 
28 

40 
26 

40 
24 

32 
17 

33 

26 

30 

21 

33 
17 

39 
20 

40 
18 

40 
3 

14 
-  9 

18 
2 

27 
13 

37 
11 

40 
15 

19 
5 

18 
-  1 

27 
5 

31.5 
12.0 

BELFAST 

MAX 

MIN 

27 
9 

30 
4 

35 
22 

35 
-  2 

30 

1 

16 
0 

16 
5 

20 
-20 

43 
-  7 

46 
28 

36 
27 

40 
16 

39 
20 

31 

16 

30 
24 

30 
18 

39 
20 

40 
6 

40 
11 

36 
1 

16 
-  8 

'I 

20 
14 

39 

-  2 

39 
14 

21 
-14 

17 
-  5 

32 

4 

30.7 
7.3 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

12 
-  6 

24 

-  6 

26 

1 

23 
-  3 

-  3 

-14 

3 
-13 

3 
-15 

8 
-20 

27 

1 

27 
6 

24 
-  2 

26 
12 

21 
3 

24 
-  3 

22 
8 

22 
13 

22 
12 

30 
2 

29 
14 

14 
-  8 

3 

-12 

12 
-  8 

10 
-  1 

28 

1 

30 
2 

12 
-  8 

14 
-13 

20 
-  2 

18.3 
-  2.1 

CORINNA 

MAX 
MIN 

25 

4 

22 

-  7 

28 
15 

30 
-  3 

25 
-  4 

10 

-10 

15 
-  2 

14 
-26 

37 
-  8 

35 

21 

29 
12 

38 
7 

34 
22 

28 
9 

25 
20 

31 
12 

34 
17 

39 

12 

31 
12 

30 
-  3 

10 

-14 

18 
-  8 

15 
8 

34 
2 

36 
9 

17 

-  6 

14 
-13 

26 

-10 

26  1 
2.4 

EASTPORT  WB  CITY 

MAX 
MIN 

22 
8 

33 

20 

36 
15 

32 
12 

13 
-  1 

28 

1 

12 
-  1 

15 
-  5 

46 

14 

44 

27 

32 
25 

38 
23 

31 
18 

31 
14 

31 
22 

27 
19 

33 
22 

36 
20 

39 
26 

35 

-  1 

11 
-11 

19 
0 

25 
11 

38 

11 

38 

4 

17 
2 

13 
-  2 

26 
6 

28.6 
10.7 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

27 
2 

22 
-  6 

20 
16 

28 
2 

24 
-  6 

9 
-  8 

11 

17 
-14 

26 
-13 

36 
19 

30 
12 

35 

11 

33 
14 

29 
5 

27 
19 

29 

13 

34 

18 

38 
12 

33 
16 

28 
-  5 

8 

-15 

20 
-  5 

15 
6 

30 
8 

28 
8 

11 
-  6 

13 
-6 

28 
-  1 

24.6 
3.4 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

24 

7 

23 

0 

30 
18 

34 

-11 

32 

-  1 

15 
-  5 

18 
4 

16 
-22 

42 
-12 

42 
24 

37 

16 

40 
8 

38 

16 

34 
18 

28 
20 

32 
18 

34 
24 

37 
18 

36 
8 

35 
0 

10 
-10 

15 
-  1 

16 
10 

36 

4 

39 
13 

17 
-14 

16 
-14 

26 
-16 

28.6 
4.3 

FARSIINGTON 

MAX 
MIN 

25 
5 

24 
-  5 

29 
15 

31 
10 

25 

0 

16 

-11 

20 
2 

20 
-28 

26 
-15 

40 
20 

28 
9 

38 
6 

36 

13 

29 

10 

25 

21 

36 
20 

35 
24 

38 
17 

32 
10 

30 
-  4 

10 

-10 

15 
-  6 

15 
10 

37 
4 

33 
7 

16 
-12 

12 
0 

31 
2 

26.9 
4.1 

FORT  KENT  ISE 

MAX 

MIH 

18 
-16 

22 

-  6 

26 
16 

26 
-  7 

18 
-15 

6 

-15 

4 
-20 

10 
-21 

19 
-  4 

31 
5 

27 

4 

23 
15 

23 
5 

22 
-15 

t 

24 
14 

24 
3 

32 
-12 

30 
23 

30 
-  5 

3 
-12 

9 
-15 

10 
2 

27 

1 

23 

14 

15 
-  6 

14 
-  9 

20.0 
-  2.8 

GARDINER 

MAX 
HIN 

26 
3 

23 

29 

17 

34 
-  8 

29 
3 

14 
0 

16 
6 

18 
-22 

43 
-  9 

44 

23 

32 
22 

40 
10 

37 

17 

31 

17 

28 
21 

32 

17 

32 
23 

40 
19 

39 

8 

35 
-  1 

13 
-  9 

13 
2 

14 
10 

37 
5 

39 
13 

21 
-16 

15 
-14 

30 
-10 

28.7 
5.4 

GREENVILLE 

MAX 

MIH 

20 
-  8 

24 
-12 

26 
5 

27 
-  1 

13 
-16 

12 
-20 

8 
-10 

16 
-21 

32 
-  3 

32 
-  2 

24 
-  2 

31 
9 

29 
8 

24 
5 

24 

15 

28 

15 

29 
11 

30 
4 

29 
10 

21 

-14 

4 

-18 

18 
-  8 

13 
5 

32 
7 

28 
-  2 

19 
-  9 

17 
-  9 

24 

-  4 

22.6 
-  2.3 

HOULTON  AIRPORT 

MAX 
MIH 

20 
-11 

25 

-  8 

28 
-  2 

25 
-  5 

6 
-12 

5 

-18 

6 

-20 

14 
-25 

36 
4 

34 

-  4 

23 
-  7 

31 
2 

26 
-10 

23 

-11 

23 
11 

23 

14 

27 
3 

35 

-  1 

33 

13 

21 
-  5 

9 
-12 

14 
-  8 

11 
1 

33 

2 

33 

1 

16 
-  7 

14 
-27 

22 
-  6 

22.0 
-  5.3 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIH 

20 

-  1 

22 
-  5 

26 
10 

20 
-  9 

10 
-10 

7 

-14 

6 
-  6 

15 
-  1 

34 
2 

36 
10 

34 
S 

34 
3 

32 

7 

23 
-  6 

24 

11 

27 

10 

34 
9 

33 
10 

34 
13 

34 

0 

11 
-12 

13 
-  7 

12 
5 

25 
11 

30 
8 

20 
2 

15 
-15 

22 

2 

23.3 

0.5 

JOHESSOnO 

MAX 
HIN 

43 
34 

28 
7 

1 

29 
5 

32 
-  5 

20 
-  2 

20 
-  2 

22 
-17 

29 
-10 

45 

20 

36 
24 

30 
20 

39 
20 

32 
9 

30 

10 

29 

19 

26 
12 

34 
15 

40 
20 

39 
14 

14 
-11 

12 
-10 

26 
2 

25 
7 

38 

4 

21 
-  3 

11 
-10 

11 
-  6 

28.3 
6.2 

See  reference    .otefl  following  StAtion  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Continu«d 


N£W  ENGLAND 
FEBRUARY  1950 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

r- 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEWISTON 

MAX 

MIN 

28 
10 

25 
11 

29 
10 

33 

-  a 

18 

4 

14 

4 

21 
-  1 

19 
-16 

41 

7 

38 
24 

28 
24 

" 

34 
23 

25 
19 

26 
20 

29 
20 

30 
36 

35 
15 

34 
13 

17 
-  3 

13 
-  7 

14 
6 

16 
12 

36 

7 

32 
8 

19 
-  5 

13 

I 

30 
-  1 

26.3 
8.S 

MAOISOH 

MAX 

MIH 

29 

3 

33 
-11 

39 
15 

31 

9 

26 
0 

11 
-11 

17 
-  3 

19 
-26 

28 
-14 

39 

16 

33 
3 

". 

37 
17 

30 
6 

29 

18 

35 
18 

36 
22 

40 
13 

31 
9 

28 
3 

14 

-14 

16 
-  8 

16 
8 

34 

4 

31 
5 

16 
-16 

13 
-13 

28 
-13 

37.0 
1.6 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MAX 

MIN 

24 

-  4 

23 
-  8 

27 
5 

28 
-  3 

6 
-  7 

8 
-15 

11 
-  8 

19 
-23 

36 

0 

36 

25 

2 

35 
12 

32 
11 

28 
-  5 

24 
17 

34 

17 

33 
3 

35 

4 

30 
18 

27 
-  7 

7 
-14 

19 
-  5 

11 
8 

34 

7 

34 
2 

13 
-  4 

13 
-  6 

26 
2 

23.9 
.2 

mlXIMOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

3 
-  S 

19 
-14 

28 
-  8 

23 

-10 

24 

-11 

9 
-15 

10 
-  9 

10 
-22 

16 
-20 

21 
-  3 

29 

-  6 

20 
10 

30 
6 

28 
-18 

30 

-11 

23 
12 

24 
-  3 

31 

-  4 

35 
0 

30 

1 

5 

-17 

7 
-15 

20 

2 

10 
-  6 

30 
-  1 

18 
-  9 

14 
-18 

15 

-14 

20.1 
-  7.4 

NORTH  BRIDGTON 

MAX 

MIN 

28 
8 

26 
10 

27 
18 

36 
-  5 

25 

0 

20 
-  1 

22 
-  2 

19 
-18 

36 
-  9 

42 
25 

33 
20 

43 
18 

38 
14 

34 
18 

26 

20 

33 
18 

33 
22 

42 

12 

34 
12 

29 
-  5 

11 
-11 

15 
0 

17 
9 

36 

1 

34 

11 

21 
-14 

10 
-  6 

29 
-  6 

28.5 
5.7 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

26 

7 

28 
4 

33 
21 

34 
-  3 

29 
0 

12 
-  2 

12 
2 

14 
-1 

43 
-  4 

44 

23 

33 
19 

33 
23 

35 
21 

32 
12 

28 
22 

27 
17 

33 
20 

35 

7 

39 
8 

34 
0 

13 
-10 

20 
0 

21 
10 

34 

4 

37 
13 

19 
-  3 

15 
-  7 

28 
-  8 

28.3 
6.3 

OLD  TOWN  AIRPORT 

MAX 
MIN 

27 
2 

32 
-  2 

33 

0 

31 
-10 

11 
-  7 

11 
-  9 

12 
-  9 

16 
-26 

44 

-11 

37 
18 

30 

18 

38 

20 

33 
18 

28 
11 

29 
18 

26 
11 

34 
5 

39 

7 

38 
15 

30 
-  6 

11 
-12 

20 
-  1 

15 
9 

37 

-  1 

37 

1 

15 
-  9 

14 
-13 

26 

-14 

26.9 
0.9 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

28 
15 

30 
24 

32 
18 

37 
16 

21 

8 

21 

13 

22 

5 

19 
-  2 

45 

16 

42 
32 

37 
28 

42 
24 

34 
23 

30 
22 

32 
22 

32 
21 

31 
27 

38 
25 

39 
25 

25 
-  2 

16 
-  8 

16 
5 

20 
14 

40 
17 

39 
10 

24 

1 

15 
-  1 

29 

4 

29.9 
14.4 

PORTLAND  »B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 
13 

28 

15 

31 
5 

35 
-  3 

23 
0 

20 
9 

20 

1 

20 
-14 

45 
13 

40 
28 

33 
28 

42 

15 

34 

14 

28 

20 

32 
21 

29 

20 

30 
24 

38 
17 

38 
17 

24 

-  9 

15 
-  8 

15 
3 

18 
11 

39 
8 

37 
5 

22 
-13 

13 
-14 

30 
-  9 

28.8 
8.0 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

24 
2 

25 
3 

28 
8 

27 
-  2 

20 
-12 

8 
-16 

10 
-  8 

15 
-21 

40 
0 

38 
16 

34 

18 

34 

IS 

29 

4 

29 
-  4 

24 
12 

22 
9 

24 
6 

36 
4 

34 

14 

28 
5 

15 

-20 

20 
-10 

29 
-  2 

33 
-  2 

14 
-10 

15 
-15 

11 
-23 

25 
-11 

24.7 
-  1.3 

PRESqUE  ISLE 

MAX 
MIN 

21 
-10 

21 
-  4 

28 
15 

25 
-  2 

21 
-15 

3 
-14 

5 
-17 

8 
-  1 

26 
-  1 

30 
9 

26 
12 

25 
12 

25 
0 

25 
-19 

22 
5 

22 
12 

23 

-  1 

30 
2 

31 
19 

31 
3 

6 
-15 

10 
-  9 

10 
-  4 

24 
2 

22 

7 

15 
-  8 

18 
-14 

19 
-  4 

20.4 
-  2.1 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

30 
12 

35 

14 

37 
20 

37 
8 

28 
3 

22 

10 

22 
9 

20 
-  5 

46 

5 

47 
30 

34 
29 

41 

20 

35 
24 

30 
18 

30 
26 

36 
18 

37 
25 

40 
20 

40 
19 

35  i  13 
1-8 

17 
3 

28 
13 

38 
3 

40 
15 

23 
-  4 

15 
-  5 

31 
2 

31.7 
11.6 

RUMFORD  3  SW 

MAX 

MIN 

28 
2 

24 
-  3 

29 
8 

30 
9 

14 
-11 

15 
-14 

19 
-14 

18 
-20 

38 
-12 

38 

11 

27 
11 

36 

12 

33 
17 

26 
14 

24 

19 

32 
18 

32 
23 

32 
8 

30 
10 

10    7 
-12-15 

12 
0 

18 
9 

34 

4 

29 
0 

15 
-10 

9 
-  4 

27 

0 

24.5 
2.1 

ROMFORD  ISSE 

MAX 

MIN 

33 

6 

26 
2 

29 
13 

33 

15 
-  6 

15 
-  8 

22 
-  3 

22 

-15 

39 

-  7 

43 

14 

28 

14 

39 
15 

39 
20 

26 
16 

25 
20 

34 
20 

34 

25 

36 
14 

32 
13 

14    8 
-  8-13 

14 
2 

18 
10 

34 

7 

32 

18 
3 

12 
-  1 

30 
5 

26.8 
6.2 

UNITY 

MAX 
MIH 

28 
S 

26 
5 

32 
5 

30 
11 

24 
-  4 

9 
-  1 

14 
3 

16 
-10 

44 

6 

44 

28 

30 
20 

36 
19 

32 
20 

28 
13 

26 
19 

31 
15 

37 
24 

43 

27 

41 
27 

41!  10 
-  3-14 

15 
-  5 

12 
9 

34 
8 

32 

7 

14 
-  3 

11 
-  6 

24 

-  6 

27.3 
7.8 

VANCEBORO 

MAX 
MIH 

23 
3 

24 
-  5 

29 
16 

30 
-  4 

22 
-  6 

8 
-18 

10 
0 

18 

-14 

37 

-  5 

42 
23 

26 
15 

36 
17 

32 
5 

24 

24 
15 

34 

16 

37 
12 

37 
14 

34 

11 

31 

33 
9 

15 

-  4 

13 
-12 

25 

24 

-  1 

26.1 
3.7 

■»INSLOW 

MAX 
MIN 

13 
8 

3 

30 
12 

26 
3 

34 
0 

15 

1 

12 
3 

12 
-15 

27 
-  9 

42 
23 

37 
20 

31 
16 

40 
19 

34 
16 

28 
17 

27 
19 

33 
20 

33 

10 

40 
11 

36 
3 

5 

-  7 

13 
-  5 

15 
5 

39 
7 

30 
3 

21 

1 

17 
-  8 

14 

-12 

26.1 
5.9 

aOODLAND 

MAX 
MIN 

23 

1 

29 
0 

27 
9 

39 
-  5 

31 
0 

12 
-14 

10 
-  2 

20 
-17 

44 
4 

36 
15 

38 
19 

42 
12 

36 
13 

31 
6 

27 
8 

29 
15 

33 
15 

49 
15 

40 
19 

23 
8 

11 
-13 

18 
-11 

19 

1 

35 

5 

34 
16 

21 

4 

22 
-12 

29 
-  4 

28.9 
3.8 

HASSACmiSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

24 
16 

34 
20 

37 

20 

33 
19 

37 
10 

25 
8 

34 
18 

28 
-14 

31 
-14 

44 

27 

40 
25 

42 
24 

41 
20 

37 
20 

28 
22 

34 

27 

37 
26 

37 
26 

37 
18 

36 

-11 

2 
-16 

13 
-16 

20 
8 

27 
19 

38 
13 

20 
6 

16 
-  5 

8 
-  9 

30.0 
11.0 

AMHERST 

MAX 
MIN 

31 
21 

35 
27 

34 
22 

35 
18 

32 
15 

34 
15 

33 

15 

26 
-  4 

46 
20 

43 

29 

39 
32 

43 
26 

34 
25 

31 
24 

33 

24 

39 

28 

42 

28 

40 
31 

41 
26 

26 
-  1 

20 
-  8 

16 

29 

11 

41 
19 

40 
14 

25 
-  2 

17 
-  4 

30 
-  5 

33.4 
16.2 

BILLERICA 

MAX 
MIN 

34 

11 

32 
29 

34 
26 

39 
13 

33 
3 

36 
12 

31 
21 

31 
-  4 

48 

11 

39 
29 

34 
29 

45 
22 

36 

20 

32 
26 

42 
26 

39 
25 

42 
19 

37 
26 

41 
24 

39  1  18   18 

2i-  5  i   9 

25 

15 

43 

11 

42 

27 
-  9 

21 
-  4 

34 

-  6 

34.7 

14.1 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIH 

30 
18 

33 
27 

32 
21 

32 

11 

31 
-  1 

33 
5 

32 
18 

24 
-18 

45 
8 

44 

27 

34 
30 

40 
26 

37 
19 

32 
22 

32 
22 

34 
24 

37 
27 

34 
26 

37 
13 

36   13 
-2,-13 

18 
5 

25 

15 

37 
10 

37 
11 

20 
-13 

18 
-  5 

30 
-11 

31.7 
11.5 

BLDE  BILL 

MAX 

MIN 

31 
16 

37 
29 

37 
23 

35 
17 

29 
13 

37 
19 

35 
19 

25 
2 

49 

16 

47 
30 

35 
31 

43 
26 

36 
27 

31 
27 

36 
29 

35 
22 

36 
28 

34 
27 

38 
26 

33 

0 

16 
-  6 

24 

8 

34 
19 

42 
18 

40 
13 

23 
3 

15 
-  3 

30 
3 

33.7 
17.2 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

35 
21 

39 
32 

38 
26 

39 
23 

28 
15 

41 
25 

28 
14 

26 
6 

52 
23 

45 
33 

40 
32 

47 
30 

38 
30 

34 
30 

38 
29 

34 
25 

41 
32 

36 
30 

42 
27 

27 
0 

20 
-  1 

33 
12 

35 
22 

44 
23 

37 

16 

26 

7 

16 
3 

33 
9 

35.4 
21.3 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

35 
16 

39 
29 

39 
27 

40 
15 

36 
14 

42 
16 

39 
23 

28 
8 

52 
16 

51 
30 

38 
32 

48 
25 

45 
26 

35 
28 

39 

30 

38 
25 

40 
30 

39 
30 

43 
26 

40 
5 

20 
-  5 

24 
9 

36 
20 

45 
18 

43 
18 

29 

6 

25 
-  5 

32 
5 

37.9 
18.5 

CHESTNUT  HILL 

MAX 

MIH 

35 
20 

38 
32 

39 
29 

37 
22 

37 

19 

39 

22 

38 

24 

28 

7 

50 
20 

51 
34 

38 
34 

44 

30 

44 
30 

36 
31 

38 

32 

38 
26 

40 
29 

40 
31 

41 

28 

41 

7 

21  i  21 

-  1   16 

33 

20 

45 
20 

44 
26 

43 

10 

25 
3 

33 
8 

37.8 
21.8 

CLINTON 

MAX 

MIN 

IS 

32 
25 

36 
23 

32 

17 

37 
10 

25 
14 

37 
22 

32 
-  2 

26 

-  1 

49 
26 

40 
30 

35 
26 

45 
24 

37 
23 

33 

21 

41 
24 

35 
26 

40 
26 

36 
24 

39 
0 

14   19 

-9-5 

19 
9 

27 
14 

41 
14 

29 
2 

28 
-  6 

16 
-  2 

32.6 
13.9 

COBASSET 

MAX 

MIH 

34 

20 

36 
27 

40 
30 

33 

18 

38 
18 

29 
18 

40 
24 

28 
14 

35 
14 

51 
33 

w 

39 
27 

44 

31 

36 
30 

35 
31 

39 

26 

34 

27 

37 
30 

42 
27 

42 
9 

14   23 
-  1    0 

37 
22 

37 
19 

45 
19 

29 

5 

27 
4 

16 

4 

35.2 
20.0 

EAST  WAREHAM 

MAX 

MIN 

37 
20 

36 
25 

42 
28 

34 

19 

38 
15 

27 
12 

42 
24 

32 
16 

37 
16 

49 
30 

41 
34 

43 
24 

45 
24 

40 
28 

37 
29 

41 
25 

34 
25 

40 
27 

44 

23 

- 

15   23 

-  4  |-  2 

38 
18 

39 
20 

41 
18 

28 
7 

26 
0 

11 
1 

35.9 
18.2 

ElkSARTOWK 

MAX 

MIN 

40 
24 

38 
28 

42 

30 

35 
22 

38 
22 

32 
13 

45 
24 

35 
15 

38 
17 

50 
35 

41 
35 

42 
25 

45 
26 

42 
29 

38 
30 

42 
29 

36 
26 

43 

29 

42  1  47 
24   12 

16 
-  7 

29 
-  2 

44 

25 

44 

22 

47 
21 

30 

12 

28 

4 

18 
-  2 

38.1 
20  .'3 

FALL  RIVER  2  NE 

MAX 
MIN 

34 
20 

38 
31 

36 
24 

39 
24 

32 
18 

42 

21 

36 
17 

29 

7 

51 
20 

45 
33 

39 
33 

46 
27 

39 
29 

34 
30 

39 
32 

38 
27 

39 

30 

39 
30 

44 
24 

24 
2 

20 
-  3 

33 

13 

36 
23 

45 
23 

40 
16 

27 
12 

18 

3 

33 

8 

36.3 
20.5 

FITCHBURG 

MAX 

MIH 

25 
14 

32 
24 

35 
24 

30 
18 

32 
9 

27 
12 

33 

21 

31 

-  6 

27 

1 

48 
23 

38 
29 

35 
22 

43 
24 

34 
24 

26 
22 

32 
25 

38 
27 

40 
25 

37 

15 

38 
0 

6 
-  8 

15 
-  2 

18 
8 

27 
15 

39 

13 

30 
-  6 

22 
-  2 

14 
-  6 

30.4 
13.0 

FRAMINGHAM 

MAX 

MIN 

27 
15 

34 

24 

37 
26 

32 
15 

37 
15 

26 
16 

38 
24 

30 

1 

35 
4 

50 
30 

40 
32 

36 
27 

46 
21 

38 

27 

34 
28 

38 
25 

37 
25 

40 
29 

36 
23 

41 
3 

9 
-  5 

20 
-  3 

20 

9 

27 
12 

45 
17 

26 
2 

25 
-  2 

16 
3 

32.9 
15.8 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

34 

16 

34 

26 

34 

23 

39 

14 

32 

9 

32 

15 

29 

17 

29 

-  1 

48 
12 

46 
30 

37 
31 

46 
28 

37 
25 

31 
26 

36 
31 

34 
24 

45 
29 

40 
27 

40 
25 

38 

18 
-  5 

19 

8 

24 
15 

43 
8 

42 

16 

27 
-  6 

16 
0 

34 
3 

34.4 

15.9 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

26 
18 

35 
24 

36 
21 

32 

20 

34 
9 

29 
11 

28   32 

14  i-  9 

29 
-  9 

45 
22 

42 

27 

38 
20 

41 
21 

36 
21 

27 
22 

32 
24 

39 
27 

39 
27 

37   37 
20-2 

4 

-11 

13 
-  7 

19 
8 

27 
19 

40 
14 

22 
2 

23 

-  7 

13 
-  9 

30.5 
12.0 

BTANNIS  1  E 

MAX 
MIN 

37 
28 

43 
32 

42 
29 

42 
22 

32 
22 

42 

14 

40  !  32 
26  ;   21 

45 
19 

48 
36 

43 

36 

47 
27 

42 
30 

36 
30 

42 
32 

42 
33 

11 

42 
29 

45   38 
25    8 

24 
-  1 

33 

14 

42 
24 

42 
23 

41 
22 

26 
12 

22 

3 

29 
8 

38.6 
22.6 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 
MIN 

28 
16 

37 
23 

36 

27 

35 
9 

39 
12 

26 

11 

37!  33 
20  L  1 

34 
2 

49 
25 

39 
27 

40 
24 

47 
22 

37 
26 

33 
28 

37 
26 

35 
25 

43 
28 

40  1  41 
19  \      3 

8 
-  5 

21 
-  3 

20 

11 

26 

16 

45 
16 

29 

7 

29 
-  3 

17 
-  2 

33.6 
14.6 

LA»RENCE 

MAX 
MIN 

34 
18 

34 
28 

31 
23 

37 
15 

30 

13 

35 
17 

28 
15 

-'\ 

47 
16 

46 
32 

36 
31 

44 
28 

37 
26 

32 
26 

36 
30 

33 
25 

40 
28 

36 
26 

40 
25 

33 
3 

18 
-  6 

18 
8 

25 
15 

43 

11 

41 
14 

24 
-  4 

15 
0 

32 
3 

33.2 
16.6 
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Table  5-ContiDued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBaUARV  1950 


Station 

Ddy  oi  month 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i. 

HIDDLETON 

MAX 

UIN 

39 

20 

38 
30 

36 
24 

38 
20 

28 
14 

40 

20 

30 
14 

26 
4 

50 
20 

48 
32 

4a 

34 

44 
30 

38  '  36 
28!  32 

38 
34 

38 
26 

44 
30 

40 
30 

42 
28 

36 
8 

22 
-  2 

24 
12 

34 
20 

44 

8 

42 
20 

28 
2 

20 
2 

34 

4 

36.3 
19.4 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
UIN 

39 
31 

44 
37 

42 
27 

39 
25 

33 

17 

43 
17 

38 
26 

29 
20 

47 
29 

46 
36 

45 
35 

43 
31 

40   36 
31  1  31 

45 
35 

40 
31 

42 
29 

39 
30 

45 
29 

30 
5 

23 

4 

40 
17 

45 

26 

43 
28 

42 
20 

28 
16 

19 

7 

36 
14 

38.6 
24.4 

NEW  BEDFORD 

MAX 

MIN 

36 
24 

40 
35 

38 
28 

40 

26 

33 
23 

44 
28 

36 
22 

31 
14 

50 
31 

46 
36 

42 
36 

48 
32 

41   35 
33   32 

42 
34 

36 
30 

41 
34 

42 
33 

45 
28 

28 
6 

24 
3 

36 
17 

38 
26 

46 
26 

42 
20 

31 
15 

19 
8 

35 
12 

38.0 
24.7 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

31 
19 

35 
26 

32 
18 

32 
17 

24 

7 

32 

10 

28 
-  1 

25 
-12 

44 

22 

38 
25 

40 
27 

37 

26 

31   26 
21  '  22 

32 
26 

34 
27 

34 

25 

32 

20 

36 
10 

10 
-10 

11 
-14 

18 

4 

25 
17 

38 
14 

17 
5 

19 

1 

10 
-  8 

26 
0 

28.5 
12.3 

PLYMOUTH 

MAX 

MIN 

37 
22 

41 
31 

41 
31 

40 
20 

37 
16 

43 
14 

35 
27 

28 
17 

51 
19 

52 
33 

41 
37 

46 
26 

41  '    36 
29   30 

40 
32 

40 
27 

40 
28 

41 
29 

45 

25 

41 
8 

19 
-  1 

30 
16 

38 
23 

45 
21 

43 
20 

28 
9 

26 
3 

34 

6 

38.5 
21.4 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 

MIN 

34 
20 

39 
32 

35 
22 

37 
20 

32 
15 

39 
22 

28 
17 

24 

IS 

49 
19 

45 
34 

39 
32 

42 
29 

36   35 
29   30 

38 
30 

34 
27 

36 
26 

34 
29 

40 
29 

34 

0 

17 
-  3 

31 

10 

37 
20 

42 
13 

38 
19 

24 
5 

20 
2 

28 
2 

34.5 
19.5 

SANDWICH 

MAX 

MIN 

35 
25 

41 
34 

38 
22 

39 
23 

30 
18 

44 
19 

34 
26 

28 
20 

52 
20 

44 

35 

41 
32 

44 
28 

42   36 
32  1  32 

40 
34 

38 
30 

40 
32 

40 
28 

46 
28 

28 

7 

24 
2 

36 

16 

40 
26 

44 
24 

41 
18 

30 
14 

19 

7 

34 

10 

37.4 
22.9 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 

MIN 

26 
18 

34 
22 

39 
23 

32 
17 

37 
10 

26 
11 

30 
17 

29 
-  7 

24 
-  7 

40 
24 

38 
27 

37 
21 

42   35 
21  1  22 

26 
22 

34 

25 

39 
28 

38 
29 

39 

18 

38 
-  2 

5 
-  6 

19 
-  6 

20 

7 

30 
18 

42 

15 

21 
-  6 

24 
-  4 

11 
-  7 

30.5 
12.5 

SPRINGFIELD 

MAX 

MIN 

33 
20 

34 
30 

38 
25 

37 
18 

37 
17 

35 
23 

36 
28 

32 
3 

48 
23 

48 
31 

40 
32 

45 
25 

44 
31 

33 
23 

33 
25 

35 
28 

42 
31 

41 
32 

41 
27 

42 
-  1 

20 
-  5 

20 
9 

30 
15 

41 

13 

42 

16 

29 

15 

25 

1 

29 

7 

36.1 
19.5 

STOCKBRIDGE 

MAX 

MIN 

32 
20 

37 
27 

35 
15 

35 
12 

28 
9 

33 
9 

32 
7 

27 
-17 

44 
21 

39 

27 

43 
24 

41 
21 

33  i  28 
24   23 

34 
27 

3S 
28 

37 
27 

34 

22 

38 
17 

17 
-  7 

13 
-11 

19 

7 

28 
19 

40 
13 

22 
8 

22 
-12 

12 
-  5 

25 

-  6 

30.8 
12.5 

SWAMPSCOTT 

MAX 

MIN 

32 
16 

37 
29 

37 
25 

37 
21 

31 
12 

37 
23 

30 
20 

25 
2 

47 
22 

45 
30 

36 
32 

47 
28 

35   33 
28   29 

36 
28 

35 
28 

40 
28 

39 
28 

40 
28 

34 

1 

17 

-4 

28 

10 

33 
19 

40 
22 

39 
12 

27 
9 

19 
-  1 

29 
5 

34.5 
18.9 

TAUNTON 

MAX 

MIN 

35 
20 

44 

31 

39 
28 

40 
19 

35 
12 

43 
13 

39 
25 

29 
6 

52 
12 

50 
29 

38 
35 

46 
22 

38   35 
24   30 

39 
32 

38 
26 

38 

23 

36 
27 

42 
20 

39 
10 

24 
-  3 

27 
12 

37 
23 

45 
19 

43 
19 

33 

7 

22 

1 

32 
5 

37.8 
18.8 

TURNERS  FALLS 

MAX 

MIN 

32 
19 

36 
26 

38 
24 

38 
15 

36 
5 

30 
13 

31 
19 

28 
-  8 

45 
9 

46 
25 

39 
28 

44 
i3 

39   33 
21   22 

34 
22 

38 
26 

42 
24 

42 
29 

41 
20 

0 

-  9 

6 

14 

40 
17 

15 

-i 

18 
-14 

30 
-11 

35.9 
13.4 

WALPOLE 

MAX 

MIN 

34 

18 

38 
29 

35 
23 

40 

15 

30 

12 

39 

13 

34 

18 

29 
2 

50 
15 

48 
30 

37 
31 

47 
24 

38   32 
27   29 

38 
31 

36 
25 

40 
28 

36 
28 

41 
23 

32 
3 

21 
-  5 

19 
10 

33 
18 

43 

16 

39 
15 

27 
-  3 

17 
3 

33 

2 

35. 2 
17.1 

WESTFIELD  2  NE 

MAX 
MIN 

32 
21 

34 
28 

36 
19 

37 

15 

33 
14 

35 
14 

'I 

27 
-  3 

46 
20 

38 
27 

41 
30 

42 
24 

32   28 
26  !  23 

33 
25 

38 
28 

41 
31 

38 
26 

41 
19 

19 
-  5 

17 
-11 

18 
8 

29 
18 

40 
16 

27 
5 

23 

^  4 

14 
-  1 

30 
-  6 

32.1 
14.8 

WESTON  2  NW 

MAX 

MIN 

35 
16 

34 
23 

33 
26 

38 
14 

34 
11 

37 

15 

35 
22 

27 

1 

50 
14 

48 

30 

36 
31 

46 
25 

41  1  33 
25   26 

36 
28 

36 
24 

42 
25 

37 
25 

38 
23 

36 
3 

19 
-  6 

17 
9 

26 
15 

42 
17 

40 

16 

27 

1 

21 

-  4 

33 
2 

34.9 
16.3 

WESTOVER  FIELD 

MAX 

MIN 

32 
22 

35 
29 

38 
17 

38 
16 

31 
16 

34 
13 

32 
9 

26 

-  1 

48 
22 

46 
30 

37 
33 

45 
26 

37   32 
26  I  25 

! 

33 
22 

37 
29 

41 
29 

40 
23 

41 
20 

27 

-  4 

21 
-  6 

17 
9 

29 

16 

41 
14 

40 
13 

24 

0 

15 
-  1 

29 
-  3 

33.8 
15.9 

WORCESTER  AIRPORT 

MAX 
MIN 

30 
20 

33 
27 

34 
18 

32 
17 

23 
8 

33 
23 

28 
7 

26 
0 

46 
19 

36 
29 

35 
29 

39 
26 

32  1  29 
24  1  21 

32 
24 

32 

23 

35 

27 

32 
23 

36 
17 

17 
-  6 

15 
-10 

14 
6 

24 
14 

40 

15 

27 
8 

22 

1 

11 
-  5 

30 

-  1 

29.4 
14.4 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

32 
9 

30 
10 

32 
9 

31 
9 

18 
-  1 

20 
2 

24 
0 

25 
-21 

42 
-  5 

41 
19 

30 
18 

37 
20 

32 
10 

25 
16 

23 

16 

33 
21 

36 
21 

29 
9 

36 

7 

14 
-12 

10 
-15 

12 

1 

24 
10 

34 
12 

34 
5 

19 

-  5 

8 
-  7 

28 
-  3 

27.1 
5.5 

BERLIN 

MAX 
MIN 

IS 
7 

29 
-  2 

33 

10 

23 
13 

30 

-  2 

14 
-  8 

19 
1 

17 
-24 

25 
-23 

46 

7 

42 
22 

30 
15 

35   34 

17  1  16 

25 
17 

25 
20 

30 
22 

32 
21 

32 

13 

32 
-  9 

-  5 
-15 

8 
-10 

14 

1 

19 
12 

36 
10 

12 
-17 

14 
-  9 

6 
-15 

24.1 

3.2 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

29 

7 

28 
8 

31 

10 

26 
5 

16 
-  9 

21 
-  1 

18 

1 

17 
-17 

43 
0 

40 
21 

36 
21 

33 
20 

31  i  28 
16  1  19 

29 
21 

30 
20 

33 
24 

27 
20 

30 
19 

26 

-15 

0 
-21 

12 
-  2 

29 
9 

31 
19 

28 
5 

12 
-  8 

5 
-10 

21 
-  9 

25.4 

6.2 

BLACICWATER  DAM 

MAX 

MIN 

33 
14 

30 
14 

34 
22 

34 
8 

30 
5 

21 
3 

25 
12 

20 
-20 

34 
0 

43 
26 

33 
24 

41 
16 

36 
13 

32 
20 

27 
18 

34 
23 

37 
27 

32 
12 

35 
12 

35 
-  6 

13 
-  9 

12 
3 

22 
12 

38 

1 

30 

10 

20 
-15 

13 
-  3 

35 

-  7 

29.6 
8.4 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

18 
10 

34 
5 

26 

16 

25 
-  8 

34 
0 

20 
-  6 

19 

-  1 

20 
-  2 

24 

-  e 

35 
7 

40 
22 

32 
9 

35 
13 

32 
12 

26 
19 

28 
20 

32 
20 

35 
20 

30 
4 

28 
-  5 

-  4 

-14 

12 
-14 

22 
2 

25 
0 

32 
6 

20 
-22 

18 
-  6 

10 
-14 

25. 3 

1.3 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

30 

18 

32 
19 

34 
5 

35 
-  5 

22 
7 

20 
6 

25 
-  3 

21 
-21 

46 

7 

42 
27 

34 
27 

41 

15 

34 
13 

30 
20 

29 
21 

32 
24 

39 
25 

34 
13 

39 

12 

14 
-  6 

13 
-10 

16 
5 

26 
16 

40 
0 

32 

1 

19 
-15 

12 
-  3 

33 

1 

29.4 

8.1 

EAST  DEERINQ 

MAX 
MIN 

33 
12 

33 
23 

34 

15 

34 
5 

30 
9 

22 
9 

26 
13 

24 
-17 

46 
10 

43 
27 

36 
29 

39 
19 

35 
18 

31 
21 

28 
20 

37 
25 

38 
28 

39 
18 

39 
13 

31 
-  3 

16 
-  9 

14 
6 

26 
13 

38 

7 

36 
14 

21 
-11 

15 
-  5 

32 
-  4 

31.3 
10.9 

FABYAN 

MAX 

MIN 

20 

30 
9 

32 
8 

19 
0 

25 
-10 

20 
-  8 

25 
2 

15 
-27 

26 
-25 

46 
18 

40 
18 

35 
13 

32 
16 

30 
16 

30 

18 

28 
17 

30 
19 

29 
15 

25 

4 

31 
-14 

-  5 
-23 

-  2 

-15 

21 
3 

30 
-  3 

34 
3 

10 
-10 

10 
-11 

-  2 
-26 

23.7 
0.4 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 

MIN 

16 
2 

25 
-  6 

28 
6 

16 
8 

20 
-15 

22 

-15 

21 
1 

-A 

22 
-27 

36 
13 

38 
12 

29 
22 

30 
14 

29 

14 

26 
15 

22 
18 

28 
20 

27 
18 

25 
18 

29 
-14 

-  8 
-22 

-  2 
-21 

17 
-  5 

17 

7 

30 
5 

6 
-15 

5 
-11 

-  1 
-21 

20.0 
-  0.4 

FRANKLIN  1  Nlf 

MAX 

MIN 

36 
15 

31 
15 

34 
19 

34 
4 

31 
0 

22 
0 

24 
8 

23 
-20 

33 
-  4 

42 
25 

34 
25 

41 
11 

36 
9 

31 
22 

28 
20 

33 
23 

42 
23 

34 
11 

37 
10 

35 
-  5 

13 
-11 

15 
3 

25 

12 

39 
0 

39 
11 

22 
-16 

12 
-  5 

32 
-  5 

30.6 
7.1 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

35 
13 

Z8 
12 

30 
18 

31 
3 

26 
-  1 

20 
-  2 

22 
8 

20 
-21 

31 

-  4 

40 
24 

36 
20 

38 
9 

34 
9 

31 
21 

24 
20 

32 
23 

40 
19 

32 
12 

33 

8 

32 
-  5 

8 
-13 

12 
2 

22 
12 

38 
-  1 

35 
10 

20 
-20 

9 
-  5 

31 
-10 

28.2 

s.a 

GLENCLIFF  2  NW 

MAX 
MIN 

30 
9 

34 
If 

32 
13 

25 
10 

21 
-  3 

23 
0 

19 

7 

22 
-15 

40 
10 

42 

20 

33 
29 

34 
23 

31 
20 

27 
18 

31 
23 

31 
23 

32 
23 

28 
19 

30 
17 

25 
-14 

3 
-17 

12 
-  3 

33 
9 

35 
17 

32 
7 

12 
0 

3 
-  9 

23 
-  3 

26.5 
8.9 

HANOVER 

MAX 
MIN 

26 
13 

30 
13 

33 

17 

31 
10 

22 

-  1 

17 
6 

20 

1 

18 
-20 

43 
2 

43 

22 

37 
23 

38 
20 

31   28 
14  1  21 

30 
20 

34 
24 

36 
28 

32 
22 

37 

15 

20 
-  8 

9 
-12 

10 
0 

25' 
10 

36 

1 

34 

4 

16 
-18 

6 
-13 

23 
-18 

27.3 

7.0 

KEENE  1  S 

MAX 
MIN 

31 
18 

36 
24 

35 
20 

39 
14 

30 
8 

31 
9 

31 
16 

30 
-13 

46 
6 

44 

28 

38 
29 

45 
23 

36  i  30 
19  '.    23 

34 
22 

40 
24 

42 
29 

42 

28 

40 
16 

28 
-  2 

17 
-10 

17 
6 

29 
15 

40 

7 

40 
9 

28 
-15 

17 
-12 

33 
-14 

33.9 
11.7 

LAKEPORT  1 

MAX 

MIN 

32 
19 

30 

13 

33 

14 

34 
10 

19 
4 

20 
2 

23 

7 

23 
-16 

43 
-  3 

40 
23 

32 
27 

39 
18 

33   26 

16  1  21 

27 
19 

32 
23 

39 
17 

33 
23 

35 
11 

11 
-  9 

10 
-11 

12 
4 

26 
12 

39 
8 

20 
13 

17 
-  9 

11 
-  3 

30 
3 

27.5 
9.1 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 
MIN 

25 

11 

31 

14 

35 
6 

34 
6 

21 
-  2 

20 
3 

20 
-13 

23 
-23 

45 
-  4 

44 

18 

39 

18 

40 
16 

31  1  28 

11 ;  20 

31 
19 

37 

23 

39 
27 

35 
15 

38 
14 

10 
-  9 

10 
-16 

11 

26 
11 

37 
-  1 

25 
-  7 

17 
-22 

11 
-21 

28 
-23 

as.  3 

3.4 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

35 
22 

36 
24 

34 
8 

37 
0 

25 
10 

26 
14 

28 
4 

22 
-12 

44 
10 

41 
29 

36 
32 

40 
19 

37   32 

17  ,  21 

35 
25 

40 
26 

42 
28 

36 
16 

40 
14 

14 
-  4 

14 
-  5 

18 
10 

26 
16 

41 
3 

28 
2 

23 
-15 

11 
-  2 

34 
-  4 

31.3 
11.0 

■USSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

31 
15 

32 
23 

34 
24 

37 

-  8 

38 
3 

27 

6 

29 

15 

30 
-22 

44 
-  5 

46 
28 

40 
28 

42 
18 

44   36 
13   23 

33 
21 

33 
23 

40 
26 

40 
10 

38 
8 

38 
-  2 

13 
-  8 

17 
5 

24 
14 

40 
2 

43 

15 

25 
-21 

24 
-  2 

30 
-10 

33.9 
8.6 

NASHUA  3  N 

MAX 

MIN 

32 

14 

3S 
22 

31 
26 

29 
■5 

26 
5 

27 
5 

31 
14 

27 
-11 

47 
-11 

40 
20 

39 
28 

45 
20 

36   21 
16  ,   19 

34 
21 

33 
24 

41 

25 

37 
22 

40 
16 

27 
2 

17 
-  7 

18 
-  7 

28 
8 

42 
5 

27   25 
9  -12 

17 
-  5 

35 

-  6 

31.7 
9.5 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

27 
13 

31 
20 

31 
12 

30 
8 

17 
0 

21 
9 

21 
-  6 

20 

-11 

43 
13 

35 
22 

30 
23 

35 
21 

27 
18 

24 
15 

23 
15 

33 
20 

34 
23 

30 
20 

35 
-  6 

10 
-10 

8 
-15 

10 
0 

22 
9 

35 
12 

16 
3 

13 
-  4 

6 
-11 

27 
-  1 

24.8 
7.6 

S«d  lefeieoce  notei  foUowmg  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Continued 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1950 


StAhon 

Day  of  month 

1 

1                                         '    " 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30  31 

1 

PETERBORO 

MAX 
MIN 

27 
14 

28 
21 

28 
16 

30 
12 

28 
6 

32 

14 

26 

10 

22 
-12 

44 

12 

41 
27 

34 

28 

40 
24 

33 
18 

29 
20 

30 

20 

32 
22 

36 
28 

35 

23 

37 
20 

30 
-  4 

12 
-16 

12 
5 

25 
11 

38 
17 

37 
11 

19 
0 

10 
-  7 

32 
2 

29.5 
12.2 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 

MIN 

26 

7 

27 
6 

31 

10 

24 
12 

16 
-  2 

18 
-  4 

18 
-  5 

IS 
-17 

41 

-  3 

40 
21 

28 
18 

31 
24 

30 
11 

23 
14 

24 
17 

28 
15 

31 
17 

32 
12 

30 
10 

25 
-12 

10 
-14 

10 
-  8 

23 

7 

29 
10 

30 

1 

10 
-  3 

7 
-  8 

24 
-  2 

24.4 
4.8 

PLYMOUTH 

MAX 

MIN 

36 
IS 

27 
13 

30 
19 

34 
3 

27 
2 

21 

1 

26 

8 

25 

-  1 

32 

-  1 

45 
24 

34 

25 

42 
13 

37 

11 

31 
21 

29 

19 

34 
23 

41 
18 

36 
24 

35 
12 

30 
-  9 

10 
-12 

15 

1 

25 
13 

38 
3 

37 
10 

22 
-  9 

11 
-  S 

30 
0 

30.0 
8.0 

SURRY  HOUMTAIN  DAH 

MAX 

MIN 

30 
17 

34 
24 

35 
22 

36 
10 

32 

7 

30 
7 

30 
17 

23 
-15 

44 
4 

44 

26 

37 
28 

41 
21 

38 
15 

30 
22 

33 

21 

39 
26 

37 
27 

35 
27 

39 
14 

36 
-  5 

15 
-14 

16 
3 

11 

39 

1 

37 
6 

23 

-16 

18 
-13 

31 
-16 

32.5 
10.0 

WEST  LEBANON  1  S« 

MAX 
MIN 

20 
16 

26 
14 

36 
17 

28 
5 

24 

-  1 

21 
-  1 

20 
10 

22 
-18 

24 
-IS 

45 
20 

40 
19 

39 

20 

42 
12 

31 
14 

28 
22 

31 
25 

36 
25 

38 
26 

36 
IS 

3B 
-  4 

0 
-IS 

14 

-  9 

22 
4 

28 
0 

39 

0 

26 
-18 

20 
-19 

14 
-19 

28.1 
5.2 

(INDHAU 

MAX 
MIN 

34 

10 

36 
24 

34 
24 

42 

0 

38 

4 

34 
8 

34 
18 

26 
-12 

48 
-  4 

48 
28 

36 
30 

46 
22 

42 
18 

32 
24 

34 
24 

34 
24 

44 

28 

40 
22 

44 
14 

38 
0 

20 
-  8 

18 

6 

24 

14 

44 

-  4 

42 
16 

28 
-16 

22 

-  6 

34 
-  6 

35.6 
10.8 

(OLFEBORO  FALLS 

MAX 
HIM 

32 

15 

28 
11 

29 
19 

34 

-  1 

26 
3 

22 

1 

28 
3 

19 
-21 

43 

-  5 

42 
25 

32 
25 

39 
16 

35 
9 

30 
20 

26 
21 

34 
23 

42 
15 

36 
15 

35 
11 

32 
-  6 

9 
-11 

17 
2 

20 
12 

40 
2 

37 
10 

20 
-13 

12 
-  3 

31 
0 

29.6 
7.1 

KOODSTOCK 

MAX 

MIN 

39 
14 

29 
9 

33 
10 

31 

1 

26 

2 

22 

0 

25 

7 

20 
-22 

32 
2 

43 
25 

32 
28 

37 
15 

37 
23 

37 
23 

30 
23 

34 
24 

37 
24 

32 
21 

30 
10 

30 
-10 

7 
-13 

14 
-  2 

28 
13 

33 
10 

33 

8 

17 
-  5 

8 
-  4 

29 
2 

28.8 
8.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

39 
28 

41 
37 

39 
29 

38 
28 

33 
25 

45 
27 

38 
20 

32 
16 

51 
32 

44 

36 

41 
36 

43 
34 

38 
32 

37 
31 

41 
36 

39 
30 

40 
35 

39 
31 

4S 

27 

27 

4 

22 
3 

36 
19 

37 
28 

46 
29 

39 
20 

27 
16 

18 

7 

38 
13 

37.6 
25.3 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

32 
18 

35 
29 

36 
25 

38 
19 

34 
19 

39 
17 

40 
25 

28 
3 

55 
16 

49 
29 

37 
32 

44 
26 

38 
27 

33 
27 

37 
29 

37 
25 

37 
29 

35 
29 

40 
21 

35 
3 

17 
-  6 

17 
10 

29 

17 

44 

14 

41 
16 

26 
5 

22 

-  1 

32 
3 

35.3 
18.1 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

32 
23 

36 
30 

37 
29 

38 
12 

34 
20 

42 
14 

40 
28 

29 
8 

50 
19 

49 
32 

41 
33 

46 
24 

39 
29 

36 
29 

38 
28 

39 
27 

39 

30 

38 

25 

42 
22 

38 
2 

28 
-  3 

28 

4 

33 
19 

42 
13 

43 
13 

27 

7 

26 
3 

31 

7 

37.2 
18.8 

PROVIDEIICE  IfB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

34 
24 

37 
32 

38 
22 

38 

19 

30 
19 

43 
19 

32 

16 

27 

7 

52 
23 

48 
32 

40 
27 

46 
25 

38 

30 

33 
29 

39 
31 

36 
28 

37 
32 

36 
28 

42 
24 

24 

-  1 

18 
-  3 

27 

14 

33 
23 

44 
20 

34 
15 

26 
9 

15 
2 

34 
6 

35.0 
19.7 

PROVIDENCE  »B  CITY 

MAX 
MIN 

34 
22 

38 
32 

39 
25 

41 
22 

29 
20 

44 

27 

31 
15 

28 

7 

53 
28 

47 
34 

40 
31 

47 
28 

39 
30 

35 
30 

39 
30 

38 
27 

40 
34 

38 
31 

44 
25 

25 
0 

21 
-  2 

24 
13 

32 
22 

46 
21 

32 

15 

27 
9 

17 
2 

33 
8 

35.8 
20.9 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

MIN 

22 

16 

30 
19 

35 
22 

29 

16 

38 
6 

28 
6 

23 
13 

24 

-  9 

30 
-  9 

44 
24 

38 
26 

38 
25 

44 
18 

32 
19 

35 
21 

33 
23 

39 
27 

40 
28 

42 

20 

40 
-  2 

5 

-  6 

14 
-  6 

21 
6 

30 
8 

38 
11 

26 
-10 

21 
-  8 

15 
-10 

30.5 
10.5 

BLOOKFIELD 

MAX 
MIN 

28 
3 

27 
-  2 

31 
15 

28 
5 

25 
-15 

23 
-  9 

23 
-  2 

22 
-26 

38 
-  5 

40 
22 

37 
IS 

35 
16 

32 

16 

30 

14 

30 
21 

29 
19 

32 
26 

30 
20 

30 
13 

30 
-10 

7 
-20 

14 
-IS 

27 
12 

35 

4 

34 
5 

12 
-18 

8 
-11 

20 
-21 

27.0 
2.6 

BURLINGTON  JB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 

7 

34 

8 

31 

16 

31 
11 

15 
-  2 

33 
8 

14 

-13 

23 

-16 

40 
17 

36 
19 

40 
30 

37 
26 

29 

18 

31 
21 

33 
27 

37 
28 

30 
23 

36 
23 

35 

4 

4 
-13 

6 
-19 

9 

1 

28 
6 

35 

7 

18 

2 

10 
-  7 

8 
-  5 

26 
-13 

26.3 
T.6 

CAVENDISH 

MAX 

MIN 

30 
17 

32 
17 

35 
15 

33   28 
12-3 

26 
3 

25 

4 

21 
-24 

36 
-  7 

44 
19 

37 
17 

40 
8 

30 
6 

28 
20 

29 
20 

37 
25 

36 
23 

34 
25 

41 

1 

33 

-  7 

8 
-13 

14 
0 

28 
11 

38 
6 

34 

6 

21 
-15 

12 
-11 

28 
-17 

39.9 

5.6 

CHELSEA  2  S 

MAX 

MIN 

34 

6 

32 

4 

34 

0 

35 
-  5 

23 
-11 

22 
-  2 

22 
-  6 

22 
-26 

44 
-10 

43 
14 

37 
11 

38 
5 

31 

7 

28 
20 

30 
19 

36 
21 

37 
23 

38 
13 

37 
9 

17 
-12 

10 
-21 

15 
-  5 

27 
9 

35 
-  9 

33 

-11 

18 
-20 

10 
-16 

25 
-27 

29.0 

-  0.7 

CORNWALL  1  N 

MAX 
MIN 

28 
9 

21 
18 

34 
11 

38 
9 

35 
0 

29 
8 

31 
3 

22 

-14 

40 
11 

41 
20 

41 
22 

42 
25 

40 
20 

28 
22 

32 
24 

38 
27 

38 
26 

38 
19 

38 
26 

36 
-  8 

3 
-15 

10 
-  1 

28 
6 

34 

12 

35 
8 

18 
-  3 

11 
-  6 

18 
-  9 

30.3 
9.6 

DORSET  1  S 

MAX 

MIN 

32 
12 

35 
21 

35 
17 

34 
18 

27 
0 

32 
3 

28 
-  4 

32 
-18 

45 
4 

43 
19 

43 
27 

41 
21 

31 
IS 

26 
21 

32 
20 

38 
25 

38 
12 

39 

18 

37 
22 

22 
-  7 

11 
-21 

15 
-  2 

29 
12 

40 
15 

34 

11 

22 
-11 

15 
-  9 

24 
-17 

31.4 
8.1 

EAST  BARHST 

MAX 
MIN 

19 
8 

23 
2 

31 
9 

22 
2 

27 
-  9 

13 
-  9 

19 

1 

10 
-28 

22 
-28 

40 
21 

36 
16 

36 
20 

34 
19 

30 
21 

29 
22 

29 
24 

35 
24 

32 
23 

30 
14 

31 

-  7 

-  7 
-16 

4 
-16 

16 
-  4 

25 

4 

34 

7 

12 
-22 

11 
-16 

5 
-26 

23.1 
2.0 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

30 
-  3 

37 
0 

35 
10 

31 
14 

15 
-10 

28 

4 

19 

-  4 

24 
-18 

42 
5 

39 

16 

40 
21 

36 
27 

32 
14 

32 
22 

33 
23 

36 
27 

34 

23 

36 
16 

30 
10 

14 

-11 

7 
-27 

20 
-12 

20 
10 

36 
6 

34 
-  2 

14 
-17 

8 
9 

25 
-23 

28.1 
4.0 

LEMINGTON  3  N£ 

MAX 

MIN 

26 
-  1 

31 
-  4 

31 
10 

26 
13 

20 
-  5 

23 
-12 

21 
-  8 

12 
-32 

41 
3 

36 
14 

34 
13 

34 
19 

29 
IS 

29 

10 

28 
20 

30 
20 

30 
23 

29 
14 

30 

16 

20 
-12 

2 
-17 

17 
-17 

23 
11 

34 
8 

33 
-  7 

9 
-  1 

4 
-  7 

20 
-23 

25.1 
1.6 

KIDDLESEI 

MAX 

MIN 

8 

2 

12 

10 

-  3 

0 

8 

12 
-22 

27 
-18 

44 

16 

40 
IS 

40 
20 

36 

15 

30 
15 

30 
22 

30 
24 

36 
26 

33 
25 

37 
18 

33 

-11 

-  6 
-13 

S 
-11 

16 
2 

25 
3 

36 
8 

14 
-  7 

14 
-  4 

8 
-15 

25.9 
5.2 

MONTPELIER  AP 

MAX 
MIN 

26 

4 

36 
5 

36 
14 

28 
11 

14 
-  2 

22 

0 

20 
-12 

18 
-22 

44 

11 

39 
19 

37 
27 

35 
21 

31 
17 

28 
20 

30 
20 

34 
23 

33 
24 

35 
22 

37 

4 

3 

-15 

5 
-15 

10 
-  2 

24 
10 

33 
5 

17 
-  2 

11 
-  5 

5 
-  7 

21 
-  5 

25.4 
6.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

28 

1 

32 

1 

25 
14 

28 
5 

12 
-  8 

27 
0 

18 

-1 

22 
-23 

38 
13 

34 
11 

37 
14 

34 
24 

28 
13 

30 
12 

29 
22 

33 
24 

32 
22 

32 
21 

33 
3 

4 

-14 

3 
-18 

14 

-  7 

25 
12 

32 
9 

15 
-  4 

13 
-12 

4 
-  8 

23 

-17 

24.5 
3.3 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 

MIN 

25 
8 

31 
2 

36 
1 

30 
0 

27 

4 

22 

-  4 

21 
6 

18 
-23 

45 
0 

45 
18 

39 

18 

38 
20 

32 
13 

29 
21 

29 
21 

35 
25 

33 
28 

36 
24 

35 
19 

23 
-13 

7 
-12 

11 
-  3 

27 
9 

33 
3 

35 

7 

15 
-  7 

8 
-  4 

22 
-16 

28.1 
5.9 

RUTLAND  1  SE 

MAX 
MIN 

29 
10 

36 
16 

36 
17 

35 

17 

27 
2 

29 
10 

28 
2 

16 
-17 

43 
3 

43 
24 

42 
29 

39 
23 

36 
19 

29 
21 

33 
22 

36 
27 

35 
26 

34 
23 

36 
22 

31 
-  9 

8 
-16 

18 
2 

28 

7 

37 
13 

38 
9 

18 
-  6 

10 
-12 

24 

-16 

30. S 
9.6 

SAINT  ALBANS. 

MAX 
MIN 

29 
3 

33 
14 

34 
15 

28 
14 

23 
-  5 

27 
2 

19 
-  2 

21 
-10 

40 
16 

40 
20 

40 
24 

36 
30 

30 
20 

27 
IS 

32 
21 

34 
25 

31 
29 

33 
23 

34 
14 

14 
-15 

5 
-20 

10 
-  7 

22 
3 

35 
14 

33 
0 

10 
-  6 

5 
-  7 

21 
-  3 

26.6 

8. a 

SAINT  JOBNSBURY 

MAX 
MIH 

29 
8 

29 
2 

31 
16 

31 
11 

21 
-  7 

20 
-  4 

21 

0 

22 
-23 

38 
-  5 

43 
23 

36 
11 

38 
19 

34 
20 

30 
20 

32 
23 

34 
24 

35 
27 

32 
23 

34 
16 

34 
-  8 

10 
-20 

13 
-  6 

26 
10 

36 
6 

35 
9 

19 
-10 

11 

-  5 

24 

-21 

28.5 
5.7 

SOMERSET 

MAX 
MIM 

25 
9 

30 
15 

32 
12 

22 

10 

26 
2 

19 
-  2 

29 
15 

20 
-27 

27 
-22 

41 
IS 

34 
19 

34 
15 

34 

6 

26 
10 

23 
15 

26 

20 

32 
20 

32 
19 

30 
17 

30 
-14 

-  2 
-18 

7 
-14 

16 
0 

22 
10 

33 

4 

14 
-  6 

16 
-13 

7 
-12 

24.5 
3.9 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

19 
5 

24 
-  4 

30 
5 

20 
5 

20 
-17 

10 
-15 

20 
-  2 

10 
-29 

20 
-30 

37 
19 

40 
8 

38 
12 

32 

14 

30 
14 

30 
IS 

30 
22 

32 
21 

30 
22 

30 
12 

30 

-11 

-  6 
-18 

4 

-22 

18 
-  4 

26 
3 

32 
8 

11 
-22 

12 
-22 

6 
-28 

22.7 
-  1.4 

WHBER  1  E 

MAX 

MIN 

18 

11 

28 
9 

28 
13 

24 
2 

30 

-  6 

20 
-  4 

16 
6 

20 
-22 

20 
-18 

38 

17 

34 
14 

34 
18 

38 

7 

29 
10 

25 
18 

29 
21 

39 
22 

40 
23 

36 
10 

37 
-  8 

-  4 

-16 

11 
-  9 

17 

-  1 

25 
-  4 

36 

4 

20 
-23 

24 
-21 

8 
-24 

25.7 
1.8 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

25 
14 

31 
11 

36 
14 

34 
10 

34 
-  5 

22 
6 

25 
0 

19 
-19 

40 
-  S 

45 
IB 

38 
15 

39 
11 

3' 
9 

30 
23 

29 
20 

36 
24 

39 

30 

38 
21 

39 
-11 

33 
-  7 

27 
-20 

12 

1 

28 
10 

35 
5 

35 
9 

15 
-18 

13 
-20 

26 
1.21 

30.5 
4.5 

See  reference  note*  following  StatioQ  Index. 
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NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1950 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPCKT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

1 

0.1 

T 

T 

4.2 
T 

5.3 
3 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

0.6 

T 

1.6 
2 

0.3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

0.6 

T 

CREAM  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 
2 

T 
2 

1 

1 

2.0 
3 

T 
3 

3 

T 

T 

T 

1.0 
1 

9.0 
9 

1.0 
10 

T 
6 

6 

6 

T 
6 

6 

6 

4.0 
10 

1.0 
11 

11 

T 
11 

T 
11 

11 

11 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
2 

2 

1 

1 

T 

0.5 

T 

T 
T 

- 

T 
T 

T 

1.5 
2 

5.5 
7 

T 
6 

T 
6 

5 

5 

T 
4 

4 

T 
4 

2.0 
6 

6 

4 

4 

T 
4 

14 

T 
4 

GREENWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

4.0 
4 

8.5 
8 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

2.0 
6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

0.6 
1 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

3.6 

1 

8.4 
9 

0.4 
6 

0.3 

5 

4 

4 

4 

4 

0.3 
4 

4.3 
6 

0.5 

7 

T 
6 

5 

T 
5 

5 

0.5 

5 

MIDDLETOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

0.1 

1 

1 

1 

T 

T 

8.4 
8 

1.1 
8 

T 
7 

7 

7 

6 

6 

6 

2.5 
8 

0.5 
8 

8 

8 

8 

T 
8 

8 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

6.4 
6 

2.5 
6 

T 
5 

T 
4 

4 

3 

3 

3 

1.7 
4 

0.8 
5 

T 
4 

3 

3 

T 
3 

3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

0.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.7 
1 

4.3 
6 

3 

T 
2 

T 
2 

2 

1 

1 

0.2 

1 

2.6 
2 

T 
2 

1 

1 

0.1 

1 

- 

1.5 
T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 
3 

1.2 
3 

0.3 
3 

0.2 
3 

T 
3 

3 

2.9 

7 

T 
7 

1.1 
7 

T 
4 

0.5 
4 

T 
4 

3 

6.8 
9 

5.1 
15 

0.5 
14 

0.2 

14 

T 
14 

0.2 

14 

0.3 

14 

14 

1.9 
16 

5.0 
20 

0.4 
20 

0.5 
20 

T 
20 

0.8 
20 

T 
20 

NORTH  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.3 

2 

T 
2 

1 

1 

2.1 
3 

0.2 
3 

3 

0.1 

T 

T 

T 
T 

0.6 

1 

8.2 
9 

0.4 

7 

0.5 
6 

T 
6 

5 

0.4 
5 

5 

5 

2.6 
8 

0.3 

8 

7 

7 

0.5 
7 

T 
7 

7 

NORWICH  3  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.5 

1 

6.9 
7 

6 

T 
5 

4 

3 

2 

2 

2 

2.1 
4 

T 
4 

2 

1 

1 

1 

1 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 

4 

2 

2 

1 

T 

1 

T 

T 

1.4 

1 

8.2 
10 

8 

0.5 
8 

0.3 

8 

8 

6 

6 

6 

4.0 
10 

0.5 
11 

T 
8 

8 

8 

8 

T 
8 

STORRS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.6 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

5.0 
5 

4.0 
9 

T 

T 

T 
6 

- 

T 
6 

6 

T 
6 

2.4 
8 

- 

T 

_ 

T 

_ 

0.4 

WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

0.7 

1 

1 

1 

1 

T 

6.0 

T 

1.0 
8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

- 

2.0 
7 

2.0 
8 

8 

7 

T 

7 

7 

7 

WATERBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1.0 

1 

5.0 

6 

5 

T 
3 

2 

2 

1 

1 

1 

3.0 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1.0 
2 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

7.3 
7 

1.0 
5 

T 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

1.4 
4 

3 

2 

2 

2 

0.3 
2 

1 

MAINE 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
4 

0.6 
5 

- 

3 

3 

1.4 
4 

1.2 
5 

4 

0.2 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

0.5 
T 

3.7 
4 

4 

3 

3 

0.3 
2 

2 

2 

3.7 
5 

3.5 
6 

0.5 
4 

4 

4 

3 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 

4 

4 

4 

4 

1.5 
6 

T 
6 

6 

T 

T 

_ 

T 

_ 

_ 

3.0 
3 

3.0 
6 

5 

_ 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

5.0 
7 

3.0 
10 

10 

10 

10 

10 

CARIBOU  WB  AIRPCET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

2.5 
6 

0.4 
8 

0.2 

8 

T 
8 

0.8 

9 

T 
9 

9 

5.9 
14 

T 
15 

0.4 
15 

0.5 

15 

T 
15 

14 

3.8 
15 

3.8 
20 

T 
20 

20 

6.0 
25 

0.1 
26 

25 

24 

6.4 
31 

2.6 
31 

2.0 
34 

T 
34 

T 
34 

0.2 
30 

EASTPORT  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

1.5 
4 

0.9 
5 

T 
4 

4 

2.9 
5 

T 
7 

7 

0.3 
2 

T 

1.2 

1 

T 
2 

T 

T 

6.2 
3 

3.9 
10 

T 
9 

7 

5 

0.5 
3 

3 

T 
3 

8.6 
10 

1.5 
10 

0.5 
7 

7 

T 
7 

0.8 
7 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

2.6 
12 

1.0 
13 

13 

13 

1.5 
14 

0.7 
14 

14 

2.5 
15 

11 

0.5 
11 

0.5 

11 

10 

10 

6.5 
16 

1.5 
17 

0.7 
17 

16 

T 
15 

0.2 

15 

15 

1.3 
16 

4.5 
20 

1.6 
20 

T 
19 

19 

19 

19 

FORT  KENT  1  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

4.0 
4 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

7.0 

- 

- 

3.0 

T 

_ 

- 

3.0 

- 

3.0 

- 

_ 

- 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
19 

4.0 
23 

T 
22 

0.5 
22 

22 

1.2 

19 

T 
19 

18 

3.9 
22 

T 
20 

0.4 
20 

T 
19 

19 

19 

19 

4.2 
24 

0.5 
23 

T 
22 

1.4 
23 

T 
23 

22 

T 
22 

7.2 
29 

0.7 
30 

0.2 
29 

29 

T 
29 

29 

HOULTON  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
6 

1.2 
6 

2.1 
10 

0.6 
11 

11 

0.7 
11 

T 
11 

10 

3.3 

13 

10 

0.4 
10 

1.0 
9 

T 
9 

8 

4.5 
9 

1.7 
14 

T 
11 

10 

0.1 
10 

0.8 
12 

12 

12 

5.6 
22 

2.3 
23 

1.1 
25 

25 

T 
23 

T 
22 

HOULTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 
7 

4.0 
8 

T 
8 

7 

1.0 

7 

7 

7 

4.0 
9 

8 

8 

1.0 
8 

9 

9 

1.0 
9 

4.5 
12 

12 

11 

1.0 
12 

3.0 

14 

14 

13 

8.0 
21 

2.0 
23 

2.0 
23 

23 

T 
23 

23 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2.5 
7 

0.7 
6 

4 

4 

2.2 
6 

5 

5 

0.7 
2 

T 

2.2 
2 

1 

T 

0.8 
T 

126 
13 

0.7 

14 

T 
12 

T 
8 

T 
7 

T 

7 

7 

4.0 
10 

3.6 
14 

T 
13 

12 

11 

10 

1.5 
10 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2.8 
7 

T 

5 

4 

4 

1.8 
6 

5 

5 

0.7 
2 

T 

1.6 
2 

1 

1 

0.8 

1 

12.2 
13 

0.7 
14 

T 
12 

T 
9 

T 
8 

T 
8 

S 

3.9 
10 

3.5 
15 

T 
13 

12 

11 

10 

1.2 
10 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

- 

T 

- 

T 

T 

T 

6 

2.0 

T 

- 

T 

- 

. 

- 

5.0 

11 

- 

- 

1.0 
12 

3.0 

15 

T 

- 

4.0 
19 

2.0 
21 

1.0 
22 

- 

- 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 
4 

2 

2 

2 

1.5 
4 

0.5 
4 

4 

1.0 

1 

T 

T 
T 

1.5 
T 

T 

T 

7.0 
8 

2.0 
10 

0.2 
8 

6 

5 

0.5 
6 

6 

0.5 
6 

7.5 
14 

1.0 

12 

T 
12 

12 

12 

12 

RUMFCRD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

0.1 
16 

0.4 
20 

T 
19 

19 

1.0 
20 

20 

20 

2.0 
22 

20 

2.0 
22 

20 

19 

T 
19 

8.0 
27 

0.2 
27 

1.0 
27 

25 

1.5 
26 

25 

25 

3.0 
28 

5.5 
32 

1.0 
33 

0.5 
32 

32 

32 

1.0 
33 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

7 

4.0 
7 

7 

7 

9 

2.0 
9 

9 

11 

2.0 
2 

2 

T 
2 

T 

T 

5 

4.5 
5 

5 

5 

2 

0.2 

T 

- 

9 

6.5 
10 

1.0 
10 

T 

- 

- 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.0 
3 

2 

2 

1 

1 

1.0 
2 

2 

0.5 
2 

T 
T 

3.0 
3 

3.0 
6 

1.0 
6 

T 
5 

4 

1.0 
5 

T 
5 

5 

2.0 
7 

8.0 
15 

2.0 
17 

0.5 
17 

17 

1.0 
18 

18 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.7 
5 

5 

4 

4 

1.1 

5 

5 

4 

1.7 
3 

2 

0.1 

T 

T 

1.4 
T 

9.1 
10 

1.0 
10 

0.7 
8 

T 
8 

7 

0.3 
7 

7 

0.6 
6 

5.2 
11 

0.3 
11 

11 

11 

T 
10 

10 

0.6 
10 

BILLERICA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.4 
4 

_ 

- 

. 

- 

- 

- 

3.3 
3 

3.7 

7 

0.5 
5 

- 

- 

- 

- 

- 

1.6 

7 

4.5 
11 

- 

- 

- 

- 

- 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.6 
4 

4 

4 

4 

1.5 
5 

5 

5 

T 
2 

2 

T 
2 

1 

1 

4.6 
5 

3.0 
8 

0.5 
9 

8 

8 

T 
8 

8 

8 

2.7 

11 

4.0 

15 

14 

14 

14 

T 
14 

13 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

0.7 
2 

2 

2 

1 

T 
1 

T 

1 

T 
1 

T 

8.1 
7 

4.0 
9 

0.4 
8 

T 
8 

8 

7 

7 

7 

4.2 
10 

3.7 
12 

10 

10 

T 
10 

10 

T 
9 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

0.1 
2 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

5.1 
3 

1.4 

3 

0.3 
2 

T 
2 

2 

2 

1 

1 

5.9 

4 

1.7 
6 

T 
4 

T 
3 

T 
3 

3 

0.7 
2 
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-64    - 


r>ble  7  -  Continued 

Ol' 

tv^ 

vvr 

.rtJ 

.Jj 

.rtJ 

MJ_/ 

OJ 

LNV. 

/vv 

VJ 

IN 

*>3J 

~v\u 

Ui> 

li-' 

NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1950 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

T 

3.5 

4 

4.5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2.5 
5 

3.0 

5 

T 

4 

3 

3 

T 
2 

2 

BAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

1.5 

5 

2 

T 

1 

_ 

- 

. 

- 

1.0 

1 

T 

0.5 

T 

_ 

. 

T 
T 

. 

■DCAHTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

_ 

T 

2.5 
3 

- 

. 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

VALL  RIVER  2  HI 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

1 

0.2 
T 

- 

T 

- 

T 

1.0 

1 

5.0 
6 

0.4 
4 

0.2 
3 

T 
2 

1 

T 

- 

- 

2.4 
2 

0.3 

1 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

■AVERRIU. 

SNOWFALL 
SK  ON  GND 

T 
5 

2.0 

5 

T 

4 

3 

3 

1.5 
5 

T 

4 

4 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

4.0 

5 

0.7 
6 

T 
5 

5 

4 

4 

4 

3.5 
8 

5.5 
13 

11 

11 

10 

10 

10 

BOOSAC  TUKMEL 

SNOWFALL 

SN  ON  cno 

0.8 
3 

1.7 
5 

6 

6 

5 

5 

1.5 
6 

6 

0.1 
6 

4 

1.0 

5 

4 

4 

4.0 

8 

8.0 
16 

2.0 
15 

T 
13 

12 

1.5 
14 

T 
14 

14 

2.0 
15 

7.5 
23 

0.5 
20 

1.0 
20 

T 
19 

1.0 
19 

18 

BTANMIS  1  E 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

- 

- 

_ 

. 

T 

T 

3.0 

1 

T 

- 

- 

T 

- 

_ 

. 

2.0 

1 

T 

1 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

LOVELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2.0 

4 

3 

2 

2 

0.5 
2 

T 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

1.5 
2 

4.0 
6 

0.5 
5 

2 

. 

_ 

_ 

. 

2.0 

2 

6.0 
8 

5 

4 

3 

3 

3 

mODLETOM 

SNOWFALL 
SN  an   GND 

2.0 

4 

T 

4 

T 
3 

3 

3 

2 

T 
2 

T 
2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

5.5 
5 

T 
5 

T 

4 

3 

3 

2 

2 

T 
2 

6.2 
8 

T 

7 

5 

5 

4 

4 

BAjrniCKET  WB  AIRPOIT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

0.5 

3.2 
2 

T 

T 

1.6 

T 

0.2 

T 

T 

HE*  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

T 

2.5 
3 

3.5 
2 

T 

1 

T 

1 

2.5 
2 

0.8 

1 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

3.4 
3 

3 

T 
3 

3 

2.8 
5 

T 
5 

5 

1.6 

1 

0.2 

T 

0.3 

T 

T 

2.0 

T 

7.4 
9 

3.0 
12 

0.7 
12 

T 
10 

T 
9 

1.0 
9 

8 

1.0 
6 

5.8 
13 

3.7 
17 

0.4 
12 

0.3 
12 

T 
11 

T 
10 

0.4 

9 

PLYMCDTB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

- 

- 

T 

_ 

2.0 
2 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

_ 

_ 

. 

3.0 
3 

1.0 
3 

1 

_ 

T 
T 

_ 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 
2 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

2.5 
2 

T 
2 

2 

T 

- 

T 
T 

T 

4.0 

4 

3.0 
6 

4 

T 

4 

4 

3 

T 
3 

SAHDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  OID 

T 

- 

_ 

_ 

T 

T 

0.5 

T 

3.0 
3 

. 

T 
T 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

2.0 
2 

, 

_ 

_ 

T 

_ 

0.8 

1 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.5 
3 

T 
2 

T 

- 

- 

- 

0.8 

• 

0.3 

• 

♦ 

11.5 
10 

10 

T 
10 

T 
8 

0.8 
8 

8 

7 

4.3 
11 

3.5 
14 

T 
13 

T 
10 

T 
10 

10 

T 
8 

STOCEBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.0 
3 

- 

- 

- 

3.0 
4 

- 

- 

T 

T 

2.5 
2 

6.5 
8 

1.5 
8 

0.5 
8 

8 

8 

1.5 
7 

7 

7 

6.0 
12 

2.0 
14 

0.3 

13 

T 
13 

0.5 
12 

12 

T 
11 

SWAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

5.0 

5 

T 
4 

3 

2 

2 

1 

1 

3.0 
3 

5.0 
8 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  caiD 

2 

0.6 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

6.6 

7 

3.6 
8 

T 
7 

T 
7 

6 

4 

3 

3 

3.5 
6 

3.6 
9 

9 

8 

T 
8 

8 

T 
7 

WESTFIELD  2  NE 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

2 

1.6 
3 

3 

2 

2 

1.3 
3 

3 

3 

0.8 

1 

T 
1 

T 

1 

1.5 
2 

9.0 
10 

4.2 
15 

T 
14 

T 
12 

11 

T 
10 

10 

0.4 
10 

6.8 
17 

1.3 
19 

T 
18 

18 

T 
17 

17 

0.3 

16 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 

T 
2 

1.2 
3 

3 

2 

2 

0.5 
2 

2 

2 

0.3 
T 

T 
T 

T 
T 

1.9 

1 

10.1 
12 

2.0 
9 

0.4 

9 

T 
8 

8 

1.0 

7 

7 

T 

7 

9.6 
18 

4.5 
12 

T 
12 

11 

T 
11 

11 

T 
11 

(ORCESTER  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.2 
4 

3 

3 

3 

1.9 
4 

T 
4 

3 

0.5 
T 

T 

T 

T 

1.2 

T 

6.0 
7 

6.0 
12 

0.4 
12 

1.0 
13 

T 
13 

1.0 
12 

12 

0.4 
12 

5.1 
17 

1.3 
19 

T 
17 

T 
IS 

0.4 
14 

13 

2.0 
14 

NEII  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

2.0 

10 

0.5 
10 

T 
10 

10 

1.0 
11 

11 

11 

T 
10 

10 

0.5 
10 

10 

10 

1.5 
12 

8.5 
20 

0.5 
20 

0.5 
18 

T 
18 

1.0 
19 

T 
19 

19 

5.0 
24 

2.5 
26 

0.5 
26 

T 
25 

25 

25 

T 
25 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
4 

3 

2.0 

4 

T 

4 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

4 

0.5 
5 

3 

0.1 
3 

T 
3 

0.1 
3 

T 
2 

4.0 

5 

5.0 
10 

0.5 
10 

0.5 
10 

T 
10 

1.0 
11 

11 

2.5 
14 

3.0 
16 

2.0 
18 

18 

18 

18 

18 

BETHLEHEH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

3 

T 
3 

3 

T 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

1.0 
4 

T 
4 

T 
4 

2.0 
5 

1.0 
6 

6 

2.0 
8 

1.0 
9 

9 

1.0 
10 

10 

10 

10 

BLACKKATER  DAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

l.S 

4 

T 

4 

4 

4 

1.0 
5 

T 
5 

4 

1.5 
5 

T 
5 

4 

4 

4 

4 

7.5 
11 

1.0 
12 

12 

12 

1.0 
12 

12 

12 

2.0 
13 

5.0 
18 

T 
18 

16 

16 

15 

14 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.4 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

1.8 
5 

5 

4 

0.7 

4 

3 

T 
3 

3 

3 

2.5 
3 

4.9 
8 

0.4 
8 

T 
6 

6 

0.4 
6 

5 

5 

4.8 
8 

1.3 
11 

T 
10 

T 
10 

10 

10 

1.0 
10 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

0.5 
4 

4 

4 

3 

1.0 
4 

0.5 
4 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

8.0 
8 

0.5 
8 

T 
8 

8 

7 

6 

6 

2.0 
8 

2.0 
10 

9 

8 

8 

8 

8 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.1 
16 

15 

5.5 
21 

1.4 
20 

3.5 
22 

21 

1.5 
20 

20 

19 

2.5 
21 

20 

1.2 
21 

1.3 
21 

19 

1.5 
20 

3.5 
22 

0.5 
21 

0.6 
22 

0.9 
21 

3.3 
23 

22 

22 

2.8 
23 

2.9 
26 

4.6 
29 

28 

0.3 
28 

25 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
S 

2.0 

7 

0.5 

7 

6 

5 

1.0 
6 

5 

5 

* 
7 

2.0 
6 

T 
5 

5 

5 

T 
5 

7.0 
12 

1.5 
13 

T 
12 

11 

0.8 
12 

11 

11 

2.0 
13 

4.0 
17 

0.5 
17 

17 

16 

16 

16 

GLEMCLIFF  2  NV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.9 
6 

1.7 

7 

0.4 
7 

6 

1.7 
6 

7 

7 

1.9 

7 

6 

0.2 

5 

4 

4 

4 

4.0 
7 

0.9 
7 

T 

7 

T 

7 

2.5 
8 

1.5 
9 

9 

4.0 
12 

3.5 
14 

1.0 
14 

T 
14 

13 

13 

T 
13 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

1.4 

7 

7 

T 
6 

6 

0.9 

7 

7 

7 

2.0 
7 

6 

T 
6 

6 

5 

2.0 
7 

7.6 
15 

T 
14 

0.2 
12 

12 

0.3 
12 

11 

11 

4.1 
15 

3.4 

18 

0.1 
18 

T 
17 

17 

17 

T 
17 

KEENE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2.0 
3 

3 

2 

2 

1.1 
3 

3 

3 

0.9 
2 

2 

0.1 

1 

T 

T 

3.3 
3 

3.7 
6 

1.0 
6 

0.3 

5 

T 
5 

1.2 

5 

5 

5 

2.5 
7 

3.5 
10 

9 

8 

T 
8 

8 

8 

LAKEPORT  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 
6 

0.1 
6 

3.7 
10 

9 

9 

T 
8 

1.5 
9 

8 

0.3 
8 

1.1 
8 

8 

0.3 
8 

8 

8 

3.6 
11 

4.8 
16 

0.1 
16 

14 

14 

0.7 
15 

14 

0.9 
15 

4.8 
20 

1.8 
20 

0.1 
19 

T 
19 

19 

19 

MASSABESIC  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
3 

2.0 

5 

5 

3 

3 

3 

1.5 
5 

4 

1.0 
3 

T 
3 

2 

2 

1 

T 

5.0 
6 

1.0 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

0.8 

7 

6.0 
13 

12 

11 

11 

10 

9 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.4 
3 

0.5 

1 

1 

T 

0.7 

1 

T 

T 

2.2 
2 

2 

0.6 
2 

1.2 
3 

T 
3 

0.7 

3 

9.0 
10 

0.2 
10 

0.3 
10 

10 

1.1 
9 

6 

4 

2.1 
S 

2.1 
6 

1.5 
5 

0.1 

4 

4 

4 

1.7 
3 

NEW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.5 
5 

4 

4 

3 

1.0 
4 

4 

3 

0.4 
4 

3 

T 

I 

1 

1 

T 

1 

5.0 
6 

0.2 
5 

T 
4 

4 

1.8 
6 

6 

5 

3.0 
8 

5.0 

13 

0.1 
10 

10 

9 

9 

9 

PINKHAH  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

14 

^? 

4.0 
20 

O.S 
18 

17 

1.0 
17 

T 
16 

16 

5.0 
18 

16 

1.5 
17 

T 
17 

T 
16 

16 

100 
26 

0.5 
25 

T 
24 

T 
23 

1.0 
24 

0.5 
23 

23 

5.0 
28 

5.0 
33 

2.5 
35 

1.5 
34 

33 

33 

D.S 
33 

See  reference  notes  foUovi 
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NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1950 

StaBon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SURBY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

1.7 
4 

T 
4 

3 

3 

1.3 
4 

T 
4 

4 

1.5 
3 

3 

0.5 
3 

2 

2 

2.7 

5 

3.0 

7 

1.0 
8 

7 

6 

1.5 

7 

7 

7 

2.5 
9 

6.0 
14 

T 
12 

11 

11 

11 

11 

TUCKERMAN  RAVIHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
13 

2.0 

15 

4.0 
14 

14 

17 

0.5 

18 

18 

17 

4.0 
21 

21 

22 

1.0 
23 

T 
22 

21 

10.5 
31 

0.3 
31 

T 
31 

T 
31 

1.8 
31 

29 

28 

2.5 
30 

4.5 
35 

4.5 

37 

3.0 
38 

36 

35 

T 
35 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.0 
6 

6 

T 
3 

3 

1.0 
4 

T 
5 

5 

0.3 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

7.0 

7 

1.0 
8 

T 

7 

6 

6 

6 

6 

2.0 
8 

6.0 
13 

0.3 
13 

12 

12 

12 

12 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

2.5 
23 

3.0 
25 

24 

23 

1.1 
24 

24 

24 

4.5 
27 

25 

0.5 
25 

25 

25 

24 

6.5 
31 

1.5 
30 

30 

30 

2.8 
33 

32 

32 

3.5 
38 

4.7 
42 

2.4 
44 

0.2 
44 

43 

42 

41 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.2 
T 

2.7 

1 

0.2 

T 

T 

T 

0.8 

T 

0.6 

T 

T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

6.0 
7 

4 

3 

T 
1 

T 

T 
T 

0.5 

T 

_ 

T 

T 

PROVIDENCE  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.5 

T 

T 

T 

T 

1.2 

T 

5.6 
7 

4 

0.1 
3 

T 
3 

2 

1 

1 

0.2 

T 

3.8 

4 

0.5 
5 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

1.0 

1 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
4 

0.5 
4 

1.0 
5 

4 

3 

3 

1.0 
3 

3 

1.5 
4 

3 

0.5 
3 

2 

2 

1.5 
3 

6.0 
8 

3.0 
10 

0.4 
9 

7 

0.3 
6 

T 
6 

6 

0.5 
6 

6.0 
11 

2.0 
9 

9 

7 

7 

7 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 
5 

4.0 

7 

1.0 

8 

8 

0.5 
8 

. 

- 

3.0 
10 

- 

7 

7 

6 

. 

4.0 
10 

1.0 
11 

11 

11 

1.0 
12 

2.0 
13 

- 

0.5 
14 

3.5 
16 

1.0 
16 

4.0 
20 

20 

20 

20 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

0.8 
4 

0.2 
4 

T 

4 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

1.8 
3 

2 

T 

1 

T 
T 

T 

2.3 

1 

3.7 
5 

1.3 
5 

0.4 
4 

T 
4 

2.3 
6 

0.2 
6 

6 

2.7 
6 

3.1 

8 

0.2 
6 

6 

T 
5 

T 
5 

0.7 
5 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

8 

1.5 
9 

0.3 

9 

T 
9 

T 
8 

0.7 
9 

T 
9 

9 

2.7 
11 

10 

0.6 
10 

10 

10 

2.0 

11 

101 
21 

1.0 
20 

T 
19 

T 
19 

0.6 
19 

T 
19 

18 

4.0 

21 

7.5 
27 

2.0 
28 

0.3 
28 

28 

T 
27 

27 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

4 

- 

1.0 

4 

- 

. 

2 

- 

0.5 

1 

1 

- 

3.0 
3 

6.0 
8 

0.5 

7 

7 

3.0 

7 

. 

8 

- 

2.5 

11 

7.0 

17 

1.0 
17 

_ 

- 

17 

. 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

T 

3.0 

1 

T 

T 

6.0 
6 

2.0 
6 

T 
5 

7.0 
12 

4.0 
10 

10 

T 
10 

5.0 
15 

T 
15 

14 

14 

14 

14 

LEMINGTON  3  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.5 
6 

1.5 
7 

3.0 
10 

8 

2.0 
10 

T 
8 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4.0 
8 

1.0 
9 

0.5 
9 

0.5 
10 

9 

9 

9 

9 

5.0 
12 

2.0 
14 

11 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 

2.0 
5 

5 

2.0 

7 

T 

7 

0.5 
7 

6 

6 

6 

0.7 
6 

0.3 
5 

5 

4 

4 

4 

3.5 
8 

4.0 
12 

0.5 
11 

T 
11 

T 
11 

1.0 
11 

T 
11 

1.0 
11 

4.5 
15 

1.0 
16 

1.5 
17 

17 

T 
17 

17 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2.8 
5 

T 
7 

T 
7 

7 

0.1 

7 

T 
7 

7 

1.4 
6 

T 
6 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

0.5 

5 

3.1 
9 

0.3 
9 

0.2 
9 

T 
9 

1.9 
10 

0.3 

11 

11 

1.1 
11 

2.0 
14 

0.9 
14 

14 

14 

T 
14 

1.2 
15 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

0.5 
5 

0.5 
5 

T 
5 

4 

T 

4 

4 

4 

1.0 
3 

2 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

9.5 
10 

1.0 
9 

T 
8 

T 

7 

0.5 
7 

7 

7 

3.5 
10 

4.0 
13 

2.0 
13 

T 
13 

13 

13 

12 

RUTLAND  1  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

0.6 
3 

3 

T 
3 

3 

0.8 
3 

3 

3 

1.5 
2 

1 

T 

0.3 
T 

2.5 
3 

1.5 
3 

T 
3 

T 
2 

0.8 
3 

1.0 
4 

4 

4.0 

7 

3.0 
10 

T 
10 

0.4 
10 

9 

9 

9 

SAINT  ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2.0 
2 

2 

T 

8.0 
8 

2.0 
8 

T 
6 

T 
5 

5.0 
9 

T 
9 

9 

2.0 
10 

6.0 
15 

12 

12 

11 

11 

10 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

0.5 
6 

4.0 

7 

1.0 
7 

6 

1.0 

7 

6 

6 

1.0 
6 

5 

5 

4 

4 

4 

6.5 
11 

0.5 
11 

9 

9 

1.7 
10 

T 
11 

10 

0.9 
12 

0.6 
15 

T 
14 

0.5 
14 

13 

13 

12 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

5 

0.5 
6 

2.5 
8 

T 
8 

8 

7 

1.0 
8 

8 

1.0 
9 

0.5 
7 

0.5 
8 

T 
8 

7 

3.0 
10 

7.5 
16 

2.0 

18 

T 
18 

18 

2.0 
20 

1.5 
21 

21 

0.5 
21 

8.0 
29 

1.0 
30 

3.0 
33 

0.5 
34 

T 
34 

33 

WILDER  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

5 

0.5 
5 

1.5 
6 

6 

5 

5 

1.0 
6 

6 

1.5 
7 

6 

5 

5 

4 

4 

5.0 
9 

4.0 
12 

1.0 

12 

9 

T 
9 

T 
9 

9 

1.0 
9 

6.0 

15 

0.5 
15 

T 
15 

T 
15 

14 

14 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


StAbon 


conracTicvr 


County 


Obser- 
vation 
time 


i(5;  J 


IVSOHIA 
BAmSTlLLt 

auTic 


'   7   41  30 

5  41  SO 

17   41  37 

5,41  56 

5  41  50 


niDctParr  n  aiu 

HISTOL 

SUIXS   UIDCI   DAM 

BUKLINGTUN 


oaoi  Ltaivibu) 

0806  rAlRriCLD 
0«30  HARTrOU) 
0961  LITCHTIKLD 
0973  RARTrOU) 


4  |41  13   73  13  I 

4  [41  10  73  08  I 

5  41  43  73  58 
7  41  40  73  39 
5  41  48  '  72  58 


710  J 


73  05 

73  03 

73  06 

72  57    ... 

72  44  I   165  I 


■ID 


CAMDLnOOD  LAO  1093  FAIRFIELD 

cociAPOHsrr  ptsr  rahcir  kss  iidolesex 

COLLIKSTILLl  1536  HARTFORD 

CRRAll  HILL  1715  LITCaFIElD 

DAITKIRT  1762  FAIRFIKLD 

DARSUII  LAO  1798  MS*  HATEX 

DUUT  1844  FAIRFIKLD 

EA5T  BAnR  3169  KSV  HATEN 
EA3TOM  LAD  RXSXRTOIR    2288  FAIRFIELD 

FALLS  TILLAGE  2658  LITCHFIELD 


7  41  29  I 
5  ,41  28 
5  41  48 
7  41  53 
7  i41  23 


73  28  ! 
72  31 

72  56 

73  20 
73  28 


CRtKjraiCK 

GROTOM 

HARTFOU) 

BARTFORD  VB  AIRPOttT 

HXMLOCXS  tISnVOIR 

Jllin  CITT 
-  «EI  XONOMOC 

AL'RKL  RESERVOIR 
'"KTHISTO 
L.U)  POKD  RESERVOIR 

HIDOLETOW 

MILFOKD 

MOHAVE  FOREST  RKR  STA 

vixxus  Rsanvoit 

•MX'vr  CARMEL 


3137  FAIRFIELD 
3307  ITEW  LOKDOX 
3446  BARTFOAD 
3451  HARTFORD 
3583  ENFIELD 

3857  ME*  LOKDOK 
3989  n*  LONDON 
4096  FAIRFIELD 
4443  HARTFORD 
4599  FAIRFIELD 

4767  MIOOLESEX 
4790  ITEV  HATER 
4933  LITCHFIELD 
sots  MIDDLESEX 
5077  NET  HATEN 


4  41  23  72  59 

7  41  19  73  05 

4  41  17  72  52 

4  41  14  73  15 

7  41  57  73  32 

4  41  05  73  43 
17  41  21  72  03 

5  41  46  73  43 
5  41  44  72  39 
4  '41  14  73  18 

17  41  38  71  54 

4  41  24  72  11 

4  41  10  73  33 

5,41  46  72  29 

4  41  12  73  31 

5  41  33  72  43 

4  41  12  73  OS 
7  41  50  73  18 

5  41  30  72  26 
4  41  24  72  55 


480 
369   6P 


Observer 


Refer 

to 
tables 


ANSOKIA  RATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  HILLS  CO 
RATER  BUR  HARTFORD 
ENC  DEPT  HARTFORD 


6P  lUIS  H  C  HELIA 
HID  U  5  rCATHER  BUREAU 
8A  BRISTOL  RATER  CO 
7A  CONN  LIGHT  »  POWER 
8A  JWATER  BUR  HARTFORD 

MID JCONN  LIGHT  ft  POWSft 
8A  STATE ^PSftFUST  COWU 
8A  lEDWIN  R  VILOER 
5P  IT  S  COLD 
3S  .JOSEPH  I   SIHKO  JR 

8A  NET  HAVEK  TATER  CO 
8A  BIRMINGHAM  WATER  CO 
8A  KET  HAVEN  WATER  CO 
7P  BRIDGFJORT  ..  __ 
8A  ICONN  POWER  CO 

A  I  CHARLES  E  KOHR 

D  IWATER  ft  ELEC  DEPT 

deng  dept  hartford 
s  weather  bureau 
'p;bridceport  hydraulc 

mid  jewett  city  water  cc 
8a  new  london  vtr  worib 
8a  stamford  water  co 

8A  MANCHESTER  WTR  DEPT 
8A  STAMFORD  WATER  CO 


(TCHAUC  FO«EST  RNCR  ST)I512S  riKDBAM 
•THAN  H.UX  STATE  FORESTS131  TOLLAND 
i'   RASTFOSD  5263   LITCHFIELD 

'•    HATBR   WB   AIlPOtT  5373   NEW   HAVEN 

^miKTOa  5385   BARTFOltD 


17 


■h*    LOMDOH 
^JRFOLK    3    S« 
SORT!  BRAirrORS 
\<MTH  COILFORO 

Korra  KBiTT 


5309  NEW  LONDON 
5445  LITCHFIELD 
5510  NEW  UVEN 
5641  NEW  HATE5 
5664  LITCHFIELD 


KOm  STAMFORD  RKSCRVOIRS773  FAIRFIELD 

NOBWALE  5892  FAIRFIELD 

MOSWICI  3  ESS  5904  NEW  LONDON 

PACHAUC  ST  FtST  J  NE     6131  NEH  LONDON 

PEOPLES  rUT  RANCD  STA  6239  LITCHFIELD 


PROSPECT 

PUTNAM 

PtTXAM  HSlOrTS 

PUDUM  LAO 

ROCE^ILLE 

ROCEVOOD  LAO 
ROCCT  RIVER  DAM 
ROUND  POND 

ULiaauRT 

SAUGATUCK  UaiSVOTR 

SaSPAUC  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RT 
STAFFORD  SPRING- 
TTEVSRSOfl  DAM 


TBOKPSOirTILU 

rORRINCTON  I 

TORRINCTOIt  3 

TRAP  FALI^  SSSeCTUlR 

WASaiNCTO* 


WATEIBURT 
TATERSUET  CtTt   I 
WEPAVAOC  RXSDV: 


WEST  ■ARTFOmr 

VEST  BAJTrLANIf 
V1ICTILL2  REKATOIR 
WRITNET  LAKE 
WIGWAM  RXSERTOIR 
WILLIMAITTIC 

VINDMt  LOCKS  SFJUPLET 
VOLCOTT  RE5XRV0IR 
TOQOBURT 


AUGUSTA  AIRPOST 
BANGOR 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BETHEL 

BRAS8UA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPOBT 
CLATTON  LAXZ 
COSINNA 
EASTPOtT  VB  CITT 

EAST  SAJICERTILLE  2  B 

BAST  wiimnop 

ELLSVOTH 

BVSTIS 

FARMINCTON 

FOrr  FAIRFIELD 
FORT  EXTT  1  SB 
FORT  EZITT 

GARDINER 
GtLXAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENTILLE 

HIRAM 

HOVLTOR  AIRPORT 

HOOLTOR  1  RS 

JACEMAN  1  NNW 

JOKBaSOBO 
LEV I STOW 
■ACBIAS 
MADISON 

MIDDLE  DAM 
HILLmCCEBT 
MILLIMOCKXT  AIRPOBT 
eiU.IROCDT  DAM 
MILO 

MILTOR 

MDOSEHEAD 
■ORTR  ANDOVES 
WMTB  BRIOCTOM 
OLD  TOWN 

OLD  TOVN  AIRPORT 

OaOMO 

POTFLAND 

PORTLAND  VB  AIRPORT 


6597  NEW  HAVEN 
6645  WINDHAM 
6650  VINDBAH 
6655  FAIRFIELD 
6942  TOLLAND 

6954  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
7157  FAIRF'ELD 

737T  LITCHFIEUJ 
7-m    BAETFORD 
'/^■■i'-.    TOLU'JTO 
^1'.;-  FAIRFIELD 
813^  TOLLAND 

8364  HARTFORD 
8436  LITCHFIELD 
8441  LITCHTIEU) 
8488  FAIRFIELD 
8859  LITCHFIELD 

8906  NEW  HAVEN 
8911  NE*  BAVZN 
9007  NEV  HAVEN 
9067  MIDDLESEX 
3163  a/ATPORD 

9174  KABTFOBD 
9508  BABTrOBD 
9544  NEW  HAVEN 
9568  LITCHFIKIA 
9592  VIHDflAM 

9704  BAETFORD 
9759  nv  RAVEN 
9783  LITCHFIELD 


0275  KENNEBEC 
0350  PENOBSCOT 
0371  HAMCOCE 
0480  WALDO 
0571  OXFORD 

0814  SOMERSET 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1626  PENOBSCOT 
2436  WASHINGTON 


,1  53  72  05 

41  46  72  21  I 

4  41  53  72  57  I 

4  41  16  T^    53  I 

5  41  42  72  44  , 

4  41  20  72  07 , 

7  41  58  73  13 
4  41  20  72  46 
4  41  23  72  43 

8  41  46  73  26 

4  41  07  73  32 

4  41  08  73  26 

4  41  33  72  01 
17  41  35  71  51 

5  41  56  73  00 


7  41  30  72  S7 , 

17  41  54  71  56 

17  41  54  71  52 

4  41  05  73  38 

5  41  52  72  26 

4  41  06  73  38 

7  41  35  73  36 

4 [41  18  73  32  I 

7  41  59  73  27 

4.41  15  73  31, 


NOCHKORNEL   BAILEY 
SANET    a^.VEN    WA't-ER   CO 
14*0  8A  I  STATE    PKftFRST   COMM 

MID    FRANK    P    O'NEILL 
200|HId1iOON,  B   i   MAC   FAfiLAKD 

400 1  6P [state    PKftFRST   COHM 

6P  jSTATE  PAREftFRST  COM 
8A  |WATER  BUR  HARTFORD 
HIDlU    S    WEATHER    bUR£.\U 

150;  M1D|ENG   DEPT   HARTFORD 

14'  5Pl  5P   DEPT   PUBLIC   WORKS 

1380  1  7a|  7a!eDWARD  C   CHILDS 

213:  I  8A    NEW   HAVEN  WATER  CO 

276'  I  6AIN1V   HAVEN   WATER  CO 

46SI  6P  6p|hRS   MARY  C   OLIVER 

200  I  I    8A , STAMFORD  WATER  CO 

116  I    6pl    6P'L   M  COHSfOCK 
205      7P|    7P   CHARLES    K    CRARY 
«70 I  5P    A    C    ABBOTT 

SA  I  ST  ATE    PKtiFaST    COMM 

8A   NF*   HAVEN   WATER  CO 
240'    9P      9P:aLPB0N5E    BONTfER 

MID i WHITMAN  DANIELSON 

BA  CaSENlICH  WATER  CO 
IHID  ROCKVILLE  WTRttAQUE 


327 


7  41  43 
4  41  39 

17  41  58 
6  41  23 

17  41  49 


73  16) 

72  49  I 
72  18  I 


7  41  48 
7i41  17 
7  41  38 


73  36  1 
73  07  I 
73  08  1 
7?  09  I 
73  19; 

73  02 
73  02 
73  03 
72  26  , 
72  47 

72  58  I 
72  57 

72  55 

73  08 


8A  CREENTICH  WATER  CO 
7A  COXN  LIGHT  ft  POWER 
3P  RiDGEFIELD  WTR  SUP 
5P  HAROLD  MTERS 
7P  BRIDGEPORT  JYDRAULI 

NOOKNOOM  BUR  ENG  WATBRB'JRY 

8A  WTR  COM  SEW  BRITAIN 
8A  CONN  LIGHT  ft  POWER  , 
TaIcoNN  LIGHT  ft  POWER  I 

MID  HIDJAGR  EKP  STATION 

8A  CONN  LIGHT  I.  POWER 
IIDiTORRINGTON  VTR  CO 
SA'TORHINCTON  REGISTER, 
7P  BRIDGEPORT  HYDRAULEJ 
ep;  8P  THE  GUNNERY  SCHOOL 


S  41  56 
4  41  37. 
7  41  34 


8A  NEW  HAVEN  WATER  CO  : 
40|  4P,  4P  JAMES  RINTOUL 
275,    ■    8A  WATER  BUR  HARTFORD  > 

180 '  8A I  WATER  BUR  HARTFORD  1 
570  8A  VTR  COM  NKW  BRITAIN 
36.  BA  NET  HAVEN  WATER  CO  I 
KOCHNOO-HWATERBURY  WATER  CO  I 
350       7A  CONN  LIGHT  ft  POWER  I 


73  41    169|  MIDI  HID  CIV.'L  AERO  ADM 

73  56'   768     '  Bt   VTR  COM  NEW  BRITAIN; 

73  16 1   9601    :  8A  WALTER  JOHNSON 


g  44  19  69  40  f 

11  44  48  68  48 , 

4  44  23  68  12 

4  44  24  69  00 

1  '4  25  70  48 

9  45  40  69  50 

15  46  52  68  01 

15  46  37  69  32 

11  44  57  69  13 

4  44  54  66  59 


2442  PISCATAqUIS  11  45  10  69  20 

2S39  KENNEBEC  9  44  19  69  54 

2620  BAJICCCX  4  44  33  68  36 

3700  FRANKLIN  9  45  13  70  29 

3765  FRANKLIN  9  44  40  70  09 


3B68  AROOSTOOK 
3878  AROOSTOOK 
2883  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 


15  46  46  67  53 

15  47  15  68  16 

15  47  IS  68  36 

9  44  15  69  45 

1  44  24  70  58: 


3261  WA3BIRCTON  14  45  11 

3353  PISCATAQUIS  9  45  27 

3800  CUIBKRLAND  13  43  51 

3892  AROOSTOOK  15  46  07 

3897  AROOSTOOV  15  46  08 


4086  SOMERSET      9  45  38 

4183  VASBIRGTOH    4  44  39 

45«e  ANDROSCOGGIN   1  44  06 

4878  WASBINGTfHI    4  44  43, 

9  44  48| 


5361  OXFOSD  1  44  45! 

5304  PENOBSCOT  11;  45  391 

5309  PENOBSCOT  11  45  40 

5314  PISCATAQCU  '^1    46  17 

5347  PIBC4TAQDI*  11,45  17 


5357  OXFOBD 
5460  SOMERSET 
5805  OXFORD 
5875  CUMBERLAND 

6430  ptNoesccrr 

6425  PENOBSCCrr 
6430  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
6937  PENOBSCOT 


1^44  37 
9  45  35 
1  44  39 
12  44  08 
11  44  56 


4  43  39 
4,43  39 

11  45  39 


67  48 

69  36 

70  48 
67  47 
67  50 

70  18 : 

67  39, 
70  lOi 

67  38| 

69  54| 

70  58  i 

68  43 
68  43 

68  46, 

69  01 

70  39 

69  43 

70  47 
70  43 
68  39 

68  40, 
68  42  I 

70  15 
70  191 
68  10 1 


■ID  CIVIL  AERO  ADM      '234: 

3P  BANGOR  RYDRO-ELBC  Op  2  3 
SP' ACADIA  NATL  PARK  ,  2  3 
8P  A  L  RAMSDELL 

MIDlilUMFORD   FALLS   PWB  Cd 


7A , WALTER  THURSTON 
628  HID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 
1000     HID,ABBIE  H  PACQUET 
4P|  4P I  RAYMOND  K  PALMER 
75  MID  I  MID  10  S  WEATHER  BUREAU 

100   SPJ  5P  E  L  HOWARD 

4P  AUGUSTA  WATER  DIST 
IIP  BANCOB  HYDRO- ELEC  C 
1190     MID  DONALD  A  CHICK 
4201  6P{  6P  C  3  PREBLE 


450 1  7A  C 

520!  5P!  5P  HOWARD  L  COUSIl 

500 1  )MID  GEORGE  W  CYH 

1391  8S:  SS  SAMUEL  D  SOULE 

710!  .  7P  RUMFORD  FALLS  PWR  CO   3  4 

sal     MID  STATE  FISH  HATCHERY 
1061 1  MIDI  MID  B  C  SAWYER  2  3  4  5 

375     I  6P  CENTRAL  MAINE  POWER 
459  MIDI  MID  CIVIL  AERO  ADM       2  3    5 
410   6P'  6P  VILLIAM  CUMMINC       2  3  4  5 


1180     '  6P  P  M  TRIPP 
185   7AJ   7A  IRVIN  C  MASON 
182|  mid;  MID  UNION  TATER  PVR  CO 

32i    <  8a  BANGOR  HTDRO-BLl 
257|  6PJ  6P  GREAT  NORTHERN  t>APEfa  2  3 


1500  7P 
388|  5P|  8A 
405| MIDI  MID 


290 


8A 


UNION  WATER  PWR  CO 
GBEAT  HORTHKRN  PAPH 
CIVIL  AEBO  ADM 
SBTIN  LOVELL 
MAINE  PUBLIC  SEBV  a 


640     I  MID' RUMFORD  FALLS  PWR 
1028     1  7A|B  LA  HONTAGNE 
740      HIOjRUMFOBD  FALLS  PVR  CC 

450  TPi  TP.C  L  CHADBOURNR 

108  5P|  5P' T  W  CLARK 

124 j RIDJ mid' CIVIL  AERO  ADM 
lisl     '  4P  PHTS  DEPT  U  OF  MAIN! 
651  MID,  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 

61  MIdIhIDIU  S  WEATHER  BUREAU 
633   7pi  7pj  L  A  ATERILL 

I    I    I 


1 

bRESQUE  ISLE 

RlPOGENVS  DAK 

SOCKL&MD 
OCKLAND  1  W 
ROXBURT 

RUMFORD  3  SV 
RUMFORD  1  SSE 
SEOWUEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 

SQUA  PAN  DAM 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
l;PPER  DAM 


WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 
ARLINGTON 
ASHBURNHAH 
ASBLAND 


BLUE  HILL 
BOSTON  ^B  AIRPOR' 
aOYLSTON 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 

CHATHAM 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

COHASSET 
COLOBROOX 
CONCORD 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  NE 
FITCHBURG 
FRAH INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 

GROTON 
HARDVICK 
HARVARD  FOREST 
HATCHVILLE 
HA VERB ILL 

HEATH 


HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTOH 
HYANNIS  1  E 

IPSWICH 
JEFFERSON 
ENIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCBITUATE 
IJIVREKCE 

LOWELL 
KAN SF I  ELD 
UENDON  AIRPORT 
MIDDLEBORO 
MIDDLETON 

UILFORD 
MILLBURY 
MONTAGUE  CITY 
MOHVT  WACnUSET 
NANTUCftET  VB  AIRPORT 

NET  BEDFORD 
NETBURYPORT 
NET  SAI.EH 
NEWTON 
NORTHBRIDGE 

NORTH  TRU30 

NORTON 

PELUAM 


County 


5937  AROOSTOOK 
7171  jPISCATAQUIS 
7250  KNOX 
7255  [KNOX 
7315  OXFORD 


7827  I; 

7940  OXFORD 

8301  HANCOCK 


561  IVORCESTER 


PERU 

PETERSHAH 
PITTSFIELD 

PITTSFIELD  VB  AIRPORT 
PLA INFIELD 
; PLYMOUTH 

PRINCETON 
qUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  AIR  STATION 
SANDWICB 

SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDCE 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  CITY  HALL 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  NEWS  ULDC 
STATE  FARM 
STERLING 

STERLING  3  NT 
STOCKBRIDGE 
SWAMP3C0TT 
TAUNTON 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE  1 
WARE  2 
WA8Ui;(GT0K 
WEBSTER 

WEST  BRIUFIELD 
WEST  CUMMINOTON 
WE8TFIELD 
WESTFIELO  2  ME 
WESTON  2  NV 

nST   OTIS 
WBSTOva  FIKLD 
WEST  RUTLAHD 
WINCHSNDON 
WOaCRSTKR  AIRP08T 

WORCRSm  1 

NEW  HAMPSHIRE 


I  MIDDLESEX 
12451  IPLYMOUTU 
12501  IDUKES 

2642  BRISTOL 
;2806  WORCESTER 
[2975  .MIDDLESEX 
12997  NORFOLK 
|3052  WORCESTER 

3270  MIDDLESEX 
13401  WORCESTER 

3429  TOBCESTER 
;347I  BARNSTABLE 
{3S05  ESSEX 

.3S49  FRANKLIN 
370?  HAMPDEN 
3713  BERKSHIRE 
3772  [WORCESTER 
3821  IbARNSTABLE 

■  j  ESSEX 

i  worcester 
-hampshire 
iImiddlesejc 

■  ESSEX 

I  MIDDLESEX 

I  BRISTOL 

'  TOP-CKSTEB 

' PLYMOUTH 

.744  ESSEX 

WORCESTER 
771  WORCESTER 

FRANKLIN 
5077  WORCESTER 
5159  I 


5246  BRISTOL 

l52Sj  ESSEX 

15306  FRANKLIN 

15317  MIDDLESEX 

5514  WORCESTER 

589  4  BARNSTABLE 

5984  PLYMOUTH 

6251  HAMPSHIRE 

6262  PLYMOUTH 

6311  BERKSHIRE 

6322  WORCESTER 

:6409  BERKSHIRE 

J6414  BERKSHIRE 
16425! HAMPSHIRE 

'64861  PLYMOUTH 

!6644' WORCESTER 

'6R99  HAMPSHIRE 

6977  ESSEX 

7124  ESSEX 

!7190  BARNSTABLE 

7293  BRISTOL 

7370  FRANKLIN 

7627  WORCESTER 

7692  BERKSHIRE 

8030  MIDDLESEX 


8041 

8046  HAMPDEN 

8051:  HAMPDEN 

8101  PLYMOUTH 

' 8151  WORCESTER 

8159  STERLING 

8IHI  BERKSHIRE 

83C1  ESSEX 

8367  BRISTOL 

8580  FRANKLIN 

8755  NORFOLK 

8703  HAMPSHIRE 

8798  HAMPSHIRE 

8842  BERKSHIRE 

8918  WORCESTER 


9093  1 
9136  HAMPSHIRJ 
9191  HAMPDEN 
,9196  HAMPDEN 
9360  I 


9371  BERKSHIRE 
9382  HAMPDEN 
9442  WORCESTER 
9770  WORCESTER 
9923  TOHCESTZR 

9928  VOtCKSTER 


•S     1 

li  ! 


vation 
I  time 


B59B  OXFORD 
8641  [OXFORD 
S721  IsOHERSET 
!  lOXFORD 

8969  WASHINGTON 
9826  [KENNEBEC 

iWASHINGTOH 


0049  IbERKSHIRE 

)  ;hampshire 
■  imidslesex 

0190  iWORCESTER 
0218  lUIDDLESEX 

0257  IWORCESTER 
0551   INORfOLK 
J0562  IhAMPSHIRE 
0655  [MIDDLESEX 
0666  'WORCESTER 

10736  :  NORFOLK 
0770  [SUFFOLK 
0801    WORCESTER 
0860   PLYMOUTH 

11097  |l 


376  iBARNSTABLE 
425  iCONireCTICUT 
436  jHAMPSHIRE 


1  44  31  73  25 

1  44  33  70  33 

9  |44  46  69  43 

1  44  36  70  44  I 

4  44  16  68  19  | 


46  32   68  20 

44  30  '  70  52  j 
14  02  I  70  59 

20  I  69  58  I 

52   70  52  I 

45  34  !  6V  26 
9  [44  33  I  69  3B  | 

19  I  67  24 


6  42  39  I 
5  42  24 
4  42  25  , 

0  42  39  [ 

4  42  18 

5  42  35  I 

4  42  13  I 

5  42  17  ! 
0  42  34  I 
5  42  38 


1  40 
42  17 
42  23 
42  20 
42  24 

42  16 


73  06 
72  32 

71  11 
71  S3 

71  28 

72  13 

70  49 
72  21 

71  16  I 

72  07 

71  07  I 
71  02  I 
71  43  ' 
71  01 


69  57 
72  59 
72  51 
71  12 


42  27 >  71  32 

41  46  I  70  40 

1  33!  70  31 

1  43  '  71  08 

2  34  I  71  46 
2  17  I  71  25 
2  06  :  71  24  I 

71  59 ; 


35 


|10  42  36 !  71  35  ; 

;  S  42  20 1  72  12  I 

I  5  '42  32  1  72  11  | 

!  4  |41  37  I  70  32  I 

llO  j42  46 [  71  02  I 

I  5  ;42  40!  72  49  I 

5  42  13  72  36 | 

I  5  J42  41 .  72  SB ! 

1  5  I42  29  72  00  I 

'  4  [41  39  70  16 

42  40 j  70  53 ' 


10 


42  17 
42  19  I 
42  421 


1 10  42  38  I 
4  42  03' 

'  4  42  06' 
4  1 41  54 
4  42  36 


71  34 

70  54 

71  01 


4  42  10 1  71  31 
4 |42  12   71  45 

5  42  35, 
42  29  I 


15 


72  34 
71  S3 
70  04 


41  38  1  70  56 

1  42  5C|  70  55 

5  1 42  28,  72  20 

4  |42  181  71  13 

4 :42  06  71  40 

4    42    07  70    04 


4 

41 

59 

71  08 

5 

42 

24 

72  24 

42 

01 

70  4S 

5 

42 

27 

73  04 

5 

42 

32  1 

72  12 

7 

42 

27; 

73  15 

7 

42 

26 1 

73  n 

5 

42 

31 1 

72  55 

4 

41 

59 1 

70  42 

0 

42 

27 

71  52 

5 

42 

221 

72  11 

4 

42 

39 

70  31 

4 

42 

32; 

70  5! 

4 

41 

46, 

70  30 

4 

41 

SO 

71  07 

5 

42 

36, 

72  4-1 

7 

42 

72  04 

7 

42 

10 

73  25 

■* 

42 

25 

71  06 

5 

42 

08 

72  36 

5 

42 

Ofi! 

72  35 

5 

42 

U6| 

72  3C 

4 

41 

57 

70  5T 

0 

42 

27 

71  49 

606   I  5P      SP  ImAINE   EXP   STATION  2  3 

965   '   5P  '  8A   pREAT    NORTHERN    PAPER  2  3 

40      7P      7P  OLIVER   T   HOLMES  2  3 

30  HID  tENTRAL    MAINE    POWER  3 

720  HID  aiARSHALL   E   REED  3   ' 


674 


MID  M 


2A  jETALINB  A  WnRREN      2  3 
ID  RUMFORD  FALLS  PVR  CO  2  3  < 

EID  CENTRAL  MAINE  POVER    3 
ID  RUMFORD  FALLS  PVR  CO   3  ' 
ID  V  S  COAST  GUARD         3  ' 

t7A  M  C  STEVENS  3 

ID  ROLAND  FLEET  3  ' 

ID  PUBLIC  SERVICE  CO  3  ' 

8A  GLADYS  M  DURCIN  3 

,  9P  UNION  WATER  PWB  CO  3 


6P  I  6P  ALTON  J  AMES 

8A   8A  H."  i'VORTH/VHITNEY 

8A  I  8A  ST  CROIX  PAPER  CO 


MID  !  8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO  2  3    S 

8P  'mid  iHASS  AGR  EXP  STA  2  3  4  5 

6?  ;  6P  JOHN  F  NICHOLS  2  3    5 

!  8A  M  C  STEWART  3 

\   7A  METRO  WATER  TORES  3 

'  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

!  SA  STATE  DEPT  HEALTH  3 

8A  METRO  DIST  WTR  COHM  3 

7P   7P  GEORGE  S  FLINT  2  3    5 

4P  MID  L  P  VICNEAULT  2  3  4  5 


B40 


640   7P  I  7P  BLUE  HILL  OBSERVTY 

12  !mI0  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 
540  '  AR  MRS  LORING  H  REED 
110  I  4P   4P  CITY  ENGINEER 

MID  BLUE  HILL  OBSERVTY 


38 


398 


4P  U  S  C  G 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
7A  METRO  WATER  WORKS 
AR  METRO  WATER  WORKS 


7A  OSCAR  JOHNSON 

661  8A  METRO  DIST  TTR  COMM 

139   8P  '  8P  FRED  A  TOWER 

16   8A  8A  C  B  ROUNSVILLE 

20   8A  ;  8A  ELIZABETH  B  HOUGH 

190 

8A '  8A  DLPT  PUBLIC 

8A  1  7A  METRO  TATER  TORKS 

[  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

'  8A  STATE  DEPT  HEALTH 
I 

I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

HID  DIK  HARVARD  FOREST 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

7P{  7P.EARL  F  SMITH 

1450  I    I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

90  I  8A  A  N  LADD 
800   8A !     NET  ENGLAND  PWR  CO 

1030  !  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

25  I  6P  6P  WARREN  SPERL 

30  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

820  AR  METRO  TATER  TORKS 

540   SA  SA  FLOYD  K  ANDERSON 

148   7A  7A  METRO  WATER  WORKS 

57   9P  HID  ESSEX  COMPANY 


85  5P I  SA  PROPS  LOCKSftCANALS 
240     I  8A I  STATE  DEPT  HEALTH 
410     iMIDiALBERT  POULIOT 
50     I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

97  SSJ  8A  WIIJ.1AM  R  HOELZEL 

275  I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 
330  8A  NEW  ENGLAND  PVR  CO 
150  ,  8A  MRS  MARGARET  LOeLBY 

FRANCIS  HARRINGTON 
43  MID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU 


63 


300 


MIDI 


4P  CITY  ENGINEER 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  METRO  DIST  WTR  COMJ 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 


2  9  4  5 
2  3  4  5 


138'     MID  V    S  COAST  GUARD  3  ' 

100   6P   6P  EDWIN  NIEHl  2  3 

1150      8A  METRO  DIST  VTR  COMM  3 

65       8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

1700       8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

1080      8A  HARVARD  FOREST  3 

1037ilOONNOONCITY  ENGINEER  2  3 

1153  MIL  UID  U  S  WEATHER  BJREAU  2  3 

1650 1       8A  state  DEPT  HEALTH  3 

4Pl  4P  PLYMOUTH  CORDAGE  CO  2  3 


lOSO 


42  28|  71  48 1 

42  17  73  19! 

42  28l  70  54 1 

4i  41  51  71  09 

5  42  36  72  33 

42  11  71  15 

42  17  72  17 

42  16<  72  16 

42  22  73  08 

42  03  71  53 

42  10  72  16 

42  29  72  59| 

42  06  72  43' 

42  09,  72  43| 

42  2^  71  19: 

5  42  11  73  05 

5  42  12  72  33 

5  43  32  71  59 

5  43  42  73  05 

4i  42  16  71  52 


AR  METRO  VATER  VORXS 
8A  METRO  VATER  WORKS 
7Pl  7P  REV  R  M  BARKER 
8P  U  S  COAST  GUARD 
MIDI  HIDj  V  A  VINSOR 
I    I 

.  8A  BRISTOL  CO  AGR  SCHL 
8A   8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
SA  DISCONTINUED 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
;  7A|  METRO  WATER  TORKS 

I  8A  DEPT  OF  STS  ft  ENC 
4P|  4P  U  S  ARMORY 
8A'  8A  ROBERT  A  PRICE 
'  HID  JAMES  E  WARREN 
!  AR  METRO  WATER  WORKS 

'  MID  NUNCIO  LANCIANl 
9Pi   9P  NESOIT  B   BANGS 
7P   7P'  WESTON  K  LEWIS 
6P  6P  WATER  WORKS 
6P'  MID  W  MASS  ELEC  CO 

Bp'  ep;  PARKER  N  CBICE 
8A  J  V  REILLY 
6A  STATS  DEPT  HEALTH 
MIDI  MRS  A  W  JOHNSON 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 


izecj  sp'  5P 


224   5P 


MID  INA  R  LAMB 

THURSTON 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
MID  CIVIL  AERO  ADM 

SP  WESTON  COLLEGE 


2  3 


1400    '  8A  STATE  DEPT  HEALTH      3 

243  MID  MID  V  B  ARMY  2  3 
900'  8 A  METBO  VATD  VOBKa  3 
960       BA  STATE  DKTT  BKALTB      3 

986  MID  HID  CIVIL  AEBO  Um  3  9  4  1 


42  IS  71  49   625   7T>  8P   CLIFFORD  L   DAVIS 


43  30     71   5J 

44  Oi    Ji  SI 


3   3 


n      9P^  JOHN   ORLINSKI 

ixoTD  L  Aunica 


STATION  INDEX 
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Station 
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vation 
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g 
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NEW  ENGLAND  -  MARCH  1950 

W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

Weather  Sunmary 

Storm  activity  during  March,  1950  was  typical  of  the  season  as  low  pressure  areas  or  frontal  changes 
passed  across  the  Section  at  about  3-day  intervals  producing  light,  but  rather  frequent  precipitation, 
mostly  in  the  form  of  snow,  with  Interludes  of  bright,  cold  weather.   Reversions  to  real  winter  con- 
ditions predominated  In  the  first  three  weeks,  in  continuation  of  the  rigors  of  the  last  nine  days 
of  the  preceding  month.   On  the  first  weekend  strong  anti-cyclonic  winds  brought  a  flow  of  cold  Can- 
adian air  into  all  parts  of  the  Section,  depressing  temperatures  to  the  lowest  readings  in  1950,  to 
below  the  date  records  at  many  stations,  and  to  the  lowest  of  March  records  at  seme  points.   Except 
in  a  few  cities  sub-zero  temperature  covered  the  Section  even  to  south  coastal  areas.   A  minimum  of 
-7°  was  reported  on  Martha's  Vineyard,  while  in  the  Northern  Division  20°  to  34°  below  zero  readings 
were  common,  the  latter  extreme  being  reported  at  West  Burke,  Vt.   Instances  of  new  low  records  for 
March  were  minima  of  -10°  at  Eastport,  Me.,  -21°  at  Portland,  Me.,  and  Eeene,  N.H. ,  and  1°  at  Provi- 
dence, R.I.   Later  invasions  of  cold  air,  though  energetic,  with  wind  gusts  near  the  50  mph  rate, 
became  progressively  less  severe  as  the  grip  of  winter  relaxed.   During  one  of  the  off-shore  gales, 
that  of  the  18th,  a  sailing  canoe  overturned  off  Beverly,  Mass.,  costing  a  life.   The  first  general 
electric  storm  was  reported  on  the  8th,  and  another,  of  greater  intensity,  occurred  on  the  28th. 
This  was  quite  severe  in  Berkshire  County,  causing  lightning  damage  to  buildings  and  knocking  out 
power  lines.   In  the  final  decade,  and  nearly  co-incidental  with  the  Vernal  Equinox,  the  transition 
to  spring  conditions  suddenly  enveloped  the  Section.   On  the  23-24th,  however,  there  occurred  the 
heaviest  precipitation  of  the  month.   This  was  mostly  rain,  even  in  the  Northern  Division.   Such 
snow  as  did  occur  In  interior  parts  became  slush  which  blocked  drains,  flooded  streets  and  cellars, 
and  caused  erosion  of  highways,  as  at  Haverhill,  Mass.,  while  the  attendant  northeast  gales  reached 
greatest  velocity  over  southern  New  Hampshire,  Concord  reporting  a  maximum  rate  of  71  mph,  with  con- 
sequent damage  to  power  lines,  trees  and  sign-boards.   The  frequent  precipitation,  though  falling 
slightly  short  of  the  March  normal  total  in  the  Southern  Division,  continued  the  restoration  of 
water  supplies  by  steady  infiltration  to  groimd  water,  raised  reservoir  storage  levels  and  Increased 
stream-flow.   Break-up  of  river  ice  and  depletion  of  the  substantial  snow  cover  in  the  headwaters 
proceeded  in  orderly  fashion  during  the  last  week  with  moderate  daytime  melting,  checked  by  light 
freezing  at  night.   Snow  cover  entirely  disappeared  in  the  lower  basins,  and  shrank  to  negligible  in 
the  middle  basins  except  in  Maine.   In  some  headwaters  there  was  actually  an  increase  in  snow  deposit 
during  the  month,  and  an  average  water  equivalent  of  five  inches  remained  for  spring  melt.   Maple 
tapping  started  on  south  slopes  by  the  20th,  and  became  general  a  few  days  later.   Land  was  wet  and 
unworkable  but  improved  in  the  final  days  as  snow  cover  receded  except  in  elevated  parts  of  the 
Northern  Division. 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section  was  27.5°,  which  is  4.8°  below  the  mean  for  the  past 
63  years.   The  highest  monthly  mean  reported  was  35.5°  at  New  Bedford,  Mass.;  the  lowest  was  14.7°  at 
West  Burke,  Vt .   The  highest  recorded  was  72°  at  Blllerica,  Mass.,  and  Greenville,  R.I.  on  the  29th,' 
the  lowest  -34°  at  West  Burke,  Vt.,  on  the  4th.   The  Section  average  precipitation  was  3.38  Inches, 
which  is  .19  inch  below  the  average  of  the  past  63  years.   The  greatest  monthly  amount  reported  was 
6.68  Inches  at  Pinkham  Notch,  N.H. ,  the  least  was  1.04  inches  at  Lemington,  Vt.   The  greatest  amount 
in  24  hours  was  2.71  inches  at  Haverhill,  Mass.,  on  the  23d.   The  average  number  of  days  with  .01 
inch  or  more  was  12,  which  is  1  more  than  the  mean  for  the  past  63  years.   The  average  snowfall  for 
the  Northern  Division  based  on  72  records,  was  16.8  inches,  which  is  2.5  inches  more  than  the  average 
for  the  past  63  years;  for  the  Southern  Division,  based  on  64  records,  6.6  inches,  which  is  1.4  inches 
less  than  the  average  of  the  past  63  years,  and  for  the  Section,  based  on  137  records,  12.1  inches, 
which  is  .9  inch  more  than  the  average  of  the  past  63  years.  M.T.N. 
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Id  addition  to  the  cllBiatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologlc  Bulletin 
Series,   The  Hydroclimatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplesient  existing  precipitation  stations  In  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  thfe  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


I>revious  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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3.6 

1.69 

1.1 

6 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 


Temperature 


27.4 
31.7 
29.0 
32.6 
26.0 

27.1 
27.0 
29.2 
36.0 
25.1 

30.0 
23.3 
25.7 
25.0 
34.3 

26.9 
25.9 
37.4 
38.7 
29.9 

28.2 
30.5 
24.2 


-  32 

-  20 
34 


34.8 
39.7 
36.5 
36.9 
33.2 

34.1 
33.8 
37.8 
41.7 
32.3 

38.5 
32.6 
30.7 
31.1 
39.1 

34.0 
32.5 
44.2 
44.5 
34.4 

36.0 
37.6 
31.4 


Precipitation 


2.40 
3.18 
4.86 
2.76 
3.27 

3.83 
2.39 
1.63 
8.01 
3.15 

2.28 
3.25 
4.04 
2.31 
5.21 

2.60 
3.28 
1.91 
1.39 
3.28 

2.71 
2.12 
3.45 


2  1 


17.2 
12.9 
9.9 
15.3 
23.4 

18.7 
8.2 
7.7 
6.8 

18.8 

11.4 
23.7 
23.2 
23.7 
18.6 

14.8 

13.5 

5.3 

1.0 

17.5 

15.3 
9.5 
16.8 


2.49 
3.76 
3.29 
4.97 
4.85 

5.77 
3.56 
1.99 
8.06 
3.63 

2.39 
4.80 
4.54 
2.34 
7.05 

3.54 
4.78 
2.18 
1.67 
3.18 

3.66 
2.35 


3.93 


5.6 
0.6 
12.8 
7.7 


10.9 
8.7 
3.6 
5.2 
6.8 

1.7 
16.8 

5.5 
15.8 

7.5 

8.9 
10.4 
2.7 
0.5 
7.2 

12.0 
13.5 
6.6 


5,2 


9 
13 


See  reference  notes  following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1950 


remperatuie 

Precipitation 

No.  of  Daya 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  o(  Days 

•3 

1 

i 

> 

1 

^ 

Stabon 

a 

1 

0 

2 

B 

0 

>^ 

g 

0 

a 
§ 

> 

< 

■u 

1d 

1 

1 

i 

s 

s 
a 

0 

CM 

CO 

.g 

3 
[2 

1 
& 

a 

■s 

o 

& 

1 

t 

2  a 

0 

a 

q 

a 
s 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

34.4 

-   3.1 

64 

29 

4 

4 

0 

25 

3.27 

-      .95 

1.21 

21 

2.7 

2 

14 

14 

3 

1 

BRIDGEPORT  WB  AP 

34.1 

61 

29 

5 

4 

0 

24 

3.43 

1.18 

23 

2.5 

14 

4 

1 

COLCHESTER 

32.  OM 

-  2.8 

68 

30 

-   1 

4 

0 

26 

3.13 

-  1.32 

1.10 

23 

13 

3 

1 

CREAM  HILL 

28.8 

-  4.0 

62 

28 

-   6 

3 

0 

29 

2.50 

-  1.24 

.75 

9 

9.0 

11 

1+ 

11 

4 

0 

DANBUHY 

32.6 

69 

28 

-   3 

4 

0 

26 

2.64 

.96 

21 

5.5 

3 

1+ 

12 

0 

FALLS  VILLAGE 

30.2 

-  3.8 

68 

28 

-  11 

4 

0 

27 

2.22 

-  1.06 

.80 

9 

8.0 

12 

3 

0 

GREENWICH 

32.7 

65 

28 

0 

4 

0 

28 

3.31 

1.01 

21 

T 

4 

1+ 

12 

5 

1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

32.6 

-  2.4 

67 

29 

2 

4 

0 

26 

2.63 

-  1.27 

.70 

23 

5.6 

4 

1+ 

13 

4 

0 

MIDDLETOWN 

33.2 

66 

30 

0 

4 

0 

26 

3.24 

.75 

23 

6.7 

7 

1+ 

15 

6 

0 

MOHAWK  FOREST  RANGE 

3.38 

1.30 

9 

15 

4 

1 

MOUNT  CAi'.MEL 

32.6 

-   .5 

63 

29 

-   2 

4 

0 

24 

3.45 

-  1.32 

.75 

23 

5.3 

3 

1+ 

16 

6 

0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

34.3 

-   .2 

61 

29 

5 

4 

0 

23 

2.93 

-   .86 

.97 

21 

2.9 

1 

13+ 

15 

3 

0 

NEW  LONDCm 

34.8 

-  2.8 

56 

28 

4 

4 

0 

25 

2.91 

-  1.32 

.96 

23 

3.0 

15 

3 

0 

NORFOLK  2  SW 

24.3 

60 

29 

-  11 

3 

0 

31 

3.85 

1.26 

9 

19.0 

21 

1+ 

18 

6 

1 

NORTH  KENT 

31.2 

68 

28 

-   7 

4 

0 

26 

3.12 

.65 

9 

8.5 

7 

1+ 

13 

5 

6 

NORWALK 

32.9 

-  2.9 

65 

28+ 

-   1 

4 

0 

28 

2.97 

-  1.08 

.83 

21 

2.0 

13 

5 

0 

NORWICH  3  ESE 

33.5 

66 

29 

1 

4 

0 

27 

3.30 

1.26 

23 

6.4 

1 

14+ 

13 

4 

1 

PITTNAM 

31.0 

71 

29 

-   7 

4 

0 

27 

3.44 

.94 

23 

13.9 

8 

2 

14 

5 

0 

SALISBURY 

26.1 

-  7.3 

66 

28 

-  14 

4 

0 

30 

1.80 

-  1.81 

.44 

9 

14.0 

12 

1+ 

13 

2 

0 

SHEPAUG  DAM 

29.2 

60 

29 

-   9 

4 

0 

29 

3.29 

1.02 

8 

16 

6 

1 

STORRS 

29.4 

-  5.0 

64 

29 

-   3 

4 

0 

28 

3.17 

-   .95 

.98 

23 

7.6 

7 

1+ 

13 

5 

0 

WASHINGTON 

30. 3M 

67 

28 

-   5 

4 

3.47 

.74 

21 

6.5 

7 

1 

11 

5 

0 

WATERBURY 

34.3 

-  2.5 

68 

29 

0 

4 

0 

25 

2.71 

-  1.39 

.82 

21 

6.0 

3 

21 

12 

0 

WESTBROOK 

33.  5M 

61 

29 

0 

4 

0 

2.86 

.92 

21 

5.6 

1 

1+ 

13 

3 

0 

WIGWAM  RESERVOIR 

30.9 

63 

29 

0 

3 

0 

26 

2.92 

.89 

9 

13 

0 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  FIELD 

30.2 

66 

28 

-   8 

4 

0 

27 

2.84 

.92 

23 

5.9 

5 

11 

11 

5 

0 

STATE 

31.6 

3.03 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

25.7 

58 

29 

-  10 

3 

0 

29 

3.53 

.99 

23 

12.1 

8 

1+ 

12 

6 

0 

BANGOR 

28. 5H 

.2 

62 

29 

-   9 

3+ 

0 

2.14 

-   .85 

12 

0 

BAR  HARBOR 

29.1 

-  2.6 

58 

29 

-   9 

3 

0 

29 

2.55 

-  2.25 

.65 

9 

14.9 

10 

18 

12 

4 

0 

BELFAST 

27.3 

60 

29 

-  18 

4 

0 

30 

2.70 

.80 

9 

11 

1+ 

9 

5 

0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

20.0 

-  1.8 

48 

23 

-  19 

3 

0 

31 

2.29 

-   .06 

.75 

9 

13.8 

33 

6 

12 

3 

0 

CORINNA 

24.2 

56 

29 

-  12 

3 

0 

30 

3.09 

.68 

24 

17.2 

26 

1+ 

12 

5 

0 

EASTPORT  WB  CITY 

27.1 

-  1.8 

54 

29 

-  10 

3 

0 

29 

2.61 

-  1.22 

.59 

23 

15.2 

10 

18 

14 

4 

0 

EAST  WINTHROP 

26.4 

56 

29 

-  18 

4 

0 

29 

4.18 

.88 

18 

16.6 

21 

2 

13 

5 

0 

FARMINGTON 

24.8 

-  4.1 

60 

29 

-  12 

3 

0 

31 

5.83 

1.92 

2.20 

9 

20.7 

12 

8 

1 

FORT  KENT  1  SE 

21.7 

49 

22 

-  22 

3 

0 

30 

2.90 

.87 

.70 

9 

19.0 

9 

5 

0 

GARDINER 

27. 3M 

-  3.4 

59 

29 

-  22 

3 

0 

4.27 

.35 

1.12 

9 

16.5 

12 

6 

1 

GREENVILLE 

20. 6M 

-  3.9 

51 

29 

-  19 

3 

0 

4.22 

1.26 

.87 

9 

27.3 

36 

1+ 

14 

5 

0 

HOULTON  AIRPORT 

21.8 

-   .7 

55 

29 

-  18 

3 

0 

31 

2.08 

-   .27 

.62 

9 

10.7 

27 

5+ 

10 

3 

0 

HOULTON  1  NE 

23.8 

-  1.8 

55 

29 

-  18 

3 

0 

30 

2.04 

-   .31 

.60 

9 

13.5 

25 

1+ 

7 

4 

0 

JONESBORO 

26.9 

55 

29 

-  12 

2 

0 

31 

E3.03 

.79 

24 

8 

5 

0 

LEWISTON 

26.5 

-  3.4 

61 

29 

-   7 

3 

0 

28 

6.46 

2.16 

2.12 

9 

13 

5 

3 

MADISON 

24.4 

-  2.5 

60 

29 

-  24 

4 

0 

31 

1.25 

9 

MILLINOCKET 

24.9 

-  2.1 

55 

29 

-  15 

3 

0 

31 

3.20 

-   .34 

1.06 

8 

13 

3 

1 

MILLINOCKET  AIRPORT 

23.0 

-  3.0 

52 

29 

-  17 

3 

0 

30 

2.76 

-   .78 

.89 

9 

11,0 

29 

1+ 

13 

4 

0 

MILLINOCKET  DAM 

19.1 

50 

29 

-  21 

3 

0 

31 

3.33 

.75 

9 

21.5 

9 

5 

0 

NORTH  BRIDGTON 

25.8 

-  4.4 

58 

29 

-  18 

4 

0 

31 

4.87 

.85 

1.30 

23 

18.0 

12 

7 

1 

OLD  TOWN 

28.0 

-  2.6 

62 

29 

-  10 

3+ 

0 

30 

2.76 

-   .29 

.82 

9 

13 

5 

0 

OLD  TOWN  AIRPORT 

24.4 

61 

29 

-  16 

4 

0 

29 

2.82 

.52 

23 

16.2 

14 

1+ 

15 

4 

0 

PORTLAND 

29.5 

63 

29 

-   5 

4 

0 

25 

4.92 

2.00 

23 

18.3 

11 

1+ 

13 

5 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

26.4 

-  4.7 

61 

29 

-  21 

4 

0 

30 

4.14 

.28 

1.63 

23 

16.9 

11 

1+ 

13 

5 

1 

PRENTISS 

21. 6M 

52 

29 

-  24 

3 

0 

PRESQUE  ISLE 

21.9 

-  1.8 

48 

29 

-  20 

3 

0 

31 

2.26 

.04 

.63 

9 

11.5 

23 

5 

7 

4 

0 

RIPOGENUS  DAM 

19.8 

-  2.2 

51 

30 

-  19 

3+ 

0 

31 

4.06 

1.22 

1.51 

8 

13 

5 

1 

ROCKLAND 

28.7 

60 

29 

-  12 

4 

0 

29 

3.56 

1.00 

18 

20.0 

16 

18 

11 

5 

1. 

RUMFORD  3  SW 

23.0 

-  3.4 

57 

29 

-  15 

3 

0 

31 

4.26 

.77 

.86 

23 

25.8 

33 

1 

13 

7 

0 

RUKFORD  1  SSE 

25.1 

-  3.8 

60 

29 

-  12 

3 

0 

29 

3.45 

-   .04 

.68 

23 

22.9 

23 

1+ 

13 

6 

0 

UNITY 

25.6 

60 

29 

-  13 

4 

0 

30 

2.87 

.80 

9 

10 

5 

0 

VANCEBORO 

24. 3M 

-  2.8 

60 

29 

-  19 

4+ 

0 

29 

3.13 

-   .09 

1.05 

9 

7.3 

3 

18+ 

8 

5 

1 

WINSLOW 

25.5 

-  4.8 

61 

30 

-   8 

3 

0 

29 

3.34 

.08 

1.29 

9 

13.0 

10 

5 

1 

WOODLAND 

26.4 

-  2.1 

51 

28 

-  17 

4 

0 

30 

3.00 

-   .28 

.84 

9 

14.5 

13 

1+ 

8 

4 

0 

STATE 

24.8 

3.41 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

25.4 

-  3.6 

65 

29 

-  18 

5 

0 

29 

2.46 

-  1.16 

.69 

9 

13.0 

23 

2+ 

14 

3 

0 

AMHERST 

31.2 

-  2.3 

65 

28 

-   9 

4 

0 

26 

5.6 

10 

1+ 

BILLERICA 

31.3 

72 

29 

-   5 

4 

0 

28 

4.08 

1.88 

23 

6.3 

2 

1+ 

12 

1 

BIRCH  HILL  DAM 

28.2 

61 

28 

-  11 

4 

0 

30 

2.12 

.49 

23 

9.3 

15 

1 

15 

4 

0 

BLUE  HILL 

30.8 

-  3.3 

70 

29 

-   5 

4 

0 

27 

3.71 

-   .43 

1.24 

23 

14.1 

8 

1+ 

12 

6 

1 

BOSTON  WB  AIRPORT 

33.7 

-  1.9 

70 

29 

2 

4 

0 

23 

2.99 

-   .58 

1.21 

23 

5.1 

2 

1+ 

12 

3 

1 

BROCKTON 

34.9 

-  2.2 

70 

29 

-   1 

4 

0 

25 

2.94 

-   .62 

.91 

23 

12 

5 

0 
0 

CHESTNUT  HILL 

34.9 

-  1.1 

71 

29 

4 

4 

0 

24 

3.75 

-   .33 

.94 

23 

10 

5 

CLINTON 

30.2 

-  4.2 

64 

29 

-   2 

3+ 

0 

27 

3.60 

-   .64 

1.45 

24 

10.9 

13 

4 

1 

COBASSET 

32.0 

71 

30 

3 

3+ 

0 

25 

2.89 

.64 

24 

5.0 

11 

5 

0 

EAST  WAREHAM 

31.7 

-  4.7 

57 

30 

-   1 

4 

0 

25 

4.32 

.03 

.87 

23 

6.3 

4 

14 

12 

I 

0 

EDGARTOWN 

33.0 

59 

30 

-   7 

4 

0 

24 

4.65 

.90 

22 

T 

T 

12+ 

11 

8 

0 

FALL  RIVER  2  NE 

33.4 

-  3.5 

66 

29 

2 

3+ 

0 

24 

3.33 

-  ..88 

.87 

23 

^■l 

2 

14+ 

13 

5 

0 
0 
0 

FITCHBURG 

29.9 

-  4.1 

65 

29 

-   5 

4 

0 

26 

4.06 

.54 

.79 

23 

9.3 

11 

6 

FRAMINGHAM 

31.3 

-  4.5 

71 

30 

-   2 

4 

0 

25 

3.59 

-   .69 

.79 

23 

6.8 

10 

6 

HAVERHILL 

31.7 

-  5.5 

70 

29 

-   3 

4 

0 

27 

4.41 

.73 

2.71 

23 

9.0 

10 

1+ 

10 

4 

1 

0 

1 

HOOSAC  TUNNEL 

24.5 

-  6.1 

63 

29 

-  20 

4 

0 

30 

3.45 

-   .76 

.81 

9 

16.0 

22 

1 

14 

7 

HYANNIS  1  E 

33.7 

-  2.8 

55 

29 

2 

4 

0 

25 

4.05 

-   .30 

1.40 

23 

.2 

T 

13+ 

12 

KNIGHTVILLE  DAM 

28.8 

68 

28 

-  14 

4 

0 

27 

3.01 

1.05 

23 

7.0 

18 

1+ 

11 

5 
6 

1 

1 

LAKE  COCHITUATE 

30.2 

-  4.9 

70 

30 

-   9 

4 

0 

27 

3.92 

-   .26 

1.02 

23 

6.8 

10 

i  notes  foUowing  Static 
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Table  2'~CoQtiiiued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGUUID 
UARCH   1950 


Temperature 

t>recipitati 

on 

1 

No.  ol  Day> 

1 

Snow,  Sleet,  HaU 

No.  of  Daya 

1 

J 

f 

i 

Station 

i 

1 

M 

1 

>. 

a 

0 

s 

i 

8 

s 

8 

^ 

& 

1 

S 

e 

I 

1 

s 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

&   1 

1 

8 
S 

8 

LAWRENCE 

31.8 

-  2.3 

64 

29 

-   4 

0 

26 

3.68 

-   .18 

2.02 

23 

6.7 

14 

4 

1 

UJVELL 

33.0 

-  1.7 

68 

29 

-   2 

0 

26 

4.08 

.48 

2.05 

23 

8.5 

4 

14 

12 

4 

1 

MIDDLCTON 

32.9 

64 

29 

0 

0 

26 

3.63 

-   .19 

1.20 

23 

7.5 

5 

1+ 

9 

5 

1 

MANTDCKET  WB  AIRPCRT 

33.5 

-  2.0 

54 

28 

7 

0 

23 

4.20 

.45 

1.22 

23 

1.6 

T 

9+ 

13 

6 

1 

HEW  BEDFCRD 

35.5 

-  1.0 

60 

29 

7 

0 

19 

4.25 

.08 

1.33 

23 

6.5 

1 

14+ 

13 

6 

1 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

25.7 

-  4.2 

62 

28 

-   9 

0 

28 

2.70 

-   .73 

1.01 

8 

8.4 

9 

1+ 

16 

2 

1 

PLYHOUTH 

34.6 

-  1.9 

69 

29 

0 

0 

26 

3.99 

-   .60 

1.50 

23 

3.5 

1 

14 

11 

6 

1 

ROCEPORT  1  ESK 

31.2 

-  3.0 

61 

29 

I 

3+ 

0 

26 

2.83 

-  1.71 

1.45 

23 

6.5 

3 

1+ 

11 

2 

1 

SAjroWICB 

34.4 

68 

29 

6 

0 

22 

4.02 

1.55 

23 

2.0 

2 

14 

10 

4 

1 

SHELBURNE  FALLS 

25.9 

-  5.7 

61 

29 

-  15 

0 

27 

4.37 

.91 

1.17 

9 

10.9 

13 

5 

2 

SPRIKGFIELD 

33.5 

-  3.5 

65 

28+ 

-  11 

0 

25 

2.20 

-  1.42 

.91 

23 

5.7 

9 

1+ 

10 

3 

STOCKBRIDGE 

27.8 

-  3.7 

66 

28 

-   8 

0 

28 

2.20 

-  1.28 

.82 

8 

8.5 

11 

1+ 

13 

3 

0 

SWAMPSCOTT 

31.1 

-  3.1 

59 

29 

-   1 

0 

25 

2.97 

-1.17 

1.21 

23 

12 

2 

1 

TAUNTON 

33.4 

-  1.8 

70 

29 

0 

0 

25 

2.96 

-  1.25 

1.28 

23 

5.5 

12 

3 

1 

TULLT  DAM 

28. IM 

63 

29 

-  17 

0 

28 

2.57 

.53 

23 

14 

3 

0 

TDBXERS  FALLS 

30.0 

-  4.2 

64 

28 

-  17 

0 

29 

2.95 

-   .42 

1.00 

23 

5.2 

13 

3 

1 

lALPOLE 

31.6 

69 

29 

-   7 

0 

27 

3.53 

1.40 

23 

4.9 

7 

1 

13 

3 

1 

WESTFIELD  2  NE 

29.8 

-  2.6 

68 

28 

-   9 

0 

26 

3.07 

-   .80 

1.17 

23 

4.0 

16 

1 

12 

3 

1 

WESTON  2  NW 

31.8 

-  3.7 

71 

29 

-   5 

0 

28 

3.52 

-   .11 

1.50 

23 

5.9 

4 

1+ 

13 

3 

1 

WESTOVER  FIELD 

31.0 

65 

28 

-  10 

0 

26 

2.12 

.58 

8 

4.3 

10 

1+ 

9 

3 

0 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

28.0 

63 

28 

-   7 

3+ 

0 

28 

3.53 

1.71 

23 

13.0 

13 

1 

8 

4 

1 

WORCESTER  AIRPORT 

27.9 

64 

29 

-   6 

0 

30 

3.62 

1.27 

23 

11.8 

15 

1+ 

12 

4 

1 

WORCESTER  1 

30.1 

-  4.7 

67 

29 

-   4 

0 

26 

3.89 

.07 

1.18 

23 

13 

6 

1 

STATE 

31.0 

3.43 

NEW  BAB>SHIRE 

ALEXANDR lA 

23.6 

56 

29 

-  13 

3 

0 

30 

4.74 

.80 

27 

21.5 

30 

18 

16 

8 

0 

BERLIN 

20.5 

-  6.4 

55 

30 

-  17 

4 

0 

31 

3.58 

.11 

.81 

24 

29.0 

19 

1 

15 

4 

0 

BETHLEHEM 

21.7 

-  4.7 

52 

29 

-  20 

3 

0 

29 

2.55 

-   .08 

.56 

23 

21.2 

14 

18 

12 

3 

0 

BLACKWATER  DAM 

27.8 

61 

29 

-   8 

3 

0 

30 

3.40 

1.15 

23 

12.5 

21 

18 

13 

5 

1 

CAMPTON 

20. 6M 

55 

30 

-  14 

3+ 

0 

3.44 

.79 

24 

17.8 

11 

5 

0 

CCMCORD  WB  AIRPORT 

27.5 

-  1.6 

63 

29 

-   7 

3 

0 

28 

3.35 

.32 

-   .76 

27 

8.6 

10 

1+ 

12 

5 

0 

DCRHAM 

29.7 

-  3.7 

65 

29 

-   8 

4 

0 

30 

4.37 

1.14 

2.28 

23 

7.0 

9 

1+ 

11 

4 

1 

EAST  DEER  INC 

27.8 

61 

29 

-  10 

4 

0 

27 

3.99 

1.15 

23 

12.0 

12 

7 

1 

rABYAN 

16.2 

59 

29 

-  25 

3+ 

0 

31 

4.72 

1.88 

24 

10 

5 

1 

FIRST  CONN  LAKE 

14.7 

-  7.3 

56 

29 

-  22 

3+ 

0 

31 

3.61 

.49 

.65 

9 

38.8 

33 

19 

20 

6 

0 

FRANKLIN  1  NW 

26.9 

-  4.0 

61 

29 

-  13 

4 

0 

28 

2.72 

-   .61 

.62 

18 

12.5 

20 

1+ 

14 

4 

0 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

26.0 

58 

29 

-  12 

4 

0 

31 

3.36 

.65 

27 

11.2 

17 

1+ 

13 

5 

0 

CLENCLIFF  2  NW 

23.8 

-  2.9 

54 

29 

-  17 

3 

0 

30 

3.49 

.19 

1.12 

23 

18.1 

14 

1+ 

14 

5 

1 

HANOVER 

25.0 

-  4.5 

55 

29 

-  22 

4 

0 

29 

3.01 

.39 

.72 

27 

13.2 

16 

1+ 

15 

6 

0 

KEENE  1  S 

28.7 

-  3.3 

63 

28 

-  21 

4 

0 

28 

2.25 

-   .96 

.44 

28 

10.8 

11 

1 

13 

3 

0 

LAKEPORT  1 

27.0 

59 

29 

-   9 

3 

0 

29 

3.32 

-   .65 

.86 

24 

15.0 

20 

1+ 

10 

6 

0 

LEBANON  AIRPORT 

24.2 

59 

29 

-  26 

4 

0 

29 

4.49 

1.30 

13 

9.0 

14 

1 

14 

7 

1 

MANCHESTER 

28.6 

-  4.0 

60 

29 

-   2 

3 

0 

26 

3.59 

-   .02 

1.02 

23 

8.8 

11 

6 

1 

MASSABESIC  LAKE 

29. 3M 

66 

29+ 

-   6 

4+ 

0 

2.57 

.82 

23 

8.1 

11 

1+ 

11 

3 

0 

NASHUA  3  N 

27.5 

-  5.8 

66 

30 

-  13 

4 

0 

30 

2.59 

-  1.11 

.47 

24 

13.5 

10 

5 

0 

NEW  LONDON 

23.2 

54 

29 

-  13 

3 

0 

31 

4.71 

.98 

23 

14.2 

13 

20 

12 

6 

0 

PETERBORO  2  S 

27.8 

66 

28 

-  14 

3 

0 

28 

3.54 

.88 

23 

11.6 

12 

6 

0 

PINKBAM  NOTCH 

21.7 

-  2.7 

52 

29 

-  17 

3 

0 

31 

6.68 

-   .32 

1.58 

18 

46.5 

50 

18 

18 

6 

2 

PLYMODTH 

26.8 

-  1.6 

60 

29 

-  11 

3 

0 

29 

■  4.12 

.70 

.78 

9 

11.5 

26 

1+ 

10 

7 

0 

SDRRT  MOUNTAIN  DAM 

27.3 

61 

29 

-  22 

4 

0 

28 

2.74 

.45 

9+ 

10.7 

12 

1+ 

14 

5 

0 

TDCKERMAN  RAVINE 

15.2 

49 

28 

-  28 

3 

0 

31 

5.93 

.83 

23 

49.7 

53 

18 

21 

9 

0 

WEST  LEBANON  1  SW 

23.3 

58 

30 

-  21 

3 

0 

29 

2.96 

.73 

28 

11.0 

12 

1+ 

12 

5 

0 

WINDHAM 

30.9 

68 

29 

-  12 

4 

0 

30 

3.27 

1.53 

23 

5.0 

12 

1+ 

11 

4 

1 

WOLFEBORO  FALU 

26.8 

58 

29 

-   9 

3 

0 

30 

4.47 

.28 

1.47 

23 

15.8 

16 

1+ 

12 

S 

1 

WOODSTOCK 

25.4 

58 

29 

-  12 

3 

0 

31 

4.11 

.90 

9 

25.1 

43 

1 

IS 

6 

0 

STATE 

24.9 

3.72 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

7.8 

-  3.7 

41 

28 

-  38 

3 

0 

31 

5.04 

-  2.16 

.67 

18 

32.4 

7 

18 

19 

9 

0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITT 

34.5 

-   .9 

55 

29 

7 

4 

0 

21 

2.91 

-   .92 

.90 

21 

5.7 

1 

21 

12 

5 

0 

GREENVILLE 

32. 4M 

72 

29 

-   4 

5 

0 

26 

4.37 

1.90 

23 

11 

6 

1 

KINGSTON 

32.7 

-  2.6 

60 

29 

0 

4 

0 

25 

3.46 

-  1.27 

1.22 

23 

5.0 

3 

21 

11 

4 

1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

32.9 

64 

29 

1 

4 

0 

24 

3.79 

1.57 

23 

4.7 

2 

14 

12 

3 

1 

PROVIDENCE  WB  CITY 

34.2 

-  1.5 

60 

29 

2 

4 

0 

22 

3.84 

.43 

1.61 

23 

3.7 

2 

14 

12 

5 

1 

STATE 

33.3 

3.67 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

25.8 

61 

30 

-  16 

4 

0 

28 

3.37 

.33 

.86 

28 

11.9 

8 

1+ 

12 

5 

0 

BLOOMFIELD 

22.0 

-  3.9 

53 

9 

-  29 

4 

0 

28 

3.05 

.64 

.76 

9 

32 

18+ 

16 

4 

0 

BURLINGTCM  WB  AIRPORT 

23.5 

-  5.6 

59 

28 

-  17 

4 

0 

30 

2.79 

.75 

1.16 

8 

11.0 

5 

1+ 

13 

3 

1 

CAVENDISH 

24.8 

-  4.4 

57 

29 

-  25 

4 

0 

30 

4.51 

1.37 

1.02 

27 

16.9 

26 

1+ 

17 

6 

1 

CHELSEA  2  S 

19.4 

-  7.9 

55 

29 

-  32 

4 

0 

31 

2.76 

-   .15 

.82 

9 

15.2 

21 

1+ 

12 

4 

0 

'  CORNWALL  1  M 

27.1 

-  3.6 

60 

29 

-  16 

4 

0 

29 

DORSET  1  S 

25. 2M 

62 

28 

-  20 

4 

0 

28 

3.88 

14.0 

IS 

1 

11 

6 

0 

EAST  BARNET 

18.5 

-  7.7 

52 

30 

-  32 

4 

0 

30 

2.45 

-   .19 

.58 

9 

14.4 

14 

4 

0 

ENOSBintG  FALLS 

21. 9M 

-  6.0 

63 

28 

-  31 

4 

0 

28 

2.63 

-   .21 

.98 

9 

31.0 

19 

18 

13 

2 

0 

LEMINGTON  3  NE 

19.4 

55 

21 

-  29 

4 

0 

30 

1.04 

.25 

9+ 

18.0 

19 

18 

12 

2 

0 

MIDDLESEX 

20.7 

55 

29 

-  25 

4 

0 

31 

2.75 

.81 

9 

16.3 

21 

18+ 

13 

4 

0 

■OKTPELIER  AP 

22.  IM 

55 

28 

-  17 

4 

0 

30 

3.67 

.70 

8 

19.8 

19 

1 

16 

6 

0 

NEWPORT 

20.9 

-  5.4 

53 

22 

-  27 

4 

0 

30 

2.90 

.31 

.65 

8 

17.2 

17 

18+ 

17 

5 

0 

aORTHFIELD  NORWICH 

24. 3M 

-  2.1 

58 

28 

-  23 

4 

0 

29 

3.13 

.57 

.88 

9 

21.5 

11 

1+ 

12 

4 

0 

kniTLAND  1  SE 

26.1 

-  4.8 

62 

28 

-  20 

4 

0 

29 

2.64 

.01 

.85 

9 

13.6 

8 

1+ 

12 

3 

0 

■aINT  ALBANS 

24.8 

-  2.8 

61 

28 

-  19 

3 

0 

28 

3.14 

.50 

1.37 

9 

23.0 

15 

18 

X3 

4 

1 

■airt  JOHNSBURT 

24.2 

-  4.4 

52 

22 

-  27 

4 

0 

29 

2.75 

.18 

.78 

9 

18.7 

18 

18 

14 

4 

0 

pOHERSET 

18.7 

-  6.2 

59 

29 

-  16 

3+ 

0 

31 

4.96 

.35 

.98 

9 

29.5 

37 

1+ 

20 

7 

0 

■■EST  BURKE 

15.8 

50 

22+ 

-  34 

4 

0 

30 

3.13 

.37 

.87 

9 

15 

0 

niLDER  1  E 

20.0 

54 

29+ 

-  26 

4 

0 

31 

2.62 

.19 

.68 

9 

14.0 

14 

1 

12 

6 

0 

"WOODSTOCK 

23.8 

-  5.2 

56 

29 

-  27 

4 

0 

31 

4.23 

1.05 

1.15 

8 

1.0 

8 

4 

2 

STATE 

22.3 

3.12 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

eS 

comreCTicoT 

ANSONIA 

.06 

.02 

.01 

.34 

.18 

.18 

.24 

.42 

.56 

.68 

.03 

.07 

.06 

.16 

3.01 

BAKERSVILLE 

.04 

• 

1.18 

.02 

.31 

.11 

.68 

* 

.72 

.20 

.22 

.07 

3.SS 

BARKHAHSTED 

.03 

• 

.74 

.27 

.30 

.54 

.51 

.13 

.14 

.24 

.08 

2.98 

BLOOMPIELD                                 R 

.03 

.64 

.14 

.20 

.66 

.86 

.12 

.28 

.10 

3.03 

BRIDGEPORT 

.XI 

.08 

.14 

.09 

.03 

.25 

.08 

.04 

1.21 

.76 

.05 

.15 

.20 

.08 

3.37 

BRIDGEPORT  »B  AP                  Z 

.02 

.28 

T 

.08 

.04 

.41 

.06 

.06 

.09 

.83 

T 

1.18 

.02 

.12 

.17 

.07 

3.43 

BRISTOL 

.01 

.02 

.20 

.04 

.11 

.26 

.22 

.16 

.65 

.92 

.21 

.06 

.17 

.14 

.18 

3.35 

BULLS    BRIDGE   DAH 

.05 

.08 

T 

.84 

.05 

.06 

.05 

.16 

.15 

.30 

.36 

.12 

.12 

.03 

.18 

.10 

2.65 

BUSLINGTON 

.04 

.04 

.71 

.01 

.01 

• 

.17 

.15 

.15 

.41 

.55 

.24 

.27 

.17 

.23 

.11 

3.26 

CAKDLEWOOD   LAKE                     R 

.07 

.53 

.55 

.07 

.01 

.25 

.10 

.05 

.16 

1.02 

.37 

.03 

.01 

.14 

.19 

.07 

3.62 

COCKAPONSET   FOREST  RANG 

. 

.16 

.06 

, 

.38 

.40 

.20 

.60 

.80 

.23 

.18 

.07 

.08 

3.16 

COLCHESTER 

T 

T 

T 

.32 

.07 

.12 

.24 

.20 

.24 

.46 

1.10 

.18 

.01 

.08 

.08 

.03 

3.13 

COLUNSVILLE 

.05 

T 

T 

.71 

.08 

.28 

.28 

.03 

.70 

.59 

.20 

.04 

.17 

.23 

.12 

3.48 

CREAU   BILL 

T 

.14 

.75 

T 

T 

.10 

.09 

.32 

.37 

.35 

.12 

.05 

.09 

.12 

T 

T 

2.50 

DANBDRV 

.06 

.40 

T 

T 

.03 

.27 

.09 

T 

.05 

.96 

* 

.36 

T 

.10 

.17 

.15 

2.64 

DERBY 

.08 

.04 

.02 

.34 

T 

.28 

.13 

_ 

.70 

.65 

.75 

.05 

.10 

.10 

.19 

.10 

_ 

EASTON  LAKE   RESERVOIR 

.10 

.11 

.32 

.21 

.10 

.18 

1.13 

.63 

.06 

.13 

.20 

.10 

3.27 

FALLS   VILLAGE 

.03 

.26 

.80 

T 

T 

.15 

.05 

.21 

.28 

.21 

.05 

.01 

.02 

.15 

2.22 

GREENmCH 

.03 

.16 

.38 

.10 

.36 

.02 

.02 

1.01 

T 

.81 

.02 

T 

.15 

.25 

T 

3.31 

GROTON 

.02 

.11 

.04 

.08 

.33 

.07 

.02 

.26 

.96 

.99 

.01 

.09 

.25 

.02 

3. 25 

HARTFORD                                      R 

.45 

.15 

.10 

.25 

.45 

.75 

.05 

.05 

.20 

.20 

2.65 

HARTFORD   KB  AIRPORT           Z 

.04 

T 

.39 

T 

.01 

T 

.27 

.07 

.02 

.12 

.51 

.70 

.06 

.    T 

.11 

.19 

.14 

2.63 

HEHLOCKS    RESERVOIR 

.06 

.05 

.35 

.09 

.30 

.06 

T 

.03 

1.39 

.70 

.18 

.20 

.02 

3.43 

JEKETT  CITY                               R 

.06 

.40 

.04 

.04 

.09 

.03 

.41 

.36 

1.12 

.08 

.28 

.05 

2.96 

LAKE  KONOBOC 

.05 

.10 

.05 

• 

.32 

.31 

* 

1.23 

• 

1.07 

.11 

.20 

3.44 

LAUREL   RESERVOIR 

.04 

.04 

.37 

.16 

.17 

.19 

.09 

.42 

.68 

.57 

.08 

.12 

.11 

.25 

.07 

3.36 

HANCBESTER 

.05 

.07 

.53 

.04 

.06 

.32 

.22 

.67 

.60 

.23 

.10 

.22 

.11 

3.20 

MEAD    POND   RESERVOIR 

.10 

.05 

.38 

.16 

.20\ 

.20 

.10 

.48 

.86 

.51 

.08 

.01 

.14 

.08 

.29 

.09 

3.73 

HIDDLETOltH 

.09 

T 

.01 

.41 

.03 

.29 

.12 

.11 

.40 

.34 

.75 

.05 

.05 

.40 

.05 

.14 

3.24 

MOHAire   FOREST   RANGER    ST 

.04 

T 

T 

.01 

1.30 

I 

.01 

.01 

.33 

.29 

T 

.07 

.48 

.22 

.22 

.01 

.08 

.23 

.08 

3.38 

UOODUS    RESERVOIR                  R 

.15 

.04 

.06 

.02 

.31 

.07 

.04 

.29 

.93 

.81 

.14 

.12 

.13 

.05 

3.16 

UOtmr  CARUEL 

.08 

.02 

.02 

.30 

T 

.04 

.14 

.11 

.25 

.40 

.68 

.75 

.09 

T 

T 

.10 

.11 

.27 

.09 

3.45 

NEW   HARTFORD 

.04 

* 

.72 

.27 

.29 

* 

.56 

.45 

.15 

.15 

.31 

.07 

3.01 

NEW   HAVEN    WB  AIRPORT        Z 

.03 

T 

.18 

T 

.06 

.01 

.29 

.04 

.04 

.12 

.97 

.80 

.01 

.01 

.13 

.16 

.08 

2.93 

NEWINGTON                                    R 

.03 

.68 

.14 

.20 

.50 

.68 

.12 

.20 

.04 

2.59 

NEW    LONDON 

.08 

.01 

.08 

.05 

.09 

.07 

.17 

.76 

.23 

.96 

.02 

.07 

.26 

.03 

.03 

2.91 

NORFOLK    2    SW                            Z 

.07 

.07 

.02 

T 

1.26 

.05 

T 

.02 

.08 

.33 

T 

T 

.42 

.04 

.04 

.32 

.37 

.30 

T 

.01 

.08 

.21 

.16 

T 

3. 85 

NORTH    KENT 

.06 

T 

.27 

.65 

.03 

T 

.24 

.23 

.13 

.59 

.31 

.06 

.10 

.08 

.37 

T 

3.12 

NORTH   STAMFORD   RESERVOIR 

.04 

.04 

.26 

.17 

.18 

.20 

.09 

.44 

.61 

.55 

.06 

.14 

.10 

.27 

.05 

3.20 

NORWALK 

.07 

.11 

.26 

.16 

.41 

.20 

.10 

.83 

.30 

.03 

.12 

.27 

.11 

2.97 

NORWICH   3    ESE 

.08 

.04 

.08 

.07 

.18 

.15 

.29 

.61 

.03 

1.26 

.25 

.08 

.18 

T 

3.30 

PEOPLES   FOREST  RANGER   S 

.03 

T 

T 

.02 

1.20 

T 

T 

.05 

.19 

.39 

T 

.02 

.34 

.41 

.08 

.02 

.11 

.17 

.06 

3.09 

PUTNAU 

.21 

.09 

.35 

.12 

.02 

.16 

.15 

.35 

.50 

.94 

.02 

T 

.10 

.25 

.18 

3.44 

PUTNAll   HEIGHTS                  //R 

.03 

.35 

.05 

.03 

.02 

.15 

.16 

.01 

.30 

.48 

.85 

.09 
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- 
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T 
T 

.33 
.35 
.26 
.40 
.47 

T 
.01 

T 

.04 
.35 

.04 

2.71       .07 
.87      .64 
.91      .33 
.391     .29 
.291     .18 

T 

T 

.07 
T 
T 
.02 

.20 
.45 
.14 
.30 
.08 

T 

.10 
.18 
.36 

* 

T 

T 

.17 

.08 

.21 

T 

4.41 

3.80 
3.31 
3.45 
2.12 

BTAIIHIS    1    B                              Z 

IPSWICB 

JEPFERSOSI 

miGHTTILLE   DAB                     Z 

LAKE   COCHITUATE 

.10 
.2S 

.02 
.03 

.30 

.45 
.34 

.65 
.60 
.90 

T 

.15 

T 
T 

.02 

.25 
.08 

.30 
.30 
.46 
.10 
.48 

T 
T 

.30 
.20 
.44 
.30 
.33 

T 

.25 
.25 

.35 

T 

.35 

.25 

1.40 
.68 

1.05 
1.02 

T 
1.22 
1.24 

.08 
.64 

.02 

.15 

.15 

.20 
.18 

.35 

.11 

.55 

T 

.07 

.07 
.05 

T 

4.05 
3.02 
4.04 
3.01 
3.92 

LAWRENCE 

LOWELL 

BASSFIELD 

BIDDLEBORO 

UIDDLETON 

.02 
.IS 

.08 

.05 
.07 

T 

T 

.32 

I 

.26 
.56 
.30 

.01 

T 

.03 
.05 
T 

.14 

.12 

.01 

.18 
.21 
.35 
.39 
.35 

T 

T 

T 

.33 
.33 
.37 
.45 
.31 

T 

.02 
.10 

T 

.51 
.69 
.09 

2.02 

2.05 

.90 

.98 

1.20 

.10 
.17 
.14 
.23 
.96 

T 

T 

.10 
.08 

T 
T 

.17 
.25 
.15 
.13 
.13 

.01 
.03 
.15 
.32 
.15 

.02 

3.68 
4.08 
2.95 
3.82 
3.63 

■  ILFORD 
BILLBURY 
BOBTAGUE  CITY 
RAimjCKET   WB  AIEIPORT 
HEW    BEDFORD                              Z 

.10 
.16 
.13 
.10 

.05 

T 

T 

.80 
.52 
.83 
.25 
.43 

.15 

.03 
.03 

.01 
.13 

M 

.32 
.37 
.22 
.13 
.05 

T 

T 

.32 
.34 
.32 
.27 
.39 

.76 
.31 

.20 
.47 
.15 

.87 

.92 

.71 

.62 

1.22 

1.33 

.47 

.64 
.57 
.01 
.03 

T 

T 

T 

.05 
.12 

.18 
.20 
.19 
.87 
.17 

.08 
.23 
.11 
.02 
.07 

T 
T 
.14 

3.37 
3.61 
3.31 
4.20 
4.25 

HXWBOBYPORT 
BEW   SALEB 

RORTB  BRIDGE 
RORTB    rKUHO 

.15 
.08 

.06 

.04 
.05 

T 

T 

.34 

.63 

■M 

.35 

T 

.03 

T 

.02 
.05 
.03 

T 
.OS 

.24 
.24 
.45 
.35 
.19 

T 

.38 
.30 
.29 
.38 
.29 

T 

.11 

.05 
.23 
.29 
.54 

.79 

1.15 
1.03 

1.39 
.69 
.48 
.66 

T 

T 
.02 

.16 

.15 
.21 

.11 
.45 
.12 
.11 
.05 

.02                 3.49 
.07                 2.58 

i           1    '■■*' 
.02                 3.99 

.011         !     - 

PELBAB 

PEBBROKS 

PERC 

PETERSBAB 

PITTSFIELD   WB  AIRPORT      Z 

.08 

.20 

.03 

.01 

.06 

T 

.10 

.01 

.07 

1.01 

.56 
.51 
1.00 
.60 
.11 

T 

.02 

T 

.02 

.14 

.05 

.02 

: 

.15 

.35 
.35 
.22 
.30 
.05 

T 

.04 

.27 

.40 

T 

.35 

.20 

T 
.51 

.08 

.10 
.44 
.13 
.10 

.47 
.70 
.50 
.22 

.61 
.17 
.11 

T 

T 

.03 

.06 
.11 
.06 

.52 

.28 
.25 
.08 
.35 
.08 

.31 

.16 
.25 
T 

2.63 
2.78 
.03!    3.21 
2.90 
2.70 

PLAIBFIELD 

PLTBOOTB 

PBIBCETOB 

qOABBIB    IITTAEE 

HOCKPORT    1    ESE                       Z 

.20 

.11 
.16 

.20 
.05 

T 

1.17 
.70 
.98 
.58 
.43 

T 
T 

.09 
.04 

T 
.02 

.10 
.10 

.20 
.28 

.12 

.21 

T 

.31 
.39 
.49 
.21 
.20 

.06 

.25 

T 

.08 
.18 
.47 
.02 

.66 
1.50 

1.45 

.14 
T 
1.20 
.76 
.02 

.09 
.10 

.29 
.26 
.34 
.13 
.12 

.02 

T 

* 

.44 

.02 

.20 
.20 

3.02 
3.99 
4.30 
2.80 
2.83 

SAXDWICB 
SECREGABSET 
SBELBCR](E    FALLS 
SOOTBBRIDCE 
SOOTB   EGREBOBT 

T 
.27 

.04 
.01 
.03 

.07 

.51 
.24 
1.17 
.57 
.90 

T 
T 
T 

.15 
.04 
.13 
.02 

.24 

T 
T 
.06 

.20 
.36 
.24 
.26 
.16 

.01 

I 

.45 
.26 
.31 
.42 
.26 

T 
T 

.56 

T 

.07 
.27 
.37 

1.55 
.57 

1.10 
.65 
.26 

T 

.38 

.71 

.47 

.16 

.10 

I 
T 

.19 

.20 
.16 
.16 

T 

.40 
.13 
.31 

.02 
.06 
.07 

4.02 
2.29 
4.37 
3.22 
2.40 

SPOT   POKD 

SPRISGFIELD 

STATE   FARB                                 B 

STERLIHG 

STBRLIBG    3    mr                         R 

.14 

.05 
.07 

.04 

T 

.16 

T 
.17 

.76 

.58 
.08 
.38 
.86 
.09 

.01 

.01 

.03 

T 

.12 
.17 

.18 

.24 
.06 
.21 
.34 
.09 

T 

.30 
.17 
.39 

.30 

.37 

* 

.27 
.46 

.47 

.29 
.19 

1.69 

.91 

1.13 

1.55 

.85 
.12 

1.38 
.03 

T 
.15 

.06 

.18 
.26 
.30 

.13 
.10 

.31 

.13 
.40 

4. 49 

2.20 
3. SI 
3.75 
3.91 

STOCKBRIDGE 
3WABP  SCOTT 
TAKBTOB 
TULLY    DAB 
TURBERS   FALLS 

.04 
.15 
.06 
.24 
.02 

T 

T 

.82 
.01 

T 

.05 

.66 

.07 
.16 

■.ii\ 

.09; 

T 

.01 

T 

.02 

T 

.01 

.03 

.02 

.11 
.10 
.15 
.04 
.15 

.03 
.16 
.14 
.19 

.11 

.12 
.72 
.42 
.32 
.34 

.17 
.12 
.40 
.13 
.09 

T 

.40 
1.21 
1.28 

.53 
1.00 

.08 
.08 
.01 
.07 
.03 

.02 
.10 
.10 
.07 
.12 

.26 
.14 
.24 
.23 
.17 

.06 

.02 

T 

.01 

.15 

T 
.13 

2.20 
2.97 
2.96 
2.57 
2. 95 

WALPOLE 

WARE      1 

WARE      2 

WASBIHGTOB                                 B 

WEBSTER 

.17 

.05 
.04 

.12 
.04 

.OS 

.09 

.ts 

.57^ 
.44 

.391 
.051 
.631    T 

T 
.02 

.02 
.04 

.05 
.05 

.14 
.05 

.21 
.32 
.26 
.08 
.30 

T 
.03 

.04 

.23 
.32 
.20 
.23 
.36 

T 

.29 
.30 

.42 
.40 

.26 

1.40 
.32 
.55 
.44 
.36 

.07 
.06 
.20 
.10 
.37 

T 

.08 
.02 

T 

.24 

.11 
.15 
.34 
.15 

.02 
.07 
.20 
.07 
.25 

.17 
.08 

.04 

3. 88 
2.41 
2.47 
2.81 
2.81 

WEST    BRIBFIBLD                       B 

WESTTIELD 

WBSTFIELD    2    MS 

WESTOK    2   BW 

WEST   OTIS 

.06 

.03 
.08 

T 
.02 

.06 

.01 

T 

- 

.01 
.69 

T 

.72'     .02 
T   " 
.43 
.92 

T 
T 

T 

.31 
.01 

.06 
.21 
.20 

T 

.20 
.02 
.17 
.17 

.03 

I 
T 

.01 
.04 

.17 
.22 
.25 
.23 
.30 

T 

.41 

.18 
.17 

.35 

.02 
.25 

1.06 

1.17 

1.50 

.30 

.82 

.24 

T 

.09 

.12 

T 

.09 

T 

.12 

.06 

T 

.30 
.13 
.21 
.24 
.17 

.12 
.19 
.14 
.02 
.04 

.17 
.01 

3.38 
3.07 
3.52 
2.3S 

WESTOVER   FIELD 

WEST    RUTLATO 

WILLOW    BROOK    STA    FOBEST 

WIKCBEKDON 

WOBCESTER  AIRPORT 

T 

.26 

.23 

.04 

T 
.02 

T 

T 

.58 

T 

.99 

T 

.39 

.93 

.90 

.07 

T 

T 

T 

T 

I 
.03 

T 
.04 

T 

.17 
.09 
.15 

.03 
.34 
.34 
.35 
.03 

T 
T 
T 

T 
T 

T 
T 

.02 
.38 
.50 
.32 
.33 

.03 

.18 
.07 
.32 

.24 

T 

.431    T 
.36]    .38 

1.7l|    T 
.10      .52 

1.27      T 

.02 

.12 

T 
T 
T 
.08 

.38 
.12 
.06 
.15 
.24 

.21 
.27 

T 

.06 
.08 

2.12 
3.07 
3. S3 
2.18 
3.63 

WORCESTER   1 

.20 

T 

.30 

.52 

T 

.01 

.16 

.12 

T 

.40 

.55 

1.18 

.03 

.07 

.30 

.09 

T 

3.89 

-    75   - 


Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19_ 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30        31 

(2 

NEV   HAMPSHIRE 

ALEXAm)RIA 
BATH    2    SSW 
BENTON 
BERLIN 
BETULEBEU 

.06 
.02 

.13 
.06 

T 

.03 

T 

T 

.01 

.01 

T 

.01 

T 

.39 

T 
T 

.01 
T 

.60 
.43 
.73 
.56 
.24 

.03 

T 
T 

.05 
.02 

T 

.OS 
.07 
.06 
.05 
.0^ 

.41 
.15 
.06 

.05 
.17 
.13 
.23 
.14 

.04 
.02 

T 
.04 

.07 

.05 

.72 

.3: 

.33 
.2d 
.44 

.52 
.39 
.3! 
.461 
.43 

.5<J 

T 

.76 

.52 
.56 

.1* 

.02 
.06 

.80 

.42 

T 

.24 

.45 
.44 

.17 
.23 
.23 

.25 
.11 

.24 

.01 
.15 
.20 
.45 
.17 

T 

T 

4.74 
2.36 
2.88 
3.58 
2.55 

BLACKWATER   DAM 
BOW  GARVINS   FALLS 
BRADFORD 
BRISTOL 
BUCKS  CORNER 

Z 

//R 

.10 
.04 
.01 
.08 

.01 

T 

.05 

T 

.89 
.03 

.35 
.98 
.52 
.10 
.62 

.04 

.02 
.02 

.03 
.01 

.03 

.07 

.05 

T 
.20 

.12 
.33 
.35 
.07 
.41 

.02 

T 

T 
.03 

.03 
.07 

1.15 
.05 
.32 
.35 

.08 
.80 
.77 
.05 
1.28 

.02 

■i  ii 

T      1      .90 
.791     ■** 
.03       .81 

.15 
.27 
.35 
.30 
.26 

.18 
.13 
.09 

.16 

3.40 
3.95 
3.69 
3.70 
4.34 

CAUPTON 

CENTER   HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD   WB  AIRPORT 

DIXVILLE   NOTCB 

Z 

.13 
.12 
.05 
.04 

.01 

T 
T 
.09 

T 

T 

T 
T 

T 
.72 

.68 
1.14 
.82 
.09 
.78 

T 
T 

.07 

.07 
.01 

.OS 

.07 

T 

.26 
.42 

T 
.12 

.39 
.06 
.22 

.07 

T 

.03 

.62 

T 

.40 

!30 
.28 

.30 
.41 
.33 
.56 
.28 

.14 

T 
T 

T 
.76 

.69 

.79 

.41 
.07 
.43 

T     1 

.88 

^6 

■.It 
.95 
.32 
.35 

.23 
.19 

:?? 

.23 

.08 

.17 

T 

.47 

3.44 
4.70 
3.38 
3.35 
2.95 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST   DEERING 

EASTMAN   FALLS   DAM 

ERROL 

Z 

.18 
.21 
.13 
.10 
.26 

T 

.02 

.02 

.04 

T 
.07 

T 

.85 
.28 
.35 
.55 
.43 

T 
T 

.06 

.01 

T 

.04 

.05 

.15 
.25 

.17 

M 

.18 
.31 
.08 

T 

T 
.03 

.04 

T 

.86 
2.28 
1.15 

T 

.68 

.11 
.15 
.70 
.18 

T 

.55 
.44 

r 

.49 

.20 
.58 
.88 
.25 

.89 
.02 
.11 
.39 
.08 

T 

.25 
.20 
.27 

3.41 
4.37 
3.99 
3.75 
3.35 

FABYAN 

FIRST   CONN    LAKE 
FITZtflLLIAM    3    SW 
FRANKLIN    1    NW 
FRANKLIN   FALLS   DAM 

z 

.10 
.17 

.07 
.08 

.03 
.o: 
.o: 

T 

.05 
.11 

.02 

.07 
.04 

.90 
.65 
.53 
.34 
.48 

.07 
T 

.03 

T 

.10 
.11 
.03 

.07 

.03 

.14 
.11 

.46 
.25 
.27 
.12 
.1^ 

.03 

T 

.16 

.21 

.30 
.62 
.48 

.27 

.27 
.37 
.20 

T 

.40 
.17 

T 

.02 

.02 

.25 
.39 
.60 

1.88 
.42 
.29 
.06 
.07 

.03i 

.01 

.49 
.65 

■.ti 

.25 
.12 
.30 

.21 
.39 
.13 
.09 
.18 

.43 
.22 
.16 
.18 

.02 

4.72 
3.61 
2.33 
2.72 
3.36 

GILMANTON 
GLENCLIFF    2   NW 
GORUAM 
HANOVER 
JEFFERSON 

R 
Z 

.07 
.08 
.03 
.14 

.0! 

T 

T 

T 

T 

.06 
.48 
.34 

.73 
.73 
.42 
.34 
.42 

T 
.06 

T 
.01 

.05 
.10 
.06 
.13 

.17 
.15 
.37 

T 

.29 
.09 
.05 
.10 
.33 

.03 

.0-/ 

.01 

T 

T 

T 
.14 

.17 

T 

1.12 
.87 
.31 

.63 
.13 
.29 
.02 
.49 

! 

.29 
.38 
.72 

.68 
.25 
.22 
.26 
.40 

.14 
.39 

.16 
.27 

.09 
.07 
.08 
.50 

2.69 
3.49 
3.94 
3.01 
3.05 

KEENE    I    S 
LAKE PORT    1 
LAKEPORT   2 
LANCASTER 
LANDAFF 

R 

.21 
.09 
.10 

.06 

T 
T 

T 

.05 

T 

.55 
.36 

.53 
.48 

.15 

T 

.06 
.04 

.02 
.03 
.02 
.OS 

.06 

.14 
.24 
.11 

.20 
.28 

.11 

.04 

T 

.12 
.04 

T 

.10 

.26 
.28 

!07 
.25 

.02 

.36 

T 

.72 
.60 
.17 

.06 
.86 
.08 

.09 

.24 

T                 1     T 

:   i  -.11 

1      .43 

.44 

.80 
.23 
.20 
.09 

.19 
.31 
.14 
.30 
.13 

.10 
.12 

.17 

.04 

2.25 
3.32 
3.23 
2.78 
1.96 

LEBANON  AIRPORT 
LINCOLN 
MANCHESTER 
MASSABESIC    LAKE 
MERIDEN 

//R 

T 

.25 

.04 

.16 

.06 

T 
T 
T 
T 
.04 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

.45 

T 

.50 

T 

.21 
.90 
.1« 
.35 
.68 

T 
.15 

.02 

.05 

T 

T 

.05 

.10 

T 

.02 

.06 

1.30 
T 

.25 
.05 

T 

.06 
.20 
.IS 
.16 
.36 

.03 
T 

T 

T 
.15 

T 

.36 
.30 
.41 
.33 
.28 

.20 
T 

1.02 
.82 
.09 

.09 
.50 
.19 
.15 
.28 

.02 
T 

.82 

.34 
.24 

1     T 

.28 
.70 
.33 
.23 
.59 

.34 

.22 
.17 
T 
.52 

.14 

.70 

T 

.06 

.2S 

T 

4.49 
4.39 
3.59 
2.57 
3.26 

MILAN    6    N 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA    3    N 

NELSON 

Z 

.25 
.22 
.30 
.18 
.IS 

T 

.20 

.03 
.09 

.60 
.55 

.44 
.48 
.51 

.40 

.09 
.01 

.12 
T 

.33 
.01 

.12 
.21 
.16 

.10 
.32 
.09 
.32 
.11 

.05 
.34 

.03 

.02 

.14 
.47 
.67 
.40 
.30 

1      -l" 
.50 
.38 
.34 
.80 

.15 
.78 
.14 
.47 
.13 

'      .36 

1     '" 

.35 
.25 
.03 
.21 

.04 
.20 
.39 
.18 
.95 

.40 
.56 
.14 
.08 

2.65 
3.78 
5.04 
2.59 
3.16 

NEW   LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH    STRATFORD 

NORTH    VILLAGE 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.95 
.59 
.58 

T 
.05 

T 

.04 

T 

T 

.05 

.03 

.34 

T 

T 

.05 
.43 
.30 
.28 
.27 

T 
T 

.07 

T 

T 

.19 

.33 

.14 

.23 

T 
.16 

.59 

.98 
.26 
.08 

.53 

.13 
.46 
1.61 
.12 
.75 

.55 

T 

T 

.72 
1.12 
.62 
.30 
.35 

.18 
.16 
.32 
.33 
.29 

.10 
.15 
.08 
.18 
.07 

4.71 
3.36 
4.04 
2.56 
3.03 

PETERBORO      2S 
PINKHAH    NOTCH 
PITTSBURG   RESERVOIR 
PLYMOUTH 
SOUTH    DANBURY 

z 

//R 

.34 
.24 
.07 

.18 
.01 

T 
.01 

T 

.01 
.02 

.03 

■on 

.52 
.74 
.16 
.25 

T 

T 
1.26 
.44 

.01 

.02 
.04 

T 

.02 
.10 

.11 
.15 
.12 
.25 

.26 
.10 
.05 
.15 
.20 

.18 
.08 

.02 

T 

.54 
1.56 
.14 
.69 
.28 

T 

T 

.88 
.64 
.20 
.48 
.01 

.15 
.12 
.06 

1.29 

T 

.18 
.55 
.26 
.71 
.02 

.35 
.23 
.24 
.41 
.91 

.17 

.20 

.28 

T 

.32 

.49 
.12 
.22 
.12 

3.54 
6.68 
2.32 
4.12 
3.83 

SOUTH    LYNDEBORO 

STODDARD 

SUNAPEE 

SUBRY    MOUNTAIN  DAM 

TUCKERMAN    RAVINE 

Z 

.12 
.14 
.06 
.10 
.40 

T 

.02 

.15 

T 

.14 

.07 

.07 
.45 

.32 
.50 
.58 
.45 
.57 

.02 
.13 

.01 
.06 

.03 
.02 

.04 
.05 
.20 

.14 
.28 

.14 
.12 

.08 
.09 
.40 
.08 
.14 

T 
.29 

.11 

.42 
.44 
.33 
.27 
.82 

.02 
.14 

.03 

T 

1.29 
.99 
.82 
.38 
.83 

.14 
.12 

.05 
.31 

T 

.19 
.53 

.40 
.45 

.36 
.47 
.91 
.45 
.01 

.15 
.17 
.40 
.15 
.20 

.11 
.13 
.12 
.54 

3.36 
3.97 
3.71 
2.74 
5.93 

WALPOLE 

WENDELL 

WENTWORTH 

WEST    LEBANON    1    SW 

WEST    RUHNEY 

R 

.12 
.03 
.08 
.03 
.05 

T 

T 

T 

T 

T 
.06 

i** 

.94 

.02 
.12 

.03 

.05 
.02 
.07 
.05 

T 

.07 
.31 

T 
.04 

T 

.29 
.06 
.30 
.38 
.40 

.01 
.03 

.01 

T 

.29 
.14 
.06 
.24 
.74 

.03 

.16 
.82 

T 

.36 
.07 
.82 
.28 
.56 

T 
T 

.03 
.67 

T 

.93 
.43 
.49 
.73 
.75 

.15 
.20 
.28 
.23 
.28 

.12 

.07 
.29 
.11 

T 

3.43 
3.25 
2.77 
2.96 
4.07 

WHITEFIELD 
WILMOT 
WINCHESTER 
WINDHAM 
WOLFEBORO  FALLS 

R 

.25 
.08 
.02 
.18 
.13 

.02 

T 

T 

.02 

.51 

T 

.02 
.45 
.47 

.05 
.03 

.03 

T 
T 

.10 
.02 

.04 

.23 
.07 
.23 

.26 
.30 
.13 
.20 
.18 

.05 

T 

T 

.07 

.01 

.06 
.34 
.16 
.27 
.51 

.19 

T 

.23 

.63 

1.53 

1.47 

.31 
1.10 
.06 
.14 
.12 

.01 

T 

T 

.08 
.08 
.82 

.40 
1.02 
.24 
.28 
.29 

.26 
.40 
.26 
.04 
.13 

.40 
.16 

.03 
.08 

2.78 
4.35 
2.38 
3.27 
4.47 

WOODSTOCK 
YORK    POND 

.20 
.33 

T 

.28 

T 

.90 
.32 

.05 

.01 

.06 
.13 

.13 

.18 
.25 

.02 

T 

.01 
.03 

.81 
.15 

.10 
.22 

.62 

T 
1.00 

T 

.46 

.27 
.42 

.06 
.24 

T 
.38 

4.U 
T          3.52 

RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK    ISLAND   WB  CITY 

FORT  ADAMS 

GREENVILLE 

KINGSTON 

Z 
B 

.06 
.04 
.07 

.04 

T 
.15 

T 

.01 
.03 

.50 

.05 

.15 

T 

.26 

T 
.81 

.10 
'    .06 

.08 

T 
.01 

.42 
.47 
.02 
.23 

.38 
.18 
.03 
.25 
.08 

.01 

.45 
.38 
.20 
.25 
.24 

T 

.90 

1.38 

.23 

.80 

.40 
.31 

1.25 

.43 

.96 

1.90 

1.22 

.58 
T 

.06 

.12 
.06 

.10 
.10 

.28 
.33 

.29 
.40 

- 

- 

4.02 
2.91 

4.37 
3.46 

PROVIDENCE    WB  AIRPORT      Z 
PROVIDENCE    WB  CITY             Z 
WESTERLY    1    W 
WOONSOCKET                                 R 

.03 
.11 
.15 
.07 

T 

T 

.20 
.46 

.38 

.15 
.07 
.51 
.17 

.10 
.06 
.08 
.02 

.20 
.28 
.09 
.10 

.19 
.15 
.33 
.08 

T 

T 
T 

.40 
.36 
.33 
.42 

.60 

.43 

1.05 

.45 

1.57 

1.61 

.84 

1.68 

.01 
.02 
.01 
.04 

T 

.14 

.14 
.02 
.09 

.20 
.15 
.34 
.14 

T 
T 
T 

3.79 
3.84 
3.75 
3.64 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS   FALLS 

BETHEL 

BLOOMFIELD                                 Z 

BURLINGTON    WB  AIRPORT      Z 

;» 

i" 

.01 

T 

.01 

T 

T 

.01 

T 

.01 
1.16 

.99 
.75 
.89 
.76 
.12 

.21 

T 

T 

.05 
.03 
.10 
.05 
.06 

.01 

.70 
.16 

.19 
.39 
.33 
.15 
.03 

T 

.04 
.04 
.03 

.05 

.02 
T 

T 

.33 
.33 
.40 
.29 
.14 

.03 
.02 

.05 

.06 
.29 

.70 
.50 
.70 
.10 
.09 

T 
T 

.20 

T 

.03 

.03 

.52 

.49 
.86 
.68 
.32 
.07 

.06 
.23 
.13 
.08 
.07 

.13 
.13 
.14 
.06 
.05 

T 

3.34 
3.37 

3.05 
2.79 

CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA    2    S 
CHITTENDEN 
CORINTH 

//R 

.22 
.12 
.04 
.04 

.03 
.01 

T 

T 

.06 
T 

T 

.23 
.65 

.69 
.81 
.82 
.70 
.19 

.03 
.01 
.01 
.13 

.03 

.06 
.06 
.07 
.20 
.10 

T 

.31 

T 

.01 

.19 

.34 
.08 
.22 
.24 
.01 

T 
.01 

T 

.05 

.01 
.03 

.10 
.52 
.36 
.20 
.43 

.19 

T 
T 
.25 

.83 

.08 
.39 

.12 
.11 
.53 
.86 

T 
T 
T 
.07 

1.02 
.01 
.04 
.38 

.32 
.28 
.44 
.70 
.16 

.37 
.07 
.12 
.23 
.07 

.20 
.01 
.13 
.17 

T 
T 
.08 

2.78 
4.51 
2.76 
3.95 
2.65 

CORNWALL    1    N 
DORSET    I    S 
EAST    BARNET 
ENOSBURG    FALLS 
ESSEX    JUNCTION 

.02 

■il 
■it 

.01 
.04 

T 

T 

T 

T 

T 

.05 

T 
.22 

T 

1.00 
.60 
.58 
.98 

1.14 

.01 

T 
.27 

T 

T 

.08 

.02 

:2o 

.09 

.02 
.10 
.21 

.16 

T 

T 
.16 

T 

.05 

T 

.30 
.47 
.38 
.24 
.12 

.08 
.08 

.10 
.28 

.05 

.40 
.19 
.27 
.12 
.37 

T 

.01 

.07 

.50 
.94 
T 
.12 

T 

T 

.50 

.43 

.54 

.11 
.09 
.05 

.20 
.15 
.14 
.34 

.11 

3.88 
2.45 
2.63 
2.74 

OILMAN 
GRAFTON 
HIGHGATE   FALLS 
LEHINGTON    3    NE 
MANCHESTER 

R 

//R 

R 

.02 
.15 

.08 

l.OB 
.98 
.06 
.55 

.16 
.01 
.17 
.25 
.10 

T 

.04 
.07 

.05 
.22 

.29 
.09 

.43 
.07 
.05 

.07 

T 

.17 
.01 

.30 
.30 
.07 
.20 

.09 

.95 
.09 
.02 
.63 

.01 
.16 
.01 
.11 

1.04 
.34 

.14 
.87 

.32 
.46 
.10 
.02 
.60 

.08 
.01 
.03 

.04 

.23 

.19 
.01 

1.37 
4.37 
2.78 
1.04 
3.48 

MARSBFIELD 
MAYS    MILL 
«C    INDOE   FALLS 
MIDDLESEX 
MONTPELIER   AP 

.12 
.10 
.01 

.05 

.01 
T 

T 
.01 

T 

T 

.01 
.01 

T 
T 

.70 

.73 
1.25 
.71 
.81 
.35 

.04 
.01 
.02 
.04 
.03 

.01 

.12 
.14 
.07 
.06 
.05 

.35 

.22 
.29 
.18 
.18 
.06 

.01 

.01 

T 

.14 

.09 
.01 
.06 
.04 

T 

T 

T 

.49 

.49 

.36 

.64 

.40 
.02 
.06 
.03 

.98 
.59 

.45 
.87 
.37 
.62 
.11 

.01 

T 

T 

.03 

.02 

T 

T 

.43 

.48 
.35 
.44 
.44 
.12 

.08 
.44 
.07 
.05 
.05 

.12 
.01 
.14 
.01 
.02 

T 

2.99 
5.23 
2.75 
2.75 
3.67 

MORRISVILLE                               R 
NEWPORT                                         Z 
NORTHFIELD   NORWICH   UNIVZ 
PERU 
PLYMOUTH 

.04 
.13 

.20 

.02 

T 
.02 

.07 

T 
.01 

.73 
.65 
.04 

.11 
.20 
.88 
.84 
1.49 

T 
T 

.05 
.02 

T 

.27 

.08 
.07 
.06 
.24 

.12 
.26 
.15 
.28 

.01 
.04 
.07 

.10 

.18 
.08 

T 
.10 

T 
T 

.31 
.49 

.43 
.30 
.84 

T 
T 
.05 

.26 
.19 
.56 
.52 

.05 
.08 
.18 
.20 

.05 

.51 
.29 
.48 

.14 

* 

.24 
.26 

.04 
.13 

.30 

.05 
.01 
.04 
.12 
1.21 

2.74 
2.90 

3.13 
4.89 

- 

S—  r«far«DO«  notes  foUowiag  Station  Ia<l«a. 


Table  3-Conlmued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

r 

0 

1    1 

2       3       4    1    5 

6 

7 

8 

^     i 

10 

11 

12 

13    ' 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21      22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t2 

UAOIXC  HIU. 

1 

.78 

.4^ 

.16 

.J 

J 

.43 

.68 

.98 

.39 

.04 

.10 

4.48 

READSBORO    1    SSE 

.3T 

.0* 

.80 

.0! 

.21 

.4* 

.01 

.oS 

.30 

.01 

.35 

.31 

.05 

3.79 

SOCHESTSR 

T 

I 

.24 

.IS 

- 

T 

.31 

T 

.07 

T 

.47 

T 

.33 

.27 

T 

j 

Rt/TLANI)    1    SS 

T 

T  ; 

T 

.SS 

T 

.01 

.03 

.19 

.01 

T 

.24 

.21 

.20 

.05 

.51 

.25 

T 

.03 

!     2.64 

SAINT  ALBAMS 

.15 

.03 

1.37 

.U 

.07 

.03 

.30 

.08 

.30 

.38 

.03 

.08 

.21 

3.14 

uiHT  jmxasvRT              Z 

.la 

.05 

1 

T 

.78 

.02 

.05 

.05 

.09 

.09 

.43 

.05 

.25 

.45 

.22 

.10 

2.75 

SALISBVRY 

■it 

.03 

1.07 

.03 

.08 

* 

.28 

.01 

.IS 

.04 

.81 

.061 

.05 

.47 

.10 

.30 

3.51 

3URSBDRC   aOOKTAIN 

.06 

.01 

.98 

.01 

.01 

.18 

.01 

.31 

.01 

.01 

.22 

.03 

.39 

.38 

.01 

.02 

.66 

.28 

.09 

3.92 

SKARSBORG   STATIOK                Z 

.3Z 

.13     .0( 

.01 

1.29 

.08 

T 

:-1 

.01 

.27 

T 

.02 

.44 

.10 

.50 

.46 

T     1 

.03 

.68 

.23 

.05 

4.88 

SCURSIT 

.59 

.0*    .oe 

I 

.98 

.13 

.02 

.33 

.01 

.03 

.43 

.10 

.24 

.43 

.02 

.01 

.90 

.31 

.06]      .01 

4.96 

500TB  KEWBURT 

.08 

.53 

.02 

■■li 

.01 

.25 

T 

.01 

.11 

.0^ 

T 

.29 

.01 

.37 

.17 

.17 

2.19 

SPRISGriBU) 

.13 

T 

T 
.69 

.85 

.02 

.23 

.45 

.15 

.29 

T 

1.04 

.26 

.16 

3.64 

ST«-KBR1DCE                               R 

.01 

.isl 

.21 

.02 

.31 

.79 

.03 

.73 

.39 

.04 

3.37 

T0I>3HIIIB                                   Z 

.33 

1.17! 

.06 

.35 

■<? 

.40 

.87 

.02 

.96 

* 

.16 

4.73 

TmDRIDGB 

.OS 

.09 

.74 

.17 

.07 

.3? 

1      .50 

.47 

.15 

.08 

.70i 

3.39 

TT50S                                          n 

• 

• 

• 

1.27 

.05 

.19: 

.36 

.04 

.5^ 

.06 

.04 

.96 

.29 

.02 

3.85 

rERKOS    1    S 

.3^ 

.72 

.04 

.26 

.24 

.40 

.62 

T 

T 

.2V 

.25 

.13 

3.15 

■ARDS80R0 

.33 

T 

.30 

.68 

.11 

.41 

I 

T 

.51 

1.50 

• 

.17 

.70 

.32 

.27 

5.30 

•ATSRBVRY 

.IS 

T 

T 

■^ 

.09. 

.08 

.16 

.01 

.10 

.35 

.10 

.48 

.01 

.01 

.49 

.11 

.071 

3.15 

WEST  BDRn 

.16 

.01 

.87 

.04 

.15 

.26 

.14 

.20 

.22 

.23 

.02 

.45 

.17 

.14 

3.13 

•ZST    BURIE    5   m 

. 

' 

• 

.78 

.37 

.4J 

.30 

, 

.43 

• 

.38 

_ 

WIST   DAXVILLZ 

.19 

.04           1           '            '     .OS           1 

.71 

.09 

4 

.22 

.21 

.01 

.14 

• 

.56 

.40 

* 

.07 

.48 

.08 

.16 

.01 

3.40 

WIST    HARTFORD 

- 

.94 

.07 

.05: 

• 

.40 

T 

.35 

.25 

.05 

.82 

.20 

.16 

WISTOK 

.11 

T 

.65 

.01 

.14; 

.03 

.34 

T 

T 

.32 

03 

.40 

.82 

.03 

.03 

1.12 

• 

.27 

4.30 

WBITE    HIITER   JDHCTIOK    IK 

.01 

T 

.74 

.02 

.05 

.03 

.37 

T 

.01 

.27 

T 

T 

.28 

T 

T 

.86 

.23 

.26 

.02 

3.15 

WHITIKGHAW 

.40 

.0^ 

.8, 

.17 

.36 

T 

.56 

.02 

.70 

.52 

T 

.43 

.36 

.03 

4.50 

WIUIER    1    E 

.03 

I                                   T 

T 

■6a 

.01 

.03, 

.06 

.39 

T 

.01 

.28 

T 

.28 

T 

T 

.44 

.12 

.30 

2.62 

WOODSTOCK 

1.15 

■"1 
1 

.04 

1.11 

.63 

T 

.95 

.23 

.07 

4.23 

I 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
UARCE  19  SO 


A.  M.  Hour  ending 

p.  M.  Houi  ending 

3 

Station 

2 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

t-t 

-1st- 

CONKECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.01 

.03 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

CANDLEiroOD  LAKE 

.01 

.03 

.03 

.07 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.01 

.04 

JEWETT  CITY 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.03 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.01 

.03 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.02 

.03 

ROCKVILLE 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.12 

STORKS  // 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_     _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

-    _    _ 

_    _    _ 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

* 

» 

« 

♦ 

.02 

UAINE 

« 

AUGUSTA  AIRPORT 

.04 

.04 

.02 

.01 

.02 

.03 

.16 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.03 

.02 

.02   .01 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01   .01 

.02 

.19 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.14 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.02 

.03 

.02 

.01   .02 

.01 

.02   .01 

.01 

.17 

EUSTIS 

.01 

.01 

.01 

.03 

FORT  KEMT 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _     _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

GILEAD 

.02 

.02 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02   .02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.15 

GREENVILLE 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.04 

.26 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.07 

* 

* 

*     * 

*     .08   * 

* 

♦ 

* 

.02 

* 

* 

*     * 

•     .04 

HOULTON  1  NE 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03   .01 

.18 

HILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.03 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.14 

MILTON 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_     _     _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

-    _     _ 

-    -    - 

- 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.04 

.05 

OLD  TOWN  AIRPORT 

* 

♦ 

* 

* 

*     * 

♦     *     ♦ 

* 

.26 

.26 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

ROCKLAND  1  W 

.03 

.03 

.02 

.08 

ROXBURY 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

RUMFORD  ISSE 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

-     _    _ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_     _     _ 

-    -    - 

- 

SOUTH  WEST  HARBOR 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _    _ 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_    _     - 

_    _     _ 

- 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.02 

SWANS  FALLS 

.02 

.02 

MASSACHUSETTS 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

BLUE  HILL  // 

.01 

.02 

.02 

.02 

.07 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.02 

.02 

.01 

.07 

CAMBRIDGE 

.01 

.03 

.01 

.05 

HARVARD  FOREST  // 

.03 

.03 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MENDON  AIRPORT 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_    _    _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

-     _    - 

_    _    _ 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.02 

.04 

.02 

.13 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

NORTH  TRURO 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.05 

.14 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.15 

STATE  FARM 

.01 

.02 

,01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.11 

STERLING  3  NW 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.07 

WASHINGTON 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.02 

.01 

.02 

.06 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.03 

* 

* 

* 

♦ 

* 

.02 

WESTOVER  FIELD  6 

- 

- 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.16 

« 

* 

* 

* 

* 

.04 

NEW  HAMPSHIRE 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.04 

DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.08 

ERROL 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.14 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.02 

GORHAM 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

HILLSBORO  2  W 

- 

- 

- 

- 

- 

_    _    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -    - 

-    -    - 

- 

LANDAFF 

.02 

.01 

.02 

.01 

.06 

LEBANON  AIRPORT  6 

♦ 

.06 

LINCOLN 

.01 

.01 

.02 

.02 

.06 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.04 

.03 

.02 

.02 

.05   .06 

.06   .02 

.30 

NASHUA  3  N 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

SUHRY  MOUNTAIN  DAM 

.01   .01 

.02 

WARREN  1  SE  // 

- 

- 

- 

- 

- 

_    _    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    - 

_    -    - 

- 

WENDELL 

.01 

.02 

.03 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.02 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

FORT  ADAMS 

.02 

.02 

.03 

.07 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.05 

.03 

.01 

.11 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.07 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

_    _    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

_    _    _ 

7os 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.04 

MONTPELIER  AP  6 

* 

.15 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.08 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.01 

.03 
.01 

STOCKBRIDGE 

.01 

-2d- 

MAINE 

.01 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

01 

MASSACHUSETTS 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.  01 

WASHINGTON 

.01   .02   .01 

.04 

WESTFIELD  2  NE  6 

♦ 

•     •     * 

NEW  HAMPSHIRE 

.03 
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.01 

.02 
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11 
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S 

6 
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9 

10 

11 
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NORTH  TRURO 
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_ 

_ 

_ 

» 

_ 

„ 
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- 
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- 

- 

- 

- 

- 

-5th- 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

03 

.03 

03 

.04 

03 

.01 

.01 

,01 

.01 

.01 

.22 

CLAYTON    LAKE 

.01 

02 

01 

.01 

04 

03 

.01 

,01 

01 

,02 

,  01 

.01      .01 

.01 

.02 

05 

,01 

.29 

KASTPORT   WB  CITY 

,02 

,01 

.03 

GRAND  LAKE   STREAM 

.03 

.03 

HOULTON  AIRPORT   6 

• 

« 

• 

* 

* 

03 

« 

* 

« 

« 

•           .06 

BODLTON   1    NE 

01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.08 

MILLINOCKET    AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

NORTH   ANDOVER 

.01 

.02 

.03 

ROXBURY 

.01 

.01 

SKOWHEGAN 

.02 

.02 

NEW   HAMPSHIRE 

. 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.03 

.03        03      .03 

.03        01 

.01 

.01 

.02 

.20 

PITTSBURG   RESERVOIR   // 

.02 

.02 

VERMONT 

LYMAN   FALLS   // 

.03 

.03 

MONTPELIER  AP   6 

• 

♦ 

• 

* 

NEWPORT  // 

.02 

.05 

.07 

TYSON 

-6 

h- 

* 

* 

• 

« 

MAINE 

CLAYTON    LAKE 

.01 

01              ' 

.02 

GILEAD 

.01 

01        02        02      .01              1 

01 

.04 

,01 

03 

.16 

HOULTON   AIRPORT   6 

«      1     •           *           • 

•             02 

HOULTON    1    NE 

.02 

01 

.03 

MILLINOCKFT    AIRPORT 

01 

01 

.01 

.03 

NORTH   ANDOVER 

02 

04 

.06 

ROXBDRY 

02 

02 

SOOTH   ANDOVER 

01 

.01 

.02 

SOOTH  WEST   HARBOR 

_ 

_ 

-           _           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SUNDAY  RIVER 

03 

03 

NEW   HAMPSHIRE 

MOONT   WASHINGTON   WB  // 

03 

03        03 

.09 

PINKHAM   NOTCH 

03 

.01       .01 

.05 

PITTSBURG    RESIRVOIR   // 

01 

.01 

VERMONT 

GRAFTON 

.02        01 

01 

01 

02 

.01 

.08 

LYMAN   FALLS    // 

01 

.01 

.02 

MONTPELIER  AP  6 

• 

01 

TYSON 

•           * 

*           •           * 

-71 

h- 

* 

CONNECTICOT 

STORRS   // 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAINE 

TOBT  KEKT 

-81 

h- 

03 

01 

.01 

.05 

CONNECTICOT 

BLOOHFIELD 

.01      .01 

01 

01 

01 

01 

04 

.04 

08 

.08 

03 

.03 

01       .01 

.13 

,  13 

.64 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01       .01 

,05 

,20 

.01 

.28 

CANDLEWOOD   LAKE 

01        03 

.02        03 

03 

02 

14 

02 

05 

02 

02 

01 

02      .03 

.03 

.03 

,02 

.53 

HARTFORD 

05 

05 

.05 

05      ,05 

.05 

.05 

.10 

45 

HARTFORD   WB   AIRPORT   // 

01 

01 

01 

02 

.02 

01 

01 

.06 

.  16 

.06 

.02 

.39 

JEWETT   CITY 

01 

01 

.01       ,04 

.05 

.17 

.  11 

.40 

MOODUS   RESERVOIR 

01        01 

03 

.01 

07 

.01 

.01 

.15 

NEW   HAVEN   WB  AIRPORT 

.01 

01 

.03 

12 

.01 

.18 

NEWINGTON 

01        01 

01 

01 

01 

01 

04 

04 

02 

02 

02 

.02 

.02      .02 

,21 

21 

.68 

NORFOLK   2    SW   // 

.03 

01 

.03 

03 

.02 

07 

01 

06 

.09 

.04 

.05 

.01        10 

.41 

.23 

.01 

.04 

1.24 

POTNAM   HEIGHTS   // 

01 

.03 

02 

01 

.06      .03 

.01 

.02 

.  11 

.05 

.35 

BOCKVILLE 

05 

06 

.01 

07 

02 

.03 

.20 

.07 

.05 

.56 

STORRS   // 

01 

01 

01 

01 

.01 

06 

,02 

04 

03      .01 

.07 

.18 

.17 

.63 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY  6 

• 

• 

• 

» 

• 

01 

• 

• 

• 

• 

•           .20 

« 

• 

* 

• 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPOKT 

07 

01 

01 

.04      .04 

,06 

.  15 

.20 

.05 

.63 

BETHEL 

.02 

.03 

.01 

.04 

.10      .20 

.19 

.  14 

07 

.04 

.84 

CLAYTON   LAKE 

.02 

.12 

.07 

.21 

EDSTIS 

.07 

.04 

.03 

.01 

.15 

FORT  KENT 

.04 

.01 

.02 

.10 

.13 

.30 

GILEAD 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

.12        18 

.14 

.07 

.04 

02 

.69 

GREENVILLE 

.01 

.03 

03      .06 

.07 

.17 

.17 

.21 

.75 

HOULTON  AIRPORT   6 

• 

• 

* 

* 

MILLINOCKET   AIRPORT 

.01 

.08 

.09 

NORTH  ANDOVER 

.02 

02 

.06 

.10        20 

.20 

.10 

.03 

.02 

.75 

OLD  TOWN  AIRPORT 

03 

.05 

.05 

.13 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.09 

.10 

.13 

.34 

ROCKLAND   1    W 

.02 

.03 

.03 

.08 

ROXBURY 

• 

• 

• 

•           • 

* 

• 

• 

• 

• 

SKOWHEGAN 

* 

• 

• 

« 

•           * 

* 

* 

• 

♦ 

• 

SOOTH  ANDOVER 

02 

.03 

.06 

.13      .22 

.26 

.13 

.06 

.02 

.93 

SOOTH   WEST   HARBOR 

.09 

.09 

SUNDAY   RIVER 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03 

.03 

.25      .21 

.14 

.17 

.08 

.03 

1.02 

SWANS    FALLS 

01 

.01 

.09      .07 

.10 

.05 

.01 

.03 

.37 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

03 

.04 

.06 

06 

05 

.05 

.03 

.01 

.08 

17 

.12 

.72 

BIRCH    HILL   DAM 

.01 

02 

.02 

.02 

.02 

.05      ,01 

.03 

.25 

.05 

.48 

BLUE  HILL  // 

.04 

.02        04 

,04 

.01 

.01 

.06 

.22 

BOSTON   WB  AIRPORT  // 

.01 

.02      .07 

.06 

.04 

.20 

CAMBRIDGE 

.02 

05      .07 

01 

.02 

.11 

.28 

HARVARD  FOREST   // 

01 

02 

01 

01 

01 

03 

.02        01 

.14 

.32 

58 

HTANNIS   1    E 

06 

33      .03 

42 

KNIGHTVILLE   DAM 

02 

.03 

03 

05 

.02 

.07 

,05 

.01 

.04 

.02 

.09 

.33 

.11 

.87 

NEW  BEDFORD 

.02 

.15 

.  17 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

01 

01 

01 

04 

.03 

.03 

.01 

.31 

SI 

.02 

,03 

1.01 
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9 
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11 

12 

H 

ROCKPORT  1  Est  // 

,04 

.01 

.06 

.  11 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.15 

.  17 

STERLING  3  NW 

,01 

,04 

.04 

09 

12 

.02 

.01 

.31 

.12 

76 

WASHINGTON 

.01 

.02 

02 

.02 

03 

.02 

06 

.04 

.05 

.38 

.29 

.01 

95 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

*    •    * 

« 

04 

• 

« 

« 

* 

* 

.35 

* 

* 

* 

* 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

*    «    * 

* 

06 

* 

* 

* 

« 

« 

.15 

* 

* 

* 

« 

WORCESTER  AIRPORT  G 

• 

• 

• 

• 

* 

46 

• 

' 

• 

• 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

,02 

.01 

.02 

.06 

.04 

04 

.03 

.09 

.08 

.40 

BRISTOL  // 

.01 

01 

.01 

,07 

.01 

.10 

.  23 

.13 

.04 

.01 

.15 

.12 

.89 

CONCORD  WB  AIRPORT 

,02 

.07 

.06 

.11 

.04 

.05 

.05 

.32 

.72 

DURHAM 

.02 

.07 

.02 

.01 

.03 

.15 

ERROL 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

,01 

,  10 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.02 

.01 

,02 

.07 

.08 

.08 

.01 

.07 

.09 

.46 

GORHAM 

.04 

.09 

,08 
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.02 
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.11 
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HANOVER 

.01 

.01 

.  11 

.  17 

.02 

.01 

.01 

.20 

.09 

.63 
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.01 

01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.10 

.15 

.36 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

*     *     * 

* 

.04 

* 

* 

* 

* 

* 

.41 

* 

* 

* 

* 

LINCOLN 

.02 

.01 

,02 

.03 

.  11 

.11 

.09 

.01 

.02 

.01 

.23 

,66 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.03   .02 

.03 

03 

.03 

.02 

.02 

,06 

,06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.60 
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.02 

.02 
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.04 

.03 

.01 

.10 
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NEW  DURHAM 

.01 
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,04 

.07 

.02 

.01 
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PINKHAM  NOTCH 

.02 

,06 

.04 

.10 

19 

.27 

.31 

.22 

.03 

.06 

.16 

1.46 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

- 

.05 

01 

.01 

.09 

.16 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

01 

.03 

.01 

.02 

02 

.01 

.02 

.01 

.09 

.29 

.  51 

WENDELL 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.04 

.26 

.04 

.44 

WINCHESTER 

.01 

.02 

.02 

.01 

02 

.01 

.01 

,01 

.01 

.01 

.06 

.32 

.  51 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

FORT  ADAMS 

.01 

.01 

.01 

.03 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.06 

.12 

.20 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.19 

.23 

.46 

WOONSOCKET 

.02 

.03 

.02 

.04 

.02 

.02 

.10 

.13 
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VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.  02 

.02 

.02 

.03 

.30 

.26 

.22 

.29 

1.16 

CORINTH  // 

02 

.03 

.04 

.04 

.05 

.02 

.02 

.28 

.15 

.65 

GRAFTON 

05 

.04 

.04 

,05 

,07 

.07 

.08 

02 

.08 

.35 

.23 

1.08 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.25 

.17 

.14 

.28 

.14 

.99 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.10 

.  19 
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.23 

.27 

.05 

.55 

MONTPELIER  AP  6 
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* 
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* 
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* 

.03 

* 
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* 
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.06 
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.14 
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.28 
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.02 

.09 
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.13 
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.02 

1.14 

STOCKBRIDGE 

.01 
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.01 

.01 
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.69 

TYSON 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

• 

• 

» 

• 

• 

* 
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.51 

.04 
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.04 
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MOODUS  RESERVOIR 

.01 

01 

01 

.01 

.04 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

.02 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.03 

.01 

.01 

.05 

ROCKVILLE 

.01 

.02 

.01 

.04 

STORRS  // 

.02 

02 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

« 

.31 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.07 

.13 

30 

.01 

.04 

.55 
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22 

.19 
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.03 

.07 

.66 
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05 

03 

03 

06 

19 
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03 

.05 

.02 

.01 

.02 

.02 
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CLAYTON  LAKE 
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02 
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07 

14   01 
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.05 

11 

.02 

.12 

25 

.01 
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03 

15 
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11 

.  12 

04 
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16 
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05 

22 
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.01 
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14 
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.14 
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.01 
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.13 

02 
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14 
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.03 

.91 
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.06 
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02 
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.01 

.91 
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* 
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* 

* 
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* 
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HOULTON  1  NE 

.01 
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23 
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03 

,02 

02 

.60 
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.03 

04 

34 

15 

.02 
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NORTH  ANDOVER 

19 

13 
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02 

09 

01 

.01 

.01 

.03 

.61 
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.05 

01 

04 
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10 

.01 
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27 
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01 
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24 

14 

02 

.01 

.01 
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.48 
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• 

* 

* 

* 

* 

1.57 
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• 

• 

* 

* 

* 

92 

.92 

SOUTH  ANDOVER 

.20 

20 

14 
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06 

01 

01 

.67 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.03 

.01 

.01 

.38 

05 

.48 

SUNDAY  RIVER 

.27 

16 

03 

02 

.11 

01 

.60 

SWANS  FALLS 

.09 

.05 

05 

.19 

MASSACHUSETTS 

BIRCH  HILL  DAM 

01 

01 

.02 

BLUE  HILL  // 

.22 

04 

.26 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

15 

.07 

.22 

CAMBRIDGE 

.14 

.01 

.15 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.02 

09 

06 

02 

02 

02   02 

.25 

NEW  BEDFORD 

.21 

05 

.26 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01   .02 

01        01 

01 

.11 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.20 

11 

.01 

.32 

STATE  FARM 

25 

.12 

01 

.38 

STERLING  3  NW 

.09 

,09 

WASHINGTON 

.02 

01 

01 

01 

.05 

WESTFIELD  2  NE  6 

♦ 

.30 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

.05 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

60 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.02 

BRISTOL  // 

.09 

01 

.10 

CONCORD  WB  AIRPORT 

,05 

.04 

.  09 

DURHAM 

10 

.14 

01 

.02 

.27 

ERROL 

06 

08 

09 

01 

05 

.01 

.01 

02 

.33 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.05 

.01 

01 

.01 

.01 

.09 

GORHAM 

.18 

14 

07 

.02 

01 

.42 

HANOVER 

.01 

.01 

02 

01 

.05 

LANDAFF 

.04 

.10 

.01 

.15 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.02 

• 

* 

• 

• 

* 

.01 

* 

' 

* 

* 

* 

.04 

* 

* 

* 

* 

* 

16 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1950 


A.  M.  Houi  ending 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


LINCOLN 

MOUNT   WASHINGTON   »B  // 

NASHUA    3    N 

SEW    DUKILAM 

?INKU\M    NOTCH 

.'ITTSBURG    RESIRVOIR    // 

SURRY   MOUNTAIN   a\M 

wexdi:ll 
winchester 

rhode  island 
block  island  wb  city 

rORT   ADAMS 

■ROVIDINCE   WB  AIRPORT 
I'ROVID  NCE   WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH   // 
GRAFTON 

3IGHGATE   FALLS   // 
LYMAN    FALLS    // 
MANCHESTER 
MONTPELIEK  AP   6 
MORRIfVILLE 
NFiD'ORT    // 

N\l..HfIELD  NORWICH  UNIV 
t.l-v:    JOHNSBURY 
StARSBURG   MOUNTAIN 
TYSON 


MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 


VERMONT 
MOMTPELIER  AP  6 


CONNECTICUT 
BRIDGFPORT   WB  AIRPORT 
CASDLESOOD    LIKE 
a.\RTFORD   WB   AIRPORT    // 
JEKETT    CITY 
HOODUS    RESERVOIR 
NEW    HAVEN    WB   AIRPORT 
NORFOLK   2   £W   // 
rUTNAM   BEIGffTS  // 
STORRS  // 

MAINE 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
SOUTH  WEST  HARBOR 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BLUE   HILL  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD   FOREST    // 
HYANNIS    1    E 
NANTL'CKCT   WB  AIRPORT 
MEW    BEDFORD 
i'lTTSFIELD   WB   AIRPORT 
STATE    FARM 
WASHINGTON 
WORCESTER  AIRPORT   6 

NEW    HAMPSHIRE 
BLACKWATER    n\M 
BRISTOL   // 
CONCORD   WB   AIRPORT 
DURHAM 

FRANKLIN   FALLS    D\M 
HANOVER 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
SENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCr  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
MONTPELIER  AP  6 
UORRISVILLE 
SLARSBURG  MOUNTAIN 
TYSON 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  EW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
STORRS  // 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
HOULTON  AIRPORT  6 


11 

06 

OS 

.01 

05 

08 

OS 

05 

.04 

09 

.05 

07 

10 

0? 

25 

26 

.04 

07 

05 

19 

.07 

10 

.02 

02 

01 

01 

01 

.01 

01 

01 

01 

01 

09 

.05 

.01 

14 

01 

07 

17 

04 

.05 

.02 

.01 

01 

.06 

.02 

.02 

.02 

01 

02 

.03 

.02 

.03 

.02 

21 

.16 

.12 

.02 

03 

01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.71 

« 

• 

♦ 

05 

.02 

.01 

03 

06 

.05 

.05 

01 

.02 

01 

.03 

01 

09 

.10 

.12 

09 
03 

01 
02 

.02 
.01 


.03 
.01 


03    01 
.04 


.01         01 


.01 

.02   .01 


1.  27 

-10th- 


-11th- 


.01   .01 
.02 


.03 
.02 


.01 
.01 


.01 
.01   .01 


.01 
.01 


.01 
.02 


01  I 

-12th- 


.01    02        01 

01   .01 
.01 
.01 

.01 


■01 

.01   .01 


01  .03  02 
01 
02 


.01 

.01 

02 

,  01 

.01 

, 

• 

01 

01 

01 

.01 

02    03 


.02 
.03 
.01 


.02 
.01 
.05 


.01 
.02 


.03 
.01 
.01 


.03 
.02 
.01 


.03; 

.04, 
.03 


.03 
.05 


.03 
.04 


01 

.011 


.01 
.01 


.03 
.03 
.01 


.02 
.02 


Sm  rcf«r«ac« 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
MARCH    19S0 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

a 

Station 

J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

HOULTON  1  NE 

.03 

.03 

MILUNOCKET  AIRPORT 

.01 

01 

01 

.01 

.04 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

01 

03 

.06 

ROCKLAND  1  W 

02 

.03 

01 

.06 

SODTH  WEST  HARBOR 

.01    01 

01 

01 

01 

.05 

MASSACHUSETTS 

HARVARD  FOREST  // 

.03   .01 

.01 

.05 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

NANTDCKET  WB  AIRPORT 

01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

STATE  FARM 

.02   .01 

.03 

WASHINGTON 

.02   .01 

.01 

01 

.05 

WORCESTER  AIRPORT  6 

*     .01 

NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

.01 

.01 

01 

02 

01 

.01 

01 

.01 

.01 

.10 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

01 

01 

.03 

GORHAM 

.02 

.01 

02 

03 

02 

.10 

HANOVER 

01 

03 

02 

.06 

LEBANON  AIRPORT  6 

« 

« 

* 

OS 

LINCOLN 

.01 

02 

.02 

.03 

.02 

.10 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02   .03 

.03 

.04 

04 

.04 

.04 

.04 

02 

.02 

.01 

.33 

PINKHAM  NOTCH 

.04 

.01 

.01 

.06 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.07 

SDRRT  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

WENDELL 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

CORINTH  // 

.04 

.05 

.01 

.10 

GRAFTON 

.02 

02 

.02 

.01 

.07 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.05 

.02 

.01 

.02 

.11 

MANCHESTER 

01    01 

.01 

.03 

.02 

.09 

.01 

.02 

02 

.22 

MONTPELIER  AP  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.05 

IIORRISVILLE 

.02 

.03 

.01 

02 

.08 

NEWPORT  // 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

02 

.10 

SAINT  JOHNSBURY 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.01 

01 

03 

.02 

04 

.11 

STOCKBRIDGE 

.02 

02 

.04 

.02 

01 

.04 

.15 

TYSON 

.02   .01 

.01 

.04 

.05 

06 

.19 

-13th- 

COHNECTICHT 

BLOOMFIELD 

.02 

.02 

04 

04 

.01 

01 

.14 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

04 

.04 

.02 

02 

.02 

.03 

.03 

.08 

.08 

.41 

CANDLEWOOD  LAKE 

.06 

05 

.08 

.01 

.01 

.01 

.03 

.25 

HARTFORD 

.05 

,05 

05 

.15 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.05 

08 

.04 

.01 

.01 

.03 

.05 

.27 

JEWETT  CITY 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.09 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

04 

.08 

.04 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.04 

.31 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

04 

.06 

.04 

02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.04 

.29 

NEWINGTON 

.06 

.06 

01 

01 

.14 

NORFOLK  2  SW  // 

.11 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.29 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

03 

03 

,  02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.15 

ROCKVILLE 

.02 

.03 

.04 

.01 

.01 

.04 

.15 

STORRS  // 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.15 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

* 

• 

* 

• 

.12 

* 

• 

• 

• 

• 

.03 

« 

• 

• 

• 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.13 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

.04 

EUSTIS 

01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

FORT  KENT 

.05 

.05 

GILEAD 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

# 

* 

* 

GRAND  LAKE  STREAM 

.04 

.01 

.05 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.10 

HOULTON  1  NE 

.03 

.01 

01 

.02 

.07 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.01 

.04 

.07 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.14 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.01 

.03 

ROXBURY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.14 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.10 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.15 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

BLUE  HILL  // 

.  03 

.03 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.04 

.04 

.05 

.05 

.46 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.04 

.02 

.02 

.04 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.31 

CAMBRIDGE 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.24 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.10 

HYANNIS  1  E 

.01 

.04 

.04 

.03 

.01 

.04 

.05 

.03 

.01 

.05 

.31 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.02 

.01 

.03 

01 

.01 

.01 

.03 

.13 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

01 

.04 

.05 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.07 

.33 

NEW  BEDFORD 

.03 

.05 

.03 

.01 

.05 

.04 

.04 

.01 

.02 

.02 

.30 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.15 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

STATE  FARM 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.17 

STERLING  3  NW 

.02 

.02 

.02 

04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.18 

WASHINGTON 

.02 

01 

.01 

.01 

.05 

WEST  BRIMFIELD 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

* 

* 

* 

* 

16 

• 

* 

« 

* 

• 

.03 

» 

• 

* 

• 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

* 

« 

* 

• 

.10 

♦ 

* 

♦ 

• 

* 

.05 

♦ 

• 

* 

• 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

• 

♦ 

• 

10 

* 

♦ 

• 

• 

* 

.04 

* 

• 

• 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

01 

03 

03 

.04 

.03 

02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.22 

BRISTOL  // 

01 

01 

.07 

02 

.01 

01 

01 

03 

01 

.01 

.01 

20 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.04 

01 

02 

.01 

.01 

.12 

DURHAM 

.01 

01 

03 

.01 

03 

.01 

.10 

ERROL 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.14 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.13 

GORHAM 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

02 

.01 

.15 

HANOVER 

01 

.03 

02 

01 

.03 

.04 

.11 

05 

.01 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.44 

LANDAFF 

.01 

03 

01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.11 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

• 

« 

06 

« 

* 

« 

* 

♦ 

03 

♦ 

* 

* 

• 

« 

.01 

* 

• 

* 

LINCOLN 

.01 

02 

02 

.02 

02 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.14 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

01 

.02 

02 

.01 

01 

.01 

.01 

01 

01 

02 

02 

.01 

01 

.01 

01 

.01 

.21 

NASHUA  3  N 

03 

01 

.03 

04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.19 

NEW  DURHAM 

02 

02 

01 

02 

.01 

.01 

.01 

.10 

PINKHAM  NOTCH 

01 

01 

.01 

01 

01 

02 

02 

01 

02 

.02 

.02 

.01 

.17 

Se«   reference   ootee   follovtoc  ItatlOD    Index 


Table  4-Contmu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Houz  ending 

p. 

<.  Houi  ending 

1 

Subon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

U) 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

t- 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

01 

.02 

02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.12 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

02 

01 

.03 

04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.15 

WENDELL 

.02 

02 

.02 

.05 

.06 

03 

.02 

01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.31 

IINCHESTER 

.01 

.01 

01 

01 

01 

04 

.04 

01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.23 

RBODE  ISLAND 

BLOCI  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

01 

05 

.07 

06 

03 

.02 

.01 

01 

02 

01 

.01 

.04 

.05 

.42 

rOBT  ADAMS 

.02 

.04 

12 

07 

02 

.02 

.06 

.06 

02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.47 

PROVIDENCt  »B  AIRPORT 

02 

02 

.02 

02 

.02 

02 

.02 

02 

01 

.01 

.01 

.01 

.20 

PROVIDENCE  WB  CITY 

07 

.02 

02 

.01 

02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.28 

WOONSOCEET 

.01 

.02 

01 

02 

.01 

01 

.01 

.01 

.10 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

01 

01 

01 

.02 

01 

01 

.01 

01 

01 

01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.16 

CORINTH  // 

02 

01 

01 

05 

.01 

02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.IB 

GRAFTON 

.02 

03 

05 

05   .03 

.03 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.29 

HIGBGATE  FALLS  // 

02 

01 

.04 

01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.19 

LYMAM  FALLS  // 

01 

.01 

.01 

02 

01 

.01 

.01 

.03 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.16 

MANCHESTER 

.02 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.02 

.09 

MONTPELIER  AP  6 

• 

* 

* 

• 

• 

.11 

* 

« 

♦ 

* 

• 

.04 

• 

* 

• 

• 

MORRISVILLE 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

01 

.01 

.01 

.01 

.12 

NETPORT  // 

.01 

.01 

05 

03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.25 

NORTHTIELD  NORWICBUNIV 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.18 

SAINT  JOHNSBUSY 

.01 

.01 

01 

01 

.01 

.01 

02 

01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.15 

SEARSBDRG  MOUNTAIN 

03 

OB 

03 

.02 

02 

.01 

.02 

.02 

.20 

STOCKBRIDGE 

06 

.05 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.21 

TYSON 

02 

.06 

.07 

.07 

.03 

03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.36 

- 

-14th- 

CONNECT  I  COT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

02 

02 

01 

01 

.06 

CANDLEWOOD  LAKE 

03 

OS 

01 

01 

.10 

HARTFORD 

OS 

.05 

.10 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

04 

.01 

.01 

01 

.07 

JEWETT  CITY 

01 

.02 

.03 

MOODUS  RESERVOIR 

.02 

.01 

02 

02 

.07 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

02 

.02 

.04 

NORFOLK  2  SW  // 

04 

.02 

.06 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

04 

03 

01 

.03 

.03 

.02 

.16 

ROCKVILLE 

.04 

.01 

.05 

STOKRS  // 

01 

01 

.01 

.03 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

11 

• 

* 

• 

• 

• 

.01 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

01 

01 

.01 

.01 

.01 

.05 

BETHEL 

01 

02 

02 

.05 

EASTPORT  WB  CITY 

01 

.01 

02 

.02 

01 

.01 

.08 

EUSTIS 

01 

.02 

.03 

FORI  KENT 

.01 

.01 

.02 

GILEAD 

• 

w 

* 

20 

.20 

GREENVILLE 

01 

01 

01 

.01 

.01 

.05 

NORTH  ANDOVER 

01 

.01 

.01 

.01 

.04 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

01 

OS 

01 

.05 

ROCKLAND  1  W 

.01 

04 

03 

.08 

ROXBORY 

01 

.02 

01 

01 

.05 

SKOWHEGAN 

01 

01 

.02 

SOUTH  ANDOVER 

02 

.01 

.01 

01 

01 

.06 

SOUTH  WEST  HARBOR 

01 

.02 

03 

02 

01 

01 

.10 

SUNDAY  RIVER 

01 

.01 

.01 

.01 

.04 

SWANS  FALLS 

02 

01 

03 

01 

.07 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

04 

01 

.07 

BIRCH  HILL  DAM 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 

.11 

BLUE  HILL  // 

.05 

05 

.05 

05 

04 

04 

.28 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

05 

04 

.02 

02 

01 

01 

.15 

CAMBRIDGE 

.05 

02 

.03 

04 

01 

03 

.01 

.19 

HARVARD  FOREST  // 

.06 

03 

.03 

02 

.01 

.02 

.01 

.18 

HTANNIS  1  E 

.06 

.02 

.03 

01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.19 

KNIGFTVILLE  DAM 

.02 

.01 

.03 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.07 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.13 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.05 

.02 

.03 

.03 

.02 

03 

.18 

STATE  FARM 

.01 

.02 

.02 

.07 

.01 

.05 

01 

.02 

.21 

STERLING  3  NW 

.04 

.03 

.01 

.01 

.09 

WASHINGTON 

.OS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

.04 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

.03 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.03 

• 

* 

* 

* 

• 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATEB  DAM 

.04 

.02 

.01 

.01 

.08 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.01 

.03 

.07 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.01 

.06 

DURHAM 

.05 

.05 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.20 

ERROL 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.09 

COBBAN 

.01 

.03 

.01 

.OS 

BANOVEH 

.02 

.01 

,03 

LANDAFT 

.02 

.02 

.04 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.07 

« 

• 

• 

* 

• 

.03 

LINCOLN 

.03 

.01 

.02 

.06 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

NASHUA  3  N 

.04 

.05 

.01 

.03 

01 

.14 

HEW  DURHAM 

.02 

.03 

.08 

.01 

.01 

.01 

.16 

PINKBAM  NOTCH 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.09 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

WENDELL 

.02 

.02 

.02 

.06 

WINCHESTER 

.04 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.13 

RBODE  ISLAND 

.IB 
.03 
.19 
.IB 
.08 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.03 

.04 

05 

.03 

.03 

FORT  ADAMS 

.01 

02 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.04 

.04 

.04 

.03 

.01 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.07 

.02 

.03 

.02 

.01 

WOONSOCKET 

.03 

.02 

.01 

.02 

VERMONT 

.03 
.01 
.07 
.08 
.09 
.07 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

CORINTH  // 

.01 

(HUFTON 

.02 

.03 

.02 

BIiaGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.02 

.02 

.01 

MANCHESTER 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

\ 
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Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
UARCH  1950 


A.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


10         U 


BONTPELIER   AP   6 

MORRISVILLE 

NEWPORT    // 

NORTHFIELD  NORWICHUNIV 

SAINT    JOHNSBURV 

SEARSBUKG  MOUNTAIN 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


MAINE 
NORTH  ANDOVER 
BETHEL 
EUSTIS 
GILEAD 
GREENVILLE 
ROXBURY 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 
BIRCH  BILL  DAH 
WEST  BR  IMF I ELD 

NEW  HAMPSHIRE 
BRISTOL  // 
EBROL 
GORHAM 
HANOVER 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WENDELL 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPEHER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 
SAINT  JOHNSBURY 


BETHEL 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 

VERMONT 
MONTPELIER  AP  6 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STOBRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
BETHEL 

OLD  TOWN  AIRPORT 
SOUTH   WEST    HARBOR 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 
HARVARD  FOREST  // 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
LEBANON  AIRPORT  6 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

VERMONT 
MONTPELIER  AP  6 
NEWPORT  // 
SEARSBURG  MOUNTAIN 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HABTFORO 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 


01 

02 

.01 

.03 

.01 

01 

01 

.01 

.01 

.02 

01 

.02 

.02 

.01 

01 

01 

-15th- 


.01 
.05 

.01 


.02 
.02 


.01 
.05 

.01 


.01 
03 
.01 


04 

.02 

.01 

.02 

06 

.02 

.03  1 

.01 

.04 

05 

.02 

.03  1 

.10 

.05 

02 

.01 

.04 

.02 

.03 

04 

.05 

.07 

.04 

.12 

.07 

04 

.07 

.06 

.05 

.03 

.04 

.03 
.01 
.03 


.01 
.04 


.01  .02 
.01  .02 
.01   .03 


.01 
.01 
.02 


.01 
.01 
.01 


.02 
.02 


.02 
.01 
05 
.03 


.02   .01 
.01   .01 


.01   .01   .01 

.01 

.01 


.05 
.01 


.01   .01   .01 


.01   .01   .01 
.01 


-16th- 


-17th- 


.01   .01   .01   .02 


02 

.03 

01 

.01 

01 

.03 

01 

.03 

02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 
.01 
.01 


-18th- 


:  folloving  Station  Indvz, 


Tabl«  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.M 

.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  eading 

1 

SUtion 

[ 

1 

1 

fi 

1 

2 

3 

4 

s  1 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S         6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

HE*  EAVIN  »B  AIRPORT 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

NEWINGTON 

.08 

.08 

.021 

.02 

.20 

NORFOLK   2   SW   // 

.06 

.04 

.06 

.02 

.07 

.07 

.32 

PDTNAH   HEIGHTS  // 

.04 

.04 

.04, 

.03 

.06 

.08      .01 

.30 

ROCrVILLE 

.03 

.05 

.02 

.06 

.08 

.04t 

.28 

STORSS    // 

.OS 

.06 

.05 

.04 

.06 

. 06      . 04 

.36 

IINDSOR   LOCKS   BRADLEY  6 

• 

.04 

• 

• 

• 

•      1     • 

.07 

• 

• 

* 

» 

* 

.02 

MAIKE 

AOGDSTA   AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.02      .01 

.02 

.02 

.04 

.01 

.03 

.03 

.03 

.02 

.09 

.23      .02 

.01 

.61 

BETHEL 

.01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.07 

.07 

.03 

.03 

.02 

.03 

.04 

.03 

.02 

.01 

.45 

EASTPORT   WB  CITY 

.01 

.02 

.05 

.06 

.07 

.05 

.05 

.06      .05 

.04 

.46 

EHSTIS 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.08 

.20 

GILEAD 

.01 

.04 

.06 

.05 

.05 

.09 

.10 

.07 

.04 

.03 

.02 

.02      .02 

.01       .01 

.01       .01 

.64 

GRAND  LAKE   STREAK 

.02 

.03 

.05 

.07 

.06 

.08 

.07 

.03      .07 

.02 

.  50 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.17 

NILLINOCKET   AIRPORT 

.02 

.02 

.03 

.03 

.04 

.03 

.03 

.01 

.21 

NORTH    ANDOVER 

.02 

.03      .05 

.06 

.05 

.07 

.03 

.08 

.02 

.05 

.01 

.02      .01      .02 

.52 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

.08 

.09 

.09 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.04 

.04 

.04 

.03      .02 

.59 

ROCKLAND   1    W 

.03 

.03 

.06 

.07 

.05 

.03 

.05 

.06 

.04 

.01 

.01 

.44 

ROXBURY 

.02 

.04 

.04 

.02 

.04 

.04 

.02 

.03 

.02 

.02 

.29 

SKOVHEGAN 

.02 

.02 

.04 

.06 

.05 

.02 

.01 

.04 

.14 

.09 

.02 

.01 

.52 

SOUTH   ANDOVER 

.06 

.07 

.05 

.05 

.05 

.07 

.08 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.51 

SUNDAY   RIVER 

.02 

.06 

.07 

.09 

.08 

.06 

.04 

.05 

.07 

.04 

.07 

.03 

.01 

.01 

.70 

SWANS    FALLS 

.01 

.08 

.10 

.10 

.08 

.06 

.06 

.03 

.04 

.05 

.05 

.01 

.67 

MASSACHUSETTS 

AHHERST 

.02 

.03 

.04 

.04 

.05 

.04 

.22 

BIRCH   HILL  DAI 

.01 

.04 

.03 

.05 

.07 

.07 

.01 

.01 

.01 

.30 

BLUE   HILL   // 

.01 

.03 

.05 

.07 

.06 

.04 

.06 

.04 

.36 

BOSTON   WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.04 

.05 

.05 

.05 

.09 

.02 

.34 

CAMBRIDGE 

.02 

.02 

.03 

.05 

.03 

.07 

.08 

.30 

HARVARD  FOREST   // 

.05 

.05 

.05 

.05 

.13 

.07 

.40 

HYANNIS   1    E 

.02 

.01 

.02 

.12 

.05 

.08 

.01 

.31 

KNIGHTVILLE   DAM 

.05 

.06 

.05 

.05 

.04 

.25 

NANTUCKET    WB   AIRPORT 

.02 

.10 

.12 

.02 

.01 

.27 

NEW    BEDFORD 

.01 

.05 

.20 

.07 

.05 

.01 

.39 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.01 

.  10 

.02 

.02 

.20 

ROCKPORT   1   ESE   // 

.01 

.04 

.06 

.11 

STATE   FARM 

.04 

.03 

.03 

.01 

.06 

.18 

.04 

.39 

STERLING   3   NW 

.02 

.03 

.04 

.05 

.06 

.06 

.04 

.30 

WASHINGTON 

.03 

.03 

.06 

.04 

.06 

.01 

.23 

WEST    BRIMFIELD 

.01 

.03 

.01 

.06 

.06 

.17 

WESTFIELD  2   NE   6 

• 

.10 

* 

* 

• 

* 

« 

.19 

WESTOVER    FIELD   6 

* 

* 

* 

* 

* 

.02 

WORCESTER   AIRPORT    6 

• 

.06 

• 

• 

• 

♦ 

• 

.27 

NEW    HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

.06 

.08 

.11 

.08 

.11 

.06 

.01 

.51 

BRISTOL   // 

.06 

.06 

.06 

.08 

.11 

.09 

.46 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.05 

.09 

.02 

.04 

.05 

.02 

.30 

DURHAM 

.01 

.03 

.05 

.02 

.04 

.05 

.06 

.26 

EKROL 

.02 

.01 

.03 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

.05 

.08 

.09 

.08 

.08 

.07 

.01 

.01 

.01 

.48 

GORHAM 

.01 

.01 

.04 

.01 

.05 

.07 

.05 

.03 

.04 

.02 

.02 

.02 

.37 

HANOVER 

.01 

.03 

.02 

.04 

.03 

.02 

.05 

1 

.20 

LANDAFF 

.02 

.05 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.25 

LEBANON  AIRPORT   6 

• 

.03 

* 

* 

* 

* 

* 

.32 

LINCOLN 

.01 

.10 

.06 

.05 

.05 

.04 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.49 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.03 

.04 

.06 

.06 

.04 

.04 

.05 

.06 

.06 

.06 

.06 

.05 

.03 

.01 

.67 

NASHUA    3    N 

.04 

.03 

.02 

.04 

.03      .06 

.01 

.02 

.25 

NEW    DURHAM 

.01 

.03 

.08 

.10 

.07      .08 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.48 

PINKHAM   NOTCH 

.02 

.06 

.09 

.09 

.09 

.02 

.04 

.08 

.11 

.08 

.12 

.02 

.03 

.03 

.02 

.90 

PITTSBURG   RESERVOIR   // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.14 

SURRRY  MOUNTAIN   DAM 

.03 

.04 

.02 

.03 

.05 

09 

.01 

.27 

WENDELL 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.14 

WINCHESTER 

.01 

.02 

.01 

02 

02 

05 

.03 

.16 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

.02 

.04 

05 

08 

.07 

.08 

03 

01 

.38 

FORT   ADAMS 

.01 

.02 

OS 

04 

03 

.03 

02 

.20 

PROVIDENCE   »B  AIRPORT 

.03 

.04 

.05 

07 

09 

.05 

.03 

.01 

.02 

.01 

.40 

PROVIDENCE   WB  CITY 

.01 

.03 

.02 

10 

.10 

07 

.03 

.36 

WOONSOCKET 

.04 

.07        09 

.04 

.24 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02      .02 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.14 

CORINTH   // 

.07 

.07 

.09 

.06 

06        OS 

02 

01 

.43 

GRAFTON 

.05 

.08 

.09 

.04 

.04 

.30 

HIGHGATE   FALLS   // 

.01 

.02 

.02 

.04 

03 

.03        01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.30 

LYMAN   FALLS   // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

05      .03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.26 

MANCHESTER 

.01 

02 

.02 

.06 

.04 

02 

.01 

.02 

.20 

MONTPELIER   AP    6 

• 

.06 

* 

• 

• 

•           ♦ 

.43 

• 

• 

* 

* 

• 

.11 

• 

« 

*           « 

»           .04 

MORRISVILLE 

.06 

.OS 

.05 

.03 

.04      .02 

04 

01 

.01 

.31 

NEWPORT    // 

.01 

.04 

06 

05 

05  1   .03 

.03 

.04 

05 

.02 

03 

.05 

.01 

.47 

NORTHFIELD   NORWICHUNIV 

.01 

.07 

.06 

06 

.05 

.05 

.04 

.34 

SAINT    JOHNSBURY 

.03 

.09 

.08 

.08 

.07 

.07 

08 

05 

.03 

.02 

02 

.62 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

.08 

.05 

07 

.12 

.02 

.34 

STOCKBRIDGE 

.03 

.03 

.04 

.03 

.05 

.07 

.02 

.02 

.01 

.01 

.31 

TYSON 

.03 

.12 

.08 

.08 

.08 

.07 

.01 

03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.57 

-19th- 

MAINE 

1 

GILEAD 

.01 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

.01       .02 

- 

NORTH   ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.02 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.02 

VERMOOT 

LYMAN  FALLS   // 

- 

02 

-20 

th- 

.02 

MAINE 

SOOTH   WEST   HARBOR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

MASSACHUSnrS 

STATE   FARM 

•           •           • 

•           •           • 

• 

-21st- 

CONWECTICOT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

09 

.09 

.07 

.07 

.07 

.07 

.06 

.06 

.03      .03 

.66 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT 

.01 

.05 

10 

09 

.11 

05 

.05 

.01 

08 

.05 

.07 

.08 

.05 

.03 

.83 

CANDLEWOOD  LAKE 

02 

.02 

08 

.08 

.16 

.06 

03 

.02 

.11 

.04 

.06 

.06 

.24      .04 

1.02 

S««  r«f«r«iM 
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Table  4-Coatuiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

station 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

HARTFORD 

.05 

05 

05 

.05 

.05 

.15 

^ 

, 

* 

.05 

.45 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

09 

07 

03 

04 

.06 

05 

.05 

.03 

.03 

.03 

.51 

JEWiTT  CITY 

.05 

.10 

04 

.03 

01 

02 

01 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.36 

HOODUS  RESERVOIR 

.01 

,01 

.04 

04 

05 

13 

02 

.02 

05 

06 

,05 

.05 

.10 

.10 

.06 

.02 

.09 

.01 

.01 

.01 

.93 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

07 

.  11 

.10 

.10 

09 

.03 

.03 

,08 

.08 

.06 

03 

.07 

.06 

.02 

.01 

.01 

.97 

NEWINGTON 

.05 

.05 

.06 

.06 

.05 

.05 

.07 

,07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.50 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.04 

.04 

.03 

.04 

.04 

.01 

.03 

.02 

.04 

.30 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

* 

• 

♦ 

* 

* 

« 

« 

« 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

» 

* 

* 

.48 

.48 

ROCKVILLE 

.24 

.13 

.06 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.56 

STORRS  // 

.02 

.05 

.03 

.02 

.04 

.05 

.02 

.05 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.04 

.43 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

« 

♦ 

* 

.23 

* 

.13 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.02 

.03 

.01 

01 

.08 

BIRCH  HILL  DAM 

.04 

.01 

.05 

BLUE  HILL  // 

.01 

01 

.04 

06 

06 

.02 

.03 

.05 

.02 

.30 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.05 

.03 

.04 

.02 

.16 

CAMBRIDGE 

.03 

.04 

,02 

01 

.02 

.12 

HARVARD  FOREST  // 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.10 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

.04 

.04 

.10 

.14 

.16 

.04 

.01 

.01 

.03 

.59 

KNIGHTVILLE  DAM 

.04 

.04 

.07 

.06 

.04 

.01 

.26 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

OS 

.05 

04 

.02 

.12 

.15 

.11 

.06 

.04 

.04 

.03 

.76 

NEW  BEDFORD 

.02 

.07 

.04 

.03 

,03 

.05 

.07 

.44 

.43 

1.18 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.08 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.01 

.02 

STATE  FARM 

*     «     * 

* 

♦ 

« 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

« 

« 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

• 

.46 

.46 

STERLING  3  NW 

.04 

.32 

.06 

.04 

.01 

.47 

WASHINGTON 

.01 

.03 

.12 

.08 

.OS 

.02 

.01 

.30 

WEST  BRIMFIELD 

.03 

.03 

.05 

.07 

.05 

.08 

.07 

.02 

.01 

.41 

WESTFIRI.n  2  J(E  6 

* 

.12 

• 

* 

« 

.06 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

* 

* 

« 

.09 

» 

« 

« 

« 

* 

.09 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

» 

• 

• 

.21 

• 

• 

• 

• 

• 

.11 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.03 

.02 

.02 

05 

06 

.05 

.07 

.06 

.10 

.09 

.08 

.05 

.08 

.08 

.04 

.90 

FORT  ADAMS 

« 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

« 

* 

1.38 

1.38 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.04 

.03 

03 

.01 

.01 

.05 

.06 

.08 

.09 

.10 

.06 

.01 

.60 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.04 

.04 

.03 

.03 

.03 

.06 

.05 

.03 

.08 

.0^ 

.43 

WOONSOCKET 

03 

.04 

.06 

.06 

.02 

.02 

.04 

.12 

.06 

.45 

-22d- 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

BETHEL 

.02 

.02 

ROXBURY 

.02 

.02 

-23d- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

02   .02   .13 

.13 

.19 

.19 

.05 

05 

.02 

,02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.86 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

05   .06 

.05 

22 

.  57 

.16 

.04 

.01 

.01 

.01 

.18 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

01 

.04 

.12 

.04 

.06 

.04 

01 

01 

.01 

.01 

.01 

.37 

HARTFORD 

05 

.10 

10 

.15 

.15 

.05 

.05 

.05 

.05 

.75 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.04 

.14 

05 

.21 

.09 

.03 

.03 

04 

01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.70 

JEWETT  CITY 

.03 

.05 

.20 

.13 

.08 

.13 

.40 

.08 

.01 

.01 

1.12 

MOODUS  RESERVOIR 

.01   .06 

.17 

18 

.13 

.10 

.12 

.03 

.01 

.81 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.12 

.06 

.11 

.19 

.19 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.80 

NLWINOTON 

.13 

.13 

.14 

.14 

.04 

.04 

.01 

,01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.68 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.06 

.14 

.12 

.06 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.51 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.04 

.19 

.10 

.11 

.12 

.16 

.09 

.01 

.01 

.85 

ROCKVILLE 

.01   .03 

.08 

.18 

.29 

.06 

.09 

.07 

.06 

.01 

.88 

STORRS  // 

.01 

.06 

.29 

.28 

.13 

.13 

.04 

.06 

.03 

.03 

.03 

1.09 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

♦ 

* 

• 

* 

♦ 

.71 

• 

• 

♦ 

• 

• 

.09 

• 

* 

* 

« 

• 

.06 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.05 

.07 

.04 

.04 

.13 

.12 

.19 

.10 

.05 

.79 

BETHEL 

.02 

.08 

.07 

.10 

.03 

.08 

.15 

.04 

.05 

.01 

.01 

.01 

.65 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

CLAYTON  LAKE 

.03 

.01 

.04 

.01 

.09 

EASTPORT  WB  CITY 

.04 

.14 

.11 

.10 

.06 

.03 

.02 

.09 

.59 

EUSTIS 

* 

* 

4i 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

« 

• 

* 

♦ 

* 

GILEAD 

.01 

.08 

.08 

.08 

.06 

.11 

.15 

.09 

.01 

.10 

.01 

.02 

.01 

.81 

GRAND  LAKE  STREAM 

.04 

.12 

.11 

.02 

.02 

.01 

.04 

.05 

.41 

GREENVILLE 

.05 

.10 

.08 

.08 

.05 

.02 

.38 

BODLTON  AIRPORT  6 

* 

* 

♦ 

* 

• 

.01 

* 

« 

* 

• 

HOULTON  1  NE 

.03 

.09 

.05 

.01 

.01 

.19 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.08 

.05 

.07 

.01 

.01 

.01 

.23 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.09 

.10 

.06 

.07 

.10 

.05 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.61 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.11 

.19 

.17 

.18 

.24 

.16 

.19 

.16 

.11 

.10 

.02 

1.63 

ROCKLAND  1  W 

.04 

.02 

.01 

.03 

.05 

.13 

.16 

.09 

.06 

.11 

.06 

.04 

.04 

.01 

.01 

.86 

ROXBURY 

.08 

.10 

.07 

.12 

.09 

.19 

.30 

.10 

.09 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

1.23 

SKOWHEGAN 

.01 

.02 

.01 

.03 

.05 

.08 

.11 

.10 

.06 

.03 

.04 

.03 

.03 

.02 

.62 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.03 

.14 

.10 

.14 

.25 

.22 

.09 

.10 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

1.18 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.02 

.03 

.11 

.07 

.17 

.15 

.13 

.11 

.09 

.08 

.04 

.01 

1.01 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.07 

.04 

.06 

.07 

.09 

.11 

.10 

.05 

.08 

.01 

.01 

.01 

.71 

SWANS  FALLS 

.03 

.12 

.15 

.  17 

.14 

.14 

.05 

.05 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

1.02 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.09 

.26 

.14 

.07 

.05 

.08 

.08 

.06 

.85 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

.11 

.10 

.04 

.02 

.01 

.09 

.08 

.01 

.01 

.49 

BLUE  HILL  // 

.05 

.19 

.33 

.28 

.17 

.07 

.02 

.08 

.04 

.01 

.01 

1.25 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.11 

.33 

.32 

.25 

.07 

.04 

.01 

.04 

.02 

.01 

1.21 

CAMBRIDGE 

.07 

.31 

.31 

.36 

.27 

.13 

.04 

.08 

.06 

.01 

.01 

.01 

1.66 

HARVARD  FOREST  // 

.01        .01 

.01 

.01 

.10 

.10 

.07 

.05 

.09 

.07 

.02 

.54 

HYANNIS  1  E 

.03 

.25 

.38 

.15 

.15 

.26 

.14 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

1.46 

KNIGHTVILLE  DAM 

.06 

.10 

.24 

.12 

.22 

.16 

.C8 

.06 

.06 

.01 

.01 

.01 

1.13 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

02 

.24 

.15 

.06 

15 

.25 

.19 

.08 

.04 

.01 

01 

.02 

1.22 

NEW  BEDFORD 

.07 

.21 

.30 

10 

25 

.07 

.13 

.05 

.15 

1.33 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.02 

.04 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.22 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.18 

.18 

.28 

22 

,17 

.17 

.06 

.04 

.03 

.02 

.01 

.03 

1.40 

STATE  FARM 

.05 

.15 

.29 

21 

.13 

09 

.03 

.04 

.11 

.(13 

1.13 

STERLING  3  NW 

.04 

.05 

.15 

.32 

19 

.16 

.14 

.20 

15 

.05 

.01 

02 

.02 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

1.55 

WASHINGTON 

01 

.02 

.03 

03 

01 

03 

02 

.05 

.05 

.05 

.05 

03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.44 

WEST  BRIMFIELD 

*     «     * 

* 

♦ 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

♦ 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

* 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

♦ 

* 

• 

.83 

* 

♦ 

* 

* 

• 

.28 

* 

♦ 

* 

* 

• 

.03 

* 

* 

* 

* 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

« 

« 

* 

* 

.05 

* 

* 

* 

* 

* 

.30 

* 

♦ 

« 

• 

• 

.08 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

• 

* 

.76 

■■ 

• 

• 

* 

* 

46 

• 

* 

* 

* 

* 

.04 

* 

• 

• 

♦ 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.09 

.09 

29 

.23 

.14 

.21 

.04 

.03 

.02 

.01 

,01 

1.16 

BRISTOL  // 

.04 

.03 

02 

.06 

.08 

.01 

.03 

.04 

.04 

.35 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.06 

.05 

.20 

.12 

.06 

,05 

.03 

.05 

.06 

.01 

.69 

DURHAM 

.01 

.24 

21 

27 

.32 

.28 

.35 

.28 

14 

.16 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

2.31 

E^ROL 

.05 

.05 

.11 

.08 

.03 

.07 

.10 

.04 

.05 

,01 

.03 

.04' 

.02 

.01 

.69 

FUANKLIN  PALLS  DAM 

.01 

02 

.05 

.07 

13 

.06 

.12 

.04 

.02 

.03 

.05 

.01 

.61 

IS   f >llo«lDg  Stktloa    iDdax 

-   86    - 


T«bl«  4-ContiiiuMi 


HOURLY  PRECIPITATION 


NE«    ENGUn) 
MASCB   1990 


A.  M.  Houz  aading 

P.  M.  Houi  •nding 

1 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

H 

GORHAM 

.01 

09 

.07 

11 

.10 

.12 

.12 

.08 

.05 

05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.87 

HAXOVER 

.01 

04 

.08 

.06 

01 

.03 

01 

.06 

.01 

.31 

UNDAFF 

.01 

.01 

.02 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.17 

LEBANON  AIRPORT   6 

• 

• 

• 

« 

• 

.02 

• 

• 

* 

« 

• 

.26 

• 

* 

* 

* 

* 

.03 

• 

• 

• 

• 

LINCOLN 

.02 

03 

.05 

.08 

.07 

.13 

.02 

.02 

.06 

.02 

.50 

MOUWT   tASHINCTON  WB  // 

01 

.03 

.03 

.03 

.04 

.04 

.04 

.04 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.38 

NASBQA   3   N 

.03 

15 

.18 

.30 

.12 

.08 

.10 

.17 

.10 

.04 

.01 

.01 

.01 

1.30 

NEW   DURBAN 

.11 

.14 

.14 

27 

.21 

.14 

.06 

05 

.12 

.03 

.  01 

.01 

.02 

1.31 

PINKBAN   NOTCa 

01 

.04 

.10 

11 

.10 

.11 

.08 

.02 

.04 

.03 

.01 

.02 

.01 

.68 

PITTSBORG    RESERVOIR   // 

.02 

01 

.01 

.01 

.02 

02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.20 

SORRY  NOUNTAIN   DAN 

.03 

.14 

05 

.01 

.02 

.08 

04 

.01 

.38 

NENDELL 

01 

.06 

.13 

24 

.08 

.04 

03 

.05 

08 

.07 

.01 

.01 

.01 

.82 

WINCBESTER 

.01 

.01 

04 

01 

.03 

.15 

10 

.05 

.03 

.10 

.09 

.01 

.63 

RBODE    ISLAND 

RI/K-X    ISLAND  WB  CITT 

.02 

12 

.10 

08 

.05 

.03 

01 

01 

01 

.43 

FORT    ADANS 

.01 

.04 

.17 

.25 

.21 

.17 

02 

.06 

.03 

.96 

PROVIDENCE    IB   AIRPORT 

.05 

.14 

33 

30 

.38 

.02 

.01 

20 

.14 

1.57 

PROVIDEXCE   WB  CITT 

.03 

.20 

.30 

.34 

.30 

.08 

02 

.10 

.19 

.05 

1.61 

wooNSOCirr 

.15 

.26 

.36 

17 

.13 

.08 

.13 

.33 

.07 

1.68 

VERMONT 

BDRLINGTON   WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.04 

.03 

.03 

.02 

.05 

.02 

.03 

.02 

.29 

CORINTH  // 

.01 

.03 

.03 

.06 

.06 

.01 

.07 

.07 

.01 

.03 

.01 

.39 

GRAFTON 

01 

.03 

21 

.15 

.13 

.  15 

.10 

05 

.05 

.02 

.01 

.03 

.01 

.95 

aiGHGATE   FALLS   // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.09 

LYMAN  FALLS   // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

MANCHESTER 

.02 

07 

02 

.09 

15 

05 

05 

.05 

.06 

.05 

.02 

.63 

MONTPELIER   AP   6 

• 

• 

* 

♦ 

• 

.22 

• 

* 

« 

« 

* 

.09 

• 

• 

* 

« 

MOBBISVILLE 

.01 

.04 

02 

.04 

.03 

.04 

.02 

.04 

.01 

.01 

.26 

NEWPORT   /, 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.13 

NORTHFIELD  NORWICHUMIV 

03 

.06 

06 

.10 

.13 

.09 

.08 

.01 

02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.64 

SAINT   JOHNSBDRY 

01 

.01 

.01 

.02 

04 

.02 

.02 

.03 

.05 

.01 

.01 

.23 

SEARSBURG   MODirrAIN 

.01 

.05 

.05 

.17 

.10 

.07 

.15 

06 

.10 

.06 

.08 

04 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

.98 

STOCKBRIDCE 

02 

.09 

.19 

.03 

.12 

.14 

.09 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.79 

TYSON 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06 

- 

•24th- 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD   LACE 

.02 

.01 

.03 

HARTFORD 

.05 

.05 

HARTFORD  WB  AIRPORT   // 

.03 

.01 

.01 

01 

.06 

MOODDS    RESERVOIR 

.02 

01 

.03 

.02 

.01 

05 

.14 

NEW   BAVEN   WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NORFOLK   2   SW   // 

.02 

.01 

01 

.01 

.05 

ROCEVILLE 

.02 

01 

.02 

07 

.12 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.02 

01 

02 

.02 

.01 

.01 

01 

.11 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

02 

.02 

.01 

.01 

.15 

CLAYTON   LAKE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.05 

.03 

.05 

.03 

.02 

.29 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

EUSTIS 

* 

• 

* 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

♦ 

* 

• 

1.19 

1.19 

FORT   KENT 

.01 

.07 

.08 

GILEAD 

« 

• 

• 

• 

• 

« 

« 

• 

.29 

.20 

GRAND  LAKE   STREAM 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

.06 

.01 

.01 

03 

.01 

.01 

.06 

.05 

.05 

.01 

.42 

GREENVILLE 

.03 

.05 

09 

.07 

05 

.04 

.04 

.02 

.38 

HOULTON   AIRPORT   6 

• 

.29 

• 

« 

« 

* 

* 

.20 

HOULTON   1    NE 

.05 

.09 

.06 

.04 

.03 

.04 

.31 

MILLINOCKET  AIRPORT 

04 

.07 

.06 

.01 

.01 

.03 

03 

.04 

.28 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

12 

07 

.02 

02 

.01 

.02 

.03 

.34 

OLD  TOWN  AIRPORT 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

.01 

.02 

.02 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

01 

.02 

.02 

.06 

ROXBURY 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

02 

03 

02 

,01 

.14 

SKUW BEGAN 

.03 

.02 

.02 

.01 

02 

.10 

SOOTH  ANDOVER 

.01 

.02 

.02 

.02 

02 

.03 

.01 

.02 

.02 

.12 

.03 

.01 

.33 

SOOTH  WEST   HARBOR 

.01 

01 

.02 

.04 

SUNDAY   RIVER 

.01 

.01 

.01 

01 

.03 

.01 

.08 

SWANS   FALLS 

02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

03 

.06 

.02 

.20 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

BIRCB  HILL   DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

BLUE  BILL  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

BOSTON   WB   AIRPORT   // 

02 

.01 

.02. 

05 

CAMBRIDGE 

01 

.01 

.01 

03 

.04 

.10 

HARVARD  FOREST   // 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.12 

NANTUCKET   WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NEW    BEDFORD 

.01 

02 

.03 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

02 

.01 

.01 

.02 

01 

.01 

.01 

.13 

BOCKPORT   1    ESE   // 

.01 

01 

01 

.02 

.05 

STERLING   3    N¥ 

.02 

01 

.03 

WASHINGTON 

.02 

.01 

.02 

.01 

03 

01 

.10 

WEST    BR IMF I ELD 

• 

* 

• 

• 

.82 

.82 

WESTFIELD  2   NE   6 

• 

.03 

WORCESTER   AIRPORT    6 

• 

.01 

NEW    BAMPSBIRE 

BLACKWATER    DAM 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.10 

BRISTOL  // 

01 

.02 

.02 

.05 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

02 

.07 

DURHAM 

.01 

.02 

02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.13 

ERBOL 

.01 

02 

.01 

.04 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

.04 

01 

.02 

.07 

GORHAM 

.01 

02 

.01 

02 

.03 

04 

12 

.04 

.39 

BANOVER 

.01 

.01 

.02 

LANDAFF 

01 

.01 

.02 

01 

.04 

.08 

LEBANON  AIRPORT   6 

• 

.03 

• 

• 

• 

• 

« 

.06 

MOUirr   WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.14 

NASHUA   3   H 

.02 

.02 

02 

.02 

.01 

.08 

NEW   DURHAM 

01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.10 

PINKBAN    NOTCH 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.11 

PITTSBURG    RESERVOIR    // 

.01 

.02 

.03 

.06 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

01 

.01 

.01 

.04 

WENDELL 

01 

02 

01 

.02 

.01 

.07 

WINCHESTER 

.01 

.02 

01 

.01 

.01 

.08 

RBODE   ISLAND 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT 

.01 

.01 

PROVIDENCE   WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

WOONSOCKET 

Ot 

.02 

01 

.04 

VERMONT 

.08 

BURLINGTON    WB   AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

GRAFTON 

.01 

.01 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1950 


A.  M.  Hour  ending 


10   11   12 


P.  M.  Hour  ending 


HIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AP  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

STOCKBRIDGE 

TYSON 


MAINE 
EASTPORT  WB  CITY 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW  // 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROXBURY 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1    ESE  // 
STATE  FARM 
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WEST  BRIMFIELD 
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WESTOVER  FIELD  6 
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BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAH 
HANOVER 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  3  M 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
FORT  ADAMS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
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* 

* 

* 

• 

* 
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.29 
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.16 

.05 
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.14 

.  22 

.04 

.06 

.21 

.20 

.04 

.06 

* 

* 

.15 

.11 

.06 

.07 

.03 

.06 

.15 

.07 

.09 

.02 

.01 

.02 

.06 

.13 

.24 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.08 

.11 

.08 

10 

.02 
.04 


.15 
.  14 
.01 


.02 

.01 


.01 
.03 


.02 

.01 


.04 
.01 
.01 
.01 
.08 
.03 
.05 


.02 
.01 
.06 


.01 
.09 
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.01 
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.08 
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.02 
.01 


.03 
.02 
.02 


.01 
.02 
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.01 
.01 
.03 
.03 
.01 
.03 
.02 


.02 
.03 


.01 
.02 
.01 


.01      .02 

.01 

.01      .01 


.01 
.01 


.05 
.07 


.03      .04 
.01      .01 


.01 

.02 

.07 

.02 

01 

.01 

01 

01 

.01 

.01 
.01 


.01      .01 
*  .04 


.02 
.01 


.05 
.04 


.02 

.01      .01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEir    ENGLAND 
UARCH   19S0 


A.  M.  Houx  ending 

P,  M,  Hour  Mding 

3 

Stabon 

fi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

CIAFTON 

.13 

.40 

.29 

.17 

,01 

,01 

.01                   .01 

.01 

1.04 

BICBGATE   FALLS  // 

.04 

.05 

.04 

,04 

06 

,08 

03 

.34 

LTMAN    FALLS    // 

.02 

,01 

.08 

.02 

,04 

.17 

MANCHESTER 

.07 

.21 

.28 

,26 

.05 

.87 

MOMTPELIER  AP  6 

• 

• 

* 

• 

.38 

* 

*           «           « 

•           .04      • 

•         •         • 

MORRISVILLE 

.02 

.06 

.12 

.04 

.08 

.15 

.04 

.51 

NEWPORT   / 

.01 

.01 

.04 

.09 

.02 

.04 

.09 

,05 

.01 

.36 

KORTHEIELD  NORWICH   UIIIV 

.12 

.11 

.14 

.03 

.05 

,01 

.46 

SAINT   JOBNSBUHY 

.01 

.01 

.10 

,09 

.06 

.15 

.04 

.46 

SEAISBDBG   NOUNTAIN 

.07 

.02 

.04 

.06 

.06 

.25 

STOCKBRIDGE 

.03 

05 

.18 

.13 

.21 

.06 

.03 

,01 

.01       .01      .01 

.73 

TT80I 

.02 

.17 

.20 

.26 

.20 

.01 

,09 

.01 

.96 

— 

-28th- 

CONMECTICOT 

BLOOHFIELD 

.01 

.01 

02 

.02 

02 

.02 

.03 

.03 

.06      .06 

.28 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.08 

.  04 

.01 

.17 

CANDLEWOOD   LAKE 

.01 

.02 

.07 

.03 

.06 

.19 

BARTFORD  WB  AIRPORT   // 

.01 

.03 

.02 

.08 

.03 

.02 

.19 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.15 

.06 

.02 

.28 

MOODUS   RESERVOIR 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.13 

NEW    HAVEN   WB   AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.06 

.03 

.03 

.01 

.16 

NEWINGTON 

.01 

.01 

01 

.01 

.03 

.03 

.05 

.05 

,20 

NORFOLK    2    SW    // 

.01 

.01 

.01 

.01 

02 

,05 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06      .03      .01 

.28 

PirrNAM  BEICBTS   // 

.01 

.01 

.01 

02 

.02 

.01 

01 

.01 

.03 

.03 

.  01 

.01 

.18 

ROCKVILLE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

OS 

.07 

.05 

.04 

.27 

STORRS   /' 

.01 

.01 

01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.02 

,04 

.01 

.05 

.15 

.38 

WINDSOR   LOCKS  BRADLEY  6 

• 

.02 

• 

* 

• 

• 

* 

06 

• 

* 

« 

* 

• 

.11 

• 

•           •           . 

MAINE 

ADOnSTA   AIRPORT 

10 

.07 

05 

.01 

.02 

.04 

02 

.05 

.04      .16      .04 

.60 

BETHEL 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

,09 

.16 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.15 

.18 

.33 

CLAYTON   LAKE 

.01 

,09 

.02 

.01 

.13 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

04 

.09 

,05 

.01 

.07 

.30 

EUSTIS 

05 

.03 

.10 

.10 

.01 

,01 

.30 

FORT   KENT 

,01 

.04 

.03 

.03 

,07 

.07      .03      .02 

.30 

GILEAD 

.01 

.01 

02 

.01 

.02 

.02 

,02 

.01 

.01 

.13 

GRAND  LAKE   STREAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

,01 

,02 

.01 

.24 

.02 

,01 

.40 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.01 

,03 

,02 

,07 

.10 

.04 

.29 

HOULTON  AIRPORT   6 

• 

• 

• 

« 

♦ 

.09 

• 

« 

» 

* 

* 

.19 

HOULTON   1    NE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

,10 

.09 

.01 

.01 

.27 

MILLINOCKIT  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.02 

01 

,02 

.01 

.20 

.04 

,02 

.36 

NORTH  ANDOVER 

.01 

01 

.01 

04 

,01 

.05 

.02 

02 

,01 

.02 

,20 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.05 

,01 

.13 

.11 

.01 

,01 

.01 

.37 

ROCKLAND   1   W 

.04 

.06 

.07 

.04 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01      ,03      ,02 

.02 

.01 

.41 

ROXBDRY 

.01 

.01 

.04 

.01 

.10 

.04 

.21 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

,01 

.15 

.05 

.30 

SOITTB  WEST   HARBOR 

.02 

.03 

.04 

.03 

.01 

.06 

,07 

.02 

,03 

.01      .01 

.33 

SDNDAY   RIVER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

,04 

.04 

01 

,01 

01 

,20 

SWANS    FALLS 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.02 

,03 

,10 

.05 

.32 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

.02 

.01 

03 

.08 

.01 

.08 

.25 

BIRCH  BILL  DAM 

.01 

.04 

.01 

03 

.06 

.06 

.07 

.02 

.30 

BLUE  HILL   // 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.09 

,05 

.21 

BOSTON  WB  AIRPORT   // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.05 

.02 

.16 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

,01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.14 

HARVARD  FOREST   // 

.01 

.02 

.01 

02 

.02 

,09 

,01 

,07 

.05 

.10 

.40 

HYANNIS   1    E 

.01 

.04 

.07 

.13 

,01      ,03      .05 

.05 

,39 

KNIGHTVILLE   DAM 

.02 

01 

.02 

.05 

,04 

,01 

,02 

.01 

.01 

.  01 

.04 

.24 

NANTUCKET   WB  AIRPORT 

.21 

,08 

.03      .18      .12 

.20      .04      .01 

.87 

NEW  BEDFORD 

.03 

,11 

.02 

,01 

.04      .01 

.01       .01 

.24 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

.01 

.03 

.03 

.31 

,08 

.01 

,05 

.52 

BOCKPORT   1    ESE   // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.13 

STATE   FARM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.16 

.04 

,01 

.01 

.30 

STERLING    3    NW 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

« 

• 

• 

* 

« 

* 

• 

« 

*           *           • 

«           •           • 

•           •           * 

• 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.02 

.01 

05 

12 

,04 

,03 

.01 

.01 

.01 

,01 

.01 

.34 

WEST   BRIMFIELD 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

.03 

,02 

.02 

.11 

.30 

WESTFIELD  2    NE   6 

• 

.02 

« 

. 

w 

« 

.04 

« 

« 

* 

.11 

« 

«           «           * 

WESTOVER   FIELD  6 

« 

.05 

• 

• 

• 

« 

.02 

* 

« 

« 

* 

* 

.20 

* 

*           •           * 

•           .20 

WORCESTER   AIRPORT    6 

• 

.01 

• 

* 

« 

* 

.06 

• 

• 

• 

• 

# 

.18 

* 

*           *           * 

NEW   HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

.02 

.01 

.02 

.03 

.04 

01 

.03 

10 

,06 

,01 

.33 

BRISTOL  // 

.01 

.11 

.02 

.04 

,14 

.01 

.01 

.01 

.01                   .08 

.44 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.08 

,14 

,02 

.01 

.32 

DURHAM 

.01 

.03 

.05 

.07 

.02 

.18 

ERROL 

.01 

.01 

.06 

.03 

,01 

.07 

,04 

.04 

,01 

.28 

FRANKLIN  FALLS   DAM 

.01 

.01 

.03 

.06 

.01 

.02 

,05 

.07 

.01 

.01 

.28 

GOREAM 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

,08 

.03 

.01 

.22 

HANOVER 

.01 

.03 

,08 

.11 

.03 

.26 

LANDAFF 

,01 

.02 

.03 

.02 

,01 

.09 

LEBANON  AIRPORT   6 

• 

« 

* 

* 

« 

.28 

« 

•           *           • 

LINCOLN 

.05 

.03 

.01 

,01 

.08 

,11 

.01 

.30 

MOUNT   WASHINGTON   WB  // 

.02 

.01 

1 

.03 

NASHUA   3   N 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

.05 

.01 

,01 

.01 

.26 

NEW   DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.26 

.04 

.01 

.01 

.01 

.41 

PINKHAM   NOTCH 

.02 

,01 

.02 

.11 

.02 

.01 

.01 

.20 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

.01 

.03 

.02 

.02 

,06 

.02 

,01 

,01 

.03 

.03 

.24 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.02 

05 

.03 

.02 

.01 

20 

.05 

,01 

.01 

,01 

.02 

.07 

.52 

WENDELL 

.01 

.01 

.02 

.04 

.07 

.03 

,13 

.04 

.01 

.07 

,43 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

,08 

.03 

.02 

,01 

.01 

,24 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

.14 

.04 

.05 

.01      .07      .01 

.01 

,33 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT 

.01 

.01 

.09 

,08 

.01 

.30 

PROVIDENCE   WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

,01 

.03 

,06 

.15 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.01 

,04 

,05 

.02 

.14 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.03 

.07 

CORINTH  // 

.04 

.02 

.05 

.05 

.16 

GRAFTON 

.01 

.08 

.03 

.03 

.03 

.04 

.09 

.04 

,02 

,02 

,01 

.01      .05 

.46 

HIGHGATE  FALLS   // 

.01 

.05 

.01 

.03 

,10 

LYMAN   FALLS   // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.04 

.04 

.05 

.10 

.03 

,01 

.36 

MANCHESTER 

.02 

.01 

.07 

.08 

.01 

.11 

.15 

.03 

.02 

.07      .03 

.60 

MONTPILIER  AP   6 

* 

.01 

• 

« 

• 

• 

« 

.04 

• 

* 

• 

« 

« 

.08 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.05 

,01 

.01 

.01 

.04 

.24 

NEWPORT   // 

.01 

.03 

.06 

.04 

.01 

.01                  .03 

.19 

NORTHFIELD   NORWICH   IWIV 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.02 

.04 

,15 

SAINT   JOHNSBURY 

.07 

.01 

.03 

,04 

. 05  1   .02 

.01 

,  23 

SEARSBURG   MOOTTTAIN 

.01 

.02 

.03 

.08 

.14 

.02 

.04 

.02 

.12 

.05 

,01 

.01 

.05 

.  60 
.39 
.29 

STOCKBRIDGE 

.01 

.07 

.01 

.06 

.09 

.08 

,03 

.01 

.02 

,01 

1 

TYSON 

.01 

.01 

.02 

.02 

.08 

.10 

.02 

,03 

8««  r9f*r«nc0   : 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


HEV   ENGLAND 
lURCH   ISSO 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


10        U        12 


CONNECT ICDT 
BLOOHFIELD 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTEORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT   CITY 
IIOODUS   RESERVOIR 
NEW   HAVEN   WB   AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK   2   SW   // 
POTNAll  HEIGHTS   // 
ROCKVILLE 
STORRS   // 
WINDSOR    LOCKS    BRADLEY    6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAO 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
BOXBURY 
SKOWHEGAN 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

HASSACHUSETTS 
AHHERST 
BIRCH  BILL  DAIi 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIUFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DUBHAU 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAH 
HANOVER 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  3  N 
NEW  DURHAM 
PINKHAU  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SDRRT  MOUNTAIN  DAM 
WENDELL 
WINCHESTER 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 
STOCKBRIDGE 
TYSON 


MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPO  T  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROXBURY 
SKOWHEGAN 


.01  .01 

.08      .01 


.10      .01 
.05 

.02 


.02 
.02 


.01 
.02 


.03 
.06 
.12 
.03 


.05 
.07 
.01 
.03 
.01 
.01 


.01 


.05 
.01 


06 

.02 

.01 

15 

.02 

.01 

02 

.08 

.01 

01 

.02 

02 

01 

.05 

07 

.09 

.01 

04 

.01 

.02 

07 

05 

.01 

06 

.01 

.01 

.01 
.01 


.03 
.05 
.05 
.01 


.05      .01      .02 


-29th- 


.03      .02      .01 

.01 

.03 

.11       .07 
*  *  * 

.10 
.16        06 

.07       .02      .02 


.04 

.01 

.01      .01 


.22 
.02 


.06      .02      .01 


.02  .01 


.01  .01 


.05 

.01 

.04 

.01 

.10 

.05 

.05 

.02 

.09 

.02 

.01 

.01 

.06 

.01 

.02 

.02 

.09 

.04 

.01 

.03 

.02 

.06 

.02 

.06 

.01 

.01 

* 

* 

.17 

.01      .04 

.01  .01 

.04 

.02      .02      .02 


.01 
.01 


.02 
.03 


.10 
.01 


-30th- 


.02  .02 
.03  .02 
.02      .01 


.09 
.04 
.03 
.01 


.07 
.02 
.02 


.01    I  .02 
.01    1  .  05 


.03 
.01 


.12 
.02 


.03      .04 
.04 


.03      .01      .01 


.07 
.02 
.01 

.01 

* 
.01 


.01 
.02 


.06 
.04 
.01 


.07 

.02 
.06 
.03 
.01 

.02 
.05 
.05 
.04 

03 

.04 

.05 

.06 

.06 

02 

.02 

.05 

.05 

.03 

.03 

.03 

.02 

.07 

.01 

.02 
.01 
.01 

.03 
.02 
.01 

.03 

03 
03 

.01 

.03 

.07 
.02 

.03 
.03 

02 

.01 
.01 

.11 
.07 

.06 

.04 

.03 
.04 

.12 
.04 


.05 
.03 
.01 
.22 
.03 
.05 


.03      .02      .01 
.03      .03      .01 


.02      .03 
.02      .02 


.03 

.05 

.02 

.01 
.05 


.05  .04 

.01  .01 

.04  .01 

*  * 
.01 

.05  .06 


.11      .10      .06 
.03      .03      .02 


.01      .02      .02 
*  «  * 

.01 
.03  .03  .02 
.01 


8««   r«r«renca  aotes  foUovlag  Stallen  Index 
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HC 

K 
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HEW   ENGLAND 

Tabla  4-Conlinaad 

■^^ MARCH   1»S0 

A.  M.  Hoiu  anding 

P.  M.  Hour  •nding 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e      9 

10 

11 

12 

1 

2 

•3 

■» 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

iS 

smilMT  RITQl 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01       .01 

.01 

.10 

SIANS    FALLS 

.05 

.04 

.02 

.01 

.12 

MASSACHVSnrS 

lESTflFLD  2    m   6 

• 

.02 

• 

ICRCESTER  AIRPORT  6 

• 

.02 

HEY  HAMPSHIBK 

ERROL 

.01 

.01 

.02 

.04 

GORHAM 

.01 

.01 

.04 

.01 

.OT 

HA DOVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

LAHDAFl' 

.01 

.01 

.01      .01 

.04 

LEBANOH   AIRPORT    6 

• 

.12 

• 

• 

•           • 

•           .12 

L I KCOUI 

.01      .01 

.01 

.03 

IIODHT  WASBIIKTOII  WB   // 

.06 

.05 

.03 

.14 

NASHUA   3   V 

.01 

.03 

.04 

NE1I    DORHAB 

.02 

.01 

.03 

PINIHAM    NUTCH 

.03 

.02 

.01      .01 

.01 

.04 

.02 

.14 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01      .02 

.02 

.12 

SDRRT   MOCIITAIII    DAM 

.01 

.01 

VERMONT 

BURLINGTON  (B  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.OS 

HIGHGATE    FALLS    // 

.03 

.05 

.04 

.01 

.01      .01 

.04 

.10 

LYUAN    FALLS    // 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

MONTPELIER   AP   6 

• 

.05 

• 

• 

•         • 

•           .02 

MORRISVILLE 

.02                  .03 

.05 

NEWPORT   // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01                  .01 

.00 

SAIVT   JOHNSBURT 

.01 

.01 

.01 

.03 

-31st- 

MAINE 

FORT    lENT 

.01      .01 

.02 

MILTON 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_          _          _ 

_          _           _ 

-          -          _ 

_                  -                  _ 

_     -     _ 

_         _         _ 

_ 

ROMFORD  ISSE 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_          _          _ 

_          -           _ 

_          _          _ 

_                  _                  _ 

_     _     _ 

_         _         _ 

_ 

SOITTH  ANDOVER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSACHUSETTS 

MENDON  AIRVOKT 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_           _           _ 

_          _          _ 

_          _          _ 

-                  -                  - 

-     -     - 

_         _         _ 

_ 

NORTH  TROEO 

" 

~ 

~ 

~ 

~ 

_          _           _ 

_         _         _ 

_          _          _ 

~ 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

HILLSBORO   2    I 

- 

_ 

- 

- 

- 

_          _          - 

_         _         _ 

_          _          _ 

_                  -                  _ 

_     -     _ 

-         _         _ 

- 

WARRiiN   1    SE   // 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    • 

- 

- 

- 

- 

- 

RHODE    ISLAND 

FORT   ADAMS 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VEHMOIfr 

BLOOMFIELO 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_          _          _ 

_          _          _ 

_           _           _ 

_                  _                  _ 

_     _     _ 

-         -         _ 

_ 

CORINTH   // 

.02 

.01 

.01 

.03      .01 

.08 

I  follovlng  ItKtloB  Index 


Table  S 

U 

Al 

LY 

11 

i.jy 

Ifl 

LKi 

^1 

Uh 

.iLt 

) 

NEW  ENGLAND 
MARCH  1950 

Stdtion 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1  15 

16  I  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

45 
27 

28 
15 

23 

7 

29 
4 

50 
19 

42 
23 

41 
14 

54 
28 

52 
22 

33 
16 

39 
15 

52 
36 

41 
28 

39 
21 

47 
22 

37   43 
23   24 

39 
27 

42 
1^ 

49 
25 

37 
31 

42 
30 

42 
37 

51 
35 

50 
31 

53 
27 

43 
35 

62 
42 

64 
38 

45 
27 

48 
25 

43.9 
24.9 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

43 
26 

26 
10 

23 
8 

28 
5 

47 
22 

44 
21 

34 
15 

55 
30 

46 
22 

33 
18 

38 
19 

53 
35 

36 
28 

39 
24 

48 
26 

36 
25 

41 
25 

40 
23 

41 
20 

47 
26 

38 
33 

40 
31 

43 
38 

52 
36 

50 
32 

49 
30 

42 
35 

58 
40 

61 
36 

44 
28 

43 
26 

42.5 
25.6 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

38 
13 

40 
14 

25 
3 

19 
-  1 

31 
11 

43 
10 

42 
21 

55 
25 

15 

29 
12 

45 
22 

53 
26 

32 
20 

36 
18 

43 
20 

35 
20 

39 
23 

35 
17 

41 
20 

51 
26 

39 

27 

45 
34 

43 
32 

49 
29 

50 
28 

54 
34 

56 
37 

62 
37 

68 

25 

42 

18 

42.8 
21.2 

CREAM  HILL 

MAX 

MIN 

35 
21 

27 
8 

17 
-  6 

22 
-  5 

43 
11 

44 
16 

37 
5 

50 
24 

52 
15 

23 
9 

29 
10 

43 
26 

36 
20 

34 
14 

37 
16 

34 
15 

33 
16 

32 
19 

It 

46 

17 

42 
29 

38 
27 

38 
29 

40 
30 

42 
30 

48 
26 

42 
31 

62 
37 

58 
39 

40 
21 

45 
19 

38.8 
18.7 

DANBURT 

MAX 

UIN 

41 
26 

30 
13 

19 
4 

26 
-  3 

49 
16 

45 
24 

39 
9 

54 
25 

57 
19 

30 
15 

36 
12 

48 
32 

39 
25 

37 
20 

43 
18 

33 
20 

40 
22 

36 
26 

38 
15 

50 
22 

40 
30 

42 
28 

39 
33 

48 
33 

47 
28 

51 
25 

46 
33 

69 
41 

63 
40 

41 
25 

46 
23 

42.6 
22.5 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

39 
24 

28 

8 

16 
-  4 

24 
-11 

49 
4 

45 
17 

42 
3 

53 
24 

56 
17 

26 
13 

33 
9 

45 
30 

38 
23 

33 
20 

41 
9 

35 
16 

36 
19 

36 
23 

37 
15 

49 
13 

38 

25 

45 
19 

44 

34 

45 
33 

46 
27 

51 
23 

44 
32 

68 
39 

62 
34 

43 
24 

46 
15 

41.7 
18.6 

GREENWICH 

MAX 

MIN 

42 
25 

27 

15 

23 
4 

28 
0 

50 
17 

46 
21 

38 
10 

55 
24 

56 
19 

33 
17 

40 
13 

53 
23 

37 
20 

38 
15 

46 
20 

35 
19 

41 
22 

36 
25 

41 
15 

47 
22 

40 
24 

41 
28 

42 
34 

49 
32 

49 
32 

53 
24 

44 
31 

65 
39 

64 
39 

44 

29 

47 
22 

43.5 
21.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
21 

24 
12 

20   26 

i'       2 

45 
18 

41 
17 

38 
11 

57 
29 

41 
19 

30 
16 

36 
16 

52 
31 

33 
26 

37 
21 

44 
17 

36 
22 

40 
22 

38 
22 

42 
19 

51 
22 

36 
30 

47 
27 

43 
36 

49 
34 

51 

28 

54 
25 

44 
36 

65 
39 

67 
34 

42 

28 

47 
23 

42.4 
22.8 

MIDDLETOWN 

MAX 
MIN 

40 
26 

41 
17 

231  19 
4!   0 

41 
10 

44 
23 

29 
10 

47 
27 

54 
25 

26 
16 

32 
15 

50 
31 

49 
26 

30 
20 

43 
20 

44 
22 

35 
21 

37 
31 

34 
18 

44 
24 

48 
29 

46 
28 

47 
36 

43 
34 

47 
30 

48 
29 

53 
35 

56 
41 

64 
40 

66 
27 

40 
21 

42.6 
23.7 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

MIN 

39 
23 

32 
8 

18:  24 

5i  -  2 

46 

43 
17 

38 
11 

54 
20 

41 
20 

31 
15 

36 
12 

51 
22 

47 
27 

37 

21 

43 
17 

36 
17 

38 
22 

37 
21 

39 
17 

48 
23 

35 
33 

45 
30 

41 
35 

50 
33 

49 
30 

55 
33 

53 
35 

59 
39 

63 

33 

61 
26 

47 
31 

43.1 
22.1 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 
26 

26 
12 

221  27 
9    5 

45 
23 

43 
20 

37 
15 

54 
31 

47 
22 

33 
18 

38 
19 

53 
35 

36 
28 

39 
24 

46 
25 

37 
25 

35 
24 

39 
23 

42 

20 

46 
23 

37 
33 

44 

31 

45 
38 

51 
36 

51 
33 

52 
31 

51 
35 

55 
47 

61 
37 

44 
28 

45 
25 

42.7 
25.8 

NEW  LONDON 

MAX 
UIN 

40 
28 

30 
19 

23 

7 

28 
4 

45 
20 

45 
28 

33 
15 

48 
29 

51 
24 

31 
17 

35 
17 

52 
34 

53 
29 

37 
24 

47 
25 

45 
23 

36 
23 

42 
29 

43 
24 

46 
26 

42 
32 

44 
31 

45 
37 

50 
34 

51 
31 

50 
31 

47 
36 

56 
40 

55 
39 

52 
27 

45 
25 

43.5 
26.1 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

32 
0 

35 
7 

17 
-11 

-i 

21 
-  4 

43 
18 

18 
2 

38 
5 

51 
20 

20 
7 

21 
6 

35 
13 

40 
22 

26 
13 

30 
13 

37 
10 

32 
13 

32 
15 

26 
8 

29 
9 

46 
18 

33 
17 

42 
25 

38 
30 

39 
29 

41 
25 

45 
32 

43 
32 

60 
32 

55 
21 

31 

15 

34.5 
14.0 

NORTH  KENT 

MAX 
MIN 

40 
20 

30 
13 

19   24 
O'  -  7 

48 

7 

43 
18 

42 

7 

54 
24 

54 
19 

28 

14 

34 
9 

46 
31 

36 
25 

38 
18 

42 
13 

35 
19 

38 
19 

35 
24 

37 
15 

50 
18 

40 
29 

45 
22 

43 
35 

48 
33 

44 
28 

50 
27 

42 
34 

68 
41 

65 
33 

41 
24 

47 
17 

42.1 
20.3 

NORWALK 

MAX 
MIN 

45 
27 

32 
15 

23   32 
5-1 

51 
11 

41 
25 

41 
10 

55 
22 

50 
19 

34 
17 

40 
9 

53 
23 

42 
26 

49 

14 

48 
17 

36 

16 

43 
22 

38 
25 

43 
11 

49 
16 

38 
25 

43 
25 

44 
36 

51 
32 

50 
25 

53 
21 

46 
32 

65 
39 

65 
33 

45 
25 

48 
23 

44.9 
20.8 

NORWICH  3  ESE 

MAX 

MIN 

40 
27 

36 
15 

20   25 

5    1 

43 

10 

41 
24 

40 

52 
24 

55 
19 

30 
15 

34 
13 

53 
29 

47 
28 

36 
22 

45 
18 

42 
22 

38 

21 

38 
28 

42 
18 

49 
22 

45 
26 

45 
28 

44 
35 

46 
32 

51 
29 

54 
30 

45 
35 

57 
41 

66 
42 

54 
27 

45 
22 

43.8 
23.2 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

40 
23 

24 
10 

16   25 

2!  -  7 

45 

4 

42 
15 

40 
8 

57 
24 

58 
18 

28 

15 

32 
10 

50 
30 

33 
26 

35 
26 

43 
11 

35 
18 

37 
20 

37 
23 

41 
17 

51 
17 

35 
25 

46 
23 

45 
36 

46 

34 

50 
26 

52 
20 

42 
36 

63 
19 

71 
41 

43 
27 

44 

17 

42.1 
19.8 

SALISBURY 

MAX 

MIN 

35 

14 

21 
6 

171  20 

-  9  -14 

44 

5 

38 
10 

38 
-  1 

50 
20 

47 
11 

22 
6 

29 
3 

44 
17 

27 
18 

34 
10 

40 

13 

32 
10 

35 
12 

33 
20 

33 
6 

46 
9 

37 
24 

44 

19 

38 
28 

43 
27 

43 
25 

47 
23 

39 
28 

65 
34 

58 

31 

39 
18 

43 
15 

38.1 
14.1 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

38 
25 

38 
11 

21   17 
0-9 

38 
6 

41 
17 

21 
9 

42 
21 

50 
22 

27 
13 

28 
9 

40 
27 

42 
24 

32 
18 

39 
8 

39 
19 

33 
20 

33 
27 

32 
13 

41 
17 

43 
28 

41 
17 

42 
32 

42 
32 

42 
30 

44 

27 

44 
33 

54 
37 

60 
32 

56 
25 

37 
21 

38.6 
19.7 

STORRS 

MAX 

MIN 

36 
18 

21 
9 

15   22 
0-3 

43 
14 

39 
13 

37 
10 

53 
26 

39 

14 

22 
13 

34 
15 

45 
30 

31 
25 

31 
21 

39 
19 

33 
18 

35 
18 

35 
18 

36 
15 

46 
23 

34 
28 

41 
25 

41 
33 

40 
31 

45 
31 

50 
29 

41 
34 

61 
39 

64 
30 

36 
23 

41 
18 

38.3 
20.5 

WASHINGTON 

MAX 
UIN 

41 
22 

36 
10 

24 
-  1  -  5 

47 

7 

43 

7 

41 
0 

52 
21 

55 
16 

35 
12 

39 
15 

43 

12 

36 
16 

38 
17 

35 
24 

37 
12 

49 
16 

46 
25 

44 
21 

42 
23 

46 
29 

47 
27 

50 
25 

67 
37 

59 

48 
21 

47 
18 

44.1 
16.4 

WATERBUHY 

MAX 
MIN 

42 
28 

32 
14 

22   27 
3    0 

50 

15 

45 
21 

43 
12 

55 
28 

58 
20 

30 
11 

38 
15 

50 
32 

40 
25 

39 
20 

45 
18 

39 
21 

41 
21 

39 
25 

40 
17 

53 
23 

52 
31 

46 
26 

44 
35 

50 
35 

50 
34 

55 
31 

48 
35 

67 
40 

68 
40 

44 
25 

50 
22 

45.2 
23.3 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

40 
28 

39 
14 

24!  29 
6    0 

47 
10 

40 
25 

37 
11 

52 
25 

55 
24 

34 
13 

36 
8 

56 
33 

50 
28 

39 
20 

48 
24 

44 
20 

38 

23 

39 
29 

44 
19 

48 
16 

42 
24 

44 
30 

45 
38 

52 
33 

51 
23 

50 
24 

55 
41 

61 
39 

53 
25 

41 
22 

44.4 
22.5 

WIGWAM  RESERVOIR 

UAX 
MIN 

38 
25 

38 
8 

20!  20 

0:   5 

20 
10 

35 
15 

32 
7 

47 
25 

54 
22 

39 
20 

28 
8 

45 
25 

46 
24 

33 
18 

42 
10 

40 
18 

36 
19 

35 
25 

32 
12 

44 
16 

46 
26 

39 
28 

46 
36 

47 
39 

44 
29 

46 
26 

50 
33 

59 
37 

63 
40 

60 
25 

42 
18 

40.8 
20.9 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

MAX 
UIN 

38 
19 

23 
9 

20 
-  2 

26 
-  8 

45 
10 

41 
14 

37 
4 

53 
25 

38 
16 

27 
14 

35 
13 

48 
27 

33 
24 

35 
15 

43 
11 

36 
13 

38 
19 

35 
18 

40 
14 

50 
16 

36 
29 

46 
21 

40 
33 

45 
35 

51 
29 

54 
25 

43 
35 

66 
37 

64 
32 

43 
24 

47 
21 

41.2 
19.1 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

MAX 
UIN 

35 

15 

20 
-  3 

3 
-10 

22 
-  7 

38 
4 

36 
6 

35 
6 

47 
25 

49 
8 

17 
7 

26 
6 

39 
21 

24 
17 

32 
15 

32 
15 

28 
12 

30 
8 

24 
16 

37 
19 

46 
23 

44 
23 

47 
22 

37 
29 

35 
31 

45 
31 

47 

29 

36 
25 

44 
34 

58 
34 

36 
22 

40 
20 

35.1 
16.2 

BANGOR 

UAX 
MIN 

35 
20 

33 
13 

22 
-  9 

24 
-  9 

39 
2 

40 
7 

29 
8 

43 
26 

43 
28 

30 
9 

22 
-  3 

40 
20 

40 
18 

33 
19 

36 
17 

33 
14 

33 

9 

34 
17 

42 
20 

47 
23 

48 
22 

53 
19 

53 
32 

42 
32 

43 
32 

48 
30 

51 
24 

41 
33 

62 
36 

36 

45 

39.4 
17.6 

BAR  HARBOR 

UAX 

UIN 

39 
21 

35 
15 

19 
-  9 

20 
-  5 

39 
4 

41 
8 

37 
8 

45 
24 

49 
29 

32 
3 

24 
8 

41 
22 

35 
21 

35 
18 

35 
20 

32 
16 

32 
13 

32 
14 

43 
20 

45 
23 

44 
22 

48 
19 

42 
29 

43 
33 

43 
32 

48 
31 

43 
24 

55 
32 

58 
37 

47 
30 

36 
24 

39.3 
18.9 

BELFAST 

UAX 
MIN 

37 
23 

34 

13 

17 

-  7 

23 
-18 

40 
-  7 

%° 

39 

7 

44 
20 

48 
29 

30 
10 

'I 

40 
22 

33 
21 

36 
18 

33 
12 

33 
6 

33 
5 

32 
13 

43 
21 

48 
18 

42 
18 

46 
13 

38 
26 

35 
32 

43 
32 

49 
30 

38 

21 

43 

32 

60 
34 

38 
30 

41 
20 

38.1 
16.4 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

27 
12 

16 
-10 

7 
-19 

14 
-17 

28 
-  2 

29 
-  3 

24 
2 

41 
22 

44 
9 

11 
3 

23 
0 

23 
6 

22 
-  2 

27 
10 

28 
9 

19 
2 

23 
-  1 

24 
-  2 

34 
22 

39 
16 

38 
18 

47 
16 

48 
25 

34 
28 

40 
29 

36 
24 

36 
19 

36 
30 

45 

32 

32 
18 

37 
12 

30.1 
10.3 

ORINNA 

MAX 
MIN 

32 
18 

30 
3 

4 
-12 

22 
-20 

35 
-  4 

35 
5 

36 
4 

44 
20 

46 
22 

23 
7 

22 
4 

36 
13 

24 
13 

32 
14 

31 
10 

27 
8 

30 
-  7 

24 
5 

40 
19 

46 
18 

45 
12 

48 
14 

40 
25 

35 

30 

44 

29 

46 
25 

38 
14 

42 
32 

56 
33 

47 
28 

40 
14 

35.5 
12.8 

EASTPORT  WB  CITY 

MAX 
MIN 

35 
22 

24 
1 

3 
-10 

18 
-  7 

39 
14 

38 
8 

32 
9 

46 
26 

50 
14 

19 
8 

26 
7 

37 
20 

23 
18 

32 
17 

30 
19 

29 

14 

28 
11 

30 
19 

39 
21 

42 
22 

41 
27 

44 
29 

40 
32 

40 
34 

41 
32 

45 
32 

39 
30 

48 
32 

54 
37 

44 

26 

38 
23 

35.3 
18.9 

EAST  WINTHROP 

MAX 
MIN 

36 
20 

36 
6 

15 
-14 

20 
-18 

39 
-10 

39 
10 

34 
-  6 

44 
20 

50 
29 

29 
8 

27 

3 

40 
20 

34 
20 

34 
14 

34 
2 

33 
8 

31 

30 
14 

40 
20 

45 
22 

46 
16 

48 
12 

45 
28 

36 
32 

46 
29 

47 
25 

46 
20 

40 
34 

56 
34 

54 
30 

41 
16 

38.5 
14.3 

FARMINGTON 

MAX 

MIN 

32 
20 

29 
5 

6 
-12 

23 

-  7 

32 
10 

38 
5 

38 
-  4 

38 

17 

45 
17 

19 

7 

25 
-  2 

36 
14 

26 
18 

34 
10 

33 

1 

26 
12 

30 
-  5 

26 
12 

37 
17 

50 
19 

45 

12 

48 
12 

39 
22 

37 
32 

47 
30 

48 
29 

40 
17 

45 
32 

60 
32 

SO 
28 

42 
13 

36.3 
13.3 

FORT  KENT  ISE 

MAX 
MIN 

29 
14 

29 
10 

10 
-22 

15 
-13 

25 
-  2 

25 
-  6 

25 
2 

44 
21 

44 
27 

28 
4 

26 

4 

24 
10 

28 
-12 

26 

4 

30 

7 

27 
3 

25 
2 

24 
-  6 

35 
20 

41 
12 

40 
12 

49 
11 

47 
17 

47 
29 

42 
30 

39 
25 

38 
15 

38 
31 

46 
34 

44 

17 

43 
9 

33.3 
10.0 

GARDINER 

MAX 
MIN 

35 
22 

34 
-  7 

12 
-22 

23 

40 
9 

39 

9 

36 
0 

45 
23 

49 
26 

28 
9 

26 
5 

41 
21 

33 
20 

36 
16 

35 
8 

32 
8 

36 
3 

30 

16 

40 
16 

48 
19 

46 
16 

50 
10 

40 
27 

38 
32 

44 
29 

48 
24 

42 
20 

48 
33 

59 
33 

54 

30 

40 
17 

38.9 
15.7 

GREENVILLE 

MAX 
UIN 

30 
10 

24 

-13 

-19 

15 

-13 

28 
-  9 

28 
-  3 

30 
0 

42 
20 

45 

8 

1 

25 
2 

29 
14 

21 
10 

29 
10 

28 
11 

24 
4 

25 
-  1 

20 

1 

32 
18 

41 
13 

48 
15 

47 

7 

41 
24 

33 
26 

37 
25 

40 
12 

34 
16 

42 
30 

51 
31 

32 
19 

39 
5 

32.3 
8.6 
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NEW  ENGLAND 
MARCH  1950 

Station 

Day  oi  month 

1 

I 

i2!3i4 

rs 

6 

Iv 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

I18 

19 

20 

I2I 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

BODtTOH  AIRPOBT 

MAX  33 
MIK  i; 

18   3 
-  8  -16 

16   31  32 

-13  -14    2 

29  4sj  46   I2I  24 

4   2Sl   9    4   2 

1       1    " 

2^  22   301  29   24   27   2€ 
a{  -  li  13|  14   2,  -  6  -  : 

1           1       '    ! 

37   431  42   48   4^  39  41   4] 
20   19  19   16   23j   29   30   24 

39 
17 

40   Ssl  36   38   32.9 
31   32[  18   14   10.6 

BOVLTOM  1  NE 

MAX   33 
MIN  i: 

26   14 
9  -18 

10   30   30   28   46l   48|  24I  27 
-14  -10   0    2   24i   23    5    1 

33   34 

31  le 

31   2C 

17^  1« 

32 

3 

30i  3] 

ll   C 

38   45   42 
19   17   2C 

46   45   43   44   4! 

19   17|   18   24   24 

44 

IS 

47   55   3! 
20   35   24 

39   35.6 
24   11.9 

JONESBORO 

MAX  32 
MIK   12 

32   32 
-12  -10 

22   37   2S 
5   19   5 

36   44   44   24   33 

10   26    9    6   10 

37  23 
181  17 

33 
14 

31 
11 

30 

e 

30l  31 
14   17 

40   42   4: 

ITJ  11   22 

47  41 

291  32 

" 

41   47   41 
31   24   31 

47 
32 

5: 

32 

43 
18 

41   37.2 
28   16.6 

LEIISTON 

MAX   36 

BIN  le 

20    S 
1-7 

24 
-  6 

■■     42 

1   0 

35 
10 

I  36   4S 
10   27 

47   10  26 
10   11    7 

3e 

23 

24 

19 

31 
16 

34 
14 

28 
15 

30 
10 

26 
19 

36 
21 

46   42 
24   23 

49 

18 

36   38 

29|  32 

43 
33 

46 
27 

35 
24 

46 

34 

61 
34 

35 
26 

40   35.5 
20   17.5 

MADISON 

MAX 

MIN 

31 
18 

28 
6 

e 

-12 

24 
-24 

31 
-12 

29 
4 

37   4l|  48 

-  4   1^  24 

25 
6 

28 
0 

37 
14 

30 
15 

32 

9 

34 

15 

28 
11 

34   27 
-  8   10 

40   50   4S 

19   18   16 

50 
10 

42 
21 

36 
29 

43 
30 

46 

23 

40 
16 

47 
30 

60 
3S 

48 
29 

43 
13 

36.8 
12.0 

MILLINOCIET 

MAX 

HIN 

31 
15 

28 
6 

6 
-15 

20   28 
-10   6 

30 
3 

36   42 
5  22 

1     48 
22 

22 

5 

26 

7 

32 
15 

28 
13 

31 
17 

29 
7 

27 

8 

28 

3 

i  ^? 

!  37 
20 

45'  47'  52J  50{  40 
19   22   15   20{  29 

41 
30 

44 

23 

42 
18 

39 
30 

55 

32 

47 
27 

43 
18 

35.5 
14.2 

HILUNOCKKT  AIRPORT 

MAX 

MIN 

30 
15 

18 
-  8 

3 
-17 

19  31 
-12  -  8 

32 
3 

33   43 
6   24 

47 

a 

13 
6 

27 
5 

32 
15 

23 
13 

30 
15 

29 
8 

24 

9 

29i  23 

3'   5 

36 
20 

42 
2C 

48 

1  20 

I  51 
'  14 

461  34 

21   30 

40 
29 

44 

j  23 

39 

18 

39 
32 

52 
34 

37 
21 

41 
20 

33.4 
12.6 

■ULLIIIOCEET  DAB 

MAX 
MIN 

24 
10 

30 
8 

14 
-21 

-  7 
-20 

19 
-15 

34 
0 

e 
0 

2S 
17 

47 
25 

47 
2 

10 
-  2 

24 
3 

31 
-  4 

24 

4 

32 

1 

30i  22|  28 

-  7|  -  6|  -  7 

28   38 
3   14 

43 
12 

48   51 

8   19 

45 
28 

35 
28 

41!  43 

17    9 

40 
20 

41   50 
1  31   20 

32 

5 

31.6 
6.5 

NOBTB  BRIDGTON 

MAX 

MIN 

37 
19 

33 
5 

10 
-17 

28  40 
-18  -  4 

40 
-  2 

41 

5 

39 
22 

46 
22 

23 
2 

26 

1 

38 
19 

25 
19 

33 
13 

37 
0 

28 
15 

35 
-  1 

27 

j  16 

37 
18 

51 

20 

461  48 
24!  14 

41 
27 

38 
31 

44 

32 

46   43 
261  21 

48 
31 

58 

30 

39 
26 

45 

12 

37.7 
13.8 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

35 
18 

33 
12 

16 
-10 

21 
-10 

39 
-  3 

39 
9 

36 

7 

46 
24 

49 
28 

28 
9 

22 

7 

36 
20 

33 
19 

34 
17 

33 
15 

32 
12 

32 
3 

30 
12 

41 
20 

47 
22 

1  49 
20 

'  52 
21 

46 

29 

36 
32 

42 
31 

47   44 

27   21 

44 

32 

62 
36 

57 
29 

42 

20 

38.8 
17.1 

OLD  TOWN  AIRPORT 

MAX 

MIK 

35 
15 

21 
-  4 

3 
-13 

20 
-16 

39 
-  9 

36 
8 

35 

4 

47 
20 

49 
9 

17 

7 

23 

7 

37 
18 

24 
17 

32 
16 

31 
11 

27 
3 

30 
-  3 

25 
10 

40 
19 

45 

19 

49   53 
14!  14 

44 
26 

35 
30 

42 
30 

45 
25 

'  41 
18 

43 
34 

61 
35 

39 
23 

41 

17 

35.8 
13.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

37 
20 

24 
2 

1 
-  4 

22 

-  5 

1  47 
14 

40 
13 

36 
8 

47 

30 

48 

13 

25 
13 

28 
13 

46 
27 

27 
22 

37 
20 

40 
19 

33 
19 

34 
16 

33 
19 

42 
18 

4^ 
25 

40 
30 

42 
26 

38 
33 

42 
33 

47 
33 

53 

30 

38 
33 

45 
36 

63 
37 

43 
27 

39 
22 

38.2 
20.7 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

36 
17 

22 
-  1 

9 

-10 

23 
-21 

43 
6 

38 
5 

37 
0 

46 
25 

47 
11 

22 

7 

27 

4 

44 
24 

26 
20 

35 
17 

39 
11 

33 
12 

35 
11 

33 
17 

40 
16 

44 

15 

38 
24 

42 
17 

37 
32 

42 
32 

47   51   37 
29   25   25 

44 
35 

61 
32 

39 
23 

38 
17 

37.3 

15.4 

PRENTISS 

MAX 

MIN 

32 
10 

29 
2 

11 
-24 

17   32 
-20    0 

32 
-  2 

43 

42 
15 

45 
10 

25 

-  2 

24 
-  7 

32 
9 

25 
6 

31 
9 

27 
8 

25 
0 

28 
-  5 

20 
-  2 

38 
10 

40 
12 

50 
IS 

46 
18 

44 
23 

51 
25 

39 
25 

41 
21 

42 
15 

42 
25 

52 
25 

45 
19 

39 
12 

35.1 
8.4 

PKESqUE  ISLE 

MAX 

MIN 

29 
9 

27 
4 

5 
-20 

IS 
-15 

28 
-  3 

32 
-  2 

26 
3 

44 
17 

44 

25 

27 
3 

26 
-  2 

27 
12 

23 
-  2 

29 
9 

30 
13 

28 
2 

27 
1 

26 
-  2 

36 
19 

41 
15 

40 
18 

45 
16 

46 
23 

41 
28 

40 
29 

40 
24 

37 
19 

36 
29 

48 
32 

46 
17 

37 
12 

33.1 
10.7 

RIPOGENDS  DAM 

MAX 
HIN 

23 
15 

28 
6 

17 

-1 

M 

16 
-1 

28 
0 

17 
-  3 

31 

1 

45 
23 

43 
3 

11 
2 

25 
2 

31 
7 

21 
10 

29 
6 

28 

1 

23 
-  4 

27 
3 

32 
9 

35 

12 

40 
13 

48 
13 

48 
14 

45 
29 

35 
25 

39   45 
16   12 

36 
20 

43 
31 

51 
23 

29 
8 

31.7 
7.8 

ROCXLABD 

MAX 

HIW 

39 
24 

i 

14 
-  5 

21 
-12 

40 
3 

40 
14 

38 
5 

45 
25 

47 
25 

26 
10 

27 

7 

44 

25 

33 
23 

35 
18 

34 
14 

33 
8 

34 
12 

33 
17 

42 
20 

47 
19 

41 
22 

48 
21 

37 
32 

38 
32 

44 

31 

43]  47 
23J  35 

49 
36 

60 
30 

49 
30 

43 
20 

38.8 
18.5 

ROMFORD  3  SW 

MAk 

MIK 

33 
13 

17 
-  6 

2 
-15 

21 
-  9 

41 

-  5 

34 

5 

37 
6 

48 
21 

48 
8 

IS 

5 

24 
0 

34 
17 

22 
16 

31 
6 

29 
8 

26 
0 

30 
-  3 

26 
14 

35 
17 

45 
22 

43 

15 

48 
8 

34 

27 

38 
31 

44 

32 

43i  34 

22   17 

44 
31 

57 
32 

32 

20 

42 

12 

34.1 
11.8 

ROMFORD  ISSE 

MAX 

MIN 

34 
16 

18 
-  2 

* 
-12 

24 

-  5 

42 
-  3 

41 
5 

39 
8 

47 
19 

48 

7 

16 

7 

25 
8 

36 
20 

23 
18 

33 
9 

33 
10 

27 

7 

30 
0 

26 

15 

36 
19 

46 
22 

** 

22 

48 
13 

35 
26 

40 
32 

45 
34 

45 
27 

33 
21 

47 
33 

60 
32 

35 
24 

45 
18 

35.6 
14.5 

ONITT 

MA^ 

MIN 

33 
19 

30 

4 

5 
-12 

18 

-13 

38 
6 

38 
5 

35 
3 

45 
25 

48 
22 

23 
6 

22 

4 

36 
21 

28 
18 

30 
14 

29 
15 

27 
11 

29 
6 

24 
13 

38 
17 

43 
18 

43 
23 

48 
23 

38 
25 

33 
30 

40 
29 

43 
27 

37 
23 

41 
32 

60 
33 

S3 
27 

40 
17 

35.3 
15.8 

VANCEBORO 

MAX 
HIN 

34 
13 

31 
9 

10 
-18 

18 
-19 

34 
-19 

33 
5 

33 
5 

47 
16 

47 
25 

26 

26 
3 

35 
5 

28 
9 

34 
15 

31 

13 

29 
6 

29 
8 

27 

1 

41 
18 

43 
18 

48 
20 

53 
16 

45 

24 

42 
29 

41 
30 

45 
26 

43 
18 

60 
34 

SO 
25 

42 
13 

36.8 
11.8 

WIN3L0W 

MAX 
MI* 

30 
-  5 

33 
11 

22 
-  8 

15 
-  7 

22 
5 

38 
9 

18 
-  2 

37 
11 

SO 
32 

39 
10 

18 
6 

25 
12 

40 
21 

23 
17 

34 
13 

32 
15 

29 
6 

31 
13 

26 
17 

40 
21 

48 
22 

44 

17 

SO 
29 

40 
32 

38 
33 

40 
28 

48 
22 

37 
30 

44 

35 

61 
30 

36 
19 

35.1 
15.9 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

37 

5 

29 
5 

15 
-15 

12 
-17 

39 
2 

32 

7 

35 
5 

48 
10 

47 
27 

34 

7 

't 

35 
8 

23 

9 

33 
15 

31 
15 

38 
11 

30 
3 

36 
5 

41 
17 

44 

17 

49 
14 

50 
16 

42 
25 

43 
32 

41 
31 

45   43 
24   19 

51 
30 

42 
34 

39 
30 

41 
18 

37.5 
13.3 

MASSAC  BDSETTS 

ADAMS 

MAX 

MIK 

30 
-  7 

33 
12 

16 
-  7 

15 
-17 

24 
-18 

42 
15 

24 
0 

44 

1 

50 
21 

23 
-  5 

23 
10 

33 
15 

40 
21 

24 
17 

33 
17 

35 
9 

33 

12 

37 
17 

34 

10 

33 
12 

52 

18 

42 

18 

SO 
22 

41 
31 

41 
30 

47 
25 

50 
32 

41 
35 

65 
34 

60 
22 

39 
15 

37.2 
13.5 

AMHERST 

MAX 
MIH 

37 
22 

22 
10 

15 
-  2 

26 
-  9 

44 
11 

42 
23 

37 

4 

53 
27 

58 
16 

25 
14 

31 
14 

45 
30 

34 
27 

34 
21 

42 
16 

36 
18 

38 
18 

35 
22 

39 
14 

49 
19 

42 
29 

47 
24 

43 

37 

43 
35 

46 
31 

52 
27 

41 
37 

65 
37 

62 
61 

41 

28 

47 
20 

41.0 
21.3 

BII.IJiKICA 

MAX 
MIR 

39 
24 

36 
10 

16 

1 

27 
-  5 

46 

4 

42 
17 

40 
5 

55 
23 

54 

11 

28 
10 

32 
10 

SO 
22 

30 
22 

35 
18 

43 
14 

36 
17 

37 
17 

38 
24 

44 

17 

47 
21 

52 
24 

48 
19 

44 

33 

45 
32 

49 
31 

53 
24 

50 
28 

62 
38 

72 
35 

57 
28 

43 

14 

43.5 
19.0 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 

MIR 

33 
21 

31 

7 

10 
3 

23 
-11 

41 
IS 

39 
19 

40 
6 

44 

27 

11 

22 
8 

26 

1 

41 
21 

38 
23 

31 
17 

34 

15 

34 
18 

32 
13 

32 

24 

36 

11 

47 

14 

45 
26 

43 
12 

39 
32 

37 
31 

40 
31 

48 

22 

46 

31 

61 
32 

60 
34 

48 
23 

43 
12 

38.6 
17.8 

BLUE  BILL 

MAX 

MIR 

37 
24 

25 
9 

13 
-  1 

21 
-  5 

42 
13 

39 
16 

i 

50 
26 

54 
14 

26 
10 

29 
11 

49 

28 

35 
27 

33 
19 

40 
18 

33 
17 

34 
16 

35 
22 

42 
15 

49 
23 

38 
32 

45 
28 

45 
34 

42 
32 

46 
32 

52 
28 

41 
35 

59 
37 

70 
43 

50 
25 

36 
21 

40.3 
21.2 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIR 

40 
23 

24 
11 

16 

4 

26 
2 

46 
19 

44 

16 

38 
14 

55 
31 

11 

29 
14 

36 
19 

51 
32 

34 
25 

36 
22 

43 
24 

37 
23 

38 
20 

38 
23 

46 
20 

49 
29 

39 
34 

45 
32 

44 

36 

46 
35 

47 
38 

55 
34 

44! 

39 

62 
39 

70 
43 

43 
30 

40 
26 

42. S 
24.9 

BROCKTON 

MAX 
MIR 

41 
26 

36 
16 

21 
3 

27 
-  1 

45 
14 

45 
26 

42 

11 

53 
27 

55 
27 

30 
14 

36 
13 

52 
27 

49 

29 

37 
21 

45 
19 

38 
20 

38 
20 

39 
27 

46 
IS 

53 
24 

51 
30 

47 
29 

48 
35 

46 
33 

50 
34 

56 
29 

55 
37 

60 
39 

70 
44 

63 
30 

43 
24 

45.7 
24.0 

CHESTNOT  HILL 

MAX 
MIN 

38 
27 

38 
16 

22 
6 

25 

4 

45 
17 

45 
22 

39 
14 

52 
30 

57 
26 

28 
14 

32 
17 

47 
31 

45 
31 

34 
22 

43 
20 

37 
22 

36 
21 

36 
29 

43 
21 

49 
28 

50 
30 

45 
29 

47 
37 

43 
34 

46 
36 

52 
33 

52I 
38 

63, 
*<> 

71 
46 

66 
30 

42 

26 

44.1 
25.7 

C0BAS3ET 

MAX 

MIN 

37 
6 

41 
19 

21 
3 

17 
3 

30 
3 

45 
29 

30 
14 

38 
17 

55 
32 

33 
11 

30 
12 

48 
20 

50 
31 

35 
22 

36 
17 

44 

22 

34 
21 

37 
22 

38 
20 

44 

28 

44 

29 

38 

31 

44 
33' 

44 

34 

45 
31 

45 
33 

52 
36 

42 
36 

60 
42 

30 

43 
27 

41.0 
23.0 

EAST  WAREHAM 

MAX 

MIN 

39 
10 

38 
18 

28 
3 

13 

-  1 

34 
2 

44 

29 

34 

11 

42 
17 

S3 
31 

33 
13 

30 
13 

40 
20 

54 

27 

36 
21 

38 
17 

46 
20 

35 
22 

40 
22 

38 
18 

41 
22 

49 

25 

35 
30 

47' 
35 

49 
33 

45 
33 

50 
27 

54' 
34 

54 

36 

55 
34 

57 
27 

44 

21 

41.8 
21.6 

EDGAKTOWN 

MAX 
MIN 

43 
12 

42 
17 

27 
6 

20 
-  7 

33 

4 

47 
30 

38 
11 

40 
16 

50 
35 

38 
17 

31 
15 

41 
19 

55 
30 

35 
22 

36 
24 

46 
23 

38 
25 

42 
25 

42 
20 

45 
21 

45 

27 

38 
31 

45 
34 

46 
33 

46 
33 

52 
31 

53 

34 1 

53 
36 1 

[ 

56 
39 

591 
27 

45 

28 

42.8 
23.2 

FALL  RIVER  2  NE 

MAX 
MIN 

40 
24 

24 
10 

18 
2 

25 
2 

45 

17 

41 
19 

38 
13 

55 
29 

54 
18 

30 
16 

39 
17 

53 
33 

37 
30 

35 
23 

45 
24 

37 
22! 

37 
21 

40 
22 

45 
19 

49 
26 

37 
31 

46 
28 

46 
36 

44 

34 

50 
34 

55 
31 

43 
37 

561 
41 

66 
42 

4S 

28 

*2 
23 

42.5 
24.3 

FITCHBDRG 

MAX 

MIK 

34 

7 

37 
3 

22 
-  2 

24 
-  5 

32 
20 

44 

20 

41 

11 

39 
18 

50 
25 

27 
10 

29 
9 

41 

11 

45 

25| 

27 
21 

331 
12  i 

38: 
17i 

36 
17 

42 
20 

45 
16 

41 
21 

50 
30 

37 
22 

44 

33 

38 
32 

44 

34 

45 
37 

521 
32 

38 
33 

65 
36 

64 
27 

39 
17 

40.1 
19.6 

FRAMINGBAM 

MAX 

MIN 

36 
9 

38 
12 

23 

1 

16 
-  2 

29 
2 

47 
26 

28 
9 

43 
15 

56 
29 

31 
12 

29 
11 

35 
19 

49 
28 

32 
20 

35< 
16^ 

43! 
19 

38 
18 

39 
20 

36i 
17 

46 
22 

55 
29 

39 
24 

47 
31 

46 
33; 

45 

35 

47 
38 

55 
35 

42 
37 

66 
38 

711 
27 

44 

21 

41.5 
21.0 

HAVERHILL 

MAX 

HIN 

40 
24 

27 
12 

16 
-  1 

25 
-  3 

45 
5 

41 

16 

41 
11 

51 
25 

53 
17 

27 
12 

32 
13 

46 
25 

32 
24 

36 
19 

42I 

lel 

37 
19i 

38 
17 

( 
38 

24 

44 

19! 

52 
26 

42 
27 

48 
23 

44 

34 

46 
33 

49 
32 

55| 
30 

40 
29 

56 
38 

70 
38 

52 
30 

42 
20 

43.3 
21.1 

Sm  refeience  note*  foUovrinq  StaHoc  Index. 


Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
HARCB   1950 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HOOSAC  TUNNEL 

HAS 
HIN 

31 

-  7 

35 
13 

12 
-  6 

13 
-20 

22 
-16 

44 

14 

21 

-  3 

43 
-  1 

43 
21 

24 

S 

24 

5 

38  40 
10  23 

25 
20 

34 

12 

35 

7 

38 

8 

35 
15 

30 

e 

36 

a 

53 
10 

43 
IS 

** 
21 

39 
33 

39 
28 

43 
23 

50 
28 

36 
32 

63 
31 

60 
24 

38 
16 

36.5 
12.5 

HYANNIS  1  E 

UAI! 
KIM 

40 
27 

36 
IS 

21 
6 

25 
2 

43 

9 

41 
24 

42 

15 

52 
27 

47 
24 

32 
16 

32 
15 

55 
32 

38 
28 

36 
25 

45 
17 

37 
22 

36 
26 

40 
28 

48 
20 

47 
25 

41 
26 

49   45 
32   36 

45 
35 

49 
33 

54 
30 

43 
37 

52 
40 

55 
42 

45  40 
29   30 

42.3 
25.0 

KMIGHTVILLE  DAH 

UAX 
UIN 

37 
12 

19 
2 

14 
-  4 

24 
-14 

48 
3 

45 
18 

42 
-  2 

40 
24 

54 

12 

22 
10 

34 
17 

42 
27 

38 
22 

33 
18 

40 
5 

39 
10 

40 
15 

38 
24 

36 
13 

43 
10 

38 
24 

46   44 
16|  34 

40 
34 

45 
28 

52 
23 

50 
32 

68 
34 

66 
34 

44 

25 

44 
14 

40. e 
16.  e 

LAKE  COCHITDATE 

I1A2 
HIN 

35 
9 

40 
2 

27 
-  1 

18 
-  9 

36 

4 

45 
27 

30 
2 

40 
19 

55 
30 

30 
12 

2»  36 

7'  20 

51 
26 

31 
20 

40 
11 

43 
15 

37 
17 

39 
23 

39 
12 

45 
17 

52 
24 

40 
19 

47 
33 

45 
32 

51 
33 

49 
23 

55 
30 

40 
36 

64 
34 

70 
26 

44 

15 

42.0 
18.3 

LAWRENCE 

HAX 
HIN 

40 
24 

25 
11 

14 

1 

25 
-  4 

45 
11 

40 
15 

39 
12 

51 
28 

50 
15 

26 
11 

30 
13 

46 
25 

33 
23 

35 
21 

39 
17 

36 
19 

38 
17 

35 
23 

45 
18 

52 
27 

40 
29 

50  46 
26   36 

46 
33 

50 
36 

54 
32 

42 
32 

63 
3^ 

64 
38 

46 
30 

46 
23 

41.6 
21.9 

LOWELL 

MAX 
HIN 

42 
23 

35 
12 

18 
-  1 

28 
-  2 

46 

11 

43 

42 
12 

50 
27 

54 
18 

29 

11 

31 
13 

47 
26 

41 
25 

38 
21 

42 
16 

38 
19 

40 
17 

37 
27 

46 
18 

53 
25 

49 
29 

47;  43 
24   35 

44 
32 

47 
35 

54 
29 

51 
34 

62 
37 

68 
41 

56   43 
29   22 

44.0 
22.0 

HIODLETON 

HAK 
HIN 

40 
26 

28 
12 

18 
2 

26 
0 

44 

10 

42 
20 

40 
14 

52 
30 

54 
18 

28 
14 

34 
16 

48 
30 

40 
26 

36 
24 

40 
14 

36 
22 

36 
22 

38 
28 

44 
20 

48 
24 

44 
30 

48 
26 

46 
1  38 

46 
36 

48 
34 

SO 
30 

42 
32 

S6 
40 

64 

40 

52 
30 

40 
24 

42.2 
23.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

42 

26 

28 
14 

20 
10 

22 
7 

42 

15 

40 
21 

35 
18 

47 
31 

47 
20 

31 
19 

40 
20 

50 
27 

38 
29 

37 
25 

45 

25 

34 
26 

33 
27 

41 
25 

42 
20 

42 
29 

39 
26 

45   46 
33   37 

45 
35 

49 
34 

tl 

46 
37 

54 
45 

51 
40 

45 
■  30 

38 
31 

40.7 
26.3 

NEW  BEDFORD 

HAX 

HIN 

42 
27 

28 
15 

21 

11 

27 
7 

45 
22 

42 
22 

39 
17 

50 
36 

50 
22 

33 
22 

41 
22 

55 
36 

36 
34 

37 
25 

46 
27 

38 
26 

38 
26 

41 
26 

46 
24 

47 
30 

38 
35 

46 
34 

44 
38 

45 
36 

51 
37 

54 
35 

42 
39 

55 
42 

60 
44 

46 
31 

42 
29 

42.7 
28.3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

32 
15 

15 
3 

10 
-  9 

18 
-  8 

42 
3 

37 
6 

38 
0 

52 
27 

30 
9 

18 

7 

33 
12 

37 
26 

27 
20 

29 
13 

34 
10 

30 
14 

32 
14 

30 
15 

30 
8 

44 
13 

39 
26 

42 
18 

38 
32 

38 
30 

42 
29 

46 
26 

40 
34 

62 
39 

57 
24 

33!  41 
21   15 

35.4 
16.4 

PLYMOUTB 

HAX 
HIN 

42 
28 

38 
16 

26 
5 

25 
0 

46 

14 

44 

25 

39 
13 

56 
28 

55 
27 

31 

14 

33 
14 

54 
31 

43 

31 

36 
23 

50 
13 

40 
20 

32 
24 

39 

27 

46 
20 

45 
25 

44 

28 

43 
30 

48 
37 

45 
35 

47 
32 

49 
30 

49 
36 

62 
39 

69 
43 

60 
29 

45 
25 

44.5 
24.6 

ROCKPOBT  1  ESE 

HAX 
UIN 

40 
24 

24 
12 

12 

1 

21 

1 

43 
15 

38 
15 

36 
12 

45 
28 

43 
15 

26 
12 

34 
15 

47 
32 

33 
30 

33 
23 

42 

19 

33 
20 

35 
21 

39 
22 

42 
20 

43 
28 

38 
30 

47 
30 

43 
34 

44 

34 

47 
35 

47 
32 

40 
30 

52 
38 

61 
38 

45 
30 

38 
26 

39.1 
23.3 

SANDWICB 

HAX 

HIN 

43 
25 

28   19 

14    9 

24 
6 

46 
14 

42 
20 

36 

14 

51 
30 

51 
19 

31 
17 

42 
18 

56 
36 

36 
33 

36 
24 

45 
22 

34 
24 

33 
27 

40 
25 

48 
22 

41 
26 

38 
30 

43 
34 

48 
38 

46 
36 

48 
34 

48 
30 

47 
38 

Ts 

68 
43 

48 
31 

37 
29 

42.5 
26.2 

SHELBURNE  FALLS 

HAX 
HIN 

27 
-  7 

35j  16 

13  -  3 

13 
-15 

22 
-13 

46 
11 

23 
3 

36 
9 

52 

24 

24 
11 

24 
6 

27 
9 

45 
23 

25 
20 

30 
8 

42 

14 

39 
8 

39 
19 

33 
15 

42 
13 

48 
17 

43 
19 

44 
21 

39 
33 

40 
34 

43 
25 

51 
33 

36 
33 

61 
31 

59 
26 

40 
18 

36.9 
14.8 

SPRINGFIELD 

HAX 
HIN 

38 
25 

36 
14 

18 
-  1 

28 
-11 

45 
15 

45 
22 

35 
10 

50 
28 

56 
19 

27 
14 

33 
17 

47 
31 

46 
25 

36 
20 

42 
20 

37 
20 

38 
19 

38 
28 

41 
17 

49 
24 

49 
32 

46 
25 

46 
35 

45 
35 

48 
34 

55 
32 

54 
36 

65 
36 

65 
42 

57 
27 

47 
22 

43.9 
23.0 

STOCKBRIDCE 

HAX 
HIN 

34 
18 

19 
5 

15 
-  6 

21 
-  8 

45 
2 

40 
10 

39 
-  2 

43 
27 

54 
14 

24 
10 

34 
10 

41 
29 

29 
23 

34 

37 
8 

33 
16 

34 
17 

33 
16 

33 
10 

47 

11 

37 
27 

44 
18 

40 
33 

40 
32 

45 
29 

48 
28 

41 
34 

66 
39 

60 
27 

37 
22 

44 
16 

38.4 
17.1 

SWAMPSCOTT 

HAX 

HIN 

38 
24 

25 
13 

14 

1 

22 

-  1 

41 
10 

38 
15 

33 

11 

46 
29 

48 
17 

26 
12 

30 
16 

49 
26 

37 
28 

34 
20 

40 
22 

33 
20 

33 
17 

37 
24 

43 
18 

45 
25 

39 
29 

45 
28 

45 
34 

44 
33 

45 
33 

53 
31 

40 
38 

53 
38 

59 
39 

51 
30 

38 
21 

39.5 
22.6 

TAUNTON 

HAX 
HIN 

40 
28 

35 
15 

18 
4 

26 
0 

45 
9 

41 

23 

42 
11 

55 
27 

56 
14 

30 
14 

33 
9 

52 
31 

43 
26 

36 
23 

45 
15 

35 
21 

37 
21 

40 
27 

45 
19 

50 
22 

39 
27 

46 
27 

49 
37 

45 
34 

50 
34 

54 
29 

44 
37 

58 
40 

70 
43 

55 
29 

41 
21 

43.7 
23.1 

TOLL?  DAU 

HAX 

HIN 

32 

27 

4 

14 

-  6 

26 
-17 

43 
0 

40 
15 

40 
0 

46 
25 

52 
14 

24 
2 

26 
0 

43 
25 

42 

23 

34 

18 

36 
14 

32 
15 

34 

16 

36 
20 

40 
10 

50 
10 

46 
26 

45 
IS 

40 
32 

38 
31 

40 
30 

SO 
21 

46 
'30 

62 
34 

63 
34 

54 
24 

44 

14 

40.2 
16.0 

TURNERS  FALLS 

HAX 
HIN 

37 
22 

27 
6 

26 
-  3 

25 
-17 

45 

4 

44 
20 

37 
-  2 

40 
27 

52 
14 

35 
11 

30 
8 

45 
26 

38 
22 

36 

21 

40 
10 

36 
13 

38 
15 

36 
25 

41 

14 

49 
13 

49 
26 

47 
18 

45 
34 

44 

32 

46 
30 

53 
23 

46 
31 

64 
34 

62 
32 

46 
26 

46 
17 

42.1 
17.8 

WALPOLE 

HAX 
HIN 

38 
26 

26 

8 

17 

1 

26 
-  7 

45 

7 

40 
19 

40 
5 

51 
28 

56 
17 

30 
12 

33 
6 

50 
29 

35 
28 

36 
21 

42 
13 

35 
17 

37 
18 

37 
25 

45 
17 

52 
19 

38 
27 

47 
25 

44 
35 

44 
32 

48 
32 

54 
27 

42 
34 

62 
37 

69 
43 

51 
27 

40 
18 

42.3 
20.8 

WESTFIELD  2  NE 

HAX 

HIN 

36 
20 

20 
8 

15 
-  2 

26 
-  9 

48 
6 

44 
13 

38 
2 

55 
26 

38 
15 

25 
14 

32 
14 

44 
28 

30 
26 

32 
19 

40 
6 

36 
IB 

39 
18 

33 
19 

37 
IS 

49 
18 

35 
28 

46 
22 

39 
35 

43 
35 

47 
34 

53 
30 

43 
36 

68 
37 

64 
32 

39 
25 

46 
20 

40.0 
19.6 

WESTON  2  NW 

HAX 
HIN 

39 
24 

34 
9 

16 
0 

25 
-  5 

46 
10 

41 
20 

41 
6 

52 
26 

55 
18 

28 
10 

30 
8 

50 
26 

42 
26 

36 
20 

43 
16 

37 
17 

37 
16 

37 
26 

44 

16 

52 
21 

46 
27 

44 
20 

44 
35 

43 
29 

47 
32 

53 
26 

46 

31 

63 
37 

71 
41 

53 
26 

43 
17 

43.2 
20.4 

WESTOVER  FIELD 

HAX 
HIN 

36 
19 

25 
9 

16 
0 

25 
-10 

44 
8 

42 
15 

36 

7 

54 
27 

54 
16 

26 
15 

33 
10 

47 
29 

36 
21 

33 
21 

41 
14 

37 
20 

38 
19 

38 
19 

40 
16 

49 
16 

47 
31 

46 
22 

42 
34 

43 
36 

47 
29 

53 
25 

42 
36 

65 
39 

64 
34 

SI 
27 

45 
19 

41.8 
20.1 

WILLOW  BROOK  STA  FOREST 

HAX 

HIN 

38 
20 

34 
0 

18 

-  7 

22 
-  7 

43 

4 

40 
16 

39 
6 

43 
23 

48 
13 

21 
5 

27 
4 

42 
24 

36 
20 

32 
17 

38 
10 

33 
13 

33 
10 

35 
19 

38 
15 

•50 
12 

42 
22 

41 
16 

38 
31 

38 
30 

43 
33 

48 
28 

43 
30 

63 
33 

62 
37 

46 
24 

43 
14 

39.3 
16.6 

WORCESTER  AIRPORT 

HAX 
HIN 

36 
15 

18 
3 

10 
-  4 

20 
-  6 

42 
11 

38 
11 

37 
8 

53 
26 

53 
9 

22 

7 

33 
11 

44 
28 

28 
20 

30 
18 

38 
15 

33 
15 

32 
15 

32 
15 

37 
12 

45 
21 

34 
26 

41 
26 

38 
32 

39 
32 

41 
30 

47 
28 

38 
32 

61 
34 

64 
31 

38 
23 

40 
21 

37.5 
18.2 

WORCESTER  1 

HAX 
HIN 

38 
23 

24 
9 

13 
-  2 

27 
-  4 

46 
5 

41 
17 

40 
10 

48 
24 

53 
14 

25 
11 

31 
9 

46 
28 

34 
24 

33 
20 

41 
11 

36 
18 

36 
16 

33 
23 

41 
14 

49 
18 

38 
26 

47 
18 

39 
34 

42 
33 

44 
33 

50 
29 

39 
32 

64 
36 

67 
38 

48 
25 

44 
IS 

40.5 
19.7 

NEW  BAIIPSBIRE 

ALEXANDRIA 

HAX 
HIN 

34 

14 

16 
-  2 

7 
-13 

21 
-  8 

41 
-  4 

-. 

39 
5 

38 
17 

45 
3 

17 
3 

22 
-  I 

36 

19 

22 
16 

31 
15 

32 
11 

't 

30 

4 

30 
12 

37 
11 

46 
IS 

40 
20 

46 
13 

32 
29 

37 
30 

41 
30 

46 
24 

32 
20 

SO 
31 

56 
34 

34 
20 

43 
13 

34.5 
12.6 

BERLIN 

HAX 
HIN 

25 
-  6 

36 
8 

16 
-16 

4 
-17 

19 
-  9 

42 
3 

11 
-  3 

38 
2 

47 
25 

28 
3 

12 
-  2 

25 
5 

31 
16 

22 
14 

31 

7 

31 
B 

25 
-14 

30 

26 
11 

35 
15 

45 
18 

44 
8 

46 
21 

36 
31 

38 
30 

40 
25 

43 
14 

38 
25 

50 
32 

55 
21 

27 

4 

32.1 
8.9 

BETHLEHEH 

HAX 
HIN 

35 
16 

16 
-  5 

-  3 
-20 

15 
-17 

39 
-  3 

36 

-  1 

33 
-  6 

40 
23 

39 
5 

11 
-  1 

22 
-  2 

30 
18 

20 
10 

29 
13 

28 
12 

23 
0 

27 
-  2 

21 
10 

32 
10 

41 
9 

48 
21 

11 

40 
30 

35 
26 

38 
26 

42 
18 

37 
27 

50 
34 

52 
38 

41 
18 

40 
10 

32.5 
10.8 

BLACEWATER  DAH 

HAX 
HIN 

38 
21 

28 
2 

11 
-  8 

22 
-  4 

45 
0 

44 
9 

43 
6 

42 
23 

51 
14 

21 
8 

26 
6 

38 
22 

31 
20 

30 
17 

36 
10 

30 
14 

35 

7 

31 
20 

39 

15 

50 
19 

43 
23 

49 
13 

39 
32 

46 
32 

44 

32 

48 

27 

40 
24 

55 
34 

61 
32 

48 
27 

45 

14 

39.0 
16.5 

CAMPTON 

HAX 

UIN 

22 

-12 

36 
-12 

18 
-14 

6 
-14 

26 
-12 

40 
-  4 

14 
-  5 

42 
2 

46 
18 

30 

4 

17 

0 

22 

4 

20 
10 

34 

34 
-  3 

36 

4 

30 
-  8 

35 
-  8 

30 
10 

38 
16 

54 
18 

48 

7 

48 
9 

36 
30 

37 
30 

40 
24 

48 
22 

34 
28 

52 
29 

55 
24 

32 
10 

34.2 
6.9 

CONCORD  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

39 
17 

21 

4 

11 
-  7 

20 
-  4 

45 
1 

42 
9 

39 
7 

48 
27 

52 
10 

22 
10 

27 
8 

37 
23 

27 
21 

34 
19 

38 
8 

30 
12 

33 
8 

33 
18 

40 
17 

47 
20 

42 
23 

47 
17 

38 
34 

41 
32 

44 

34 

48 
26 

37 
26 

54 

35 

63 
31 

36 
22 

44 

15 

38.0 
16.9 

DURHAM 

HAX 
HIN 

35 
23 

35 
8 

16 
-  6 

28 
-  8 

44 
13 

44 

14 

39 
5 

43 
23 

43 
20 

24 
21 

27 
10 

46 
20 

36 
21 

35 
18 

35 
8 

35 
8 

34 
14 

34 
21 

32 
18 

51 

21 

SO 
25 

47 
20 

40 
32 

44 

32 

50 
31 

52 
26 

51 
26 

49 
35 

65 
32 

55 
30 

42 
17 

40.7 
18.6 

EAST  DEERING 

HAX 
HIN 

38 
22 

26 
-  2 

12 
-  7 

23 
-10 

45 

-  1 

40 
13 

43 
5 

44 
28 

50 
13 

22 

7 

28 

7 

41 
19 

31 
20 

35 
20 

36 
18 

31 
11 

33 
11 

34 
19 

42 
12 

52 
13 

42 
23 

47 
12 

38 
33 

42 
32 

44 

33 

49 
29 

39 
24 

59 
33 

61 
33 

44 

25 

43 
14 

39.2 
16.4 

FAST AN 

MAX 

HIN 

24 
14 

34 
-  2 

-  4  -  6 
-25-25 

29 
-23 

41 
-  4 

9 
-22 

40 
-12 

46 
23 

28 
-  6 

9 
-10 

27 
-  4 

29 
S 

20 
10 

25 
-  2 

20 
-  3 

29 
-15 

28 
-  7 

25 

4 

28 
3 

38 
10 

46 
S 

45 

18 

35 
25 

32 
23 

35 
12 

42 
12 

40 
28 

59 
30 

51 
14 

25 
-  6 

30.0 
2.3 

FIRST  CONN  LAKE 

HAX 
HIN 

20 
-1 

30 
5 

6 
-22 

-10 
-22 

12 
-17 

35 
-  5 

2 
-  9 

37 
-  4 

42 
25 

25 
-  2 

2 
-11 

25 
-  6 

25 
8 

17 
8 

23 
-  2 

23 
-  5 

17 
-21 

21 
-16 

24 
9 

24 

7 

37 
13 

49 
9 

47 
12 

36 
27 

30 
27 

37 
12 

36 
8 

35 
26 

56 
32 

42 
17 

24 
-  3 

26.7 
2.6 

FRANKLIN  1  NW 

HAX 
UIN 

40 
20 

31 
-  1 

12 
-  9 

22 
-13 

46 
-  3 

42 
10 

40 

7 

35 
20 

47 
15 

21 
8 

26 

1 

39 
21 

31 
21 

35 
16 

39 
2 

30 
10 

33 

4 

35 
19 

39 
IS 

50 

IS 

45 
22 

50 
12 

43 
33 

40 
32 

44 

34 

47 
22 

42 
23 

49 
34 

61 
32 

45 
28 

43 
13 

38.8 
14.9 

See  reiereoce  note*  following  Station  Index. 
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Table  S-Continusd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGL.Ain> 
MABCB   19S0 


StatiOD 

Day  of  month 

1 

1 

2 

I3 
1   . 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  21 

22 

23 

m 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

rRARKLIX  FALLS  DAM 

MAX 

mil 

i 
37   32l  10 
20    3i-10 

20 
-12 

45 

7 

40 

8 

40 

3 

35 
18 

48 

17 

18 

7 

) 
25   36;  31 
0   30.  20 

31 
14 

37   28 
1   10 

32 
5 

31 
17 

36 
13 

49   43 
14   21 

49 
12 

43 
30 

37 

32 

40 
31 

48 
24 

44 

22 

48 
32 

58 
32 

46 
26 

42 
12 

37.4 
14.5 

CLENCLirr  2  HIT 

MAX 
M» 

36   20 
IB  -  2 

0 
-17 

17 
-10 

39 
3 

38 

1 

35 
2 

47 
25 

49 
7 

15 
2 

23   32 1  24 

5   I9I  15 

28 
12 

31 
8 

23   25   23 
10   4   14 

30 
10 

40   43   47   41 

17   25   24   32 

35 
30 

38 
29 

40 
26 

37 
24 

49 
30 

54 

37 

39 
19 

38 
17 

33.4 
14.1 

Btxam 

MAX 

MI* 

35 1  20 
20l   4 

6 
-12 

16 
-22 

44 

1 

42 
8 

34 

8 

45 
27 

49 

9 

20 
6 

24   35!  25 
2   22   18 

32 
15 

32 
7 

26   31   32 
12    11  18 

37 
10 

45  45  481  38 
12   23   16   31 

37 
32 

40 
33 

44 

25 

36 
18 

54 

36 

55 
31 

37 
23 

41 
12 

35.6 
14.4 

KESHE  1  S 

MAX 

MIM 

38i  36 
23   3 

15 
-  6 

26 
-21 

46 
-  2 

43 

14 

44 

-  5 

48 
27 

53 
14 

35 
10 

27   44   34 
5   24   24 

38 
17 

38 
9 

36 
8 

37;  34 
14 1  22 

41 

B 

52   42   52 
13   26   18 

42   42 
35   30 

44 

30 

52 
21 

43 
29 

63 
36 

62 
34 

45 

26 

46 
15 

41.2 
16.2 

LAKEPOBT  1 

MAX 

MIR 

38  i  21 
21!   8 

B 
-  9 

23 
-  5 

43 
2 

36 
10 

43 

7 

48 
25 

48 

8 

20 

8 

26   36   23 

10   21 1  19 

34 
18 

35 

7 

29 
14 

34 

7 

33 
16 

39 
16 

SO   44'  49 

23   24   15 

35   39 
31   32 

45 
34 

48 
30 

36 
25 

tl 

59 
34 

34 
22 

46 
18 

37.1 
16.9 

LEBAXOH  AIRPORT 

MAX 

MIR 

38 
16 

16 

2 

9 
-13 

20 
-36 

45 

-  2 

40 
0 

39 
-  9 

51 
25 

43 

7 

21 
6 

26   35 
-  3   22 

24 
17 

33 
12 

34 

4 

28 

7 

34 
0 

35 
14 

39 
3 

49 
7 

46   51 
20   14 

38 
32 

37 
33 

43 
25 

46 
20 

37 
22 

58 
33 

59 
31 

35 
17 

44 

10 

37.2 
11.2 

■use  HESTER 

KU 

MIR 

41 

18 

30 

4 

11 
-  3 

31 
0 

44 

6 

40 
10 

36 
10 

50 
30 

50 
10 

22 
12 

31   40 
8   26 

30 
21 

36 
20 

40 
8 

30 
18 

34 
16 

36 
18 

38 
16 

47 
26 

44   47 

24   19 

38 
34 

41 
34 

42 
33 

44 
28 

40 
30 

48 
35 

60 
33 

35 
26 

41 
20 

38.0 
19.1 

lUSSABZSlC  LAKE 

MAX 
MIR 

38 
22 

40 
-  3 

22 
-  5 

21 
-  6 

44 

-  6 

48 

13 

37 
5 

47 
25 

S3 

28 
9 

29   42 
0   25 

43 
22 

34 
18 

40 
2 

39 
17 

34 
10 

35 
19 

41 

16 

46 
21 

50   44 

23   15 

44 
34 

44 

34 

47 
35 

50 
21 

51 
23 

40 
34 

66 
31 

66 
28 

43 
14 

42.1 
16.5 

MOnrT  lASBIHGTOK  IB 

MAX 

MIN 

141  11   23    4 

-H  -  2  -38-20 

18 
3 

12 

-23 

22 

-  4 

33 

21 

33 

-22 

15 
-22 

14   17 
-15  -  1 

15 

4 

7 

-  5 

6 
-  4 

2 
-10 

1    9 
-  8  -  8 

9 
-  8 

20   29   29 
3   17   15 

25 
11 

18 
10 

16 
10 

18 
6 

39 

11 

41 
29 

32 
16 

11 
-  3 

15 

1 

18.0 
-  2.4 

XASBOA  3  11 

MAX   35 
MIR  -  4 

40 
2 

22 
-  3 

14 
-13 

26 
-  4 

47  i  23 
201  10 

42 
11 

54 
29 

31 
8 

26   291  46 
5    9   25 

27 
20 

37 
8 

41 
10 

36   38 
14   16 

35 
17 

44 1  52  1  41 

22 1  24   18 

49 
26 

41 
26 

44 

35 

48 
23 

S3 
27 

39 
31 

50 
32 

66 
28 

42 
13 

39.3 
15.6 

HE*  LOHDOK 

MAX   33 
MIR   12 

17 
-  3 

7 
-13 

15 
-10 

41 
5 

38   39 

2|   2 

48 
24 

30 
3 

16 
3 

21   33,  20 

5   18   15 

28 
13 

30 
14 

25 
11 

27   28 
8   10 

32 
10 

41   40   43 
181  30   26 

32 
28 

33 
29 

37 
30 

40 
24 

34 
28 

50 
32 

54 

26 

32 
19 

40 
16 

32.4 
14.0 

PETERBORO   23 

MAX   37 
MIR   20 

'I 

10 
-14 

^2 
-  8 

41 
9 

39 
13 

44 

5 

47 
26 

52 
10 

21 
6 

26   40 
8   24 

30 
20 

30 

16 

35 
13 

32 
14 

35 
11 

30 
18 

38 
12 

50'  41   46 
20.  27   20 

36 
32 

37 
31 

42 
34 

48 
28 

39 
30 

66 
34 

60 
38 

44 

24 

42 
16 

38.0 
17.5 

pimriAii  MOTca 

MAX 
MIR 

32   16    0 
15;-  61-17 

11 
-10 

34 

7 

39 

I 

35 

4 

36 
23 

42 

4 

19 

1 

18   33 
2   13 

19 
13 

27 
13 

24 
13 

23 

7 

27 
2 

22 

7 

35 
12 

43'  39 
15   22 

44 

11 

35 
27 

33 
28 

38 
26 

43 
24 

31 
16 

48 
29 

52 
31 

35 
18 

40 
17 

31.4 
11.9 

PLnODTB 

MAX 

MIR 

40J  27|   8 
20   3-11 

22 
-  7 

35 
-  1 

42 
8 

41 
6 

40 
19 

43 
14 

21 

7 

25   39 
5   20 

28 
20 

38 
18 

37 
2 

33 
15 

35 

1 

35 
18 

41 
14 

49 
20 

51 
24 

50 
15 

40 
31 

42 
32 

44 

33 

48 
27 

40 
22 

52 
33 

60 
24 

43 
25 

40 
13 

38.4 
15.2 

SDRRT  MOUKTAIH  DAM 

MAX 
MIN 

39   27!  15   18 
21-5-9-22 

44 

-  5 

42 
12 

40 
10 

48 
26 

53 
15 

24 
6 

25   39 
0   23 

36 
20 

34 
16 

38 
2 

31 

4 

33 
13 

34 
23 

37 
8 

50 

8 

46 
24 

47 
15 

44 

34 

38 
32 

41 
30 

47 
22 

46 
29 

60 
37 

61 
34 

49 
25 

42 
14 

39.6 
14.9 

WEST  LEBAXON  1  SW 

MAX 
MIR 

2B   39   19,  11 
-12    0  -  9-21 

21 
-14 

46 
10 

19 
-  8 

39 

-  1 

51 
27 

30 
9 

22   30 
-1,6 

37 
19 

25 
16 

35 
5 

35 
6 

29 
3 

37 
8 

34 
2 

40 
8 

50 
8 

46 
14 

51 
22 

39 
33 

39 
34 

43 
20 

48 
23 

38 
32 

56 
31 

58 
26 

37 
14 

36.5 
10.0 

WIRDHAII 

MAX 
MIR 

42   40   18 !  28 

24    2-4  1-12 

46 
-  4 

44 

16 

40 

8 

54 
22 

54 
22 

28 
8 

30   48 
2   26 

42 
24 

38 
18 

44 

4 

38 
12 

38 
14 

38 
20 

46 
16 

52 
20 

48 
24 

48 
18 

42 
32 

44 

32 

48 
32 

54 
28 

50 
26 

60 
36 

68 
32 

60 
28 

44 

16 

44.3 
17.5 

WOLTEBOBO  FALLS 

MAX 

MIR 

38  28 
22    5 

6   21 

44 

0 

41 
9 

38 
6 

42 
25 

45 
17 

18 

7 

29   41 
9   22 

29 
20 

35 
18 

36 

1 

30 
13 

31 
0 

35 
16 

38 
13 

45 
20 

45 
23 

49 
13 

38 
31 

44 
32 

48 
31 

47 
26 

40 
21 

46 
33 

58 
31 

42 
27 

42 
13 

37.7 
15. S 

WOODSTOCK 

MAX 
MIR 

40   29 
19-3 

4 
-12 

21 
-  7 

31 
-  5 

41 
3 

38 
2 

42 
17 

48 
15 

20 
2 

23   35 
2   19 

29 
18 

33 
18 

33 
3 

28 
17 

30 
-  1 

30 
17 

35 
15 

43 
23 

46 
24 

48 
15 

42 
29 

38 
32 

42 
32 

44 

28 

38 
22 

50 
32 

58 
32 

41 
25 

44 
13 

36.3 
14.4 

RHODE  ISLAKD 

BLOCK  ISLAM)  WB  CITY 

MAX 
MIN 

-42 
27 

28 
15 

21 

11 

25 

7 

45 
22 

41 
22 

37 
17 

52 
37 

45 

23 

30 
20 

43   49 
23   37 

37 
30 

35 
26 

44 

30 

36 
26 

38 
23 

43 
25 

41 
21 

41 
3p 

38 
32 

42 
34 

46 
36 

46 
35 

48 
36 

48 
35 

49 
37 

53 
44 

55 
38 

41 
30 

41 
28 

41.3 
27.6 

OEEHTILLE 

MAX 
MIN 

SB 

25 

30 
12 

IS 
2 

25 
-  4 

44 

10 

41 
18 

40 
10 

50 
27 

56 
17 

29   31 
10   10 

50 
28 

32 
28 

34 
20 

42 
28 

42 
22 

45 
17 

37 
24 

42 
23 

42 
27 

45 
27 

45 
34 

44 

32 

49 
31 

54 

30 

42 
33 

60 
38 

72 
43 

56 
25 

41 
19 

42.5 
22.2 

KIHGSTOH 

MAX 
MIR 

40 
27 

30 
15 

23 
5 

27 
0 

44 

11 

41 
24 

37 
13 

52 
25 

50 
22 

33 
15 

39   53 
10   36 

39 
29 

35 
23 

44 

8 

36 
22 

37 
21 

40 
25 

43 
19 

48 
22 

35 
26 

42 
30 

44 

37 

46 
33 

51 
29 

52 
28 

41 
35 

56 
40 

60 

41 

47 
27 

42 
20 

42.2 
23.2 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIR 

40 
23 

23 
10 

17 
5 

26 

1 

46 

14 

43 
17 

38 
12 

52 
28 

53 
19 

28 
17 

38   52 
14   33 

34 
26 

35 
23 

45 

19 

37 
21 

36 
21 

40 
22 

43 
20 

47 
27 

36 
30 

45 
30 

47 
37 

45 
35 

50 
34 

54 
32 

42 
37 

61 
41 

64 
40 

44 

28 

42 
23 

42.0 
23.8 

psovideuce  wb  city 

MAX 

MIN 

42 
23 

25 
10 

18 
5 

27 
2 

47 
19 

42 
17 

40 
14 

55 
30 

55 
18 

29 
17 

3.9   52 
17   33 

34 
26 

37 
24 

47 
23 

38 
23 

40 
21 

40 
23 

45 
20 

53 
27 

37 
33 

48 
30 

49 
37 

46 
36 

51 
36 

57 
33 

44 

39 

60 
41 

59 
40 

45 
30 

43 
25 

43.4 
24.9 

TERMOirr 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

MIN 

30 
-10 

44 

7 

22 
-  5 

15   23 
-16  -13 

43 
15 

21 

-  1 

41 

1 

58 
26 

26 
11 

25   30 
5    9 

38 
20 

24 
18 

36 
13 

39 
10 

33 
11 

38 
13 

38 

8 

40 
13 

52 
18 

47 

19 

50 
23 

42 
33 

40 
33 

43 

23 

50 
29 

37 
30 

55 
33 

61 
27 

37 
17 

38.0 
13.5 

BLOOMFIELD 

MAX 

MIN 

33   30    3   17  1  38 

15  i-  2  -17  -2  1-12 

40 

1 

32 
-18 

47 
23 

53 
16 

16 
2 

25   31 
-11   20 

28 
7 

30 
12 

31 
-  5 

26 

-  7 

28 
-15 

28 
11 

32 
8 

43 
0 

50 
17 

51 
10 

50 
34 

39 
31 

42 

31 

42 
18 

43 
15 

48 

34 

SO 
34 

46 
20 

41 

3 

35.9 
8.0 

BDRLIHGTOH  WB  AIRPORT 

MAX   36   16    2   15   42 
MIN   15  -   4  |-14  |-17  [  15 

28 

-  1 

33 
-  5 

50 
31 

32 

7 

16 
6 

31   33 
1   16 

22 
16 

32 

14 

31 
20 

23 
5 

31 
0 

26 
14 

33 

1 

40 

9 

43 
24 

50 
20 

40 
32 

36 
30 

40 
30 

42 
25 

41 
27 

59 
40 

44 

28 

31 
18 

40 
15 

33.5 
13.5 

CAVEHDISH 

MAX 

MIN 

37 
20 

25    9   18   47 
3  1-11  -25  -  7 

44 

10 

39 
-10 

45 
20 

50 
12 

20 
6 

25   39 
-  2   22 

30 
18 

34 

13 

38 
8 

32 

4 

31 

1 

33 
18 

35 
8 

47 
3 

43 
19 

49 
10 

43 
31 

38 
32 

42 
30 

45 
20 

36 
25 

55 
33 

57 
30 

39 
24 

42 
8 

37.6 
12.0 

CHELSEA  2  3 

MAX 
MIR 

39 
18 

20   16    8   19 
-13  -22  -32  -  2 

43 

4 

15 
-18 

39 
-10 

49 
25 

28 

4 

20   27 
-8-1 

34 
14 

25 

8 

33 
-  1 

34 

7 

29 
-  5 

34 
-  4 

32 

-  4 

38 
-  3 

45 
7 

48 
9 

50 
12 

40 
30 

37 
27 

41 
15 

45 
18 

39 
29 

55 
27 

53 
21 

32 

7 

34.4 
4.3 

CORHWALL  1  n 

MAX 

MIN 

37 
14 

29   14   17   38 
8-12  -16  :   8 

42 

7 

35 
-  5 

44 

27 

49 
15 

20 

7 

26   33 
5   23 

34 
IB 

37 
12 

35 
18 

32 
10 

37 
3 

35 
20 

38 
8 

42 
20 

45 

25 

52 
22 

46 
31 

36 
30 

41 
30 

45 

24 

37 
27 

59 
36 

60 
40 

46 
22 

42 
16 

38.3 
15.9 

DORSET  1  3 

MAX   36   21    9  i  20   46 
MIN   18    5  -11  1-20  -  6 

40 
9 

41 
-  8 

51 
24 

52 

7 

24 

3 

28   38 
0   25 

30 
17 

34 
15 

36 

7 

36 
5 

34 
10 

30 
17 

39 
-  2 

49 

1 

43 
21 

51 

14 

41 
30 

37 
30 

40 
26 

39 
28 

62 
35 

57 
34 

40 
19 

45 

11 

38.3 
12.1 

EAST  BASKET 

MAX   27   36   IS    0   14 

MIN  -26  -  1  -16  -32  -24 

41 
5 

10 
-18 

35 
-12 

50 
28 

26   12   27 
5-8-3 

29 
12 

20 
15 

29 

4 

31 

7 

23 

-10 

27 

-  I 

27 
11 

31 
-  2 

42 
10 

47 
11 

50 
18 

39 
32 

36 
30 

40 
23 

42 
20 

38 
24 

SO 
34 

52 
23 

30 

7 

31.5 
5.4 

EHOSBDRG  FALLS 

MAX  1  35 
MIN  -  1 

16 
-  1 

1   13   41 

-22  -31  -  9 

39 
0 

40 
-15 

50 
30 

49   14   29   35  ;  25 

-  4  1   0  -12   20  [   7 

29 

1 

31 

7 

31 
-  2 

34 
-12 

26 
-  2 

34 
-  3 

43 
-  2 

53 
20 

54 

14 

44   38 

34   30 

42 
32 

44 

17 

47 
30 

63 
38 

45 

35 

39 
19 

*l 

36.5 
7.3 

LEKINCTOll  3  HE 

MAX   33 
MIN   14 

16 
-  7 

-  2   13   39 
-IB  -29  -12 

40 
-  9 

33 
-  8 

47 
29 

45  j  10 

2  {-  4 

25   27   21 
-11    6    8 

28 
13 

29 
3 

21 
-  8 

25 
-19 

24 
8 

33 
13 

38 
3 

55 
12 

51 

7 

39   36 
31   30 

40   38 

30  1  18 

38 
12 

SO 
34 

49 
32 

33 

11 

38 
0 

32.6 
6.2 

MIDDLESEX 

MAX   25 
MIN  -11 

38 
10 

14 
-14 

2   19 
-25  -21 

44 

5 

14 

-  8 

34 
-  3 

41   27 

26    4 

16   30 
-3-2 

31 
13 

22 
14 

32 
7 

32 

8 

25 
-  7 

32 
0 

27 
12 

39 
9 

43 
18 

49 
14 

SO   40 
21   30 

38 
31 

41 
21 

44 

23 

40 
30 

55 
31 

50 
20 

30 
0 

33.0 
8.4 

MOHTPELIER  AP 

MAX  35 
MIR   13 

13 
-  5 

0 
-17 

15 
-15 

43 
3 

31 

1 

32 
-  3 

45 

26 

36   14 
3    5 

24   31 
-  1   12 

31 
12 

29 
10 

31 
10 

24 

4 

31 
-  3 

25 
14 

33 
10 

42 
14 

48 
24 

46 
15 

37  .  35 
31   29 

39 
30 

44 

24 

37 
23 

55 
35 

48 
25 

28 
16 

42 
9 

32.7 
11.4 

NEWPORT 

MAX 
MIR 

35 
12 

13 
-10 

-  5 

-21 

12 
-27 

41 
11 

23 

1 

32 
-11 

46 
29 

34 

9 
1 

24   28 
-  5   13 

22 
13 

30 
13 

29 
12 

23 
-  6 

30 
-12 

24 

12 

30 
12 

43 
5 

49 
17 

S3 
11 

44 

32 

36 
28 

43 
28 

44 

20 

40 

19 

52 

37 

44 

27 

38 
14 

41 

10 

32.5 
9.3 

See  reieieoce  notes  EoUowlim  Statloa  Index. 


Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
HARCB   1950 


Station 

Day  of  month 

1 

1:23(4 

! 

5 

6 

7  j 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

UAX 

MIN 

36' 
20 

26t  I4I  16 

41  -13i  -23 

43 
5 

-  5: 

-i 

41 
25 

45 
12 

16 
5 

23 

-  4 

31 
22 

25 
14 

30 
14 

33 
8 

26 
16 

31 
-  3; 

28 
18 

35 
3 

43 
8 

48 
24 

48 

14 

45 
32 

37 
31 

41 
31 

43 
20 

39 
22 

58 
35 

55 
35 

47 
21 

39 
10 

35.8 
12.8 

RUTLAND  1  SE 

MAX 
MIN 

39| 
20! 

25)  11   13 
4| -11  -20 

43 
2 

" 

37! 

-  4| 

47 
24 

53 
9 

24 
5 

27 
3 

35, 

24, 

28 
19 

35 
11 

36 
17 

29   32 

111  6 

30 
18 

36 
-  2 

^? 

46 
23 

50 
19 

45 
32 

40 
30 

41 
30 

43 
20 

41 
26 

62 
38 

57 
38 

42 
21 

42 
14 

37.9 
14.2 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

34: 
18 

is!   1|  14 
1  -19  -13 

40 
3 

40 

0! 

36 
l| 

47 
28 

'I 

13 
2 

26 
3 

31 

14 

24 
16 

34 
13 

32 

17 

25'  29 
7   4 

24 
16 

31 
7 

40 
16 

46 
27 

53 
24 

44 
34 

37 
29 

40 
30 

40 
25 

41 
30 

61 
39 

55 
38 

40 
19 

40 
21 

34.9 
14.6 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

38 
17 

29   5!  19 
4  -15  -27 

41 
-  4 

42 
4 

35 

-  5l 

42 
27 

50 
16 

18 

* 

25 
-  6 

33 
22 

27 
13 

33 
15 

30 
5 

29  33 
2-9 

31 
18 

36 
9 

45 

1 

51 
19 

52 

X2 

48 
27 

39 
32 

42 
30 

43 
20 

44 

20 

50 
35 

51 
34 

44 

23 

41 
8 

37.0 
11.3 

SOUERSET 

MAX 

HIN 

29 

-  9| 

30   10   5 
4-16  -16 

22 
-  8 

43 

5 

15 
-10 

39 
-  2 

38 
12 

14 
-  2 

15 
-  4 

33 
6 

35 
12 

19 
10 

25 
10 

27   25 
6   0 

29 
4 

22 
4 

30 

4 

48 
6 

47 
5 

44 
10 

33 
26 

35 
25 

33 

14 

43 
24 

38 
29 

59 
29 

53 
15 

30 
0 

31.2 
6.2 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

24 
-28 

32   15   0 

2|-17| -34 

18 
-29 

38 
3 

io| 

-19 

32 
-19 

44 
28 

30 

-2 

12 
-16 

27 

2 

30 
8 

28 
12 

30 
-  4 

30^23 
-  8  -17 

28 
-18 

-'I 

32 
-  6 

42 
-  6 

50 
6 

SO 

7 

40 
30 

37 
29 

40 
14 

40 

20 

36 
24 

44 
33 

50 
20 

28 
0 

31.2 
.4 

WILDER  1  E 

MAX 

4  IN 

321 
-10 

40 
-  8 

16    7 
-18-26 

16 
-14 

401 

6 

11 

-12 

34 
-  3 

45 
24 

24 

4 

17 

-  5 

25 

2 

32 
15 

23 
8 

38 
0 

36   27 

61  -  2 

32 
10 

32 
-  1 

36 
5 

45, 
20 

43 

11 

46 
25 

34 
28 

34 
28 

46 
18 

40 
20 

33 
30 

54 
27 

54 
22 

29 
9 

32.9 
7.1 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

25 
-10 

17 
0 

12   19 
-  9|-27 

46 
-  4 

44  i 
7i 

37| 
-11 

39 
23 

48 
14 

20 
6 

25 

-  6 

37 

21 

28 
16 

33 
12 

35 
6 

32   34 
0   2 

34 
19 

40 
0 

48 
3 

47 
18 

51 
9 

47 
30 

40 
31 

42 
31 

SO 
18 

37 
21 

53 
32 

56 
30 

42 
23 

44 

9 

37.5 
10.1 

)  notes  ioUowing  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1950 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  IB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

0.5 

0.1 

T 

0.4 

CREAM  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
11 

11 

•11 

11 

9 

9 

8 

3 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1.0 

1 

1.0 
2 

1 

1 

T 

4.0 

4 

1 

T 

3.0 
3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

0.5 

T 

1.5 

1 

T 

T 

T 

0.5 

T 

3.0 
3 

3 

T 

CREENVICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

T 
T 

T 
T 

BARTFORO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

4 

T 
4 

4 

1 

1 

T 

T 

T 

0.1 

T 

1.9 

1 

0.9 
1 

0.2 

0.7 

1.8 

1 

T 

MIDDLETOm 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

7 

T 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

4 

1.3 

1 

1.8 
3 

1 

T 

0.2 

T 

0.7 
1 

2.1 
2 

T 

T 

MOOKT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 
3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

0.1 

T 

0.9 
1 

1.1 
2 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

T 
T 

0.6 

T 

T 

NEV  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

0.5 

T 

T 

T 

0.1 

T 

0.2 
T 

T 

T 

1.1 

1 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
21 

1.0 
21 

0.2 
21 

21 

21 

19 

19 

18 

0.6 
13 

0.9 
13 

T 
13 

0.5 
13 

0.7 
12 

2.6 
14 

T 
13 

T 
13 

13 

4.9 
17 

0.8 

17 

17 

0.5 
14 

3.7 
17 

T 
15 

1.1 
15 

T 
14 

11 

0.1 
8 

7 

6 

0.4 

5 

T 
5 

NORTH  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7 

T 

7 

7 

7 

5 

5 

4 

3 

0.2 

1 

1 

0.2 

1 

T 
1 

1.5 
2 

2.3 
3 

1 

1 

T 

1.1 
1 

1 

T 

2.1 
2 

1 

T 

0.1 

T 

T 

T 

T 

NORWICH  3  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

T 

2.1 

1 

1.0 

1.0 

1 

0.3 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

7 

1.5 
8 

7 

7 

5 

5 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

0.8 

1 

3.5 

1 

T 

T 

T 

T 

3.2 

1 

T 

T 

3.5 
1 

T 

STORRS 

SNOWFALL 
SN  m   GND 

T 
7 

T 

7 

7 

7 

_ 

5 

- 

T 

T 
T 

0.2 
T 

1.6 
2 

0.8 
2 

T 
T 

T 

0.2 

T 

1.6 
2 

T 

T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

1.2 
T 

T 

WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

7 

T 
6 

6 

5 

4 

4 

4 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

5.0 
5 

_ 

. 

WATERBDRT 

SNCWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1 

3.0 
3 

T 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

0.5 

T 

2.0 
T 

0.5 

1.6 

MAINE 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.7 

4 

0.2 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2.2 
5 

5 

T 
5 

T 
3 

0.2 
3 

1.3 

4 

0.8 

5 

5 

5 

5.8 
10 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

0.7 
4 

2 

2 

T 
2 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

9 

4 

T 

T 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

5 

4 

1 

1 

1 

- 

T 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
31 

0.2 
31 

T 
31 

30 

2.5 
32 

T 
33 

32 

28 

1.5 
13 

0.3 

14 

12 

0.7 
13 

12 

10 

9 

9 

9 

T 
9 

T 
8 

7 

5 

4 

0.4 
3 

2.4 
5 

T 
4 

3 

0.1 
3 

T 
2 

0.2 
2 

2.9 
5 

4 

EASTPORT  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

7 

T 

7 

7 

7 

T 
6 

T 

5 

5 

4 

0.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.5 

T 

1.1 
1 

T 

T 

T 

10.7 
10 

8 

6 

4 

2 

0.3 
T 

T 

T 
T 

T 

0.4 

T 

T 

FORT  KENT  1  S£ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3.0 

- 

- 

2.0 

4.0 

- 

. 

- 

T 

- 

2.5 

_ 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

. 

- 

- 

- 

T 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

5.0 

- 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
36 

36 

36 

35 

0.3 
34 

T 
34 

33 

29 

T 
23 

23 

22 

T 
21 

4.0 
25 

1.0 
24 

2.0 
26 

25 

24 

2.8 
27 

25 

23 

20 

18 

3.0 
20 

4.0 
24 

22 

20 

1.5 
22 

19 

2.0 
20 

2.7 
20 

18 

BOULTON  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.6 
26 

T 
26 

26 

26 

0.9 
27 

T 
27 

23 

16 

T 

4 

T 
4 

3 

1.0 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

T 
2 

T 
2 

1 

1 

1 

1.3 
1 

2.3 

4 

T 
3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.6 

1 

T 

HOULTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
25 

24 

24 

23 

2.0 
25 

25 

23 

19 

1.0 
12 

12 

12 

1.0 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

8 

7 

5.0 
8 

8 

8 

T 
8 

T 

7 

4 

3.0 

5 

4 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

11 

10 

10 

10 

8 

7 

7 

5 

1 

1 

0.1 

1 

T 

4.0 
4 

1.5 
5 

T 
2 

1 

1 

11.0 
11 

6 

4 

2 

1 

T 
T 

0.5 

T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

0.1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
11 

10 

10 

10 

7 

7 

7 

6 

T 

1 

1 

0.3 

1 

T 
T 

3.0 
3 

1.1 
3 

T 
2 

1 

1 

11.0 
11 

6 

4 

2 

1 

T 
T 

0.5 

T 

T 

T 

0.4 
T 

T 

0.1 

PRESQUE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
22 

T 
22 

22 

22 

1.0 
23 

21 

18 

16 

14 

14 

14 

T 
14 

14 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

10 

8 

5 

5.0 
4 

3 

3 

T 
3 

T 

1 

T 
T 

5.0 
6 

2 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
13 

T 
13 

13 

13 

11 

11 

10 

7 

2.0 
4 

4 

4 

2.0 
4 

0.5 
5 

1.0 
5 

0.5 

5 

5 

5 

11.5 
16 

13 

8 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

0.5 

1 

T 

T 

T 

T 

RUMFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  OH   GND 

1.0 
33 

32 

31 

31 

31 

30 

29 

28 

21 

19 

T 
19 

T 
18 

2.0 
20 

3.0 
20 

0.3 
19 

19 

19 

10.2 
29 

28 

22 

19 

16 

4.0 
20 

2.3 
21 

18 

16 

1.0 
17 

0.5 
16 

12 

1.5 
13 

12 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
13 

T 
13 

13 

13 

T 
13 

T 
13 

12 

9 

0.5 
T 

T 

T 

T 
T 

0.5 

1 

T 

T 

T 

T 

9.0 
9 

7 

5 

3 

2 

2 

1.0 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
22 

1.0 
23 

T 
23 

23 

22 

20 

18 

14 

T 
7 

T 
6 

6 

T 
6 

T 

4 

1.0 
5 

4 

4 

2 

4.5 
6 

0.5 
6 

5 

2 

2.0 
2 

T 
1 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

10 

9 

9 

6 

5 

5 

T 
2 

T 
T 

T 

0.2 

T 

T 

V 

1.2 

1 

T 
T 

T 

0.5 

T 

1.8 

1 

T 

T 

0.7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BILLERICA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

- 

2.5 
3 

2 

T 

T 

2.3 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

2.1 
15 

14 

14 

14 

11 

11 

10 

9 

7 

7 

T 

7 

6 

0.2 
6 

3.5 
9 

9 

8 

7 

3.5 
11 

10 

8 

T 
7 

7 

6 

T 
6 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

T 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
8 

8 

8 

8 

7 

5 

5 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

0.1 

T 

2.1 
2 

4.7 
5 

T 

4 

3 

3 

3.3 

4 

3 

T 

3.0 
2 

T 

0.5 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.4 
1 

1.6 
2 

T 

1 

T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

See  f'  -ence  notes  following  Station  Index. 
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Table  7-Contlnued 

br 

iU 

WJ 

*AJ 

LL 

J\i 

NL 

b 

JNL 

JW 

L 

)N 

UJ 

iU 

ur 

^U 

NEW  ENGLAND 
MARCH  1950 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

T 
T 

4.3 

4 

3 

T 

T 

0.5 
T 

1.0 

1 

EDGARTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

FALL  RIVER  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

0.1 
T 

0.5 
T 

3.0 
2 

T 

T 

2.0 

T 

T 

2.5 
2 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
10 

T 
10 

10 

9 

7 

7 

6 

3 

1 

1 

T 
1 

T 
1 

0.5 

1 

4.0 
2 

T 
1 

1 

T 

2.5 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HOOSAC  TUNNEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
22 

0.5 
20 

T 
20 

19 

18 

18 

18 

17 

T 
17 

T 
16 

16 

1.5 
16 

T 
14 

2.5 
16 

T 
12 

T 
14 

14 

6.0 
19 

1.5 
19 

16 

14 

14 

T 
13 

T 

13 

13 

12 

T 
12 

10 

8 

6 

T 
5 

BYANNIS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

0.2 

T 

T 

T 

KNIGHTVILLE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

18 

18 

16 

15 

14 

12 

10 

10 

10 

9 

T 
9 

1.0 
10 

9 

8 

7 

3.0 
10 

9 

7 

3.0 
8 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

LOITELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

1.0 

1 

3.0 

4 

T 
2 

2 

1 

3.0 
4 

3 

1 

MIDDLETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
5 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

2 

T 

1 

1 

1.5 
2 

T 

T 

T 
T 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.8 

0.4 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

T 

0.5 

T 

2.7 
1 

T 

1.0 

T 

2.0 

T 

PITTSFIELD  VB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
9 

0.1 
9 

9 

9 

7 

7 

6 

0.3 
2 

1.1 
2 

T 
2 

0.2 
2 

T 

1 

0.9 

1 

0.5 
1 

T 
1 

1 

0.4 

1 

2.0 

4 

2 

T 

0.8 

T 

T 

0.2 

T 

1.3 
T 

T 
T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

PLYMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 

T 

1.0 

1 

T 

T 

2.0 

BOCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

2.0 
3 

T 
2 

2 

1 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
9 

T 
9 

9 

8 

7 

7 

5 

3 

0.7 

1 

1.7 

1 

T 

1.3 

1 

1.5 
1 

T 

STOCEBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
11 

T 
11 

T 
11 

10 

9 

8 

7 

T 

0.5 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

0.5 
T 

T 

T 

T 

2.5 
2 

1 

T 

2.5 

1 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

SWAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

. 

- 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

7 

6 

5 

4 

* 

3 

3 

T 

T 
T 

T 
T 

1.2 
1 

1.7 
2 

T 

1 

T 

T 

0.8 
T 

0.3 
T 

T 

T 

WESTFIELD  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

T 
15 

T 
15 

15 

11 

9 

8 

6 

T 
5 

5 

T 
5 

4 

2.0 
6 

T 
4 

T 
4 

2 

T 
2 

2.0 
4 

3 

2 

T 
2 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

T 
10 

10 

9 

8 

7 

T 
7 

T 
2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1.1 

1 

0.3 
2 

T 

T 

T 
T 

2.0 

1 

0.9 

1 

1 

T 

T 

T 

WORCESTER  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
15 

T 
15 

15 

14 

12 

11 

9 

6 

T 
4 

T 

4 

0.5 
4 

T 
2 

1.5 
3 

0.3 
3 

T 
3 

3 

T 
2 

4.5 
6 

2 

4.0 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
25 

T 
24 

24 

24 

24 

T 
23 

23 

22 

1.5 
23 

22 

1.0 
23 

0.5 
21 

4.0 
24 

1.0 
25 

0.5 
25 

25 

24 

7.0 
30 

28 

26 

25 

24 

3.0 
27 

1.0 
26 

25 

24 

1.0 
25 

24 

21 

T 
20 

19 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
19 

0.5 
18 

T 
18 

IS 

16 

16 

T 
16 

13 

T 
5 

T 
4 

* 

0.5 
5 

3 

3.5 
7 

T 
5 

1.0 
5 

4 

2.5 
6 

5.5 
12 

T 
10 

8 

6 

3 

9.0 
10 

T 
8 

5 

5 

2.0 
5 

2 

3.0 

4 

3 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  OW  GND 

0.1 
11 

T 
11 

11 

11 

11 

T 
10 

10 

5 

0.1 
2 

T 
2 

T 
2 

1.0 
3 

1.0 

4 

3.0 

7 

1.0 
8 

8 

8 

8.0 
14 

13 

11 

9 

6 

4 

4.0 
8 

7 

5 

4 

3 

2 

3.0 
4 

3 

BLACKWATER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

12 

12 

0.5 

12 

0.5 
12 

2.0 
14 

2.0 
16 

14 

14 

14 

7.5 
21 

19 

18 

16 

14 

T 
12 

11 

11 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
10 

T 
10 

T 
10 

9 

9 

T 
8 

8 

T 
5 

T 
3 

3 

0.3 
3 

T 
3 

1.4 
4 

1.8 
6 

T 
5 

4 

T 
4 

3.8 
7 

7 

6 

4 

3 

T 

1 

0.4 

T 

T 

. 

0.6 

T 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

4 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1.5 
3 

T 
2 

T 

T 

3.5 
4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
26 

0.6 
26 

25 

25 

0.2 
25 

1.6 
26 

26 

25 

1.5 
22 

1.5 
25 

24 

1.9 
25 

0.8 
24 

6.3 
30 

1.0 
29 

4.0 

31 

29 

1.5 
30 

3.5 
33 

0.7 
31 

30 

27 

26 

4.2 
30 

0.5 
28 

27 

27 

0.7 
26 

25 

5.7 
29 

0.6 
27 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
17 

17 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

T 
13 

T 
12 

T 
12 

0.7 
10 

2.0 
12 

2.0 
14 

T 
13 

12 

12 

5.0 
17 

16 

15 

14 

14 

13 

T 
12 

12 

11 

0.5 
11 

9 

8 

8 

7 

GLENCLIFF  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
14 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

9 

3.5 

7 

7 

T 
7 

0.9 
7 

2.5 
8 

2.0 
9 

0.6 
9 

T 
9 

9 

7.0 
13 

12 

10 

8 

7 

4 

0.4 
3 

3 

2 

T 
2 

1 

1 

0.3 
T 

T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
16 

T 
16 

T 
16 

16 

15 

15 

15 

13 

0.1 
10 

T 
10 

0.4 
10 

1.8 
10 

3.6 
14 

2.4 
14 

T 
14 

0.2 
13 

13 

2.8 
15 

14 

12 

11 

10 

10 

10 

10 

9 

0.5 
9 

7 

6 

0.9 

T 

KEENE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.4 

11 

T 
10 

10 

10 

8 

7 

7 

6 

3 

3 

0.9 
3 

0.3 
1 

0.5 
2 

2.1 
2 

T 

1 

1 

1 

3.3 
4 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

LAKEPORT  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
20 

0.2 
20 

T 
20 

20 

20 

18 

18 

17 

T 
12 

0.2 
12 

12 

0.8 
13 

13 

4.8 
17 

17 

T 
14 

14 

4.3 
18 

0.6 
18 

18 

17 

13 

T 
13 

1.2 
14 

T 
13 

12 

0.1 
11 

1.4 

11 

10 

7 

7 

HASSABESIC  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
11 

0.3 

11 

11 

11 

10 

9 

8 

8 

5 

5 

5 

3 

0.5 

4 

2.3 
6 

5 

5 

4 

2.5 
7 

5 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
5 

4 

2 

2 

1.7 
2 

1.0 
2 

1 

0.4 

1 

1.8 
2 

2 

0.9 
2 

2.3 
3 

1.9 
4 

1.0 
4 

3.2 

5 

0.3 

3 

0.2 
3 

5.9 

7 

4 

4 

3 

2 

1.7 
2 

1.0 

4 

4 

1 

0.8 
5 

1 

4.4 

5 

1.5 
4 

3 

NEW  LONDCN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
10 

10 

T 
10 

10 

9 

T 
9 

9 

T 
8 

T 

7 

5 

0.2 
5 

0.1 
6 

2.6 
9 

0.7 
9 

T 
8 

8 

8 

T 
8 

7 

5.6 
13 

12 

10 

2.0 
12 

10 

9 

5 

2.0 

7 

5 

4 

3 

3 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
36 

T 
36 

T 
36 

35 

T 
35 

0.5 
36 

35 

0.5 
35 

0.5 
33 

33 

0.5 
33 

1.0 
37 

1.5 
36 

1.0 
36 

8.0 
43 

T 
38 

38 

18.0 
50 

T 
46 

42 

41 

38 

3.0 

41 

2.0 
42 

39 

38 

2.0 
40 

T 
39 

35 

5.0 
37 

34 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7-  Continued 

s^ 

lO' 

Wi 

AJ 

X 

AI 

sTD 

S] 

^C 

)W 

o 

N 

GI 

lO 

LHN 

n? 

NEW  ENGLAND 
NARCB  1950 

Stabon 

Day  oi  mcmth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SDRRT  MOroiTAIN  DAM 

SNOVFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
12 

T 
12 

12 

11 

11 

11 

10 

8 

5 

5 

0.7 
6 

0.8 
5 

0.7 
5 

2.0 

5 

5 

5 

5 

4.0 
8 

7 

5 

5 

4 

3 

T 
3 

2 

2 

T 
2 

TDCKBUIAII  RATINE 

SNOVFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
38 

38 

36 

35 

T 
33 

1.2 
33 

T 
33 

33 

2.0 
31 

31 

31 

2.2 
33 

1.7 
35 

2.5 
36 

9.0 
42 

2.5 
42 

41 

14J 
53 

1.0 
50 

47 

46 

46 

0.7 
49 

1.1 
50 

T 
47 

47 

1.4 
48 

41 

0.3 
39 

7.8 
44 

43 

WIDDBAII 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

T 
12 

T 
12 

12 

12 

8 

6 

6 

5 

1 

1 

T 
T 

T 

0.5 

1 

3.0 

1 

T 
1 

1 

1.5 
2 

T 

T 

T 
T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  OH   GND 

3.3 
43 

42 

42 

41 

41 

39 

38 

36 

2.6 
28 

28 

0.3 
27 

1.2 
26 

1.4 
27 

2.5 
29 

0.6 
29 

0.2 
28 

26 

12i) 
38 

1.0 
36 

34 

32 

29 

T 
26 

T 
24 

23 

22 

18 

16 

T 
15 

T 
14 

13 

■BODE  ISLAND 

BUXnC  ISLAND  IB  CITT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 

0.8 

2.4 

T 

T 

T 

2.3 

1 

EmCSTOM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

1.0 

3.0 
3 

1 

PBOTIDENCE  IB  CITT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.2 

0.8 

T 

1.7 
2 

T 
T 

T 

0.5 

0.5 

T 

TEBMONT 

BELLOVS  FALLS 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

1.0 
8 

8 

T 

7 

7 

6 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

1.0 
3 

0.4 
3 

3.5 

5 

4 

3 

3 

6.0 
8 

7 

5 

1 

1 

T 
1 

T 

T 

BLOOIU'IELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

3.0 
21 

21 

21 

1.0 
21 

2.0 
23 

6.0 
28 

0.3 
28 

0.3 
28 

28 

5.0 
32 

0.5 
32 

27 

23 

20 

20 

15 

13 

10 

_ 

- 

- 

4.0 

- 

BDILnCTOH  WB  AIRPOIT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

T 
S 

5 

5 

T 

4 

T 

4 

4 

1.2 

1 

1.2 
3 

3 

T 
3 

0.6 
2 

2.5 

4 

0.5 

4 

0.3 

4 

T 
4 

T 
3 

2.3 
5 

4 

3 

2 

1 

0.4 

T 

0.9 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

0.4 

T 

0.7 
T 

T 

CATENDISB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
26 

0.1 
26 

26 

26 

24 

T 
24 

23 

21 

0.7 
18 

0.1 
18 

0.4 
18 

1.0 
19 

2.8 
22 

2.2 
24 

0.7 
24 

22 

22 

6.1 
24 

T 
24 

23 

22 

21 

0.9 
21 

0.2 
21 

T 
21 

20 

0.5 
20 

19 

16 

T 
IS 

15 

DORSET  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
15 

14 

14 

14 

13 

12 

11 

10 

2.0 
9 

7 

4 

3 

2.0 
5 

5 

5 

5 

5 

5.0 
10 

9 

8 

7 

6 

5 

3.0 
8 

7 

6 

6 

6 

T 
2 

2 

1 

KROSBORC  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
18 

2.0 
18 

18 

18 

14 

T 
12 

10 

5 

7.0 
9 

9 

T 
9 

8 

3.0 

11 

11 

5.0 
16 

16 

13 

6.0 
19 

17 

15 

10 

5 

3 

2 

2 

2 

T 
T 

T 

T 

3.0 
T 

T 

LBilllGTOII  3  HE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

14 

14 

14 

13 

12 

10 

9 

« 
8 

1.0 
9 

9 

8 

1.0 
9 

7.0 
16 

16 

1.0 
16 

16 

16 

3.0 
19 

17 

15 

12 

9 

8 

8 

6 

4 

T 
2 

2 

2.0 
2 

1 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
18 

0.2 
16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

T 
13 

0.7 
14 

14 

1.0 
15 

14 

3.2 
17 

T 
16 

1.5 
17 

16 

6.0 
21 

0.8 
21 

19 

17 

14 

13 

0.7 
11 

T 
11 

10 

T 
9 

6 

3 

1 

REVPOBT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
15 

0.2 
15 

0.8 
15 

15 

15 

T 
15 

14 

T 
9 

2.2 
9 

T 
9 

0.2 
9 

0.4 

9 

3.6 
12 

0.4 
13 

1.0 
13 

T 
13 

13 

5.0 
17 

T 
17 

15 

14 

12 

1.0 
11 

0.6 

11 

10 

9 

0.5 
9 

7 

0.8 
5 

T 
6 

5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
11 

T 
11 

11 

11 

10 

9 

9 

7 

1.0 
5 

T 
5 

T 
5 

IwO 
5 

2.0 
7 

2.0 
6 

T 
6 

T 
6 

5 

7.0 
11 

T 
7 

6 

5 

4 

3.5 
7 

2.0 

7 

5 

4 

1.0 

4 

2 

1 

1.0 

1 

T 

RUTLAND  1  3E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
8 

T 
8 

8 

8 

6 

T 
6 

5 

2 

2.5 
3 

T 
3 

T 
3 

0.3 
1 

2.0 
3 

2.5 
2 

1 

T 

1 

1 

4.0 

5 

3 

T 

T 

1.0 

T 

0.5 

T 

0.8 

SAINT  AIJUNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
11 

10 

10 

10 

10 

9 

8 

6 

5.0 
11 

11 

10 

10 

2.0 
12 

4.0 
12 

1.5 
12 

12 

12 

3.5 
15 

13 

10 

10 

8 

6 

2.0 
6 

4 

3 

3 

T 

T 

2.0 

T 

T 

SAINT  JOBNSBDST 

SNOWFALL 
SN  OH   GND 

2.0 
14 

1.0 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

1.0 
12 

11 

10 

1.0 
9 

1.0 
10 

1.0 
10 

1.5 
12 

1.5 
12 

10 

7.7 
18 

17 

13 

11 

10 

9 

T 
9 

7 

6 

1.0 
6 

4 

3 

T 
2 

1 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
37 

1.0 
37 

1.0 
37 

36 

35 

33 

32 

31 

1.0 
27 

1.0 
27 

26 

2.0 
28 

T 
27 

4.0 
30 

T 
29 

0.5 
29 

28 

6.0 
34 

3.0 
36 

35 

33 

31 

0.5 
29 

3.5 
32 

0.5 
32 

31 

T 
31 

28 

25 

0.5 
25 

T 
25 

fILDER  1  E 

SNOWFALL 
SN  OH   GND 

T 
14 

13 

T 
13 

13 

13 

T 
12 

12 

T 
12 

T 
8 

T 
7 

7 

1.5 
8 

1.5 

7 

5.5 
13 

T 
10 

0.5 
10 

9 

4.0 
12 

11 

10 

9 

8 

7 

T 
6 

6 

5 

T 
3 

1 

T 

1.0 
1 

T 

See  reierence  notes  foUowing  Stabon  Index. 
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STATION  INDEX 


Stabon 


County 


CONNECTICUT 


VILLE 
BALT  IC 
BARKHAySTED 
BL06m FIELD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  KB  AIRPORT 

BRISTOL 

BULLS  BRIDGE  DAM 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 


0634  HARTFORD 

'0801  FAIRFIELD 
I  0806  FAIRFIELD 
I  0830  HARTFORD 
>1  .LITCHFIELD 


BURLINGTON 


!  0973  I 


CANDLEWOOD  LAKE  1093 | FAIRFIELD 
COCKAPONSET  FRST  RANGER ! 1 4H8 , U IDDLESEX 
COLCHESTER  ; 1499  NEW  LONDON 

COLLINSVILLE  1536  HARTFORD 

CREAM  HILL  ' 1715 i LITCHFIELD 


DANBURY 
DAITSON  LAKE 
DERBY 
EAST  HAVEN 
E ASTON  LAKE 

FALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

HEMLOCKS  RESERVOIR 
JEWITT  CITY 
LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

BEAD  POND  RESERVOIR 

KIDDLETOWN 

HILFORD 

HOHAWK  rOREST  RNCR  S' 

HOODUS  RESERVOIR 


1762  FAIRFIELD 
1798  NEW  HAVEN 
1844  FAIRFIELD 
I  2169  I  NEW  RAVEN 
I  2288  I  FAIRFIELD 

|2658  LITCHFIELD 
|3137!fAIRFIELD 
I  3207  I  NEW  LONDON 
3446  HARTFORD 
!3451  HARTFORD 

;3583  ENFIELD 
:3857  NEW  LONDON 
3989  NEW  LONDON 
4096  FAIRFIELD 
4443  HARTFORD 

14599  FAIRFIELD 
14767  MIDDLESEX 
I  4790' NEW  HAVEN 
14933' LITCHFIELD 
15018  MIDDLESEX 


20 

73  OS 

50 

73  02 

37 

72  06 

.fi 

72  57 

50 

72  44 

I?. 

73  12 

10 

73  08 

42 

72  58 

40 

73  29 

48 

72  58 

?<i 

73  28 

?.R 

72  31 

35 

72  20 
72  56 

52 

73  20 

73 

73  28 

22 

72  59 

73  18 


MOUNT  CAHMEL  I  5077  NEW  HAVEN 

NATrHAUf,  TOREST  RNGR  SIA  5125  WINDHAM 

NATHAN  HALE  ST  FOREST    5131  TOLLAND 

NEW  HARTFORD  5262  LITCHFIELD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     5273  NEW  HAVEN 


NEWINGTON 
NEW  LONDON 
NORFOLK  2    SI 
NORTH  1 
NORTH  GUILFORD 


S285  HARTFORD 
15309  NEW  LONDON 
JS44S:LITCKFIELD 
5510  NEW  HAVEN 
5641  NEW  HAVEN 


NORTH  KENT  5664  LITCHFIELD 

NORTH  STAMFORD  RESERVOIR5772  FAIRFIELD 

NORWALK  5892  FAIRFIELD 

NORWICH  3  ESS  5904  NEW  LONDON 

PACHAUG  ST  FHST  3  NE     6131  NEW  LONDON 

PEOPLES  ERST  RANGER  STA  6239  LITCHFIELD 
PROSPECT  6597  NEW  HAVEN 

PUTHAM  6645  WINDHAM 

PUTNAM  HEIGHTS  3650  WINDHAM 

PUTNAM  LAKE  6655  FAIRFIELD 


ROCKVJLLI 
ROCKWOOD  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOU  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON  DAM 

ST0RR8 

TH0HP30NVILLB 

TORRINCTON  1 

TORRINCTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WASHINGTON 
WATERBURV 

WATERBURY  CITY  HALL 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WE3TBR00K 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
R-HITNEY  LAKE 
HIGKAH  RESERVOIR 

WILLIMANTIC 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BETHEL 

BRASSUA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 
EASTPORT  WB  CITY 

EAST  SANGERVILLE  2    E 


6942  TOLLAND 
6954  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 

7157  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 
7432  HARTFORD 
7946  TOLLAND 
8065  FAIRFIELD 

8138  TOLLAND 

8364  HARTFORD 

8436  LITCHFIELD 

8441  LITCHFIELD 

8488  FAIRFIELD 

8859  LITCHFIELD 
8906  NEW  HAVEN 
8911  NEW  HAVEN 
9007  NEW  HAVEN 
9067  MIDDLESEX 

9162  HARTFORD 
9174  HARTFORD 
9508  HARTFORD 
9544  NEW  HAVEN 
9568  LITCHFIELD 

9592  WINDHAM 

9704  HARTFORD 

9759  NEW  HAVEN 

9783  LITCHFIELD 


0275  KENNEBEC 
0350  PENOBSCOT 
037]  HANCOCK 
0480  WALDO 
0571  OXFORD 


41  57 
41  OS 
41  21 
41  46 
41  44 


4  41  1 

17  41  38  I  71  54 

4  41  24  I  72  II 

4  41  10  I  73  33 

5  41  46  72  29 

41  12  73  31 

41  33  72  43 

41  12  73  05 

41  SO  73  18 

41  30i  72  26 

41  24  72  55 

41  53I  72  05 

41  46i  7?  21 

41  53|  72  57 

41  16  72  53 


5  41  42 

4  41  20 

7  41  58 

4  41  20 

4  41  23 


73  26 
73  32 
73  26 

72  01 

71  51 

73  00 

72  57 
71  56 

71  52 

73  38 

72  26 

73  38 
73  26 
73  32 


5  41  56 

7  41  30 

17  41  54 

17  41  54 

4  41  05 


5  41  52 
4  41  06 
7  41  35 
4  41  18 
7  41  S9 

4  41  IS 

7  41  43 

4  41  39 

17  41  58 

6  41  23 


27 

73  21 
73  18 
72  49 

72  18 

73  10 


17  41  49  72  15 

S  |42  00  72  36 

7  ,41  48  73  07 

7  41  48  I  73  08 

7  41  17  I  73  09 

I 

7  41  38  i  73  19 

4  I4I  33  73  02 

4  41  34  73  02 


5  41  45  72  47 

5  142  00  72  58 

S  |41  44  72  57 

4  |41  20  I  72  55 

7  ,41  40  73  08 


7  141  43  ,  72  14 

5  41  56  72  41 

4  141  37  72  56 

7  41  34  73  16 


4  44  23   68  12 


0814  SOMERSET  9' 45  40|  69  50 

1175  AROOSTOOK  15  46  52|  68  01 

1472  AROOSTOOK  15  46  37'  69  32 

1628  PENOBSCOT  ll|44  57  I  69  13 

2426  WASHINGTON  4  44  54.  66  59 

2442  PISCATAQUIS  .ll|45  10  69  20 

2539  KENNEBEC  9144  19  69  54 

2620  HANCOCK  4! 44  32  68  28 

2700  FRANKLIN  9i4S  13  70  29 

2765  FRANKLIN  9  44  40  70  09 


FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT  1  SB 
PORT  KENT 
GARDINER 
G I LEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM 

HOULTON  AIRPORT 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN  1  HNW 

JONESBORO 

LEWISTON 

HACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 
HILLINOCXET 
HILLINOCKET  AIRPORT 
HILLINOCKIT  DAM 
HILTON 

MOOflBREAD 

NORTH  ANDOVBR 
NORTH  BSIDCTON 
OLD  TOWN 
OLD  TOWN  AIRPORT 

OBONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 


2868  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
2883  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 

3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4566  ANDROSCOGGIN 
487B  WASHINGTON 
4927  SOMERSET 

5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 
.5309  PENOBSCOT 
;5314  PISCATAQUIS 
5357  OXFORD 

5460  SOMERSBT 
5805  OXFORD 
5875  SUMBERLAND 
6420  I 
6425 

6430  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
6927  PENOBSCOT 
6937  AROOSTOOK 


15 '46  46 
15  47  IS, 
I5I47  151 

9/44  is; 

1  ^44  24  I 

I4I4S  11 , 
9;  45  27  1 
13>43  51 ! 
15  46  07 
15  46  08 

9  45  38 
4  44  39 
1  44  06 
4  .44  43 
9  44  48 

I 
1  44  45 
11  |4S  39 
11  145  40 


67  52  1 

68  36; 

68  36 

69  45, 

70  SB  I 

67  48 

69  36  ' 

70  48 
67  47 
67  50 

70  16 
67  39 
70  10 

67  28 

69  54 

70  58 

68  42 
68  42 
68  46 
70  39 


Obser- 
vation 
time 


24   69  00 

.  25i  70  4B 


ANSON  I A  WATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
ENC  DEPT  HARTFORD 

MRS.  M,  G.  MELIA 
U  5  WEATHER  BUREAU 
BRISTOL  WATER  CO 
CONN  LIGHT  &  POWER 
WATER  BUR  HARTFORD 

CONN  LIGHT  &  POWER 
STATE  PK8.FBST  COMM 
MARY  A.  LEAL 
EDWIN  R.  WILDER 
T.  S.  GOLD 

JOSEPH  L.  SIMKO.JR 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT  HYDRAUUC 


CONN  POWER  CO 
CHARLES  E.  KOHR 
WATER  h   ELEC  DEPT 
ENG  DEPT  HARTFORD 
HIDIU  5  WEATHER  BUREAU 

7P  BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
MID  JEWETT  CITY  WTR  CO 
8A  NEW  LONDON  WTR  WKS 
8A  STAMFORD  WATER  CO 
BA  MANCHESTER  WTR  DEPT 

8A  STAMFCRD  WATER  CO 

«X)N  KORNEL  BAILEY 
8A  NEW  HAVEN  WATER  CO 
8A  STATE  PK&FRST  COMM 

MID  FRANK  P.  0' NEILL 

SA  B.  W.  MAC  FARLAND 
8A, STATE  PKtFRST  COMM 
6P I  STATE  PKfcFBST  COMM 
8A  WATER  BUR  HARTFORD 

MIDiU  5  WEATHER  BUREAU 
I 

MIDJENG  DEPT  HARTFORD 
5 P  DEPT  PUBLIC  WORKS 
7 A  EDWARD  C.  CHILDS 
baInew  haven  water  CO. 

SAJNEW  HAVEN  WATER  CO. 


MRS. MARY  C.  OLIVER 
STAMFORD  WATER  CO 
L.  M.  COMSTOCK 
CHARLES  K.  CRARY 
A.  G.  ABBOTT 


8 A  STATE  PKiFRST  COMM 
SaInEW  HAVEN  WATER  CO 
9P|ALPH0NSE  BONNER 

midIwhitman  DANIELSON 
8a  icreenwich  water  co 

mid  bockville  wtraaque 
8a  greenwich  water  co 
7a  conn  light  &  power 
3p  ridgefield  wtr  sup 
5p. harold  myers 

5P  IbRIDCEPORT    HYDRAULIC 
841  (lOCH^iOONlBUR    ENG    WATERBURY 

BA  iWTB  COM  NEW  BRITIAN 
8A  CONN  LIGHT  &  POWER 
7A    CONN    LIGHT    It   POWER 

MID    AGR    EXP    STATION 
8A    CONN    LIGHT    b    POWER 

MID    TORRINCTON    WTR   CO 
8A    TORRINCTON    REGISTER 
7P    BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

5P  THE  GUNNERY  SCHOOL 
7P  AMERICAN  REPUB  CO 
475  JNOOI^NOOMBUR  ENG  WATERBURY 
4P  INEW  HAVEN  WATER  CO 
4P  'JAMES    RINTOUL 

8A  , WATER  BUR  HARTFORD 
8A  WATER  BUR  HARTFORD 
8A  !|ITR  COM  NEW  BBITIAH 
8A  NEW  HAVEN  WATER  CO 
rOOI^OONWATERBURY    WATER    CO 

7A    CONN    LIGHT    1.    POWER 
JID    CIVIL    AERO    ADM 
8A    WTR   COM    NEW    BRITIA^ 
8A  I  WALTER   JOHNSON 


CIVIL   AERO   ADM 
BANGOR    HYDRO-ELEC  CC 
ACAOIA   NATL   PARR 
A.    L.    RAUSDELL 
RUMFORD   FLS    PWR  CO 


Refer 


tables 


HID 


400 

5P 

173 

4P 

24 

1190 

420 

6P 

450 

570 

4P 

500 

139 

RR 

710 

88 

1061 
37  S 

MID 

12  44  OS  70  43 
11  44  56  68  39 
11    44    57      68   40 


4    43   39 

4 '43   39 

11    45   29 i 

,15   46    38! 


WALTER  THURSTON 
'ID' MID    U    S    WEATHER   BUREAU 

MID.ABBIE  H.  PACQUET 
6P,     6P I  RAYMOND    K.     PALMER 

MIDU    S    WEATHER    BUREAU 

5P    E.     L,    HOWARD 
4P    AUGUSTA    WATER   DIST 
IIP' BANGOR    HYDRO-ELEC  CO 
HID   DONALD    A.    CHICK 
&P.C.    S.     PREBLE 

7A   C.    W.    NOBSWORTHV 
4P  HOWARD   L.    COUSINS 
MID    GEORGE    W.    CYB 
SS    SAMUAL    D.     SOULE 
7P    HUMFCBD    FLS    PWR    CO 

MID    STATE    FISH    HATCHERY 
ID    MIDD.    C.    SAWYER 

6P1CENTRAL    MAINE    POWER 
459    MIDIHID, CIVIL    AERO    ADM 
410      6p|     6P    WILLIAM   CUMMINC 

II8O'  I    6P    P      M.    TRIPP 

IBs!    ?Al     7A'IRVIN    C.    MASON 
182|HID|H]D   UNION   WATER   PWR   CO 
"     (BANGOR   BYDRO-ELEC  CC 


UNION    WATER    PWR    CO 
GREAT   NORTH.    PAPER 
CIVIL   AERO   ADM 
EBVIN   LOVKLL 
RUMFORD    FLS    PWR    CO 

H.    LA   MONTAGNE 
RUMFORD    FLS    PWR   CO 
C.    L.    CHADBOURME 
T.    W.    CLARK 
U|KI[>   CIVIL    AERO    ADH 

15!  !     4P    PBYS    DEPT    V   OF    ME. 

6S|I1D!HID    U    R    WEAIHER    BUREAU 
eilHIolMID    U    S    WEATHER    BUREAU 
221     7P|     7P1L.    A      AVERlLL 
06      5P      SPlMAINE   EXP  STATION 


6P 

li 

7P 

5P 

8A 

HID 

MID 

7A 

7A 

HID 

7A 

HID 

7PI  7P 

5Pi  5P 

HID 

HID 

Statio 


RIPOCSHUS  DAM 

ROCKLAND 
[ROCKLAND   1    W 
fROXBURY 

RUMFORD   3   SW 

RDHFORD   1    SSE 
i  SKOWHEGAN 
)  SOUTH    ANOOVER 
I  SOUTH    WEST    HARBOR 

SQUA    PAN    DAM 

j SUNDAY  RIVER 
I  SWANS  FALLS 
'THE  FORKS 
I  UNITY 
UPPER  DAH 

VANCEBORO 

WINSLOW 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

ATHOL 

BEECH WOOD 
BELCHERTOWN 
BILLERICA 
BIRCH  RILL  DAH 
I  BLUE  KILL 

.BOSTON  WB  AIRPORT 
I BOYLSTON 
I  BROCKTON 

CAMBRIDGE 

CHATHAH 

I  CHESTER 
CBBSTBRFIBLD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COH ASSET 


FR AH INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 


HARVARD  FOREST 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HOLTOKE 

ROOSAC  TUNNEL 
BDBBAROSTON 
HYANNIS  1  E 
IPSWICH 
JEFFERSON 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCRITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 
; MANSFIELD 

KENDOH  AIRPORT 

MIDDLEBORO 

HIDDLETON 

HILFORD 

MILLBURY 

MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHOSET 
I  NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 

NEW  SALEH 
NEWTON 
NORTHDRIDCE 
NORTH  TRURO 
NORTON 


PITTSFIELD  WB  AIRPORT 


PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PRINCETON 
QUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGRECANSET 
SKELBURNE  ^ALLS 
SOUTH  EGREMONT 

SPOT  POND 
SPRINGFIELD 
STATE  FARM 
STERLING 
STERLING  3  NW 


TURNERS  FALLS 


County 


PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 

SOMERSBT 

OXFORD 

HANCOCK 

AHOOSTOOK 


8598  I  OXFORD 
8641  OXFORD 
8721 'SOMERSET 
8936 ! WALDO 
89421  OXFORD 

8969|wASHINGTOH 
9626  KENNEBEC 
9991  WASHINGTON 


MIDDLESEX 


2975  MIDDLESEX 
2997  NORFOLK 
305?  WORCESTER 
32TU  MIDDLESEX 
3401 


3429 


WORCESTER 
BARNSTABLE 
ESSEX 


BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 


3713 
3772 
3821 
3876 
3931 

3985  I  HAMPSHIRE 
40121  MIDDLESEX 
4105  ESSEX 
4313  MIDDLESEX 
4449  BRISTOL 

4667  WORCESTER 
4711  PLYMOUTH 
4744  ESSEX 
4760  WORCESTER 
4771  WORCESTER 

4903  FRANKLIN 
5077  WORCESTER 
5159  NANTUCKET 
52461  BRISTOL 
5285  I  ESSEX 

53061  FBANKL'IN 
5317  MIDDLESEX 
5514  WORCESTER 
5891  BARNSTABLE 
5984 ! PLYMOUTH 


6425  HAMPSHIRE 

PLVHOUTB 
6644 ' WORCESTER 
6699  HAMPSHIRE 
6977  ESSEX 

7124  ESSEX 
7190  BARNSTABLE 
7293  BRISTOL 
7370  FRANKLIN 
7692  BERKSHIRE 

8030  MIDDLESEX 
8046  HAMPDEN 
8101 j PLYMOUTH 
8154  I  WORCESTER 
8159  STERLING 

BlBl |bbRKSRIRB 
8301 1  ESSEX 
8367  BRISTOL 
8573  WORCESTER 
8580  FRANKLIN 


WALPOLE 

8755 1  NORFOLK 

KARE  1 

8793IHA«PSHrRE 

WARE  2 

8798  HAMPSHIRE 

WASHINGTON 

8842  BERKSHIRE 

WEBSTER 

8918  1  WORCESTER 

WEST  BBIMFIELD 

9093  HAMPDEN 

WEST  CUMMINGTON 

9136  HAMPSHIRE 

reSTFIELD 

9191  HAMPDEN 

PTESTFIELD  2  NE 

9196  HAMPDEN 

WESTON  2  NW 

9360  MIDDLESEX 

WEST  OTIS 

9371  BERKSHIRE 

raSTOVER  FIELD 

9382  HAMPDEN 

reST  RUTLAND 

944  2  WORCESTER 

OILLARD  BROOK  ST  FOREST 

9708  MIDDLESEX 

WINCHENDON 

9770  WORCESTER 

WORCESTER  AIRPORT 

9923  WORCESTER 

WORCESTER  1 

9928  WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

0038  GRAFTOK 

0496  GRAFTON 

BEECH  HILL 

0527  BELKNAP 

0675  1  GRAFTON 

BERLIN 

0690  COOS 

HAMPSHIRE 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
NORFOLK 

SUFFOLK      '. 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

MIDDLESEX 

BARNSTABLE 

CONNECTICUT  , 

HAHPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 


5  53  69  IS 
4  06i  69  07 
4  06 ,  69  08 
4  40 1  70  36 
4  31 ,  73  25 

4  33  70  33 

4  46  69  43 

4  36  70  44 

4  16  68  19 

6  32  68  20 

4  30  70  52 

4  02  70  59 

5  20  69  58 
4  35  69  20 
4  52  70  52 

,5  34,  67  26 

4  33 1  69  38 

5  09i  67  24 


39  73  06 

24!  72  32 

39;  71  53 

18  71  28 

35  72  13 

13  70  49 

17  72  21 

34  71  16 


69  57 

72  59 
72  51 
71  12 

71  41 

70  50 

72  0* 


71  25 
71  24 
71  59 

71  35 

72  12 

72  11 

70  32 

71  02 

72  49 
72  36 

72  58 
72  00 
70  16 
70  53 


4 

42  20 

10 

42  24 

■* 

42  16 

5 

42  23 

4 

41  46 

4 

41  23 

10 

42  34 

42 

„ 

3! 

42 

46 

42 

40 

42 

13 

42 

41 

42 

41 

29 
39 

|42  22 

71  54 

I42  17 

72  52 

71  23 

142  42 

71  10 

'42  38 

|42  03 

71  12 

!42  06 

71  34 

,41  54 

70  54 

|42  36 

71  01 

'42  10 

71  31 

42  12 

71  45 

Obser- 
vation 
time   I 


Refer 

to 
tables 


80 


8A  GREAT  NORTH.  PAPER 
6P  OLIVER  W.  HOLHES 
MID  CENTRAL  MAINE  POWER' 
HID  MARSHALL  E.  REED    j 
2A  EVALINE  A.  WARREN   ' 

MID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
MID  CENTRAL  MAINE  POWBF 
HID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
MID  U  S  COAST  GUARD 
7A,M.  C.  STEVENS 

HID  ROLAND  FLEET 
MIdI PUBLIC  SERVICE  CO 
8A  GLADYS  M.  DURGIN 
6P  MERTON  R.  REYNOLDS 
9P  UNION  WATER  PWR  CO 


5Pl  SP  ALTON  J.  AHES 

6A  KOLL' WORTB/WRITNEY 
8A  ST  CROIX  PAPER  CO 


RA'NBW  ENGLAND  PWR  CO 
MID  MASS  AGR  EXP  STA 
8A  H.  C.  STEWART 
7A  METRO  WATER  WORKS 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  METRO  DIST  WTR  COHM 
7P  GEORGE  S.  FLINT 
HID  L.  P.  VICNEAULT     ' 
7P   7P  BLUE  RILL  OBSERV'TY' 

HIdImID  II  S    WEATHER  BUREAU  ' 

I  AR  MRS.  LORING  R.  REED. 

4P>  4P  CITY  ENGINEER       j 

ImID  HARVARD  UNIVERSITY  , 

I  5P.  U  S  C  G 


8A. STATE  DEPT   HEALTH 

7A    METRO  WATER    WORKS 

AR    METRO  WATER    WORKS 

7A. OSCAR  JOHNSON 


SAlHETRO    DIST    WTR    COMM 
BA      8a'g.    B.     ROUNSVILLE 
8A      8aI ELIZABETH    B.    HOUGH 
190    lip    IlPi RICHARD    C.    BRIGRAH 
8A      SA'OEPT    PUBLIC    WORKS 


172 


72 

20 

750 

71 

13 

100 

71 

40 

300 

70 

04 

138 

71 

08 

100 

72 

24 

1150 

70 

49 

65 

73 

04 

1700 

72 
73 

12 

1080 

8A      7A    METRO  WATER    WORKS 

;     »A    STATE  DEPT    HEALTH 

8A    STATE  DEPT    HEALTH 

8A    STATE  DEPT    HEALTH 

8A    STATE  DEPT    HEALTH 

HID.DIR  HARVARD  FOREST 
BA, STATE  DEPT  HEALTH 
7p! EARL    F.    SHITH 

I    BA   STATE   DEPT  HEALTH 

i     8A    A.    W.     LAOO 

8A:  Ba'nEW    ENGLAND    PWR    CO 

1  8A, STATE   DEPT   HEALTH 

6P'  6P   WARREN   SPERL 

!  8A    STATE    DEPT    HEALTH 

I  AR   METRO   WATER   WORKS 

4P'     4P    FLOYD  B.    ANDERSON 

7A<     7a' METRO  WATER    WORKS 

9P,MID    ESSEX  COMPANY 

5P      5P' PROPS  LOCKStCANALS 

8A; STATE  DEPT    HEALTH 

<HID    ALBERT    POULIOT 

;     8A' STATE    DEPT    HEALTH 

SSl     8A    WILLIAM    R.    HOELZEL 

8 A    STATE    DEPT    HEALTH 

I     8A    NEW    ENGLAND    PWR    CO 

8A:HRS    HARGARET    LOBLEY 
AR: FRANCIS    HARRINGTON 
HIDiHIdIu    S    weather    BUREAU 
midI    4p  city    SNCINKBR 

8a i  state  dept  health  ! 


8A  METRO  DIST  WTR  COMM 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
BA  STATE  DEPT  HEALTH 
:  8A  HARVARD  FOREST 
MIDJMIDiU  S  WEATHER  BUREAU 


31  72  55  1650 

59 1  70  42  1  21 

271  71  52  1  1050 

22|  72  17  1  560 

39:  70  37]  80 

32:  70  52  I  40 

46  70  30  20 

50,  71  07 '  35 

36 1  72  44  1  400 

lOi  73  25)  750 


71  06 

72  35 

70  57 

71  49 
71  48 


51  71  09 

39  72  13! 

36  72  33: 

111  71  15; 

17  72  17l 

16  72  161 

22!  73  08 ! 

03  I  71  53 


33;  71  19|  224 

111  73  Osl  1400 

12|  72  32  242 

22,  71  59,  900 

40 1  71  48  500 

42  72  03 1  960 


43  39   71  53 ;  1371 

44  09   71  59   520 [ 
43  391  71  35   1100  I 


STATE  DEPT  HEALTH 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO  , 
METRO  WATER  WORKS 
METRO  WATER  WORKS 
REV.  R.  M.  BARKER 


8P  U  S  COAST  GUARD  3  4 

IID'mID' W.  A.  WINSOR  2  3   5 

I  8A  BRISTOL  CO  AGR  SCHL     3 

8Al  8n|NEW  ENGLAND  PWR  CO  2  3   5 

I  8A I  STATE  DEPT  HEALTH  3 

7aI METRO  WATER  WORKS   ,    3 

4P   4P  U  S  ARMORY         .23   5 

I  HID  I  JAMES    E.    WARREN  3    4 

I     AR I  METRO    WATER    WORKS  3 

'hID;NUNCIO   LANCIANI  3   4 

'    9P      9P   NESBIT   H.    BANGS  2   3        5 

7P      7P    WESTON    K.    LEVIS  2    3         5 

6P      6P    WATER    WORKS  2    3         5 

8A      8A    HAROLD    SMALL  2    3         5 

6P.MID    W    MASS    ELEC    CO  2    3         5 

SP]    8P   PARKER   N.    CHICK  2   3        5 

I  8a|j.  W.  REILLY  3 

8 A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

MID  MRS.  A.  W.  JOHNSON  3  4 

8A I  STATE  DEPT  HEALTH  3 

[hid  INA  E.  LAMB  3  4 

6Pl  6P  NORMAN  THURSTON  2  3    5 

j  8A  STATE  DEPT  HEALTH  3 

MIDiMID  CIVIL  AERO  ADH  2  3  4  5 

5Pl  5P  WESTON  COLLEGE  2  3    5 


BA I  METRO  WATER  WORKS 
G.  R.  FLEHING 
STATE  DEPT  HEALTH 


9P  JOHN  ORLINSKI 
7A  LLOYD  L.  ALDRICH 
Lie  8ERV  CO  N  I 

5pjjahe3  leonard 
8a|edw  fenn,  brown  O 


STATION  INDEX 


Stabon 


kLACEVATU  DMI 
SOa  CAITIMS    FALLS 
aJLAOrOID 
BtlSTOL 

•DCES   COMII 
CAMPTOR 
Cnrrtt  KAIBOI 
CLARnORT 
CLIAR   BIKIOI 

CONCOBD    ■■    AIRPOIT 

DIXVILLt   NOTCH 

9VBLIR 

DOnAII 

BAST  DSERIM* 

USnUN   PALL9  DAB 

moL 

rABTAM 

PIIST  OOMI   LAn 

rrrzaiLLiAa  3  sw 

PBAMCONIA 
rKAHLlK    1    m 
riANKLIII   rALLS   DAJ 
CIUAirTDII 
GLBMCLirr  3  pi 

CORSAH 

RAxorn 

HILLSBORO   2   « 

jtfranoR 
tttn  \  s« 

LAOPORT    1 
HOPORT    7 
LKKASnt 
LAXDATV 
LIRAXOK   AIRPORT 

LIMCOLR 
MAMCHISTBR 
RASSABISIC    LAD 
■  niOBX 


VlLrOBD 

Movm  vAStiiiicTOii  ra 

NASHUA  1  n 
KASHL'A  3  N 
XELSOR 

Ktl    t)i;RRAll 

HBI   LOnKW 

KEaPORT 

XOrni   CPICHBSTIR 

KORTn    STRATrORD 

KORTH    TILLAGE 
PrTERBOItO   2   S 
PI  MIS  All   NOTCH 
PITTSBiniC    RBSRITOIR 
PLTIWLTW    2    » 

SOirni    OANBORT 
SOUTH    LTIfDIBORO 
SOUTH   SCTTON 
SOUTH    VIA RE 
STODDARD 

SLt<IAPEE 

SURRY    HOl'irTAIN    DAM 

THOarrotl    GAP 

TVCKKRMAN    tATINI 

■ALPOLI 

■  ARRIJI    1    SI 

■ATERVILLE  TALLVT 

■ENCELL 

■EWraOHTH 

nST    LEBANOII    1    SN 


County 


I     J    I    ^ 


Obser 

Vdbon 
i   bme 

a'  S 


0T03  CRAFTON 

0741  HCRRIMACE 

0834  KUtRIHACK 

0910  nRRIIACS 

U99«  CRAITOX 

1048  CRAFTDK 
109«  CRAFTON 
1338  BBLENAP 
1552  SULLIVAN 
1&90   CRAFTON 

1683    HERRIHACE 
3023    COOS 
113«    CHESHIRE 
2174    STRAFFOaO 
23S4    HILLSBORO 

24:r7    HBRRIHACE 
2843   COOS 
28 9«    COOS 
3999  COOS 
30?4   CHESHIRE 

3160  GRAFTON 

3177  HERRIIIACE 

3182  MKRXIHACE 

3359  BELEHAP 

3409  CRAFTON 

3485  COOS 

3850  CRAFTON 

4062  BULSBORO 

4  314  COOS 

4399  CHESniRK 

447S    I 
4480    1 
4SS6    COOS 
456B  CRAFTON 
4656   CtAPTON 

4733  CMPTON 
5073    HILLSBORO 
5211    HILLSBORO 
5363   SULLIVAN 
5400  COOS 

5412  HILLSBORO 
5639  COOS 
5707  HILLSBORO 
5712  HILLSBORO 
5730  CHBSHIRI 

S780  STRAFFORD 
5843  HBRRIHACE 
5868  SULLIVAN 
5983  HBRRIMACX 

6234  COOS 


6303  HI  LI 
6697  HILI 
6B18  COOS 
6856  COOS 
6944   CRAFTON 

7967  HBRRIHACE 
8081  HILLSBORO 
8169  HBRRIHACE 
8194  HILLSBORO 
8350   CHBSntRS 

B50?    SULLIVAN 
8539  CBBSHIRE 
8676    GRAFTON 
8754    COOS 
8654   CRBSBIRB 

88S5  CRAFTON 
8960  GRAFTON 
9074  SULLIVAN 
9091  CRAFTON 
9318   CRAFTON 


■>■  44    11'  71   43 

I   43   19  71    43 

>   43   lol  71    31 

I   43   IS  71    M 

)   43   36  71    43 


lo'    SP 


1470!  6P;    6P  GBORCB   B.    TUCOR 

4B0  SP     5P   A.    F.    SNOOGRASS 

270  7A   L.    n.    8BRRT 

9701  I    8A   RITH   S.    HOORB 

430|  7A   PUBLIC   SERVICE  CO 


10  43  44 

10  43  57 

10  43  43 

5  43  33 

10  44  04 


71    59      140«i 


10<  43 

12 

71    30 

1    44 

53 

71    20 

10   42 

S4 

73    04 

4    43 

08 

70   56 

10    43 

04 

71    49 

10   43 

37 

71   40 

1    44 

47 

71   08 

1    44 

1« 

71    27 

5   45 

06 

71    IS 

5   43 

45 

72    11 

5    44 

13 

71    44 

27 

71    40 

10  43 

2» 

71    39 

10   43 

25 

71    25' 

S    44 

00 

7.53] 

1    44 

33 

71    11 

5    43 

43 

72    17 

10   43 

07 

71    56 

5    44 

25 

71    28 

5   42 

56 

72    17 

7A    PAUL    D.    SHITR 
7A      7A    SRASTUS    DOLE 
900  BA  GEORGE   «.    BROIN 

420  7A;CE!tT   VT   PUBLIC   SIRV 

1600  I  US   BNGIHBER 

339' HID' hid!  U   <;    NCATHER   BUREAU 
I6S0  8A   GERTRUDE    E      NASH 

1320'  8A    DUBLIN    SCHOOL    INC 

73      5P      5P    UNIVERSITY    Ot    N    H 

787      6P      6P   CHARLES    E.    RE  IDT 


1650  6P 


7A  PUBLIC  SSRV  CO  N  H  I 
9P  G.  B.  CAMPBELL 

7a|  7A  J   C.  CREPBAU 

7A  7A  CONN  RIVER  PONER  C0< 
I  8A  MASS  DEPT  HEALTH    | 


6P  ROGER  PEABODY 
6P  F.  J.  SOITTHMAYD     ' 
SP  MORRIS  M.  HUMPHREY 
7A  ARTHUR  G.  BROWN 
7A  STATE  SANATORIUM 


10  43  33  71  28 

10  43  33  71  28 

5  44  29  71  34 

5  44  II  71  54 

5  43  38  73  19 


I  ID  EVERETT  GATCHELL 

603   8P   8P  DARTMOUTH  COLLEGE 

750       7A  PUBLIC  SERV  CO  N  H 

1400     ,  7A  C.    C.    MC  INTIRE 

490   6Pi  6P  MERTON  T.  GOODRICH  | 

563   SSi  7A  KCVNETH  E.  GOULD 

530     I  6P  ARTHUR  K .  MARSHALL 

880     I  7A  T"IN  ST  GASIELEC  CO 

960     I  HID  HERMAN  L.  TITUS 

562  MIDI  HID  CIVIL  AERO  ADM      i 


10  • 


,  03 


•  43  00 
10  42  59 
5  43  33 
1  44  37 


71  40'  830,     I  7A  ROBERT  Y.  SINCLAIR  | 
71  38    17liMID|MID  PUBLIC  SERVICE  CO 

71  24  360'NOOHNOON  MANCHESTER  NTR  *KS  I 

73  15  1040     ! 

71  12,  1190 


10  42  SO  71  39'  350     '  8A  C.  S   EMERSON       i 

1  44  16  71  18  6263  MID  MID  U  S  VEATHER  BUREAU 

10  42  46  71  26  ISO      MID  PUBLIC  SERVICE  CO   ■ 

10  42  48  71  39  125   7A,  7A  PENNICHUCK  WTR  NKS  ' 

5  42  59  7?  08  1530     '  6P  DAVID  P. VREELNRICHT , 


10  43  26 

10  43  35 

5  43  22 

10  43  15 

5  44  45 


10  43  29 
10  42  53 
10  43  19 
10  43  04 
10  43  05 


5  43  23  73  05 

5  43  00  72  19 

10  43  59  71  33 

13  44  16  71  17 

5  43  05  72  26 


71  10 

71  59 

72  10 


71  47 
71  56 
71  43 


72  I 


540      HID  PUBLIC  SERV  CO  N  H 
1345  HID,  5P  COLBY  JR  COLLECS    I 
900     '  8A  B.  P.  SHEPARD 
380      7A  D.  J.  FREDERICK 
903'      6A'NEW  ENG  power  CO    | 

BOOi    ;  8A  MRS.  M.  R.  RAMSEY 

1000  6P|  6P  G.  A.  MORISON       ' 

2000  7P  7P  J.  B   DODGE         i 
1350      MID  N  H  NATER  RESOURCES 

620  7P      7P  MRS.    C.L.    STILPHEN    I 

BA  EDNA  F.  PONERS  I 

7P  HARRY  N   HOLT  j 

PUBLIC  SERV  CO  N  B 

6P  AUGUST  BRUVNEEL  I 

6P  FRED  R   JENNINGS  k 


10101 

540,  5P 
3130  I 
3800   7P 

320 


6A  M.  «   8ANHJSTER 
5P  K.  G.  LAVTON 

U  S  ENGINEERS 
7P  A  M  C  SKI  SHELTER 
8A  FRANK  DRISCOLL 


10  43  55 

10  43  57 

5  43  22 

10  43  52 

5  43  38 


71  53 

71  30 

72  07 
71  55 


700  4P  N  H  FISH  HATCHERY 

1500  U  S  ENGINEERS 

935  HID  PUBLIC  SERV  CO  N  H 

600  7A  R.  L,  DOntlHG 

SSO  BA   8A  GRANITE  ST  ELEC  CO 


•1ST    RCMNBT 

9474    CRAFTON 

10  44    48 

71    51 

610 

7A    ELVA    M      CHIVELL 

VHITIPIELO 

9618   COOS 

5   44    23 

71    36 

1045 

■ILMOT 

9676    HBRRIHACE 

10  43   27 

71    55 

900 

8a   MRS.    RUTH   M.    GRACE 

VINCBB9TBR 

9726    CHESHIRE 

5   42   46 

72    23 

450 

IID   CARL    D      GRUPE 

■INDHAM 

9740    ROCKINGHAM 

10   42   47 

71    19 

174 

6P 

6P    HERMAN    BAKER 

WOLPEBORO   PALLS 

9865   CARROLL 

10   43   36 

71    12 

5.4 

6P 

6P    KENNETH    BERRY 

VOODSTOCE 

9940   GRAPTOR 

10   43   59 

71    41 

720 

6P 

6P    FRED    S.    BROWN 

YORE    POND 

9966    COOS 

1    44   30 

71    20 

ISOO 

8A    US    BUREAU    FISHERIES 

Station 


RHODE  ISLAND 

AOSTIH 

'BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
CRBKHVILLB 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIOEKCB  WB  CITY 
HISTlRLr  1  W 
WOONSOCKET 

VERMONT 

BARRB 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON 


BETHEL 
BLOOVriELD 
BOLTONVILLE 
BURL  INI 
CANAAN 


County 


vahon 

rr 

13 

1 

hme 

1 

^ 

t 

> 

a. 

n 

s 

d 

J 

^ 

C 

H 

c£ 

WB  AIRPORT 


0S76|WASBINCTON 

1 08961  NEWPORT 
,3306  PBOVIDKNCS 

4266  IfASIlINCTON 
1.698  PROVIDENCE 
6703  PROVIDSNCB 
8911 'WASHINGTON 
|9423IPR0VIDENCE 


0337IWASHIN0T0N 
0499'WINDHAM 
0558  BENNINGTON 


1243, WINDSOR 
,1360  ORANGE 
1)433 [RUTLAND 
1565  ORANGE 
1580  ADDISON 

1786  BENNINGTON 
1962  CALEDONIA 
2769  FRANKLIN 
2828  CHITTENDEN 
J3341  ESSEX 


,41  36  71  39 

141  10  71  3B 

|41  S3  71  34 

'41  39  71  33 

41  44  71  25 

41  50  71  25 

.41  22  71  SO 

'41  59  71  31 


2  ,44  14  72  33 

5  43  08  72  27 

8  42  51  73  10 

S  i43  SO  72  33 j 

5  |44  46  71  36  I 

!44  II '  72  06  I 

2  44  28  73  09 

5  '45  00  71  32 


CAVENDISH 
CHELSEA  2  S 
CRITTENDEN 
CORINTH 
CORNWALL  1  N 

DORSET  1  S 
BAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
OILMAN 

GRAFTON 
BICHGATE  FALLS 
LBH1NGT0N  3  HE 
MANCHESTER 
MARSHFIELD 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

HONTPSLIBR  AIRPC 

HORRISVILLE 


NEWPORT  '5542  ORLEANS 

NORTBFIBLD  NORWICH  UNIV'5733  WASHINGTON 

PERU  6335  BENNINGTON 

PLYMOUTH  '643S  WINDSOR 

RANDOLPH  CENTER  6717  ORANGE 


5  43  59 
2  143  41 

S  44  02 
2  43  58 


72  35 
72  37 
72  57  I 

72  17  I 

73  12 


14  73  06 

20  72  02 

52  72  45 

30  73  07 


3400 

WINDHAM 

5 

43 

11 

72   37 

3914 

FRANKLIN 

2 

44 

Sfi 

73   03 

4603 

ESSEX 

5 

54 

71    31 

48B2 

BENNINGTON 

8 

43 

10 

73   04 

498S 

WASHINGTON 

2 

41 

2b 

72   16 

5029 

WINDHAM 

5 

42 

45 

72   44 

5044 

CALEDONIA 

5 

44 

15 

72   03 

5132 

WASHINGTON 

2 

44 

18 

72   40 

5278 

WASHINGTON 

2 

12 

72   34 

5366 

LAMOILLE 

2 

44 

34 

72   36 

72  12 

72  40 
72  54 
72  43  i 
72  36 


READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 
ROCBBSTBR 
RUTLAND  1  SB 
SAINT  ALBANS 

SAIW  J0HNS8URY 
SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURC  STATION 
SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 
STOCKBRIDGE 
TOWNSHEMD 

TUNBRIDGE 
TYSON 
VERNON  1  S 


6746  WINDSOR 
6761  BENNINGTON 
6893  WINDSOR 
|6995  RUTLAND 
17025  FRANKLIN 

'7054  CALEDONIA 
7098  ADDISON 
7142  BENNINGTON 
7!S?  BENNINGTON 
7401  WINDHAM 

7617  WINDHAM 
7646  ORANGE 
7954  WINDSOR 
8037  WINDSOR 
8438  WINDHAM 

,8483  ORANGE 

18600  WINDHAM 
8747  MIKDHAM 
,8805    WASHINGTON 


16    44  56 

2    44  0«. 

5  '43  14 

5   43  32 

5   43  57 

5  43  31 
5  42  51 
5  ,43  52 
2   43   37 , 

2  144    49 


5  !44    25  72   00 

2   43   54  73   06  ' 

5   42   50  72   57 

5   42   52  72   55 

5  ,42   58  72   57 


5  43  11' 
5  44  05 
5'43    16 


5  42  46 
5  143  03 
2 144   23 


420 


6A   IDHUtO)   R.    GREENE 
HID   U   S   WEATHER   BUREAU 
8P    ACRICULT'AL    KXP    STA 


100      9P  9P  AGRICULT'AI.    EXP    STA 

55    HID  MID  U    S    WBATIIER    BUREAU 

12    MID  MID  U    S    WEATHER    a;REAU 

40  8P  JULIAN    L.MC    KENZIE 

200  MID  SEWAGE  DEPT 


600  !  BA  GREEN  NT  POWER  CORP 
300 >  8Ai  BA  BELLOWS  FLS  ELEC  CO 
SSO   SP   5P  STATE  FISI  HATCHERY 


2  3  4  5 
2  3  4  5 


800  .  6P  6P  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

750  I  7P.  7P  MRS  THEODORE  TAPLIN 

1030      ,  7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
iKID  CeORGE  C.  BASTINGS 

504  SP|  5P  SARAH  E.  LANE 

980  !  6P  6P  RUFUS  S.  GILBERT 

680  8A  SA  CONN  RIVER  POWER  CO 

422  I  6P  6P  L.  H.  POMEROY 

270  8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

850  I     1  8A  BERYL  BOYLE 


1190 


1150 
8S0 


[HID  AVERY  H.  PARK 

HID  ORIN  HARRIS 

7P  CONRAD  W.  BAKER 

HID  DANA  S.  REDINGTON 

8A  green  MT  POWER  CORP 


8A  MRS.  FRED  HAY,  JR. 

8A  CONN  RIVER  POWER  CO 

SA  GREEN  MT  POWER  CD 

1122  KID  MID  CIVIL  AERO  ADM 

600      HID  WATER  l>  LIOIT  DEPT 


766  {MID  HID 
840  I  6P  6P 
1660  I  <  8A 
1420  I  '  6P 
1380,      8A 


72  49  1030 

72  04  374 

72  27  300 

72  47  760 

72  40  420 

72  29  620 

72  42  '  1080 

72  31 '  228 

72  47  i  1020 

72  46  '  432 


DREW 


LTON 


iNALD  C.  PAIGE 
OLET  D.  PELKEV 
STATE    AGR    SCHOOL 


5P  T.  F.  ROWLEE 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

9A  B.  P.  ORDWAY 

6P   6P  GEORGE  L.  KIRK 

SP  ,  5P  DONALD  E.  DAVIS 

4P:  4P  FAIRBANKS  MUSEUM 

I  7a  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

SA  GEORGE  BRIGGS 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

8A   8A  L.  L.  LEONARD 

,  7A  RAY  E.  LYMAN 

:  8A  FRED  OREEKE 

9A  SPBINGFLD  TERM  RWY 

MID  ALFRED  H.  OURKEE 

7A  IVAN  P.  ROBINSON 

6P  CHARLES  B.  ADAMS 

HID  EDITH  SPAULDINC 

SA  CONN  RIVER  POWER  CO 

,  6P  WENDELL  R.  DAVIS 

BA  NEW  ENGLAND  PWR  CO 


WEST  BURXB 

9099 

CALEDONIA 

S 

44 

38 

71 

58 

228 

8A 

BA 

OILMAN    W.     FORD 

2    3         5 

WEST   BURKE   5   HW 

9109 

CALEDONIA 

5 

44 

41 

72 

03 

1128 

7A    PORTLAND    PIPE    LINE 

WEST   DANVILLE 

9182 

CALEDONIA 

1    5 

24 

72 

09 

1400 

8A    0.     F.     BRICKETT 

3 

WEST  HARTFORD 

9329 

WINDSOR 

1    5 

43 

42 

72 

26 

400 

WESTON 

9476 

WINDSOR 

1    5 

43 

18 

72 

48 

1280 

7A    ARTHUR    J.    FOLLBTTE 

3 

WEST  TOPSHAM 

9588 

ORANGE 

5 

44 

08 

72 

IB 

7A    ALBERT    AVERY 

3 

WRITE   RIVER   JCT.    1    N 

9691 

WINDSOR 

5 

43 

39 

73 

19 

360 

8A    STUART    A.     ELLIOTT 

3 

WHIT INGRAM 

9735 

WINDHAM 

5 

42 

46 

72 

53 

1450 

8A    W.    J.     SUTTON 

WINDSOR 

5 

43 

40 

72 

20 

370 

flA 

8A    BELLOWS    FLS    ELEC    CO 

2   3        5        7 

WOODSTOCK 

9984 

WINDHAM 

5 

43 

38 

72 

31 

700 

6P 

MRS.    DORA    PINNEV 

2   3        5 

1 

1 
14 

Androscociln.      2      Cbaapli 
St.    Croix.       15      St.    John 
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REFERENCE  NOTES 
aBslgoed  on  a  state  bi 
D  alios  and  direction 


la  the  Indax  coIumd  of  the  Statloo  Index 
lOB  aaae,  such  as  12  SSV,  Indicate  dlsta: 
bove  table  are  In  local  Standard  Tlae. 
vlll  b*   carried  only  In  the  June  and  Deceaber  lasuea  of  this  bulletl 


8      Hudson,      9      Keni 


There   «111    be   i 
the   poBtofflce. 


rlaac,   11   Penobscot,   12   Preauapsco 


of  nuabers  wlthli 


aaOAal  aaovfall  for  the  preceding  12  aenl 
rlBc  iB  the  Indei,  but  for  vblcb  data  art 


>  will   be   < 


rled  In  tbe  June    Isaue  of    this  bulletls. 


listed  IB  tbe  tables. 


Unli 


al  I 


BtaBdard  Veatbsr  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shovn  by  footnote  follovlns  Table 
Sleet  and  hall  vere  lacluded  la  snasfall  averaces  lo  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Aaouats  1b  Tsble  4  sr*  froa  recordtsg  gages.   Trsces  are  not  abovn. 
Aaousts  iB  Tkble  3  are  tram   Bon-recordiog  gages,  ualess  otherwise  Indicated. 

Data  Id  Tables  3.  5.  6,  and  saowtall  data  in  Table  7  are  for  tbe  24  hours  eadlag  at  tlae  of  observatio 
Sbow  on  (round  1b  Table  7  is  at  observation  tlae  for  all  except  Meather  Bureau  and  CAA  stations.   For 

No  record  la  Tables  2  and 


celved  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

la  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  aoveaem 


See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 
se  stations  snow  oa  ground  values  are  at  7:30  P. 
s  Indicated  by  no  entry.   When  hourly  preclpitat 


H.  E.  S,  T. 


ulsted  for 


And  a  Is. 
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Cage  Is  equipped  with  a  wlni 

Station  not  equipped  with  ri 
:  Thla  entry  in  tlae  of  obser' 
I  This  entry  la  tlae  of  obser' 

Water  equlvaleot  of  snowfal 

Obs  or  atve  days  of  record  alsslng;   see  Tabl 

Station  equipped  with  recording  gage  only. 

Storage  precipitation  statloo.   Precipitation 

Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasurc. 

Includes  total  for  previous  aooth. 


cording  gage. 
•  tlon  coluao 

wholly   < 


Sew  Tablt 
I  the  Stai 
I    the   Stai 


tlon   unknown, 
for   6-hourly   i 


o  of    1   Inch  water  •qulnlsBt   to  ewsry  10  lachss  of   new  anovfal 
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rrsgular   lotervsls,   vlll  be  published   In    the   June    Issue  of    thli 
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th*  naae  site  aay  bs  fovnd   la  Table  ' 
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NEW  ENGLAND  -  APRIL  1950 

W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

Weather  Stumary 

Although  more  than  half  of  the  month  of  April, 1950,  was  below  the  normal  in  temperature,  thus  foster- 
ing the  general  impression  of  a  cool  month,  there  were  warm  periods  centering  around  the  4th  and  the 
18th  which  compensated  to  the  extent  of  producing  a  Section  average  within  2.1°  of  normal.   Similar- 
ly, the  common  belief  that  it  was  a  wet  month  was  due  to  frequency  of  light  rains,  and  a  lack  of 
bright  weather  rather  than  to  major  storms. 

The  month  was  not  free  of  storm  losses,  however.   On  the  7-8th  a  secondary  or  wave  disturbance  devel- 
oped and  moved  north- northeastward  off  the  coast  along  a  low  pressure  trough,  reaching  extraordinary 
intensity  in  Nantucket  waters  and  bearing  lethal  consequences  to  the  fishing  and  dragging  vessel  oper- 
ating there.   The  scallop  sloop  "William  J.  Landry"  with  a  crew  of  eight  men,  and  the  "Foiu*  Sisters" 
with  ten  men  aboard  were  overwhelmed  as  the  raging  seas,  built  up  by  long  continued  easterly  gales, 
rendered  the  small  vessels  helpless,  then  tore  them  asunder  and  swallowed  them  up  in  a  period  of 
minutes.   All  eighteen  hands  were  lost.   Masters  of  other  vessels  which  later  limped  into  port  de- 
scribed it  as  the  worst  April  storm  in  77  years.   The  blinding  snow  contributing  to  the  calamity  cov- 
ered Cape  Cod  from  Chatham  to  Wellfleet  with  four  to  eight  inches. 

A  couple  of  days  later  some  extremely  dry  air  moved  into  the  Section  which  dried  vegetation  to  a  con- 
dition of  high  hazard.   Relative  humidity  fell  to  11%  at  the  Section  Center  on  the  afternoon  of  the 
10th.   Many  grass  and  brush  fires  broke  out  but  were  restricted  by  alert  discovery  and  organized 
fighting  agencies.   Another  off-shore  secondary  disturbance  appeared  on  the  14th,  producing  snow  in- 
land, which  in  the  Berkshires  amounted  to  eight  to  ten  Inches,  and  thence  northward  into  central  Ver- 
mont to  ten  to  fourteen  Inches.   Dryness  quickly  returned  and  on  the  17th  there  were  65  fire  out- 
breaks in  Massachusetts  alone. 

During  the  last  decade  of  the  month  three  more  off-shore  secondary  storm  developments  allowed  no  op- 
portunity for  drying  of  surface  soils.   The  first  of  these,  on  the  21- 23d  caused  rain  or  wet,  heavy 
snow  to  extend  up  into  the  headwaters  of  the  principal  rivers. 

The  Pasumpsic  River  overflowed  at  St.  Johnsbury,  Vt.,  because  of  ice  jams,  and  a  similarly  caused 
flood  on  the  Israel  River  menaced  Lancaster,  N.  H.   Greatest  precipitation  amounts  were  in  eastern 
Maine,  Woodland  reporting  a  total  of  3.70  Inches  on  the  20- 23d.   The  St.  Croix  River  overflowed  and 
washed  out  some  railroad  tracks.   Many  streams  in  southern  Maine  reported  the  highest  flood  levels 
since  1936.   Elsewhere  little  trouble  developed  from  the  usual  spring  freshets  as  the  snow-melt  passed 
out  of  the  drainage  areas  in  more  or  less  orderly  fashion,  and  by  the  20th  no  snow  remained  except  in 
some  of  the  gorges  and  some  north  slopes  in  the  head-waters.   Water  in  storage  reservoirs  increased 
to  well  above  normal  and  ground-water  levels  were  above  normal  except  in  southeastern  Massachusetts 
and  Connecticut. 

The  mean  temperature  for  the  Section  was  41.6°,  which  was  2.1°  below  the  April  average  for  the  past 
63  years.   The  highest  monthly  mean  reported  was  47.9°  at  Chestnut  Hill,  Mass.,  the  lowest  33.1°  at 
West  Burke,  Vt .   The  highest  temperature  reported  was  80°  on  the  4th  at  several  stations  in  south- 
eastern New  Hampshire  and  Massachusetts;  the  lowest  zero  at  West  Burke,  Vt.,  on  the  1st. 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section  was  2.96  inches,  which  is  .38  inch  less  than  the 
63-year  average.   The  greatest  monthly  amount  reported  was  5.47  inches  at  Sunday  River,  Me.;   the 
least  0.94  inch  at  Lemington,  Vt .   The  greatest  amount  in  24  hours  was  2.46  inches  at  Bethel,  Me., 
on  the  20th.   The  average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  was  13,  which  is  3  more  than  average 
for  the  past  63  years.   The  average  snowfall  for  the  Section  was  3.3  Inches,  which  is  .7  inch  less 
than  the  average  for  the  past  63  years.  M.T.N. 
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In  addition  to  the  cllmatologlcal  data  froa  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  etatlons,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllna- 
tlc  Network  Stations  which  were  foraerly  reproduced  In  the  Hydrologlc  Bulletin 
Series.   The  Hydrocllmatlc  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gage8--noetly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Departmeot  of  the 
Anay ,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order  to  provide  records 
of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of-  Engineers,   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  In  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  Increasing  needs  of  their  program  In 
the  Western  States. 


Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories,   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  In  the  Station  Index. 
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43.2 

73 

18 

14 

1 

0 

18 
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.87 

20 

5.5 

6 

14 

11 

5 

0 

WASHINGTON 

43. 6M 

76 

4 

16 

1 

0 

14 

2.43 

.67 

20 

4.1 

11 

4 

0 

WATERBURY 

46.6 

-  1.3 

75 

18+ 

22 

1 

0 

12 

3.21 

-  .55 

1.35 

20 

4.0 

13 

3 

1 

WESTBROOK 

43.8 

72 

18 

15 

1 

0 

16 

2.53 

.49 

20 

3.5 

15 

4 

0 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

44.6 

76 

18 

20 

1 

0 

17 

2.76 

1.00 

20 

2.0 

1 

13 

14 

5 

1 

STATE 

44.1 

2.86 

5.0 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

40.9 

65 

19 

21 

7 

0 

17 

3.26 

.86 

20 

0.4 

T 

11 

10 

6 

0 

BANGOR 

23 

0 

3.75 

.28 

1.65 

21 

11 

4 

1 

BAR  HARBOR 

42^3 

1.1 

67 

18 

23 

8 

0 

14 

3.27 

-  .48 

1.58 

21 

3.0 

2 

8+ 

17 

3 

1 

BELFAST 

40.8 

65 

18 

24 

7+ 

0 

21 

4.66 

2.25 

21 

12 

4 

1 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

36.1 

0.5 

62 

27 

15 

7 

0 

23 

2.60 

-  .17 

1.03 

20 

3.2 

5 

2 

13 

2 

1 

CORINNA 

39.6 

65 

19+ 

16 

7 

0 

24 

3.18 

1.02 

21 

.T 

7 

1+ 

14 

5 

1 

EASTPORT  WB  CITY 

39.1 

0.1 

64 

18 

21 

8+ 

0 

15 

3.83 

.99 

1.92 

21 

10.6 

3 

8 

16 

3 

1 

EAST  WINTHROP 

41.2 

65 

18 

20 

7 

0 

23 

2.99 

.63 

21 

2.0 

T 

2 

15 

4 

0 

FARMINOTON 

38.9 

-  3.1 

65 

27 

18 

1+ 

0 

24 

3.62 

.10 

1.15 

20 

2.8 

11 

1 

FORT  KENT  ISE 

37.9 

63 

27 

13 

7 

0 

19 

.75 

21 

2.0 

2 

12 

GARDINER 

40.9 

-  1.5 

65 

IS 

21 

1 

0 

22 

3.59 

.12 

.87 

21 

1.0 

13 

4 

0 

GREENVILLE 

35.7 

-  1.4 

63 

19+ 

13 

7 

0 

26 

3.50 

.58 

1.30 

20 

9.1 

20 

2+ 

12 

4 

1 

HODLTON  AIRPORT 

37.4 

-  1.2 

64 

27 

18 

7 

0 

23 

3.80 

1.35 

1.76 

21 

5.0 

2+ 

15 

4 

1 

HOULTON  1  NE 

37.8 

-  1.5 

67 

17 

18 

6 

0 

23 

3.52 

1.07 

1.60 

21 

5.0 

T 

1+ 

11 

6 

1 

JONESBORO 

39.9 

66 

18 

21 

8 

0 

22 

4.46 

1.35 

20 

3 

- 

15 

4 

2 

LEWISTON 

40.5 

-  0.9 

64 

17 

23 

7 

0 

16 

3.30 

-  .28 

.98 

20 

1.5 

11 

4 

0 

MADISON 

38.6 

-  1.5 

65 

27 

17 

7 

0 

26 

2.80 

-  .94 

.62 

21 

2.6 

13 

4 

0 

MILLINOCKET 

39.4 

-  0.5 

67 

27 

IS 

7 

0 

24 

3.48 

.10 

1.08 

20 

5.8 

14 

4 

1 

MILLINOCKET  AIRPORT 

38.9 

0.1 

66 

27 

19 

7 

0 

22 

3.34 

-  .04 

1.21 

21 

5.0 

3 

2 

15 

4 

0 

MILLINOCKET  DAM 

35.8 

61 

28 

9 

1 

0 

26 

3.02 

.98 

22 

2.5 

12 

5 

0 

NORTH  BRIDGTON 

39.7 

-  2.7 

64 

17+ 

17 

7 

0 

23 

3.49 

-  .21 

1.59 

20 

4.0 

10 

4 

1 

OLD  TOWN 

41.8 

-  0.1 

67 

19+ 

22 

7+ 

0 

20 

4.17 

.60 

1.71 

21 

2.0 

T 

2 

12 

6 

1 

OLD  TOWN  AIRPORT 

39.9 

68 

19 

20 

11 

0 

23 

4.21 

1.47 

21 

2.2 

T 

2+ 

12 

5 

1 

PORTLAND 

43.7 

72 

18 

25 

7 

0 

7 

2.20 

.48 

28 

.T 

11 

3 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

40.9 

0.8 

70 

18 

21 

H 

0 

21 

2.38 

-1.00 

.53 

2 

.T 

12 

3 

0 

PRENTISS 

35.8 

61 

17+ 

13 

7 

0 

23 

4.64 

1.75 

21 

.T 

T 

12 

13 

1 

PRESQUE  ISLE 

38.1 

0.7 

61 

27 

16 

7 

0 

22 

2.43 

-  .18 

1.18 

21 

T 

2 

1 

8 

3 

1 

RIPOGENUS  DAM 

36.3 

-  0.6 

64 

28 

12 

7 

0 

24 

3.37 

-  .21 

.99 

21 

5.3 

14 

0 

ROCKLAND 

41.4 

69 

18 

25 

14 

0 

17 

3.59 

1.76 

21 

.T 

T 

1+ 

14 

2 

1 

HUMFORD  3  SW 

37.4 

-  1.5 

65 

27 

12 

7 

0 

26 

4.42 

1.10 

2.06 

20 

5.0 

14 

2+ 

2 

4 

1 

RUMFORD  ISSE 

39.4 

-  1.5 

64 

27 

20 

7 

0 

25 

4.04 

.72 

2.03 

20 

7.3 

3 

2+ 

10 

4 

1 

UNITY 

40.4 

65 

19 

19 

7 

0 

19 

3.77 

1.42 

21 

4 

0 

WINSLOW 

41.2 

-  1.5 

67 

18 

22 

7 

0 

19 

3.08 

-  .03 

.82 

21 

0.7 

T 

12+ 

12 

5 

0 

WOODLAND 

5.11 

1.32 

1.65 

21 

7.5 

3 

3 

15 

2 

STATE 

39.3 

3.54 

3.2 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

41.7 

-  0.8 

75 

5 

16 

1 

0 

18 

3.50 

-  .85 

.84 

14 

8.0 

8 

4 

14 

5 

0 

AMHERST 

45.1 

0.2 

75 

4 

22 

1 

0 

14 

3.64 

.33 

1.67 

20 

7.6 

5 

13 

IS 

3 

1 

BILLERICA 

43.7 

80 

4 

16 

1 

0 

18 

2.79 

.98 

20 

0.0 

14 

3 

0 

BIRCH  HILL  DAM 

41.7 

72 

4 

13 

1 

0 

19 

2.91 

1.10 

20 

2.0 

T 

1+ 

11 

3 

1 

BLUE  BILL 

44.6 

-  0.0 

72 

18 

23 

7 

0 

9 

3.23 

-  .60 

.87 

26 

0.1 

15 

5 

0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

46.7 

0.3 

75 

4- 

28 

7 

0 

6 

2.38 

-  .96 

.52 

26 

.T 

14 

4 

0 

BROCKTON 

47.2 

0.5 

76 

18 

27 

11 

0 

6 

2.71 

-  .77 

.74 

14 

T 

T 

9 

12 

4 

0 

CHESTNUT  HILL 

47.9 

1.1 

77 

4 

28 

7 

0 

4 

3.20 

-  .72 

.67 

22 

0.0 

S 

5 

0 

CLINTON 

43.9 

-  1.1 

74 

4 

21 

1+ 

0 

16 

3.32 

-  .65 

.T 

15 

0 

COHASSET 

44.1 

73 

19 

25 

8 

0 

8 

2.46 

.65 

27 

.T 

15 

4 

0 

EAST  WAREHAM 

42.9 

-  1.4 

79 

19 

22 

1+ 

0 

17 

3.46 

-  .73 

.97 

21 

.T 

12 

4 

0 

EDGARTOWN 

42.8 

65 

19 

25 

11 

0 

11 

3.31 

1.16 

21 

.T 

T 

10 

11 

4 

1 

FALL  RIVER  2  NE 

45.4 

-  0.7 

76 

18 

27 

1 

0 

8 

2.57 

-1.57 

.47 

20 

.T 

13 

4 

0 

FITCHBURG 

43.5 

-  2.3 

77 

5 

23 

1 

0 

13 

3.23 

-  .08 

1.22 

21 

0.0 

13 

3 

1 

FRAMINGHAM 

45.5 

-  1.4 

77 

5 

23 

1+ 

0 

13 

3.44 

-  .25 

.96 

21 

0.3 

14 

4 

0 

HAVERHILL 

45.7 

-  1.7 

80 

4 

22 

1 

0 

12 

2.01 

-1.65 

.53 

20 

0.8 

12 

3 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

40.6 

-  1.8 

74 

5 

19 

1 

0 

20 

2  96 

-1.44 

71 

21 

8.7 

8 

14 

4 

0 

HYANNIS  1  E 

43.8 

-  0.9 

67 

18 

26 

1 

0 

9 

2.96 

-  .72 

.95 

14 

.T 

12 

4 

0 

KNIGBTVILLE  DAM 

44.3 

80 

4 

18 

1 

0 

20 

2.90 

1.05 

20 

7.0 

2 

14 

4 

1 

LAKE  COCHITUATE 

43.6 

-  2.4 

76 

5 

16 

1 

0 

18 

3.39 

-  .52 

1.11 

21 

.T 

14 

4 

1 
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Table  2-Continued 

v^ 

i^ilVl 

t\lK. 

JL.^ 

*JiV^/1 

iL,    Ui\ 

l/\ 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1950 

Temperature 

Precipitati 

on 

1 



J 

« 

1 

X 

1 

J 

s 

No.  of  Daya 

1 

1 
i 

S 

1 
1 

1 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Daya 

Station 

S 

1 

0 

1 

1 

o 

t 
&   1 

9  S 
s  o 

^ 

• 
8 

a 
s 

3 

i 
o 

• 

s 

B 
o 

LAWREHCE 

LOWELL 

MIDDLETON 

HANTnCKET  WB  AIROQRT 

NEI  BEDFORD 

45.3 
46.3 
45.6 
42.1 
45.8 

-  0.1 
0.5 

-  1.2 
0.1 

76 
SO 
74 
57 
72 

4 
4 
4 
18 
18 

24 
22 
26 
26 
32 

11 

0 

s 

0 
0 

9 
12 
8 
9 
2 

2.40 
2.62 
1.84 
2.69 
3.11 

-1.18 

-  .94 
-1.92 

-  .27 

-  .80 

.84 

1.20 

.51 

.61 

1.32 

20 
20 
21 
13+ 
14 

.T 

.T 

.T 

4.0 

1.0 

1 

1+ 

13 
14 

12 
12 
16 

3 
4 
3 
4 
4 

0 
1 
0 
0 

1 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYHOOTH 

ROCEPORT  1  ESE 

SAKDWICH 

SHELBDRNE  FALLS 

40.0 
45.7 
43  1 
44.5 
41.8 

-  0.9 
1.8 

-  0.4 

-  1.4 

76 
77 
74 
72 
74 

4 
18 
18 
18 

5 

16 
24 
25 
26 
20 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
9 
8 

4 
19 

2.79 
2.52 
1.32 
3.64 
3.13 

-  .31 
-1.75 
-3.04 

-  .82 

.68 
.82 

.49 

1.40 

.93 

20 
14 
21 
20 
14 

0.0 
.T 
.T 

5.9 

4 

13+ 

5 

1 

7 

11 

16 

4 

2 

7 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

SPRINGFIELD 
STOCCBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAOTTON 
•nnXY  DAM 

47.6 
41.7 
43.3 
44.6 

-  0.9 

-  1.2 
0.3 

-  0.4 

74 
77 
71 
76 

4+ 

4 
18 
18 

24 
18 
20. 
19 

l^ 

0 
0 
0 
0 

10 

20 

8 

15 

3.04 
2.53 
2.02 
2.08 
3.18 

-  .26 
-1.20 
-2.48 
-2,05 

1.39 
.62 
.41 
.84 

1.05 

21 
20 
26 
14 
20 

1.0 
9.5 

.T 
.T 
T 

1 
5 

1+ 

14 
13 

9 
13 
13 
15 
12 

5 
5 
3 
2 
5 

1 

0 
0 
0 

1 

TDILHERS  FALLS 
WALPOLE 

WESTFIELD  2  RE 
WESTON  2  NW 
WESTOTER  FIELD 

43.9 
44.9 
43.6 
44.9 
44.7 

-  1.9 

-  0.4 

-  0.5 

77 
74 
78 
77 
78 

4 

4 
4 
4 
4 

18 
21 
21 
19 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
13 
19 
15 
15 

3.80 
3.39 
3.03 
2.21 
3.86 

.67 

-1.10 
-2.19 

1.53 
.79 
1.36 
1.05 
1.39 

20 
26 
20 
21 
20 

3.5 
.T 

3.4 
.T 

3.5 

1 

13 
3 

12 
13 
14 
9 
13 

4 

3 
3 

6 

2 
0 

1 
1 

WILLOW  BROOK  STA  F0RS3T 
WORCESTER  AIRPORT 
WORCESTER  1 

42.4 
42.7 
43.0 

-  2.5 

76 
75 
77 

4 
4 
4 

18 
21 
21 

11 

0 
0 
0 

21 
11 
18 

■  2.85 
3.85 
3.98 

.41 

1.02 
1.66 
1.70 

20 
20 
20 

.T 
2.7 
0.9 

T 

14 

11 
12 
14 

6 

4 
5 

1 
1 
1 

STATE 

44.1 

2.94 

1.9 

KEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPION 

37.4 
37.1 
38.1 
43.0 
36.9 

-  2.4 

-  1.7 

62 
62 
64 
75 
68 

18+ 
20t 
19 
4 
18 

10 
6 
13 
19 
9 

it 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
22 
23 
20 
27 

3.09 
1.88 
2.23 
3.02 
3.32 

-1.01 
-  .40 

1.55 

.92 

.78 

1.15 

1.80 

20 
21 
.20 
20 
21 

9.5 
3.3 
.T 
2.0 
2.6 

17 
2 
2 
8 

1+ 
1 
1 
2 

10 
11 
10 
13 
10 

3 
2 
3 
3 
4 

1 
0 
0 

CORCORD  WB  AIRPORT 

DUniAM 

SA3T  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LACS 

41.8 
43.  S 
42.7 
34. 6M 
33. 3M 

0.2 

-  0.3 

-  1.8 

77 
73 
73 
68 
61 

4 
18 

S 
19+ 

14 

20 
17 
2 
2 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
19 
17 

2.85 
2.36 
2.92 

2.63 

.07 
-1.21 

-  .76 

1.75 
.56 
1.23 
1.75 
1.10 

20 
20 
20 
21 
21 

0.7 
0.0 
6.0 

e 

27 

2 
1 

14 
13 
12 

15 

1 
4 

3 

FHANKLIN  I  NW 
FBANILIN  FALLS  DAM 
GLENCLIFF  2  NW 
HANOTER 
EEENE  1  S 

41.8 
40.9 
38.6 
40.2 
43.1 

-  1.0 

-  0.4 

-  2.1 

-  0.6 

68 
67 
64 
67 
77 

18 
18 

4+ 
4 

4 

15 
15 
16 
13 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
24 
22 
21 
20 

3.08 
3.37 
2.96 
1.95 
3.49 

-  .45 

-  .77 

-  .68 
.40 

1.79 
1.47 
1.42 
1.08 
1.38 

20 
20 
20 
20 
20 

1.5 
3.5 
3.9 
3.0 

6 
4 
4 
2 

1  + 
13 
13 
13 

11 
14 
13 
9 
15 

1 
3 
3 
2 
3 

LAKEPORT  1 
LEBANON  AIRPORT 
MANCHESTER 
MA3SABESIC  LAO 
NA3HDA  3  N 

42.0 
39.7 
41.8 
43.3 
42.0 

-  1.8 

-  1.8 

69 
70 
68 
79 
71 

27 

4+ 
4 
5 
19 

19 
10 
20 
13 

14 

1+ 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
24 
14 
20 
20 

2.82 
2.32 
3.28 
2.74 
2.74 

-  .58 
.09 

-  .58 

1.56 
1.51 
1.93 
1.04 
1.71 

21 
20 
20 
21 
21 

1.2 
3.0 
1.0 

0.0 

5 
3 

1+ 
13 

14 
10 
14 
14 
11 

2 
2 
1 
2 
2 

NSW  LONDON 

PETERBORO   23 

PINKHAM  NOTCH 

PLTMOOTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

38.9 
42.8 
35.7 

42^2 

-  0.5 

67 
76 
58 

75 

4 
4 
19 

4 

16 
18 
10 
18 
15 

1+ 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
18 
22 
24 
22 

2.73 
4.49 
3.22 
3.28 

-  .83 
.11 

1.51 
1.05 
1.85 
1.55 
1.55 

20 
20 
20 
20 
20 

5.0 

1.0 

19.0 

3.2 

2 

36 
9 
3 

1+ 

2+ 
2 
13 

9 
12 

6 
12 

4 

6 
5 
3 

WEST  LEBANON  I  3W 
WINDHAM 

W0LFE80R0  FALLS 
WOODSTOCK 

40.1 
44.4 

40.6 
39.2 

71 
80 
66 
65 

5 

4 

18 

27 

14 
18 
13 
14 

1+ 

0 
0 
0 
0 

22 
19 
23 
24 

2.16 
2.77 
2.59 
4.01 

-1.62 

.92 
1.24 

.83 
1.57 

21 
20 
20 
20 

2.0 

X 

0.7 

9.5 

2 

3 

15 

14 

2 

3 

14 
15 
11 
10 

2 
3 
3 
6 

STATE 

40.2 

2.90 

3.4 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

19.9 

-  3.5 

43 

4 

-  1 

6+ 

0 

29 

3.88 

-3.07 

.73 

20 

15.5 

6 

2 

8 

6 

0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

GREENTILLE 

KINGSTON 

PROTIDENCE  WB  AIRPORT 

PROVIDENCE  WB  CITY 

43.7 
45.1 
42.9 
45.3 
46.9 

-  0.3 

-  1.6 
0.3 

66 
74 
73 
75 
77 

18 
18 
18 
18 
IS 

29 
24 
20 
27 
27 

7 

7+ 

1 

1+ 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
13 
15 
7 
6 

2.67 
3.80 
2.14 
2.92 
2.88 

-  .88 
-2.49 

-  .42 

.74 
1.06 
.64 
.81 
.82 

14 
20 
14 
20 
20 

3.9 

3.0 
0.6 

.T 

2 

14 

12 
9 
8 
14 
11 

4 

3 

4 
4 

0 

0 
0 
0 

STATE 

44.8 

2.88 

1.5 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

41.3 
38.9 
40.2 
39.4 

-  0.5 

-  3.1 

-  2.2 

70 
67 
71 
66 

19 
19 
4 
18 

18 

7 

16 

10 

0 
0 
0 
0 

21 
22 
19 
24 

3.00 
2.85 
1.52 
2.54 

-  .27 

-  .22 

-  .63 

-  .80 

1.11 
.93 
.90 
.78 

21 
20 
20 
20 

6.5 

1.0 

0.9 

10.7 

4 

5 

1 

18 

14 

1 

13 

1 

14 
14 

1 
12 

3 
3 
1 
3 

1 

0 
0 
0 

CHELSEA  2  S 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBDRG  FALLS 

36.3 
43.2 

40. 9M 

36.9 

39.5 

-  2.6 

-  0.7 

-  3.5 

-  1.8 

66 
74 
77 
65 
69 

28 

4 

4 

28 

4 

9 
19 
13 
10 

13 

1+ 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
16 
23 
22 
22 

2.27 
.95 
3.11 
2.79 
3.05 

-  .52 
-1.32 

.52 
.14 

.91 

.40 

.82 

1.70 

1.08 

21 
20 
20 
21 
20 

3.2 

2.0 

7.5 

.T 

.T 

8 
5 

T 

1 

13 

1+ 

12 
7 
10 
13 
11 

2 
2 

7 
1 
4 

0 
0 
0 

1 
1 

LKHNGTOR  3  NE 

MIDDLESEX 

■OVTPELIER  AP 

NEWPORT 

NORTHFIEU)  NORWICH  UNIT 

35.9 
37.9 
37.8 
37.7 
39.7 

-  3.S 

-  0.6 

65 
67 
67 
67 
64 

19 
28 
27 
27 

19+ 

5 
11 
12 
10 
11 

1  + 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
22 
24 
23 
17 

.94 
1.57 
2.23 
2.52 
1.59 

-  .42 

-  .69 

.30 

.82 

l.ll 

1.61 

.66 

20 
21 
20 
20 
20 

0.2 

7.0 

8.3 

.T 

10.0 

6 
7 
4 
6 

14 
13 

1 
13 

8 
11 
13 
14 

9 

2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 

1 
I 

0 

RUTLAND  1  SE 
SAINT  ALBANS 
SAINT  JOHNSBORT 

41.5 
41.3 
39.8 

-  l.l 

-  1.7 

-  2.3 

77 
68 
65 

4 
19+ 
19+ 

14 
16 
10 

0 
0 
0 

18 
16 
20 

1.82 
2.77 

-1.29 
.16 

.58 
1.15 
1.08 

20 
20 
20 

10.0 
3.5 
1.0 

5 

T 

T 

13 
13 
1+ 

12 

to 

2 

4 

0 

1 

See  lefereoce  r 


■  loUowing  Station  lodez 


Table  2-Coiitinued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NIW    ENGLAND 
APRIL   1950 


Temperature 

Precipitation 

■a 

No.  of  Day> 

^ 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Daj 

B 

a 

g 

2 

* 

2 

Station 

B 

8 

I 

S 

i 

4! 

1 

0 

■3 

S 

e 

« 

i 

1 

1 

1 

1 

k 

1 

S 

o  1 

a 

a 

< 

(S 

& 

1 

a 

2 

1 

i 

S 
c3 

1 

i 

a  i 

2   (3 

1 

0 

3 

to 

§ 

SOMERSET 

34.511 

-  2.1 

63 

20 

5 

1 

0 

26 

3.68 

-    .99 

.90 

4+ 

17.0 

31 

14 

18 

4 

0 

WEST   BURKE 

33.1 

58 

19 

0 

1 

0 

27 

3.02 

-    .48 

1.64 

21 

15 

1 

1 

WILDER    1    E 

36.6 

65 

20 

9 

7 

0 

25 

2.06 

-1.  11 

1.00 

21 

2.0 

2 

14 

13 

2 

1 

WOODSTOCK 

40.5 

-    1.4 

69 

19 

10 

1 

0 

24 

1.51 

-1.48 

.92 

20 

9.3 

4 

2 

0 

STATE 

38.7 

2.29 

5.0 

See  leference  notes  iollowino  Station  lodex- 
-    108   - 


TabUa 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


1    I   2    I   3 


10  '   11  I  12  i  13      14     IS      16 


17 


18     I9T2O     21     22     23    24 


26     27    28     29     30 


COHHKTICUT 

USONU 

BUdliSVlLLE 

BARKBAHS1T0 

BLOOHTIELD 

BHIDCIPOflT 

aaiOGSPOAT  VB  AP 

BXISTOL 

BOU.S   BHIDCE   DAI 

BVULISCTOH 

CA]IDL£«OOD  LAKE  R 

COCKAPONSET    FOREST   RANG     I 

Cai£HEST>R 

C01XI.13VILLE 

>-  B0  >  U      fl  t  1    ■  ' 


DERBY 

£ASTGK    IMO.    RESERVOIB 

KAILS    YIUJLCE 

ORtKN»lCB 

ORoro.s 

UARTFORD  R 

HARTFORD   VB  AIRPORT  Z 

HEMLOCKS    RESERVOIR 
JEWETT  CITY  R 

LAKE   KOKOyOC 

UlUREL   RESERVOIR 

HAKCHSSTER 

MEAD   POKD   RESERVOIR 

MIDDLE  TOVlt 

VOfiAVK    FOREST   RAlfGER   ST 

HOODirS    RESERVOIR  R 

HOCKT   CARMEL 
XATCBAUC   FOREST   RAHGER 
HATBAN    HALE    STATE  FRST 
<<E«    HARTFORD 

NEW  UAVEH   «B  AIRPORT        K 
yEWlUCTOH  R 

NT*   LOXDfflf 

SORPOLR  3    SV  Z 

?10RTH   KBKT 

XORin    STAMFORD    RESERVOI 

MORVALE 

PEOPLES    FOREST  RAKGCR    S 

PUTTfAM 

PUTWAM   HEIGHTS  'R 

PUTNAM    LAKE 

ROCKVILLE  R 

ROCKVOOD   LAKE 

ROCKY    RIVER  DAM 

ROtnfD   POIfD 

SALISBURY 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

iffLTTLE    MEADOM   RESERVOI 

STETEKSON  DAH 

3T0RRS  Z 

TBOMPSOHVILLE 
TORRIKGTOB    1 
TORBIVGTOM   2 
TRAP    FALLS   RESERVOIR 

VASHITiGTON 

■ATSRBURY 
'ESTBROOK 
*EST   HARTFORD 
»E3T   BARTLAKD 
VBIGVILLE    RESERVOIR 

WILLIMANTIC 

WINDSOR    LOCKS    BRADLEY 

irOLCOTT    RESERVOIR 

»00D8URY 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT  Z 

BANGOR 

BAR   HARBOR 

BELFAST 

BETHEL 

BRAS SUA    DAH 

CARIBOU    VB   AIRPORT  Z 

CLAYTOV    LAKE  R 

COR I  SNA 

EAirvORT    »B   CITY  Z 

LASi    wiSTHHOP 

ELl-d-«ORTH 

EUSTIS  Z 

FARMING TON 

FORT    FAIRFIBLD 

FORT   KENT    ISE 

FORT    KENT  R 

GARDINER 

GILEAD  Z 

GRAND    LAKE    STREAM  B 

GREBWILLE  g 

HtRAH 

HCHJLTOH    AIRPORT 

BOULTON    1    NE  Z 

JACKMAN    I    SOrW 

JOlTESaORO 

LEV  I  STON 

KACHIAS 

UDISON 

HI DDLS    DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  AIRPORT     Z 

MILLINOCXST  DAM 

MILTON 

EOOSEHEAD 

NORTn  AND07BK  R 

NORTH  BRIDGTON 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  AIRPORT        Z 

OROHO 

PORTUIND 

PORTLAND  WB  AIRPORT    Z 

PRENTISS 

PR£S<j{JE    ISLE 

RIPOG.'INOS  DAH 


.07        OSi 

.la' 

.03      .06> 


.15:     .081     .041 


.OS 

T  . 

.03 

.08 

.03 

.25 

.01 

.19 

.21 

.05 

.03 

.13 

.05 

.15 

.12 

.15 

.071 
.071 
.07i 
.12' 


.12      .021      .11 


.071 
.04 
.OSl 


.671      .15       .10      .17 


.01      .20      .09 


.25;     .0 


.43 

.08 

•»* 

.05 

.42 

.15 

.41 

.24 

T 

.10 

.07 

.13 

• 

.14 

..45 

.09 

.47 

.23 

.47 

.10     .09      .05      .281 


.34      .09{     .17      .23 


.0:      .25      .09      .07 


.16 

.08 

.08 

.05 

.23 

.05 

.17 

.03 

.19 

.06 

.36 

.10 

.05 

.24 

.14 

• 

.30 

.06 

.21 

.10, 

.09 

T 

.14 

.13|      .25:      .28       .08 


•lOl 


.11 

^ll 

.07 
.03^ 
.08 

.07 


T  T  T 


.26      .01      T 


01 

r 

.01 

T 

25 

04 

T 

.11 

.lOj     .33|     .071 


.15 

.42 

45 

.48 

T 

.17 

1.17 

.51 

.14 

.02 

.91 

.10 

.01      .06      .37 


.191 

.251 
.17' 


.13      .24      .091 


.31        27      .24 


.08       .02      T 


.20      .301      .05 


.19      .181     .05 


.16   1.65 

.06    1.58 

.13    2.25 

2 . 46       .02 


1 

.29 

.41 

1 

60 

62 

12 

84 

1 

21 

47 

84 

02 
26 

.18      .28      .42 
.12 
1.22 


.52 

i2.24 


.431     .121  T 

.49|     .13|  T      I 

.10  1.751  .451 

T         l.ial  .43 
.95i    .991  I 


.02 
.01 

i"' 

.03 

T 

.08 

.04 

.06 

.02 

.11 

T 

.04 

.07 

.04 

.03 

.02 

.10 

.10 
03 

.06 
.01 

.10 

.05 

.10 

.07 

.01 

.10 

.04 

.01 

.01 

.07 

.07 

.03 

.02 

.05 
T 

T 

.02 

.16 

T 

.02 

.01 

.01 

T 

.04 

.02 

.02 

.17 
.09 


Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2 

BOCKLAHD 

.33 

.20 

.17 

.07 

.06 

.11 

.01 

T 

.08 

1.76 

.16 

.17 

.14 

.12 

.21 

3.59 

ROCKLAND    1    W                               R 

.33 

.17 

.15 

.12 

.09 

.88 

1.05 

.02 

.26 

.12 

.18 

3.37 

ROXBURY                                             Z 

.55 

• 

.74 

.18 

.15 

2.24 

.02 

.31 

.13 

.04 

4.36 

RUMFORD   3    SW 

.68 

,17 

.48 

.23 

.09 

.12 

T 

.05 

2.06 

T 

.33 

.03 

.13 

.05 

4.42 

RUUPORD   1    SSE                          Z 

.75 

.16 

.45 

.11 

T 

.13 

T 

.07 

2.03 

T 

.25 

T 

.08 

.01 

4.04 

SKOWHEGAN                                       R 

.28 

.17 

.32 

.19 

.02 

.09 

.81 

.60 

.20 

.19 

2.87 

SOUTH    WEST    BARBOR                 R 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

— 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

.. 

_ 

_ 

SQUA    PAN   DAM 

.09 

.15 

.40 

.03 

.24 

.09 

.16 

.28 

.43 

1.01 

.02 

.10 

.04 

.03 

.09 

3.16 

SUNDAY    RIVER                               R 

.57 

.10 

.45 

.15 

1 

.13 

.02 

• 

3.75 

.25 

.03 

.02 

5.47 

SffANS   FALLS                                  R 

1.00 

.21 

.30 

.20 

.01 

.04 

1.48 

.04 

.02 

.21 

.11 

3.62 

THE   PORKS 

.21 

.12 

.22 

.03 

.12 

.13 

.93 

.20 

.22 

.04 

. 

.07 

2.29 

UNITY 

.19 

.15 

.15 

.32 

.08 

T 

.45 

1.42 

.14 

.17 

.08 

.07 

.55 

3.77 

UPPER    DAU 

.11 

.10 

.25 

.22 

.03 

.05 

.11 

.02 

.02 

1.03 

.08 

.12 

.16 

.09 

2.39 

WINSLOW 

T 

.22 

.33 

.08 

.16 

.09 

T 

T 

.82 

.58 

.02 

.30 

.04 

.14 

.30 

3.08 

WOODLAND 

.28 

.12 

.10 

.14 

.11 

T 

.20 

.01 

.02 

1.40 

1.65 

.15 

• 

.50 

• 

.43 

5.  11 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

.10 

.24 

.35 

.32 

.06 

.07 

.07 

.84 

\ 

.22 

.67 

T 

.05 

.31 

.11 

.09 

T 

3.50 

AMHERST                                        Z 

.10 

.17 

.04 

.16 

.03 

.74 

.12 

1  1.67 

T 

T 

.04 

.31 

.08 

.04 

.14 

3.64 

ASHBURNHAM 

.26 

.14 

T 

.17 

T 

T 

.10 

T 

.81 

T 

I 

.02 

1.48 

.05 

T 

.13 

.15 

.09 

.03 

3.43 

ASHLAND 

.10 

T 

.10 

.12 

T 

.04 

.68 

.17 

.01 

.86 

.05 

T 

.05 

.52 

.09 

.34 

3.13 

ATHOL 

.19 

* 

.29 

.18 

.05 

.07 

.82 

.08 

1.24 

.19 

.10 

.10 

3.31 

BEECH WOOD 

.23 

.01 

.10 

T 

.16 

T 

.10 

.49 

.28 

.49 

.78 

.03 

.11 

.71 

.01 

T 

.24 

3.74 

BELCHERTOWN 

.08 

.11 

.22 

.14 

.10 

.0; 

.71 

T 

.12 

1.40 

T 

.16 

.20 

.09 

.06 

.40 

3.80 

BILLERICA 

.12 

.02 

.26 

T 

.05 

.05 

.24 

.07 

T 

T 

.98 

.21 

.02 

.59 

T 

.10 

.07 

.01 

2.79 

BIRCH   HILL  DAU                       Z 

.16 

.24 

.04 

.15 

.05 

T 

.15 

.45 

1.10 

.27 

T 

.20 

.10 

2.91 

BLUE   HILL                                   Z 

.16 

T 

.09 

.32 

T 

.01 

T 

.03 

.03 

.48 

.02 

.47 

.40 

.01 

.01 

.87 

.10 

.23 

3.23 

BOSTON    WB   A I PORT                    Z 

.10 

.01 

.08 

.11 

T 

.05 

T 

.13 

.34 

.01 

T 

.32 

.39 

T 

.01 

T 

.52 

.11 

.20 

T 

2.38 

BOYLSTON 

.11 

.13 

.14 

T 

.18 

.82 

.02 

1.58 

T 

.02 

.48 

.08 

.32 

3.88 

BROCKTON 

.18 

T 

.06 

.06 

.05 

T 

.05 

.74 

T 

T 

.10 

.24 

.51 

.02 

.44 

T 

.26 

2.71 

CAMBRIDGE                                       R 

.17 

.02 

.07 

.12 

.01 

.13 

.48 

.04 

.27 

.32 

.43 

.03 

.09 

.22 

.24 

2.64 

CHATHAM 

.28 

.09 

.07 

.06 

T 

.59 

.10 

.57 

.72 

.18 

.08 

T 

.06 

T 

.12 

.05 

2.97 

CHESTER 

.13 

.19 

.23 

.03 

.03 

.08 

.10 

.45 

.30 

.46 

.03 

.31 

.19 

.09 

.36 

2.98 

CHESTERFIELD 

.14 

.08 

.13 

.23 

.01 

T 

.10 

.12 

.84 

.35 

.90 

.02 

.39 

.17 

.10 

.14 

3.72 

CHESTNUT   HILL 

.12 

.01 

.10 

.18 

.11 

.37 

.18 

.08 

.41 

.67 

.02 

.03 

.53 

.12 

.27 

3.20 

CLINTON 

.12 

.04 

.07 

.13 

T 

.08 

* 

• 

.75 

.01 

. 

1.39 

.02 

.37 

.05 

.29 

3.32 

COHASSET 

.11 

.04 

.11 

T 

.10 

.09 

.26 

.05 

T 

.26 

.64 

.02 

.03 

.07 

.65 

.02 

.01 

2.46 

COLDBROOK 

.17 

.03 

.28 

.20 

.02 

.70 

.01 

.01 

1.56 

.01 

;oi 

.09 

.17 

.06 

.02 

.33 

3.67 

EAST   WAREHAH 

.34 

.04 

.22 

T 

.07 

.80 

.23 

.97 

.29 

.06 

.24 

T 

.03 

.17 

3.46 

EDGARTOWN 

.41 

.40 

T 

.08 

.80 

.18 

1.16 

.02 

• 

.08 

.09 

.09 

3.31 

FALL    RIVTIR    2    HE 

.34 

.04 

.23 

T 

.12 

.25 

.46 

.11 

.47 

.11 

.06 

.12 

.07 

.19 

2.57 

FITCHBURG 

.17 

T 

.18 

.12 

.08 

.84 

.01 

1.22 

.04 

.03 

.14 

.32 

.03 

.05 

3.23 

FRAMINGHAM 

.11 

T 

.11 

.12 

T 

.02 

.83 

.06 

.01 

.96 

.07 

.01 

.02 

.72 

.06 

.34 

3.44 

FRANKLIN 

.21 

.12 

.25 

T 

.70 

.10 

.02 

1.15 

.07 

.05 

.10 

.74 

.15 

.45 

4.11 

GARDNER 

.16 

.03 

.22 

.02 

.11 

.04 

.59 

.01 

1.41 

i     •" 

.16 

.10 

2.97 

GROTON 

.09 

T 

.16 

T 

.06 

T 

.01 

.05 

.32 

T 

.01 

1.37 

.01 

.01 

I     .13 

.29 

.01 

.14 

T 

2.66 

HARDWICK 

.14 

.03 

.20 

.02 

.18 

.05 

.68 

.02 

.02 

1.06 

.02 

.17 

.22 

.08 

.10 

.42 

3.41 

HATCHVILLE 

.36 

.03 

.22 

T 

.06 

.96 

.30 

1.50 

.18 

.09 

.11 

.13 

3.94 

HAVERHILL 

.14 

.05 

.05 

.13 

.02 

T 

.06 

T 

.19 

T 

.53 

.42 

.01 

T 

.29 

.12 

2.01 

HEATH 

.13 

.18 

.25 

.14 

.03 

T 

.05 

.08 

.87 

T 

T 

.31 

.78 

.14 

.10 

.04 

T 

3.10 

HOLYOKE 

.07 

.04 

.17 

.11 

.03 

.02 

.03 

.63 

T 

.44 

1.10 

.01 

T 

.23 

.18 

.09 

.12 

.31 

3.58 

HOOSAC    TUNNEL 

.10 

.16 

.32 

.15 

.02 

T 

.08 

.09 

.59 

T 

T 

.21 

.71 

T 

.06 

.26 

.06 

.15 

2.96 

HUBBARDSTON 

.15 

.03 

.30 

.08 

.05 

1.42 

.02 

.42 

.26 

.04 

.24 

.12 

3.13 

HYANNIS    IE                               Z 

.32 

.01 

.06 

.15 

.13 

T 

T 

.05 

.95 

.31 

.60 

.13 

.10 

.15 

2.96 

IPSWICH 

.13 

.08 

.13 

T 

.08 

.07 

.01 

.01 

.27 

.31 

.01 

T 

.29 

.12 

.01 

1.52 

JEFFERSON 

.35 

.14 

.04 

.94 

.03 

1.34 

.08 

.34 

.07 

.34 

3.67 

KNIGHTVILLE   DAU                     Z 

.10 

.10 

.05 

.16 

T 

.05 

.20 

.35 

1.05 

.05 

.45 

.10 

.25 

2.90 

LAKE    COCHITUATE 

.13 

.13 

.14 

T 

.03 

.72 

.13 

.02 

.01 

l.ll 

.10 

T 

.01 

.52 

.08 

.26 

3.39 

LAWRENCE 

.16 

.03 

.08 

.18 

.02 

.06 

T 

.11 

.14 

T 

.84 

.31 

T 

.04 

.27 

.16 

2.40 

LOWELL 

.10 

.03 

.07 

.09 

.05 

T 

.06 

.02 

.26 

.03 

1.20 

.31 

.01 

T 

.29 

.10 

T 

2.62 

MANSFIELD 

.16 

T 

.07 

T 

.23 

T 

.04 

.62 

.17 

T 

.60 

.15 

.02 

.04 

.46 

.06 

.02 

.27 

2.91 

MIDDLETON 

.12 

.08 

.01 

.08 

T 

.05 

.24 

.51 

.27 

.01 

T 

.30 

.13 

.04 

1.84 

MILFORD 

.10 

T 

.09 

T 

.15 

T 

.05 

1.00 

.24 

T 

.80 

.06 

.05 

.11 

.50 

.14 

.32 

3.61 

MILLBURY 

.12 

T 

.09 

.06 

.01 

1.10 

.12 

.02 

T 

1.24 

.03 

T 

.14 

.54 

.12 

.02 

.28 

3.89 

MONTAGUE   CITY 

.11 

.08 

.18 

.14 

.08 

.08 

.04 

1.10 

.13 

1.38 

.04 

.15 

.13 

.05 

.03 

3.72 

MOUNT   WACHUSET 

- 

- 

- 

- 

- 

.03 

.67 

1.58 

.05 

.02 

.40 

.35 

- 

NANTUCKET   WB   AIRPORT 

.31 

T 

T 

.16 

.16 

T 

.35 

.08 

T 

.61 

.05 

.61 

.11 

.08 

.09 

T 

T 

.08 

T 

2.69 

NEW    BEDFORD                                  Z 

.28 

T 

.14 

.10 

.04 

.02 

1.32 

.03 

.01 

.28 

.46 

.12 

.03 

T 

.12 

.02 

.12 

.02 

3.11 

NEffBURYPORT 

.12 

.02 

.09 

.08 

, 

T 

.08 

.16 

.06 

T 

.49 

.43 

.01 

.03 

.24 

.10 

.04 

1.95 

NEW    SALEU 

.18 

.44 

• 

.23 

.05 

.95 

• 

1.89 

T 

• 

.35 

• 

.10 

4.19 

NEWTON 

.10 

.10 

.23 

.07 

.55 

.15 

.02 

.75 

.45 

.05 

.50 

.15 

.28 

3.40 

NORTHBRIDGE 

.15 

.03 

.12 

.11 

.05 

.96 

.12 

.03 

1.03 

.03 

.02 

.21 

.61 

.13 

.30 

3.90 

NORTH    TRURO 

.33 

.10 

.09 

.17 

.05 

.50 

.07 

.81 

.33 

.01 

.10 

T 

.25 

.07 

2.88 

PELHAU 

.10 

• 

.29 

.06 

.10 

T 

.12 

.80 

T 

.25 

1.67 

.02 

• 

.36 

.15 

.34 

4.26 

PEMBROKE 

• 

.28 

.17 

T 

.15 

T 

I 

.74 

.21 

T 

T 

.47 

.56 

.06 

.13 

T 

.32 

3.00 

PERU 

.02 

.30 

.11 

.20 

.13 

.02 

.01 

.08 

.21 

.78 

.04 

.69 

.04 

.27 

.17 

3.07 

PETERSHAM 

.20 

• 

.30 

* 

.20 

• 

.80 

• 

1.30 

• 

.25 

.10 

3.15 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT      Z 

.02 

.18 

.19 

.02 

.29 

T 

.09 

T 

.10 

T 

.40 

.21 

T 

T 

.68 

T 

T 

.29 

.04 

.11 

.13 

.14 

2.79 

PLA INFIELD 

.10 

.23 

.07 

.20 

.02 

.05 

.84 

* 

1.08 

.26 

« 

.13 

.10 

3.08 

PLYMOUTH 

.25 

T 

.07 

T 

.17 

T 

T 

.82 

.11 

* 

.55 

* 

.08 

.12 

T 

.35 

2.52 

PRINCETON 

.22 

• 

.21 

• 

.18 

.10 

.88 

1.46 

.45 

* 

.36 

3.86 

QUABBIN    INTAKE 

.10 

.12 

.17 

.06 

.22 

T 

.77 

.13 

1.40 

.03 

• 

.41 

• 

.31 

.30 

4.02 

ROCKPORT    1    ESE                          Z 

.08 

T 

.10 

.06 

T 

.16 

.49 

T 

.25 

.18 

T 

1.32 

SANDWICH 

.44 

.02 

.32 

T 

T 

.06 

.26 

.39 

1.40 

.25 

T 

.06 

.19 

T 

.25 

3.64 

SEGREGANSET 

- 

.38 

.12 

.06 

.75 

.28 

.58 

.48 

- 

SHELBURNE    PALLS 

.14 

.12 

.28 

.18 

.03 

T 

.10 

.04 

.93 

.17 

.81 

.01 

.04 

.12 

.06 

.07 

.03 

T 

3.13 

SOUTHBRIDGE 

.12 

.02 

.20 

.02 

.20 

.02 

1.32 

.OS 

.02 

1.17 

.03 

.02 

.27 

.70 

.14 

.04 

.29 

4.63 

SOUTH    EGREHONT 

.18 

.06 

.16 

.42 

.07 

.04 

.04 

.16 

.15 

.04 

.45 

.03 

.28 

.03 

.04 

.06 

.31 

2.52 

SPOT   POND 

.10 

.01 

.12 

.26 

.04 

.40 

.02 

.37 

.22 

.47 

.13 

.21 

2.35 

SPRINGFIELD 

T 

.10 

.13 

.18 

T 

I 

T 

.26 

.25 

T 

T 

T 

1.39 

T 

T 

.31 

T 

.05 

.37 

3.04 

STATE   FARM                                 R 

.23 

.02 

.01 

.14 

.06 

.03 

.25 

.66 

.04 

.04 

* 

.85 

.07 

.14 

.31 

2.85 

STERLING 

.34 

.24 

.13 

.06 

.70 

.10 

1.32 

T 

.37 

.07 

.15 

3.48 

STERLING  3   NW                         R 

.19 

.11 

.04 

.09 

.07 

.58 

.15 

1.37 

.01 

.41 

.06 

.13 

3.21 

STOCKBRIDGE 

.06 

.42 

T 

.03 

.06 

.42 

.28 

T 

.62 

.02 

.02 

.30 

.02 

.04 

.24 

T 

2.53 

SWAMPSCOTT 

.07 

T 

.10 

.21 

.01 

T 

T 

.02 

.05 

.30 

T 

.10 

.18 

.31 

.01 

.41 

.04 

.21 

2.02 

TAUNTON 

.21 

T 

.08 

.05 

.01 

T 

T 

T 

.01 

.84 

.02 

.20 

.16 

.05 

.02 

.02 

.15 

.01 

.25 

2.08 

TULLY  DAM 

.17 

.27 

.02 

.20 

.09 

.31 

.45 

.01 

1.05 

.26 

.21 

.14 

I 

T 

3.18 

TURNERS    FALLS 

.13 

.26 

.06 

.18 

.09 

1.00 

.25 

1.53 

.01 

.22 

.03 

.04 

T 

3.80 

WALPOLE 

.15 

T 

.12 

.23 

T 

T 

.06 

.05 

.75 

.02 

.74 

.11 

T 

.02 

.79 

T 

.11 

.24 

T 

3.39 

WARE       1 

.10 

.02 

.25 

.01 

.20 

.05 

« 

.83 

1.01 

.03 

.10 

.24 

.05 

.49 

.02 

3.40 

WARE       2 

.10 

.05 

.05 

.65 

.05 

.90 

.12 

.22 

.05 

.08 

.50 

2.77 

WASHINGTON                                    R 

.12 

.15 

.01 

.53 

.08 

.02 

.13 

.45 

.33 

.70 

.04 

.34 

.04 

.22 

.02 

3.18 

WEBSTER 

.12 

T 

.12 

.01 

.11 

T 

.01 

1.01 

.08 

.05 

T 

1.45 

T 

.02 

.16 

.37 

.09 

.30 

3.90 

WEST    BRIMFIELD                          R 

.05 

.15 

.06 

.22 

.03 

.69 

.22 

.96 

• 

• 

.50 

.39 

3.27 

WESTFIELD 

.07 

.08 

.12 

.10 

.01 

.11 

.49 

.69 

.73 

.04 

T 

.23 

.14 

.04 

.05 

.27 

3.17 

WESTFIELD    2    NE 

T 

.09 

.19 

.05 

.20 

T 

.04 

.20 

.09 

T 

T 

1.36 

.03 

.34 

.07 

.05 

.30 

.02 

3.03 

WESTON    2    NW 

.08 

T 

.14 

.13 

T 

T 

.06 

T 

1.05 

T 

T 

' 

.50 

T 

* 

.25 

2.21 

WEST  OTIS 

.17 

.07 

.05 

.38 

.02 

.01 

.05 

.07 

.34 

.04 

.26 

.38 

.37 

T 

.08 

T 

. 

. 

WESTOVEB    FIELD 

T 

.10 

.17 

.30 

.20 

T 

.10 

.32 

.28 

T 

T 

1.39 

T 

.44 

.01 

.09 

.45 

.01 

3.86 

WEST   RUTLAND 

.19 

.03 

.29 

.24 

.02 

.76 

.02 

.02 

1.63 

.01 

.01 

.10 

.19 

.05 

.02 

.34 

3.92 

WILLOW    BROOK    STA    FOREST 

T 

.28 

.02 

.11 

T 

T 

.03 

.35 

.32 

T 

1.02 

.32 

T 

.34 

T 

.04 

.02 

2.85 

WINCHENDON 

.20 

.23 

T 

.16 

.07 

.43 

T 

T 

1.50 

.02 

T 

.03 

.14 

.06 

T 

2.84 

WORCESTER   AIRPORT 

.13 

.07 

.08 

.14 

T 

T 

T 

.45 

.23 

T 

1.66 

.03 

I 

.02 

.58 

T 

.12 

.34 

T 

3.85 

WORCESTER    1 

.11 

.10 

.16 

T 

T 

.03 

.47 

.38 

.01 

1.70 

.06 

T 

.53 

.01 

.09 

.33 

3.98 

S*«  rrisraso*  aotM  teUowiaa  SUtloD  Indax. 
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Tftble  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Stabon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9    <  10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

is 

30  1  31 

an  BAia>3BiRS 

uia  a  SSI 

BSIITOII 
BtRLIII 

Bmi.mil 

.28 
.03 

.02 

T 

.14 
.25 
.22 

.03 

T 

.06 
.25 
.17 
.42 

.02 

.07 
.08 
.23 

%4 

.35 
.10 

T 
T 
T 

.02 

T 
T 

T 
T 

I 

.07 
.01 

.65 

.03 

.26 

T 

.01 

.28 
.03 
.02 

T 

.03 
T 
.01 

T 

T 

T      j 

.04| 

l.SS 
.17 

1.35 
.06 
.78 

.06 
1.47 
.45 
.92 
.71 

r 

.13 

.10 

T 
.02 

.02 
.03 
.16 

.11 

.05 
.08 
T 
.01 

T 
T 

.04 
.03 
.12 
.04 
.02 

3.09 
3.01 
3.07 
1.88 
2.23 

BUCntTEB  OUI 
BOW  GA»TI!IS    FALLS 
BHADrORD 
BRISTOL 
BOCIS  COHJIER 

1 
//I 

.25 
.15 
.25 
.28 
.17 

.02 
.11 
.18 

.25 

.20 
.18 
.04 
.25 

.05 
.07 
.07 
.02 
.03 

.02 

.16 
.04| 

.041 

.03 
.02 

.03 

T 
.04 

.17 
.40 

.18 
.18 
.59 

.59 

.01 

T 

1.15 

T 

.15 
2.21 

.02 

.50 
1.88 
1.58 

1.36 

.02 
.02 

.02 
.02 
.02 

.15 

.02 

.18 
.09 
.08 
.02 
.01 

:1! 

.22 
.05 
.10 
.07 

.06 

3.02 
3.05 
3.35 
3    22 
2.64 

CAMPTOR 
CLABUOirr 

cownao  «b  aiuoit 

OIXTILLK    »<nCB 

1 

.41 
.50 
.08 
.11 
.09 

T 

.14 

.04 

.40 
.39 
.15 
.10 
.20 

.06 
.03 
.01 
.16 
.09 

.07' 

.to| 

.051 

.03 

.01 

T 
T 

.01 
T 

.15 

.06 
.01 
.12 

.17 

.68 

T 

T 

T 
T 

.11 
.10 
.01 
1.75 
.14 

1.80 
1.86 
1.05 
.01 
1.15 

T 
T 

.02 

.28 
.22 
.02 

.18 

.08 
T 

.11 
.09 

.06 
.03 
.04 

.02 

.18 

T 

.07 
T 

T 

3.32 
3.38 
2.10 
2.85 
2.13 

DUBLm 

Donuui 

lAST   DCEXinC 
EASnUII   FALLS   DAB 
IKROL 

.32 
.11 
.13 
.30 
.29 

.33 
.13 
.32 
.25 

.11 
.08 
.32 
.25 

.38 
.09 
.12 
.03 
.33 

.05 

.02 
.10 

I 

T 
T 

.01 
.07 

.03 

.00 
.43 

.13 

.47 
.10 

.25 

.56 
1.23 

T 
1.01 

2.63 
.29 
.27 

2.07 
.14 

.15 
.10 

.03 
T 

.28 

1     .29 

■'"    !  ^0 

.18 

.26 
.15 

.12 
.14 
.15 
.09 
.06 

.01 

4.16 
2.38 
2.92 
3.73 
2.84 

FABTAN 

FIRST  COmi    LAIE 

FinilLLIAK   3    $• 

FRAjnaiK  1  tn 

FRAnLIK   FALLS   DAB 

1 

• 

.23 
.04 
.23 
.17 
.25 

.05 
.08 
.18 
.18 

.52 
.18 
.24 
.07 
.12 

.  17 
.22 
.11 
.08 

T 

.20 

.12 

.01 

T 

T 

T 

.27 
.09 

.02 

.18 
.22 

.31 
.05 
.09 

T 

T 

.06 

.30 

.03 

.15 

1.79 

1.47 

1.75 

1.10 

1.38 

.22 

.67 

.04 

.01 

.06 
.03 

.12 
.30 
.04 

.01 

.03 
.11 
.14 

.10 
.08 

.10 
.05 
.16 
.11 
.12 

.04 
.02 

2.63 
3.27 
3.08 
3.37 

OILBAKTOS 
GLENCLIPF    2    !l» 
GORHAB 
HAKOTER 
BILLSBORO  2    ■ 

R 
Z 
R 

- 

.09 

.14 
.25 

.24 

.06 
.22 

.52 
.27 

.04 
.19 

.13 

.04 
.10 

; 

- 

.01 

I 
.03 

.05 

.29 
.07 
.45 

.31 

.04 

T 
.09 

.07 

T 

.18 
1.42 
1.60 
1.08 
1.78 

1.40 
.10 
.03 
.03 
.10 

.12 

T 

.03 

.14 

:o7 

.08 
.13 

.18 

- 

.04 

.11 

.10 

2.96 

1.95 
3.30 

JEFFESOK 
CEEXI    1    S 
LAKEPORT    1 
LAKEPCIHT    2 
LA]<CASTER 

;   T 

1      .17 

1     .23 
.24 

.  021     .  50 

T 

.31 

T 

.25 

.18 

.35 
.14 
.37 

.14 
.08 

.13 
.20 
.01 
.14 

.36 
.02 

.11 

T 

1     T 

T    ! 

.05 

.15 
.03 
.05 

■.It 

.55 
.12 

T 

.17 
.22 
.11 

T 

T 

.03 
.01 
.04 

T      1  1 .  07 
1.38' 
.051  1.56 
.88      .80 
.10      .73 

.02 

T 
.06 

.05 

.27 
.05 
.28 

T 

.23 
T 
.10 

.05 
.01 
.06 

.11 

.02 
.15 
.08 
.12 

.15 
.02 

2.58 
3.49 
2.82 
2.99 
2.19 

LAKDAFF 

LEBAKOK   AIRK>RT 
L1NC0L8 
BAKCHESTER 
HASSABES:C    LAKE 

R 
//« 

T 

.05 
.02 
.45 

.13 
.08 

.06 
.28 
.15 
.18 
.19 

.21 
.15 
.75 
.06 
.02 

.08 
.06 
.25 
.23 
.09 

.05 
.04 

T 

T 

.05 
.08 

.02 

T 
.02 

.02 
.02 

.05 

.09 
.22 

.22 
.09 

T 

.08 
.06 
.13 

T 
T 

T 

T 

T      I 

1.38 
1.51 

.03 
1.93 

.49 

.01 

2.05 

.03 

1.04 

T 

.01 

.12 

.04 
.05 

T 
T 

.45 

T 

.02 
.07 

.02 
.01 

.17 
.20 

T 

t" 

.03 

T 

.05 

.12 

.12 

.05 

1.97 
2.32 
4.50 
3.28 
2.74 

HER  I DEN 

BILAS    6    H 

HILFORD 

BOUNT   VASBIKGTOH    VB 

NASBUA    3    » 

.01 

.02 
.10 

.62 
.09 

.12 
.20 
.12 
.18 
.01 

.37 
.25 
.16 
.44 
.13 

.02 
.16 
T 
.27 

.12 

.11 

T 

.12 

.12 

T 

T 
.02 

T 

.07 
.20 
.07 

.05 
.12 

.36 

.52 

.28 
.06 
.18 

.11 

.06 

.08 
.01 

.11 

.83 

.01 

T      !      .73 

T 

.96 

.10 

1.47 

1.71 

T 

T 
.12 

T 
.30 

.31 

T 

.04 

.14'     .18 
.02 

T 

.12 

T 

.25 

.03 

.09 

T 

.06 

.04 

.05 

t 

2.36 
2.23 
2.39 
3.88 
2.74 

KELSON 

irei    LONDON 

NEWPORT 

NORIB  CBICHESTER 

NORTH    STATTOm) 

.18 
.27 
.10 

.08 

.26 
.10 
.11 

.10 

.07 
.07 
.31 
.22 

.31 
.08 

T 
T 
.09 

.06 
.24 
.16 

T 
T 

T 

.04 

T 
T 

.13 

.71 
.20 

.26 
.65 
.26 

T 

T 

1.47 

1.51 

.21 

.05 

.20 
1.17 
1.52 
1.40 

.03 
.16 

.07 
.04 

.02 

T 

.26 

.27 

1     .01 

!     .06 

.02 

t 

.11 

T 

.18 

.09 
.07 
.04 

.14 

3.49 

2.49 

•2.87 

2.55 

NORTB   TILLAGE 
PETXRBOBO     2    S 
PlKltHAB  NOTCa 
PITTSBUBG    RESERVOIR 
PLYBOUTB 

//» 

T 

.59 
.10 
.34 

:4"o 

.36 
.OS 
.28 

.26 
.04 
.35 
.13 
T 

.11 
.18 
.16 
.13 

T 

.03 
.02 

T 
T 

T 

T 
.05 

.02 
.16 

T 

.19 
.15 

.26 

T 
.28 

T 
.01 

T 

T 
.02 

.05 

1.05 
1.85 
1.13 
1.55 

1.73 
.47 
.53 
.01 
.55 

T 
T 

.02 
.28 
.26 
.24 

T 

.02 

I 
.06 

T 

.16 
.10 
.14 
.08 

T 

2.36 
2.73 
4.49 
2.23 
3.22 

SOUTB   DANBURT 

SOOTB    LTNDEBOEO 

STODDARD 

SITNAPEE 

SURRY    HOUltTAlN  DAB 

S 

.02 
.03 
.22 
.07 
.17 

.IS 
.26 

.20 

.01 

.09 
.16 
.18 

.03 
.12 
.15 
.02 
.13 

.08 

T 
.01 

T 
.02 

T 
.01 

.30 
.47 
.01 
.28 

.53 
.12 
.29 
.62 
.37 

T 

.11 

1.22 

.60 

1.55 

1.53 
.10 
.10 

1.16 
.05 

.09 

.01 
T 

T 

T 

.32 

.17 

.06 
.06 

T 

.18 
.05 
.15 

.02 

.02 

2.31 
2.10 
2.77 
2.21 
3.28 

•ALPOLE 

•ARKEN    1    SE 

WENDELL 

WENTWORTB 

WEST   LEBANON    1    SW 

Z 
R 

.20 

.08 
.22 

.12 

.40 

.10 

T 

.05 

.22 
.13 
.01 
.39 
.09 

.05 

.03 
.06 
.04 

.05 
.05 

.02 

T 
.01 

.58 
.02 

.93 
.35 
.04 
.23 
.50 

.02 

.22 

1.08 
T 
.12 

1.07 
1.30 

1.44 
.92 

T 

T 

.24 

.03 

.07 
.01 
'.01 

.07 
.06 

.02 
.03 

3.04 

1.88 
2.44 
2.16 

WEST   RUBHEY 
WBITEFIELD 
WILBOT 
•INCBE3TER 

WIKDHAB 

R 

.35 

.22 
.15 
.10 

T 

T 

T 

.26 

.08 

.33 
.40 
.25 
.10 
.05 

.02 
.06 

.15 
.08 

.02 
.30 
.05 

.05 

.02 

.06 

T 

T 
.13 

.05 

.88 
.05 

.33 
.01 
.61 
.06 
.13 

T 
T 

.02 

T 

.03 
T 

.03 

.02 

.05 

1.95 

1.24 

1.45 

1.09 

1.69 

.03 

.47 

T 
.01 

T 
T 

T 

.19 
.24 
.05 

.02 

.01 

.01 

T 

.19 

.30 

.04 
.02 
.07 

.02 
.19 
.01 
.08 
.12 

T 

t 

T 

2.82 
2.47 
3.00 
3.93 
2.77 

I0LFS80R0   FALLS 
lOODSTOCI 
TORE    POND 

.29 
.58 

T 

.24 
.48 
.15 

.21 
.35 
.40 

.11 
.10 

T 

T 
.03 

T 

T 

T 

.04 
.12 

:SJ 

T 
T 
T 

T 

T 
T 
.13 

.83 

1.57 

.17 

.38 
.41 
.92 

.06 
.40 

.30 

i     .07 
.04 

1 

t 

.24 

.04 
.18 

2.59 
4.01 
2.40 

RHODE    ISLAND 

AOSTH 

BLOCE    ISLAND   WB  CITY        Z 

CRXENTILLE 

IINCSTON 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT      Z 

.26 
.22 

T 
T 
.19 

.04 
T 

.18 
.06 

T 
.01 

• 

.29 

.57 

.07 

.28 

.03 
.18 

T 

T 

.04 

T 

.07 

.12 

T 

.39 

.52 
.67 

2.00 
.74 

1.04 
.64 
.43 

.11 

T 
T 

.01 

T 
T 

.44 

1.06 

.38 

.81 

1.01 
T 
.07 

.01 

T 

T 
.11 

.04 

T      i     .09 

1     .61 

.14 

1     .30 

.31 
.02 

.08 
.05 

t 

.08 
.06 

T 

.09 
.40 
.02 

.19 

.35 
.17 

T 

4.52 
2.67 
3.80 
2.14 
2.92 

PROVIDENCE    WB  CITY 
WESTERLY    I    w 
WOONSOCEET 

Z 
R 

.17 
.19 
.13 

.06 

.06 
.02 
.08 

.07 
.24 
.18 

T 

.04 

I 

.04 

.57 
.22 
.38 

.44 

.80 
.42 

T 
T 

T 

.82 
.61 

T 
.51 

T 

T 

-.07 
.02 

.40 
.17 
.74 

.02 
.16 
.11 

.23 
.23 

.18 

2.88 
2.56 
2.92 

VERBONT 

BARRE 

BELLOWS   FALLS 

BETBEL 

BLOOHFIELD                                 Z 

BURLINGTON   WB  AIRPOBT     Z 

T 

.02 
.25 
.08 
.23 

T 

.04 
.09 
.10 
.34 
.08 

.12 
.22 

.18 
.10 
.08 

.15 
.02 
.23 

-.11 

.10 
.07 
.12 
.16 
.04 

.03 
.03 

T 
T 

.02 

T 

.01 

.04 

.01 

.01 
.03 
.17 

T 

.01 
.03 
.04 
.02 
.09 

.43 

.79 
.97 
T 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 
.19 

.93 
.90 

1.00 

1.11 

.69 

.54 

T 

T 

T 

T 

.17 
.10 

.05 
.01 
.03 
.05 

.03 

T 

.09 

.08 

.04 

.06 

.06 
.06 
.07 

.04 

.02 
.05 
.05 
.05 
.06 

1.90 
3.00 
3.44 
2.85 
1.52 

CABAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA    2    S 
CHITTENDEN 
COaiNTH 

//t 

.22 
.20 
.04 
.07 

.09 
.11 
.02 
.06 
.12 

.20 
.09 
.13 
.18 
.04 

.19 

T 

.01 

.22 

T 
.09 

.62 
.02 
.04 
.30 

.47 
.61 
.70 

.02 

T 

T 

.02 
T 
T 
.07 

.01 
.78 

1.06 

1.28 
.07 
.91 
.74 

T 

.07 
T 
.02 

T 

.01 

T 

.09 

.22 

.03 
.05 

.05 
.09 
.04 
.05 
.08 

.01 

T 

.07 

.10 

.02 

.06 

T 

.11 

.03 

.13 

2.74 
2.54 
2.27 
2.48 
2.14 

CORNWALL    1    N 
DORSET    1    3 
EAST   BARNET 
BBOSBURO   FALLS 
E3SBI    JUNCTION 

.35 
.07 

T 
T 

.30 
.32 
.05 
.27 
.04 

.02 

.20 
.38 
.05 

.07 
.41 
.21 
.18 
.03 

T- 

T 

I 

.05 
.08 

T 
.05 

.02 

.02 
.35 

.42 
.03 

.38 
.08 

.19 

.01 
.08 

T 

.01 

T 

.40 
.82 
T 
1.08 
.08 

.30 
1.70 

.78 

T 

.07 
.14 

.11 
.08 
.11 

.07 
.15 

.12 
.04 

.10 
.06 

.05 

T 

.06 
.24 
.10 

T 

.95 
3.11 
2.79 
3.05 
1.52 

GILBAN 
GRAFTON 
BICBOATE    FALLS 
LXBINGTON   3    NE 
LYVAN    FALLS 

B 

.01 
.03 
.24 

.23 
.09 
.25 

T 

.15 
.03 
.14 

.09 

.20 
.03 

.27 

T 

- 

- 

- 

- 

.10 
.08 

.15 

.10 
.12 

.51 
.07 

.33 
.03 

.05 

T 

T 

.75 
1.40 

.30 
1.36 

1.03 

.20 
.27 
.19 

.28 
.02 
.01 

'     .07 
.10 
.03 

.19 

.12 

.04 
.09 

.04 

2.26 

2.51 

.94 

3.82 

MANCHESTER 

lARSBFIELD 

BAYS    BILL 

Be    INDOE    FALLS 

■IDDLE3EX 

B 

.19 
.09 

T 

.21 
.06 
.12 
.08 
.01 

.10 
.14 
.39 
.25 
.11 

.23 
.23 
.16 
.29 
.08 

.08 
.02 
.16 
.02 

I 
T 

.12 

.07 
.08 
.01 
.01 

.43 

T 
.04 

T 

.14 

:g 

.10 
.2* 

.01 

T 

.90 
T 

.19 
.02 

.02 
1.61 

.86 
1.48 

.82 

T 

.18 
.05 
.13 
.11 

.13 

1    T 
1     .16 

.01 

.05 
.10 
.05 
.07 

.05 
.10 
.04 
.04 

.02 

T 

2.28 
2.81 
3.35 
».71 
1.57 

■0BBI3VILLE                               R 
niFORT                                        Z 
■ORTHFIELC   NORWICH  DRITZ 
PERU 

T 
T 

.01 

.09 

T 
.17 

.08 
.14 
.02 
.07 
.56 

.11 
.17 
.14 
.09 
.37 

.15 
.27 
.35 
.06 
.17 

T 

... 

T 

T 
T 

.01 

.03 

T 

.01 

.02 

I 
.25 

.52 
.24 
.05 
.32 
.38 

.02 

.20 
.M 

T 

.02 

T 

T 
.01 

T 
.03 

T 

1.11 
.84 

1.61 
.66 
.33 

T 

.01 
.12 
.66 

T 

T 

T 
.10 

.09 
.18 
.17 
.03 
.11 

T 
.14 

.01 

I 

.10 
.04 
.04 
.04 
.09 

T 

.02 

.03 

.08 

.01 
.11 

I 
I 
.03 

.10 

2.23 

2.01 
2.92 
1.89 
4.09 
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Table  3-Continued 

h            .A. 

ire»   ENGLAND 
APBIL   1950 

Station 

Day  of  month 

1 

1 ' 

I 1 

1 , 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(- 

PLYUOUTB 

.34 

.74 

. 

. 

. 

.18 

_ 

READING   HILL 

.25 

.15 

.15 

• 

.45 

.85 

.08 

.20 

2.13 

READSBORO    1    SSE 

.10 

.12 

.33 

.09 

.02 

.04 

.14 

.57 

.19 

.79 

.01 

.10 

.22 

.05 

.16 

2.93 

ROCHESTER 

.17 

.91 

.09 

T 

.40 

.28 

.71 

.12 

.17 

T 

T 

2.85 

RUTLAND    1    SE 

.09 

.13 

.04 

.17 

T 

.06 

.24 

.33 

T 

.58 

.08 

T 

.02 

.07 

.01 

1.82 

SAINT   ALBANS 

.04 

.07 

.03 

.07 

.03 

.16 

T 

1.15 

.25 

.17 

.09 

.25 

- 

SAINT    JOHNSBURY                     Z 

.08 

.12 

.13 

.25 

.01 

.27 

T 

1.08 

.53 

.22 

.08 

2.77 

SALISBURY 

.05 

.09 

.34 

.06 

.02 

.01 

.47 

.02 

.02 

.81 

.04 

.09 

.11 

.12 

.06 

2.31 

SEARSBUBG    MOUNTAIN 

.11 

.20 

.54 

.23 

.05 

.11 

.11 

.83 

.06 

.84 

.02 

.26 

.06 

.03 

3.45 

SEARSBURG    STATION                Z 

.13 

.22 

.58 

.31 

.04 

T 

.05 

.10 

.86 

.02 

.13 

.81 

.01 

.08 

.23 

.05 

.02 

3.64 

SOMERSET 

.08 

.25 

.90 

.17 

.01 

.01 

.05 

.07 

.90 

.01 

.01 

.04 

.88 

.01 

.08 

.14 

.05 

.02 

3.68 

SOUTH    NEWBURY 

.02 

.05 

.26 

.02 

.08 

.01 

.16 

.01 

T 

.01 

1.74 

T 

T 

.13 

T 

.01 

.04 

.03 

2.57 

SPRINGFIELD 

T 

.17 

.08 

.07 

T 

T 

.05 

.69 

T 

.25 

.79 

T 

T 

.04 

.04 

.04 

2.22 

STOCKBRIDGE                                  R 

.36 

.11 

.09 

.69 

.23 

.74 

2.22 

TOWNSHEND                                       Z 

.13 

.17 

.32 

.10 

.07 

1.13 

.10 

.80 

.07 

.07 

.02 

2.98 

TUNBRIDGE 

.08 

.08 

.12 

.09 

.46 

.09 

T 

.74 

.07 

T 

.03 

.07 

T 

1.83 

TYSON                                a 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.03 

.16 

.97 

.01 

.81 

.03 

.13 

- 

VERNON    1    S 

.26 

.08 

.31 

'.16 

.06 

.10 

.02 

.88 

.17 

1.96 

.02 

.07 

.11 

.06 

.03 

3.38 

WARDSBORO 

.15 

.60 

.15 

.09 

.02j 

* 

1.26 

1.08 

.14 

.02 

3.51 

WATERBURY 

.01 

.05 

.06 

.05 

.03 

1     .04 

T 

13 

T 

I 

.84 

.22 

.03 

.05 

.01 

T 

1.52 

WEST    BURKE 

.10 

.15 

.19 

.10 

.23 

.02 

.12 

.04 

.04 

.02 

1.64 

.19 

.08 

.05 

.05 

3.02 

WEST    BURKE    5    NW 

.30 

.37 

1.30 

.50 

2.47 

WEST    DANVILLE 

.17 

.18 

.15 

.11 

.07 

.16 

T 

T 

1.38 

.17 

.06 

.03 

2.50 

WEST    UARTFORD 

.18 

T 

.15 

.05 

.04 

.04 

.72 

.06 

.86 

.04 

.04 

I 

2.18 

WESTON 

.24 

.08 

.24 

.05 

.01 

.02 

.87 

.01 

.10 

.76 

.06 

.02 

.06 

2.52 

WHITE    RIVER    JUNCTION    IN 

.21 

.03 

.10 

.03 

.04| 

T 

T 

.64 

T 

.02 

.051  1.06 

.01 

T 

.02 

T 

.08 

2.29 

WHITINGHAM 

.12 

.11 

.55 

.13 

.05 

.10 

.77 

T      i                  .23)      .78 

T 

.02 

.19 

.06 

.14 

3.  25 

WILDER    1    E 

.16 

.02 

.09 

.04 

.05 

T 

.02 

.45 

.02                   .08    1.00 

.02 

.01 

.08 

2.06 

WOODSTOCK                                             1 

1 

.09 

1 

.44 

.06 

.92 

T 

T 

1.51 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
APRIL   19Sa 


A.  M.  Houi  ending 


12         3 


P.  M.  Hour  ending 


4  5         6 


7         8         9 


10        11        12 


-1st- 


comECTicirr 

■OODOS  RESESTOIR 

MAINE 
EASTPORT  ¥B  CITT 
HILTON 

RUMFORD  1   SSE 
SOOTS  AKDOVER 

MASSACHireETTS 
MENDON  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
SALEH  AIR   STATION  6 
STATE  FARM 
tESTFIELO  2   NE   6 

NEW   BAMPSHIRE 
LEBANON  AIRPORT   6 
MOUITT   KASBINGTON   »B  // 
»ARREN    1    SE    // 

RBODE   ISLAND 
FORT  ADAMS 

VERMONT 
BLOOHFIELD 
SAINT  JOBNSBURT 
TTSON 


CONNECT  ICDT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOOOUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW  // 
POTNAM  HEIGHTS  // 
ROCrVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
ADGDSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
G I  LEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOOLTON  AIRPORT  6 
HOOLTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBORY 
SKOWHEGAN 
SOOFB  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACBOSnTS 
AMHERST 
BIRCH  BILL  DAM 
BLOE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
NANTDCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRORO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACEWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOVER 
BILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  3  N 
NEW  DURBAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBORG  RESERVOIR  // 
SOPRY  MOUNTAIN  DAM 
WINCHESTER 

RHODt  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


.05   .06   .09 


.01   .01   .01 


.01 

.01 

.01 

01 

01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.06 

.08 

01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

04 

.05 

.04 

.05 

01 

.06 

.05 

.01 

.02 

.01 

02 

02 

.01 

.02 

.01 

02 

.01 
01 


.01 
.01 


.02 
.01 


.01 
.02 


.01 
.03i 


.02 
.03 
.01 
.01 
.04 
.07 


.02 
.03 
.01 


.02 
03 
.04 
.03 
.07 
.04 
.07 
.04 
.06 
.08 
.03 
.02 
.01 


.03 
03 
.02 


03 
.04 
.04 

03 
.03 

04 
.10 
.02 
.09 
.07 


.05 
.03 


.01 

.02 

.04 

.05 

.03 

.01 

OS 

OS 

.02 

08 

,01 

.01 

02 

.02 
.01 

.03 
.03 

.02 
.04 

.03 

.05 

.05 

06 

.05 

.01 

.01 

.02 

02 

02 

.03 

.03 

.04 

.02 

.02 

.01 

.07 

.02 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

• 

.12 

* 

« 

* 

• 

• 

.03 

.08 

12 

.09 

08 

.05 

.02 

.08 

.09 

.09 

.09 

.  10 

.06 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.04 

.02 

.02 

.04 

.01 

.02 

.05 

.08 

.12 

.10 
.02 

.08 
.01 

.01 

.01 

.03 

.05 

.05 

.01 

.01 

.02 

.08 

.04 

.03 

.06 

.08 

.05 

.01 

.06 

.05 

.01 

.02 

-2d- 


.04   .06  .01  .03  .04 

.11   .13    09  07  .03  .01 

.03  .02  .04  .01 

.08   .05   .09  .07  .04 
.01 

01  .05  .08  08 

.05 


18 

.03 

.05 

.01 

.08 

.05 

08 

.06 

.03 

08 

.09 

.06 

.07 

.03 

12 

.11 

.07 

.03 

02 

.06 

.10 

.07 

.03 

.10 

.10 

.10 

05 

10 

.04 

.01 

.01 

.06   .03 

.05 

.01   .01 
.02   .08   .02  I  .01 

.01 

•     .07   • 

.04 


08 
.  10 


.06 
.01 


.01   .02 

*     • 

.01   .01 


01 

.03 

.03 

07 

.02 

.01 
.01 

.02    02 

imm  r*f»r«nc«   DOt«a   follo«ln(   StACten   Indsz. 
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.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

02 

.01 

.06 

.04 

.05 

.05 
.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 
.02 


.01        01 

.01 
.01 


.02 
.01 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
APBIL   1950 


A.  M.  Houj  ending 


P.  M.  Hour  ending 


8         9         10        U        12 


PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VEMONT 
HIGHGATE    FALLS    // 
LTHAN  FALLS   // 
MONTPELIER  AP  6 
NEWPORT   // 
SAINT   JOHNSBUHT 
SEARSBUSG    UODNTAIN 


CONNECTICUT 
BLOOUFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
IIOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

UAINE 
ADGDSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
(aiEENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HODLTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBDRY 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DORBAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  3  N 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBUBG  MOUNTAIN 
STOCKBRIDGE 


.03   .01   .03 


.01   .01 

.01   .02   .02 


.05 
.04 


.01    04   .02 


.01 
.04 


.01 
.01 


.01 
.01 


.02 
01 
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.01 
.03 


.01 
.01 


02 
.03 


.02 
.04 
.02 
.08 


.02 
.01 
.06 
.03 
.01 
.06 


.01 
01 
.04 

.01 


.02 
.05 


03 

.03 

01 

.01 

04 

• 

03 

« 

01 

* 

.03 

.03 

.03 

01 

.05 

.04 

.05 

.02 

.01 

.03 

.06 

.04 

01 

02 

.01 

.02 

.05 

.07 

03 

.04 

.06 

.06 

.02 

.02 

.01 

.02 

.06 

.07 

.01 

.02 

.04 

.02 

.09 

.08 

.01 

.01 

.01 

04 

.01 

.19 

* 

♦ 

* 

♦ 

06 

.13 

.13 

.06 

.08 

.03 

.01 

.04 

.05 

.04 

.03 
.01 

.03 

07 

.08 

.03 

03 

.01 

08 

,05 

.05 

.06 

.01 

.03 

.01 

01 

.05 

.10 

.01 

.02 
.01 
.01 


.01 
.01 


03 

.02 

01 

05 

,10 

05 

.05 

05 

* 

05 

.01 

,04 

04 

.02 

09 

.11 

01 

.01 

01 

.02 

10 

.03 

05 

OS 

.05 
.07 
.01 


.01 
.03 


.02 


.01 
.02   .08   .10 


,03 
.02 
.09 
.04 
.01 


.01 
.01 


.03 
.01 


01 

.01 

.01 

01 

■0* 

.09 

.04 


.07 
.01 

.01 


.01        .03 
.01 


.06 
.01   .05 


Tabla  4-Contuiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   EKGLAKD 
APRIL   1950 


A.  M.  Houi  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

1                               '' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7         8 

9 

10 

n 

12 

H 

-4th- 

CONKBCTICUr 

BLOOUFIELD 

.01 

.01 

.02 

CANDLEWOOD    LASE 

.01 

01 

.02 

.01 

.05 

HARTFORD  ItB  AIRPORT   // 

.01 

.01 

JEWFTT  CITY 

.01 

01 

.02 

KOODDS   RESERVOIR 

01 

.01 

KEIUNGTOH 

.01 

.01 

.02 

HORFOLK   2   SW   // 

.01 

.01 

POTHAIi   HEIGBTS    " 

.04 

.01 

, 

.05 

STORRS 

.03 

.03 

IIHDSOR   UXtS   BRADLEY  6 

• 

.07 

MAINE 

ADGDSTA   AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

.08 

,01 

.01 

23 

BETHEL 

.05 

,  17 

,07 

.29 

CARIBOn   WB   AIRPORT    // 

,08 

.10 

,12 

.05 

.05 

,05 

.06 

.07 

.06      ,04        02 

.02      .02 

.74 

CLAYTON    LAIE 

.09 

.05 

.05 

.01 

.06 

.06 

.07 

,01 

.05 

.05 

.01 

01 

,01 

,01 

.54 

EASTPORT    »B   CITY 

,01 

,01 

.01 

,01 

.04 

EUSTIS 

.01 

.04 

.07 

,07 

.06 

.01 

.01 

.01 

.06 

.34 

FORT    KENT 

.04 

.04 

.06 

.05 

.04 

.02 

.05 

,03 

.01 

,03      .05 

.01       .02      .01 

,46 

GILEAD 

.03 

.11 

09 

.06 

.29 

GRAND   LAKE    STREAM 

.01 

,01 

.04 

.01 

.01 

.08 

GREFNVILLE 

.01 

.06 

.02 

.04 

,01 

01 

02 

.01 

.02 

.20 

BOULTON   AIRPORT    6 

• 

• 

• 

• 

* 

,  11 

• 

* 

• 

* 

♦           .04 

HOUX.TON   1    NE 

,07 

.05 

,03 

,01 

.01 

.17 

KILLINOCKET   AIRPORT 

,04 

,02 

.04 

,02 

.03 

,01 

,03 

.19 

NORTH   AHDOVER 

.01 

.01 

.02 

.10 

16 

,04 

.01 

.01 

,02 

.38 

OLD  TOWN  AIRPORT 

,02 

,03 

.02 

.01 

.08 

PORTLAND  WB  AIRPOKT   // 

02 

05 

.05 

04 

,01 

,01 

.18 

ROCKLAND   1    W 

.03 

.07 

02 

.02 

,01 

.15 

ROXBURY 

.01 

.01 

.05 

.09 

22 

,10 

01 

.01 

,01 

,01 

.01 

.53 

SKOWHEGAN 

.01 

.09 

.03 

12 

.04 

.02 

.01 

.32 

SOUTH  ANDOVEH 

.09 

.08 

.16 

,06 

.01 

.40 

SmniAY   RIVER 

01 

.09 

.13 

,  17 

03 

.01 

.01 

.45 

SWANS   FALLS 

.01 

.03 

.06 

.09 

04 

,06 

.01 

.30 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.04 

.04 

BLUE    HILL   // 

.04 

.03 

.07 

BOSTON   WB   AIRPORT    // 

.01 

.03 

.04 

.08 

CAMBRIDGE 

.05 

.01 

.01 

.07 

HARVARD  FOREST   // 

.01 

.01 

KNIGHTVILLE   DAM 

.01 

01 

.02 

NORTH  TRURO 

.05 

.01 

.06 

PinSFIELD   WB   AIRPORT 

,02 

.02 

SALEM    AIR    STATION   6 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

• 

,10 

STATE    FARM 

.01 

.12 

.01 

.14 

STERLING    3    N¥ 

.02 

.02 

.04 

WASHINGTON 

.01 

.01 

WEST    BR  IMF  I  ELD 

.02 

.03 

.01 

.06 

WESTFIELD   2    NE    6 

* 

.11 

WESTOVER    FIELD   6 

* 

*           «           * 

WORCESTER  AIRPORT   6 

* 

.09 

♦ 

* 

* 

• 

* 

.01 

• 

•           *           • 

NEW   HAMPSHIRE 

BLACKWATER    DAM 

.01 

.04 

04 

.03 

,01 

.13 

BRISTOL   // 

.01 

.02 

.01 

.04 

CONCORD   WB   AIRPORT 

.02 

02 

.02 

.01 

.03 

.10 

DURHAM 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.09 

ERROL 

.01 

.01 

.05 

.04 

.06 

.01 

.01 

,03 

.22 

FRANKLIN   FALLS    DAM 

.03 

.04 

02 

.02 

.01 

.01 

.13 

HANOVER 

02 

.02 

.04 

HILLSBORO    2    W 

.02 

.04 

.02 

.05 

.05 

.01 

.19 

LANDAFP 

.01 

.01 

.03 

.04 

.08 

.01 

.01 

,01 

.01 

.21 

LEBANON   AIRPORT    6 

• 

• 

« 

« 

* 

.  11 

• 

« 

* 

« 

« 

,04 

LINCOLN 

.03 

.05 

.21 

.12 

.09 

.01 

.01 

,01 

.53 

MOUNT   WASHINGTOll  WB  // 

.10 

.10 

.10 

.10 

.03 

.01 

.44 

NASHUA   3   N 

.02 

.01 

.02 

,01 

,02 

.01 

.09 

NEW    DURHAM 

.01 

.05 

.05 

06 

.02 

. 

.19 

PINKHAM    NOTCH 

01 

.04 

,16 

.05 

,03 

.01 

,01 

.31 

PITTSBURG    RESERVOIR   // 

.01 

.04 

,02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.13 

SURRY   MOUirrAIH    DAM 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

08 

.01 

.01 

.01 

.19 

WARREN    1    SE   // 

.02 

.04 

.02 

.04 

.01 

.01 

.14 

WENDELL 

.01 

.01 

WINCHESTER 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

, 

.10 

RHODE    ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

PROVIDENCE   WB   CITY 

.06 

.06 

WOONSOCKIT 

.03 

.03 

.02 

.08 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.03 

.08 

CORINTH  // 

.01 

.01 

.04 

.02 

.05 

.18 

.01 

.01 

.33 

HIGHGATE   FALLS  // 

.02 

.05 

,02 

.03 

.02 

.01 

.15 

LYMAN  PALLS   // 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

•91 

.01 

.02 

.01 

.14 

MANCHESTER 

.01 

.01 

03 

.01 

.04 

.10 

MONTPELIER  AP   6 

« 

* 

* 

• 

• 

,11 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.03 

.02 

03 

.02 

.01 

.01 

.02 

,01 

.17 

NEWPORT    // 

.01 

.01 

.01 

.01 

06 

.03 

.02 

.01 

.16 

NORTHFIELD   NORWICH  UKrV 

.03 

OS 

03 

.11 

SAINT    JOHNSBURY 

.02 

.05 

.06 

.01 

.01 

.01 

.02 

.18 

SEARSBURC    MOmrTAIN 

.02 

.05 

.06 

.06 

.04 

,06 

.03 

.02 

.34 

STOCKBRIDGE 

.02 

.01 

.04 

.03 

01 

-5 

il- 

.11 

CONHECTICDT 

BLOOHFIELD 

.05 

.05 

,02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.18 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT 

.01 

,01 

.02 

.02 

.02 

,02 

.02 

.04 

.16 

CANDLEWOOD    LAKE 

.01 

.01 

.02 

.02 

,02 

.02 

.01 

,01 

.04 

,02 

,02 

.01 

.21 

HARTFORD 

.05 

,05 

05 

.02 

.02 

.01 

.20 

HARTFORD   WB   AIRPORT    // 

.02 

.03 

,02 

.01 

.04 

.01 

,01 

.01 

.02 

.17 

JEWFTT   CITY 

02 

,02 

.07 

.05 

.01 

01 

01 

,01 

.01 

.01 

.01 

.23 

MOODUS    RESERVOIR 

02 

,01 

.01 

01 

.04 

.01 

.10 

NEW    HAVEN   WB   AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

,01 

.02 

.05 

.03 

,01 

.19 

NEWINGTON 

.05 

.05 

.03 

.03 

,02 

.02 

.20 

NORFOLK    2    SW   // 

.02 

.01 

.09 

,11 

.03 

.01 

.01 

.03 

.31 

PUTNAM   HEIGHTS   // 

.01 

,02 

05 

.03 

.03 

.02 

.02 

,01 

.01 

.30 
.IB 

ROCKVILLE 

,06 

.07 

,02 

.01 

.02 

STORRS  // 

.05 

.01 

.06 

fllCDSOB   LOCKS   BRADLEY   6 

• 

• 

.04 

.20 

• 

• 

•           .02 

>••  r*f*r«ac«  Dot«a   tollowta^  Station  ladaz. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KE*   ENGLAiro 
APRIL  1930 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

3 

Stetion 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

HAIND 

AUGDSTA  AIRPORT 

.01    01 

.01 

01 

.03 

.02 

.02 

01 

01 

.01 

01 

02 

.02 

.01 

.01 

04 

.01 

.26 

BETHEL 

.01 

01 

.01 

01 

02 

05 

,01 

,01 

.13 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.  01 

.01 

01 

01 

.01 

.07 

CLATTON  LAKE 

.01 

.01 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

04 

.01 

02 

.02   .02   .01 

.17 

EnSTIS 

.01 

.01 

04 

.01 

.01 

.08 

FOBT  EEirr 

.05   .01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.15 

GILEAD 

.04 

02 

.04 

01 

.11 

GRAND  LAKE  STREAM 

.03 

.02 

01 

01 

.01 

.01 

03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.18 

GREENVILLE 

01 

.01 

03 

.02 

.01 

.08 

EOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.01 

« 

* 

« 

« 

* 

.18 

« 

• 

« 

* 

.07 

HODLTON  1  NE 

.01   .01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.10 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.27 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.05 

.06 

.03 

01 

.02 

.19 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.03 

02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.01 

12 

.04 

08 

.01 

02 

,01 

.01 

01 

.02 

.01 

.02 

.38 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.07 

.01 

01 

.01 

.01 

.02 

.14 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.02 

.01 

02 

.01 

.01 

.03 

.12 

ROXBDRY 

.01 

.02 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.18 

SKOWHEGAN 

.01 

.07 

.01 

.02 

.01 

.04 

03 

,19 

SOOTH  ANDOVER 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.10 

SONDAT  RIVER 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01 

.04 

.01 

.15 

SWANS  FALLS 

.02 

.02 

.01 

.02 

.04 

.04 

.01 

.04 

.20 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

.  10 

.01 

.01 

.01 

01 

.16 

BIRCH  HILL  DAM 

* 

* 

• 

.15 

.01 

.16 

BLUE  HILL  // 

.18 

03 

.02 

.02 

.04 

.02 

.01 

.32 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.11 

CAMBRIDGE 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.12 

HARVARD  FOREST  // 

.03 

.04 

.01 

01 

.09 

HYANNIS  1  E 

01 

.01 

.  12 

.02 

.01 

.01 

04 

02 

.02 

.01 

.27 

KNIGHTVILLE  DAM 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

05 

.01 

04 

.01 

.20 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

01 

.04 

.01 

.07 

.01 

.02 

.16 

NEW  BEDFORD 

04 

.06 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.01 

.24 

NORTH  TRURO 

.07 

.01 

.01 

.05 

.02 

.16 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.10 

.08 

.03 

02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.29 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

* 

♦ 

* 

* 

.07 

« 

« 

* 

* 

* 

.03 

* 

•     *     * 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.01 

.03 

.OS 

STERLING  3  NW 

.04 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

.09 

WASHINGTON 

.13 

16 

02 

03 

.12 

.03 

.04 

^ 

.53 

WEST  BRIMFIELD 

02 

.16 

.01 

.01 

.01 

.01 

.22 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

« 

* 

« 

.10 

« 

* 

* 

* 

• 

.07 

*< 

* 

* 

* 

* 

.03 

WESTOVER  FIELD  6 

»     .20 

* 

* 

* 

* 

* 

.05 

* 

« 

« 

* 

* 

.15 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

• 

* 

* 

* 

.12 

• 

* 

• 

* 

• 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

03 

.01 

02 

.06 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.C2 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.06 

.01 

.02 

.02 

.02 

01 

.01 

.01 

.16 

DURHAM 

.04 

.01 

.01 

,01 

.02 

.09 

ERROL 

.02 

.16 

.08 

.01 

.01 

.01 

.03 

.32 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

.13 

HANOVER 

.01 

.03 

.04 

BILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.10 

LANDAFF 

.02 

.01 

03 

.02 

.08 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

♦ 

* 

.06 

LINCOLN 

.01 

.01 

.02 

.04 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.06 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.27 

NASHUA  3  N 

.03 

.01 

.04 

NEW  DURHAM 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.11 

PINKHAM  NOTCH 

.04 

.01 

04 

.14 

.02 

.02 

.01 

.28 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

06 

.03 

01 

.01 

.13 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

04 

.02 

.01 

.13 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

01 

.01 

.01 

.09 

WENDELL 

.01    01 

01 

.03 

WINCHESTER 

05 

.02 

01 

04 

.02 

01 

.15 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

10 

.02 

.04 

.04 

.02 

.04 

.02 

01 

29 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.03 

.02 

.01 

.07 

WOONSOCKET 

.01 

.07 

.01 

.  02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.16 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

01 

.01 

.04 

CORINTH  // 

.01 

.02 

.01 

.04 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.05 

.05 

.01 

.20 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.03 

.02 

05 

.01 

.02 

.02 

.16 

MANCHESTER 

.03 

.07 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.23 

MONTPELIER  AP  6 

* 

* 

* 

♦ 

* 

.13 

• 

♦ 

* 

* 

* 

.02 

MORHISVILLE 

08 

.12 

.04 

03 

.27 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.08 

.08 

09 

07 

.34 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.05 

.02 

.02 

.09 

SAINT  JOHHSBURY 

.01 

.07 

04 

.04 

.03 

.03 

01 

.23 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.03 

.08 

.06 

.03 

,01 

.04 

.25 

STOCKBHIDGE 

.04 

05 

.09 

-6th- 

MAINE 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.09 

.  01 

06 

.16 

SALEM  AIR  STATION  6 

♦     ♦ 

• 

* 

• 

* 

• 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01    01 

.02 

-7th- 

VERMONT 

TYSON 

-8th- 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01   .02 

.03 

MAINE 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.01 

01 

04 

.05 

.01 

.03 

02 

.26 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

♦ 

♦ 

♦ 

* 

.01 

HOOLTON  1  NE 

.01 

01 

.02 

MASSACHUSETTS 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.08 

.09 

.12 

04 

.02 

.35 
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Table  4-Coatuiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
APRIL   19S0 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

1 

Station 

1 

fi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

t- 

-9th- 

comiECTicirr 

BLCWMFIELD 

.02 

02 

.04 

BRIDCEPOST  WB  AIRPORT 

01 

.04 

.01 

.06 

CAKDLEtOOD   UIE 

01 

.01 

.01 

.03 

BARTFORD  WB  AIRPORT   // 

.03 

.02 

.05 

NEW  BAVEN  »B  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.04 

NEWINGTON 

02 

02 

.04 

NORFOLK   2   SW   // 

01 

.03 

.03 

! 

.07 

WINDSOR   UXtS   BRADLEY   6 

• 

• 

•       • 

•             02 

MAINE 

BOULTON  AIRPORT   6 

• 

• 

• 

• 

•           .01 

MASSACBUSETTS 

BLUE  BILL  // 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01      .01 

01 

.09 

WASaiNGTON 

.01 

.07 

.08 

NEW   BAIIPSBIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

01 

.02 

FRANKLIN  FALLS   DAM 

01 

.01 

.02 

GORHAM 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MODNT   WASHINGTON  WB  // 

.03        04 

.04 

.01 

.12 

-10th- 

MASSACHUSETTS 

WASHINGTON 

.02 

.02 

VERMONT 

GRAFTON 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           _ 

- 

- 

-uth- 

CONNECT ICOT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

JBWETT  CITY 

.02 

.05      .06 

.13 

MOODUS   RESERVOIR 

.01 

.02 

.04 

.07 

NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

NORFOLK   2   SW   // 

.01 

.02 

.03 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.01 

CLAYTON   LAKE 

.01 

.04      .03 

.06 

.14 

KASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

EDSTIS 

.01      .01 

.02 

.01 

.05 

GREENVILLE 

.01 

01 

.02 

BODLTON   AIRPORT   6 

• 

*           • 

• 

HODLTON   1    NE 

.01 

.01 

.02 

MILLINOCKET   AIRPORT 

.03 

.02 

.05 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

SKOWHECAN 

.01 

.01 

.02 

SWANS   FALLS 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.01 

.03 

BIRCB   HILL   DAM 

.01 

.04 

.05 

BLUE  BILL  // 

.02 

.01 

.03 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.01 

.05 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

HARVARD  FOREST   // 

.01 

.03      .01 

.03 

HTANNIS   1   E 

.01 

.02 

.01 

.04 

KNIGHTVILLE   DAM 

,05 

.05 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.05      .02 

.01 

.08 

NEW   BEDFORD 

.01      .03 

.04 

NORTH  TRURO 

.01 

.03 

.01 

.05 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.06 

.04 

.10 

ROCKPORT   1    ESE    // 

.03 

.03 

SALEM   AIR  STATION  6 

* 

*           « 

* 

STATE   FARM 

.02 

.01 

.03 

STERLING   3   NW 

.07 

.07 

WASHINGTON 

.02 

.11 

.13 

WEST   BRIMFIELD 

.01 

.01 

.01 

.03 

WE3TFIELD  2   NE   6 

* 

« 

« 

• 

•           .04 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

• 

«           • 

•           .05 

NEW   HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

01 

.01 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

DDRHAM 

.01 

.01 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

.01 

.01 

BILLSBORO  2   W 

.02 

.01 

.03 

LEBANON  AIRPORT   6 

• 

•           * 

• 

MOUNT  WASHINGTON   WB  // 

.01 

.01 

.02 

NASHUA    3   N 

.01 

.05 

.06 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

.01 

.01       .01 

.02 

.05 

SORRY  MOUNTAIN  DAM 

.03 

.03 

WINCHESTER 

.02 

.04 

.06 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

.03 

.01 

.04 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01      .03 

.02 

.07 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02 

.02 

.04 

WOONSOCKET 

.03 

.01 

.04 

VERMONT 

BDRLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.02                  .01 

.04 

BIGHGATE   FALLS   // 

.01 

.05      .03 

.01 

.10 

LYMAN  FALLS   // 

.02 

.03 

.01 

.02 

.08 

MANCHESTER 

.01 

.02 

.02 

.03 

.04 

.12 

MONTPELIER  AP  6 

♦         ;   •            • 

• 

NEWPORT   // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.01 

.04 

.05 

TTSON 

.01      .02 

.03 

-12th- 

MAINE 

AOGUSTA   AIRPORT 

.01 

02      .02 

.04 

.01 

01 

.01 

.01 

.13 

BETHEL 

.01 

01 

01 

01        03 

.01        01       .01 

.  10 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

03 

04 

02 

.04 

.03        02        02 

.01 

.01 

.24 

CLAYTON  LAKE 

01 

.01 

01 

.02        02 

.03      .01       .02 

.01      .01      .01 

.01 

.17 
.09 
.14 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

01 

.01 

.02 

.01                   .01 

.01 

EUSTIS 

.01 

03 

.01 

.01 

.01 

02 

02 

.01 

.01 

01 
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Table  4-Coiitinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEH    ENGLAND 
APRIL  1950 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

11 

12 

1 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.16 

.14 

.07 

.01 

.40 

GILEAD 

.01 

01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

GRAND  LAKE  STREAH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

GREENVILLE 

.01 

02 

.03 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

HOnLTON  AIRPORT  6 

•     .15 

* 

* 

* 

* 

* 

.07 

* 

* 

« 

« 

.01 

* 

* 

* 

• 

« 

.03 

HOULTON  1  NE 

.08   .07 

.01 

02 

.02 

01 

.01 

.01 

.02 

.25 

UILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

01 

.01 

.01 

.12 

NORTH  ANDOVER 

.01    01 

.02 

.02 

03 

.03 

.03 

.01 

,02 

.18 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02   .01 

.01 

.01 

.02 

.07 

PORTUND  m   AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

02 

.01 

.01 

.08 

ROCKLAND  1  W 

.01 

,01 

01 

01 

.01 

04 

.09 

ROKBOHY 

.10 

.10 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.03 

.04 

.09 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.09 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.01 

.02 

.02 

02 

.03 

.01 

.13 

SWANS  FALLS 

.01   .01 

.01 

.01 

.04 

MASSACHUSETTS 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01   .01 

.03 

.05 

SALEU  AIR  STATION  6 

*     • 

* 

* 

♦ 

* 

• 

.04 

NEW  HAMPSHIRE 

DURHAM 

.01    01 

.01 

01 

.04 

ERROL 

.02 

.03 

.01 

.04 

.10 

GORHAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

LEBANON  AIRPORT  6 

•     .02 

LINCOLN 

.01 

01 

.01 

01 

01 

.05 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01   .02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 

.20 

NASHUA  3  N 

.01   .01 

.01 

.02 

.05 

PINKHAM  NOTCH 

01 

.01 

.02 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01   ,03 

.02 

.03 

.02 

01 

.04 

.16 

VERMONT 

LYMAN  FALLS  // 

.02   .03 

.02 

.01 

.04 

.12 

MONTPELIER  AP  6 

»     .02 

NEWPORT  // 

.01   .02 

.02 

.05 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.01 

.02 

.02 

.05 

TYSON 

- 

-13th- 

.01 

.03 

.01 

.04 

.02 

.05 

.16 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.02 

.02 

04 

.04 

.02 

.02 

.16 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

02 

.02 

.01 

.01 

.11 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.03 

.01 

02 

.02 

.01 

01 

.05 

.01 

.18 

HARTFORD 

.05 

.05 

.05 

.15 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.03 

.02 

.02 

02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.18 

JEWETT  CITY 

* 

• 

« 

* 

• 

• 

* 

• 

« 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.02 

.13 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.  01 

.01 

.09 

NEWINGTON 

.04 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.14 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.03 

.04 

.03 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.30 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.03 

.01 

.04 

.08 

.09 

.06 

.07 

.06 

.09 

.02 

.01 

.03 

.04 

.63 

HOCKVILLE 

.03 

.04 

.01 

.04 

.04 

.01 

.17 

STORRS  // 

.01 

.03 

.01 

.04 

.06 

.01 

.02 

01 

.19 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

• 

* 

♦ 

• 

.17 

» 

* 

• 

• 

• 

.05 

• 

* 

• 

« 

MAINE 

GILEAD 

.01 

.01 

.02 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.07 

.06 

.11 

.02 

.05 

.07 

.04 

.04 

.03 

.04 

.03 

.04 

.04 

.74 

BIRCH  HILL  DAM 

t 

* 

* 

* 

* 

« 

« 

• 

.30 

.05 

.05 

.03 

.02 

.01 

.46 

BLUE  HILL  // 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.05 

.02 

.17 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.05 

.05 

01 

.13 

CAMBRIDGE 

.04 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.13 

HARVARD  FOREST  // 

.05 

.01 

.01 

.04 

,  12 

.08 

.06 

.07 

.04 

.04 

.02 

.02 

.01 

.57 

HYANNIS  1  E 

.01 

.03 

.01 

.01 

06 

09 

.04 

.14 

.01 

.40 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

03 

.02 

.05 

.03 

05 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.04 

.33 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.07 

12 

.21 

.11 

.06 

.01 

.61 

NEW  BEDFORD 

.01 

.02 

.04 

.03 

.03 

.07 

.09 

14 

16 

.06 

.65 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

.03 

04 

.01 

,05 

.15 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.02 

.02 

02 

.03 

.05 

.05 

05 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

01 

.40 

SALEU  AIR  STATION  6 

• 

+ 

* 

* 

.02 

« 

* 

* 

• 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.02 

.03 

.06 

.04 

.08 

.25 

STERLING  3  NW 

.03 

.06 

.07 

.02 

.07 

.05 

.06 

.07 

.05 

.03 

.03 

.02 

.02 

.58 

WASHINGTON 

.01 

.04 

.01 

.04 

.04 

.05 

.05 

04 

.02 

.01 

.04 

.05 

.05 

.45 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.01 

.01 

.08 

.06 

.08 

.05 

07 

.04 

.07 

.05 

.03 

.01 

.03 

.09 

.69 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

* 

* 

• 

.03 

* 

* 

* 

« 

.05 

« 

* 

* 

• 

.09 

» 

• 

» 

• 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.12 

* 

* 

* 

* 

.15 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

• 

* 

♦ 

* 

12 

• 

• 

• 

« 

.26 

• 

• 

• 

• 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACEWATER  DAM 

.01 

.01 

.04 

.03 

.04 

.02 

.  01 

02 

.02 

.05 

.02 

.04 

.03 

.01 

.35 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.07 

07 

.08 

.05 

.01 

.07 

.01 

.01 

.40 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.12 

DURHAM 

.04 

.01 

.02 

.01 

.08 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.03 

.05 

.06 

.05 

01 

.01 

01 

.04 

01 

.01 

.01 

.29 

GORHAM 

.01 

.01 

.02 

01 

.01 

.01 

.07 

HANOVER 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.06 

.07 

.06 

.06 

.04 

01 

.01 

01 

.01 

.01 

.45 

BILLSBORO  2  W 

.01 

.03 

.07 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.04 

.04 

.01 

.01 

.31 

LARDAFF 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.02 

• 

* 

* 

* 

* 

.17 

* 

* 

* 

* 

* 

.03 

* 

• 

• 

« 

LINCOLN 

01 

.01 

.02 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.04 

.04 

.04 

.05 

.03 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

01 

.01 

.01 

.36 

NASHUA  3  N 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.03 

.02 

,01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.13 

PINKHAM  NOTCH 

.03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

02 

.15 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.06 

.05 

.05 

.04 

.07 

.02 

.01 

.01 

.05 

.04 

.02 

52 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.05 

.05 

06 

.04 

.02 

.04 

.07 

01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.40 

WENDELL 

.01 

.04 

.07 

.05 

.06 

,02 

.03 

.  11 

.08 

.05 

.04 

.01 

.01 

.58 

WINCHESTER 

.02 

.03 

.02 

.03 

.05 

.06 

.07 

.06 

.04 

12 

.09 

.08 

.12 

.04 

.03 

.01 

01 

.88 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.03 

.02 

.01 

.02 

.04 

.07 

.04 

.02 

.05 

02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.39 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

04 

.02 

.05 

.06 

.03 

.03 

.03 

.04 

.05 

.04 

.05 

.07 

.09 

.07 

.67 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.02 

.03 

.03 

.05 

.01 

.04 

.02 

.02 

.05 

.08 

.09 

.06 

.06 

.57 

WOONSOCKET 

.06 

.01 

.01 

04 

03 

.04 

.01 

.01 

.01 

03 

.06 

.02 

.05 

.38 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

■01 

.01 

.09 

CORINTH  // 

.01 

03 

.02 

04 

.01 

.03 

03 

.04 

04 

01 

.02 

.01 

.01 

.30 

GRAFTON 

.06 

,06 

.04 

.02 

.03 

.08 

.09 

.09 

.03 

.01 

.51 

HICHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

MANCHESTER 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.05 

.04 

.05 

.03 

.04 

05 

.06 

.43 

MONTPELIER  AP  6 

* 

* 

* 

• 

• 

.15 

• 

• 

* 

♦ 

♦ 

.27 

* 

• 

* 

♦ 

HORRISVILLE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

02 

.04 

.04 

.02 

.02 

.01 

.24 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NE«   ENGLAND 
APBIL  19S0 


A.  M.  Houx  ending 


P.  M.  Houx  ending 


8         9        10       n        12 


NEWPORT    ' 

MOSTHl'IELD  NORVICB  UKIV 

SAIirr   JOBNSBDRT 

SEARSBORC  HODKTAIN 

STOCKBRIDGt 

TTSON 


COHNECTICUT 
BLOOKFIELD 

BRIDGEPORT   TO  AIRPORT 
CANDLEWOOD   LAKE 
HARTFORD 

SARTFORD  »B  AIRPORT  // 
JCTETT  CITT 
MOODUS   RESERVOIR 
NE*   HAVEN  WB  AIRPORT 
NEW INGTON 
NORFOLK   2   SW   // 

ptrrNAM  BEiGffrs  // 

BOCCVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

MASSACaUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HTANMIS  1  E 
KNICHTVILLE  DAM 
HAHTDCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
DURHAM 

HILLSBORO  2  W 
LEBANON  AIRPORT  6 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHDA  3  N 
NEW  DURHAM 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
GRAFTON 

HIGBGATE  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICHUNIV 
SEARSBURG  MODVTAIN 
STOCKBRIDCE 
TYSON 


MAINE 
GREENVILLE 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

MASSACHUSETTS 
BLUE  BILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
NEW  BEDFORD 
STATE  FARM 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

RHODE  ISLAND 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


MASSACHUSETTS 
STATE  FARM 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAU 


.02   .02 
.03    07 


.OS 
.03 


01   .04 
.08   .07 


.06 
.02 


02  .02 

03  .03   .10 


.05 
.06 


.05 
.05 


OS 

.07 

.06 

.05 

05 

.03 

.08 

.01 

02 

.01 

01 

.02 

.02 

.OS 

.09 

• 

• 

.05 
.08 
.01 
.05 
07 
1.03 
.04 
09 
17 
.06 
.01 


.02 
.07 

.05 
.06 
.04 
.02 


.05 
.02 


.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.01 

• 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.05 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.04 

.06 

.06 

.08 

.10 

.05 

.03 

.03 

.02 

.07 

.05 

.04 

.01 

.01 

.05 

.02 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

• 

.10 

• 

• 

» 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

.03 

.05 

.03 

.03 

.01 

.03 

.01 

.06  I  .04 
.01 

.04 
.02  I  .03 


.01 
.05 
.02 


.01 
.06 


.04 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

02 

.03 

.08 

.04 

.03 

.04 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

.04 

.05 

.02 

.02 

.02 

.04 

.09 

.10 

.07 

.03 

.03 

.02 

.04 

.11 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

.06 

.05 

.04 

.04 

.01 

.07 

.04 

.03 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.09 

.06 

.04 

.06 

.07 

.07 

.05 

.04 

.05 

.10 

.05 

.04 

.05 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 
.04 

.02 

.04 
.03 

.02 

• 

• 

* 

* 

• 

* 

♦ 

.19 

.08 

.07 

.09 

.05 

.02 

.04 

.05 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.03 

.02 

.04 

.06 

.05 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

* 

.05 

* 

* 

* 

* 

.05 

* 

• 

» 

* 

.02 

* 

.14 

♦ 

• 

• 

♦ 

* 

.04 

02 

.03 

01 

.01 

10 

.11 

.03 
.03 
.04 


-14th- 


.05 
.02 
.02 

.06 
.02 


.03 
.03 
.02 
.01 
.02 
.08 
.01 
.04 


.01 
.02 
.03 
.02 
01 
05 
.01 


.05 

.04 


01 
.28 


.02 
.01 
.12 


.06 
.01 
.04 
.05 

.04 
.02 
.06 
.05 

.08 
.03 
.03 
.05 

.08 
.06 
.05 
.04 

.07 
.06 
.04 
.03 

.05 
.01 

.01 

.11 

.05 

.03 

.02 
.02 

.02 

.01 

.01 

-15th- 


-16th- 


-17th- 


.01 
.05 
.01 
.04 
08 
.01 


.01 
.06 


.05 
.01 


.01 
.01 


.02 
.01 


.02 
.01 
.02 


.02   .03 

.06   .08 

.01 


.01 
.01 


.03 
.02 
02 


.05 

.40 

.08 

03 

.54 

02 

.69 

01 

.97 

.34 
.26 
.12 
.45 
.48 
1.17 
.44 
.47 
.46 
.62 
.37 
.81 
.29 


.12 
.13 
.34 
.34 
.48 
.23 
.40 
.25 
.05 
.69 
.35 
.21 
.09 

.66 
.15 
.33 
.22 


.03 
.09 


.02 
.11 
.04 
.06 


.74 
.43 
.44 

.42 


.03 
.14 

.03 
.04 
.21 
.23 
.01 


.03 
.01 


.02 
.01 
.04 
.04 
.04 


.11 
.01 


,01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.13 

.01 

.01 

.02 
.03 

.02 

.02 
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Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW   EHGLAHD 
APRIL  1950 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

SUtion 

3 

1 

2    3 

4 

.     . 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

GREENVILLE 

• 

.01 

.01 

.02 

yiLLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.02 

aiLTOF 

.02 

.02 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

SUNDAY  RIVEB 

.01 

.01 

.02 

NEW  EAUPSBIRE 

LINCOLN 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.07 

MODliT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.04 

.06 

PINKHAM  NOTCH 

.03 

.01 

.01 

.05 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

HIGHGATE  FALLS  // 

.03 

.01 

.01 

.05 

NEWPORT  // 

.02 

.02 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.04 

.04 

-18th- 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01   -01   .01 

.03 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.05 

.01 

.06 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.06 

.07 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.01   .01 

.04 

EUSTIS 

.01 

.01 

FORT  KENT 

.01   .05 

.01        .01 

.01 

.11 

.20 

.08 

.02 

.50 

QtEENVILLE 

.01 

.01 

.02 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

• 

.15 

HOULTON  1  NE 

.05 

.01 

.02 

.01 

.02 

.11 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03   .01   .02 

.06 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02 

.02 

RUMFORD  1  SSE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

PINKHAM  NOTCH 

.01   .01 

.02 

-19th- 

NEB  HAMPSHIRE 

LEBANON  AIRPORT  6 

. 

• 

* 

* 

* 

-20th- 

CONNECTICUT 

BLOOariELD 

.05 

.05 

.20 

.20 

.05 

.05 

.13 

.13 

.03 

.03 

.92 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.33 

.48 

.15 

.01 

.12 

.09 

.01 

1.20 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.01 

.01 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.19 

HARTFORD 

.05 

.10 

.20 

.10 

.10 

.10 

.03 

.02 

.70 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01   .02 

.02 

.04 

.08 

.23 

.02 

.02 

.04 

.13 

.07 

.11 

.79 

JEWCTT  CITY 

.04 

.14 

.16 

.12 

.28 

.02 

.14 

.04 

.06 

.02 

.05 

.01 

1.08 

MOODUS  RESERVOIR 

.07 

.34 

.04 

.01 

.01 

.01 

.08 

.05 

.03 

.64 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.02 

.34 

5 

02 

.02 

.02 

.04 

.03 

.01 

.55 

NEWINGTON 

.01   .01 

.14 

.14 

.15 

.15 

.01 

.01 

.11 

.11 

.04 

.04 

.92 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.03 

.31 

.05 

.02 

02 

.01 

.07 

.10 

.03 

.65 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.04 

.19 

.12 

.26 

.21 

.05 

.42 

.05 

.03 

.06 

.03 

.02 

1.49 

ROCKVILLE 

.05 

.05 

.18 

.10 

.01 

.10 

.06 

.04 

.14 

.01, 

.78 

STORRS  // 

.01   .01 

.01 

.01 

.02 

.20 

.18 

.02 

.01 

.12 

.09 

.06 

.01 

.05 

.01 

.81 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

*       *       » 

* 

.25 

• 

« 

* 

* 

• 

.49 

• 

« 

• 

* 

♦ 

.26 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.10 

.14 

.09 

.04 

06 

.13 

.12 

04 

.02 

.84 

BETHEL 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.20 

.32 

.32 

-20 

.29 

.34 

.36 

.17 

.07 

.10 

.01 

2.46 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.03 

CLAYTON  LAKE 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.09 

.04 

.01 

.03 

.07 

.36 

EASTPORT  WB  CITY 

.03 

.17 

.06 

.06 

.10 

.06 

.05 

.53 

EUSTIS 

.02 

.01 

.01 

.01 

.07 

.11 

.05 

.06 

.08 

.03 

.10 

.04 

.06 

.65 

FORT  KENT 

.07 

.01 

.03 

.01 

.01 

.08 

.21 

GILEAD 

.06 

.04 

.01 

.02 

.06 

.22 

.28 

.24 

.16 

.32 

.42 

•  29 

.23 

.11 

.03 

.02 

2.51 

GRAND  LAKE  STREAM 

,01 

.04 

.01 

.10 

.02 

.01 

.02 

.05 

.01 

.04 

.17 

.15 

.63 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.06 

.05 

.04 

.02 

.10 

.11 

.23 

.07 

.12 

.13 

.19 

.08 

1.22 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.15 

* 

• 

* 

* 

HOULTON  1  NE 

.03 

.01 

.05 

.03 

.01 

.15 

.28 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.01 

.04 

.02 

.04 

.03 

.03 

.24 

.10 

.52 

MILTON 

.04 

.02 

.12 

.22 

.28 

.24 

.22 

.22 

.37 

.20 

.24 

.02 

.04 

.01 

2.24 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.15 

.25 

.26 

.30 

.28 

.37 

.26 

.25 

.13 

.07 

.03 

2.44 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.08 

.02 

.01 

.01 

.02 

.  17 

.19 

.09 

.59 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.02 

.01 

.04 

.05 

.16 

09 

.02 

.49 

ROCKLAND  1  W 

.05 

.06 

.20 

.43 

.02 

.12 

.88 

ROXBURY 

.08 

.01 

.02 

.03 

.24 

.20 

.25 

.20 

.26 

.21 

.16 

.17 

.09 

.02 

1.94 

RUMFORD  1  SSE 

.10 

.04 

.11 

.29 

.27 

.24 

.20 

.22 

.15 

.29 

.14 

.05 

2.10 

SKOWHEGAN 

.03 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

.09 

.14 

.05 

.03 

.08 

.11 

.06 

.02 

.81 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.03 

.14 

.16 

.25 

.24 

.30 

.38 

.41 

.28 

.21 

.08 

.06 

.03 

2.59 

SUNDAY  RIVER 

* 

* 

♦ 

* 

* 

* 

SWANS  FALLS 

.01 

.12 

.22 

.16 

.15 

.12 

.31 

.19 

.11 

.05 

.04 

1.48 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.03 

.24 

.31 

.28 

.25 

.14 

.03 

.12 

.17 

.08 

.01 

1.67 

BIRCH  HILL  DAM 

.01   .01 

.05 

.16 

.16 

.11 

.10 

.05 

.05 

.21 

.08 

.31 

.07 

1.37 

BLUE  HILL  // 

.02 

.02 

.03 

.03 

.10 

10 

.12 

.04 

.01 

.47 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.04 

.02 

.02 

.02 

.03 

.04 

.11 

.04 

.32 

CAMBRIDGE 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.04 

.10 

.01 

.03 

.01 

.27 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.08 

.09 

.17 

.12 

.15 

.06 

.06 

.18 

.08 

.27 

.03 

.01 

.01 

1.32 

HYANNIS  1  E 

.04 

.06 

.05 

.01 

.14 

.43 

.11 

.01 

.85 

KNIGHTVILLE  DAM 

.02 

.08 

.14 

.20 

.12 

.19 

.05 

.01 

.09 

.13 

.02 

l.OS 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.06 

.11 

.10 

.15 

.17 

.01 

.61 

NEW  BEDFORD 

.04 

.01 

.10 

.13 

.28 

.11 

.01 

.02 

.04 

.74 

NORTH  TRURO 

.01 

.03 

.05 

.06 

.15 

.50 

.05 

.01 

.86 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.05 

.02 

.03 

.10 

.02 

.04 

.02 

.07 

.05 

.05 

.08 

.10 

.05 

.68 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.03 

.01 

.02 

.12 

.03 

.01 

.22 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

♦ 

« 

♦ 

« 

.03 

* 

• 

* 

* 

* 

.21 

* 

• 

• 

• 

STATE  FARM 

.01   .02 

•    ♦ 

♦ 

• 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

STERLING  3  NW 

* 

• 

* 

« 

« 

* 

* 

♦ 

* 

* 

♦ 

• 

♦ 

* 

• 

•    1.37 

1.37 

WASHINGTON 

.05 

.05 

.07 

.20 

.03 

.03 

.01 

.04 

.09 

.06 

.03 

.01 

.03 

.70 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.08 

.01 

.06 

.26 

.08 

.01 

.03 

.06 

.09 

.19 

.06 

.01 

.01 

.96 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

*     ♦    * 

* 

.15 

• 

♦ 

* 

• 

• 

.96 

• 

• 

• 

* 

• 

.25 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

•     *    * 

* 

.12 

« 

• 

• 

* 

♦ 

.95 

WORCESTER  AIRPORT  6 

♦ 

* 

♦ 

* 

♦ 

.98 

• 

• 

• 

• 

* 

.68 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.01 

.01 

.01 

.21 

.22 

.14 

.11 

.07 

.28 

.11 

.19 

.21 

.05 

.01 

1.65 

BRISTOL  // 

.11 

.01 

.17 

.22 

.25 

.13 

.07 

.18 

.37 

.18 

.20 

.26 

.02 

02 

.01 

.01 

2.21 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.13 

.19 

.25 

.12 

.17 

.09 

.24 

.24 

.14 

.06 

.12 

1.75 
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HOURLY  PRECIPITATION 


MEW   ENGLAKD 


Table  <i-Contmu»d 

APRIL  1950 

A.  M.  Holu  andiDg 

P.  M.  Hour  anduig 

Station 

1 

1 
1    1     2 

1 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

' 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

,S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

DURHAM 

.03 

.17 

.06 

.13 

.11 

.03 

.02 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

.68 

ERROL 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.11 

.09 

.09 

.07 

.18 

.08 

.SI 

07 

.05 

1.11 

FRAnXIK  FALLS   DAM 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.08 

.25 

.23 

.08 

.17 

.28 

.43 

.22 

.29 

.01 

.03 

.01 

2.14 

CORBAM 

.01 

.01 

.03 

.08 

.17 

.23 

.17 

.13 

.17 

.16 

.22 

.13 

.07 

.01 

.01 

1.60 

HANOrSB 

.05 

.06 

.08 

.08 

.12 

.10 

.13 

.12 

.13 

.08 

.08 

.01 

.03 

.04 

1.11 

HILLSBORO  2   W 

.02 

.31 

.27 

.18 

.10 

.  10 

.12 

.18 

.15 

.25 

.08 

.02 

1.78 

LANDAFr 

.06 

07 

.09 

.07 

.10 

.13 

.08 

.20 

.14 

.12 

.02 

.06 

11 

.08 

.03 

.02 

1.38 

LEBAHOll  AIRPORT   6 

* 

.30 

• 

• 

• 

• 

.60 

• 

• 

« 

• 

• 

.66 

* 

• 

• 

* 

• 

.41 

• 

• 

• 

• 

LIUCOLN 

.01 

.01 

.01 

.10 

.25 

.21 

.16 

.14 

.12 

.32 

.17 

.19 

.23 

.05 

.02 

.03 

.01 

2.01 

MOnUT  WASHIHGTOH  WB  // 

.04 

.04 

.02 

.05 

.05 

.05 

.07 

.07 

.08 

.08 

.08 

.08 

.02 

.73 

NASHUA    3   H 

.01 

19 

.25 

.21 

.23 

.16 

.16 

.10 

.07 

02 

.05 

1.45 

NEW   DmHAM 

.08 

.20 

.12 

.10 

.06 

.14 

.18 

.10 

.02 

.04 

.02 

.02 

1.08 

PINKHAM   NOTCH 

.02 

.03 

.01 

.02 

.17 

.21 

.24 

.21 

.21 

.29 

.24 

.40 

.14 

.13 

.02 

.01 

2.35 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

.05 

.08 

.08 

.09 

.14 

.13 

.10 

.14 

.18 

.02 

04 

.04 

1.13 

SURRT  MOUrrAIH  DAM 

.24 

.11 

.21 

.24 

.15 

.11 

.10 

.05 

.20 

.12 

.03 

.01 

.01 

.01 

1.59 

WARREN   1    SE   // 

.02 

.09 

.20 

.14 

.16 

.05 

.09 

.07 

.18 

.18 

.09 

.07 

.07 

.02 

.01 

.01 

1.45 

WENDELL 

.03 

.  12 

.18 

.12 

.11 

.07 

.06 

.15 

.10 

.06 

.01 

.05 

.01 

.01 

1.08 

WINCHESTER 

.37 

.23 

.33 

.22 

.15 

.11 

.09 

.07 

.24 

.11 

.03 

1.95 

RHODE    ISLAND 

BLOCK   ISLAND  WB  CITT 

.02 

.07 

.07 

.15 

.06 

.01 

.02 

.04 

.44 

FORT    ADAMS 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.06 

.08 

.07 

.05 

.03 

.17 

.08 

.10 

.09 

.04 

.04 

.81 

PROVIDENCE   WB  CITT 

.06 

.10 

.02 

.04 

.02 

.  14 

.08 

.13 

.13 

.05 

.04 

.01 

.82 

WOONSOCKET 

.15 

.01 

.06 

.06 

.14 

.08 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.61 

VERMONT 

BURLINGTON   WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.04 

.09 

.08 

.06 

.02 

.09 

.14 

.09 

.03 

.03 

.03 

.08 

.01 

.01 

.90 

CORINTE   // 

.06 

.06 

.12 

.16 

.10 

.13 

.08 

.10 

.09 

.05 

.01 

.05 

.01 

.04 

1.06 

GRAFTON 

.03 

.10 

.08 

.10 

.11 

.02 

.12 

.07 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01 

.75 

HIGHGATE    FALLS   // 

.08 

.07 

.04 

.02 

.07 

.07 

.03 

.02 

.05 

.09 

.07 

.12 

.05 

.03 

.10 

.15 

.17 

.03 

.02 

.02 

.08 

.02 

1.40 

LTMAN    FALLS    // 

.05 

.01 

.03 

.15 

.07 

.10 

.12 

.12 

.10 

.10 

.13 

.12 

.01 

.10 

.09 

.01 

.05 

1.36 

MANCHESTER 

.03 

.01 

.08 

.13 

.10 

.07 

.01 

.14 

.08 

.07 

.01 

.09 

.05 

.01 

.02 

.90 

MONTPELIER  AP  6 

* 

* 

• 

• 

• 

.45 

• 

« 

• 

* 

• 

.55 

* 

« 

• 

• 

MORBISVILLE 

.07 

.13 

.09 

.05 

.08 

.05 

.08 

.14 

.06 

.01 

.03 

.04 

.01 

.84 

NEWPORT    // 

.05 

.10 

.18 

.18 

.13 

.11 

.10 

.11 

.11 

.18 

.03 

.07 

.10 

.05 

.05 

1.55 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIV 

.01 

.08 

.08 

.07 

.05 

.10 

.10 

.15 

.03 

.06 

.05 

.01 

.01 

.80 

SAI!fr   JOHNSBURT 

.02 

.03 

.02 

.13 

.10 

.15 

.15 

.18 

.09 

.09 

.09 

.13 

.04 

.08 

.06 

.07 

.04 

.03 

1.50 

SEARSBDRG    MOUinAIN 

.01 

.03 

.01 

.03 

.04 

.10 

.09 

.14 

.10 

.09 

.07 

.08 

.01 

.01 

.03 

.  01 

.85 

STOCCBRIDGE 

.01 

.07 

.07 

.0.1 

.06 

.03 

.11 

.10 

.06 

.04 

.09 

.01 

.03 

.01 

.74 

TYSON 

.11 

.03 

.11 

.11 

.05 

.09 

.02 

.07 

.11 

.07 

.01 

.02 

.01 

.81 

-21st- 

comrecTicOT 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CAHDLEWOOD  LAO 

.01 

.01 

.01 

.03 

PI7TNAM  EEIGBTS  // 

.01 

.01 

.02 

STORRS   // 

.01 

.01 

.02 

MAin 

AOGUBTA   AIRPORT 

.02 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.05 

.04 

.01 

.04 

.06 

.02 

.34 

BETHEL 

.01 

.01 

.02 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.06 

.02 

.05 

.07 

.01 

.03 

.10 

.01 

.06 

.12 

.07 

.12 

.07 

.10 

.03 

.04 

.01 

.02 

.02 

.02 

1.03 

CLATTOH  LAKE 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.07 

.09 

.26 

EASTPOBT   WB  CITT 

.07 

.16 

.13 

.03 

.14 

.05 

.08 

.06 

.10 

.14 

08 

.08 

.16 

.15 

.14 

.13 

.14 

.05 

.02 

.01 

1.92 

EDSTIS 

.03 

.01 

.03 

.07 

FORT   KENT 

.11 

.03 

.02 

.01 

.01 

.04 

.04 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.08 

.17 

.06 

.06 

.05 

.02 

.04 

.06 

.02 

.01 

.04 

.11 

1.07 

CILEAD 

.01 

.01 

.02 

GRAND  LAEE   STREAM 

.20 

.19 

.10 

.04 

.04 

.05 

.07 

.06 

.07 

.03 

.01 

.08 

.16 

.20 

.18 

.04 

.01 

.04 

.07 

.02 

1.66 

GREENVILLE 

.02 

.01 

.01 

.03 

.06 

.01 

.01 

.02 

.08 

.08 

.07 

.02 

.01 

.10 

.04 

.03 

.05 

.02 

.01 

.01 

.69 

EODLTON  AIRPORT   6 

« 

.39 

♦ 

• 

* 

• 

• 

.22 

* 

• 

• 

• 

* 

.72 

* 

• 

• 

♦ 

* 

.56 

« 

• 

* 

• 

BODLTOH   1   RE 

.14 

.03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.05 

.07 

.21 

.12 

.03 

.07 

.14 

.18 

.13 

.06 

.04 

01 

.08 

.09 

.03 

.01 

.02 

.01 

1.60 

MILLINOCEET  AIRPORT 

.04 

.03 

.06 

.04 

.14 

.05 

.03 

.04 

.03 

.01 

.06 

.15 

.12 

.11 

.08 

.05 

.02 

.01 

.02 

.03 

.04 

.01 

1.17 

NORTH   ANDOTER 

.02 

.02 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.04 

.06 

.10 

.06 

.04 

.07 

.03 

.01 

.01 

.11 

.'27 

.09 

.11 

.05 

.03 

.01 

.02 

.01 

.03 

.11 

.03 

.01 

1.30 

POSTLATO  WB  AIRPORT   // 

.01 

.01 

.03 

.08 

.13 

ROCKLAND  1   W 

.07 

.05 

.02 

.03 

.04 

.01 

.12 

.15 

.09 

.08 

.06 

.01 

.02 

.16 

.02 

.11 

.01 

1.05 

ROXBURT 

.01 

.01 

.01 

.03 

RUFORD  1   SSE 

.01 

.01 

.02 

SKOWEEGAN 

.11 

.01 

.01 

.03 

.04 

.05 

.03 

.03 

.12 

.08 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.60 

SOUTH  AWDOVER 

.01 

.01 

.02 

SOHDAT   RIVER 

* 

• 

• 

• 

• 

« 

« 

• 

3.75 

3. 75 

SWANS   FALLS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 

.27 

.08 

.05 

.01 

.41 

BOSTON  WB  AIRPORT   // 

.01 

.13 

.14 

.07 

.03 

.01 

.38 

CAMBRIDGE 

.09 

.06 

.12 

.01 

.04 

.32 

BTAimiS   1   E 

.02 

.01 

.02 

.01 

.06 

NAmnCKCT  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.11 

NEW  BEDFORD 

.03 

.06 

.01 

.02 

.12 

NORTH  TSraO 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.13 

.11 

.30 

ROCKPORT   1    ESE   // 

.01 

.18 

.17 

.07 

.01 

.44 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

• 

* 

• 

* 

• 

• 

.02 

• 

• 

* 

* 

• 

.22 

* 

• 

• 

• 

STATE   FARM 

• 

• 

« 

• 

• 

• 

• 

.45 

.18 

.08 

.07 

.04 

.BS 

STERLING   3   NW 

.01 

.01 

WORCESTER  AIRPORT   6 

* 

* 

• 

• 

• 

.03 

NEW  HAMPSHIRE 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

DURHAM 

.01 

.07 

.13 

.01 

.23 

GORHAM 

.01 

.02 

.03 

HILLSBORO  2   W 

.10 

.10 

LANDAF7 

.01 

.01 

LEBANON  AIRPORT   6 

• 

.IB 

NASHUA   3    N 

.04 

.01 

.02 

.01 

.08 

m   DURHAM 

.01 

.04 

.08 

.13 

PinCH&M   NOTCH 

.01 

.01 

.03 

prrrsBDBC  reservoir  // 

.01 

.01 

SURRT  MOUVTAIN   DAM 

.01 

.01 

WIHCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.03 

RHODE    ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

VEBMOn 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.03 

MONTPELIER  AP  6 

• 

.11 

NEWPORT   // 

.03 

.01 

.01 

.OS 
.OS 

SEARSBUBG  MOUNTAIN 

.01 

.03 

.01 

-2: 

2d- 

comrecTicur 

.01 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

■••  rmtmrmmem  Bot«i 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1950 


A.  M.  Houj  ending 


10   11   12 


P.  M.  Houz  ending 


UAIKE 
CARIBOU  ra  AIRPORT  // 
EASTPORT  WB  CITY 
PORT  KENT 
GRAND  LAKE  STREAK 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
IIILLIHOCKET  AIRPORT 
OLD  Town  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
SWANS  FALLS 

BASSACHnSETTS 
SALEM  AIR  STATION  6 


CONNECTICUT 
BLOOHFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
HOODDS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
E0STIS 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPO  T  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  1  SSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
HYANNIS  1  E 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS   DAM 
GOREAM 
HANOVER 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
WOONSOCKFT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
KORRISVILLE 
NEWPORT  // 

HORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

MAINE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 

HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1   NE 
HILLINOCKFT  AIRPORT 
ROXBURY 


12 

.02 

.01 

01 

.03 

.01 
.01 

.13 

« 

01 

.01 

.01 

02 

01 

.01 

.01 
.01 


•     .02 
.01   .01 


-23d- 


.01   .01 
.01 


.01 
.01 


.01   .01 


.02   .03 

.01 

.04 


.01 
.04 


.01 
.01 


.02 
.05   .03   .02 


.07 
.02 


.03 
.01 


.01 
.01 


.03 
.04 


02 

.05 

.23 

01 

02 

.01 

02 

.01 
.07 


.02 
.01 


.02 
.04 
.08 


.02 
.06 
.03 


.04 
.01 
.01 


.01 
.02 


.02 
.01 


-24th- 


.02 
.02 


.03   .02 
.02   .03 


.08 
.01 


.05 
.02 


.01 
.03 
.02  .03 
.03  .02 
.05  * 
.02  .03 
.03  .02 
.01 


.05 
.04 


.03 
.02 


.01 
.02 


.02 
.03 
.01 
.03 
.02 
.01 
.03 


.01 

.02 

.02 

* 

.04 

.02 

.01 


.04 
02 


.03 
.04 


.05 
.02 


.01 
.01 
.02 


.02 
.03 


.02 
.04 


.05 
.01 
.01 


.02 
.01 


.03 
.03 
.02 


.03 
.01 


.05 
.05 
.03 


.04 
.01 
.01 


.04 
.03 


.01 
.02 


.03 
.01 


.01 
.03 


.02 
.01 


.02 
.01 


.01 
.01 


.02 
.01 


Se«  relereu 


Table  4-Contuiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEW  ENGLAND 
APRIL  1950 


A.  M.  Houi  ending 


8    9    10    11    12 


P.  M.  Hour  ending 


rERMONT 
BICBGATE  FALLS  // 
LTMAN  FALLS  // 
IITirPOBT  // 
SAIKT  JOHKSBORT 


MASSACBOSETTS 
AMBERST 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSBIRE 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DUBBAM 

FRANKLIN  FALLS  MM 
LINCOLN 

IIODNT  WASaiNCTON  WB  // 
PITTSBDRG  RESERVOIR  // 
WINCBESTER 

VERBOKT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
MONTPELIER  AP  6 


CONNECTICOT 
BLOCHFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  lAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
HOOOrS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOIX  2  SW  // 
PimiAU  HEIGHTS  // 
ROCEVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

HAIKE 
AOGOSTA  AIRPORT 
CARIBOD  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EDSTIS 
CILEAD 
(BEEHVILLE 
BODLTON  AIRPORT  6 
MILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

NORTB  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBDRY 
ROMFORD  1  SSE 
SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCa  BILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HtANNIS  1  E 
KXIGBTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  KE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
BANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  3  N 
NEW  DURHAM 
PINKEAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORiinT  // 


.01 
.01 


01       .02      .02      .02      .02      .05      .05 


.01      ,08  1    .0  2      .03      .05 


.05 
.10 
.10 


.02 
.09 
.02 


.01 
.02 
.02 


.02 
.02 
.05 
.13 


.12 
.05 
.07 


.08 
.05 
.03 


.02 
.03      .02      .01 


.03 
.33 


.04 
.01 


.08 
.14 
.25 
.07 
.08 
.07 


.06 
.09 


.02 

.03 


.06 
.12  I 
.04 


.06 

.09 


.02 
.01 


.01 
.04      .05 


.03 
.01 


.09 
.01 


.02 
.01 

.01 
.01 
.02 
.02 


.02 
.06 
.01 
.01 

.03 
.01 


.01      .01 

-25th- 


.20 
.32 
.05 
.11 
.05 
.14 
.01 
.07 
.13 
.11 


.03 
.02 


.02 
.26 
.03 


,06 
.03 


.09 
.02 
.03 
.02 
.07 


.01 
.02 
.12 
.02 
.01 
.01 
.04 


.01 
.03 


.01 
.03 


.01  .05  .03 

.10  .05  .09 

.18  .06  .06 

.15  .05  .05 


.03 
.02 


.01 


.01 


.01 
.05 


am*  r«f*r*ac« 


.02      .02      .01 
>t««  rollo«lBC  Stfttloo  iDdaz 
-    123  - 


.01      .01 
.02 


.01      .02      .11 
.02 


-26th- 


.04      .01 
.01 


01 

.01 

.01 

04 

.02 

.01 
.03 

.01 

.02 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

* 

* 

.01 

.03 

.01 

.03 
.38 


.20 
.48 


.01  .03 


Table  4-Contiuued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   EMGLAND 
APRIL  1950 


A.  M.  Hour  ending 

p.  M.  Hour  ending 

SUIion 

"3 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.03 

.01 

.01 

.07 

L-njAN  FALLS  // 

.02 

.01 

.03 

MANCHESTER 

.0 

.02 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.13 

MONTPELIER  AP  6 

i^ 

.01 

« 

* 

* 

* 

* 

.10 

KORRISVILLE 

.01 

.03 

.04 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

NOSTHFIELD  NOP.WTCH  DKIV 

02 

.02 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.01 

.03 

.10 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01 

-27 

th- 

.24 

CONNECTICUT 

BLOT  .FIELD 

.02 

.02 

.04 

CANDLEWOOD  LAKE 

.03 

.01 

.01 

.05 

.08 

.18 

NEWINGTON 

.02 

.02 

.04 

NORFOLK  2  SW  // 

02 

.05 

.03 

.10 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

» 

• 

♦ 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

.02 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02 

.06 

.08 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.03 

.04 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

.01 

.03 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.01 

.03 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.02 

.04 

.07 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

SALEM  AIR  STATION  6 

« 

« 

WASHINGTON 

.02 

.01 

.01 

.04 

WEST  BR IMF I ELD 

* 

♦ 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

* 

WESTOVER  FIELD  6 

» 

.26 

* 

♦ 

* 

* 

* 

.02 

« 

« 

WORCESTER  AIRPORT  6 

♦ 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.04 

.04 

.01 

.01 

.12 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

ERROL 

.01 

.02 

.03 

LINCOLN 

.01 

.01 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.04 

CORINTH  // 

.01 

.01 

.02 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01   .01 

.08 

.02 

.12 

MOREISVILLE 

.01 

.01 

.02 

NORTHFIELD  NORWICH  UWIV 

.01 

.01 

.01 

.03 

TYSON 

-28 

ll- 

.01 

.02 

.03 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.03 

.03 

.06 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.05 

.11 

.20 

01 

.37 

CANDLEWOOD  LAKE 

.05 

.05 

HARTFORD 

.05 

.05 

.05 

.05 

.20 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.05 

.08 

.01 

.02 

.01 

.17 

JEWETT  CITY 

.10 

.02 

.12 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.07 

.09 

.17 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.09 

.22 

.01 

.34 

NEWINGTON 

.05 

.05 

.01 

.01 

.12 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.03 

.04 

.07 

.14 

ROCKVILLE 

.06 

.11 

.01 

.18 

STORRS  // 

.04 

.06 

.14 

.01 

.25 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

.08 

* 

• 

* 

• 

* 

.05 

• 

* 

* 

• 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.03 

.01 

.01 

.16 

.08 

.04 

.10 

.01 

.02 

.47 

BETHEL 

.02 

.02 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01   .01   .01 

.05 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03    01 

.09 

EUSTIS 

.01 

.01 

.02 

FORT  KENT 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

GILEAD 

.01 

.04 

.05 

GRAND  LAKE  STREAM 

.02 

.01 

.02 

.02 

.04 

.03 

.05 

.08 

.03 

.04   .05   .03 

.01 

.43 

GREENVILLE 

.03 

.03 

.01 

.04 

.11 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.03 

* 

* 

* 

* 

.25   • 

*     ♦     » 

•     .07 

HOULTON  1  NE 

.08 

.03 

.02 

.02 

.01 

.06   .03 

.03 

.28 

MILLINOCKBT  AIRPORT 

.01 

.04 

.04 

01 

.01 

.02 

.13 

MILTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.11 

.05 

.07 

.09 

.05 

.11   .02 

.51 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.05 

.03 

.14 

.04 

.06 

.01 

.43 

ROCKLAND  1  W 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.18 

ROXBURY 

.03 

.01 

.04 

RUMFORD  1  SSE 

.02 

.02 

SKOWHEGAN 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.06 

.19 

SOUTH  ANDOVER 

.04 

.04 

.08 

SOUTH  WEST  HARBOR 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.02 

.01 

- 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.02 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

.11 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.04 

.04 

BIRCH  HILL  DAM 

.03 

.01 

.02 

.06 

BLUE  HILL  // 

.02 

.06 

.02 

.10 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.05 

.05 

.11 

CAMBRIDGE 

.06 

.02 

.01 

.09 

HARVARD  FOREST  // 

.04 

.01 

.05 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.06 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

.02 

NORTE  TRURO 

* 

* 

* 

• 

♦ 

«     * 

.11 

.11 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.05 

.01 

.03 

.11 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.01 

.04 

.11 

.01 

.18 

SALEM  AIR  STATION  6 

* 

* 

♦ 

♦ 

* 

* 

* 

.16 

STERLING  3  NW 

.03 

.02 

.01 

.06 

WEST  BRIMFIELD 

« 

• 

* 

* 

* 

* 

.50 

.  50 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.09 

* 

* 

* 

• 

* 

.03 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

.06 

* 

* 

• 

• 

« 

.02 

* 

* 

* 

* 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

.02 

« 

• 

• 

* 

* 

.09 

• 

« 

* 

* 

* 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.05 

.07 

.08 

.01 

.  21 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.07 

8««  ref«r«iice  i 


I   follo«lDK   Station    Iad«z. 


Table  4-Contiiiu0d 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEW    ENGLAND 
APRIL   1950 


SUUon 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

3 

1 

0 

1     ' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

H 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.10 

.05 

01 

.18 

DURHAH 

.02 

.02 

ERSOL 

.01 

.01 

.02 

.04 

FRANKLIN    FALLS    DAH 

.04!     .02 

02 

.03 

.11 

OORHAM 

.01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.11 

HILLSBORO  2   W 

.04 

.06 

.10 

LANDAFF 

.01      .01 

.01 

.03 

LINCOLN 

.01 

.01      .01 

.01 

.07 

.11 

UOmn   lASBIIIGTOII   *B   // 

.01      .01 

.02 

.01 

.01 

.M 

NASHUA    3    N 

.02 

.06 

.08 

NEW    DURH.\1I 

.01 

.01 

.04 

.07 

.13 

.07 

.33 

PINKHAN    NOrCH 

.03 

.03 

PITTSBURG    RESERVOIR   // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.08 

SURRY  MOUNTAIN   DAM 

.05 

.02 

.08 

.15 

WENDELL 

.03 

.03 

WINCHESTER 

.08 

■ 

.08 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

.04 

.01 

.05 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.06 

.06 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

WOONSOCKFT 

.01      .03      .06 

.01 

.11 

VERMONT 

BURLINGTON   WB  AIRPORT 

.01 

.03      .02 

.06 

COBINTB      / 

.02 

.01                     09 

.12 

BIGBGATE   FALLS   // 

.01      .02 

.01 

.04 

LYMAN  FALLS   // 

.02      .02 

.04 

MOMTPELIER  iP  6 

• 

*           *           *           * 

.01 

MORRISVILLE 

.02 

.01      .01 

.01      .05      .01 

.11 

ITEWPORT   // 

.02 

.02      .02 

.03      .03      .01 

.13 

NOBTHFIELD  NOBtlCH  OMIV 

.01 

.01 

SAINT   JOHXSBDBY 

.01 

.01 

TYSOM 

.03 

.02 

.03 

.01 

.04 

.13 

- 

-29th- 

ComECTlCOT 

BLOOHFIELO 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.04 

.04 

.03 

.03 

.28 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.08 

.01 

.01 

.01 

.13 

BABTFORD 

.02 

.03 

.05 

.05 

.15 

HARTFORD  WB  AIRPORT   // 

.05 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.18 

JCTCTT   CITY 

.02 

.02 

.01 

.07 

.01 

.01 

.14 

MOODDS   RESERVOIR 

.01 

.04 

.05 

HEW   HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

NEWINGTON 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.14 

NORFOLK   2   SW   // 

.03 

.01 

.04 

.03 

.04 

.07 

.06 

.04 

.04 

.01 

.37 

PUTNAM   HEIGHTS   // 

.03 

.02 

.01 

.01 

.04 

.03 

.03 

.05 

.03 

.03 

.01 

.29 

ROCKVILLE 

.06 

.04 

.01 

.01 

.04 

.04 

.05 

.02 

.03 

.01 

.31 

STORKS   // 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.05 

.02 

.03 

.02 

.03 

.24 

WINDSOR   LOCKS   BBAIIfY    6 

• 

•           •           • 

• 

.04 

* 

* 

• 

* 

• 

.23 

♦ 

• 

• 

« 

•           .08 

MASSACBUSETTS 

AMHT.RST 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.02 

.14 

BLUE   BILL   // 

.01 

.04 

.04 

.03 

.04 

.02 

.03 

.02 

.23 

BOSTON  WB  AIBPOBT   // 

.01 

.03 

.03 

.02 

.05 

.04 

.01 

.01 

.20 

CAMBRIDGE 

.03 

.02 

.04 

.07 

.06 

.22 

HYANNIS   1    E 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01       .01 

.17 

KNIGHTVILLE    DAM 

.01 

.05 

.03 

.04 

.03 

.07 

.03 

.26 

NANTDCKCT   WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.01      .01 

.08 

NFW   BEDFORD 

.04 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.14 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

.02 

.07 

.10 

.05 

.03 

.29 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.05 

.01 

.04 

.13 

SALEM  AIR   STATION   6 

* 

* 

• 

* 

* 

.03 

• 

* 

• 

* 

•           .10 

STATE    FARM 

.01 

.02      .01 

.01 

.01 

.01 

.13 

.06 

.01 

.03 

.01 

.31 

STERLING    3    NW 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.01 

.13 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.04 

.03 

.03 

.04 

.06 

.22 

WEST    BRIMFIELD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

.06 

.02 

.07 

.05 

.06 

.02 

.39 

WESTFIELD   2    NE    6 

* 

*           «           * 

* 

.03 

« 

• 

* 

* 

♦ 

.20 

* 

« 

* 

* 

•           .07 

WESTOVER    FIELD   6 

• 

.06      • 

*           •           • 

• 

.07 

• 

• 

* 

• 

• 

.24 

* 

• 

* 

• 

*           .14 

WOBCESTEB  AIBPORT   6 

• 

*           «           * 

♦ 

.01 

• 

• 

* 

• 

.21 

• 

• 

« 

« 

•           .12 

NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

.01 

.01 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

.05 

.04 

.09 

PROVIDENCE  WB  AIBPOBT 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06 

.03 

.02 

.01 

.19 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02 

.01 

.01 

.05 

.09 

.02 

.02 

.01 

.23 

WOOHSOCKET 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.01 

.23 

_ 

-30th- 

COKHECTICUr 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT 

.01 

.04 

.02 

,01 

.01 

.01 

.01      .Ol 

.15 

CANDLEWOOD   LAKE 

* 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

*           «           * 

*       *       • 

• 

BABTFORD  WB  AIBPOBT   // 

.01 

.01 

JEWETT  CITY 

.01      .01      .01 

.03 

MOODUS   RESERVOIR 

.03 

.01 

.01      .01      .01 

.07 

MEW  BAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

MOBFOLK  2   SW   // 

.01 

.01 

STOBBS   // 

.01 

.01 

MAssAcansrrrs 

MEMDOM   AIRPORT 

_ 

_ 

-           -           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_           _           - 

_           -           _ 

- 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

.02      .03 

.04 

WASHINGTON 

.02 

.02 

MEW  HAMPSHIBE 

LIKCOLN 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01                   .01 

.07 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

.05 

.07 

.01 

.01 

.01      .01      .01 

.17 

VEBMOHT 

BLOOWIELD 

<  Bot**  follfwlat  ItBtloa  la«»s 
-   125  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  19S0 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

- 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

MAX 
UIN 

50 
29 

59 
38 

56 
34 

70 
45 

57 
44 

48 
34 

51 
25 

48 
30 

48 
33 

54 
28 

53 
34 

53 
39 

49 
33 

49 
26 

51 
30 

62 
34 

68 
32 

76 
44 

67 
48 

55 
46 

56 
40 

56 
38 

53 
36 

52 
38 

57 
38 

57 
44 

59 
39 

59 
44 

53 
41 

46 
40 

55.7 
36.8 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
HIN 

46 
29 

54 
40 

53 
40 

65 
41 

56 
41 

47 
31 

49 
27 

54 
32 

46 
33 

54 
29 

46 
36 

53 
40 

41 
32 

49 
26 

48 
33 

58 
36 

64 
34 

66 
45 

58 
44 

54 
44 

55 
39 

56 
39 

50 
39 

51 
38 

53 
37 

54 
42 

51 
42 

54 
44 

50 
41 

46 
42 

52.7 
37.2 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

47 
18 

49 
38 

58 
33 

55 
41 

70 
53 

55 
31 

48 
23 

48 
27 

58 
30 

48 
23 

53 
23 

51 
37 

55 
30 

40 
27 

51 
27 

59 
28 

44 

42 

47 

37 

34 

29 

36 

54 
27 

59 

41 

47 
38 

60 
40 

56 
39 

44 

35 

53.0 
33.7 

CBEAH  HILL 

MAX 
HIN 

40 
26 

50 
36 

53 
35 

73 
49 

65 
30 

40 
25 

40 
16 

50 
24 

44 
26 

47 
18 

50 
34 

49 
34 

41 
28 

42 
21 

43 
25 

54 

28 

64 
34 

70 
47 

70 
50 

62 
41 

53 
34 

49 
32 

50 
41 

50 
31 

56 
33 

49 
39 

58 
38 

54 
41 

53 
33 

53 
33 

52.4 
32.7 

DANBURT 

MAX 
MIN 

49 
20 

56 
38 

58 
33 

76 
44 

62 
42 

42 
31 

48 
22 

52 
28 

48 
28 

51 
23 

53 
30 

53   45 
37  1  32 

46 
24 

46 
27 

58 
28 

68 
29 

73 
48 

72 
45 

55 
44 

54  '  54 
37  1  34 

52 
34 

49 
32 

56 

29 

56 

41 

58 

38 

60 
47 

55 
37 

47 
37 

55.1 
34.0 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

51 
15 

53 
34 

57 
27 

79 
44 

70 
41 

44 
29 

48 
18 

51 
23 

48 
28 

50 
18 

56 
24 

49  i  42 

38   24 

47 
24 

47 
24 

58   65 
22   25 

72 
43 

74 
44 

67 
44 

53   50 

30  1  30 

59 
28 

56 
28 

60 
25 

54 
41 

65 
41 

58 
43 

57 
36 

56 
30 

56.5 
30.7 

GREENWICH 

MAX 
HIN 

48 
22 

58 
37 

58 
38 

72 
44 

62 
41 

45 
32 

49 
22 

55 
29 

48 
26 

52 
20 

55 

32 

56   49 

36  j  31 

47 
23 

49 
27 

60 
27 

70 
34 

75 
49 

72 
50 

57 
43 

57 
37 

56 
32 

51 
35 

50 
35 

55 
34 

58 
47 

56 
33 

65 
42 

56 
37 

44 

39 

56.2 
34.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
22 

58 
35 

56 
35 

74 
47 

59 
41 

48 
28 

49 
25 

55 
32 

47 
32 

54 
27 

51 
30 

55  1  37 
34  !  31 

47 
28 

50 
30 

61 
28 

69 
31 

77 
45 

74 
43 

58 
45 

59 
38 

53 
38 

53 
35 

54 
36 

61 
32 

49 
42 

64 
42 

59 

43 

48 
37 

55 
35 

56.2 
34.9 

HIDDLETOWN 

MAX 
HIN 

47 
25 

52 
41 

56 
34 

66 
48 

69 
45 

46 
32 

46 
24 

48 
31 

52 
32 

46 
27 

51 
30 

52   56 
40   31 

37 
26 

45 
30 

54 
33 

62 
34 

71 
47 

73 
46 

71 
50 

56   55 
39   34 

53 
34 

52 
36 

59 
33 

59 
42 

58 
40 

59 
42 

61 
38 

49 
37 

55.4 
36.0 

MOUNT  CARMEL 

HAX 
HIN 

47 
26 

56 
33 

55 
32 

69 
46 

57 
42 

47 
27 

48 
24 

53 
31 

47 
30 

54 
27 

50 
30 

55   39 
33   30 

46 
26 

48 
31 

59 
33 

69 
29 

73 
42 

72 
47 

54 

44 

57   54 
40   33 

53 
33 

52 
37 

57 
36 

48 
38 

55 
40 

58 

41 

44 

38 

48 
37 

54.1 
34.5 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

HAX 
MIN 

49 
28 

54 
34 

52 
34 

63 
45 

56 
42 

48 
30 

49 
26 

55 
33 

47 
33 

54 
29 

49 
35 

52   39 
39   31 

47 
27 

49 
33 

55 
35 

57 
30 

65 
44 

64 
45 

54 
45 

56   55 
43   37 

50 
35 

51 
38 

57 
37 

51 

40 

53 
40 

55 
44 

49 
41 

49 
41 

52.8 
36.5 

MEW  LONDON 

HAX 

HIN 

46 
27 

54 
40 

54 
37 

63 
44 

61 
46 

49 
34 

48 
27 

55 
32 

55 
33 

53 
28 

53 
32 

50   50 
40   36 

46 
28 

50 
32 

55 
33 

63  1  70 
35  j  42 

69 
48 

54 
45 

60  1  53 
41   38 

52 
36 

49 
39 

52 
35 

48 
44 

50 
38 

52 
41 

52 
42 

51 
40 

53.9 
37.1 

NORFOLK  2  SW 

HAX 

HIN 

41 
16 

45 
26 

49 
28 

52 
39 

72 
52 

56 
26 

38 
15 

46 
21 

46 
26 

41 
17 

46 
25 

50   47 
32   27 

34 
22 

41   42 

25  ;  30 

52   62 
32   42 

68 
40 

70   49  -  50 
47   32   30 

46   52 
27   29 

47 
28 

57 
38 

47 
38 

61 
41 

54 

33 

39 
32 

50.0 
30.5 

NORTH  KENT 

MAX 
MIN 

51 
18 

55 
37 

57 
30 

78 
47 

67 
42 

43 
30 

49 
21 

52 
26 

47 
29 

52 
19 

53 
26 

52   43 

37  !  28 

46 
24 

48 
28 

59 
24 

65 
26 

74 
40 

74 
41 

65   54   53 

43   32   32 

55   52 
30   29 

59 
26 

55 
42 

64 
42 

60 
43 

55 
36 

53 
34 

56.3 
32.1 

NORWALK 

HAX 

HIN 

50 
18 

59 
35 

59 
27 

72 
43 

59 
42 

47 
32 

51 
28 

52 
28 

47 
28 

54 
24 

53 
26 

58   49 
36   32 

49 
24 

50 
22 

62 
26 

70   75 
25   40 

68 
43 

54   55   57 
45   36   34 

52   49 
28   33 

56 
28 

59 
42 

57 
32 

60 
42 

55 
38 

45 
37 

56.1 
32.5 

NORWICH  3  ESE 

HAX 
HIN 

48 
19 

55 
37 

53 
32 

66 
42 

62 
45 

46 
33 

46 
25 

55 
22 

52 
32 

52 
28 

50 
25 

54   50 
38   30 

45 
30 

50 
30 

60  1  65 
26  !  27 

74 

45 

72 
42 

57   60   53 
46   40   36 

50  !  54 
30   36 

57 
30 

47 
42 

60 
36 

55 
40 

55 
40 

53 
35 

55.2 
34.0 

PUTNAM 

HAX 
HIN 

53 
14 

56 
35 

56 
27 

72 
47 

60 
42 

46 
32 

46 
25 

54 
29 

46 
29 

50 
25 

53 
19 

52 
34 

43 
24 

47 
22 

49 
26 

58 
26 

65 
24 

73 
38 

67 
33 

60  1  58 
46   36 

52 
32 

52 
28 

55 
31 

61 
25 

46 
40 

65 
34 

56 

41 

46 
40 

60 
31 

55.2 
31.2 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

50 
17 

52 
34 

54 
26 

76 
45 

65 
35 

38 
22 

44 
17 

48 
24 

48 
24 

46 
17 

52 
25 

47 
31 

36 
25 

43 
18 

44 
24 

55 
26 

62 
28 

70 
39 

73 
41 

61 
38 

51 
28 

46 
29 

52 
27 

48 
26 

59 
25 

49 
37 

64 
40 

56 
42 

55 
33 

55 
34 

53.3 
29.2 

STORRS 

HAX 
UIN 

45 
22 

51 
32 

53 
32 

71 
46 

57 
36 

41 
23 

43 
22 

51 
25 

42 
29 

48 
23 

50 
27 

50  40 
29   28 

39 
28 

44 
24 

56 
33 

64 
35 

72 
38 

68 
42 

46 
42 

52 
37 

47 
30 

49 
30 

51 
34 

59 
31 

44 

38 

60 
37 

54 

39 

43 
35 

54 
35 

51.5 
32.1 

WASHINGTON 

MAX 
HIN 

50 
16 

55 
33 

57 
30 

76 
42 

69 
39 

44 

26 

51 
18 

52 
23 

47 
26 

51 
17 

51 
25 

52   53 
24   28 

46 
20 

66 
25 

74 
32 

73 
45 

63 
40 

54 

55 

53 

51 
35 

59 
30 

52 
42 

62 
41 

59 
42 

59 
36 

46 
35 

56.4 
30.8 

WATERBDRY 

HAX 
HIN 

51 
22 

57 
41 

61 
34 

74 
48 

63 
43 

47 

32 

50 
28 

52 
30 

51 
32 

54 
25 

54 
32 

47   47 
39   32 

48 
23 

49 
30 

61 
33 

69 
29 

75 
42 

75 
46 

60 

45 

57 
39 

55 
37 

55 
33 

55 
37 

64 
32 

52 
43 

63 
42 

64 
45 

60 
38 

55 
39 

57.5 
35.7 

WESTBROOK 

HAX 

HIN 

47 
15 

56 
38 

53 
26 

65 
42 

58 
47 

48 
33 

51 
24 

56 
30 

52 
32 

55 
22 

52 
23 

54  '   50 
40   25 

43 
27 

50 
27 

57 
21 

66 
24 

72 
37 

67 
41 

58 
45 

59  j  55 
39   30 

54 
26 

53 
32 

55 
26 

50 
44 

55 

37 

56 
42 

55 
37 

50 
39 

55.1 
32.4 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

MAX 
MIN 

51 
20 

58 
33 

58 
32 

75 
47 

62 
38 

48 
26 

50 
24 

54 
24 

47 
31 

53 
25 

53 
27 

52  i  37 
29  1  29 

50 
29 

49 
28 

61 
32 

69 
29 

76 

41 

75 
41 

56 
42 

58  1  52 
35  j  32 

52 
30 

56 
33 

63 
30 

47 
41 

64 
42 

59 
42 

48 
35 

58 
33 

56.4 
32.7 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 
25 

39 
31 

42 
32 

43 
34 

52 
36 

37 
27 

38 
21 

41 
26 

39 
24 

41 
25 

47 
26 

43 
32 

46 
31 

51 
29 

48 
31 

58 
32 

63 
37 

64 
37 

65 
37 

52 
41 

49 
38 

53 
35 

51 
31 

50 
33 

59 
30 

45 

38 

64 
31 

46 
40 

58 
35 

62 
34 

49.8 
32.0 

BANGOR 

HAX 
HIN 

32 

31 

36 

41 

32 

33 

25 

24 

23 

25 

33 

28 

31 

35 

33 

33 

36 

37 

42 

45 

36 

32 

34 

31 

42 

35 

36 

33.4 

BAR  HARBOR 

HAX 
UIN 

49 
29 

50 
32 

45 
30 

47 
35 

57 
34 

50 
36 

39 
27 

39 
23 

40 
25 

40 
25 

48 
28 

43 
33 

46 
30 

52 
31 

48 
30 

56 
31 

61 
28 

67 
33 

62 
33 

49 
41 

50 

41 

55 
40 

52 
36 

53 
34 

58 
33 

54 
40 

63 
36 

62 
41 

55 
38 

61 
31 

51.7 
32.8 

BELFAST 

MAX 

UIN 

52 
28 

41 
31 

43 
30 

41 
35 

55 
36 

45 
32 

38 
24 

40 
25 

40 
25 

44 
24 

44 
30 

40 
32 

47 
29 

53 
29 

48 
29 

61 
29 

60 
28 

65 
30 

57 
30 

47 
37 

48 
40 

53 
36 

50 
32 

53 
33 

57 
28 

48 
39 

61 
32 

55 
41 

58 
36 

64 
30 

50.3 
31.3 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

HAX 
MIN 

44 
19 

36 
25 

35 
29 

38 
34 

44 
34 

34 
20 

34 

15 

31 
18 

29 
20 

31 
21 

44 
21 

34 
28 

42 
24 

44 

24 

42 
30 

52 
29 

57 
30 

46 
37 

53 
32 

45 
36 

49 
38 

51 
32 

47 
29 

47 
30 

50 
31 

53 
28 

62 
34 

47 
34 

49 
31 

51 
29 

44.0 
28.1 

CORINNA 

HAX 

HIN 

48 
24 

41 
28 

40 
25 

41 
31 

47 
35 

41 
29 

37 
16 

40 
23 

40 
22 

42 
21 

48 
22 

41 
30 

47 
22 

53 
27 

50 
32 

58 
31 

63 
29 

62 
29 

65 
28 

52 
35 

50 
47 

53 
35 

49 
29 

50 
31 

59 
26 

48 
37 

65 
29 

55 
41 

55 
31 

61 
28 

50.0 
29.1 

EASTPORT  WB  CITY 

HAX 

HIN 

43 
28 

39 
32 

42 
31 

42 
36 

51 
37 

39 
30 

35 
24 

29 
21 

30   36 
22   21 

44 
29 

36 
30 

44 

32 

43 
34 

45 
30 

48 
33 

50 
33 

64 
38 

50 
39 

48 
38 

49 
42 

50 
37 

49 
32 

51 
32 

53 
32 

47 
37 

54 
39 

42 
39 

54 

37 

58 
34 

45.5 
32.6 

EAST  WINTHHOP 

HAX 

HIN 

46 
26 

44 
27 

42 
31 

44 
32 

51 
34 

46 
32 

40 
20 

42 
26 

42 
24 

44 
22 

46 
26 

42 
32 

46 
30 

52 
30 

52 
30 

60 
28 

60 
28 

65 
32 

63 
30 

54 
42 

52 
44 

54 
35 

51 
27 

51 
32 

56 
28 

57 
40 

62 
33 

59 
42 

59 
32 

62 
29 

51.5 
30.8 

FABMINGTON 

HAX 

HIN 

49 
18 

39 
30 

36 
27 

45 
31 

45 
34 

41 
29 

39 

19 

42 
24 

39 
25 

41 
21 

45 
18 

42 

31 

42 
22 

50 
29 

47 
28 

55 
28 

60 
28 

60 
30 

64 
29 

50 
35 

50 
40 

54 
34 

47 
26 

49 
29 

58 
23 

54 
39 

65 
29 

55 
41 

55 
30 

60 
25 

49.3 
28.4 

FORT  KENT  ISE 

HAX 
HIN 

46 
14 

38 
21 

41 
23 

37 
33 

45 
35 

40 
25 

40 
13 

35 
30 

35 
23 

31 

20 

46 
17 

43 
29 

44 
25 

40 
20 

43 
35 

56 
26 

62 
36 

52 
32 

52 
31 

50 
38 

50 
38 

56 
33 

48 
34 

49 
40 

55 
26 

55 
25 

63 
35 

60 
36 

53 

30 

53 
29 

47.3 
28.4 

GARDINER 

HAX 
HIN 

48 
21 

41 
30 

43 
30 

43 

33 

51 
35 

44 
32 

38 
22 

48 
26 

42 
24 

43 
24 

49 
23 

43  ;  47 
32  j  30 

52 
30 

50 
27 

58 
31 

63 
29 

65 
32 

64 
31 

54 
42 

52 
41 

53 
34 

47 
27 

52 
32 

59 
28 

50 
41 

62 
34 

54 
40 

57 
32 

62 
29 

51.1 
30.7 

GREENVILLE 

HAX 
HIN 

46 
17 

36 
28 

35 
27 

40 
29 

44 
33 

44 
16 

41 
13 

38 
17 

34 
20 

37 
17 

46 
18 

49 
22 

43 
16 

46 
22 

42 
28 

51 
21 

58 
26 

54 

27 

63 
24 

47 
37 

42 
35 

47 
29 

45 
26 

47 
27 

55 
26 

44 
31 

63 
34 

47 
30 

46 
29 

55 
30 

46.2 
25.2 

BODLTON  AIRPORT 

HAX 
HIM 

41 
25 

38 
27 

38 
29 

40 
33 

50 
35 

36 
23 

35 

18 

31 
19 

31 
20 

33 

20 

45 
24 

37 
27 

46 
24 

46 
26 

45 
28 

55 
26 

62 
27 

59 
32 

57 
29 

47 
36 

50 
39 

51 
33 

49 
29 

50 
27 

54 

27 

55 
25 

64 
35 

49 
38 

50 
31 

56 
30 

46.7 
28.1 

HOULTON  1  NE 

HAX 
UIN 

40 
20 

35 
20 

40 
24 

40 
25 

45 
36 

36 

18 

35 
19 

34 
25 

34 
24 

35 
22 

47 
23 

39 
24 

46 
25 

45 
25 

47 
26 

56 
28 

67 
27 

61 
37 

58 
30 

47 
36 

50 
43 

52 
35 

52 
26 

52 
27 

56 
28 

55 

24 

66 
35 

53 
43 

51 
31 

58 
30 

47.7 
27.9 
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Table  5-CootiDued 


DAILY  TEMPERATURES 


HEW  EHGLAHD 
APBIL  ISSO 


Station 

Day  of  month 

1 

1I2I3I4     sjel? 

8 

9 

10 

1 
11   12   13 

14  1  IS 

16 

17  i  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

JONESBOaO 

MAX 
MIN 

49   40   41 
29,  30 1  32 

50 
32 

49 
25 

50   40 

27   22 

31 
21 

35 
23 

39 
23 

49   48   50 
32   29   30 

52 
29 

47 
29 

51 
31 

60 
37 

66 
33 

60 
37 

50 
40 

50 
37 

55 
30 

50 
32 

43 
26 

48 
32 

49 
35 

60 
37 

44 

34 

58 
29 

61 
32 

49.2 
30.5 

LniSTON 

MAX 
HIH 

48   38 
27'  30 

42 
30 

42 
34 

53 
36 

36  1  39 
26  1  23 

44 

28 

39 
27 

43 
26 

46   42   44 

25   32   29 

50 
36 

45 
32 

56 
32 

64 
29 

61 
33 

61 
33 

52 
43 

47 
40 

49 
35 

46 
32 

47 
35 

58 
32 

46 
38 

61 
34 

46 
41 

54 

37 

58 
36 

48.6 
32.4 

MADISON 

■AZ 

MIH 

49'  42 

24   28 

36 
27 

41 
29 

45 
31 

42 
25 

40 
17 

43 
23 

41 
23 

41 
23 

47   43 

18   29 

44 

21 

SO 
27 

47 
29 

58 
26 

60 
26 

59 
28 

64 
28 

52 
35 

47 
39 

52 
32 

46 
24 

49 
30 

59 
26 

55 
36 

65 
29 

56 
39 

54 
32 

59 
25 

49.5 
27.6 

■ILLINOCKET 

MAX 
MIR 

491  44 

22!  25 

34 
27 

39 
30 

48 
35 

41 
28 

36 
18 

37 
22 

37 
24 

39 
21 

51   44 

20   30 

47 
23 

52 
29 

48 
30 

58 
27 

62 
29 

61 
32 

65 
28 

62 
36 

50 
40 

52 
35 

51 
29 

49 
30 

57 
28 

53 
27 

67 
33 

65 
40 

50 
31 

58 
30 

50.2 
28.6 

■ILLIIIOCEST  AIRPORT 

MAX 
VIM 

48   39 
23   28 

36   39 
30   32 

47 
35 

37 
25 

36 
19 

35 
23 

37 
24 

37 
23 

51   38   47 
23   30   25 

51 
30 

46 
31 

59 
29 

60 

31 

60 
33 

64 
29 

48 
37 

50  1  53 
36  1  33 

50 
30 

48 
30 

57 
29 

48 
28 

66 
33 

50 
36 

54 
34 

58 
32 

48.3 
29.4 

■  ILLINOCOT  DAM 

MAX 

MIN 

42   47   40   36^  41 
9   23   27   30   32 

45 
26 

40 
10 

37 
11 

38 
21 

37 

11 

37   49   43 
14   29   19 

48 
20 

50 
29 

47 
23 

57 
27 

58 
35 

54 
26 

59 
38 

49  !  42 
38  )  32 

51 
25 

52 
27 

49 
25 

54 

24 

50 
30 

61 
33 

46 
26 

46 
25 

46.8 
24.8 

NORTH  BRIDGTON 

MAX 

MIN 

49   47   42   SI   47 
21   31   27   31   34 

40   41   47 
26   17   27 

39   42 
24   22 

44   45   41 

20   30   25 

51 
33 

46 
27 

56 
30 

64 
28 

64 
32 

63 
29 

49 
39 

58   52 
40   30 

43 
26 

50 
33 

59 
27 

45 
38 

61 
28 

51 
40 

59 
28 

61 
29 

50.2 
29.1 

OLD  TOWN 

MAX 
MIM 

49   46   43   45   53 
27   31   29   39   38 

47   38   36 
32   22   24 

40   40 
25   23 

50   48   50 
22   31   26 

51 
30 

49 
33 

59 
30 

65 
29 

65 
35 

67 
31 

58 
41 

51   55 
44   37 

53 
30 

50 
32 

58 
31 

52 
37 

67 
32 

61 
41 

56 
33 

60 
31 

52.1 
31.5 

OLD  TOWN  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49  40   43   45   53 
26   27   27   35   37 

39   37   37 
30   23   25 

41 
25 

41 
23 

52   43   51 
20   29   26 

52 
28 

48 
31 

59 
27 

64 

26 

63 
31 

68 
28 

50  1  51  !  55 
37   39   33 

51 
28 

50 
29 

58 
29 

49 
35 

65 
30 

45 

35 

54 

30 

60 
30 

50.4 
29.3 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

48   49   47   51 
28   37   39   39 

56 
40 

41 
29 

40 
25 

45 
30 

41 
27 

48 
29 

45   47   42 
29   35   33 

51 
36 

48 
35 

60 
37 

62 
38 

72 
47 

59 
39 

50   50   55 
43   44   39 

49 
34 

57 
39 

55 
35 

46 
38 

59 
36 

48 
43 

55 
38 

64 
39 

51.3 
36.0 

PORTLAND  IB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48   49  46 

26   34  J  31 

( 

51 
36 

56 
36 

40 
26 

40 
24 

45 
28 

43 
24 

46 
27 

44   45   41 

21   27   27 

1        1 

52 
34 

48 
32 

58 
30 

62 
28 

70 
37 

61 
31 

52 
43 

50 
40 

S3 
30 

48 
28 

53 
32 

55 
27 

45 
37 

59 
29 

47 
42 

53 
32 

63 
28 

50.8 
30.8 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

45   37   39 
21   25   25 

40 
27 

54 
34 

39 
18 

34 

13 

30 
16 

32 
15 

35 
14 

49   38   44 
14   25   21 

48 
24 

45 
25 

54 
25 

61 
25 

59 
34 

61 
35 

45 
33 

50 
38 

50 

31 

51 
27 

49 
23 

47 
25 

54 
25 

55 
36 

50 
37 

49 
28 

40 
27 

46.1 
25.5 

PRESqUE  ISLE 

MAX 

MIH 

41   49  41   44 
21   24   26  j  33 

48 
34 

40 
18 

43 
.16 

36 
18 

30 
22 

33 
20 

45   42 
22   27 

43 
25 

45 

24 

45 

31 

53 
28 

60 
31 

56 
36 

54 

31 

54 
35 

49 
40 

54 
34 

50 
29 

48 
29 

50 
29 

54 
26 

61 
33 

60 
43 

56 
29 

57 
30 

48.0 
28.1 

RIPOGENDS  DAH 

MAX 
MIN 

41   47   36  1  34 
IS   20   30   32 

40 
33 

45 

25 

35 

12 

41 
19 

39 
21 

35 
17 

40   45 
18   21 

40 
20 

47 
22 

48 
30 

56 
26 

63 
28 

57 
35 

54 

27 

51 
34 

tl 

50 
32 

47 
27 

47 
29 

44 

26 

51 
29 

57 
33 

64 
36 

45 
29 

44 
28 

46.3 
26.3 

ROC ELAND 

MAX 

MIN 

51   45   44   52  1  52 
30   30   30   34  '  38 

46 
34 

38 
27 

40 
28 

45 

26 

46 
26 

42   48 
34   32 

43 
35 

42 
25 

49 
26 

57 
31 

62 
30 

69 
34 

59 
32 

47 
42 

48 
42 

56 
36 

52 
31 

3^ 

57 
31 

46 
37 

59 
31 

46 
40 

57 
35 

62 
29 

50.5 
32.3 

RUim)RD  3  SW 

MAX 
MIN 

48   39  1  38   44   46 
18   28   28   32   34 

36 
14 

40 
12 

43 
21 

39 
23 

43 
19 

45   42   40 
17  '  25  ;  20 

49 
28 

47 
32 

56 
30 

61 
30 

60 
30 

64 
28 

53 
39 

48 
33 

50 
28 

44 
28 

47 
25 

57 
24 

43 
33 

65 
31 

48 
29 

55 
28 

58 

26 

48.3 
26.4 

RDHFORO  ISSE 

MAX 
MIN 

49   40   38   44   47 
22   30   30   32   34 

39 
21 

44 

20 

46 
22 

42 
25 

45 
22 

46   44   42 
22   29   23 

53 
30 

47 
32 

57 
32 

62 
32 

61 
32 

63 
30 

52 
36 

49 
39 

51 
32 

45 
28 

47 
28 

59 
25 

44 

39 

64 
32 

51 
36 

55 
31 

59 
29 

49.5 
29  .-2 

ONITT 

MAX 

MIN 

47 
22 

41 
32 

42 
29 

44 
31 

50 
40 

41 
30 

36 
19 

40 
24 

40 
22 

41 
22 

49 
25 

41   45 
30  1  29 

50 
29 

45 

31 

57 
34 

61 
34 

61 
43 

65 
34 

50 
38 

49 
39 

52 
36 

48 
32 

49 
31 

56 
30 

51 
40 

63 
30 

54 

40 

54 
33 

58 
32 

49.3 
31.4 

■IHSLOI 

MAX 

HIM 

42 
28 

50 
31 

40 
29 

43 
34 

53 
35 

53 
32 

39 
22 

40 
27 

42 
26 

42 
25 

44 

25 

51 
32 

43 
28 

48 
31 

59 
31 

53 
34 

49 
31 

67 
37 

63 
31 

61 
40 

53 
43 

45 
36 

53 
30 

50 
33 

51 
30 

61 
39 

50 
32 

66 
39 

46 
35 

55 
31 

50.4 
31.9 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 

MIH 

45   49 

16  !  25 

SO 
36 

52 
36 

75 

41 

47 
28 

38 
22 

49 
24 

50 
28 

45 
22 

48  47 
23   35 

44 

26 

35 
26 

44 
28 

49 
29 

It 

63 
40 

69 
34 

68 
48 

49 
34 

54 
33 

48 
28 

49 
30 

52 
25 

64 
38 

65 
38 

68 
33 

63 
30 

50 
24 

52.9 
30.4 

AMHERST 

MAX 
MIM 

52  ,  55  t  56   75   63 
22  ;  42   33   50   43 

1 

45 
30 

48 
23 

52 
28 

46 
34 

51 
25 

51   46   39 
27   39   29 

48 
30 

50 
30 

58 
33 

It 

70 
42 

74 
40 

61 
47 

57 
37 

50 
36 

53 
32 

56 
31 

62 
29 

50 
42 

64 
41 

61 
44 

50 
40 

60 
29 

55.6 
34.6 

BILLERICA 

MAX 

MIN 

56   59 

16   38 

59  :  80  ,  63 

27  1  49  1  39 

44 

25 

45 
20 

52 
23 

45 

20 

51 
22 

46   56  1  46 

19   34   24 

49 
34 

51 
30 

62 
27 

69 
29 

74 
45 

63 
30 

56 
42 

61 
39 

53 
32 

51 
28 

52 
34 

61 
24 

50 
38 

67 
29 

58 
42 

60 
35 

63 
27 

56.7 
30.7 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 

MIN 

50   51 
13   35 

51   72   71 
28   47  ^  40 

40 
30 

45 

14 

50 
22 

49 
28 

45 
19 

48   44 
18   34 

40 
23 

46 
31 

45 
24 

56 
22 

62 
26 

65 
43 

66 
34 

61 
42 

54 
33 

49 
30 

48 
27 

52 
29 

61 
21 

59 
36 

65 
33 

62 
41 

57 
32 

60 
24 

54.1 
29.3 

BLUE  HILL 

MAX 

MIH 

52 
25 

56 
36 

56 
36 

71   59 
47   39 

40 
32 

40 
23 

44 

28 

43 
28 

49 
25 

47 
29 

51 
34 

45 
34 

43 
33 

47 
32 

59 
33 

66 
39 

72 
50 

61 
48 

64 
45 

57 
40 

52 
34 

50 
35 

55 
35 

57 
36 

45 
37 

65 
33 

59 
39 

52 
38 

61 
36 

53.9 
35.3 

BOSTON  »B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
30 

59 
40 

60 
39 

75   63 
48  '.  44 

45 
30 

42 
28 

46 
32 

44 
32 

50 
30 

46 
33 

55 
35 

46 
37 

47 
34 

49 
35 

62 
38 

67 
42 

74 
53 

56 
42 

63 
45 

55 
45 

53 
40 

52 
40 

58 
40 

53 
39 

46 
39 

59 
38 

61 
43 

50 
42 

62 
40 

54.9 
38.4 

BROCKTON 

MAX 

MIN 

54 
27 

58   58 
37   34 

71 
47 

69 
46 

48 
35 

42 
29 

42 
31 

42 
29 

51 
27 

49 
30 

55 
36 

52 
33 

46 
34 

50 
34 

61 
34 

69 
35 

76 
46 

73 
46 

66 
46 

58 
43 

54 

37 

53 
34 

59 
37 

61 
35 

55 

42 

67 

41 

62 
40 

61 
41 

63 
37 

57.5 
36.8 

CHESTNUT  HILL 

MAX 

MIN 

52 
30 

56   60 
40   38 

77 
49 

74 
46 

46 
37 

44 

28 

48 
33 

45   49 
32   29 

49   52 
38   38 

50 
34 

48 
34 

49 
36 

59 
36 

65 
36 

72 
49 

72 
43 

70 
47 

59 
44 

52 
39 

51 
35 

56 
38 

67 
35 

57 
40 

63 
39 

65 
42 

57 
43 

62 
38 

57.5 
38.2 

CLINTON 

MAX 

MIH 

51 
21 

53 
37 

55   74   61 
30   43   55 

45 

31 

45 
21 

52 
29 

45 
25 

50 
25 

48   52   43 
24   34   29 

49 
32 

50 
28 

59 
31 

64 
34 

70 
43 

66 
35 

59 
41 

60 
38 

50 
33 

52 
32 

55 
32 

60 
29 

48 
38 

64 
37 

54 
41 

45 
38 

60 
30 

54.6 
33.2 

COHASSET 

MAX 

MIN 

37 
27 

47 
32 

58   57   71 
35   41   51 

60 
37 

40 
28 

37 
25 

40 
29 

40 
29 

41   48 
30   29 

54 
34 

48 
35 

42 
34 

46 
34 

61 
36 

66 
46 

73 
45 

58 
46 

66 
43 

52 
37 

53 
34 

52 
38 

56 
35 

52 
41 

42 
38 

54 

40 

59 
42 

48 
39 

51.9 
36.3 

EAST  tAREHAM 

MAX 

MIR 

39 
22 

51 
34 

53   54  1  58 

30   44   45 

55 
35 

43 
29 

39 
31 

43 
25 

43 
27 

51   49 
22   35 

55 
26 

46 
31 

43 
30 

50 
30 

57 
29 

60 
29 

76 
35 

65 
45 

65 

43 

56 
32 

54 

28 

54 
35 

55 
29 

60 
41 

47 
32 

61 
39 

57 
39 

47 
34 

52.9 
32.9 

EDGARTOWN 

MAX 

MIH 

45 
28 

48 
32 

52   52  i  59 

33   41   45 

54 
36 

42 
31 

39 
32 

42   44 

26   30 

48   47 
25   35 

51 
27 

50 
34 

41 
33 

50 
32 

57 
35 

55 
35 

65 
38 

57 
43 

56 
43 

54 
35 

51 
29 

52 
37 

54 
28 

56 
41 

50 
37 

56 
38 

55 
40 

48 
40 

51.0 
34.6 

FALL  RI7ER  2  NE 

MAX 
MIH 

49 
27 

58 
38 

54 
36 

63   56 
48   42 

44 

33 

41  1  50 
28   31 

44   52 

30   29 

48   55 
30   37 

46 
33 

43 
32 

52 
32 

57 
33 

64 
39 

76 
48 

62 
46 

60 
46 

62 
43 

54 
39 

52 
36 

56 
36 

58 
33 

46 
39 

63 
35 

58 

41 

46 
42 

53 
37 

54.1 
36.6 

FITCHBDRG 

MAX 

MIH 

44 

23 

58 
34 

S3 
31 

54 
40 

77 
53 

59 
33 

40 
24 

44 

27 

49   43 

26   26 

49  46 
24   34 

49 

31 

40 
33 

47 
30 

50 
32 

57 
37 

65 
39 

68 
36 

64 
43 

55 
39 

59 
36 

SO 
31 

51 
32 

55 
27 

59 
39 

42 
37 

65 
40 

60 
40 

48 
34 

53.3 
33.7 

FRAM  INGHAM 

MAX 

MIH 

44 

23 

58 
35 

59 
32 

59 
42 

77  j  63 
52  I  34 

44 

23 

46 
28 

52   40   53   50   53 
29   27   25   35   29 

47 
32 

49 
32 

50 
31 

62 
36 

66 
47 

73 
38 

69 
44 

63 
41 

61 
35 

53 
31 

53 
36 

59 
29 

66 
41 

43 
35 

69 
40 

64 
41 

46 
35 

56.4 
34.6 

BATERHILL 

MAX 
MIN 

54 

22 

59   58   80   66   46  I  48   52 
38   32   49   42   34   24   30 

46   52   47   56   47 
26   27   23   36   30 

50 
33 

50 
33 

63 
32 

70 
34 

74 
45 

63 
35 

60 
44 

60 
42 

54 

36 

50 

32 

58 
36 

59 
28 

47 
40 

65 
35 

58 
42 

52 
40 

65 
30 

57.0 
34.3 

BOOSAC  TDNKEL 

MAX 
MIM 

45 
19 

49   49   49   74   44   38   48 
28   30   33   38   29   21   23 

48   41   47   48   40 
29   21   25   33   27 

39 
28 

48 
25 

45 
29 

54 

34 

62 
38 

65   70 
35   42 

47 
32 

53 
32 

45   47 

29   29 

52 
28 

59 
39 

44 

39 

66 
42 

57 
31 

47 
27 

50.7 
30.5 

BTAXNIS  1  E 

MAX 

MIN 

49 
26 

52   50   60   51 
37   32   44   42 

47   40   42 
36   33   33 

43   49   45   56   50 
27   28   28   36   29 

40 
33 

51 
33 

58 
31 

60 
34 

67 
44 

60   58 
41   45 

54 

44 

53 
34 

53   53 
30   38 

56 
32 

48 
43 

54 
38 

53 
40 

48 
41 

55 
38 

51.8 
35.7 

niaTTILLE  DAM 

MAX 

MIN 

50 
18 

52 
36 

55 
28 

80 
40 

76 
42 

44 

30 

40 
22 

52 
28 

50 
30 

50 
20 

50 
25 

46 
36 

44 

26 

48 
28 

49 
26 

58 
28 

64 
28 

72 
32 

74 
40 

68 
46 

54 
32 

49 
30 

54 
29 

57 
30 

64 
24 

60 
39 

66 
40 

63 
43 

62 
37 

62 
28 

57.1 
31.4 

See  reference  ootes  following  StAtion  Index. 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Statio 


LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

IIIDDLETON 

NANTUCKET  KB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLTMODTH 

ROCKPORT  1  ESE 

SANDWICH 

SHELBDRNE  FALLS 

SPRINGFIELD 

STOCEBRIDGE 

SWAMPSCOTT 

TADNTON 

TURNERS  FALLS 

WALPOLJE 

WESTFIELD  2  NE 

WESTON  2  NW 

WESTOVEH  FIELD 

WILLOW  BROOK  STA  FOREST 

WORCESTER  AIRPORT 

WORCESTER  1 

NEW  HAHPSBIRE 
ALEXANDRIA 


BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DDRHAU 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRAHILIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAH 

GLEHCLIFF  2  NW 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1950 


Day  of  month 


MAX  48 
MIN   32 


50 

26   40   36 


MAX 
MIN 

46 
18 

MAX 
MIN 

51 
24 

MAX 

MIN 

40 
29 

MAX 

MIN 

48 
26 

MAX 
MIN 

49 
20 

MAX 
MIN 

50 
26 

MAX 
MIN 

49 
18 

MAX 
MIN 

46 
27 

MAX 

MIN 

53 
19 

MAX 
MIN 

52 

18 

MAX 
MIN 

54 
21 

MAX 

MIN 

51 
21 

MAX 
MIN 

56 
19 

MAX 

UIN 

50 
20 

MAX 
MIN 

53 
19 

MAX 

UIN 

51 
25 

MAX 
MIN 

54 
21 

MAX 
MIN 

47 
22 

MAX 
MIN 

42 
7 

MAX 
MIN 

47 
13 

MAX 
MIN 

53 
19 

MAX 
MIN 

46 
10 

MAX 

MIN 

53 
16 

MAX 
MIN 

51 
21 

MAX 
MIN 

50 
18 

MAX 
MIN 

45 

6 

MAX 
MIN 

37 

MAX 

MIN 

50 
15 

MAX 

MIN 

50 
15 

MAX 
MIN 

45 
19 

MAX 
MIN 

47 
15 

MAX 
HIN 

53 
16 

56 

44   41 


52   68 
29  40 


52  I   73 
29  41 


64  I  59 
39  35 


77   62 
43  41 


10   U   12   13  14   IS   16   17   18  19  20  21 


42   48 
28   25 


49   53 
31  ;  25 


48   53 
25   36 


48   52  48 
26   38  32 


44   50;  47 
31   37  I  28 


50   40 
28   27 


46   56 
25  36 


54 
37 


45  I  56  , 
30   36 


47  I  47 
24   33 


52  !  54   51 
27   32   39 


44   34 
28   25 


55  i  41 
35   29 


49  55  48 


46  42 
33   27 


24   34   27 


51  ,  47 

27  I  27 


45  I  53 
26   37 


45  48 
26   32 


48  46 
29  I  33 


49  49 
23   36 


41   40  i  32 
17   25  23 


40   36 
30   27 


45  48 
20   30 


46   S3 
20   34 


45   49 
18  33 


44   39 

14   18 


35  ,  44 
13   23 


46  41 
21   29 


47  I  45 
21   34 


49  49  49 
21   21   37 


51   49   36   SO 

28   31   31   31  I  31 


S3   61 
25   27 


46 
31 

50 
29 

42 

31 

44 
30 

46 
32 

48 
31 

46 
29 

41 
29 

38 
29 

47 
27 

45 
30 

42 
28 

50 

31 

48 
32 

36 
30 

48 
24 

50 
34 

49 

23 

51 
34 

58 
29 

47 
29 

49 
33 

36 
25 

40 
23 

36 
21 

42 
26 

52 
32 

49 
27 

49 
31 

46 
30 

43 
29 

37 
29 

46 
32 

44 
27 

47 
32 

48 
24 

60   65  j  74 


67   76 
28  42 


64  '   69 
28  :  34 


29   29  44 


65 

29  38 


68   72 
30  46 


65   72 
32  :  39 


73 
28   27   35 


59   65   68 
33   28  47 


61 
30 

64 
25 

55 
33 

60 
35 

58 
32 

64 
28 

S3 

28 

57 
31 

43 
30 

54 
28 

53 
30 

57 
31 

59 
28 

64 
30 

46 
24 

65 
25 

61 
27 

65 
27 

64 

64 

57  1  53 


56 
45 


66   S3 
30  43 


64   55 
28  42 


22  23  24  2S  26  27  28  29  30  31 


49 
46   44 


70  47 
42   38 


72  :  S7 
48  40 


60   55 
43   45 


66   58 
46  I  33 


64  ;  58 
47  I  40 


53  ;  54 
44  I  38 


67  I  59  I  61 
36  '  42  !  39 


56   53 
40   37 


52   56 
34   38 


54   58 
28   36 


52  I  55 
28  I  29 


52   51 
36   31 


45   54 
39   36 


48  64 
38  '  41 


59  65 
39  40 


47   68 
39   33 


57   61   57   67 

35   27   38   33   40 


34 

54 
26 

29 

62 
25 

52 
32 

60 
36 

55 
28 

63 
27 

47 
27 

57 
22 

38 
32 

45 
22 

45 
31 

55 
25 

52 
34 

62 
24 

36 
30 

47 
20 

53 
28 

63 
22 

56 
31 

58 
25 

53 
36 

61 
22 

37 
26 

44 

16 

35 
30 

42 
18 

52 
32 

62 
22 

50 
30 

60 
22 

46 
32 

57 
28 

50 
30 

58 
23 

55 
28 

62 
23 

57   64 
38   37 


55  63 
38  '  30 


51   55   62   48   65   60  47 

41   42  ;  43   36 


44 

35 

59 
37 

51 
38 

62 
33 

54 
26 

57 
27 

47 
30 

52 
27 

52 
28 

S5 
26 

61 
28 

62 
31 

54 
25 

56 
23 

53 
30 

63 
26 

56 
35 

65 
28 

S9 
29 

61 
27 

48 
23 

52 
23 

41 
27 

44 

23 

59 
28 

61 
27 

58 
26 

60 
26 

51 
29 

53 
31 

56 
28 

59 
27 

58 
30 

64 
26 

Dotea  following  StAtioD  Index. 


T*bl>  S-CoDtuuad 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  KNGLAKD 
APBIL   1B50 


Day  of  month 


10      11      12     13     14     IS     16     17  I  18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


LAEEPORT   1 

UKBAIIOII   AIRPOBT 

lUKCEESTER 

HASSABESIC    LAEE 

■omr  tASBIKCTOR  WB 

SASHDA   3   H 

-t»   LONDOU 

PKl'EBfiORO      2S 

PIRXBAli   NOTCH 

PLTMODTB 

SDRBT  BOUHTAIN  DAB 

nST  LEBAMOM   1   St 

tiniBAH 

lOLTEBORO  FALLS 

lOODSTOCI 

B       RBODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

GREENVILLE 

IINGSTON 

PROVIDENCE  *B  AIRPORT 

PROVIDENCE  WB  CITT 

VERHONT 
BELLOWS  FALLS 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA  2  S 

CORNWALL  I  N 

DORSET  1  S 

EAST  BARNET 

ENOSBDRG  FALLS 

LEMINCTON  3  NE 

MONTPELIER  AP 

NEWPORT 

NORTEFIELD  NORWICB  ONiV 

RUTLAND  1  SE 

SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURT 

SOMERSET 

WEST  BDREE 


MAX 
HIM 


:  MAX 

1  HIH 


50  47   40   56  57  i  37 !  46  53  41 

21  32.  32'  34  I  37  21   19  25 1  28 

50  51   46 1  701  62 1  35   47  50 '  40 

12  32   30 1  3BI  36 1  17   101  17 1  26 


HAZ 

HIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


47   49   50   68   58 1  38   42   48   38   41 
20   34   32   40 ;  38   24   20 1  28 '  .30 1  27 


55   78   79 1  48 
26   38   38   31 


22   21   32 
10   14   14 


42  1  13 
13  -  1 


45   54   56   56   70   64 
14   21   27   37   38   34 


45   44 
20  '29 


46   67 
30   40 


58,  32 
32   18 


42   48 1  50'  46! 
18   28   24   25  ' 


20 
6 


42   46  I  53   44 
20   22  ,  21   22 


481  381  50 > 
32   38 1  32 


34  48 
25 1  30 


45  43  48 

36  33  34 


S3>  48 
26  1  35 


48   60 
31   38 


45   55 
32   34 


22   16 
9   10 


46   51 
26   26 


45  I  36   40   42   42   31 


32  I 


MAX   52   52 
MIN   22   33 


50 
32 


76   68 
48   39 


39   43 
29   18 


22   22   21 


42   46  I  48 

29]  22  21. 


28   38  38 
45 


64   67 
32  <  36 


63   70 
25   28 


62   64 
30   37 


66   72 
25  I  33  : 


33   29 
20   22 


67   54   55  I  50   40   52   62 [  42 
30   42   39   35   31   34   27   38 


671  48  54  48  43 
26   40   33   27  I  25 


60   56 
32   44 


72  I  61 

281  43 


36;  38 
26   33 


48   47 
34   34 


56   52 
30   26 


40   53 
30 


37   45 
28  I  30 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

I  MIN 


43 
10 


45   52   52 
28   34   34 


40   44 
11   17 


33   36   38 
18   17   13 


MAX 
MIN 


MAX  ' 

HIN  I 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX  I 
MIH 


MAX 
MIR 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MM 


MAX 

mil 


MAX 
MIK 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


43   43 
18   32 


51   S3 
15   35 


45   51 

15   24 


46   46 
15   32 


44  I  51 
31   40 


41   46 
9  I  11 


46   48 
21   34 


51   46 
13   32 


50   46 
15   35 


45   42 
5  ,  31 


MAX  I 

MIN  ■ 


MAX 
HIH 


MAX  I  ! 
MIN  I  1 


47  45 
12   32 


44 
34 


I  MAX 
I  HIN 


'  MAX 

,  HIN 


47   44 

22  '  35 


48   47 
11   33 


MAX 

MIN 


» 


42   54   54  I  42   42  :  47 
30   35   36   26   18   20 


SO   75  I  71 
28  <  38  I  41 


50   46   71 
30   34  '  38 


43  I  45  :  43 
29   20  '  27 


54   34  '  46 

27  ;  14  I  20 


43  I  39 
20  '  25 


46   45   48. 
30  '  20   20 


37   32 
27   20 


43 

31   25 


48   42 
36   27 


45   46 
28   29 


56   80   78   50   46  !  54  ; 
26   44   40   30   20   30 


43   52   55   40   42   48 
29   34   39  :  30   13   26 


41   57  47  I  39   43  I  48  I 

25  I  33   34  I  23   14   17  I 


43   44   49 
25   23   IS 


52   57 
39   47 


47   54 

20   38 


49   56 
27   37 


62 
45 


55   45 
42  '  35 


41 
29 

49 
33 

44 

24 

52 
29 

43 

54 

54   SO   50 
34   26  I  32 


49   41   51 
32   25   31 


41   39  48 
35   2S   31 


42   46 
34   31 


46   50 
29   24  : 


48   49 
35   39 


48   54 
28   36 


44   52   46   53   44 
22   32   32   21   32   37   27 


50 
25 


46 
32 


45   46 
19   37 


56   70 
34   45 


56   74 
40  47  : 


55   47 
29   35 


42   60 
30  I  33 


68   54 
40   30 


61   38 
36   22 


42   61 
29   29 


46   42 
28   33 


48  '   74 
35  '  45 


53   77 
30   40 


42   41 
29   34 


60 
30 


46   63 
33   37 


J  50 
33 


63   30 
30   19 


50   41 
37   27 


58   49 
34   22 


73   47 
30   23 


66   40 
38   23 


59   46 
36   24 


65   35 
35   19 


57   35 
34   19 


56   31 
31   16 


55   30 
29   14 


57   41 

40   20 


50   53 
30   38 


48   55 
32   39 


41   48 
22   22 


41   50 
17   15 


41   51 
22   24 


44   46 
16   20 


38   42 
14   18 


45   52 
22   21 


47  I  53 
17  I  19 


36  ,  39 

21  I  18 


41   52 
18   20 


37   49 
15   13 


40   45 
20   20 


44  !  57 

23  i  28 


49   46 
27  ,   26 


50   64 
30   24 


46   58 
25   24 


42   55 
32  I  28 


47   52 
35   36 


34   22 
17   13 


59  60 
39   31 


24   17 
12   13 


59  {  46 
20   40 


56;  46 
26  I  40 


58   61 
23   40 


36   32  . 
24   15 


65 
38 


55   54 
29  35 


64   69 
27   30  I 


60   63  , 
26   32 


58  I  44 
29  35 


26   34   23   32 


40  47   56   40 
SI   31  ,  30   34 


48 
30 


67   68 
27   37 


70   58 

28  I  44 


44   44 

33   31 


55   50 
31   32 


57  I  54 
33   33 


58   56 
38  ;  30 


35   43 

25  1  29 


62 
28 

53 
37 

53 
2S 

42 
35 

24 

39 

58 
23 

56 
38 

43  , 

35 


48   43 
27  I  30 


62   61 
28   29 


62   73 
27   41 


49  60 
35   35 


32   45 
27  I  30 


43 

22 


43   45 
26   27 


66 
40 


71 
39 

42 
23 

42 
15 

46 
19 

40 
25 

60 
37 

39 
18 

40 
16 

42 

20 

39 
26 

60 
38 

39 
24 

42 
10 

44 

20 

43 
24 

62 
40 

40 
17 

31 
14 

40 
17 

42 
19 

56 
34 

48 
22 

26 

4 

40 
5 

38 
22 

38   47 
20   19 


40   45 

18   20 


44   49 
20   23 


42   52 
18   28 


42   46 
21   19 


33   40 
14   17 


32   38 
14   12 


40   35 
24   21 


65 
29 

53 
41 

55 
38 

53 
31 

44 

27 

64 
28 

53 
37 

52 
30 

51 
32 

43 
27 

52 
45 

55 
46 

54 
42 

50 
39 

tl 

65 
45 

57 
45 

60 
40 

52 
36 

53 
31 

45   58 
23   29 


55   58 
28   25 


58   58 
30   30 


56   61 
30   28 


44   56 
22   25 


61  ,  61 
32   37 


59   59 
25  >  30 


42   54 
29   27 


61   54 
46   45 


65   57 

47  I  47 


54   52 
34   30 


60   52 
43   37 


61   54 
43  .  40 


60   44 

37   40 


49   51 
38   34 


62  I  57 
43  i  29 


68   60 
41   27 


49  <  58 
34   29 


58   58 
32   2fl 


24   30 

13   11 


60   59 
33   25 


58   66   64   56   64 
24   40   38   42   36   26 


60   53   67 
24   40   35 


59  52 
22   38 


52   59 
38   38 


61   70   68  48   56   50  I  50 
33  I  35   38   33   30   29  1  30 


58  67 
28   27 


48   47   47   46 
33   28   23  !  32 


66 
29 

62 
27 

60 
26 

64 
25 

67 
44 

68 
32 

48   44 
28  >  25 


42   49 

31  '  31 


i  56   52 
I  32   37 


59  I  64 
27   44 


47   49 
29   29 


56   49 
33  !  34 


46   47  i  44 
35   34  I  27 


45 
34 


39  43 
24   28 


40  44 

26   24 


35   45   46 
28   29  32 


38  48  44 

27  j  32  I  27 


55  \   58 
28   29 


55   57 
30   31 


56   59 
26   29 


56   59 
27   29 


58   57 
32   39 


55   59 
29   27 


39   49 
23   27 


40   S3 

24   24 


61   62 
35   29 


58  '  52 
39   32 


61  i   55 
25   23 


48   47  •  45 
37   32   27 


58   65   50   50   47   37   48   55   46   67  49   48  <  54 
I  29   36   33   30   29   29   29   39   37   32   31   27 


64   47 
34   39 


55   46 
28   34 


47  1  60 
39   36 


47   62 
39  ;  37 


55   58  46 
29  39  40 


57   57   64 
20   37   38 


26   43   38   36 


59   56 
40   29 


65   55 
43   30 


60   57 
29  I  39 


54   65 
38   38 


59  42 
29   37 


58   44 
24   39 


57   61 
24 


56 
31 


54  I  61 
24  I  23 


53   54   59 
29   25 


61 
35 

64 
28 

63 
42 

67 
39 

68 

31 

65 
42 

62 
40 

68 
31 

63 
40 

49  47 

33   34 


49 
32 


48 
36 


49  47 
35   34 


'57 
22 


58 
24 


55   64 
40  .39 


I  61   53   56 
45   26   24 


55  '  56 
27  ,30 


63   43   46 
32   28   29 


30   42   41 


I  44 
,32 


44 

28 


46   36 
26   31 


55  ,  65 
41  '40 


51  I  54 

31  !29 


55   55 
28  <25 


60  ! 50  45 
37  123   25 


S««  retarence  notM  following  Station  I 
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52.3 
31.7 


53.5 
26.8 


50.9 
32.7 


Teible  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


HEW  ENGLAND 
APRIL  1950 


Day  of  month 

« 
?. 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

WILDER  1  E 

MAX 

3R 

46 

45 

40 

66 

47 

28 

40 

45 

35 

40 

44 

45 

34 

42 

43 

55 

62 

64 

65 

42 

50 

47 

37 

47 

61 

39 

64 

60 

56 

47.6 

KIN 

11 

25 

26 

30 

33 

23 

9 

16 

24 

17 

17 

30 

23 

33 

23 

24 

23 

29 

23 

40 

31 

30 

25 

28 

19 

29 

36 

38 

26 

24 

25.5 

WOODSTOCK 

IIAX 

47 

50 

41 

se 

51 

43 

47 

49 

51 

47 

48 

45 

41 

47 

43 

60 

62 

68 

69 

60 

53 

51 

48 

55 

59 

55 

66 

61 

59 

62 

53.5 

UIN 

10 

31 

30 

34 

39 

24 

13 

22 

26 

19 

20 

32 

27 

31 

20 

25 

25 

29 

26 

38 

30 

28 

26 

29 

21 

39 

37 

44 

25 

25 

27.5 

□otes  foUowing  SUtioo  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENCLA^a) 
APRIL   1950 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTlCirr 

BRIDGEPORT  tB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.7 

CREAM  BILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

3.0 
2 

4.0 
5 

3 

T 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

T 

3.5 
T 

CREEmiCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

T 

2.0 

BARTFORO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.2 

4.0 

MIDDLETOVN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.5 
4 

HODNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.5 
3 

T 
T 

T 

Nil  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 
T 

4.8 

T 

KORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

4 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

1.3 

1 

0.4 

T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

6.3 

7 

2.1 

6 

T 
4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

T 
T 

NORTH  DOIT 

SNOWFAU. 
SN  <»I  GND 

0.8 

2.1 

T 

3.1 

1 

T 

NORWICH  3  ESE 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

4.1 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

2.6 

T 

STORHS 

SNOWFALL 
n  ON  GND 

1.5 
2 

4.0 
6 

WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

0.1 

3.5 
T 

WATERBORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

4.0 

WEST8R00K 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.5 

MAINE 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 

1 

T 

2.0 
2 

2 

T 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

0.8 
5 

0.1 

4 

2 

2 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

2.3 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

EASTPORT  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

2.8 

1 

2.9 
3 

0.2 
2 

T 
T 

0.2 

T 

1.7 

T 

T 

0.9 

1.7 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.0 

FORT  KENT  1  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

GREEKTILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

3.6 
20 

1.0 
20 

16 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

T 
9 

1.5 
10 

9 

T 

7 

1.0 
6 

5 

4 

2 

1 

2.0 
2 

T 

T 

BOULTON  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 

T 

1 

T 

0.3 

T 

0.2 
T 

T 

0.7 

2.3 

1 

T 

T 

0.9 

0.6 

HOULTON  1  KB 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

•T 

3.0 

T 

1.5 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PRESQnE  ISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

ROCELAND 

SNOWFALL 
SN  <»  GND 

T 

T 

T 

ROHFORD  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

4.0 
14 

14 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

1.0 
6 

5 

5 

T 
4 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

1 

1.5 
2 

T 
2 

T 

2.0 
2 

T 
2 

T 

1.5 
2 

2 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

7.0 
8 

3 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.6 

5 

0.7 

T 

0.3 

BIRCH  HILL  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.0 

T 

BLUE  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

T 

T 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BROCrrON 

SNWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

EAST  WAREEAM 

SNOWFALL 
SN  (m   GND 

T 

T 

See  refeTence  notes  foUovring  Station  Index. 
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Table  7— Continued 

oi> 

iKJ 

wr 

ni 

J^ 

JU 

\JJ 

a 

LN<<. 

;w 

U 

JN 

Ui 

iU 

Ul> 

liJ 

NEW   ENGLAND 
APRIL   1950 

Station 

Day  of  montli 

— 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EDGARTOmi 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

FALL  BIVER  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OAVERHILL 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

0.8 

T 

T 

HOOSAC  TUNNEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

3 

2 

1 

T 

2.7 
3 

6.0 
8 

2 

T 

HYANMIS    1   E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

KNIGBTVILLE   OAld 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 

1 

5.0 
2 

T 

T 

LCWELL 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

BIDDLETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NANTUCKET  TO   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

4.0 
1 

1 

T 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.9 
T 

T 

T 

5.3 
4 

3.8 
4 

T 
T 

T 

T 

1.1 

ROCKPOtT   1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 
1 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

6.0 
5 

3.0 
2 

T 

T 

T 

SWAMPSCOTT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
Sfi  ON  GND 

T 

T 

WESTFIELD  2  KE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.1 
1 

0.3 

T 

WESTOVER  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
.     2 

1.5 

T 

WORCESTER  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.9 

0.8 
T 

T 

NEW   HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

2.5 
17 

17 

T 
14 

11 

10 

8 

6 

T 
5 

3 

2 

T 

7.0 

7 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

0.3 

T 

2.5 
T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

T 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BLACKWATER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

2.0 
8 

7 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

' 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

0.7 

T 

T 

T 

FIRST  CONN   LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

0.5 
26 

25 

24 

21 

0.5 
20 

T 
20 

19 

19 

T 
18 

18 

2.5 
26 

T 
19 

18 

T 
17 

T 
16 

15 

13 

12 

10 

T 
8 

8 

T 
8 

2.5 
9 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

FRANKLIN   FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

6 

1.5 
6 

5 

4 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GLENCLIFF  2   iffl 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.5 

* 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

HAHOVm 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

T 

T 

3.6 
4 

T 

KEENE   1   S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 

LAKEPORT   1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.2 
5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

HASSABESIC   LAKE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

_ 

- 

. 

_ 

- 

1.3 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

4.0 
6 

1.6 
6 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

0.8 
T 

T 

T 
T 

1.1 

1 

3.1 
4 

0.5 
4 

0.8 

4 

4 

0.3 
3 

0.1 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

2.5 
2 

1 

0.2 

T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

NEW  LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.0 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2.0 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

33 

9.5 
36 

4.0 
36 

31 

27 

26 

25 

25 

T 
24 

21 

20 

T 
20 

2.5 
23 

17 

T 
16 

15 

12 

9 

4 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SDRKY  MOUNTAIN   DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

0.7 

T 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

5.5 
14 

2.0 
15 

12 

10 

T 
10 

9 

7 

T 
7 

6 

5 

4 

T 
4 

T 
3 

2 

1 

T 

2.0 
2 
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Day  ol  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RBODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

3.6 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

PBOyiDENCK  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

VERMONT 

BELLOWS   FALLS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

0.5 
T 

6.0 
4 

T 

T 

BLOOIfFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.0 

4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.9 
1 

T 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

0.7 
13 

11 

9 

7 

T 

7 

7 

5 

T 

4 

3 

T 
2 

2 

6.3 
8 

3.7 
6 

4 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

DORSET   1   S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.5 

5 

3.0 
3 

» 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

LEMINGTOK  3   NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

0.2 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

7.0 
6 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

T 
2 

T 
1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

NORTHFIELD  NORWICH  DNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

6.0 
6 

4.0 
2 

T 
T 

T 

T 

ROTLAND    1    SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
5 

4.0 
3 

T 

T 

SAINl    ALBANS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

2.0 

SAINT   JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SN   Wl  GND 

25 

1.0 
25 

0.5 
25 

22 

19 

18 

18 

18 

17 

T 
17 

17 

T 
16 

1.5 
17 

14.0 
31 

T 
23 

21 

18 

15 

12 

8 

3 

2 

T 
2 

2 

1 

WILDER   1   E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


CONNECTICUT 


BAKERSVILLB 


BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

BRISTOL 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 


County 


HEW  HAVB5 
LITCHFIELD 
HEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 


COLCHESTER 
COLLINSVILLB 
CREAH  HILL 

DANBURT 

DAWSON  LAR 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

GROTOK 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

HEMLOCkS  RESERVOIR 
JEWETT  CITY 
LAKE  KONOMOC 
LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

HEAD  POND  RESERVOIR 

HIDDLETOWN 

HILFORD 

MOHAWK  FOREST  RNGR  STA 

KOODUH  RESERVOIR 


MOUNT  CARBEL  1 5077  NEW  HAVEH 

NATCHAUG  FOREST  RNGR  SEA  5125 ' WINDHAM 
NATHAN  BALE  ST  FOREST  5131  TOLLAND 
NEW  HARTFORD  , 5262  I  LITCHFIELD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    1 5273  NEW  HAVEH 


0801  FAIRFIELD 
0806  FAIRFIELD 
0830  HARTFORD 
0961  I  LITCHFIELD 
0973  HARTFORD 


1499  NEW  LONDON 
1536  HARTFORD 
171S  LITCHFIELD 

1762  FAIRFIELD 
1798  HEW  HAVEN 
1844  FAIRFIELD 
2169  NEW  HAVEN 
'2288; FAIRFIELD 

2658 [ LITCHFIELD 
J3137  FAIRFIELD 
13207  HEW  LONDON 
3446  HARTFORD 
3451 j HARTFORD 

'3583'eNFIELD 
3857  NEW  LOroON 
13989, NEK  LONDON 
14096  FAIRFIELD 
j 4443  HARTFORD 

14599; FAIRFIELD 
4767  I  MIDDLESEX 

I  4790  NEW  HAVEN 
4933  LITCHFIELD 

I501S  MIDDLESEX 


NEWINGTON 
NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 


5285  HARTFORD 
5309  NEW  LONDON 
,5445  I  LITCHFIELD 
'5510  NSW  HAVEN 
5641  NEW  HAVBN 


NORTH  KENT  5664  LITCHFIELD 

NORTH  STAMFORD  RESBBVOIK5772  FAIRFIELD 

NOHWALK  5892  FAIRFIELD 

NORWICH  3  E3E  5904  NEW  LONDON 

PACHAUG  ST  FBST  3  NE    !6I31  NEW  LONDON 

PEOPLES  FR8T  RANGER  STA '6239 'lITCHFIELD 

PROSPECT  6597  NEW  HAVEN 

PUTRAM  664S  WtNDKAM 

PUTNAM  HEIGHTS  6650  WIHDHAM 

PUTNAM  LAKB  16655  FAIRFIELD 


ROCKVILLE 
ROCKWOOD  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RB8IRV0IR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

TROMPSONVILLE 

TORRINGTON  1 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WASHINGTON 
WATEHBURY 

WATERBURY  CITY  HALL 
WEPAWAUG  RBSKRVOIB 
WR3TBROOK 

WEST  HARTFORD 
REST  HARTLAKD 
WRIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAO 
WIGWAM  RESERVOIR 

WILLIHANTIC 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BETHEL 


DAM 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 
EASTPORT  WB  CITY 

EAST  SANCBRVILLE  2  E 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

BU3TIS 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT  1  SB 
FORT  ONT 
GARDINER 
CI LEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GBBEHVILLB 

HIRAM 

HOULTON  AIRPORT 

HOULTON  I  NE 

JACntAN  1  NNW 

J0NB5B0R0 

LEWISTON 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 
MILLIHOCKBT 
MILLINOCKET  AIRPORT 
MILLIHOCKBT  DAM 
MILTON 

MOOSEHRAD 
NORTH  ANDOVER 
NORTH  BBIDCTON 
OLD  TOWN 
OLD  TOWN  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRBHTI8S 

PRBSQUI  I8LB 


6942  TOLLAND 
6954  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 

7157  FAIRFIELD 

7373  LITCHFIELD 

7432  HARTFORD 

7946  TOLLAND 

8065  FAIRFIELO 

!8136  TOLLAND 
8364  HARTFORD 
8436  LITCHFIELD 

,8441  LITCHFIELD 
8488  FAIRFIELD 

8859  LITCHFIELD 
8906  HBW  HAVEH 
18911  NEW  RAVEN 
I9OO7  HEW  HAVEH 
9067  MIDDLESEX 

9162  HARTFORD 

9174  HARTFORD 

9508  HARTFORD 

9544  NEW  HAVEN 

19568  LITCHFIELD 

i9592  WINDHAM 
9704  HARTFORD 
97S9  NEW  HAVEN 

)9783  LITCHFIELD 


0275  KENNEBEC 
0350  PENOBSCOT 
0371  HANCOCK 
0480  WALDO 
0571  OXFORD 

0814  SOMERSET 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
2426  WASHINGTON 


41  37 
41  56 

41  50 


41  35 
41  48 
41  52 


41  22 

41  19 

41  17 

41  14 


41  05 
41  21 
41  46 
41  44 

41  14 
41  38 
41  24 
41  10 
41  46 

41  12 

41  33 

41  12 

41  50 

41  30 


41  46 

41  53 

41  16 

41  42 

41  20 

41  58 

41  20 

41  23 

41  46 

41  07 

41  06 

41  33 

41  35 

5  41  56 

II  30 

17  41  54 

|4l  54 

41  05 


41  52 
41  06 
41  35 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 

72  44 

73  12 
73  OB 

72  58 

73  29 

72  58 

73  28 
72  31 
72  20 


73  28 

72  59 

73  05 
72  52 


72  44 

72  07 

73  13 
72  46 

72  43 

73  26 
73  32 
73  26 

72  01 

71  51 

73  00 

72  57 
71  S6 

71  52 

73  38 

72  26 

73  38 
73  26 
73  32 
73  27 

73  21 
73  IB 
72  49 

72  18 

73  10 


41  49  72  15 

42  00  72  36 
41  48  73  07 
41  48  I  73  OS 
41  17  73  09 


II  38 


4  141 
4  41 


73  19 
73  02 
73  02 


54 

2442  PISCATAQUIS  lli'45  10 

2539  XBHNEBEC  9  44  19 

1 2620  HANCOCK  4  44  32 

12700  FRANKLIN  9  45  13 

276S  FRANKLIN  9  44  40 


72  47 

42  00  I  72  58 
41  44  I  72  57 


41  43  72  14 

41  56!  72  41 

41  37  j  72  56 

41  34  I  73  16 


70  48 

69  50 

68  01 

69  32 
69  13 
66  59 

69  20 

69  54 
68  26 

70  29 
70  09 


2868  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
2883  AROOSTOOK 
3046  ONHEBEC 
3110  OXFORD 

3251  WASHIHGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
41S3  WASBIMGTOH 
4566  ANDROSCOGGIN 
4878  WASHINGTON 
4927  SOMERSET 

5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 
I53O9  PENOBSCOT 
5314  PISCATAQUIS 
5357  OXFORD 

5460  SOMERSET 

5805  OXFORD 

5li75  5UMBERLAHD 

6420  PENOBSCOT 

6425  PENOBSCOT 

6430  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
6927  PENOBSCOT 
6937  AROOSTOOK 


15  46  46 

;15  47  15 

15  47  15 

9  44  15 

1  44  24 

14  45  11 
9|45  27| 

13|43  51  I 

15  j46  07  1 
15  46  08 

9!45  38  I 


Obser- 
vation 
time 


641    KION'IOOnIi 


AN50NIA    WATER    CO 
WATER    nUH    HARTFORD 
BALTIC    MILLS    CO 
WATER    BUR    HARTFORD 
ENG    DEPT    HARTFORD 

MRS.    H.    G.    UELIA 
U    S    WEATHER    BUREAU 
BRISTOL    WATER    CO 
CONN    LIGHT    b    POWER 
WATER    BUR    HARTFORD 

CONN  LIGHT  &  POKER 
STATE  PK&FRST  COHH 
MARY    A.    LEAL 

EDWIN    R.    WILDER 
T.    S.    GOLD 

JOSEPH  L,  SIMKO.JR 
HEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
HEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT    HYDRAUUC 

CONN    POWER    CO 
CHARLES    E.    MOHR 
WATER    b    ELEC    DEPT 
ENG    DEPT    HARTFORD 
U    S    WEATHER    BUREAU 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 
JEWETT   CITY    WTR   CO 
NEW    LONDON    WTR    WKS 
STAMFORD    WATER    CO 
MANCHESTER    WTR    DEPT 

STAMFORD    WATER    CO 
KORNEL    BAILEY 
NEW    HAVEN    WATER   CO 
STATE    PKtFBST   COMM 
FRAHK    P.    O'NEILL 

B.  W.  MAC  FARLAND 
STATE  PKtFBST  COMM 
STATE  PKiFRST  COMM 
WATER  BUB  HARTFORD 
U    S    WEATHER    BUREAU 


MID  EHG  DEPT  HARTFORD 
SPiDEPT  PUBLIC  WORKS 
7A    EDWARD    C.    CHILDS 

NEW    HAVEN    WATER   CO. 
8A    HEW   HAVEN    WATER    CO. 


MRS. MARY   C.    OLIVER 
STAMFORD    WATER    CO 
L.    M.    COMSTOCK 
CHARLES   K.    CRARY 
A.    G.    ABBOTT 

STATE    PKfeFRST    COMM 
NEW   HAVEH    WATER    CO 
ALPHONSE    BONNER 
WHITMAN    DANIELSON 
GREENWICH    WATER    CO 


110  ROCKVILLE  WTRLAQUE 
8A1GREENWICH  WATER  CO 
7A|C0NN    LIGHT    t<    POWER 

3P|R1DGEFIELD  WTR  SUP 
5P   HAROLD    MYERS 

5P, BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

WATERBURY 
8A    WTR   COM    HEW    BRITIAN 

CONN    LIGHT    ft    POWER 
7A   CONN    LIGHT    &    POWER 


UID 


AGR    EXP    STATION 
CONN    LIGHT    &    POWER 
TORRINGTON    WTR    CO 
TORRINGTON    REGISTER 
BRIDGEPORT    HYDRAULIC 


5P   THE   GUNhfERY    SCHOOL 

7P. AMERICAN    REPUB    CO 

BUR    ENG    WATERBURY 

IP    NEW    HAVEN    WATER   CO 
4P    JAMES    RINTOUL 

WATER  BUR  HARTFORD 
WATER  BUR  HARTFORD 
WTR  COM  NEW  BBITIAH 
NEW  HAVEH  WATER  CO 
KOO^NOOnI WATERBURY    WATER    CO 

CONN    LIGHT    b    POWER 
CIVIL   AERO   ADM 
WTR  COM   NEW   BRITIAN 
WALTER    JOHNSON 


CIVIL    AERO    ADM 
BANGOR    HYDBO-ELEC  CO 
ACADIA    NATL    PARK 
A.    L.     RAHSDELL 

FLS    PWR    CO 


V   S  WEATHER  BUREAU 
ABBIE  M.  PACQUET 
RAYMOND  K.  PALMER 
U  S  WEATHER  BUREAU 

E.  L.  HOWARD 
AUGUSTA  WATER  DIST 

DONALD  A.  CHICK 
C.  S.  PREBLE 


67  48 

69  36  I 

70  48  i 
67  47  [ 


70  16 
67  39 
70  10 
67  28 
69  54 


11  45  391  68  42 

11  '45  40'  68  42 

11  46  17  68  46 

I  44  27  70  39 

9j45  35I  69  43 

1  44  39  70  47 

08  70  43 

56  68  39 1 

57!  68  40 1 


midIgeorge  W.  CYR 

ss'samual  d.  soule 

7PJRUl(FaRD    FLS    PWR   CO 

mid  state  fish  hatchery 
midIb.  c.  sawyer 
6p  central  maine  power 
mid, civil  aero  adm 
william  cuhminc 


P.    H.    TRIPP 
IRVIN    C.    MASON 
UNION    WATER    PWR   CO 
BANGOR    HYDRO-ELKC  CO 
GREAT    NORTH.    PAPER 


450  7P 
108  5P 
124    MID 


7P I  UN  ION    WATER    PWR    CO 
8A    GREAT    HORTH.    PAPER 

MIdIcIVIL    AERO    ADM 
7A    ERVIH    LOVBLL 

MID.RUHFOKD    FLS    PWR   CO 

7A   H.     LA    KONTAGNE 
MIDJRUMFORD    FLS    PWR   CO 

7P   C.    L.    CHADBOURNE 

Sp't.     W.    CLARK 
MIOiCIVIL    AERO    ADM 


12 
11 
11 

IJ  44  52,  68  42  115     .  4P  PHVS  DEPT  U  OF  ME. 

4  43  39!  70  15  65|MIDiHID  U  S  WEATHER  BUREAU 

4'43  39I  70  19,  61  HIDlHID  U  S  WEATHER  BUREAU 

11  45  29  68  101  622  7P  7P  L.  A.  AVERILL 

IS  46  39!  68  00  606  5P  5P  HAIKE  BXP  STATION 


Statio 


BIPOGBNUS   DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND   1    R 
ROXBURY 
iRUMFORD   3   SR 

'rUMFORD   1    SSE 
SKOWHECAN 
SOUTH    ANDOVER 
SOUTH    WEST    HARBOR 

iSQUA    PAN    DAM 

SUNDAY  RIVER 
I  SWANS  FALLS 
I  THE  FORKS 

UHITY 
I  UPPER  DAM 

VANCE60RO 

WINSLOW 

WDODLAKD 

HASSACBUSBTTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAH 
,  ASHLAND 
jATHOL 

, BEECH WOOD 

BELCBEBTOWN 
IBILLERICA 
JBIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

I  BOSTON  WB  AIRPORT 
I BOYLSTON 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 


County 


PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 


7330  OXFORD 
7827  SOMERSET 
7940! OXFORD 
8301  I  HANCOCK 
8398  AROOSTOOK 


OXFORD 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 


0257 


CHESTER 
ICHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

COLDBROOK 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
, FALL  RIVER  2  NE 
, FITCHBURG 

<FRAHINCHAM 
! FRANKLIN 
I  GARDNER 

GROTOH 

HARDWICK 

I  HARVARD  FOREST 

HATCRVILLB 

HAVERHILL 
j HEATH 
j  HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 

HUBBARDSTOH 

HYANNIS  1  E 
I  IPSWICH 
I  JEFFERSON 

KNIGHTVILLE  DAM 
I  LAKE  COCHITUATE 
I LAWREHCE 

LOWELL 
iMAHSFIELD 

iMENDON  AIRPORT 

MIDDLEBORO 

HIDDLETON 

HILFORD 
' MILLBURY 

MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACBUSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NBWBOBYPORT 

I  HEW  SALEM 

NEWTON 

NORTH BRIDGE 
I  NORTH  TRURO 
I  NORTON 

Ipelham 
pembroke 

PERU 

PETERSHAM 

PITTSFIBLD  WB  AIRPORT 


PLAINFIELD 

I  PLYMOUTH 
I  PRINCETON 
JQUABBIN  INTAKE 
IrOCKPORT  1  ESE 

SALEM  AIR  STATIOI 
I  SANDWICH 
SEGREGAHSET 
SHELBURHE  FALLS 
SOUTH  ECREMONT 

SPOT  POND 
SPRIHGFIELD 
STATE  FARM 
STERLING 
STERLING  3  NW 

iSTOCKBRIDGE 
I SWAMPSCOTT 
I  TAUNTON 
,TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE  1 
WARE  2 
WASHINGTON 
WEBSTER 

WEST  BRIMFIELD 
WEST  CUMMIHGTON 
WESTFIELD 
WBSTFIELD  2    NE 
WESTON  2  KW 


WASHINGTON 

KENNEBEC 

WASHIHGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 


NORFOLK 
HAMPSHIRE 
0655  MIDDLESEX 
0666  WORCESTER 
0736  NORFOLK 

0770 


PLYMOUTH 
DUKES 
BRISTOL 
WORCESTER 


MIDDLESEX 
NORFOLK 
WORCESTER 
3270  MIDDLESEX 
3401  WORCESTER 

3429  WORCESTER 
3471  BARNSTABLE 
3505  ESSEX 
3549  FRANKLIN 
3702  HAMPDEN 


3713  BERKSHIRE 
3772  WORCESTER 
3821  BARNSTABLE 
3876  ESSEX 
3931  WORCESTER 

3985  HAMPSHIRE 
4012  MIDDLESEX 
4105  ESSEX 
4313  MIDDLESEX 
4449] BRISTOL 


5077' WORCESTER 
5159; NANTUCKET 
5246  BRISTOL 
5285  ESSEX 


FRANKLIN 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

PLYMOUTH 

HAMPSHIRE 
PLYHOUTB 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 


6425|RAHPSHIRB 
6486  PLYMOUTH 
6644  I  WORCESTER 
6699| HAMPSHIRE 
6977, ESSEX 

7124  ESSEX 
7190  I  BARNSTABLE 
7293I BRISTOL 
7370  FRANKLIN 
7692  BERKSHIRE 

8030  MIDDLESEX 
8046  HAMPDEN 
8101  PLYHOOTH 
8154  WORCESTER 
8159  STERLING 

8181  BERKSHIRE 
6301  ESSEX 
8367  BRISTOL 
85731  WORCESTER 
8580: FRANKLIN 

8755  NORFOLK 
8793  HAHPSHDtB 
8798  HAMPSHIRE 
8842  BERKSHIRE 
WORCESTER 


9093  I 
9136 IHAMPSRIRE 
9191  HAMPDEN 
9196  HAMPDEN 
9360  MIDDLESEX 


IWEST  OTIS  ,9371  BERKSHIRE 

IWESTOVER  FIELD  9382  HAMPDEN 

I  WEST  RUTLAND  i9442  WORCESTER 

WILLARD  BROOK  ST  FOBESTi9708  MIDDLESEX 
MINCHENDOH  9770  I 


HEW  HAMPSHIRE 


'ALEXANDRIA 
I  BATH  2  SSW 

BEECH  HILL 
{BENTON 

BERLIN 


0038  GRAFTON 
0496  GRAFTON 
0527  BELKNAP 
0675  I  GRAFTON 
0690  COOS 


45  53  69  15 

44  06  69  07 

44  06  69  08 

44  40 1  70  36 

44  31 ,  73  25 

44  33'  70  33 

44  46  69  43  I 

44  36  70  44 ■ 


46  32,  66  201  566 

44  30 i  70  52 j  72S 

44  02:  70  59 <  400 

45  201  69  58  570 

44  35  69  20  530 

44  52'  70  52  1484 


8  42  39'  73  06 

5  42  24 i  72  321 

0;42  39  71  53; 

4 |42  18  71  28' 

5|42  35,  72  13| 

4  42  13   70  49  I 

5  42  17   72  21 ; 

71  16  1 

72  07 
71  07 


42  13 
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PLYMOUTH 
MIDDLESEX 
BARNSTABLE 

CONNECTICUT 
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SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 


4142  22;  71  02 

10  42  22|  71  43 

4  42  OSl  71  01 

4  42  23I  71  07 

4  41  40,  69  57 


42  ZOl  71  12 
42  24  71  41  I 
42  16 1  70  50 j 


5  I  42  23 

;  4  41  46 

j  4'41  23 

I  4|41  43, 

I  10! 42  34 


5  42  17i 
{  4  42  19 
10  I  42  41 
10 '42  38 

I  4U2  03| 

I  4142  06 1 

4I4I  54| 

'  4I42  36' 
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42  28 

4l42  18 

42  06 

42  02 

41  59 

42  24 

42  01 

42  27 

42  32 

42  26 

10 


73  04 
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73  17' 


5|42  31 ,  72  55 
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2  27  71  52 

2  22>  72  17 

2  39  70  37 


70  52 

70  30 

71  07 

72  44 

73  25 

71  05 

72  35 

70  57 

71  49 
71  46 


4  42  32 
4  41  46 
4  41  50 


4  2  25  I 
42  06' 

41  57 1 

42  27 
42  28 

42  17: 
42  28  1 

41  51' 

42  39 
42  36' 


42  16  72  16' 
42  22  73  08 
42  03   71  53 i 
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S  42  09  72  43; 
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5  42  11  73  05 
5142  12,  72  32 
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I    5,42  2O1  72  12 
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8A  GREAT    NORTH.    PAPER 
epjOLIVER    W.    HOLMES 
MID {CENTRAL    MAINE    POWER' 
MID'MARSKALL    E.    REED  , 

2A    EVALINE    A.    WARREN 

MID    RUMFORD    FLS    PWR    CO     ' 
HID    CENTRAL    MAINE    POWER i 
HID    RUHFORD    FLS    PWR   CO     I 
HID    U    S    COAST    GUARD 
I     7A    M.    C.    STEVENS 

I  MID    ROLAND    FLEET 
HID    PUBLIC    SERVICE    CO 
'    8A. GLADYS    M.    DURGIN 
'I     6P   HERTOH    R.    REYMOLDS     ' 
9P    UNION    WATER    PWR    CO 


5P      5P    ALTON    J.    AMES 

8A      BA  ROLL' WORTH/WHITHKY 

6A      BAlST  CROIX   PAPER   CO 


!    8A    STATE    DEPT    HEALTH 

'     Ba' METRO   DIST    WTR   COMM 

7P|     7P  GEORGE    S.    FLINT 

4P   MIDlL.    P-    VIGNEAULT  , 

7P      7P|bLUE    HILL    OBSERV'TY, 

HID    HId|u    S    weather    BUREAU 
AR|HRS.    LORING    H.     REED 
4P      4pIciTY    ENGINEER 

HIDiHARVARD    UNIVERSITY 
5P'  U    S    C    C 

8A| STATE  DEPT    HEALTH 

8A    STATE  DEPT    HEALTH 

4Pj     7AIHETR0  WATER    WORKS 

8A      AR   HETRO  WATER    WORKS 

7Ai     7A I  OSCAR  JOHNSON 


,    8A   HETRO    DIST    WTR    COMM 
SA      8A   C.    B.    ROUNSVILLE 
8A      8A    ELIZABETH    B.    HOUGH 
llPI IIP. RICHARD    C.     BRIGHAH 
8A1     8A.DEPT    PUBLIC    WORKS        '■ 


6A 


71  54  I  620 

72  52:  540 
71  23  148 
71  10  57 
71  19  I  85 
71  121  240 

71  34  410 

70  54  SO 

71  01 '  97 

71  31 i  275 

71  45 [  330 

72  34 j  150 

71  53'  2000 
70  04,  43 
70  56  I  63 

70  55  20 

72  20;  750 

71  13'  100 
71  40 1  300 

70  04  138 

71  08:  100 

72  24  1150 


7A  HETRO  WATER  WORKS 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

j  8 A  STATE  DEPT  HEALTH 

8A. STATE  DEPT  HEALTH 

HID  DIR  HARVARD  FOREST 
I  6a| STATE  DEPT  HEALTH 
>   7P1 EARL  F.  SHITR 
I  6A. STATE  D8PT  HEALTH 
6A| A.  W.  LADD 


4P'  4P  FLOYD  B.  ANDERSON 
7Ai  7A  METRO  WATER  WQRKS 
9P|MID  ESSEX  COMPANY 
5P   5P  PROPS  LOCKSkCANALS 
8A| STATE  DEPT  HEALTH 

I  hid' ALBERT  POULIOT 

8A!  STATE  DEPT  HEALTH 

SS'  6A  WILLIAM  R.  HOELZEL 

I  8A[ STATE  DEPT  HEALTH 

I  6A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

SA  MRS  MARGARET  LOBLEY 
AR  FRANCIS  HARRINGTON 
IID   MID  U  S  WEATHER  BUREAU 
ilD'  4P  CITY  ENGINEER 

i   8a' state  dept  health 

i   8a  metro  dist  wtr  cohh, 
8al state  dept  health 
8a  state  dept  health 

Ihid'u  s  coast  guard 

6P   6P<EDWIN  NIBHI 


6A 


METRO  DIST  WTR  COHH 
STATE  DEPT  HEALTH   , 
STATE  DEPT  HEALTH 
HARVARD  FOREST 
U  3  WEATHER  BUREAU 


8A  STATE  DEPT  HEALTH 
4P  PLYMOUTH  CORDAGE  00, 
AR' METRO  HATER  WORKS   1 
8 A  METRO  WATER  WORKS 

REV.  R.  M.  BARKER   < 

U  S  COAST  GUARD 
W,  A.  HINSOR 
BRISTOL  CO  AGR  SCHL 
HEW  ENGLAND  PWR  CO 
STATE  DEPT  HEALTH 

HETRO  WATER  WORKS 
U  5  ARMORY 
JAMES  E.  WARREN 
METRO  WATER  WORKS 
NUHCIO  LANCIANI 


9P  NESBIT  H.  BANGS 
7P  WESTOH  K.  LEWIS 
6P| WATER  WORKS 
8a' HAROLD  SMALL 
MID  W  MASS  ELEC  CO 

8P1 PARKER  N.  CHICK 
8A  J.  W.  REILLY 
8a! STATE  DEPT  HEALTH 
MIOJMRS.  A.  W.  JOHNSON 
8 A  STATE  DEPT  HEALTH 

uid| INA  E.  LAHB 
6P  NORMAN  THURSTON 
8A' STATE  DEPT  HEALTH 

MIDICIVIL  AERO  ADH 
SP I  WESTON  COLLEGE 


HID 

8P 
HID 

RA 

HA 

8A 

8A 

7A 

4P 

"ar 

HID 

224   5P 

1400  I      8A  STATE  DEPT  HEALTH 
242!HID'MID  U  S  ARMY 
eOO  I      8A' HETRO  WATER  WORKS 
500  I  5P  5P  G.  R.  FLEHING 
960       HASTATE  DEPT  HEALTH 


10  43  39  71  S3  1371 

S  44  09'  71  59  520 

I0I43  39]  71  35  1100 

5|44  06 1  71  53  1300 

1  44  29  71  10  I  1110 


JOHN  OHLINSXI 
LLOYD  L.  ALDRICB 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
JAKES  LEONARD 
EDW  FENN,  BROWN  CO 
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0T03  GBArrOR 

5   44    17 

71   43 

1470 

6P 

6P  CBORCB   B.    TOCUR 

2   3        5        7 

■LACnATtI  DAB 

0741    KMIIBACI 

ID  43    19 

71    43 

480 

SP 

SP   A.    r.    SHO0ORAS8 

2   3   4   5        7 

80*  CAIVIRS    FALLS 

0«34    BBKIIBACI 

1  10'  43    10 

71    31 

220 

7A   L.    R.    BKRRT 

3 

BtAOrOAD 

0910    BIIIIBACK 

ID  43    15 

71    58 

970 

8 A   RUTB   S.    HDORB 

3 

•IISTOL 

0996    CRAFTOR 

10   43   36 

71    43 

430 

7 A    PUBLIC    SSHTICI    CO 

3   4 

SUCKS  com  II 

104a   GRAFTOR 

10   43   44 

71    59 

1406 

7AIPAUL    D.     SMITH 

3 

CUOTOII 

1099  GRAFTOR 

lO  43   52 

71    38 

660 

7A 

7A    KRASTUS    DOLE 

2   3        5 

Climi   RAKBOI 

1338    BBLEBAP 

10'  43   43 

71    29 

900 

8A  CBORCB   w.    BROBR 

3 

lSi2    SULLITAR 

Si  43   23 

72   21 

430 

7A,CBKT    VT    PUBLIC    SBRV 

3 

CLSAI    BIOOK 

1590  GRAFTOR 

10   44   04 

71    3B 

1600 

1 U   S   BHC INKER 

S 

COHCOBD   *B   AIIPOST 

l«a3    BKBIIKACK 

lO  43   12 

71    30 

339 

HID 

MID. U    S    WEATHER    BUREAU 

2   3   4   5        7 

DIXTILLI   BOTCt 

2023   COOB 

1    44   52 

71    30 

1650 

8A| GERTRUDE   B.    NASH 

3 

DUBLIR 

21 3«    CBISRIlt 

10.  42   54 

72   04 

1320 

8aI DUBLIN   SCHOOL    INC 

3 

DinMAa 

2174    STRAFFOAD 

41  43  08 

70   56 

73 

SP 

5PiURrTBBSITT    OF    R    H 

2   3   4   5        7 

■AST    DUB  INC 

3284    BILL5BOIO 

10   43   04 

71    49 

787 

6P 

6 P  CHARLES    B.    REIDT 

2   3        5 

EA5TBAB    FALLS    DAB 

2427    BBRIIBACI 

lOl  43   27 

71    40 

300 

7aI PUBLIC   SBRV   CO   N   R 

3 

IBBOL 

3B42   COOS 

1    44   47 

71    08 

1280 

9p!c.    K.    CAMPBELL 

3  4 

FABTAH 

2»9«    COOS 

1    44    16 

71    27 

1620 

7A 

7A    J.    C.    CRKPEAU 

2   3        5 

FII5T   OOKM    Un 

2999   COOS 

5    45    06 

71    18 

1660 

7A 

TAJCOHN    RIVER    POIEB   CO 

2   3        5        7 

FFTZtlLLlAB    3    9» 

3024    CBISHIRE 

5    42   45 

72   11 

1200 

8A    MASS    DKPT    HEALTH 

3 

PBABCOmA 

3160   GIAFTOR 

S    44    13 

71    44 

960 

6 P    ROGER    PKABODY 

3 

rBABXLlR    1    m 

3177   BBIIIBACK 

10' 43   27 

390 

6P      6P    F.     J.     SOUTHBAYD 

2   3        5 

rBABELIII    FALLS    DAB 

3182   BSBBIBACK 

10.43    28 

71    39 

430 

5P!     5P    BORRIS    R.    HUBPHBKT 

2   3   4   5        7 

GtUUBTDB 

3339   BILBRAP 

10   43   25 

71    25 

960 

7A    ARTHUR    G.     BROWN 

3 

CLBBCLlFr   2  B* 

3409  GRAFTOR 

5   44   00 

71    S3 

1650 

6P 

7A    state    SANATORIUM 

2   3        5        7 

GOtBAB 

34flS  COOS 

1    44   23 

71    11 

920 

MIDI  EVERETT    GATCHBLL 

3   4 

RABOTtB 

3850   GRAFTOR 

5   43   42 

72    17 

603 

8P 

8P   DARTMOUTH    COLLEGE 

2   3   4   5        7 

niLLSBORO   3   1 

4062  BILL3B0R0 

10   43   07, 

71    56 

750 

3   4 

JIFFBBSOB 

4314   COOS 

5 '44    25 1 

71    28 

1400 

7A    C.    C.    MC    INTIRE 

3 

HlBl    \    S» 

4399  CHRSaiRI 

5.  42   56 

72    17 

490 

6P 

6p!bERT0H   T.    GOODRICH 

2   3        5        7 

LAOPDBT   1 

447S    BELKRAP 

10   43   33; 

71    28 

562 

SS 

7A 

KENNETH    E.    GOULD 

2   3        5        7 

LAOPOIT    2 

4480    BKLXRAP 

10   43   32! 

71    28 

520 

6P 

ARTHUR    W.    HAR5HALL 

3 

LABCASni 

4356   COOS 

5   44   29 

71    34 

880 

7A 

TWIN    ST    GASkELEC    CO 

3 

LARDATF 

4S«8    CRAFTOR 

1    5   44    11 

71   54 

960 

BID 

HERMAN    L.    TITUS 

3   4 

LIBABOB    AIIPOIT 

4656   GRAFTOR 

'    51 43   38| 

72    19 

562 

BID 

MID 

CIVIL   AERO   ADH 

2   3   4    5 

LIBCOLB 

4732    GRAFTOR 

10; 44    03' 

71    40 

830 

7a' ROBERT    T.    SINCLAIR 

3  4 

BABCnSTBB 

5072   HILLSBOBO 

10   43   00 

71    28 

171 

HID 

MID    PUBLIC    SERVICE    CO 

2   3        5 

BA5SABBSIC   LAIB 

5211   BILLSBORO 

10   42   59 

71    24 

260 

KOON 

NOO[^    MANCHESTER    "TR    RKS 

2   3        5        7 

BBBlOn 

5362    SULLIVAR 

5   43   33 

72    15 

1040 

8A: KIMBALL    UNION    ACAD 

3 

8ILAM   «    B 

54DO   COOS 

1    44    37 

71    12 

1190 

8P   ANDROSCOGGIN   RES   CO 

3 

BILFORD 

5412   HILLSBOBO 

10   42   50; 

71    39 

250 

8A  C.    B.    BBBHSON 

3 

BOUIIT   •ASaiBCTOll   WB 

5639   COOS 

1.44    16' 

71    18 

6262 

MID 

HID   U   S   BBATBER   BUREAU 

2   3   4   5        7 

RASBUA    1    BB 

5707    BILLSBORO 

10   42   46 

71    26 

150 

HID    PDBLIC    SERVICE    CO 

3   4 

BASBUA    3    n 

5712    BILLSBORO 

10   42   48 

71    29 

125 

7A 

7A    PBNNICRUCK    VTR    RES 

2   3        5 

BKLSOB 

5730  CHBSBIRE 

5   42   59 

72   08 

1520 

6P    DAVID    P. WHEELWRIGHT 

3 

Biv  DCBBAB 

5780   STRAFFORD 

10   43   26 

71    10 

540 

MID' PUBLIC   SBRV   CO   N   H 

3   4 

BB¥    LOBDOM 

5B43    BIBB 1 BACK 

10   43    25 

71    59 

1345 

BID 

5P  COLBY   JR   COLLEGE 

2   3        5        7 

RI11H»T 

5868    S'JLLIVAR 

5   43   22 

72   10 

900 

BOm    CBICBISTBR 

5982    BBRRIBACK 

1043    15 

71    22 

380 

7AId!    y.    FREDERICK 

BOBTB    3TlATr0ID 

6234    COOS 

S    44    45 

71    38 

903 

baIbew  erg  power  CO 

BOm    TILLACB 

6302  BILLSBORO 

10 '42   56: 

71    55 

BOO 

sa'mrs.  m.  h.  ramsbt 

nrnaoBo  a  s 

6697   BILLSBORO 

10    42    51 

71    57 

6P      6P'G.    A.    B0RI90H 

2   3        5 

PIRIEAM    ROTCH 

6818   COOS 

13    44    16 

71    15 

2000 

7P      7P    J.    8      DODGE 

2   3   4   5        7 

PITTSB[7BG    IISIBVOII 

6856   COOS 

5    45   03 

71    23 

1350 

Ibid  n  b  water  resourcbs 

3   4 

PLTBOirm  2  t 

6944    GRAFTOR 

10   43   46 

71    42 

620 

7Pi    7P   MRS.    G.L.    STILPHEN 

2   3        5 

90tm   DARBiniT 

7967    BKKRIBACK 

10   43   29 

71    53 

690 

8AIE0RA    F.    POWERS 

SOUTB    LTITDSBORO 

8081    BILLSBOBO 

10   42   53 

71    47 

649 

7P   HARRY    W.    HOLT 

SOOTS   SCTTOR 

8169  BBRRIBACK 

10   43    19 

71    56 

750 

iPUBLIC   SEBV   CO   n   a 

S 

aOOTB    BBABB 

8194   BILLSBORO 

10   43  04 

71    43 

650 

6P' AUGUST   BRUYNBEL 

STCBDABD 

8350   CHSSHIRE 

10   43   05 

72  07 

1400 

6P    FRED    R.     JENNINGS 

90BAPBB 

850?    SOLLIVAR 

5   43   23; 

72   05 

1010 

6AM.    W.     BANNISTER 

3 

snaT  Booin-AiB  dab 

8539  CBBSaiRE 

5   43   00 

72    19 

540 

5P 

5P   H.    C.     LAWTON 

2   3   4   5        7 

mOIBTOB  GAP 

8676   CRAFTOR 

10   43   59 

71    33 

2120 

U    S    BNG INKERS 
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NEW  ENGLAND  -  MAY  1950 

W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

Weather  Summary 

During  the  first  thirteen  days  of  May,  1950,  the  normal  tendency  toward  higher  temperature  received  a 
drastic  set-back  on  the  8th,  when  a  vigorous  flow  of  cold  Canadian  air  depressed  night  temperature  to 
below  freezing  over  all  the  Section  except  southern  Connecticut,  and  to  20°  or  a  little  under  in  the 
Northern  Division.   New  date  records,  for  minimum  temperature,  were  established  at  many  stations,  and 
new  low  records  for  May  at  several,  as  at  Mount  Washington,  N.  H. ,  where  the  minimum  was  -1.3°.   There- 
after the  month  was  cool,  but  not  markedly  so.   There  were  no  hot  days,  but  many  with  onshore  winds. 

Precipitation  was  generally  deficient  except  in  parts  of  extreme  southern  New  England,  where  frontal 
showers  on  the  25th  and  29th  brought  some  very  heavy  downpours  to  limited  areas  in  New  London  County, 
Conn.,  and  the  Buzzard's  Bay-Canal  region  of  Cape  Cod.   On  the  24-25th,  3.19  inches  fell  at  New  Lon- 
don, Conn.,  and  at  East  Wareham,  Mass.,  3.30  inches  on  the  29-30th.   In  all  of  the  Northern  Division 
rainfall  was  deficient,  particularly  so  in  eastern  Maine,  where  monthly  totals  ranged  from  .50  to  .90 
inch.   In  some  localities  the  surface  soil  became  too  dry  for  germination,  but  vegetation  generally 
as  yet  showed  little  drought  damage  because  of  ample  rains  in  the  month  prior. 

Fire  hazard  was  extreme  at  times,  especially  where  the  retarded  greening  of  the  forest  floor  present- 
ed little  resistance  to  wind-driven  flames.   During  the  west-northwest  gales  of  the  7th,  100  fires 
were  reported  in  Massachusetts,  about  50  in  New  Hampshire  and  50  in  Maine.   Barns  and  other  buildings 
in  the  path  of  the  flames  were  destroyed,  the  most  serious  loss   being  the  famous  old  Franconia  Hotel 
at  Lincoln,  N.  H.   Tree,  sign  and  window  damage  was  quite  general  and  there  was  loss  of  topsoil  and 
fertilizer  on  the  onion  and  tobacco  farms  of  the  Connecticut  Valley.   Flying  dirt  affected  visibility 
wherever  there  was  plowed  ground.   Humidity  reading  as  low  as  16%  was  noted  in  the  afternoon  of  the 
7th.   Fire  hazard  returned  on  the  27-28th,  with  an  influx  of  extremely  dry  air  and  sunshine,  result- 
ing in  new  outbreaks,  especially  in  Maine.   Two  homes  were  destroyed  in  Oxford  County;  in  Hancock 
County  4500  acres  were  burned  over  in  the  seven  days  that  preceded  the  30th,  when  showers  aided  fight- 
ers to  gain  control. 

In  the  Northern  Division  frosty  nights  and  sunny  days  served  to  prolong  the  maple  sugar  season,  which 
eventually  came  through  in  good  volume  and  quantity,  though  earlier  it  had  given  little  promise.   Ve- 
getation generally  was  5  to  10  days  late  because  of  lack  of  earth-warming  sunshine,  but  early  plant- 
ing and  protective  work  were  well  advanced.   Damage  by  electrical  storms  was  absent,  though  a  few  mild 
thunderstorms  were  noted  at  a  few  points  on  the  10th.   Stream  flow  was  below  normal  and  ground  water 
levels  declined,  but  despite  these  adverse  factors  storage  on  the  major  reservoirs  continued  to  in- 
crease . 

The  Section  mean  temperature  was  54.7°,  only  0.4°  under  the  average  of  the  past  63  years.   The  high- 
est monthly  mean  reported  was  59.4°  at  Springfield,  Mass.;  the  lowest  44.6°  at  Tuckerman  Ravine,  N.H. 
The  highest  recorded  was  91°  at  Fort  Kent,  Me.  (the  Section's  northernmost  reporting  station)  on  the 
26th;  the  lowest  10°  at  Tuckerman  Ravine,  N.  H. ,  on  the  8th.   The  average  monthly  precipitation  for 
the  Section  was  2.28  inches,  1.18  inches  less  than  the  average  of  the  past  63  years.   The  greatest 
monthly  amount  reported  was  7.42  inches  at  Lake  Konomoc ,  Conn.,  the  least  0.30  inch  at  Jackman,  Me. 
The  greatest  amount  in  24  hours  was  2.87  inches  at  East  Wareham,  Mass.,  measured  on  the  31st.   The 
average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  was  10,  which  is  1  less  than  the  mean  for  the  past  63 
years.  M.T.N. 
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In  addition  to  the  cllnatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma- 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologic  Bulletin 
Series.   The  Hydrocllmatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  tlie 
Weather  Bureau  through  t/orklng  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Enginee.'s.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  ana  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  In  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  Increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
Individuals  as  listed  In  the  Station  Index. 
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1 

12 

- 

6.1 

386 

CONCORD  WB  AP,    N.    B. 

ESE 

11 

6.4 

33 

w 

8 

75 

68 

44 

56 

9 

1 

4 

1 

15 

54 

7.0 

289 

EASTPORT  WB  CITY,    HE. 

- 

- 

34 

NW 

7 

- 

- 

- 

" 

S 

4 

4 

13 

67 

5.6 

485 

HARTFORD  WB  AP,    CONN. 

SSE 

14 

7.4 

37 

MW 

7 

84 

79 

59 

69 

4 

7 

6 

1 

18 

SS 

7.3 

236 

MT.    WASBINGTON  WB,    N.    H. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

8 

6 

1 

17 

39 

7.0 

926 

NANTUCKET  WB  AP,    HASS. 

SE 

10 

- 

33 

ME 

19 

91 

80 

70 

87 

4 

7 

3 

14 

49 

7.4 

443 

NEW    HAVEN   WB   AP,    CONN. 

- 

- 

- 

29 

NW 

7 

- 

- 

- 

- 

5 

6 

6 

2 

19 

47 

7.3 

309 

PITTSFIELD,    HASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

4 

7 

1 

19 

- 

7.1 

352 

PORTLAND  WB  AP,    HE. 

SSW 

16 

6.8 

49 

KW 

7 

81 

72 

55 

72 

9 

4 

2 

1 

16 

65 

6.2 

371 

PROVIDENCE  WB  AP,    R.    I. 

SE 

17 

8.7 

29 

HW 

7 

81 

75 

59 

69 

5 

2 

7 

1 

IS 

46 

7.1 

309 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

S'° 

»Iorthem 

Southern 

Northern 

Southern 

£^ 

Year 

0  5 

5w 

Year 

2  § 

e 
< 

1 

£ 

s 

i 
3 

« 
1 

i 

s 

s 

J 

0^ 

e 

> 
< 

IT 

> 
< 

e   — 

°l 

en 

< 

1 
X 

S 

0> 
> 

< 

X 

1 

i 

V 

> 

< 

0)   n; 

S   "* 

>     a 

e 

> 

< 

If 

51 

1888 

51.5 

85 

18 

53.9 

88 

25 

3.47 

0.0 

4.96 

0.0 

10 

1928 

51.8 

82 

24 

55.1 

88 

28 

4.19 

T 

2.08 

0.0 

14 

1889 

57.6 

97 

25 

59.9 

98 

26 

2.34 

0,0 

4.00 

0.0 

11 

1929 

53.9 

97 

21 

57.8 

96 

28 

4.29 

T 

4.08 

0.0 

10 

1890 

53.7 

85 

22 

56.5 

86 

30 

6,46 

T 

5.32 

0.0 

10 

1930 

54.6 

92 

25 

59.4 

96 

32 

4.11 

T 

3.27 

T 

11 

1891 

52.4 

90 

23 

55.2 

92 

22 

2.44 

0.3 

2.06 

T 

9 

1931 

54.7 

94 

20 

58.1 

97 

22 

3.89 

T 

4.71 

0.0 

12 

1892 

51.7 

88 

17 

54.8 

89 

24 

4.62 

3.8 

5.55 

0.2 

13 

1932 

54.2 

98 

19 

58.0 

95 

28 

2.05 

T 

2.14 

T 

11 

1893 

53.3 

95 

24 

56.0 

94 

27 

4.46 

T 

5.72 

0.0 

10 

1933 

55.0 

91 

21 

59.6 

93 

25 

2.41 

T 

2.54 

0.0 

9 

1894 

54.4 

91 

24 

57.0 

91 

27 

3.96 

0.0 

4.15 

0.0 

9 

1934 

55.7 

91 

20 

59.5 

93 

26 

2.15 

0.0 

4.14 

0.0 

12 

1895 

57.0 

97 

21 

58.6 

101 

23 

2.50 

0.0 

2.63 

0.0 

9 

1935 

49.9 

89 

22 

54.9 

91 

27 

2.19 

0.1 

1.92 

T 

15 

1896 

56.8 

94 

22 

60.0 

95 

27 

2.18 

0.0 

2.87 

0.0 

9 

1936 

55.6 

97 

18 

59.5 

97 

26 

3.19 

T 

2.44 

0.0 

11 

1897 

53.9 

81 

17 

57.2 

85 

28 

S.OO 

0.0 

4.59 

0.0 

10 

1937 

55.6 

96 

24 

58.8 

95 

26 

5.45 

T 

3.89 

0.0 

12 

1898 

54.3 

86 

14 

54.9 

86 

29 

2.94 

0.0 

5.42 

0.1 

10 

1938 

52.1 

88 

22 

55.2 

82 

26 

3.34 

0.0 

3.98 

0.0 

12 

1899 

54.6 

94 

20 

57.0 

93 

27 

1.65 

T 

1.73 

0.0 

8 

1939 

53.0 

90 

20 

57.7 

94 

25 

2.02 

0.0 

1.48 

0.0 

7 

1900 

51.2 

94 

15 

55.3 

96 

21 

3.72 

0.4 

4.39 

T 

8 

1940 

53.9 

92 

22 

56.0 

82 

26 

4.37 

0.0 

5.05 

0.0 

14 

1901 

54.0 

91 

24 

55.3 

87 

30 

4.79 

T 

6.92 

0.0 

7 

1941 

54.2 

96 

20 

58.1 

94 

21 

2.59 

0.3 

2.75 

T 

10 

1902 

52.1 

92 

19 

56.2 

91 

25 

^.44 

1.1 

1.72 

0.0 

14 

1942 

57.1 

90 

22 

60.1 

90 

20 

2.85 

0.0 

3.22 

0.0 

11 

1903 

55.9 

92 

12 

58.6 

95 

21 

0,55 

T 

0,80 

T 

13 

1943 

53.1 

90 

20 

56.8 

88 

21 

4.71 

0.5 

5.37 

0.0 

15 

1904 

57.6 

91 

20 

59.7 

91 

29 

3.88 

0.0 

3.09 

0.0 

9 

1944 

58.1 

95 

20 

61,4 

97 

22 

1.61 

0.0 

1.19 

0.0 

6 

1905 

53.0 

85 

22 

56.4 

85 

26 

2.32 

0.2 

1.40 

0.0 

12 

1945 

50.4 

87 

24 

54.1 

85 

28 

6.41 

6.6 

5.60 

0^9 

18 

1906 

52.2 

96 

21 

57.0 

96 

27 

4.85 

T 

5.03 

T 

11 

1946 

52.4 

92 

14 

55.9 

90 

21 

4.26 

T 

5.75 

T 

15 

1907 

48.3 

90 

17 

51.3 

91 

20 

2.32 

0.9 

3.75 

0.2 

10 

1947 

51.9 

90 

14 

55.7 

90 

20 

5.46 

0.2 

4.25 

T 

17 

1908 

55.8 

92 

21 

58.4 

91 

24 

4.57 

0.5 

4.79 

T 

5 

1948 

51.0 

85 

22 

55. 2 

90 

24 

6.03 

0.3 

6,94 

T 

17 

1909 

52.0 

87 

22 

55.2 

87 

26 

3.19 

0.1 

2.84 

T 

8 

1949 

54.5 

94 

29 

58.1 

96 

28 

3.38 

T 

4.18 

T 

13 

1910 

53.0 

89 

22 

55.9 

89 

24 

2.93 

T 

2. 55 

T 

11 

1950 

54.1 

91 

10 

55.4 

86 

21 

1.48 

T 

3.21 

T 

10 

1911 

59.9 

Ml 

16 

61.0 

98 

22 

1.01 

T 

1.25 

T 

10 

1912 

54.3 

89 

22 

57.4 

88 

25 

5.58 

0.3 

4.72 

0.0 

6 

1913 

51.0 

91 

18 

55.1 

92 

26 

3.64 

T 

3.05 

0.0 

5 

1914 

55.3 

99 

21 

58.6 

95 

22 

1.54 

0.2 

2.84 

0.0 

8 

1915 

51.2 

86 

22 

54.5 

81 

27 

2.02 

0.4 

2.41 

0.0 

9 

Period 

53.5 

56.7 

3.34 

0.4 

3.61 

O.I 

1916 

S3. 3 

86 

24 

56.6 

89 

29 

4.06 

T 

3.73 

0.0 

16 

1917 

*i.f 

82 

20 

49,6 

86 

24 

2.90 

3.8 

4.08 

0.4 

15 

1918 

58.0 

95 

23 

61.5 

92 

30 

3.06 

T 

2.52 

0.0 

8 

1919 

53.7 

90 

23 

57.6 

95 

29 

4.52 

T 

5.33 

0.0 

7 

1920 

52.2 

90 

19 

54.0 

89 

25 

1.94 

T 

3.92 

T 

11 

1921 

55.3 

94 

24 

57.0 

92 

31 

1.66 

T 

3.63 

0.0 

9 

1922 

S4.9 

92 

19 

59.6 

92 

21 

3.51 

T 

4.81 

0.0 

16 

1923 

51.4 

87 

21 

56.1 

89 

25 

2.08 

0.2 

1.58 

0.0 

10 

1924 

49.6 

78 

22 

53.3 

81 

27 

3.58 

T 

3.74 

0.0 

9 

1925 

49.9 

80 

21 

54.9 

90 

28 

2.14 

T 

2.74 

0.0 

14 

1926 

50.4 

89 

18 

53.1 

85 

28 

1.51 

2.7 

2.69 

0.0 

11 

1927 

48.9 

82 

21 

54.5 

83 

29 

3.90 

0.2 

3.64 

0.0 

10 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
MAY   19S0 


Temperature 

Precipitation 

■3 

No.  of  Days 

, 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

1 

2; 

? 

» 

X 

Station 

a 

0 

1 

_0 

1 

X 

g 

« 

0 

a 

< 

.a 

1 

2 

1 

J 

1 

o 
b 

i 

2 

0 

1 

•a 

9 

1 

& 

1 

1 

1 

h 

J 

§ 

a 

0 

3 

c 

0 
0 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

56.8 

-    1.9 

80 

21 

36 

8 

0 

0 

4.70 

1.04 

.96 

29 

0.0 

13 

7 

0 

BRIDGEPORT  WB  AP 

55.0 

81 

7 

38 

8 

0 

0 

3.85 

.90 

29 

0.0 

17 

7 

0 

COLCHESTER 

55.  5M 

-  1.9 

79 

31 

33 

8+ 

0 

0 

5.03 

1.17 

.84 

30 

0.0 

18 

8 

0 

CREAM  HILL 

54.5 

-  1.0 

78 

6 

28 

8 

0 

1 

4.10 

.12 

.90 

19 

0.0 

10 

7 

0 

DANBURY 

56.3 

82 

6 

31 

9 

0 

1 

4.16 

.80 

19 

0.0 

13 

6 

0 

FALLS  VILLAGE 

57.1 

0.8 

83 

6 

25 

9 

0 

2 

4.29 

.63 

1.00 

24 

0.0 

13 

6 

1 

GREENWICH 

56.  IM 

81 

6 

33 

9 

0 

0 

3.91 

.81 

29 

0.0 

14 

5 

0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

57.3 

-  0.2 

81 

27 

32 

9 

0 

1 

2.82 

-   .78 

.64 

19 

0.0 

14 

5 

0 

MIDDLETOWN 

56.8 

77 

22+ 

35 

8 

0 

0 

4.19 

.56 

1 

0.0 

13 

9 

0 

MOHAWK  FOREST  RANGER  ST 

52. 4M 

79 

7 

27 

8 

0 

2 

4.69 

.97 

19 

0.0 

17 

6 

0 

MOUNT  CARMEL 

53.8 

-  1.3 

76 

21 

34 

8 

0 

0 

4.22 

-   .11 

.54 

19+ 

0.0 

14 

9 

0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

54.8 

-  0.6 

79 

21 

36 

9 

0 

0 

3.65 

.27 

.67 

29 

0.0 

14 

7 

0 

NEW  LONDON 

54.8 

-  3.0 

81 

21 

36 

8 

0 

0 

6.77 

3.40 

1.20 

24 

O.D 

13 

9 

3 

NORFOLK  2  SW 

52.9 

78 

7 

26 

9 

0 

2 

4.38 

.81 

19 

T 

18 

7 

0 

NORTH  KENT 

57.4 

83 

6 

28 

9 

0 

2 

3.87 

.99 

19 

0.0 

12 

6 

0 

NORWALK 

55.2 

-  3.2 

80 

6+ 

29 

9 

0 

3 

4.53 

.74 

1.02 

29 

0.0 

13 

6 

1 

NORWICH  3  ESE 

55.4 

78 

21 

33 

21 

0 

0 

6.24 

1.59 

25 

0.0 

14 

7 

2 

PUTNAM 

54.9 

77 

21 

28 

9 

0 

5 

4.62 

1.10 

25 

0.0 

12 

7 

1 

SALISBURY 

55.9 

0.3 

86 

31 

29 

8 

0 

2 

3.79 

-   .50 

.63 

19 

0.0 

14 

7 

0 

SHEPAUG  DAM 

55.3 

76 

7 

31 

8 

0 

1 

4.13 

.86 

24 

0.0 

14 

6 

0 

STORRS 

53.3 

-  3.2 

77 

6 

31 

8 

0 

1 

4.37 

.87 

1.01 

25 

0.0 

12 

6 

1 

WASHINGTON 

57.3 

81 

7+ 

32 

8 

0 

1 

5.31 

.85 

24 

0.0 

12 

8 

0 

WATERBURY 

59.3 

0.0 

84 

6 

35 

8 

0 

0 

3.71 

-   .08 

.89 

19 

0.0 

12 

7 

0 

WATERBURY  CITY  HALL 

58.9 

79 

18+ 

34 

14 

0 

0 

WESTBROOK 

53. 9M 

80 

7 

29 

9 

0 

3 

5.43 

1.31 

24 

0.0 

14 

8 

1 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

57.2 

84 

6 

32 

8 

0 

1 

3.58 

,79 

25 

0.0 

14 

6 

0 

STATE 

55.7 

4.41 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

55.6 

87 

26 

26 

8 

0 

2 

.71 

.44 

30 

T 

5 

1 

0 

BANGOR 

.35 

-  2.89 

.15 

2+ 

0.0 

3 

0 

0 

BAR  HARBOR 

S3. 4 

1.4 

78 

26 

22 

8 

0 

1 

.95 

-  2.40 

.48 

10 

0.0 

8 

1 

0 

BELFAST 

53.2 

82 

26 

26 

8 

0 

1 

.54 

.19 

2+ 

0.0 

3 

0 

0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

52.8 

4.3 

88 

26 

19 

8 

0 

9 

.67 

-  2.37 

.57 

13 

T 

T 

1 

4 

1 

0 

CORINNA 

54.7 

86 

26 

21 

8 

0 

7 

.87 

.32 

1 

0.0 

6 

2 

0 

EASTPORT  WB  CITY 

49.2 

1.5 

71 

24+ 

24 

8 

0 

1 

.75 

-  2.26 

.26 

10 

T 

8 

1 

0 

EAST  WINTHROP 

55.8 

83 

26+ 

26 

8 

0 

1 

.79 

.40 

31 

0.0 

7 

1 

0 

FARMINGTON 

55.2 

0.8 

86 

26 

20 

8 

0 

6 

1.38 

-  2.20 

.61 

31 

0.0 

10 

2 

0 

FORT  KENT  ISE 

53.8 

91 

26 

17 

8 

1 

10 

1.17 

-  2.04 

.42 

11 

0.0 

5 

2 

0 

GARDINER 

54.8 

0.9 

85 

26 

27 

8 

0 

1 

1.05 

-  2.50 

.58 

31 

T 

7 

1 

0 

GREENVILLE 

51.1 

1.6 

84 

26 

18 

8 

0 

12 

1.46 

-  1.76 

.72 

31 

0.0 

9 

2 

0 

HOULTON  AIRPORT 

53.2 

4.4 

89 

25 

20 

8 

0 

6 

.76 

-  1.47 

.40 

13 

T 

6 

2 

0 

HOULTON  1  NE 

54.2 

2.6 

88 

25 

20 

8 

0 

5 

.67 

-  1.56 

.35 

14 

0.0 

5 

1 

0 

JONESBORO 

51.1 

83 

26 

24 

7+ 

0 

2 

.57 

.20 

1 

0.0 

5 

0 

0 

LEWISTON 

55.1 

1.0 

82 

26 

29 

8 

0 

1 

.84 

-  2.51 

.27 

30 

T 

9 

1 

0 

MADISON 

54.7 

2.1 

85 

26 

22 

8 

0 

4 

1.16 

-  2.36 

.70 

31 

0.0 

6 

2 

0 

MILLINOCKET 

54.6 

2.0 

88 

25+ 

20 

8 

0 

6 

.52 

-  2.64 

.22 

10+ 

0.0 

4 

0 

0 

MILLINOCKET  AIRPORT 

54.0 

2.8 

90 

26 

21 

8 

1 

6 

.75 

-  2.41 

.28 

31 

T 

6 

1 

0 

MILLINOCKET  DAM 

51.2 

90 

27 

19 

8 

1 

14 

.95 

.35 

14 

0.0 

5 

2 

0 

NORTH  BRIDGTON 

55.4 

0.9 

84 

23 

24 

8 

0 

1 

1.31 

-  2.12 

.39 

30 

0.0 

11 

2 

0 

OLD  TOWN 

55.6 

1.8 

86 

26 

23 

8 

0 

4 

.55 

-  2.44 

.23 

1 

0.0 

5 

0 

0 

OLD  TOWN  AIRPORT 

54.1 

89 

26 

22 

8 

0 

7 

.55 

.2? 

1 

0.0 

4 

0 

0 

PORTLAND 

55.0 

81 

26 

30 

8 

0 

1 

1.69 

.80 

30 

0.0 

7 

3 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

52.8 

1.6 

81 

6 

29 

8 

0 

2 

1.55 

-  1.85 

.63 

30 

0.0 

7 

3 

0 

PRENTISS 

16 

8 

0 

11 

T 

PRESQUE  ISLE 

54.3 

3.8 

88 

27 

19 

8 

0 

6 

.90 

-  1.97 

.74 

14 

T 

2 

1 

0 

RIPOGENUS  DAM 

51.7 

1.5 

89 

27 

19 

8 

0 

11 

.84 

-  3.04 

.33 

13 

0.0 

10 

1 

0 

ROCKLAND 

53.1 

82 

26 

28 

8 

0 

1 

1.02 

.35 

31 

0.0 

6 

2 

0 

RUMFORD  3  SW 

53. 2M 

2.6 

82 

26 

24 

8 

0 

1.19 

-  2.09 

.32 

30 

0.0 

T 

1+ 

11 

2 

0 

RUMFORD  ISSE 

55.5 

2.3 

84 

26 

25 

8 

0 

4 

.69 

-  2.59 

.25 

30 

0.0 

7 

1 

0 

UNITY 

54.7 

85 

26 

23 

8 

0 

4 

.63 

.29 

1 

0.0 

6 

1 

0 

WINSLOW 

55.7 

1.2 

87 

27 

26 

8 

0 

1 

.84 

-  2.27 

.36 

31 

0.0 

5 

1 

0 

WOODLAND 

52.9 

2.2 

87 

24 

21 

8 

0 

9 

.67 

-  1.94 

.23 

11 

T 

5 

0 

0 

STATE 

53.8 

0.89 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

55.1 

-  0.5 

83 

28 

27 

9 

0 

5 

3.97 

.47 

.94 

19 

0.0 

15 

9 

0 

AMHERST 

57.5 

0.5 

85 

6 

34 

8+ 

0 

2.77 

-   .98 

.45 

25 

0.0 

10 

7 

0 

BILLERICA 

54.9 

83 

6 

21 

8 

0 

4 

1.46 

.52 

10 

0.0 

7 

3 

0 

BIRCH  BILL  DAM 

55.3 

78 

31 

28 

9 

0 

2 

2.50 

.59 

10 

0.0 

10 

4 

0 

BLUE  HILL 

54.3 

-  1.5 

76 

6 

31 

8 

0 

1 

1.85 

-  1.73 

.52 

10 

0.0 

9 

4 

0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

55.8 

-  1.3 

80 

6 

35 

8 

0 

0 

1.55 

-  1.63 

.39 

1 

0.0 

8 

3 

0 

BROCKTON 

57.0 

-  1.1 

80 

7 

34 

8 

0 

0 

1.27 

-  1.67 

.35 

30 

0.0 

9 

1 

0 

CHESTNUT  HILL 

57.4 

-  0.6 

81 

6 

34 

8 

0 

0 

1.99 

-  1.28 

.50 

2 

0.0 

10 

4 

0 

CLINTON 
COHASSET 

53. 5M 

77 

14 

0 

1.84 
1.50 

-  1.43 

.58 
.33 

30 
2 

0.0 
0.0 

12 
10 

4 

2 

0 
0 

EAST  WAREHAM 

53.3 

-  1.9 

78 

8 

33 

21 

0 

0 

5.24 

2.52 

2.87 

31 

0.0 

9 

5 

1 

0 

EDGARTOWN 

52.3 

76 

8 

32 

9+ 

0 

2 

1.79 

.58 

30 

0.0 

10 

2 

FALL  RIVER  2  NE 

55.5 

-  1.4 

77 

21 

35 

8 

0 

0 

2.23 

-  1.08 

.84 

10 

0.0 

10 

4 

0 

FITCHBURG 

55.5 

-  2.1 

81 

7 

33 

8 

0 

0 

2.28 

-  1.21 

.69 

30 

0.0 

13 

4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

FRAHINGHAM 

56.8 

-  1.4 

84 

7 

33 

8 

0 

0 

1.75 

-  1.44 

.56 

30 

0.0 

9 

3 

HAVERHILL 

56.6 

-  2.5 

84 

6 

32 

8 

0 

1 

1.11 

-  1.65 

.34 

30 

0.0 

8 

2 

HOOSAC  TUNNEL 

54.4 

-  1.4 

82 

28 

29 

9 

0 

2 

4.54 

1.13 

.69 

19 

0.0 

17 

9 

HYANNIS  1  E 

53.3 

-  1.7 

72 

13 

34 

21 

0 

0 

1.47 

-  1.81 

.55 

30 

0.0 

7 

2 

KNIGHTVILLE  DAM 

57.3 

86 

6 

28 

9 

0 

2 

4.55 

.90 

25 

0.0 

11 

7 
4 

LAKE  COCHITUATE 

54.9 

-  2.3 

81 

7 

30 

22 

0 

3 

1.86 

-  1.58 

.49 

2 

0.0 

9 

LAWRENCE 

56.6 

-  0.5 

84 

6 

32 

8 

0 

1 

1.25 

-  1.98 

.31 

10 

0.0 

6 

3 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

LOWELL 

58.8 

1.0 

85 

6 

33 

8 

0 

0 

1.47 

-  1.84 

.46 

10 

0.0 

9 

3 

MIDDLETON 

55.8 

78 

6 

34 

8 

0 

0 

1.52 

-  1.15 

.36 

2 

0.0 

8 

3 
0 
6 
5 
3 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

50.5 

-  1.8 

65 

12+ 

35 

21 

0 

0 

.86 

-  1.99 

.20 

1+ 

0.0 

10 

NEW  BEDFORD 

54.2 

-  2.0 

76 

7 

36 

9 

0 

0 

3.04 

-   .70 

1.18 

30 

0.0 

11 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

53.4 

-  1.1 

77 

27 

29 

8 

0 

1 

2.91 

-   .16 

.85 

18 

0.0 

12 
7 

PLYMOUTH 

55.3 

-  0.5 

80 

7 

34 

8+ 

0 

0 

2.31 

-   .99 

.67 

30 

0.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

NEW  ENGLAND 

Tabia  2-Coiibnued 

MAT   1950 

Tampetatura 

Piadpitabon 

1 

No.  oi  Dayi 

1 

Snow.  Slaet,  Hail 

No.  of  Dayi 

si 

• 

» 

2 

Subon 

i 

1 

1 

1 

X 

§ 

s 

i 

8 

. 

J3 
• 

i 

1 

J 

8 

0 

J3 

V 

& 
1 

3 

°  1 

s  (5 

a 
o 

a 

a 

a 

i 

1 

M 

2 

& 

Data 
Mu. 

1 

3 
i2 

1 

1 

1 

a 

0 

S 

o 

8 

§ 

ROCKPORT   1   ESE 

52.9 

-    1.6 

75 

7 

33 

1 
8+           0 

0 

1.05 

-    2.27 

.35 

1 

0.0 

5 

2 

0 

SANDWICH 

53.2 

74 

7 

38 

8             0 

0 

3.75 

2.51 

30 

0.0 

7 

3 

1 

SBELBURNE   FALLS 

54. 6 

0.1 

81 

7 

32 

8             0 

1 

4.10 

.66 

.58 

19 

0,0 

17 

8 

0 

SPRINGFIELD 

59.4 

0.3 

85 

6 

33 

8             0 

0 

3.83 

.11 

0.0 

11 

0 

STOCKBRIDCE 

54.5 

-   0.9 

79 

6 

27 

9             0 

2 

3.20 

-       .29 

.63 

18 

0.0 

14 

5 

0 

SWAMPSCOTT 

52.1 

-    1.8 

75 

21 

31 

8 

0 

1 

1.26 

-1.57 

.41 

30 

0.0 

9 

2 

0 

TADinw 

55.3 

-    0.4 

79 

7 

30 

21 

0 

3 

2.64 

-       .72 

.72 

10 

0.0 

10 

4 

0 

TULLT   DAM 

56.3 

80 

27+ 

28 

9 

0 

4 

3.48 

.75 

25 

0.0 

12 

6 

0 

TURNERS   FALLS 

56.6 

-    1.5 

82 

6 

30 

9 

0 

2 

3.82 

.42 

.61 

10 

0.0 

12 

7 

0 

WALPOLE 

54.9 

79 

6 

33 

8+ 

0 

0 

1.84 

.42 

30 

0.0 

9 

3 

0 

WESTFIELD   2  NE 

56.8 

0.4 

86 

6 

34 

8+ 

0 

0 

4.22 

.40 

1.11 

25 

0.0 

13 

7 

1 

WESTON   2   NW 

56.8 

-    0.5 

85 

7 

30 

22 

0 

2 

1.70 

-    1.29 

.47 

1+ 

0.0 

5 

4 

0 

WESTOVER   FIELD 

57.2 

84 

6 

32 

8 

0 

1 

4.25 

1.19 

25 

0.0 

11 

7 

1 

WILLARD  BROOK  STA   FOREST 

57.  IM 

83 

6 

30 

8+ 

0 

2 

1.02 

30 

0.0 

WORCESTER  AIRPORT 

54.4 

81 

6 

29 

8 

0 

1 

3.16 

.92 

25 

0.0 

9 

6 

0 

WORCESTER    1 

55.8 

-    1.6 

83 

6 

30 

22 

0 

2 

3.26 

-       .40 

.83 

25 

0.0 

9 

6 

0 

STATE 

55.3 

2.53 

NEW   HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

52. 6M 

0 

1.92 

0.0 

12 

0 

BERLIN 

52.8 

0.6 

82 

25 

23 

8 

0 

8 

1.40 

-1.54 

.38 

19 

0.0 

9 

2 

0 

-jETHLEHEM 

53.6 

0.8 

81 

27 

20 

8 

0 

5 

2.05 

-       .80 

.46 

30 

0.0 

9 

3 

0 

BLACKWATER  DAN 

55.8 

80 

6+ 

28 

8 

0 

2 

2.10 

.70 

19 

0.0 

9 

4 

0 

CAMPTON 

1.70 

.35 

18 

0.0 

11 

2 

0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

55.6 

2.7 

81 

6 

30 

8+ 

0 

2 

1.61 

-    1.40 

.50 

19 

0.0 

6 

3 

0 

DURBAN 

55.7 

1.0 

86 

6 

32 

22 

0 

1 

1.04 

-    1.83       1         .38 

30 

0.0 

8 

1 

0 

EAST  DEERING 

55.0 

77 

6 

29 

8+ 

0 

3 

2.14 

1         .86 

19 

0.0 

9 

3 

0 

FABTAN 

48. 5M 

80 

28 

17 

8 

0 

14 

1.75 

.67 

14 

T 

8 

2 

0 

FIRST  CONH   LAKE 

49.6 

1.1 

80 

27+ 

17 

8 

0 

9 

2.07 

-    1.81 

.46 

19 

0.0 

5 

1 

10 

4 

0 

FRANKLIN   1   NW 

56.3 

1.2 

82 

6 

27 

8 

0 

3 

1.87 

-    1.32 

.52 

30 

0.0 

8 

3 

0 

FRANKLIN   FALLS   DAN 

56.1 

83 

6 

27 

9 

0 

4 

1.64 

.52 

30 

0.0 

8 

3 

0 

GLENCLIFF   2   NW 

53.0 

1.2 

77 

6 

22 

8 

0 

3 

2.28 

-    1.06 

.64 

19 

0.0 

13 

3 

0 

HANOVER 

55.0 

0.3 

80 

27 

28 

8+ 

0 

3 

1.45 

-    1.65 

.37 

18 

0.0 

10 

2 

0 

KEENS    1    S 

56.8 

1.5 

81 

27 

24 

9 

0 

4 

2.30 

-       .81 

.63 

19 

0.0 

12 

4 

0 

LAKEPORT    1 

56.8 

82 

26+ 

28 

8 

0 

2 

0.0 

LEBANON   AIRPORT 

54.7 

83 

6 

23 

9 

0 

5 

1.77 

.60 

18 

0.0 

8 

2 

0 

MANCHESTER 

54.9 

-    1.5 

76 

6+ 

32 

8 

0 

1 

0.0 

MASSABESIC   LAKE 

55.5 

82 

7 

29 

8+ 

0 

6 

1.49 

.50 

30 

0.0 

9 

3 

0 

NASHUA   3   N 

54. 7M 

-    1.6 

85 

7 

28 

22 

0 

4 

1.35 

-    1.65 

.35 

30 

0.0 

9 

1 

0 

NEW   LONDON 

52.5 

77 

6 

24 

8 

0 

3 

2.58 

.80 

18 

0.0 

8 

5 

0 

PETERBORO   2S 

55.4 

80 

6 

28 

8 

0 

3 

2.16 

.80 

19 

0.0 

10 

4 

0 

PINKBAN    NOTCH 

50.9 

0.9 

78 

23 

20 

8 

0 

5 

3.25 

-    1.47 

1.33 

30 

T 

12 

5 

1 

PLYMOUTH 

83 

27 

27 

8 

0 

4 

1.73 

-    1.32 

.90 

30 

0.0 

4 

2 

0 

SORRY   MOUNTAIN   DAM 

56.3 

80 

27 

24 

9 

0 

4 

2.30 

.62 

19 

0.0 

10 

5 

0 

TUCEERMAN    RAVINE 

44.6 

66 

26+ 

10 

8 

0 

8 

3.80 

1.44 

30 

1.6 

21 

1 

10 

1 

WEST   LEBANON   1   SW 

55.2 

84 

28 

25 

9 

0 

5 

1.45 

.38 

19 

0.0 

10 

2 

0 

WINDHAM 

54.9 

86 

6 

26 

9 

0 

7 

1.42 

.48 

30 

0.0 

8 

3 

0 

WOLFEBORO  FALLS 

56.4 

82 

6 

28 

8 

0 

3 

.97 

-    1.90 

.30 

30 

0.0 

6 

1 

0 

WOODSTOCK 

54.2 

81 

27 

27 

8 

0 

6 

2.00 

.96 

30 

0.0 

9 

3 

0 

STATE 

54.1 

1.91 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

34.9 

-    0.8 

55 

27+ 

-      1 

8 

0 

19 

2.78 

-    2.94 

.55 

19 

7.3 

4 

19 

15 

6 

0 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

51.2 

-    1.6 

67 

30 

38 

8 

0 

0 

3.33 

-       .15 

.65 

30 

0.0 

9 

8 

0 

GREENVILLE 

55. 3M 

77 

6 

32 

8 

0 

1 

3.40 

.87 

30 

0.0 

11 

5 

0 

KINGSTON 

53.3 

-    1.7 

75 

7+ 

33 

8 

0 

0 

3.02 

-       .84 

.74 

10 

0.0 

11 

7 

0 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT 

54.8 

78 

21 

36 

8 

0 

0 

2.51 

.59 

30 

0.0 

10 

5 

0 

PROVIDENCE   WB  CITY 

56.6 

-    1.9 

79 

7 

37 

8 

0 

0 

2.15 

-       .74 

.56 

29 

0.0 

10 

4 

0 

STATE 

54.2 

2.88 

VERMONT 

BELLOWS   FALLS 

56.4 

85 

27 

28 

9 

0 

2 

2.35 

-       .49 

.53 

19 

0.0 

14 

4 

0 

BLOOHFIELD 

54.5 

2.8 

85 

27 

23 

8+ 

0 

9 

1.62 

-    1.51 

.32 

25 

0.0 

12 

2 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

56.5 

0.0 

86 

27 

27 

8 

0 

5 

1.58 

-1.27 

.56 

31 

0.0 

12 

1 

0 

CAVENDISH 

55. 6 

2.4 

83 

6 

27 

9 

0 

6 

2.77 

-       .45 

.57 

18 

0.0 

12 

5 

0 

CHELSEA   2   S 

51.9 

-    0.5 

82 

28 

22 

9 

0 

12 

1.67 

-    1.35 

.28 

18 

0.0 

12 

4 

0 

CORNWALL  1   N 

56. 8M 

0.6 

84 

27+ 

27 

8 

0 

3 

1.16 

-    1.72 

.40 

18 

0.0 

6 

2 

0 

DORSET   1   S 

54.3 

82 

26+ 

21 

9 

0 

6 

2.52 

.52 

18 

0.0 

7 

6 

0 

EAST   BARNETT 

53.7 

-    0.4 

82 

28 

26 

8+ 

0 

4 

1.48 

-1.52 

.32 

19 

0.0 

10 

3 

0 

ENOSBURG   FALLS 

56.6 

2.2 

86 

26+ 

22 

9 

0 

5 

1.57 

-    1.91 

.47 

13 

0.0 

8 

3 

0 

LEMINGTON  3   NE 

52.  DM 

84 

27 

21 

8 

0 

11 

1.72 

.67 

18 

T 

8 

2 

0 

MIDDLESEX 

54.6 

84 

28 

26 

9 

0 

5 

1.28 

.26 

19 

0.0 

11 

2 

0 

MONTPELIER   APT 

54.1 

81 

6 

24 

8 

0 

4 

1.67 

.45 

19 

0.0 

12 

3 

0 

NEWPORT 

54.8 

-    0.3 

87 

27 

24 

8 

0 

5 

1.30 

-    1.77 

.31 

13 

0.0 

12 

2 

0 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

55.0 

2.2 

81 

27 

26 

8 

0 

6 

1.54 

-    1.21 

.33 

19 

0.0 

10 

1 

0 

ROTLAND   1    SE 

56.0 

1.0 

82 

27 

26 

8+ 

0 

4 

1.81 

-    1.58 

.59 

18 

0.0 

10 

3 

0 

SAINT  ALBANS 

57.9 

2.4 

83 

27+ 

26 

8 

0 

2 

1.49 

-1.56 

.28 

18 

0.0 

12 

1 

0 

SAINT   JOHNSBURY 

56.4 

-    0.8 

85 

27+ 

20 

9 

0 

5 

1.34 

-1.56 

.35 

19 

T 

8 

1 

0 

SOMERSET 

48.5 

-   0.6 

76 

7+ 

0 

12 

3.92 

-       .25 

.71 

19 

0.0 

15 

9 

0 

WEST  BURKE 

50.8 

86 

28 

21 

9 

0 

16 

1.02 

-    2.36 

.24 

19+ 

0.0 

10 

0 

WILDER   1   E 

51. 4M 

22 

9 

0 

7 

1.52 

-    1.03 

.31 

19 

0.0 

10 

2 

0 

WOODSTOCK 

56.0 

1.9 

84 

28 

26 

8+ 

0 

5 

1.99 

-    1.31 

.54 

18 

0.0 

6 

4 

0 

STATE 

1 

54.4 

1.78 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

fS 

COHireCTICDT 

ANSONIA 

.11 

.3^ 

.33 

.11 

.43 

.28 

.13 

.62 

.2! 

.6! 

.01 

.42 

.05 

.83 

4.57 

BAKERS7ILLK 

• 

.3« 

.15 

.10 

« 

.30 

.10 

• 

• 

1.4: 

• 

• 

.43 

.04 

.70 

3.63 

BARKHAllSraD 

.OS 

.2S 

.08 

.37 

.11 

.06 

.1< 

.5( 

.94 

.12 

.14 

.47 

.02 

.02 

.56 

3.95 

BLOOBFIEUD                                 R 

.32 

.02 

.04 

.10 

.20 

.22 

.74 

.40 

.48 

.04 

.60 

.08 

3.24 

BRIDGEPORT 

.43 

T 

.57 

.08 

.26 

.04 

.30 

.84 

.04 

.95 

.04 

.15 

.96 

.04 

T 

4.70 

BRIDGEPORT  WB  AP                  Z 

.30 

.01 

.37 

.02 

.01 

.30 

.03 

.01 

T 

.48 

.53 

.01 

T 

.76 

.02 
.19 

.03 

.90 

.01 

.06 

3.85 

BRISTOL 

.34 

.32 

.12 

.08 

.11 

.02 

.17 

.60 

.55 

.19 

.27 

.05 

.01 

.51 

.16 

3.69 

BtTLLS   BRIDGE   DAU 

.08 

.26 

.20 

.06 

.15 

.16 

.1< 

.89 

.55 

.01 

.33 

.64 

.13 

.05 

.62 

4.29 

BURLIHGTON 

.06 

.37 

.58 

.06 

.12 

.16 

.03 

.0! 

.51 

.56 

.24 

.20 

.30 

.01 

.60 

3.84 

CANDLEWOOD   LAKE                     R 

.62 

.02 

.41 

.07 

.61 

.55 

.91 

.09 

.83 

.14 

.03 

.42 

.01 

V6.64 

COCKAPONSET  FOREST    RANG 

.42 

.45 

.11 

.51 

.08 

.2! 

.59 

.38 

.9e 

.52 

.34 

.36 

4.97 

COLCHESTER 

.IS 

.26 

.01 

.14 

.08 

.13 

.54 

T 

.03 

.02 

.72 

.42 

.01 

.65 

.53 

.44 

.05 

.84 

.01 

5.03 

COLLIHSVILLE 

.06 

.33 

.36 
.18 

.11 

.12 

.13 

T 

.03 

.06 

.51 

.57 

.23 

.16 

.29 

.03 

.01 

.55 

3.55 

CREAM  HILL 

.45 

.31 

.10 

.30 

.90 
.80 

.5( 

.70 

.05 

.81 

4.10 

DANBURY 

.33 

.21 

.05 

.55 

T 

.02 

T 

.40 

.17 

T 

.73 

.13 

.13 

.58 

.06 

T 

4.16 

DERBY 

.28 

.26 

.22 

.16 

.41 

.28 

.02 

.21 

.59 

.24 

.66 

.02 

.35 

' 

.12 

.86 

4.68 

EASTOD   LAKE   RESERVOIR 

.46 

.37 

.42 

T 

T 

.03 

.35 

.76 

.06 

.66 

.12 

.26 

.83 

.10 

T 

4.42 

FALLS  VILLAGE 

.25 

.16 

.41 

.07 

T 

.0! 

.91 

.72 

.02 

1.00 

.15 

.01 

.55 

.02 

4.29 

GREENWICH 

.38 

T 

.03 

.2i 

T 

.17 

T 

I 

.oe 

.42 

.49 

.15 

.75 

.18 

.17 

.81 

.02 

.06 

3.91 

GROTON 

.22 

.35 

.06 

.91 

.51 

.09 

.82 

.03 

.97 

1.04 

T 

.82 

.64 

6.46 

HARTFORD                                      R 

.30 

.15 

.od 

.30 

.07 

.65 

.10 

.35 

.52 

.04 

.40 

.05 

2.99 

HARTFORD  WB  AIRPORT           Z 

.31 

.0< 

.02 

.01 

.23 

T 

T 

.01 

T 

.11 

.64 

.07 

.31 

.48 

.05 

.48 

.04 

T 

2.82 

HEKLOCKS   RESERVOIR 

.55 

.46 

.04 

.30 

.45 

.75 

.10 

.64 

.09 

.36 

1.20 

_ 

- 

JEWETT  CITY                               R 

.26 

.05 

.68 

.20 

.11 

.55 

.03 

.72 

.92 

.03 

.44 

.74 

4.73 

LAKE    KONOUOC 

.14 

.22 

.37 

.07 

.32 

.52 

.06 

.16 

.62 

.51 

.36 

2.00 

.83 

1.24 

7.42 

MANCHESTER 

.08 

.3< 

.05 

.18 

.13 

T 

T 

.31 

.4^ 

.26 

.19 

.83 

T 

.55 

3.36 

MEAD    POKD   RESERVOIR 

.28 

.31 

.01 

.32 

.12 

.01 

.13 

.10 

.05 

.40 

.48 

.30 

.01 

.74 

.01 

.30 

.03 

.10 

.74 

4.44 

MIDDLE TOWN 

.56 

T 

.46 

.Oi 

.33 

.12 

.09 

.54 

.41 

.48 

.09 

.44 

.29 

.30 

4.19 

HORAWE  FOREST   RANGER   ST 

.10 

.1( 

.10 

.05 

T 

.23 

.15 

.04 

.04 

.26 

.97 

.72 

.28 

.55 

.20 

.02 

.03 

.79 

4.69 

UOODUS    RESERVOIR                  R 

.32 

.49 

.04 

.54 

.05 

.25 

.68 

.25 

1.25 

.49 

.58 

.15 

5.09 

MOUNT  CARMEL 

.26 

.27 

T 

.44 

.14 

T 

.33 

.29 

T 

T 

.21 

.54 

.24 

T 

.52 

.09 

.25 

T 

T 

.10 

.54 

T 

4.22 

NATCHAUG  FOREST    RANGER 

.47 

.04 

.32 

.02 

.02 

.80 

.12 

.50 

1.57 

.83 

.10 

4.79 

NATHAN    HALE    STATE   FRST 

.54 

.04 

.03 

.40 

.05 

.11 

.53 

.17 

.70 

1.27 

.08 

.50 

.24 

4.66 

NEW   HARTFORD 

.04 

.31 

.05 

.07 

.22 

.12 

.03 

.05 

.46 

.84 

.16 

.17 

.39 

.02 

.5. 

3.52 

NEW   HAVEN   WB  AIRPORT        Z 

.35 

T 

.37 

.04 

T 

.37 

T 

.01 

.04 

T 

.44 

.48 

.03 

.60 

.16 

.05 

.67 

.04 

T 

3.65 

NEWINGTON                                   R 

.32 

.14 

.06 

.06 

.04 

.16 

.24 

.68 

.44 

.48 

.02 

.52 

.03 

3.19 

NEW   LONDON 

.31 

T 

.35 

.05 

.75 

.46 

.09 

.74 

.23 

1.20 

1.08 

.01 

.33 

1.17 

6.77 

NORFOLK    2   SW                            Z 

.14 

.23 

.02 

.05 

T 

.32 

.16 

.06 

.05 

T 

.41 

.81 

.59 

.01 

.34 

.21 

.31 

.01 

.04 

.62 

T 

4.38 

NORTH   KENT 

.29 

.11 

.03 

.04 

.03 

T 

.01 

.54 

.99 

.42 

T 

.76 

.10 

T 

T 

.55 

T 

3.87 

NORTH    STAMFORD    RESERVOI 

.31 

.27 

.02 

.23 

.13 

.10 

.12 

.07 

.41 

.46 

.30 

.53 

.32 

.06 

.15 

.78 

4.26 

NORWALK 

.29 

.03 

.33 

.05 

.21 

.20 

.40 

.65 

.11 

.86 

.15 

.23 

1.02 

4.53 

NORWICH    3    ESE 

.34 

.18 

.09 

.60 

.02 

.22 

.19 

.63 

.13 

.80 

1.59 

.03 

.35 

1.07 

6.24 

PEOPLES    FOREST    RANGER   S 

.08 

.29 

.09 

T 

.36 

.08 

T 

.06 

.18 

.64 

.60 

.12 

.24 

.42 

.01 

.01 

.60 

3.78 

POTNAM 

.55 

.05 

.41 

.01 

T 

.02 

.08 

.72 

.05 

.36 

1.10 

.43 

.84 

4.62 

PUTNAM   HEIGHTS                  //R 

.37 

.27 

.07 

.48 

.02 

.31 

.85 

.33 

.5. 

3.28 

PDTNAM    LAKE 

.33 

.25 

.03 

.16 

.11 

.08 

.05 

.32 

.36 

.30 

.47 

.06 

.34 

.16 

.65 

3.67 

ROCKVILLE                                   R 

.48 

.05 

.47 

.05 

.30 

.37 

.03 

.48 

.65 

.46 

.05 

3.39 

ROCKWOOD  LAKE 

.34 

.18 

.01 

.23 

.12 

.09 

.05 

.33 

.36 

.25 

.61 

.04 

.21 

.11 

.56 

3.49 

ROCKY    RIVER   DAM 

.09 

.35 

.35 

.11 

.16 

.09 

.02 

.25 

.73 

.57 

.02 

.50 

.43 

.00 

.03 

.66 

4.45 

ROUND   POND 

.44 

.30 

T 

.50 

.05 

.30 

.75 

.20 

.52 

.10 

.23 

.61 

.06 

4.06 

SALISBORV 

.39 

.01 

.06 

.03 

.90 

.07 

.03 

.56 

.63 

.52 

.26 

.11 

.10 

.52 

3.79 

3AUGATUCK    RESERVOIR 

.50 

T 

T 

.36 

.10 

.42 

.34 

.65 

.13 

.62 

.05 

.27 

.84 

.10 

4.38 

SHEPAOG    DAM                              Z 

.37 

.41 

.05 

.22 

.02 

.04 

.61 

.67 

.06 

.86 

.14 

.02 

.65 

.01 

4.13 

SHUTTLE   MEADOW    RESERVOI 

.11 

.29 

.35 

.11 

T 

.05 

.09 

.13 

.46 

.54 

.32 

.14 

.29 

.06 

.05 

.53 

T 

3.52 

STAFFORD   SPRINGS 

.08 

.32 

.05 

.29 

.15 

.05 

.03 

.43 

.21 

.16 

.90 

.99 

.58 

4.24 

STEVENSON  DAM 

.17 

.36 

.32 

.12 

.31 

.42 

.02 

.12 

.63 

.44 

.03 

.49 

.04 

.29 

T 

.83 

4.59 

STORRS                                           Z 

.48 

.06 

T 

.30 

T 

T 

.05 

.06 

.82 

.04 

.80 

1.01 

.59 

.18 

T 

4.37 

THOMPSONVILLE 

.04 

.36 

.06 

.22 

.08 

.01 

.04 

.34 

.38 

.18 

.17 

.85 

.66 

3.39 

TORRINGTON    1 

.32 

.47 

.34 

• 

• 

1.42 

.35 

.17 

.5. 

3.66 

TORRINGTON    2 

.35 

.28 

.45 

.10 

.08 

.16 

.05 

.12 

.65 

.62 

.21 

,11 

.12 

.01 

.46 

3.77 

TRAP   FALLS    RESERVOIR 

.50 

.34 

.08 

.39 

.36 

.80 

.10 

.19 

.05 

.42 

.89 

.02 

4.14 

WASHINGTON 

.38 

T 

.72 

.24 

.45 

T 

.66 

.70 

.32 

.85 

.10 

.24 

.55 

.10 

T 

5.31 

WATERBDRY 

.39 

.33 

.08 

.28 

.32 

.89 

.21 

.30 

.16 

.11 

.61 

.03 

3.71 

SATERBURY  CITY  HALL           Z 

.21 

.31 

_ 

.26 

.42 

.70 

.02 

.23 

.09 

.06 

.55 

_ 

- 

WESTBllOOK 

.29 

.30 

.07 

.69 

.23 

.22 

.55 

.12 

1.31 

.50 

.05 

.51 

.57 

.02 

5.43 

WEST   HARTFORD 

.06 

.31 

.14 

.10 

.16 

.07 

.01 

.08 

.50 

.58 

.25 

.17 

.53 

.04 

.09 

.58 

.01 

3.68 

WEST  BARTLAND 

• 

.39 

# 

.28 

« 

• 

1.78] 

• 

• 

.94 

* 

.62 

4.01 

WHICVILLE   RESERVOIR 

.04 

.24 

.42 

.08 

.12 

.13 

.02 

.11 

.51 

.53 

.19 

.24 

.19 

.02 

.01 

.55 

3.40 

WILLIMANTIC 

.10 

.38 

_ 

- 

T 

.46 

.02 

.01 

.60 

.30      T 

* 

1.10 

1.29 

.01 

.02 

- 

.74 

_ 

- 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY 

.40 

T 

.04 

.02 

.07 

.26 

T 

T 

.03 

T 

.14 

.78 

.03 

.39 

.79 

.05 

.50 

.08 

T 

3.58 

WOLCOTT   RESERVOIR 

.10 

.31 

.30 

.15 

.10 

.05 

.08 

.52 

.67 

.20 

.30 

.25 

.05 

.08 

.70 

3.86 

WOODBURY 

.12 

.21 

.24 

.12 

.15 

.27 

.07 

.22 

.60 

.38 

T 

.18 

.09 

.17 

.01 

.79 

.02 

3.64 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT                     Z 

.09 

T 

.11 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

.44 

.05 

.71 

BANGOR 

.05 

.15 

.15 

.35 

BAR  HARBOR 

.11 

.07 

.03 

.01 

T 

.48 

.02 

.14 

T 

.09 

.95 

BELFAST 

.19 

T 

T 

T 

.19 

T 

.16 

.54 

BETHEL 

.29 

.18 

.05 

.10 

.09 

.27 

.02 

1.00 

BRASSDA   DAM 

.06 

.16 

T 

.08 

T 

T 

.11 

T 

.14 

.41 

.96 

CARIBOU   WB  AIRPORT             Z 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

.08 

.57 

T 

.01 

.67 

CLAYTON   LAKE                            R 

.03 

.15 

.49 

.03 

.23 

.93 

CORINNA 

.32 

.01 

.02 

.08 

.14 

.30 

.87 

EASTPORT  WB  CITY                  Z 

.15 

T 

T 

.01 

T 

.26 

T 

.02 

.14 

.14 

.02 

T 

.01 

.75 

EAST   WINTHROP 

.15 

.01 

T 

.05 

.03 

.09 

T 

.06 

.40 

.79 

ELLSWORTH 

.20 

.19 

.10 

.03 

.52 

EUSTIS                                           2 

• 

.20 

.05 

T 

T 

.20 

• 

.10 

.55 

FARMINOTON 

.34 

.02 

.16 

.05 

T 

.04 

.06 

.03 

.02 

.05 

.61 

1.38 

FORT   FAIRFIELD 

.01 

.39 

• 

.56 

.96 

FORT   KENT   I'SE 

.20 

.42 

.30 

.15 

.10 

1.17 

FORT   KENT                                   K 

.67 

.50 

.07 

1.24 

GARDINER 

.17 

.01 

.01 

.07 

.19 

.02 

T 

.58 

1.05 

GILEAD                                           Z 

.15 

.28 

.10 

.25 

.19 

.09 

.39 

1.45 

GRAND  LAKE   STREAM                R 

.11 

.08 

.08 

.08 

.15 

.06 

.56 

GREENVILLE                                 Z 

.07 

.01 

.02 

.03 

.06 

.15 

.10 

.30 

.72 

1.46 

HIRAM 

.27 

T 

.03 

.08 

.04 

.06 

.05 

.02 

.33 

.03 

.91 

HOULTON  AIRPORT 

T 

T 

.01 

T 

.25 

.05 

.40 

.03 

T 

.02 

.76 

HOULTON    1   NE                            Z 

T 

T 

.10 

.10 

.10 

.35 

.02 

.67 

JACKMAN    I    NNW 

.08 

.13 

.02 

.07 

.30 

JONESBORO 

.20 

.01 

.16 

.171 

.03 

.57 

LEWISTON 

.20 

.02 

.06 

.01 

T 

T 

.01 

T 

.03 

i 

.03 

T 

.27 

.31 

.84 

MACHIAS 

.20 

.24 

.02 

.08' 

.05 

.5. 

MADISON 

.26 

.02 

.06 

T 

.01 

.11 

T 

T 

T 

.70 

1.16 

MIDDLE   DAM 

.12 

.12 

.02 

.14 

.03 

.26 

.04 

.07 

.80 

MILLINOCKET 

.04 

T 

.04 

.22 

T 

.22 

T 

.52 

MILLINOCKET   AIRPORT           Z 

.03 

.01 

T 

.04 

T 

T 

.20 

T 

.19 

T 

T 

T 

.28 

.75 

MILLINOCKET   DAM 

.25 

.13 

.35 

.22 

.95 

MILTON 

.25 

.10 

.05 

.04 

.06 

_ 

- 

_ 

- 

MOOSEHEAD 

.09 

.12 

T 

.04 

.01 

T 

.15 

.01 

.13 

.25 

.80 

NORTH  ANDOYER                          R 

.22 

.05 

.02 

.17 

.14 

.17 

.43 

1.20 

NORTH   BRIDGTON 

.26 

.04 

.10 

.02 

.03 

.12 

.14 

.06 

.07 

.39 

.08 

1.31 

OLD  TOWN 

.23 

.03 

.09 

.18 

1 

.02 

.55 

OLD  TOWN  AIRPORT                  Z 

.22 

T 

.12 

.19 

.02 

1 

T 

.55 

ORONO 

.26 

^ 

T 

.13 

... 

.48 
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Table  3-Cbntuiued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  oi  month 

1 

1               1 ! ' 

1 

2 

3       4 

s 

6 

JL 

8 

9      10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

PORTLAKD 

.34 

T 

T 

T 

T 

T          .43 

.03 

T 

.05 

T 

T 

T 

.03 

.80 

.01 

1,69 

PORTLAND   «B  AIRPORT 

X 

.39 

T 

I 

T 

T 

T          .44 

.03 

T 

.08 

T 

T 

T 

.03 

.63 

.01 

1.95 

PR£KTISS 

.12 

1 

I 

.38 

.10 

.01 

.28 

- 

- 

.01 

- 

PUSqUE    ISLI 

.16 

.74 

T 

.90 

RIPOGEIIVS    DAM 

• 

.03                   .OS 

.01 

.34      .10 

.06 

.33 

.01 

.01 

.84 

ROCKLAIO) 

.22 

OS 

.01 

T 

.29 

.12 

T 

T 

.35 

1.02 

BOCKLAMD    1    ■ 

B 

.21 

1 

.» 

.08 

.02 

.02 

.24 

.88 

RUIIFORD   3    S« 

.28 

.01                 .14 

•" 

.07 

.08 

.09 

.10 

.05 

.32 

.02 

1.19 

RUVTORT    ISSE 

Z 

.21 

.OT 

T 

T 

.01 

.06 

T 

T 

.04 

.05 

.25 

.69 

SKOVHSGAN 

H 

.2« 

.0. 

.05 

.08 

.18 

.45 

1.12 

S0VT8    WKST   HARBOR 

R 

21 

!     .04 

.41 

.03 

.07 

.25 

1.01 

S<)VA   PAK    DAM 

; 

.14 

.33 

T 

.08 

.56 

.05 

1.16 

SDXDAV    RirU 

R 

.22 

.111 

.08 

.17 

.14 

.86 

1.38 

»AIIS  FALI-S 

R 

.27 

I     .08      .03 

.10 

.17 

.12 

.04 

.63 

1.44 

m  roRxs 

.11            1 

T 

.09 

.15 

.40 

.75 

OKITY 

.29 

.01                   .06 

.05 

.16 

.06 

.63 

UPPER  DAI 

.28 

14       .01 

.01 

.01 

.04 

.16 

.02 

.10 

.21 

.05 

.07 

1.10 

VAKCEBORO 

T 

.15                   .05 

.10 

.10 

- 

- 

- 

• 

.35 

- 

T 

- 

IIKSLO" 

.24 

.08 

.08 

.10 

.36 

.84 

VOOOLAKD 

.13 

T 

.04 

T 

.23 

.16 

.11 

.67 

HASSACHVSETT^ 

AOAJIS 

.15 

.27 

.50 

.25 

.40 

.02 

.01 

.25 

.94 

.25 

.04 

.19 

.28 

.01 

.41 

3.97 

AIBSRST 

Z 

.34 

1 

.02 

.38 

.01 

.26 

.42 

.41 

.45 

.37 

.11 

2.77 

ASUBOIUIBAll 

.03 

.28 

1 

T 

T 

.44 

.10 

.05 

T 

T 

.03 

.46 

.31 

T 

.06 

T 

.69 

.04 

2.49 

ASHLAro 

.01 

39 

.22 

.10 

T 

.04 

.25 

T 

.02 

.04 

.52 

.01 

1.60 

ATHOL 

.44 

.03 

.46 

.11 

.05 

.17 

.50 

.23 

.03 

.15 

.47 

2.64 

BEECH»OOD 

.01 

.33 

T 

T 

T      1                               .23 

.08 

T 

T 

.10 

.04 

.48 

.10 

T 

.16 

.12 

1.65 

BELCHERTOTO 

.03 

.35 

.03 

.32 

.16 

.02 

.01 

.08 

.41 

.16 

.05 

.27 

.47 

.65 

3.01 

BILLERICA 

.26 

T 

.52 

T 

.04 

.20 

.02 

T 

T 

.05 

.37 

1.46 

SiaCB   BILL   DAH 

z 

.30 

.02 

T 

.59 

.05 

.16 

.55 

T 

.06 

.24 

.13 

.40 

2.50 

BUn   BILL 

z 

.31 

T 

.S3 

T 

.10 

.10 

.31 

.04 

T 

.04 

.17 

.26 

1.85 

BOSTOK   IB  AIRPORT 

z 

.39 

T 

T 

T 

T 

.37 

T 

T 

.09 

.30 

.01 

T 

.02 

T 

T 

.16 

.21 

T 

1.55 

BOYLSTOH 

.37 

T 

T 

.37 

• 

• 

.45 

• 

• 

.22 

• 

• 

.69 

2.10 

BROCtTOIl 

.24 

.02 

T 

.18 

.07 

T 

.03 

.19 

.10 

.09 

T 

.35 

1.27 

CAKBRIDGE 

R 

.46 

.42 

.02 

.27 

.08 

.44 

1.69 

CHATHAII 

.36 

.06 

.02 

.47 

.04 

.09 

.07 

.04 

T 

T 

.13 

T 

1.28 

CHESTER 

13 

.34 

.02 

. 

.39 

.23 

.06 

.39 

.69 

.38 

, 

.55 

.71 

.06 

.63 

4.58 

CHESTERPIELD 

.10 

.42 

.03 

.32 

.08 

.05 

T 

.43 

.75 

.53 

.01 

.87 

.74 

T 

.76 

5.09 

CHESnnn-  bill 

.02 

.50 

.36 

.18 

.08 

.31 

.04 

.02 

.19 

.29 

1.99 

CLIBTOH 

.34 

T 

.01 

.02 

.39 

.01 

.01 

.31 

.05 

.05 

.05 

.58 

.02 

1.84 

COBASSET 

T 

.33 

.19 

.17 

T 

T 

.07 

.10 

.36 

.09 

.05 

.16 

.08 

1.50 

COLDBROOK 

.03 

.36 

.04 

.03 

.56 

.24 

.02 

.01 

.04 

.37 

.36 

.05 

.27 

1.14 

.01 

.03 

. 

.71 

4.27 

BA9T   WARSHAU 

.03 

.24 

T 

T 

.13 

.52 

.09 

T 

.38 

.55 

.43 

2.87 

5.24 

BDCARTOWK 

.16 

.27 

.09 

.02 

.24 

.11 

.20 

.04 

.58 

.08 

1.79 

PALL   RI7ER   2   HE 

.31 

T 

.03 

.84 

.13 

.04 

.36 

.01 

T 

.04 

.27 

.20 

2.23 

PITCHBURG 

.02 

.29 

.01 

.33 

.12 

.04 

.02 

.29 

.23 

.04 

.01 

.69 

.19 

2.28 

rRABtNCHAII 

.01 

.45 

.39 

.04 

T 

.04 

.24 

.01 

T 

.56 

.01 

1.75 

rHAKELIK 

T 

.40 

T 

.22 

.08 

.15 

.11 

.26 

.08 

.27 

.60 

.02 

2.19 

GARDHER 

.03 

.27 

.32 

.06 

.02 

.04 

.38 

.31 

T 

.15 

.01 

.03 

.60 

.05 

2.29 

GBOTOK 

.01 

.25 

.01 

T 

1                  .43 

.04 

.01 

T 

T 

T 

.11 

.17 

.03 

.01 

.48 

.13 

1.68 

HARD»ICK 

.30 

.03 

1     .39|     .18 

.03 

.01 

.08 

.43 

.21 

.16 

.19 

.96 

.04 

.61 

3,65 

UATCBVILLE 

.04 

.22 

T 

.12 

.46 

.04 

.15 

.25 

.35 

1.08 

2.71 

BATERMILL 

.21 

T 

T 

.16 

T 

.01 

T 

.27 

T 

.02 

T 

.06 

.34 

.01 

1.11 

HEATH 

.16 

.34 

.04 

.05 

T 

.52 

.14 

.15 

.48 

.70 

.42 

T 

T 

.72 

T 

.29 

.62 

.02 

4.65 

BOLIOO 

.07 

.34 

.03 

.28 

.10 

I 

.01 

.17 

.43 

.15 

.11 

.55 

1.02 

T 

.50 

3.85 

BOOSAC   TOKKEL 

.20 

.32 

.05 

.01 

.62 

.29 

.22 

.04 

.02 

.46 

.69 

.29 

.01 

.39 

.28 

.03 

.62 

T 

4.54 

HOBBARDSTOll 

.20 

.08 

.30 

.15 

.06 

.05 

.34 

.20 

•    ■ 

.18 

.15 

.04 

.59 

.04 

2.38 

EYAXKIS    1    E 

Z 

.20 

.07 

.45 

.05 

T 

T 

.05 

T 

.10 

T 

.55 

1.47 

IPS»ICH 

.32 

.09 

.35 

.03 

.34 

.05 

T 

.24 

.19 

1.61 

.43 

.02 

.52 

.69 

.29 

.62 

2.57 

DIIGBTTILLE  DAH 

z 

.45 

.01 

.49 

T 

.02 

.48 

.06 

T 

.58 

.62 
.06 

.20 

.60 

.90 
.04 

.20 

T 

.35 

.15 
.44 

.06 

4.55 

LAO  COCBITDATE 

.45 

.25 

1.86 

LAWREKCE 

.26 

T 

T 

.31 

T 

.06 

.20 

T 

T 

T 

.17 

.25 

1.25 

LOWELL 

.28 

T 

T 

.46 

T 

T 

.03 

.20 

.02 

T 

.02 

T 

.01 

.44 

.01 

1.47 

mmO»  AIRPORT 

R 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

.01 

.33 

.13 

.30 

.18 

.40 

- 

aiDDLETOM 

.36 

.19 

.16 

.06 

.29 

.04 

.30 

.12 

1.52 

■ILTORD 

.05 

.45 

T 

.13 

.11 

.10 

.30 

.13 

.45 

.48 

.12 

2.32 

HILLBURT 

.01 

.39 

T 

.19 

.11 

.29 

.18 

.42 

.861 

.66 

T 

3.11 

■OIITAGIJE  CITY 

.09 

.36 

.09 

T 

.47 

.13 

.31 

.62 

.09 

.04 

.37 

1.04 

.04 

.67 

.04 

4.36 

iKRnrr  wachdset 

• 

.38 

.03 

• 

.02 

* 

.59 

.02 

T 

* 

* 

.74 

• 

• 

.30 

* 

t 

1.00 

3.08 

KAirrocIET  WB  AIRPORT 

.20 

.02 

.20 

.07 

.04 

.09 

.03 

.14 

.02 

T 

T 

T 

.05 

T 

.86 

!III    BEDFORD 

Z 

.30 

.01 

.53 

.01 

.12 

.01 

.02 

.27 

.28 

T 

.31 

T 

1.18 

3.04 

WElBimrPORT 

T 

.21 

.06 

.13 

.03 

T 

.02 

.26 

.04 

.25 

.21 

1.21 

an  SALE! 

.14 

.37 

.06 

.75 

T 

T 

.08 

.66 

.30 

.60 

.86 

3.82 

MITTOS 

.60 

.02 

.45 

.18 

.10 

.35 

.05 

.35 

.17 

2.27 

HOHTB BRIDGE 

.05 

.42 

.01 

.19 

.23 

.19 

.36 

.02 

.35 

.16 

.55 

.02 

2.55 

HORTB  THOIIO 

.17 

.17 

.72 

.05 

T 

.05 

_ 

.62 

_ 

PELEAH 

.25 

.15 

t 

.49 

.15 

.03 

.16 

.28 

.20 

.07 

.32 

.63 

.85 

3.58 

PBmROCE 

.05 

.25 

r 

T 

T                                    .11 

.28 

.01 

T 

.09 

.03 

.43; 

.36 

T 

T 

T 

.20 

.36 

2.17 

PERU 

.22 

.19 

.04 

.02 

.56 

.13 

.02 

.02 

.47 

.81 

.31       .07 

.10 

.39 

.58 

.13 

.43 

4.49 

PITERSHAll 

.20 

.05 

.60 

.05 

.10 

• 

.60 

• 

.05 

.15 

.10 

.60 

2.50 

PITTSPIELD   IB  AIRPORT 

z 

.32 

T 

T 

.02 

.10 

.45 

.16 

.03 

T 

.08 

.85 

.16 

T       i 

T 

.09 

.31 

T 

T 

.34 

2.91 

PLAIHTIELD 

.08 

.30 

.12 

.14 

T 

.34 

.79 

.461 

• 

.67 

.40{ 

.87 

4.17 

PLTHOOIH 

.48 

T 

.60 

T 

.12 

T 

.24, 

.20 

.67 

2.31 

pamCETOK 

.38 

.68 

.05 

.69! 

.381 

.68 

2.88 

gOABBIir    tXTAKE 

.20 

.18 

.40 

.19 

.13 

.15 

.40 

.14 

.10 

.42 

.66 

.65 

3.92 

ROCKPOKT    1    E3E 

z 

.35 

.18 

T 

T 

T 

.22 

.02 

.28 

l.OS 

SUOXICB 

.28 

T 

.47 

T 

T 

.10 

T 

.22 

.08 

.09 

2.51 

T 

3.75 

SKRICAKSBT 

.05 

.45 

.16 

.38 

.14 

.07 

.42 

.43 

2.10 

.08 

.30 

.02 

.02 

.55 

.12 

.14 

.01 

T 

.30 

.58 

.28'    .01 

.02 

.58 

.48 

.06 

.57 

T 

4.10 

BODTHBRIDCE 

.03 

.44 

.03 

I 

.21 

.22 

.04 

.03 

.02 

.48 

.33| 

.03 

.35 

.96 

.05 

.72 

.02 

3.96 

SOOTH    EGREHOIIT 

.24 

.14 

.34 

.02 

.30 

.12 

.05 

.04 

.40 

.47 

.24 

.08 

.13 

.16 

.07 

.40 

.01 

3.11 

SPOT    POND 

.44 

.23 

.14 

.07 

.26 

.02 

.01 

.56 

.10 

1.86 

SPRIHCPIELD 

.33 

.04 

.42 

T 

T 

T 

.21 

.43 

.15 

.26 

1.32 

.48 

.19 

3.83 

STATE    PARH 

E 

.32 

.06 

.47 

.07 

.06 

.42 

.03 

.22 

.15 

.22 

2.02 

STERLIKG 

.01 

.01 

T 

.98 

.01 

T 

.54 

.23 

T 

.78 

2.54 

STERLIRG   3    UW 

R 

.29 

.OS 

.47 

.04 

.45 

.10 

.06 

.30 

.32 

2.08 

STOCKBRIDGE 

.37 

.u 

.08 

.51 

.08 

.03 

.03 

.02 

.63 

.37 

.05 

T 

.19 

.18 

T 

.53 

3.20 

S1AI1P3C0TT 

.35 

.01 

.18 

T 

.03 

.24 

.01 

T 

I 

.02 

.41 

.01 

1.    6 

TAOIITOH 

.39 

.36 

.72 

T 

.11 

.OS 

.22 

.10 

T 

.07 

.04 

.58 

2.64 

TULLT   DAH 

.42 

.03 

.02 

.73 

T 

.09 

T 

T 

.25 

.65 

.03 

.02 

.75 

T 

.14 

.35 

3.48 

TWRKERS   PALLS 

.44 

.08 

T 

.01 

.61 

.06 

T 

.03 

.38 

.57 

T 

.45 

.54 

.43 

.22 

3.82 

■ALPOLE 

.36 

T 

T 

T 

.40 

T 

.10 

T 

.10 

.22 

.04 

T 

.02 

.18 

.42 

T 

1.84 

■ARE      1 

.37 

.03 

.37 

.10 

.07 

.36 

.20 

.10 

.23 

.35 

.OS 

.57 

.07 

2.87 

lARE      2 

.05 

.38 

.08 

.37 

.15 

.10 

.30 

.15 

.12 

.57 

.09 

.55 

2.91 

•ASBINTrOII 

R 

.42 

.07 

.57 

.10 

.02 

.04 

.83 

.29 

.03 

.30 

.62 

.50 

3.79 

IIBSTER 

.(a 

.45 

.OS 

T 

.21 

.18 

.05 

I 

.01 

.40 

.26 

.04 

.21 

.46 

.54 

.17 

3.08 

WEST  BRIHPIELD 

R 

.43 

.38 

.01 

.12 

.49 

.03 

.32 

.49 

.43 

2.72 

WESIyiELD 

.06 

.37 

.05 

.43 

T 

T 

.26 

.47 

.39I 

.14 

.28 

.96 

.68 

.02 

4.13 

tESTTIELD    2   HE 

.48 

T 

.02 

.08 

.04 

.53 

T 

T 

.02 

T 

.38 

.57 

.01! 

.37 

1.11 

.60 

.03 

T 

4.22 

VBSTOa    2   X* 

.47 

T 

T 

.46 

T 

.26 

T 

.04 

T 

.47 

1.70 

S«ai«faraiKw  ootM  bUowlao  Suiloa  ladas. 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3     !     4 

5 

6 

7 

8 

9    J  10 

11 

12      13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

& 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 

WEST    nUTLAND 

WILLARD    BROOK    STA    FOREST 

WINCHENDON 

.50 
.34 
.04 
.39 

.03 

T 
T 
.37 

.33 

T 

T 

.06 
.OS 

.04 
.08 
.03 
.02 
.0! 

T 

.68 
.40 
.58 
.49 
.42 

.17 
.27 
.13 

T 

.05 

.02 
.06 
.10 

.02 

T 
T 
.01 

T 

T 
T 

.56 
.471 

.14 

.68 
.50 
.39 
.48 
.58 

.33 
.06 
.37 
.03 
.12 

.12 
.21 
.06 

T 

.17 
1.19 
.29 
.03 
.17 

.25 
1.19 

T 

T 

.08 
.58 
.04 
.12 

.50 
.40 

1.02 
.51 

T 

.80 
T 
.01 

V6.48 
4.25 
4.56 

2.56 

WORCESTER   AIRPORT 
WORCESTER    1 

.33 
.39 

T 

T 

T 
T 

.01 

'    IS 

T 

T 

T 
T 

T 

.04 

.03 

.55 

.53 

T 
.04 

.15 
.08 

.92 
.83 

.39 
.34 

.49 
.52 

T 

3.16 
3.26 

NEW    HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER    DAM 

Z 

.23 
.30 

.27 
.34 

.27 

T 

.03 

T 
T 

.25 
.24 
.24 

T 

I 

T 

T 

.06 
.03 
.01 
.07 
.26 

.14 
.08 

.36 
.23 
.15 
.05 

T 

T 

.17 
.03 
.22 
.03 

.40 
.38 
.34 
.70 

.93 
.18 
.11 
.22 
.02 

.05 

T 
T 

.11 
.02 

.45 
.06 
.11 
.46 
.63 

.05 
.02 

T 

1.92 
1.83 
1.40 
2.05 
2.10 

BO.V    GARVINS    FALLS 

BRADFORD 

BRISTOL 

BUCKS   CORNER 

CAMPTON 

//R 

T 

.08 
.19 
.06 

.30 
.2^ 

.32 
.24 

T 

.05 

.04 

.0^ 

.07 
.10 
.15 
.09 
.16 

.10 

.15 

.10 

.07 
.10 

.06 

T 

.03 
.14 

■5! 

.11 

.35 

.38 
.53 

.34 
.34 

.25 
.22 

T 

T 
.09 

.02 

.18 

.30 
.33 
.25 
.22 
.18 

.41 
.14 

.12 
.31 

1.80 
2.24 
1.44 
1.76 
1.70 

CENTER    HARBOR 
CLARE MONT 

CONCORD    WB   AIRPORT 
DIJCVILLE    NOTCH 
DUBLIN 

Z 

.05 
.23 

.25 
.22 

T 

T 

T 
.10 

T 
T 

.01 

T 

T 

T 

.10 
.20 
.27 
.06 

.06 
.22 

.01 

.09 
.09 

.25 
.38 

i°^ 

.04 
T 

T 
.38 

T 
T 

.33 
.48 
.50 

.48 

.12 
.28 

1.01 

.01 

.15 

T 

.49 

.11 

.07 

.03 
.15 

.42 
.18 
.45 

.83 

.44 

.04 

.15 
.10 

1.81 
2.39 
1.61 
2.09 
2.79 

DURHAM 

EAST   DEERING 

EASTMAN    FALLS    DAM 

ERROL 

FABYAN 

z 

.23 

.30 

T 

.20 

.03 
.24 
.30 

.14 

.10 

T 

::: 

.28 

.12 

T 

.03 

.12 

.67 

T 

.02 

.04 

T 

.19 

.10 

.15 
.86 
.26 
.22 
.22 

.02 
.05 
.32 
.12 

.15 

T 

.11 

.07 

T 
.11 

.38 
.46 
.28 
.15 

.02 
.24 
.08 

1.04 
2.14 
1.83 
1.25 
1.75 

FIRST   CONN    LAKE 
FITZWILLIAM    3    SW 
FIIANKLIN    1    NW 
FRANKLIN    FALLS    DAM 
GILMANTON 

z 

.09 
.24 
.22 

.38 
.33 

.30 

.01 

.IS 

.01 

.05 

.40 
.52 
.36 
.27 
.09 

.23 

.11 

.35 
.14 
.12 
.08 
.16 

T 
T 

.23 
.05 
.02 

.46 
.51 
.50 
.45 
.34 

.10 
.18 
.06 
.06 
.18 

.02 

.01 

T 
.22 

T 

.04 

.02 

T 

.04 
.64 
.52 
.52 
.37 

.10 
.03 

T 
.48 

2.07 
3.17 
1.87 
1.64 
2.03 

GLENCLIFF    2    NW 
GORHAM 
HANOVER 
HILLSBORO    2    W 
JEFFERSON 

R 
Z 
R 

.21 
.34 

.15 
.38 

.06 
.27 

.09 
.22 

T 

T 

i      .07 

.07 
.16 
.07 

.20 
.15 
.13 
.10 

.14 
.30 

T 

.05 

T 

.30 
.24 
.37 
.09 
.08 

.64 
.16 
.30 
.93 

.35 

.15 
.02 
.05 

.21 

T 
.16 

.05 
.03 

T 

T 

.02 
.16 
.22 

.35 
.10 
.10 
.21 
.17 

.08 
.01 
.20 

2.28 
.98 
1.45 
2.24 
1.99 

KEENE    1    S 
LAKEPORT    1 
LAKEPORT    2 
LANCASTER 
LANDAFF 

R 

.30 

T 

.22 

.  17 

T 
.16 

T 

.18 

.01 
.13 

.01 

T 

.32 

.09 

.25 
.06 
.03 

.13 

T 
.18 

.05 
.09 
.10 

T 

.27 

T 

.17 
.25 

.63 
.32 
.35 
.24 
.38 

.02 
.15 
.09 

.05 

.04 

.19 

.22 
.07 

.24 
.27 
.44 

.14 

.17 
.33 

2.30 
1.45 
1.45 

LEBANON    AIRPORT 
LINCOLN 
MANCHESTER 
MASSABESIC    LAKE 
UERIDEN 

//R 

.24 

.26 
.20 

.13 

.30 
T 

.02 
.19 

> 

.18 

T 

1     T 
T      1 

.05 

T          T 

.12 

T      ,      .27 

.35 

\     .05 

T' 
T 

.18 

.35 

T 
.10 

.01 

T 

T 

T 
T 

T 

.60 
.10 
.05 
.01 
.29 

.49 
.22 
.47 
.27 
.33 

.01 
.38 

.06 
.22 

T 

T 

T 

.06 
.03 

- 

.18 
.30 

.06 
.20 
.62 
.50 
.15 

T 
.70 

.05 

T 

1.77 
2.65 

1.49 
1.46 

MILAN    6    N 

MILFORD 

MOUNT    WASHINGTON    WB 

NASHUA    3    N 

NELSON 

Z 

.18 
.44 
.30 

.23 

T 

.16 
.19 

.09 

T 
.02 

.02 

.02 

.02 
.18 
.28 
.23 
.38 

.05 
.06 

.04 
.28 

T 

.03 
.07 

T 

.03 

.27 

.06 

.37 

T 

.21 

.15 
.28 
.55 
.08 
.97 

.16 
.24 
.07 
.19 
.04 

.03 
.03 

.01 

.06 

.14 

.07 
.65 
.34 
.35 
.35 

.04 
.32 

.17 

1.12 
2.11 
2.78 
1.35 
2.46 

NEW    LONDON 

NEWPORT 

NORTH    CHICHESTER 

NORTH    STRATFORD 

NORTH    VILLAGE 

.29 
.09 

T 

.20 
.28 

.16 
.28 

.04 

.12 

.04 

.46 
.15 

.02 
.12 

.13 
.36 

.07 

.16 
.16 

.02 
.03 

T 
.03 

.02 

.80 

.27 

.04 

T 

.05 

.31 
.63 
.20 
.45 
.60 

.35 
.37 
.15 
.34 

? 

.01 

.04 
.05 

T 

.02 
.03 

.53 
.20 
.17 
.02 
.34 

^01 
.16 
.02 
.03 

2.58 
2.31 
1.58 
1.09 
1.86 

PETERBORO       2S 
PINKHAM    NOTCH 
PITTSBURG    RESERVOIR 
PLYMOUTH 
SOUTH    DANBURY 

z 

VR 

.32 
.34 
.33 
.20 

T 
T 

.24 

.32 
.11 

.05 

.02 
.03 

T 

.03 

.36 

.09 

.11 

T 

.24 

.22 
.24 

.07 
.10 

T 
.28 

T 

T 

T 
T 

.10 

T 

.10 

.35 

.17 

T 

.01 

.80 
.29 
.31 
.53 
.73 

.01 
.13 

.24 

.01 

.04 

.15 

T 

T 

.30 
1.33 
.12 
.90 
.21 

.01 

T 
.16 

2.16 
3.25 
1.42 
1.73 
2.14 

SOin'i    LYNDEBORO 

STODDARD 

S UNA PEE 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

TUCKEHMAN    RAVINE 

z 

.36 

.41 

.34 

.35 

.28 

.02 

T 

.37 

.02 

T 

.06 

.17 
.20 

.10 

.14 

.52 

.03 
.11 
.10 
.02 
.22 

.01 

.05 

.09 
.35 
.22 
.35 
.40 

.77 

1.03 

.62 

.62 

.02 
.05 
.44 

.34 

.09 

.06 
.03 

.02 
.08 
.04 
.15 

.18 
.08 
.02 
.07 

.52 
.38 
.23 
.45 
1.44 

.01 
.04 

2.17 
2.77 
2.46 
2.30 
3.80 

WALPOLE 

^VARREN    1    SE 

WENDELL 

WENT WORTH 

WEST    LEBANON    1    Sff 

z 

R 

.08 
.10 
.25 

.06 

.28 

.25 

.16 

T 

T 

I 

.09 

.14 
.21 
.02 

.10 
.15 

.15 

.02 

.16 
.18 

T 
.04 

.02 

T 

.33 

.38 
.07 
.26 

.54 
.45 
.83 
.40 
.38 

.18 
.05 
.08 
.22 

.15 

T 

.08 

.32 

.01 

.02 
.06 

T 

.27 
.10 
.04 
.23 
.17 

.05 

.15 
.06 

2.33 

2.04 
1.72 
1.45 

WEST    RUMNEY 
WHITEFIELD 
WILMOT 
WINCHESTER 

WINDHAM 

R 

T 

.38 
.23 

.28 
.10 
.29 

T 

T 
.02 

T 

T 
.14 

T 

.03 
.01 

.12 

T 

.02 

.14 

.58 

.32 

.14 

T 

.02 

.04 
.22 
.22 

.05 

.02 

.03 
.04 
.15 
.22 
T 

.53 
.40 
.69 
.75 
.25 

.12 
.20 
.20 

.02 

.03 
.16 
.04 

T 

T 

.02 

T 

.38 

.02 

.33 
.18 
.34 
.11 
.48 

.04 
.16 
.17 

.03 

1.52 
1.48 
2.40 
2.64 
1.42 

WOLFEBORO    FALLS 
WOODSTOCK 
YORK    POND 

.22 
.28 

.15 

.04 

.11 
.24 

T 
T 

T 

.24 
.10 

.01 

.07 
.10 
.24 

T 

.15 

T 

.09 
.32 
.42 

.05 
.34 

.03 

T 
.03 

.30 
.96 
.08 

T 
T 
.05 

.97 

2.00 

.65 

RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK    ISLAND    WB   CITY 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

Z 

.05 
.31 
.37 
.26 

.30 

.02 

.02 
.04 

. 

.19 
.55 
.44 
.74 

.58 

T 

_ 

T 

.51 

.22 

.26 

.22 

.28 

.04 
.32 

.19 
.31 
.50 
.04 

.31 

.08 

T 

.10 

T 

.40 

.21 

.10 

.04 

.42 
.31 
.57 
.42 
.05 

.68 
.08 

.25 

.34 
.35 

1.10 
.65 
.87 
.48 
.28 

.02 

3.87 
3.33 
3.40 
3.02 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT 
PROVIDENCE   WB  CITY 
WESTERLY    1    W 
WOOH SOCKET 

Z 

z 

R 

.32 
.30 
.27 
.32 

T 
T 
.36 

.01 
.01 

.35 
.38 
.85 
.24 

T 
T 

.20 
.11 
.30 
.14 

.05 
.06 
T 
.04 

.36 
.23 

.27 

T 
T 
.83 

.12 
.02 
.57 
.21 

.10 
.01 
.52 
.06 

T 

T 
T 

.41 
.56 

.59 

.47 

1.12 

T 

2.51 
2.15 
4.82 
1.86 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS    FALLS 

BETHEL 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON    WB   AIRPORT 

Z 
Z 

.02 
.07 
.08 
..8 
.08 

.18 
.27 
.21 

T 

.03 

.07 
.15 

.12 

.04 
.09 

.03 

T 

.02 

T 

.02 
.13 

.02 
.03 

.11 
.13 

.18 

.17 
01 

.19 

.01 
.03 
.15 

.03 

.11 
.02 

T 

.26 
.39 
.37 
.18 
.23 

.20 
.53 
.32 
.30 
.15 

.24 
.16 
.60 
.09 
.01 

.03 

.11 
.32 

.18 
.05 

.01 

.01 

.04 
.27 
.10 
.06 
.14 

.04 
.07 
.13 
.09 
.56 

1.46 
2.35 
2.21 
1.62 
1.58 

CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA    2    S 
CHITTENDEN 
CORINTH 

/R 

.02 
.33 
.03 
.07 
.24 

.20 

T 

.26 

.20 

.02 

.04 

.02 

T 
.11 

.11 

.03 
.02 
.03 

.01 

.02 

T 

.03 
.38 
.06 
.09 
.05 

.24 

.22 
.08 
.22 
.21 

T 

.05 
.02 

T 

.02 
.04 

.03 
.57 
.28 
.38 
.30 

.41 
.55 
.25 
.35 
.50 

.14 
.25 
.18 
.08 

T 
.03 

T 
T 

.06 

.21 

T 

.01 
.02 

.07 

.02 
.10 

.02 
.37 
.08 
.03 
.05 

.16 

T 

.17 

.10 

.10 

1.26 
2.77 
1.67 
1.74 
1.90 

CORNWALL    1    » 
DORSET    1    S 
EAST  BARHET 
ENOSBURG   FALLS 
ESSEX    JUNCTION 

.25 
.42 
T 
.04 

T 

.17 

.02 
.23 
.07 

.11 
.03 
.14 

T 

.46 

T 

.01 
.47 

T 
.16 

.23 

T 

.29 

.01 

.13 

.02 

T 
T 

.40 
.52 
.08 
.27 
.07 

.18 
.26 
.32 
.10 
.22 

T 
.25 

.06 

.12 
.42 

T 

.20 

.15 

.05 

T 

.04 

.31 
.30 
.22 

1.16 
3.52 
1.48 
1.57 
1.07 

CILUAN 

GRAFTON                                             R 

UIOHGATE    FALLS                  //R 

LEMINGTON    3    KE 

LYMAN    FALLS 

.10 
.20 
.02 
.16 
.18 

T 
.05 

.01 

.21 
.15 
.09 

.02 
.02 

T 

.IS 
.19 
.02 

.03 

.23 

.04 
.14 

.03 

.02 

.05 

.40 

.33 
.21 
.67 
.33 

.60 
.12 
.02 
.14 

.08 

.31 

.02 
.15 

.25 

.03 

.09 

.08 
.21 

.34 
.15 
.05 
.13 
.05 

.06 
.01 

.05 

2.13 

.94 

1.72 

1.52 

S*«  retsreac*  ootM  loUowiaa  Statloa  buUx. 
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DAILY  PRECIPITATION 


rCKW   EHGLAND 


T»ble  3-Continued 

HAY    1950 

Stabon 

Day  of  month 

1 

' 

1 

2 

3    i    4 

S 

6       7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ti 

lUiiciizsTsa 

R 

J 

.5G 

.05 

.01 

.11 

.01 

.48 

.23 

.01 

.03 

.07 

.40 

.05 

2.37 

lUiisHrisu) 

.01 

.34 

.0*    .la 

T 

.01 

.19 

.0! 

.20 

• 

.21 

• 

.12 

1.20 

lUVS   VIU. 

.1*       43 

.OS 

.0^ 

.43 

.S 

T 

.1! 

.04 

.35 

.68 

.30 

.49 

.51 

.05 

.87 

.03 

4.72 

aC    IHDOE    TiLLS 

.03      .23                   .01 

•'^ 

) 

•0^ 

.01 

.33 

T 

.13 

.35 

.3(ri 

.10 

.39 

1.89 

■  IDDLZSU 

.03      .25                   .09 

T  ^ 

T 

.08 

.03 

.08 

.14 

.26 

.30 

.09 

T 

1.28 

iioirrpii.nR  Ai> 

.33 

1      .OS 

.0! 

T 

.03 

.19 

.27 

.0^ 

.30 

.45 

.03 

.05 

.01 

T 

1.67 

■ORRISTILLS 

1 

.llj               .M 

.09 

1 

.13 

.03 

.05 

.24 

.28 

.03 

.01 

.05 

1.04 

nVPORT 

1 

.It               .03 

.13 

.01 

.05 

i     .31 

.10 

.13 

.27 

.03 

.05 

.10 

1.30 

ROKTVFIKLD  HORIICB   Dlim 

.iS     T 

T 

.09 

T 

.15 

.13 

T 

.18 

.2? 

.33 

.13 

T 

• 

.17 

1.54 

nito 

.33      .34 

.54 

.18 

.09 

.3. 

.75 

.23 

.41 

.23 

.31 

.28 

3.91 

PLnarTH 

.70 

.U 

.90 

~ 

_ 

1.34 

.27 

. 

UADIIIG   BILt 

.41 

.19 

.39 

; 

.OS 

.18 

.13 

.03 

.65 

.46 

.16 

.07 

.45 

2.54 

RIAOSaORO   1   sst 

.35      .01 

.13          ;     .12 

.01 

.80 

.34 

.30 

.03 

.03 

.37 

.72 

.29 

.01 

.34 

.42 

.01 

.63 

4.70 

ROCBESTRP 

T 

.10 

.12 

.28 

.33 

.35 

T 

.06 

.12 

.17 

1.79 

ROTUICS 

T     ,           1 

.11 

.05 

.08 

.59 

.16 

.14 

.33 

.02 

.08 

1.81 

UIICT   ALBAaS 

.07 
.18 

.13 

.13 

.03 

.24 

.03 

.16 

.28 

. 

.24 

.03 

.16 

1.49 

SAIHT   JOBMSBCRT 

I 

.13 

T 

.06 

T 

.21 

.35 

.09 

.24 

.08 

1.34 

SALISBORT 

.08 
.25 

.U 

.04 

.08 

.08 

.30 

.05 

.06 

.29 

.31 

.07 

.03 

.06 

.01 

1.61 

SURSBDRG  lOUimilt 

.n 

.03 

.57 

.48 

.21 

.06 

.01 

.56 

.92 

.25 

.03 

.21 

.23 

.08 

.45 

4.70 

SURSBORC    STATIOR 

Z 

.31 

M 

.03 

.01 

.45 

.48 

• 

.25 

.04 

.02 

.55 
.40 

.75 

.20 

.01 

.17 

.18 

.03 

.72 

.01 

4.44 

WKXRsrr 

.30 

.3;i 

T 

.0)1 

.28 

.49 

.14 

.17 

.71 

.34 

.03 

.09 

.25 

.05 

.28 

3.92 

SOOTB   KRtBORY 

.01 
.13 

.3« 

T 

.10 

.02 

.26 

.01 

.19 

.28 

.IS 

.03 

.11 

.26 

1.76 

SPRIKCriELO 

:'1  - 

T 

.11 

.15 

.06 

T 

.29 

.50 

.13 

.12 

.19 

T 

.28 

.20 

2.35 

STOCRBRIDCI 

I 

.15 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

.23 

- 

_ 

_ 

TOWSBEKD 

« 

■'1 

.22 

.09 

.03 

.03 

.02 

■*" 

.53 

.38 

.11 

.09 

.02 

.38 

.06 

2.89 

TUKBRIDCE 

.3: 

.03 
.03 

d 

.08 

.11 

.02 

.38 
.57 

.30 

.10 

.08 

.05 

1.52 

TTSOR 

« 

J 

.07 

.28 

.04 

.48 

.03 

.35 

.24 

.05 

2.58 

TBRXOH    1    S 

!o( 

■"i 

.01 

( 

.38 

.10 

.04 

.01 

T 

.15 

.63 

.22 

.16 

.14 

.08 

.48 

.05 

2.80 

•IRDSBORO 

.40 

1 

.01 

.31 

.16 

.04 

.54 

.83 

.23 

.10 

.04 

.02 

.12 

.36 

.02 

3.18 

tATSRBORT 

T 

•^ 

.04 

.10 

T 

.04 

.28 

T 

.02 

.05 

.41 

.17 

.02 

.01 

1.37 

nST  BORTK 

.09        1    .w 

.13 

.02 

.07 

.08 

.24 

.08 

.05 

.24 

1.02 

•1ST   BOBD    5   m 

.10 

.30 

.05 

.05 

.25 

.15 

« 

« 

1.35 

2.25 

•1ST   DAICVILLE 

T 

.l4           1      .OE 

■"! 

.03 

.15 

T 

T 

.15 

.27 

* 

* 

.26 

• 

.34 

1.57 

•1ST   SARTPORD 

.06 

.It         ; 

.06 

.17 

.19 

.32 

.17 

.08 

.16 

.08 

1.39 

VSSTON 

.17 

.2!            [ 

i 

.15 

.11 

.08 

.02 

.26 

.94 

.02 

.19 

.02 

.18 

2.41 

•BITS    RIVIR    JORCTIOlt 

IK 

.OS 

.21 

.Ol) 

T 

.03 

.01 

.12 

.01 

.32 

.33 

.24 

T 

.01 

.19 

.17 

1.69 

•BITIRCBAB 

.20 

.4q 

.03 

.83 

.38 

.17 

.03 

.37 

.75 

.30 

T 

T 

.28 

.57 

T 

.61 

T 

4.76 

•ILDER    1    E 

.05 

.23             '     T 

T 

.04 

T 

.13 

T 

.30 

.31 

.18 

T 

T 

.23 

.05 

1.52 

■OODSTOCK 

.40 

1            1           i     •" 

1                                                  1 

I 

T 

.54 

.48 

.18 

T 

.29 

1.99 

3tM  lollowlBig  StstlcMi  tadm*. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NE«    ENGLAND 
MAT  1950 


A.  M.  Hour  ending 

F.  M 

.  Houx  ending 

3 

Station 

t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

H 

-1st- 

COHNECTICDT 

BLOOICFIELD 

.01   .01 

.03 

.03 

.12 

.12 

_ 

.32 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

.07 

,05 

.01 

.30 

CANDLEWOOD  LAKE 

*     « 

* 

* 

*    * 

• 

.40 

.10 

,01 

,01 

.01 

,07 

.01   .01 

.62 

HARTFORD 

.05 

.20 

,05 

.30 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

.  17 

.04 

.31 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.05   .01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.07 

,02 

.26 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.08 

,11 

.01 

.01 

.32 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01   .02 

.02 

.02 

.01   .01 

.01 

.01 

.07 

.09 

,07 

,01 

.35 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.01   .01 

.02 

.02 

.06 

,06 

.04 

,04 

,02 

.02 

,32 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.06 

.16 

.02 

.01 

,34 

PUTNAk  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.01   .04 

.03 

.02 

.03 

.10 

.09 

.02 

.01 

.37 

ROCKVILLE 

.04 

.02 

.05 

.14 

.22 

,01 

.48 

STORRS  // 

.01 

.01 

.01 

.03   .04 

.01 

.01 

.05 

.18 

,10 

,01 

.04 

,01 

.  51 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

»     .05 

* 

♦ 

*     * 

• 

.03 

* 

• 

* 

• 

• 

.35 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.04 

.07 

.13 

BETHEL 

.01 

.04 

.10 

.11 

.02 

,01 

.29 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.03 

.05 

.04 

,02 

.15 

EUSTIS 

.01 

,06 

.04 

.04 

,01 

.16 

G I  LEAD 

.03 

,05 

,06 

,01 

.15 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

,04 

.05 

.01 

.11 

GREENVILLE 

,01 

,03 

,04 

.01 

.09 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.03 

.05 

MILTON 

.02 

,03 

.04 

.11 

,05 

.25 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.03 

.01 

,06 

,06 

.01 

,01 

,01 

,01 

.22 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.04 

.08 

,08 

,04 

.24 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

,05 

,07 

.11 

.07 

,02 

.35 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.02 

,03 

,07 

.07 

.01 

.21 

ROXBURY 

.01 

.01 

.04 

,02 

.06 

.10 

.01 

.25 

RUMFORD  ISSE 

.06 

.09 

.04 

.01 

.01 

.21 

SEOWHEGAN 

.01 

.01 

.01 

,03 

.04 

.08 

.09 

.01 

.28 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

,01 

.07 

.11 

.02 

,02 

.25 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

,06 

.08 

.04 

.02 

.21 

SUNDAY  RIVER 

,02 

.06 

.13 

.01 

.22 

SWANS  FALLS 

.03 

.04 

,07 

.01 

.10 

.02 

.27 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.03 

.08 

,15 

.06 

.01 

.34 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

.08 

.15 

.01 

.32 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.03 

.03 

.12 

.12 

.09 

.39 

CAMBRIDGE 

.01 

,09 

.14 

.10 

.11 

,01 

.46 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.03 

.07 

.08 

.01 

.21 

HYANNIS  1  E 

.04 

.02 

.02 

.01 

.06 

,05 

,01 

,05 

,01 

.27 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01   .01 

.01 

.02 

11 

.15 

.09 

.04 

.01 

.45 

MENDON  AIRPORT 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_     _    - 

_    _    _ 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.05 

.02 

.05 

.01 

.01 

,03 

.01 

.20 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

,01 

,09 

,07 

.03 

.30 

NORTH  TRURO 

,05 

,06 

.09 

.07 

,25 

,02   .01 

.55 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01   .01 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.32 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.05 

,10 

.09 

,01 

.04 

.30 

STATE  FARM 

.03 

,02 

.05 

.09 

.12 

,01 

.32 

STERLING  3  NW 

*     • 

* 

« 

*     * 

* 

♦ 

• 

• 

♦ 

.29 

.29 

WASHINGTON 

.02   .01 

.02 

.05 

.  11 

.08 

.06 

,06 

.01 

.42 

WEST  BR IMF I ELD 

.05 

.15 

.15 

.01 

.06 

.01 

.43 

WESTFIELD  2  NE  6 

•     .03 

« 

* 

«     * 

* 

.01 

* 

• 

* 

♦ 

♦ 

.46 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

*     * 

* 

.02 

• 

* 

• 

* 

* 

.30 

« 

«    *    • 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.33 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACEWATER  DAM 

.01 

.02 

.03 

.05 

.05 

08 

,05 

.02 

.01 

,01 

.33 

BRISTOL  // 

.02 

.04 

.04 

.08 

.01 

.19 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.03 

.03 

.07 

.05 

,01 

.23 

DURHAM 

.01 

.07 

.07 

,04 

.01 

.20 

ERROL 

.01 

.02 

.03 

.08 

,06 

.01 

.21 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.03 

.05 

.03 

.05 

.02 

.19 

HANOVER 

.01 

.03 

02 

.02 

.04 

.04 

.05 

.21 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.04 

.04 

,06 

.09 

.03 

,06 

.34 

LANDAFF 

,01 

^01 

,07 

.07 

.01 

.17 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

* 

•    • 

• 

.08 

* 

• 

* 

* 

.16 

LINCOLN 

.01 

,01 

,06 

.05 

.10 

.03 

.01 

.01 

.28 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.06 

,07 

,08 

.08 

OS 

,03 

.01   .01   .01 

.44 

NASHUA  3  N 

.01 

,01 

,05 

.10 

,02 

,02 

.01 

.01 

.23 

NEW  DURHAM 

.02 

.03 

.03 

.09 

,04 

.21 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

,03 

.04 

,09 

,09 

,07 

.01 

.34 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.09 

,04 

,06 

.10 

,02 

.33 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.01 

.04 

,08 

,03 

.06 

,03 

,06 

.01 

.34 

WARREN  1  SE  // 

.06 

.04 

,05 

.15 

WENDELL 

.05 

,04 

.05 

.08 

,03 

.25 

WINCHESTER 

.01 

.03 

.01 

.03 

.06 

.06 

.09 

.06 

.03 

.38 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.04 

.01 

.02 

.04   .03 

.03 

.01 

.01 

,10 

.01 

.01 

.31 

NEWPORT 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

. 

_ 

. 

.01 

.08 

.06 

.03 

,01 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.05 

.12 

,04 

.01 

.32 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02 

.01 

.01 

,01 

,01 

,03 

.06 

.06 

,05 

.02 

.01 

.01 

.30 

WOONSOCKET 

.01   .01 

.01 

,02 

,10 

09 

.07 

,01 

.32 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_    -    - 

_    -    - 

.08 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.04 

.01 

CORINTH  // 

.05 

.01 

,06 

,09 

.03 

.24 

GRAFTON 

.04 

.08 

.03 

.04 

.01 

.20 
.02 
.18 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

LYMAN  FALLS  // 

i 

,02 

,06 

,06 

.04 

MANCHESTER 

.02 

.02 

.02 

.07   .02 

.03 

.06 

.07 

,05 

.02 

.38 

MONTPELIER  AP  6 

♦ 

* 

*    • 

• 

.02 

* 

♦ 

* 

* 

• 

,19 

• 

• 

« 

• 

•     .01 

.11 

MORRISVILLE 

.01 

.03 

,06 

.01 

NEWPORT  // 

.02 

.03 

,03 

,02 

.10 
.25 
.15 
.90 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.01 

.06 

.04 

.02 

,05 

.03 

.02 

.02 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.06 

.02 

.03 

,02 

.01 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.02 

.03 

.02   .04 

.01 

.05 

.08 

,10 

.07 

,07 

,01 

STOCKBRIDGE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

_     -    - 

_    -    - 

.45 

TYSON 

.01   .01 

.01 

.01   .02 

.12 

.07 

,04 

.04 

09 

.02 

,01 

-2 

d- 

MAINE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.04 

MASSACHUSETTS 

WESTOTER  FIELD  6 

.02 

8««   r«fercDC*   notee   follovlag  Stall 
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Table  4-Continueci 


KEW   BAHPSBiaE 
DURHAM 
ERROL 

BOUKT   WASBIHGTON  WB   // 
NEV   DORaAM 


COHNECTICtTT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

MAINI 
CARIBOU  »B  AIRPORT   // 
BOULTON  AIRPORT   6 

VERMorrr 

LTHAN    FALLS    // 

MORRISVILLE 

NORTHFIELD  NORIICH   UNIT 


COKHECTlCin' 
CAMDLEHOOD  LAKE 
MOOOUS   RESERVOIR 
IIEWIMGTOII 
RORFOLK   2   SW   // 
IIKDSOR   LOCKS  BRADLET  6 

HAIKE 
AUGUSTA   AIRPORT 
BFTHEL 
EUSTIS 
GILEAD 

BOULTON  AIRPORT   6 
«ILLINOCKET   AIRPORT 
MILTON 

NORTB  ANDOVER 
ROXBUKT 
RDMPORD  ISSE 
SIOVBEGAN 
SOm^  ANDOVER 

soirra  west  barbor 

SUNDAY  RIYER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
BARVARD  FOREST  // 
STERLING  3  NW 

NZW  HAMPSHIRE 
ERROL 
CORHAM 
LANOAFF 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERyOIR  // 
WARREN  1  SE  // 

7ERM0NT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
HIGHGATE  FALLS  // 
LTMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 
SAINT  JOHNSBURT 


CONNECT  ictrr 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
MOODCS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWIHGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
STORRS  /' 
WINDSOR  LOCKS  BRADLET  6 

MAINE 
EUSTIS 
GILEAD 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
BIRCH  HILL  DAM 
NANTOCKFT  WB  AIRPORT 
WESTFIELD  2  NE  6 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

VERMONT 

CORINTH  // 
HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
NEWPORT  // 
TYSON 


a 

L 


CONNECTICUT 
3L00MFIELD 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
HAT  le&o 


A.  M.  Houx  ending 


.01      .01 
.01      .01 


•  .01 

.04 


04 

.02 
.02 

.01 

.03 
.01 

• 

« 

* 

02 

.01 

.01 
.01 

.01 

p.  M.  Hour  ending 


-3d- 


-4th- 


.01 
.01 


11 

.21 

32 

.02 

05 

.01 

.01 

03 

.01 

.01 

01 

.02 

.01 

15 

.16 

.01 

03 

.03 

01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01  .01 


5th- 


.11      .11      .02 


.01       .01  I    .01 
.01 


•  .03 

.01  .01 


-6th- 


8«*  r«f«rAac«  i 


pn    roUovtDC   station    Index 
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.01 
.02 


.02 
.02 


.01      .01 
.01       .01 


.01 
.02 


.01 
.02 


01      .02      .02      .02      .01 


.04 
.01 


.02 

.04 

.01 

.02 

.05 

.05 

.04 

.03 

.01 

.08 

.02 
.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.06 

.07 

.09 

.06 

.03 
.04 


.02 
.02 


.03 
.01 


.02 
.01 
.07 

.01 


.01 

.01 
.01 

.01 

.01 

.01 

.01      .01       .01      .01       .02      .03 


Table  4-Coiitiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEW  ENGLAND 
HAY  1950 


BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  »B  AIRPORT  // 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEW  I NGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

ROCKVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

UAINE 
EASTPORT  WB  CITY 

MASSACHUSETTS 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

RHODE  ISLAND 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 


CONHECTICUT 
JEWETT  CITY 
NORFOLK  2  SW  // 

MASSACHUSETTS 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
WARREN  1  SE  // 


VERMONT 
MONTPELIER  AP  6 
TYSON 


MAINE 
CLAYTON  LAKE 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

VERMONT 
SEARSBURG  MOUNTAIN 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1    NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANIX3VER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
SKOWEEGAN 
SOITTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 

MASSACHUSETTS 


A.  M.  Hour  ending 


.01      .01 
.01       .02 


.02  .01 

.01      .01      .01 


.01       .02 
.01       .01 


.01       .01 

.01       .01      .01 


.01  .01 


.05 
.05 


.03 
.02 


.06 
.02 
.09 


.02 
.01 


.02 
.01 
.03 


.01 
.01 
.02 
.03 


.01 
.05 

.01 


.02      .03 

♦  .06 

•  .02 


.02 
.04 
.01 


.04 
.01 


.01 
.06 


.07 
.01 


.01 
.10 


.01]      .01 
.01 


P.  M.  Hour  ending 


-7th- 


.01      .03 
.01 
.01      .02 


-8th- 


-9th- 


-10th- 


.06 

06 

.02 

.04 

.10 

06 

.03 

.05 

.08 

.03 

.05 

.02      .01 


.02      .02 
.02      .05 


.04 
.01 


.02 
.02 


.12      ,02      .02 
.11      .08 


.33      .07 
.03 


.01 
.06 


.12      .08 

.03      .05 


.02 

.03 

.05 

.02 

.04 

.01 

.06 
.02 

* 

« 

« 

.01 

.01 
.02 

S««   reference   ) 
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T*bl«  4-Coiitinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
HAY  1950 


BIRCH  HILL  DAM 
BOSTON  ITB  AIRPORT  // 
CAKBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HTANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAH 
NANTXEET  WB  AIRPORT 
NIK  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCtPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
f ASH  INC TON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELO  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAHPSBIRE 
BLACXWATER  DAH 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

HANOVER 

HILLSBORO  2  W 

LANDAFF 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  3  N 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

BIGHGATE  FALLS  // 
MANCHESTER 
MOirrPELIER  AP  6 
NEWPORT  // 
SEARSBDRG  MOUNTAIN 
TYSON 


MASSACHUSETTS 
WESTOVER  FIELD  6 


MAINE 
HOULTON  AIRPORT   6 


A.  M.  Houi  ending 


P.  M.  Hoiu  ending 


"T" 


6     I     7 


10        11        12 


.01, 
•  Oil 
.03 


.01 
.01 
.03 


.23 
.14 
.10 


.01 
.19 
.01 
.01 


.18 
.05 
.07 
.12 
.01 
.09 


.01 
.03 


.o:J 

.0^ 


04 

.02 

06 

.01 

06 

01 

01 

02 

.35 

,20 

.23 

.02 

.06 

.02 

.09 

.02 

.04 

.02 
.02 

.06 
.03 
.01 
.02 
.01 
.09 


.02 
.06 


.02 
.02 
.01 


RHODE    ISLAND 


VERMONT 
LYMAN  FALLS  // 


CONNECTICUT 
NORFOUE  2   SW   // 
ROCEVILLE 

MAINE 
AKUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT   // 
CLAYTON   LAKE 
EASTPORT   WB  CITY 
EUSTIS 
FORT   KENT 
GILEAD 

GRAND  LAKE   STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON   AIRPORT    6 
HOULTON   1    NE 
MILLINOCKET    AIRPORT 
MILTON 

NORTH   ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT   // 
ROCKLAND   1   W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOWBEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOOTH  WEST   HARBOR 
SUNDAY    RIVER 
SWANS    FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

HARVARD  FOREST   // 
PITTSFIELD   WB   AIRPORT 
WASHINGTON 

NEW    HAMPSHIRE 
BLACKWATER    DAM 
BRISTOL    // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
ERROL 


02 

.01 

04 

.02 

.03 

.04 

.01 

02 

.01 

.05 
.02 

04 

.16 

.04 

.03 

* 

* 

.05 

02 

.21 

.14 

.05 

.06 

.12 

.03 

.01 
.04 


.02 
.03 


.06 

.01 


.  01 

.01 

.09 

.03 

.01 

.01 

.20 

.01 

.01 

.07 

.04 

.05 

.41 

.03 

.10 

.06  .02   .04 

,04  .01 

.02  .02 

.09  .05   .01 


.02   .08   .01 
.02   .04   .06 


•     .05 
.04   .01 


.12 

.11   .12 

.02   .01 


-11th- 


-12th- 


-13th- 


,02 

,01 
12 


.08 
.05 


.01 

.01 


.15    04 
.01   .23 


,01   .03   ,16   .11   .03   .04 

.01        .021  .01 


.05 

,03 

.02 

.07 

.12 

.12 

,14 

.01 

04 

.05 

,  17 

.08 
.09 

,01 

03 

.06 

.13 

.16 

.02 

.02 

.01 

.02 

.04 

.01 

,01 

.01 
.02 


.02 

.02   .06 


.07    06 
.04   ,04 


02 

,05 

,04 

02 

,04 

04 

.02 

06 

.03 

08 

01 

.01 
.04 

03 

.01 
.01 

08 

.01 

follovtac  Station  Index. 


Table  4-Contiaued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW    ENGLAND 
HAT  1950 


A.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


FRANKLIN    FALLS    DAM 

GOREAM 

HANOVER 

BILLSBORO   2    W 

LANDAFF 

LEBANON   AIRPORT    6 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  3  N 

NEW  DURHAM 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SEARSBURG  MOUNTAIN 


MAINE 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
GRAND  LAKE  STREAM 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
OLD  TOWN  AIRPORT 
ROCKLAND  1  W 
SOUTH  WEST  HARBOR 

MASSACHUSETTS 
WASHINGTON 


LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 


CONNECTICUT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW  // 

MASSACHUSETTS 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

VERMONT 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW  // 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
EASTPORT  WB  CITY 

MASSACHUSETTS 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
STATE  FARM 
WESTFIELD  2  NE  6 


04   .01   .02   .02 


-14th- 


.09 
.06 


.03 
.03   04   .03 


.03 
.13   .02 


.08   .07   .02 


07 

.01 

07 

.02 
.06 

.01 

18 

05 

.0] 

.02 

.01 

03 

.03 

.03 

.03 

09 

.03 
.01 

03 

03 

.01 

.01 

.13 

* 

03 

.01 

.02 

.12 
.06 


-15th- 


-16th- 


LEBANON 
WENDELL 


NEW  HAMPSHIRE 
AIRPORT  6 


RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND   WB   CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT 
PROVIDENCE    WB   CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON    WB   AIRPORT 
HIGHGATE    FALLS    // 
MANCHESTER 
MONTPELIER   AP   6 
MORRISVILLE 
NEWPORT    // 

NORTHFIELD    NORWICH   UNIV 
SAINT    JOHNSBURY 
STOCKBRIDGE 


CONNECT  ICOT 
NORFOLK  2   SW   // 

MAINE 
EASTPORT  WB  CITY 
MILTON 


.01 
.02 


.03 
.01 


.01 
.03 
.04 
.01 
.01 
.02 
.01 


.08  I    .01 
.04      .03 


.01      .01      .03 


.10 
.04 
.04 


.02 
.01 
.01 


.01 

.02      .03 

.02      .03 


.23 
.01 


-17th- 


lotcn    fr>Llowlng   StatlOD   Index 
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Tabl*  4-Coatmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
MAY    1950 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


7    I    8 
_J 


KASSACHUSETTS 
KHICHTVILLX   aUI 
mNDON   AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
tASHINGTON 

NEV   BAMPSBIRE 
BAKOTER 

LEBAKON  AIRPORT   6 
LINCOLN 

MOOITT  WASBINGTOK  WB  // 
PINKBAM   NOTCH 

VERHONT 
COBIRTH  // 
MANCHESTER 
HONTPELIER  AP   6 
TYSON 


CONNECT  ICOT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LACE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT   // 
JEWETT   CITY 
VOODUS   RESERVOIR 
NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK   2    SW   // 
POTNAH  HEIGHTS   // 
ROCEVILLE 
STORKS   // 
WINDSOR   LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
BETHEL 
EOSTIS 
CILEAD 

GRAND   LAKE    STREAM 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
PORTLAND  WB  AIRPORT   // 
ROXBURY 
ROMFORD  ISSE 
SOOTH  ANDOVER 
SUNDAY   RIVER 
SWANS   FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BOSTON   WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST   // 
miGHTVILLE   DAM 
MENDON   AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE   FARM 
STERLING   3   NW 
WASHINGTON 
WEST    BRIMFIELD 
WESTFIELD   2    NE    6 
WISTOVER   FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW   HAMPSHIRE 
BLACEWATER   DAM 
BRISTOL  // 
DURHAM 

FRANKLIN  FALLS   DAM 
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HANOVER 

HILLSBORO  2   W 

LAXDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NASHUA  3  N 

NEW  DURHAM 

PINKBAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  QAM 

WARREN  1  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMO?rr 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

BIGBGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTEFIELD  NORWICH  DMIV 
SAINT  JOHNSBURY 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
HAY   1950 


A.  M.  Hoiu  ending 

p.  M.  Hour  ending 

Station 
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0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

s 

9 

10 

u 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.0! 

.07 

.04 

.02 

.07 

.06 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.53 

CANDLEWOOD  LAKE 

.10 

.09 

.o; 

.03 

.01 

.04 

.02 

.02 

.03 

.15 

.10 

.05 

.03 

.04 

.09 

.OE 

.01 

.91 

HARTFORD 

.10 

.05 

.OJ 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.65 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.07 

.05 

.o; 

.03 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.03 

.03 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

.63 

JEWETT  CITY 

.01 

.03 

.o< 

.08 

.04 

.06 

.07 

.03 

.04 

.02 

.01 

.01 

.04 

.04 

.01 

.55 

MOODUS  RESERVOIR 

.04 

.08 

.o; 

.06 

.04 

.04 

.04 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.05 

.02 

.01 

.03 

.04 

.07 

.68 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.04 

.02 

.03 

.04 

.03 

.02 

.05 

.03 

.03 

.02 

.04 

.03 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.48 

NEWINGTON 

.05 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.06 

.06 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.06 

.06 

.68 

NORFOLK  2  SW  // 

.07 

.08 

.oe 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.07 

.07 

.08 

.05 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.68 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.04 

.08 

.10 

.08 

.02 

.04 

.03 

.06 

.03 

.48 

ROCKVILLE 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.01 

.03 

.06 

.02 

.03 

.01 

.01 

.37 

STORBS  // 

.04 

.08 

.10 

.05 

.04 

.06 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.04 

.04 

.03 

.01 

.02 

.71 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

.12 

* 

♦ 

• 

• 

• 

.18 

♦ 

t 

* 

• 

* 

.21 

♦ 

* 

* 

♦ 

• 

.15 

* 

• 

• 

• 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.09 

BUST IS 

.01 

.03 

.05 

.05 

.03 

.01 

.18 

GILEAD 

.02 

.05 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.17 

GREENVILLE 

.01 

.06 

.03 

.01 

.11 

MILTON 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.03 

.04 

.03 

.01 

.03 

.01 

.17 

ROXBURY 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

.11 

RUMFORD  ISSE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

SOUTH  ANDOVER 

.03 

.06 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.18 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.05 

.02 

.01 

.02 

.02 

.14 

SWANS  FALLS 

.03 

.01 

.01 

.04 

.03 

.12 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

.07 

.09 

.04 

.07 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.42 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.10 

.12 

.07 

.05 

.03 

.05 

.06 

.01 

.01 

.02 

.01 

.55 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.03 

.02 

.02 

.05 

.05 

.04 

.01 

.03 

.03 

.02 

.30 

CAMBRIDGE 

.03 

.04 

.08 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.27 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.04 

.09 

.11 

.07 

.05 

.05 

.07 

.06 

.01 

.01 

.01 

.58 

HYANNIS  1  E 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

.01 

.15 

KNIGHTVILLE  DAM 

.02 

.03 

.07 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.01 

.19 

.02 

.06 

.03 

.01 

.01 

.72 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.03 

.04 

.04 

.04 

.33 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.03 

.01 

.09 

NEW  BEDFORD 

.02 

.05 

.05 

.08 

.04 

.03 

.03 

.04 

.11 

.08 

.01 

.54 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.16 

HOCKPORT  1  ESE  // 

.02 

.10 

.08 

.20 

STATE  FARM 

.01 

.04 

.02 

.07 

.06 

.01 

.04 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.04 

.03 

.42 

STERLING  3  NW 

.01 

.04 

.09 

.07 

.01 

.05 

.04 

.02 

.04 

.01 

.01 

.04 

.02 

.45 

WASHINGTON 

.02 

.06 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.29 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.02 

.06 

.05 

.05 

.04 

.04 

.02 

.05 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.49 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.08 

* 

* 

* 

* 

* 

.22 

* 

* 

* 

* 

* 

.16 

* 

• 

* 

♦ 

* 

.14 

♦ 

* 

* 

* 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

* 

* 

« 

.18 

* 

* 

* 

* 

* 

.20 

* 

♦ 

* 

« 

* 

.12 

WORCESTER  AIRPORT  6 

« 

.02 

* 

* 

• 

* 

• 

.37 

♦ 

• 

• 

* 

• 

.05 

• 

* 

* 

* 

* 

.08 

• 

• 

* 

• 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.02 

.06 

.04 

.07 

.13 

.07 

,03 

07 

.08 

.04 

.01 

.02 

.06 

.01 

.01 

.01 

.74 

BRISTOL  // 

.02 

.04 

.02 

.04 

.06 

.14 

.06 

.38 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.03 

.06 

.06 

.04 

.02 

.06 

.06 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.03 

.50 

DURHAM 

.01 

.03 

.02 

.04 

.10 

ERROL 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.03 

.24 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.02 

.02 

.06 

.05 

,  16 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.46 

GOREAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.18 

HANOVER 

.02 

.04 

.04 

.04 

.04 

.03 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.37 

HILLSBORO  2  W 

.04 

.08 

.18 

.14 

.10 

.08 

.07 

.06 

.07 

.03 

.01 

.03 

.02 

.02 

.93 

LANDAFF 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.04 

.05 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

.38 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.03 

* 

* 

* 

♦ 

* 

.27 

* 

* 

* 

* 

* 

.09 

» 

* 

* 

* 

LINCOLN 

.01 

.05 

.01 

.02 

.01 

.04 

.12 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.44 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.04 

.04 

.05 

.04 

.04 

.04 

.04 

,02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.02 

.55 

NASHUA  3  N 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.04 

.01 

.22 

NEW  DURHAM 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

.09 

PINKHAM  NOTCH 

.03 

.04 

.02 

.01 

.01 

.03 

.05 

.03 

.05 

.01 

.28 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.03 

.06 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.31 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.03 

.14 

.12 

.08 

.03 

.02 

.03 

.04 

.01 

.01 

.02 

.55 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.03 

.02 

.05 

.07 

.08 

.05 

.04 

.03 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.52 

WENDELL 

.01 

.05 

.08 

.08 

.09 

.11 

.02 

.02 

.05 

.06 

.10 

.03 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.83 

WINCHESTER 

.01 

.04 

.14 

.10 

.07 

.09 

.08 

.05 

.09 

.02 

.01 

.01 

.01 

,02 

.01 

.75 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.03 

.10 

.05 

.03 

.01 

,01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.31 

NEWPORT 

.07 

.05 

.01 

,01 

.01 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

■fe 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.09 

.02 

.05 

.02 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.05 

.04 

01 

.04 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.23 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.27 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.14 

CORINTH  // 

.01 

.04 

.07 

.05 

.03 

.05 

.02 

.02 

.06 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.50 

GRAFTON 

.01 

.03 

.03 

.07 

.07 

.02 

.03 

.07 

.06 

.01 

.02 

.01 

.06 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.60 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.12 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.14 

MANCHESTER 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.22 

MONTPELIER  AP  6 

* 

.03 

* 

* 

* 

* 

* 

.17 

* 

* 

♦ 

* 

* 

.15 

* 

* 

♦ 

* 

* 

.01 

« 

* 

* 

♦ 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.04 

.03 

.03 

.04 

.01 

.02 

.01 

.02 

.28 

NEWPORT  // 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.26 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

.02 

.02 

.01 

.02 

.04 

.04 

.05 

.03 

.03 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.40 

SAINT  JOHNSBURY 

.02 

.02 

.04 

.03 

.02 

.01 

.04 

.04 

.02 

.01 

.03 

.28 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.04 

.02 

.04 

.05 

.02 

.12 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.44 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

.03 

.02 

.10 

.02 

.02 

.02 

.23 

TYSON 

.02 

.03 

.04 

.03 

.04 

.06 

.05 

.01 

.04 

.03 

.04 

-20 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.48 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

HARTFORD 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.10 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.01 

.03 
.25 
.03 
.10 
.02 
.03 

MOODUS  RESERVOIR 

.14 

.08 

.01 

.01 

.01 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

ROCKVILLE 

.02 

.01 

STORRS  // 

.01 

.01 

.01 

.  03 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

« 

.17 

MAINE 

.01 
.03 
.03 
.03 
.03 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.02 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.01 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.01 

.01 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

.02 

• 

♦ 

• 

• 

• 

.01 
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TabU  4-Coiitinu»d 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEW  ENGLAND 
MAY  19S0 


A.  M.  Hour  ending 


10   11   12 


P.  M.  Hour  eoding 


4    5    6    7    8    9    10   11    12 


(ESTOVER  FIELD  6 
lORCESTER  AIRPORT  6 

HEW  HAHPSBIRE 
BlACnATER  DAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
MOCVT  WASHINGTON  WB  // 
PINIHAM  NOTCH 
WENDELL 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH   / 
LTMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISTILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELO  NORWICH  UNIT 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 
STOCIBRIDGE 
TTSON 


MASSACHUSETTS 
NORTH  TRURO 


RHODE  ISLAND 


CONNECTICUT 
NORFOLK  2  SW  // 

VERMONT 
LTMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEICBTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 
HARVARD  FOREST  // 
KXICBTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 

HILLSBORO  2  W 
NASHUA  3  N 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WINCHESTER 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMOirr 
CORINTH  // 
GRAFTON 
MANCHESTER 
SEARSBURG  MOUNTAIN 


CONNECTICUT 
BUNMTIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODIIS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  BEIGffTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 


.01 

.01 
.01 
.01 

.01 
.01 

.03 

.02 

• 

.11 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 


.01 

.01   .01 


.01 
.04 
.01 


.01 
.01 


.11 
.07   .33   .28 


.20 

.18 

.04   .23 


.01        .01 
.01   .02   .02 


.02        .01 
•     .02 

.01 
.02 
.06   .01   .01 


-22d- 


.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.04 

.03 

.05 

* 

.04 
.02 

.01 

.01 
.05 


.03 
.11 


.07 
.14 
.01 


.06 
.05 
.01 

.05 
.02 
.02 


06 

.02 

.01 

• 

.09 

« 

.09 

.09 
.09 


.03 
.01 


-23d- 


-24th- 


.06   .06  I  .01   .01 


.05 
.02 
.03 
.02 
.05 
.03 


.01 

.01  i 


.01 
.02 


.01 
.10 


.01 
.01 


-25th- 


.02 
.08 


.03   .01   .01 
.05   .30   .16 

.05 


.06 
.01 


.14 
.02 


.06 
.15 


.01 

.01   .01 


.03 
.04 


.02 
.01 


.01 
.02 


.01 
.04 


.12   .06 
.04 


.01 
.03 


.01 
.13 


.01 
.03 


.06 
.05 


.01 
.07 


.01 
.07 
.06 
.02 


.02 
.01 


.02 
.01 


.04 : 

.04 

.04 

.04 

.  11 

.11 

.05 
.04 

.05 

.06 

.04 

.  10 

.02 

.01 

.01 

.13 

.18 

.  07 

.05 

.03 

.01 

.07 

.15 

.14 

.03 

10 

.25 

.15 

.34 

.02 

.01 

.01 

.03 

.05 

.01 

.25 
.11 

.12 
.01 

.01 
.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.05 

.05 

.16 

.16 

01 

.01 

.05 

.01 

.02 

.17 

05 

.22 
.25 

.18 
.12 
.20 

.07 
.10 
.22 

.03 
.18 
.18 

.20 
.13 
.05 

.06 
.02 

* 

• 

• 

* 

• 

48 

• 

• 

• 

* 
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Table  4-Conlinued 

nu 

Uti 

LI 

fit 

iH^ 

IFIJ 

lAl 

lUXV 

1 

NEW    ENGLAND 
MAY  1950 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

MASSACHOSCTTS 

AUHERST 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02     .m 

.02      .01 

.02 

.06 

.02 

.03 

.17 

.02 

.01 

.45 

BIRCH   BILL    DAU 

.02 

.05 

.01 

.07      .01 

.02 

.18 

BOSTON  WB  AIRPORT   // 

.02 

.02 

HARVARD   FOREST    // 

.01 

.05 

.06 

.01 

.01 

.03 

.17 

ENIGBTVILLE    DAU 

.02 

.01 

.04 

.07 

.13 

.27 

.15 

.28 

.04      .01 

.07 

.05 

1.14 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.01 

.15 

.13 

.30 

NANTHCKET   WB   AIRPORT 

.02 

.02 

NEW   BEDFORD 

.03 

.06 

.01 

.01 

.02      .03 

.07 

.02 

.25 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.15 

.07      .01 

.01 

.01 

.31 

STATE   FARM 

.01 

.05 

.03 

.05 

.01      .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.22 

STERLING   3  NW 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.03 

.02 

.04 

.04 

.03 

.36 

.01      .02 

.03 

.02 

.62 

WEST    BR  IMF  I  ELD 

.01 

.02 

.01 

.01 

.15 

.07 

.04 

.06 

.02 

.06 

.03 

.01 

.  49 

WESTFIELD   2    NE    6 

* 

.22 

* 

• 

«           * 

*           .02 

♦ 

* 

* 

.72 

• 

* 

*           * 

.16 

WESTOVER   FIELD   6 

« 

* 

*           * 

*           .19 

* 

« 

* 

* 

♦ 

.60 

♦ 

« 

«           « 

♦ 

.40 

WORCESTER   AIRPORT    6 

* 

.18 

• 

• 

•           • 

•           .04 

• 

• 

* 

* 

• 

.04 

• 

* 

*           * 

• 

.28 

NEW    BAHPSBIRE 

BLACKWATER   DAM 

.02 

.02 

.01 

.05 

BRISTOL  // 

.01 

.06 

.01 

.01 

.09 

HANOVER 

.04 

.01 

.05 

BILLSBORO  2   W 

.02 

.01 

.03 

SDRRY   MOUNTAIN    DAU 

.03 

.03 

WINCHESTER 

.01 

.05 

.05 

.01 

.03 

.01 

.16 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   WB   CITY 

.09 

.10      .10 

.02 

.31 

NEWPORT 

.01 

.01 

.02 

01 

.05 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.08 

.02 

.10 

PROVIDENCE   WB   CITY 

.01 

.01 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.02 

.02 

.06 

VERMONT 

GRAFTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.17 

.01 

.25 

MANCHESTER 

.05 

.01      .33 

.01 

.40 

NORTHFIELD   NORWICH   UN IV 

.01 

.01 

.02 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

.01 

.01 

.11 

.01 

.14 

TYSON 

.02 

.01 

.15 

.16      .01 

.35 

-26th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.02      .02 

.04 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

CANDLEWOOD   LAKE 

.01 

.01 

.01 

.03 

HARTFORD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

HARTFORD   WB   AIRPORT    // 

.05 

.05 

JEWETT   CITY 

.01 

.01 

.01 

.03 

NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 

.05 

.05 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.02 

WINDSOR    LOCKS    BRADLEY   6 

• 

♦ 

*          * 

•           .05 

MASSACHUSETTS 

KNIGHTVILLE   DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

VERMONT 

GRAFTON 

.01 

.01 

.01 

.03 

-28th- 

NEW    HAMPSHIRE 

SURRY  MOUNTAIN   DAM 

.01 

.01 

WINCHESTER 

.02 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON   WB  AIRPORT 

.01 

.01 

GRAFTON 

.07 

.01 

.01 

.09 

NORTHFIELD  NORWICH  UMIV 

.01 

.01 

.02 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.02 

.01 

.01 

.04 

■29th- 

CONNECTICUT 

BLOOKFIELD 

.02      .02 

.08 

.08 

.07 

.07 

.06 

.06 

.05 

.05 

.01      .01 

.01 

.01 

.60 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT 

.01 

.01      .07 

.05 

.04 

.17 

.19 

.10 

.10 

.08 

.02 

.02      .01 

.02 

.01 

.90 

CANDLEWOOD   LAKE 

.10 

.08 

.06 

.04 

.05      .01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.42 

HARTFORD 

.05 

.05 

.OS 

.05 

.05 

.10 

.03 

.01 

.01 

.40 

HARTFORD  WB  AIRPORT   // 

.01 

.07 

.03 

.05 

.05 

.08 

.09 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.48 

JEWFfT   CITY 

.01 

.04 

.13 

.02      .04 

.10 

.07 

.02 

.01 

.44 

MOODUS   RESERVOIR 

.01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.05 

.05 

.01 

.04 

.08      .09 

.04 

.02 

.01 

.01 

.04 

.04 

.58 

NEW    HAVEN   WB   AIRPORT 

.04      .04 

.05 

.04 

.07 

.12 

.07 

.06 

.04 

.03 

.03      .05 

.01 

.01 

.01 

.67 

NEWINGTON 

.01      .01 

.05 

.05 

.05 

.05 

.10 

.10 

.03 

.03 

.01      .01 

.01 

.01 

.52 

NORFOLK   2   SW   // 

.02 

.01 

.04 

.08 

.07 

.04 

.06 

.10 

.07 

.03 

.05 

.01      .01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.64 

PUTNAM    HEIGHTS    // 

.03 

.02 

.01 

.10      .10 

.04 

.01 

.01 

.01 

.33 

ROCKVILLE 

.10 

.01 

.04 

.03 

.03 

.04 

.02 

.04      .06 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.46 

STORRS   // 

.03 

01 

.01 

.01 

.01 

.10 

.03 

.04 

.09      .06 

.08 

.02 

.02 

.51 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY   6 

* 

* 

•           * 

»           .02 

• 

« 

* 

* 

• 

.40 

« 

♦ 

♦           * 

* 

.05 

* 

• 

• 

* 

MAINE 

PORTLAND  WB  AIRPORT   // 

.01 

.02 

.03 

SWANS   FALLS 

.04 

.04 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.02 

.03 

.05 

.04 

.05 

.04 

.02 

.02      .02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.37 

BIRCH   HILL   DAU 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.04      .03 

.03 

.05 

.03 

.02 

.30 

BOSTON  re  AIRPORT   // 

.01      .02 

.05 

.02 

.03 

.02 

.01 

.16 

CAMBRIDGE 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

HARVARD  FOREST   // 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.04 

.03 

.06 

.01      .06 

.07 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.44 

HYANNIS   1    E 

.01 

.01      .01 

.03 

KNIGHTVILLE   DAU 

.01 

.01 

.02      .01 

.01 

.04 

.06 

.08 

.04 

.05 

.05 

.02      .05 

.02 

.47 

MENDON    AIRPORT 

.01 

.05 

.01      .03 

.06 

.01 

.01 

.18 

HEW    BEDFORD 

.03 

.01 

.04 

.04 

.03 

.15 

NORTH   TRURO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

.05 

.07 

.02 

.03 

.02 

.02 

.05 

.03 

.03 

.01 

.01 

.34 

ROCKPORT   1    ESE   // 

.01 

.03 

.04 

.03 

.03 

.01 

.15 

STATE  FARM 

.01 

.03 

.06 

.03 

.02 

.15 

STERLING   3   NW 

.01 

.01 

.01 

.04      .02 

.07 

.06 

.06 

.02 

.30 

WASHINGTON 

.07      .01 

.02 

.04 

.04 

.07 

.10 

.07 

.02 

.03 

.02      .01 

.  50 

WEST    BRIMFIELD 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.08 

.03      .04 

.08 

.02 

.05 

.01 

.45 

WESTFIELD  2   NE   6 

* 

• 

•          • 

•           .01 

* 

• 

* 

♦ 

• 

.29 

♦ 

* 

»          • 

• 

.25 

• 

• 

* 

* 

WESTOVER   FIELD   6 

• 

* 

• 

» 

♦ 

.27 

* 

» 

*          * 

• 

.21 

WORCESTER  AIRPORT   6 

• 

• 

• 

• 

* 

.01 

* 

* 

♦           « 

* 

.31 

* 

* 

* 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAU 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.08 

.03 

.04 

.01 

.27 

Se«   r»fer«D< 
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Tabl*  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
HAT   1950 


A.  M.  Hour  ending 


5         6  7  8  9 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


1  2  3 


BRISTOL   ,  / 

CONCORD  ITB  AIRPORT 

DURHAM 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

CORHAM 

HANOVER 

BILLSBORO  2   > 

LANDAFF 

L8BAM0II  AIRPORT 

LINCOLN 

MOUNT  lASHINCTON  WB  // 

NASHUA    3    N 

NEV   DURHAM 

PINXBAM   NOTCH 

SURRT  MOUNTAIN   DAM 

WARREN  I  SE  // 

WENDELL 

WINCHESTER 

■■ODE  ISLAND 
BLOCI  ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPO  T 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORHISVILLE 
NEWPORT  '  ' 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAIST  JOHNSBURY 
SEARSBURC  MOUNTAIN 
TYSON 


CONNECTICirr 
BLOOMEIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CAKDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODOS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGBTS  // 
ROCKVILLE 
STORHS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 
EDSTIS 
GILEAD 
GREENVILLE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
■UMFORD  ISSE 
SIOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACaUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  BILL  DAM 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HTAHNIS  1  E 
nUGHTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NAirrUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
EBBOL 

FBAmCLIN  FALLS  DAM 
GOKBAM 
LANDAFF 
HANOVER 
BILLSBORO  2  W 
LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  3  N 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRT  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 


.01 
.02 

.01 

01 

.02 

.01 

.06 

* 

.01 

01 

.05 

.02 

.01 
.01 


01 

.01 

.02 

01 

.01 

.01 

.04 

04 

.04 

.03 

01 

.02 
.01 

.01 
.01 

02 

.05 

01 

.01 

.01 

03 

.05 

.05 

.04 

« 

.05 

01 

.10 

.10 

03 

.02 

.35 

.02   .09   .05 


-30th- 


.01 

.01   .01 


.01 
.04 


.01 
.01 
.01 


.02 
.01 


.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 
.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

• 

• 

.01 
.01 


.02 
.05 


.01 
.12 
.26 

.17 
.01 


.05 
.03 
.01 
.03 


.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 
.01 

.05 
.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.01 

• 

.04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.04 

.03 

.01 

.02 

.07 
.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 
.01 


.07 
.01 


8*«  r«f«r«ac«  i 


.10 
.01 
.09 


.01 
.03 


.01 
.03 


.19 
.04 


.07 
.03 
.01 


.09 
.01 
.01 


.22 
.04 


.04 
.01 
.03 
.03 


.01   .02 
.03   .07 


.02 
.01 


.05  1  .05 
.02   .02 


.01 

.06  I 


.01 
.21 


.09 
.07 
.05 


.01 
.03 


.01 
.06 


.01 
.03 


.01   .03   .06 
.01   .08   .04 


.06 
.02 
.01 


03 

.03 

.05 

.30 

07 

.09 

.19 

.11 

05 

.12 

.01 

.02 

.12 
.02 


.02 
.01 


.01 
.03 


.03 
.04 
.07 
.03 


.01 
.02 


.01 
.03 

.02 
.02 
.01 
.14 
.01 
.01 


.01 
.04 


.09 
.04 
.03 


.09 
.05 


.05 
.03 


.05 
.03 


.01 
.01 


.01 
.02 


.02 
.01 


.05 
.06 


.07  .02  .01 
.14  .06  .06 
.01   .16 


.01 
.09 
.01 


.03 
.07 
.01 
.02 
.02 
.01 


.01 
.04 


.05 
.01 
.01 

.02 
.02 


.11 
.02 


.02 
.02 


.02 
.02 

.01 
.01 

• 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03{ 

.02j 

.03 

.01 

.02 


.04 
.01 


.01 
.02 
.04 
.01 
.01 
.07 


.13 
.48 
.06 
.40 
.05 
1.03 
.16 
.22 
.32 


.77 
.34 
.16 
.28 
1.32 
.12 
.17 
.24 
.04 
.11 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
lUY    1950 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

t 

1 

2 

' 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

' 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB   CITY 

.02 

.02 

.03 

.02 

.15      .18      .22      .01 

.65 

NEWPORT 

.03 

.02 

.02 

.02      .02 

.11 

.05 

.01 

.28 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT 

.02 

.04 

.04 

.03 

.11      .09 

.22      .04 

.59 

PROVIDENCE   WB   CITY 

.01 

.02 

.05 

.02 

.11      .08 

.16      .02 

.47 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01      .07 

.17      .02 

.01 

.36 

VERMONT 

BTOLINGTON   WB  AIRPORT 

.03 

.03      .03      .05 

.14 

CORINTH    // 

.03 

.01 

.01 

.05 

GRAFTON 

.01 

.08 

.06 

.15 

HIGHGATE   FALLS    // 

.03 

.01 

.01 

.05 

LYMAN  FALLS   // 

1 

.01      .01 

.01                  .01 

.01 

.05 

MONTPELIER   AP   6 

* 

.03 

* 

• 

•           *           •           .01 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.03 

.05 

NEWPORT    // 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01      .01 

.02 

.12 

NORTHFIELD  NORWICH  UMIV 

.04 

.01 

.01 

.06 

SAINT    JOHNSBURY 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02      .03      .01 

.03      .03 

.01 

.19 

SEARSBURG   MOUNTAIN 

.01 

.01 

.02 

.04 

TYSON 

.01 

.01      .03 

.05 

-31st- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT 

.05      .01 

.06 

WINDSOR  LOCKS   BRAU^EY    6 

• 

*          *          « 

MAINE 

ADGDSTA  AIRPORT 

.02 

.01 

.02 

.05 

BETHEL 

.01 

.01 

.02 

CARIBOU   WB   AIRPORT    // 

.01 

.01 

CLAYTON    LAKE 

.15 

.07       .01 

.23 

EASTPORT    WB   CITY 

.01 

.01 

FORT    KENT 

.01      .06 

.07 

GRAND    LAKE    STREAM 

.04                  .02 

.06 

GREENVILLE 

.34 

.  31 

.01 

.01 

.07      .10 

.02 

.86 

EOULTON  AIRPORT   6 

* 

*          «          * 

•           .02 

HOULTON    1    NE 

;  .02 

.02 

MILTON 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_           -           _           _ 

_           _           _ 

_           _           _ 

_           -           _ 

_          _          _ 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT   // 

.01 

.01 

ROCKLAND    1    W 

.02 

.14 

.06      .02 

.24 

ROXBURY 

.01 

.01 

.02 

SKOWHEGAN 

.27 

.03 

.01 

.10 

.01      .03 

.45 

SOUTH   ANDOVER 

.01 

.01      .01 

.03 

SOUTH  WEST   HARBOR 

.08      .02 

.09      .06 

.25 

MASSACHUSETTS 

KKIGHTVILLE    DAM 

.06 

.06 

NORTH  TRURO 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_      _      _ 

_           _           _ 

_           -           - 

_           -           - 

_           _           _ 

- 

WESTOVER    FIELD   6 

• 

.20 

NEW    HAMPSHIRE 

LEBANON  AIRPORT   6 

• 

♦           *           • 

NASHUA   3   N 

.02 

.01 

.01 

.02      .02 

.08 

NEW   DURHAM 

.01 

.01 

.02 

WARREN   1    SE   // 

.04 

.01 

.05 

VERMONT 

BLOOMFI ELD 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

_      _      _ 

_           _           - 

_           _           - 

_           _           _ 

-           -           - 

- 

BURLINGTON    WB   AIRPORT 

.54 

.02 

.56 

CORINTH   // 

.06 

.02 

.01 

.01 

.10 

GRAFTON 

.01 

.02      .03 

.06 

HIGHGATE  FALLS   // 

.01 

.01 

LYMAN  FALLS   // 

.04      .01 

' 

.05 

MONTPELIER    AP   6 

* 

«           •           * 

NEWPORT    // 

.03 

.03 

SAINT   JOHNSBURY 

.05 

.01 

.01 

.07 

STOCKBRIDGE 

" 

" 

' 

" 

■ 

■ 

■ 
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DAILY  TEMPERATURES 


MSW  EDGLAMD 
NAT  1950 


Day  of  month 


1       2    i   3    !  4       S       6 


8       9      10      U   I  12      13     14     15     16     17  I  18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


comrecTicuT 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

COLCHESTER 

CREAH  BILL 

DARBDRT 

FALLS    VILUkCE 

GREEKWICB 

iURTFORD  IB  AIRPORT 

■  IDDLTTOnl 

VOHAVI  FOREST  HAKGER  ST 

L1(T  CARVEL 
MET  BAVEX  IB  AIRPORT 
NE*  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  KENT 
NORWALK 
NORWICH  3  ESE 
PDTNAII 
SALISBUBT 
SHEPAUG  OAM 
STORES 
WASHINGTON 
WATERBUR7 

WATERBORY  CITY  HALL 
TESTBROOK 
WINDSOR  LOCKS  BIUDLET 

MAINE 
AOGOSTA  AIRPORT 

BAR  BARBOR 

BELFAST 

CARIBOO  TB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT  WB  CITT 

EAST  WINTHBOP 

FARIIINGTON 

FORT  KENT  ISE 

GARDINER 

GREENY  I LLE 


MAX 

MIN 


MAX 
HIM 


MAX 

MIX 


MAX 
MIH 


MAX 
Mil' 


MAX| 
MIH  I 


MAX 
MIN 


49 
40 


691  S6 
42   48 


56   48 
44   45 


63   64 
42   49 


63   73 
45  36' 


63   74 
46  47 


78  I  79 
46  45 


69   81 
46  47 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIH 


I  MAX 
'  MIN 


MAX 
MIN 


MAX, 
MIH  ' 


MAX  I 
MIH  ; 


58 

40 


43 


MAX 
MIH 


MAX  ' 

MIH  I 


MAX  I 
MIR 


MAX  I 
MIR  I 


MAX  { 

MIH  ! 


49 
40 


MAX 
MIH 


MAX 

MIH  I 


MAX 
MIR 


52  I 

38  I 


63 
39  ' 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIR  I 


50 
41 


47   59   59 
40   34   41 


68  ,  71 
44  I  42 


MAX 
MIH 

50 
38 

MAX 
MIH 

60 
34 

MAX 
MIR 

55 
33 

MAX 

56 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIR 


MAX 

MIH 


63   67 
40   39 


59  I  61 
40   42 


62  .  68 
40   34 


52   55 
34   32 


61   66 
39   32 


54   59 
38   39 


64   66 
41   36 


61   65 
39  ,  30 


58   52 
39   36 


62 

65 

40 

35 

56 

56 

32 

27 

48   65   66   71   56 
41   40   45   45   49 


82   78 

46  1  58 


83   79 

49  1  44 


81   78 
45   58 


79   77 
49   45 


63   76 
48   61 


64   73  . 
45  45; 


66   51 
39   46 


64   51 
42   47 


75   74 
46   41 


57   55   54  , 

45  I  43   44 


70   67   77 


77  I  59  I 
48  '  38 , 


83   78  '  59 
47   58  I  32 


80   79   62 
45   56   34 


70   62 

40   48 


66  75 
43   48 


65 
44 


63   70 
43   41 


69  ■  75 
42   45 


72  I  75  i 

42  I  53  I 


76   76  I 
47   48 


67   68   75   68 
43   47   48   49 


77 
47 

62 
48 

53 
29 

67 
34 

59 
47 

76 
52 

71 
31 

59 
34 

77 
46 

72 
40 

3^ 

67 
33 

69 
42 

81 
43 

64 
32 

70 
33 

84 
42 

81 
57 

58 
35 

72 
37 

61 

50 

77 
60 

76 
36 

65 
35 

56   60 
36   30 


69 
31 


73 
46 

80 
46 

59 
36 

84 
48 

79 
43 

59 
32 

73 
47 

68 
31 

51 
26 

61 
45 

70 
47 

58 
22 

65 
47 

72 
48 

51 
26 

63 
47 

57 
23 

43 
19 

70 

73 

50 

58 
48 


73   67   68 


48   44   21   37 


62   66 
45   41 


53   67 
42   33 


73   74 
46   52 


78  I  78   49 


48 

45 

20 

76 

76 

44 

48 

34 

17 

69 

72 

52 

47 

49 

27 

72 

61 

47 

45 

22 

18 

62 

45 


70   74 
49   43 


67   63 

47   47 


62  1  64 
47  I  46 


38   46   48 


70   76 
45   40 


65   65 
36   44 


66   70 
48   43 


62 
41   43 


64 

51 

70 
43 

68 
50 

71 
45 

60 
40 

66 
37 

70   77 
42   37 


68 
45 


72   63  , 
40  45 


66   66 
45  47 


65   64 
45   45 


65   63 
46  47 


63  '  61 
45   48 


76  1 
36  I 


74   71 
41   38 


61   69   72 
43   40  40 


68   74 
45   36 


70   68   73 
42   43   35 


76   79 
46   42 


65   71   73   63 
48   43   40   34 


66   70 
49   40 


71   65 
35   37 


58   57   66   52 
39   36   32   31 


65   69   73  I  62 
47   45   35   31 


66   71 
48   35 


70   66 
38   34 


76 
37 


71 
35 


64   56 
29  I  30 


60   57 
45   42 


75   73   60   49 
52   46   48  I  45 


64   65   65 
39   48   42 


65 
41 


66  :  70 
42   43 


61   47 
39   41 


60   64 
45   49 


66  I  59 
36  47 


63   74 
39   51 


61  I  73 
41   51 


65   65 
40   48 


70   72 
47   42 


69   51 
45   45 


67  I  51 
47   47 


65  I  57 
45   47 


64   74 
46   42 


72 

I  46 


62 
37 

64 
37 

73 
43 

64 
39 

70 
46 

68 
45 

78 

68 

68 
45 


63   72 
45   41 


74   76 
51   49 


65   73 
38   49 


49  145 
39   39 


62   65 
40   38 


68   65 
31   39 


71   68 
26   37 


51   44 

43   41 


65   52 
44   41 


66  I  80 
45   38 


70  ;  69   51   49   63 

53   49   47   46   45 


52   48 
43   42 


53 
42 

57 
39 

72 
46 

72 
42 

73 
38 

70 
40 

49   63 
45   43 


50   62   81 
44   44   41 


60   65 
46  40 


61   70 
46   43 


64   72 
40   37 


64   76  ; 
42   35 


60   66 
50   44 


64   76 
44   34 


55   70 
43   43 


64   77 
39   34 


65   79 
44   38 


60   69 
46  \  40 


64 

45  {  56 


72  ]  65 
35   39 


59   77 
42  i  34 


65   80 
42   31 


68 
32 


70   63 

39  I  55 


77   68 
45  {  46 


68   74 
40   41 


73   70 
34   36 


58   76  I  82   85 
36   32   42   50 


69   75   79   80 
39   29  !31   49 


69   71 
56   56 


70 
35 


75   76 
38   46 


58   70   68   76   81 
48   46   36   32   33 


83 
42 


68   68 
40   30 


76   78   78 
34   30   38 


66 

66 

43 

38 

68 

60 

36 

29 

75   77 
46   48 


77  179 
26  1 32 


64 
56 

70 
49 

68 
56 

69 
54 

63 
55 

72 
57 

60 
55 

64 
55 

70 
57 

73 
56 

69 
55 

67 
55 

63 
42 


75   70 

44  !  40 


82   86 
47   42 


66   71 

1 46   46 


83   84 

43  1 38 


70  <   59 


79 
50 

70 
60 

60 

69 
45 

64 
53 

72 
42 

72 
48 

65 

62 
45 

64 
38 

69 
43 

81 
48 

81 
49 

75   72 
52 


76   75  '73   69.7 
43   54   55  ^39.6 


68  ;67 
56  '56 


80   75  179 
45   39   38 


70.4 
39.9 


69.8 
37.7 


67.3 
42.2 


66.1 
36.1 
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Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  1  13 

1 

14 

15 

16 

17   18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HOULTON  AIRPORT 

MAX 
HIN 

58 
27 

59 
39 

58 
35 

60 
31 

65 
26 

62 
48 

62 
25 

46 
20 

66 
36 

52 
43 

61   55   73 
41   40   34 

55 
33 

69 
34 

63 
37 

69 
35 

70 
36 

61 
43 

66 
37 

56 

36 

77 
28 

80 
43 

85 
50 

89 
52 

88 
47 

82 
42 

80 
49 

79 
44 

1 

77 
54 

69 
58 

67.5 
38.8 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

59 
29 

59 
39 

60 
35 

63 
37 

66 
28 

68 
44 

62 
40 

47 
20 

68 
35 

59 
44 

63   59   72 
41   39   36 

66 
30 

72 
34 

66 
35 

65 
34 

71 
36 

65 
40 

68 
38 

60 
36 

78  i  81 
30   39 

86 
49 

88 
52 

87 
46 

83 
43 

81 
49 

80 
45 

80 
49 

69 
57 

69.4 
39.0 

JONESBORO 

MAX 

HIM 

53 
38 

58 
34 

62 
40 

55 
35 

63 
41 

60 
44 

70 
24 

51 
24 

69 
43 

53 
38 

55   70   62 
40   39   33 

60 
35 

59 
38 

50 
39 

56   55 
36   41 

62 

37 

59 
34 

58 
34 

70   72   77 

41   42  46 

77 
45 

83 
45 

70 
40 

69 
43 

68 
45 

71 
48 

58 
48 

63.1 
39.0 

LEWISTOH 

MAX 
HIM 

49 

39 

62 
41 

64 

41 

60 
45 

64 
44 

79 
47 

66 
35 

49 
29 

68 
39 

62 

47 

64 1  7o]  72 

47   41   42 

60 
38 

58 
39 

63 
40 

72   56 
45  45 

59 
47 

65 
43 

69 
41 

74   75;  76 
40   42   54 

76 
47 

82 
49 

75 
48 

65 
43 

68 
49 

66 
56 

67 
56 

66.3 
43.8 

MADISON 

MAX 
MIK 

58 
31 

60 
38 

64 
34 

62 
42 

67 
34 

76 
36 

78 
48 

51 
22 

67 
35 

67 
47 

70   69 
48   44 

74 
38 

64 
33 

65 
32 

66 
36 

70   70 
39!  40 

60 
47 

70 
44 

69 
34 

76 
29 

79 
33 

It 

81 
42 

85 
41 

83 
43 

74 
38 

74 
43 

71 
54 

68 
55 

69.9 
39.5 

HILLINOCKET 

MAX 
HIM 

56 
29 

60 
39 

60 
33 

60 
38 

68 
29 

69 
48 

63 
43 

48 
20 

67 
39 

67 

45 

60   62 
44   35 

75 
40 

64 
32 

68 
30 

68'  75!  70   63 
35:  35:  39 1  48 

69 
37 

65   77 
36   28 

79 
36 

83 
44 

88 
47 

88 
43 

85 
42 

80 

45 

77 
42 

79 
54 

76 
57 

70.0 
39.1 

mLLINOCKET  AIRPORT 

HAX 
HIM 

53 
29 

60 
39 

60 
35 

60 
40 

68 
30 

65 
49 

63 
26 

48 
21 

67 
40 

58 
45 

61  ;  60 
42  J  37 

72 
39 

58 
32 

67 
33 

69   70 
35   37 

69 
40 

60 
49 

69 
38 

57 
33 

77 
29 

80 
38 

87 
46 

88 
50 

90 
45 

84 
44 

80 
45 

77 
43 

80 
55 

68 
58 

68.5 
39.4 

HILLINOCKET  DAM 

HAX 
HIM 

55 
25 

56 
31 

55 
27 

56 
27 

60 
24 

67 
36 

72 
49 

55 
19 

47 
20 

66 
38 

67  1  58 
38   34 

55 
35 

70 
30 

56 
25 

69 
33 

67 
32 

68 
29 

70 
46 

63 
28 

68  j  60 
31   25 

88 
33 

82 
42 

86 
45 

88 
43 

90 
41 

83 
38 

82 
42 

83 
48 

78 
42 

68.3 
34.1 

NORTH  BRIDGTON 

HAX 
HIN 

55 
35 

62 
38 

69 
37 

59 
43 

64 
42 

80 
48 

75 
45 

50 
24 

69 
43 

65 
51 

66  1  72 
52   36 

76 
38 

63 
34 

62 
33 

65 
39 

71 
41 

53 
46 

58 
45 

66 
45 

71   74 
38   36 

84 
38 

79 
54 

76 
45 

81 
44 

77 
49 

70 
41 

73 
47 

61 
55 

69 
55 

68.2 
42.5 

OLD  TOWN 

HAX 
MIN 

58 
35 

63 
40 

67 
37 

63 
43 

68 
36 

68 
46 

68 
30 

50 
23 

70 
40 

68 
44 

67  i  70   68 
47   36   43 

71 
34 

65 
37 

65 
37 

70 
41 

69 
42 

63 
47 

69 
44 

68   74 
32   32 

74 
40 

83 
48 

82 
49 

86 
47 

84 
46 

81 
44 

73 
43 

78 
54 

66 
56 

70.0 
41.1 

OLD  TOWN  AIRPORT 

MAX 

HIM 

54 
29 

61 
35 

66 
32 

66 
38 

69 

31 

69 
46 

67 
31 

50 
22 

68 
38 

58 
45 

65 <  70   71 
39   32   42 

60 
34 

65 
35 

67 
35 

75 
40 

71 
39 

64 

45 

69 
41 

66!  75 
33!  30 

78 
35 

83 
43 

83 
43 

89 
46 

82 
40 

77 
38 

75 
46 

78 
54 

70 
57 

69.7 
38.5 

PORTLAND 

HAX 

HIM 

48 
41 

67 
41 

62 
43 

58 
46 

60 
47 

79 
48 

72 
35 

54 
30 

68 
39 

63 
45 

69'  70 

52  1  47 

68 
47 

57 
38 

56 
41 

61 
42 

67 
45 

55 
48 

52 
48 

63  '  75  j  67 '  10.    75 

46  43   39   46 {  57 

75 
50 

81 
49 

66 
48 

60 
46 

67 
50 

58 
54 

64 
54 

64.7 
45.3 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

HAX 
HIM 

45 
35 

65 
38 

tl 

58 
43 

61 
46 

81 
46 

72 
36 

52 
29 

70 
32 

64 
46 

67   69 
43   37 

67 
39 

56 
37 

56 
40 

63 
39 

66 
41 

55 
42 

51 
45 

61 
39 

73   67 
38.34 

72 
43 

74 
50 

73 
43 

80 
49 

67 
41 

60 
37 

66 
50 

58 
54 

63 
54 

64.3 
41.3 

PRENTISS 

MAX 
MIM 

56 
25 

56 
34 

58 
25 

54 
35 

66 
27 

59 
42 

59 
32 

42 
16 

64 
30 

59 
29 

59   62 
37   39 

41 

27 

27 

31 

33 

35 

41 

36 

32 

33 

77 
39 

84 
44 

87 
43 

85 
45 

79 
46 

76 
42 

74 
36 

75 
49 

64 
53 

35.6 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
HIM 

59 
30 

55 
38 

56 
35 

59 
38 

60 
25 

65 
47 

66 
47 

49 
19 

65 
33 

65 
42 

58   58 

39  1  37 

71 
33 

53 
30 

70 
31 

69 
39 

66 
36 

71 
38 

67 
46 

67 
35 

71 
35 

75 
31 

80 
43 

86 
49 

87 
53 

87 
50 

88 
46 

82 
48 

82 
47 

77 
51 

77 
55 

69.1 
39.5 

RIPOGENCS  DAM 

HAX 
MIN 

53 
28 

54 
31 

55 
29 

51 
32 

59 
29 

67 
30 

68 
48 

55 
19 

46 
20 

64 

37 

65   56  1  51 
42  ;  36   40 

70 
30 

55 
30 

69 
35 

67 
38 

70 
38 

67 
39 

67 
35 

70 
37 

62   77   81 
31   36   44 

83 
50 

85 
50 

89 
48 

82 
40 

80 
44 

78 
47 

58 
55 

66.3 
37.0 

ROCKLAND 

HAX 
MIN 

54 
36 

58 
40 

63 
34 

55 
43 

61 
40 

57 
46 

73 
44 

51 
28 

68 
35 

63 
46 

65 
45 

64  ]  71 
38  1  36 

59 
39 

57 
41 

59 
43 

67 
46 

61 
39 

59 
48 

57 
44 

68 
36 

69   66   74 
37   43   47 

72 
43 

82 
46 

72 
50 

65 
42 

68 
47 

67 
52 

60 
53 

64.0 
42.2 

RHMTORD  3  SW 

MAX 
MIM 

43 
30 

60 
30 

65 
30 

62 
41 

64 
36 

78 
48 

64 
26 

47 
24 

67 
42 

70 
47 

63 

68 
31 

74 
33 

63 
30 

68 
30 

63 
41 

72 
36 

53 
44 

56 
42 

68 
43 

68 
37 

76 
34 

80 

38 

80 
46 

80 
45 

82 
44 

79 
40 

74 
39 

74 
46 

63 
56 

71 
56 

67.6 
38.8 

RUMFORD  ISSE 

HAX 

HIM 

44 
34 

61 
40 

66 
32 

63 
45 

68 
36 

82 
49 

67 
32 

49 
25 

69 
43 

71 
48 

64 
43 

71 
35 

74 
37 

65 
35 

68 
32 

65 
44 

74 

40 

57 
47 

57 
47 

70 
46 

69 
39 

79 
34 

79 
39 

80 
48 

81 
48 

84 
46 

80 

49 

75 
42 

75 
46 

64 
57 

73 
56 

69.2 
41.7 

UNITT 

HAX 
HIM 

49 
38 

60 
39 

63 
37 

62 
43 

66 
41 

71 
47 

70 
47 

47 
23 

66 
39 

64 
45 

62  '  70  !  71 
49   47   41 

62 
32 

63 
33 

66 
36 

70 
40 

69 
40 

59 
47 

64 
41 

62 
39 

73 
31 

78 
32 

78 
50 

80 
50 

85 
45 

77 
46 

76 
42 

73 
42 

74 
SO 

68 
59 

67.7 
41.6 

VANCEBORO 

MAX 
KIM 

56 
30 

60 
38 

61 
32 

61 
39 

66 
32 

65 

45 

62 
22 

67 
36 

66 
43 

62      71 
40 

66 
28 

81 
34 

87 
41 

85 
48 

81 
40 

80 
41 

78 
39 

77 
48 

- 

WINSLOW 

HAX 

HIM 

62 
35 

48 
39 

63 
35 

66 
45 

62 
38 

69 
48 

73 
49 

52 
26 

66 
38 

69 
46 

63   64 
48   38 

70 
39 

74 
36 

63 
37 

66 
39 

67 
44 

72 
41 

67 
49 

60 
45 

67 
39 

65 
35 

76 
39 

79 
48 

81 
48 

82 
49 

r. 

80 
41 

74 
47 

74 
51 

74 
56 

68.9 
42.5 

WOODLAND 

HAX 
MIN 

56 
31 

61 
38 

64 
35 

59 
38 

67 
31 

66 
43 

74 
39 

48 
21 

67 
22 

54 
45 

63  j  66 
41   32 

71 
33 

68 
31 

62 
34 

51 
31 

64 
40 

69 
33 

63 
41 

68 
39 

60 
32 

75 
28 

84 
37 

87 
43 

86 
45 

86 
46 

82 
41 

81 
43 

77 
40 

74 
51 

68 
54 

68.4 
37.4 

MASSACHUSETTS 

i 

ADAMS 

HAX 
HIN 

66 
31 

63 
42 

66 
35 

i; 

76 
47 

56 
48 

80 
53 

66 
29 

57 
27 

74 
37 

57   59 
44  !  39 

70 
33 

74 
34 

66 
40 

62 
51 

69 
52 

73 
SO 

54 
44 

49 
41 

65 
32 

75 
32 

75 
37 

72 
46 

65 
52 

64 
56 

81 
44 

83 
43 

75 
51 

60 
50 

79 
49 

67.8 
42.3 

AMHERST 

HAX 
HIM 

46 
43 

68 
42 

71 
43 

73 
43 

63 
51 

85 
49 

73 
49 

58 
34 

74   66 
34   47 

64 

50 

72 
42 

78 
40 

68 
38 

62 
40 

72 
50 

75 
45 

62 
48 

51 
45 

63 
45 

76 
38 

70 
35 

71 
42 

67 
56 

64 
57 

79 
55 

80 
49 

72 
46 

64 
54 

75 
58 

77 
59 

69.0 
46.0 

BILLEHICA 

MAX 
MIM 

58 
41 

69 
36 

65 
36 

69 
44 

55 
46 

83 
48 

76 
40 

57 
21 

72   63 
32   45 

67 
52 

74 
39 

78 
37 

71 
37 

64 
36 

61 
43 

68 
43 

60 
45 

50 
43 

62 
34 

77 
29 

73 
30 

77 
38 

74 
45 

74 
53 

75 
51 

73 
40 

68 
36 

68 
49 

64 
57 

76 
58 

68.4 
41.4 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

60 
40 

64 
39 

68 
34 

69 
40 

69 
44 

75 
47 

76 
54 

55 
30 

69   68 
28   45 

61 
44 

71 
37 

75 
34 

73 
33 

64 
36 

68 
43 

75 
38 

74 
45 

46 
42 

62 
42 

74 
33 

73 
36 

72 
34 

68 
45 

66 
51 

76 
49 

77 
38 

75 
40 

70 
51 

70 
55 

78 
56 

69.1 
41.4 

BLUE  BILL 

MAX 
HIM 

44 
39 

68 
36 

66 
45 

65 
43 

54 
43 

76 
46 

75 
50 

55 
31 

70  1  60 
37   44 

65 
52 

73 
46 

75 
50 

63 
39 

60 
39 

SO 
43 

61 
42 

52 
43 

45 
41 

53 
42 

75 
39 

68 
38 

72 
41 

75 
51 

65 
51 

67 
48 

65 
50 

67 
42 

69 
51 

66 
55 

73 
56 

64.3 
44.3 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

HIN 

48 
41 

70 
41 

60 
48 

62 
48 

53 
47 

80 
49 

76 
43 

58 
35 

72   65 
43   47 

67  '  70 
55  1  50 

78 
53 

57 
43 

54 
44 

55 
45 

59 
47 

53 
46 

49 
45 

55 
46 

77 
45 

68 
42 

76 
45 

71 
53 

61 
51 

68 
51 

64 

51 

63 

46 

65 
54 

66 
55 

70 
58 

64.2 
47.3 

BROCKTON 

MAX 
HIM 

63 
42 

68 
38 

68 
46 

72 
43 

66 
45 

76 
48 

80 
55 

63 
34 

70   64 
40   46 

68 
53 

78   74 
47   47 

64 
43 

68   59   63 
40  1  43   44 

62 
46 

54  1  54 
42   43 

78  i  69 
37   39 

72 
39 

71 
47 

72 
54 

71 
49 

72 
48 

72 
43 

72 
53 

66 
56 

75 
56 

68.5 
45.4 

CHESTNUT  BILL 

HAX 
MIM 

63 
41 

67 
39 

69 
45 

65 
46 

60 
48 

81 
50 

80 
60 

67 
34 

70   62 
40  ;  47 

65 
50 

72   78 
50  1  48 

67 
43 

tl 

56  1  62 
46  1  47 

61 
48 

50   57 
46   45 

75  72 
40   38 

75 
42 

73 
52 

72 
51 

71 
53 

71 
52 

66 
49 

66 
53 

67 

58 

73 
60 

67.6 
47.2 

COHASSET 

MAX 
HIM 

60 
43 

45 
36 

67 
41 

59 
44 

60 
45 

52 
45 

72 
52 

76 
34 

57   69 
35   42 

60   66   69 
49   46   46 

77 
50 

57 
38 

55 
43 

48 
44 

58 
43 

52   46 
43   44 

72 
37 

69 
41 

75 
47 

71 
52 

59 
48 

64 
48 

59 
44 

62 
50 

67 
54 

65 
56 

62.3 
44.7 

EAST  WAREHAM 

HAX 
HIM 

56 
40 

48 
36 

59 
40 

65 
41 

63 
45 

58 
46 

64 
43 

78 
34 

57   63 
37   46 

58  j  68  {  73 

43   46  !  42 

67 
42 

61 
39 

68 
45 

53   57 
42   39 

55  !  50 
43   43 

58 
33 

71 
35 

66 
39 

68 
48 

69 
53 

64 
49 

68 
48 

67 
41 

70 
47 

74 
55 

68 
55 

63.4 
43.1 

EDGARTOWN 

HAX 
MIM 

53 
39 

46 
38 

58 
43 

62 
41 

61 
44 

55 
45 

65 
46 

76 
34 

57 
32 

63 
45 

53  '  68   67 
44   46   44 

63 
45 

59 
41 

63 
46 

50 
45 

57 
43 

59 
44 

50 
43 

51 
32 

65 
37 

63 

38 

66 
48 

66 
52 

66 
50 

65 
48 

65 

45 

68 
46 

68 
53 

65 
53 

61.1 
43.5 

FALL  RIVER  2  NE 

HAX 

MIN 

47 
40 

11 

65 
46 

69 
45 

57 
47 

64 
48 

76 
50 

58 
35 

64 
39 

56 
47 

68   72   72 

51  i  49   48 

63 
43 

67 
43 

59 
45 

67 
45 

55 
44 

48 
43 

58 
43 

77 
40 

65 
37 

69 
44 

68 
52 

71 
56 

70 
52 

74 
48 

70 
45 

68 
53 

65 
56 

68 
56 

64.9 
46.1 

FITCHBURG 

HAX 
HIN 

62 
43 

45 
40 

66 
39 

67 
43 

68 
47 

55 
46 

81 
54 

67 
33 

56 
36 

71 
45 

64   65   74 

50  ^  45   45 

76 
37 

67 
38 

65 
44 

64 
42 

73 
46 

55 
43 

49 
42 

65 
38 

74 
34 

73 
43 

74 
48 

73 
46 

70 
52 

76 
45 

75 
40 

70 
49 

68 
55 

67 
59 

66.9 
44.1 

FRAM INGHAM 

MAX 
HIN 

66 
43 

46 
37 

71 
44 

71 
43 

71 
47 

58 
48 

84 
52 

76 
33 

59  1  74 
37  1  45 

65   66  1  74 
51   47   42 

80 
40 

70 
38 

68 
44 

60 
45 

69 
48 

54  '  49 
44   43 

62 
38 

78 
34 

73 
37 

76 
49 

73 
56 

70 
52 

77 
47 

74 
42 

73 
48 

71 
56 

73 
58 

68.7 
44.8 

HAVERHILL 

MAX 

MIM 

51 
40 

70 
38 

65 
39 

63 
46 

58 
47 

84 
49 

80 
52 

58 
32 

73 
37 

67 
47 

68 
54 

76 
44 

79 
42 

72 
38 

64 
39 

58 
44 

68 
43 

57 
46 

50 
45 

61 
44 

80 
39 

73 
34 

79 
39 

75 
49 

74 
S3 

76 
51 

73 
47 

68 
43 

69 
48 

62 
56 

74 
57 

68.5 
44.6 
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Table  S-ConOnued 

U 

/\1 

L.1 

i 

XL  IV 

irj 

LrL 

rt.1 

un 

LILC 

) 

NEW  ENGLAHD 
MAT   1950 

Station 

Day  ol  moDth 

1 

I'2|3l4i56i78 

9 

10      11      12      13 

14 

15     16     17     18 

19 

20  1  21     22 

23     24     25  1  26     27  1  28 

29  I  30  1  31 

1 

HOOSAC   TUMNEL 

MJUt 
MIM 

64      47      63      71 
33      40      37      39 

71i     S3      78      64      60 
42;     43      46      30      29 

71      66 
35      46 

61      70      76 
37      36      33 

65      71      72      75 
39      44      46      47 

55      49 
43      42 

65      76      77      72      60 
36      34      37      44      54 

'11:1 
1           1 
63      78      82      73      60      77 
50      45     44      47      53      56 

67.3 
41.5 

BTAmiS   1    K 

MAX 
MIN 

46      57 
40      39 

61 
45 

59 
43 

S3'     60 
47      46 

70      60      63 
50      36      39 

54      68 
48      42 

71      72      59 
48      47      44 

63 
44 

55 
45 

60      60      53      52 
45      40      45      40 

68 
34 

62      62      65      64 
37      45      50      54 

67      62      64      68      63      67      61.5 
53      45      45      49      55      56l    45.0 

DIIGBrVILLE  DAM 

MAX 

MIX 

62      68 
41      40 

71 
40 

76 
39 

72'     86 
48      47 

80 
52 

57      72 
32      28 

72      66 
45     48 

70 
40 

79 
35 

74 
34 

66 
36 

74 
49 

76      68      49      64 
43      46      44      42 

76 
45 

77      74      68      62 
33      42      54      57 

76      80 
55      46 

79 
42 

68      75      74      71.3 
41      42      54      43.2 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 

HIM 

62      47 
43      34 

70 
40 

68 
41 

71      57 
47      47 

81 
49 

76      58 

32  j     33 

70      64 

45      47 

67 
39 

73 

36 

77 
39 

66 
35 

65 
44 

59      65      S3      52 
43      47      43      43 

65 
32 

77      69      75      72 
30      34      47'    56 

67      73 
52      43 

70 
39 

72 
50 

71      69      67.1 
56      58 1    42.7 

LATREMCE 

KAX 
MIR 

51      69 
41      39 

64 
42 

64 

47 

56      84 
47      50 

77 
51 

57'     71 
32      40 

61'     66 
47      55 

72 
45 

77 
45 

62 

40 

64 

41 

59 
44 

68 
47 

55      50      60 
49      46      45 

76 
40 

70      74      72      71 
37      41      52      55 

76      72 
52      51 

68 
46 

67 
53 

63      74      66.8 
57      58      46.3 

LOWELL 

■AX 

MIH 

66      70      70 
40      38      42 

68 
45 

60      85 
48      49 

84 
57 

64      74 
33      38 

74      66 
46      S3 

76 
45 

80 
44 

76 
40 

66 
40 

63 
44 

71 
46 

65      53      63      79      76      77 
49      45      45      39      36      40 

77  '    75      78      78 
52  ;    55      52      51 

72 
44 

70 
53 

65      78      71.6 
57      59      46.0 

MIDDLETOII 

MAX 

MIN 

54 

42 

66 
40 

60 
44 

62 
SO 

58      78 
48      52 

72 
50 

56'     68 
34      40 

62      66 
48      54 

70 
48 

74 
46 

68 
42 

58 
44 

56 
46 

60 
48 

56      50      58 
48      46      40 

74      64      72 
40      36      44 

74      72      70      68 
52      56      54      48 

62 
46 

68 
50 

62      68      64.7 
58      60      46 . 9 

WAKTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIH 

47 
39 

S3 
41 

57 
41 

55 
40 

54      59 
44      44 

62 
47 

54      57 
39      41 

54      63      65 
46      45      46 

58 
44 

54 

42 

57 
44 

48 
45 

52 
36 

54      50      51 
40      43      36 

61      58      57 
35      36      42 

61      65      63      63 
50      51      47      44 

60 
42 

63 
49 

64      65      57.5 
53  ;    54 !    43.4 

NEI   BEDFORD 

MAX 
MIN 

45 

42 

58 
40 

59 
46 

59 
46 

54 

47 

61 
49 

76 
SO 

58      64 
38      36 

S3      68      68 
49;    52      52 

66 
49 

59 
47 

61 
47 

50 
47 

r. 

55     48      54 
47      45!    44 

73      60      63 

44      42      46 

62 

53 

64 
56 

68      60 
53      52 

61 
48 

62 
55 

58|    64      60.5 
56      56 1    47.8 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 

39 

62 
42 

67 
40 

73 
43 

55 
46 

75 
47 

65 
37 

50      65 

29      34 

63      55 
47^    44 

65 
39 

72 
37 

63 
34 

60 
38 

68 
50 

69 
47 

50      46      60 
43      40      38 

72      68      67 
35      36      38 

62      62 
53      55 

74      77 
50      45 

68 
42 

60 
50 

75      75  1    64.1 
55      52      42.7 

PLTMOUTH 

MAX 

MIN 

55 

41 

69 
38 

65 
41 

68 
43 

55      71 
46      50 

80 
58 

63      69 
34      38 

62      68 
47      50 

68 
48 

72 
43 

71 
42 

56 
39 

53 
45 

55 
45 

55      49      52 
41  ;    45      45 

76 
38 

66      74 
34      40 

72 
51 

67 
52 

71 
50 

65 
53 

64 
44 

70 
50 

67  1   73      65.2 
55      57      45. 3 

ROCKPORT   1    ESE 

MAX 
MIN 

47 
38 

62 
38 

60 
42 

61 
45 

54;    71 
45      41 

75 
48 

54!    68 
331    33 

59      67 
44      52 

70 
51 

67 
51 

58 
42 

SO 
41 

49 
41 

63 
41 

53  I    48      52      70 
40!    40      42      37 

64      69 
37      42 

70 
50 

60 
50 

65 
49 

65 
54 

60 
45 

67 
50 

62      68'    61.5 
52      55      44.2 

SAJIDtlCB 

MAX 

MIN 

44 

42 

58 

40 

58 
44 

66 
44 

54      70 
48      48 

74 
48 

60      64 
38      41 

56      62 
49      SO 

66 
50 

68 
48 

56 
43 

62 

43 

48 
46 

52 
43 

53      48      49 

42  j   45  ^    40 

68 
39 

62      67 
39      42 

66 
52 

64 

52 

67 
50 

60 
46 

63 
44 

66 
50 

61      68      60.6 
55      56      45.7 

SEELBORIIE   FALLS 

MAX 
MIN 

64 
35 

44 
39 

62 
39 

69 
39 

71      54 
44      47 

81 
49 

68      56 
32      33 

72      67 
44      48 

59 
45 

70 
38 

77 
35 

65 
36 

64 
43 

1} 

74      53  '    SO 
47      44      44 

61 
37 

76      72 
34      34 

71      61 
44      54 

63 
51 

79 
47 

79 
44 

70 
46 

61      71      66.3 
52      56      42.8 

SPRIRCFIELD 

■AX 
MIR 

60 
42 

66 
43 

68 
46 

71 
46 

71|    85 
50  '    48 

77 
53 

65      71 
33      39 

71  1    67 

45!    51 

73 
47 

78 
45 

77 
41 

66 
42 

70 
50 

76 
47 

66      54      65      77 

48  1   44      45      41 

77      70 
38      43 

71      62 

56  '   57 

76 
56 

78 
51 

79 
49 

76 
56 

75      75      71.4 
59      57      47.4 

1          I 

STOCXBRIDGE 

MAX 
MIX 

45 
39 

66 
41 

68 
41 

74 
42 

58  ',    79 

49  1    48 

70 
45 

54 
30 

67 
27 

64      61 
47      46 

68 
41 

74 
33 

65 
35 

61 
38 

68 
50 

71 
46 

54 
46 

48  \   60 
42      42 

73 
34 

68  ;   68 
33      42 

63 
54 

64 
57 

70 
55 

77 
47 

65 
42 

60 
52 

74 

55 

74      65.5 
SO     43.5 

S»A1IPSC0TT 

MAX 

MIH 

44 

39 

61 
38 

59 
43 

58 
45 

49 
45 

65 
43 

73 
53 

56 
31 

65 
39 

56      66 
44      49 

69 
45 

65 
46 

59 
39 

11 

52 
42 

56 
44 

50 
44 

47      53 
43  i  43 

75 
41 

60      63 
38      44 

68 
49 

61 
49 

64 
48 

64 
48 

64 
44 

60 
49 

58 
52 

63      59.9 
53      44.2 

TAtmTOR 

■AX 
MIR 

51 
42 

66 
36 

66 
42 

74 
42 

64 

48 

66 

49 

79 
43 

66 
35 

67 
32 

58      67 
47      43 

73 
46 

73 
49 

65 
43 

67 
38 

57 
46 

64 
45 

60      52 
43      44 

54 
44 

76 
30 

67      70 
31      42 

69  !  72 
46      56 

70 
51 

70 
43 

70 
44 

70 
52 

65 
57 

75      66.5 
57      44 . 1 

TDLLT  DAM 

■AX 

■  in 

60 
40 

65 
40 

72 
35 

72 
39 

65 
44 

76 
46 

78 
56 

60 
29 

71 
28 

73      62 
43      48 

72 
35 

76 
33 

74 
30 

65 
35 

73 
47 

77 
38 

74 
47 

47 
43 

65 
41 

76 
33 

71      72 
29      33 

73      68 
47      55 

79 
47 

80 
39 

80 
39 

79 
51 

74 
56 

77      71.2 
58      41.4 

TinWERS   FALLS 

VAX 
MIX 

SO 

41 

67 
41 

70 
39 

74 
41 

63      82 
46      47 

80 
43 

60      72 
32      30 

70      66 
44  1   49 

72 
38 

78 
36 

72 
33 

66 
38 

70 
50 

74 
45 

62 
42 

53      65 
45      44 

76 
36 

75      72 
33      37 

70 
52 

66 
55 

79 
52 

80 
46 

66 
43 

59 
52 

76 
57 

77      69.7 
59      43.4 

VALPOLE 

■AX 

MIH 

46 

39 

69 

34 

69 
45 

67 
42 

56      79 
46      48 

75 
51 

57      71 
33      33 

62  j   66 
46      47 

74 
41 

77 
45 

68 

40 

64 

36 

54 
44 

65 
44 

53 

45 

46     57 
43      42 

75 
34 

69      75 
33      37 

72 
48 

66 
52 

70 
50 

68 
47 

72 
41 

69 
49 

68 
57 

75      66.3 
57  1  43.5 

•ESTFIELD   2  HE 

MAX 
MIX 

47 
42 

68 
42 

70 
40 

75 
41 

57      86 
49      49 

74 
42 

56      71 
34      42 

66      62 
45      50 

72 
46 

77 
39 

68 
42 

62 
37 

72 
49 

78 
42 

54      48      63 
47      45      42 

76 
34 

72      72 
34      38 

65      64 

55  1  58 

77 
53 

83 
50 

70 
45 

63 
53 

78 
58 

75      68.4 
56      45.1 

rESTOIi   2   IIW 

■AX 

MIX 

3l 

3-5 

70 
40 

70 
44 

61  !  83 
46      47 

85 
55 

63 
31 

74 
35 

63      66 
44      52 

74 
42 

78 
41 

74 
37 

65 
36 

56 
43 

67 
44 

66      52      64 

46      43      42 

78 
36 

73  '  77 
30      36 

73 
48 

73 
54 

78 
50 

73 
44 

69 
38 

69 
51 

70 
56 

80 
58 

70.3 
43.3 

WESTOVER  FIELD 

MAX 

MIX 

46 
43 

68 
43 

69 
45 

73 
43 

58      84 
48      48 

75 
45 

60 
32 

71 
42 

66      64 
42      49 

74 
44 

77 
41 

66 
39 

61 
39 

71 
50 

75 
45 

60 
47 

50      64 
45  '  45 

77 
36 

69 
41 

72 
41 

65 
55 

65 
58 

78 
56 

79 
50 

70 
46 

63 
54 

75 
58 

75 
56 

68.4 
46.0 

WILLARD  BROOK   STA   FORES 

MAX 
MIH 

60 
34 

66 
41 

70 
34 

66      83 
45      46 

82 
57 

58 
30 

70 
36 

70  '  63 
45      47 

73 
45 

78 
47 

76 
33 

65 
34 

62 
42 

74 
37 

68 
45 

48  i  65 
42  1  41 

75 
46 

73      73 
30      45 

72 
54 

72 
54 

75 
49 

77 
44 

77 
45 

71 

50 

74 

56 

76  1  70.4 
58      43.7 

1 

WORCESTER  AIRPORT 

MAX 

MIX 

43 
37 

65 
38 

68 
44 

72 
47 

54      81 
44      45 

72 
37 

54      70 
29      35 

61      62 
42      47 

69 
44 

75 
47 

65 
34 

62 
38 

60 
42 

73 
41 

50 
43 

44      60 
40      40 

74 
39 

71 
37 

73 
39 

67 
51 

63 
54 

75 
53 

71 
48 

66 
46 

62 
52 

11 

76  1  65.4 
58      43.4 

WORCESTER   i 

MAX 

■IX 

SO 
39 

68 
35 

69 
44 

75 
45 

56      83 

46  !  47 

75 
50 

56 
31 

70 
38 

64 
44 

64 
46 

71 
47 

76 
38 

68 
37 

65 
37 

62 
44 

71 
43 

59 
46 

46 
42 

63 
42 

75 
37 

70 
30 

73 
42 

70 
48 

68 
56 

73 
53 

74 
47 

68 
40 

66 
50 

72 
57 

77  1  67.6 
60  1  43.9 

i 

HEW   BAMPSHIRE 

1 

i 

ALEXANDRIA 

■AX 
■IX 

41 
34 

60 
35 

66 
30 

64 
38 

56      77 
45  i  44 

62 
35 

46 
24 

65 
36 

65  t  60 
45      40 

69 
36 

72 
35 

70 
30 

72 
29 

73 
35 

69 
49 

71 
47 

76 
42 

77 
41 

72 
37 

63 
47 

60      72 
55      55 

65.8 
39.3 

BERLIR 

■AX 

NIX 

57 
32 

44 

38 

57 
29 

62 
37 

59  '  63 
38   '  40 

78 
52 

57 
23 

48 
25 

67      69 
47      47 

62      67 
32      32 

72 
33 

61 
31 

66 
43 

65 
39 

74 
47 

49      52 

43    [43 

65 
34 

66 
32 

78 
35 

81 
48 

82 
42 

79 
39 

80 
44 

80 
42 

74 
50 

73      64      66.2 
55      49   '  39.4 

BETHLEHEM 

■AX 
■IX 

48 
36 

57 
37 

67 
31 

61      58      77 
4        40      47 

65 
35 

44 

20 

64 
32 

67      66 
46      44 

65 
36 

71 
40 

57 
27 

64 
38 

63 
45 

71 
43 

67   !  50      63 
44      41      41 

67 
40 

72 
32 

75 
40 

75 
49 

76 
47 

80 
48 

81 
50 

75 
47 

68 
51 

64      75      66.2 
53      47      40.9 

1          1 

BLACEWATER  DAM 

MAX 

MIX 

62 
39 

63 
34 

72 
33 

70 
43 

65      80 
50      47 

77 
48 

51 
28 

68 
35 

69      67 
45      48 

70 
37 

76 
35 

72 
34 

67 
35 

66 
42 

73 
39 

70 
48 

50      68 
46      43 

73 
36 

74      74 

30      34 

70 
SO 

70 
50 

77 
47 

80 

46 

75 
40 

71 
50 

62    1  71    {69.5 
56      56   {42.1 

COHCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIH 

46 
39 

67 
35 

73 
33 

67 

46 

59   i  81 
49      47 

69 
37 

56 
30 

72 
30 

67   '  65 
45      48 

73 
38 

78 
37 

67 
37 

67 
40 

65 
43 

75 
38 

57 

47 

50   167 
43      39 

75 
35 

75      76 
33      38 

74 
51 

74 
54 

80 
51 

79 
45 

72 

40 

68 
52 

63      76      68.8 
57      56      42.4 

DURHAM 

■AX 
MIX 

62 
37 

68 
37 

68 
34 

63      57   <  86 
39      47      34 

84 
62 

56 
35 

72 
38 

64      67 
46      52 

75 
44 

79 
39 

62 
36 

61 
40 

63 
41 

67 
38 

64 

47 

51    '  65 
45    '44 

72 
40 

72      78 
32      36 

75 
49 

73 
50 

78 
38 

77 
46 

66 
40 

68 
50 

62      69      68.5 
55      55     42.8 

EAST   DEERIHC 

MAX 
MIX 

59 
39 

65 
37 

69 
33 

67      56      77 
42      47      49 

76 
50 

53 

29 

69 
30 

67      65 
47      48 

71      75 
40      37 

69 
33 

65 
37 

65 
41 

71 
37 

66      50      63 
46      45      43 

73 
36 

71      73 
29      40 

69      69 
SO      54 

75 
47 

75 
42 

69 
38 

68 
51 

62      73    '67.6 
57      58      42.3 

FABTAK 

MAX 
MIX 

57 
32 

48 
32 

57 
23 

65 
34 

50      63 
35      36 

77 
50 

58    144 
17      23 

64      68 
38      38 

59      63 
24      28 

72 
21 

60 
28 

63 
30 

65 
34 

72      47      52 
37      38      36 

65 
28 

67      73 
24      26 

77      75 
40      34 

79 
28 

79 
35 

80 
38 

72 
44 

69 
42 

64 

64.6 
32.4 

FIRST  come  LAKE 

MAX 
MIN 

S3 

29 

40 
34 

52 
27 

56 
34 

51      65 
28      34 

75 
42 

48      42 
17      18 

62      69 
36      41 

55      59 
31      35 

67 
25 

55 
32 

68 

41 

62 
34 

67      52      47 
40      43      40 

65 
33 

60      71 
32      38 

73    (75 
43      45 

78 
43 

80 
45 

80 

48 

73 
45 

72 
49 

66 
55 

62.5 
36.7 

FRARKLIM   1    NW 

MAX 
MIX 

S8 
38 

66      71 
38      31 

69 
45 

64      82 
49      47 

74 
38 

61    171 
27      28 

67      67 
46      50 

73      78 
36      35 

72 
34 

70 
35 

62 
42 

74 
39 

71      53      69 

47    I45      43 

74 
36 

74      77 
33      35 

74      75 

52      48 

80 
47 

81 
45 

73 
45 

69 
51 

65 
57 

74 
56 

70.6 
41.9 

FRAXCLIll   FALLS   DAM 

MAX 
MIX 

60 
38 

65 
37 

71 
31 

71 
43 

68 
48 

S3 
47 

81 
49 

51 
28 

71 
27 

70 
46 

67 
49 

72 

35 

78 
33 

73 
33 

70 
33 

65 
42 

75 
36 

73 
46 

50 
44 

68 
43 

73 
36 

74 
30 

78 
33 

73 
51 

74 
48 

80 
46 

80 
45 

76 

70 
SO 

64 

57 

74 
57 

70.9 
41.3 

S—  r«f«ieoc«  DotM  following  Station  Indax. 


Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


HEW  ENGLAND 
MAT   1950 


Station 

Day  of  month 

o> 

1  i  2 

3 

4 

S   6 

7 

8 

9 

10 

11   12   13 

1 

>* 

15 

16 

17   18 

19 

20  1  21 

1 
22  j  23 

24 

2S 

1    I 
26  1  27  i  28 

1 

29  [30 

31 

1 

GLENCLIPF  2  NW 

MAX 
MIN 

51   53   64 
37   37'  36 

59]  57 
41 !  44 

77 
46 

69 
41 

43 
22 

63 
36 

66 
43 

63   67 1  73 1  57 
42   38 1  42|  29 

63 
42 

59 
43 

711  65 
42   40 

51 
42 

64   65 
39   40 

67   73 
31   41 

71 
47 

71 
46 

1 
72   70   71 

44   49   47 

73 1  65   70 
47  !  55   53 



64.6 
41.4 

HANOVER 

MAX 
MIN 

48   61 '  66 

39!  39j  31 

61   60 

46  47 

78 
50 

69 
40 

50 
28 

66 
28 

69 
46 

62   70   74 
48   36l  37 

64   64 
33   40 

65   72'  60 
47   43   46 

51 
44 

66  72   73   74   68 
43   40   33   41 1  52 

70   78   80  j  72 1  65 
51 '  49   45   46 1  52 

68 
57 

75 
59 

66.8 
43.1 

KEENE  I  S 

MAX'  62 
MINI  42 

67   71 
41 1  35 

72 
41 

11 

78 
48 

77 
50 

57 
29 

72 
24 

67 
45 

66   72:  78 
50   35   33 

67   68 
32   38 

73   76 !  65 
49 1  45   48 

50 
45 

67   76   72   72   71 
44   34   30   34   49 

72;  80 '  81   75 

55   46   43  :  41 

71 
52 

75 
57 

81 
55 

70.9 

42.6 

LAKEPORT  1 

MAX   47 
MIN   40 

65   73 
38   36 

66 
47 

60 
48 

81   64 
48   40 

51 
28 

71  i  66 
31  [  47 

65   73   77 
50   41   41 

67  j  71 
35  j  40 

67   7S   54 
43 1  44  i  48 

52 

46 

69   76   78   77 
43   41   35   43 

77 
55 

78   82 
53  1  50 

82  !  77 
50   44 

67  1  64 

52   57 

79 
57 

69.4 
44.2 

LEBANON  AIRPORT 

MAX   47!  66   71 

MINI  38   38   29 

65 
43 

59 
45 

83;  65 1  52 
46l  34 1  25 

69 
23 

71 
47 

64   72   77   66 
46   35   38   29 

66 
34 

67  I  75   55  i  52 
44 i  43   451  43 

67:  74 i  74 1  75 
39   36   30  j  37 

70 
48 

72 
51 

81 
47 

82 
44 

76 
43 

66 
50 

72 
56 

77 
56 

68.6 
40.7 

MANCHESTER 

UAX|  SO   63   64 
MIN   41   41   40 

62 
46 

57 
50 

76 
48 

64   49 
40   32 

66 
38 

63 
46 

61   68  j  71   64 
50  42'  41'  39 

65 
44 

63  1  68 

44   45 

58   50 
48   44 

62 
44 

69   70  I  71 
40   34 {  38 

70 
SO 

70 
54 

76  j  71 
54  1  48 

68 
42 

69 
53 

63 
58 

72 
58 

64.9 
44.9 

HASSABESIC  LAKE 

MAX   62 
MIN   40 

62   68 
33   33 

69 
39 

62 
48 

78 
47 

82 1  67 
58   29 

67 
29 

70 
45 

65 
48 

71   75 
37   34 

68 
30 

65 
37 

64]  72 
40   38 

69 
48 

56 
45 

61 
43 

74   75   75 
30   29  31 

76 
45 

74 
52 

71   76 
53   43 

73 
37 

69 
48 

66 
56 

76 
56 

69.6 
41.3 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

MAX,  30   30|  37   35 
MIN   22   19 1  18   31 

39 
31 

50 
35 

35   17 

4i-  1 

39 
16 

43 

27 

32 
24 

38   48 

25   14 

34 
11 

42 
32 

47   45   34 
36   34 ]  28 

28 
25 

35   38   48   54 

25   31   31   37 

50 
39 

50 !  52  i  55 
40 ,  40   43 

55 
41 

50 
41 

44 

40 

50 
40 

41.4 
28.4 

NASHUA  3  N 

MAX      47 1  69 i  70 

MIN   36 j  35   351  38 

57 
40 

57 
47 

85 
50 

71 
31 

65 
31 

72 
45 

64 
47 

66 '  74 1  78 
36   36,  37 

67 
37 

66   65   74 
42   42   45 

57 
44 

49   65   77   74 
44   32   28   34 

73 
46 

73   73   78   76   72 
52  r  52   44   36   43 

68 
54 

63 
57 

68.2 
41.2 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

45 
36 

60   66 
36   38 

65 
44 

53 
45 

771  60 
43   30 

48 
24 

63 
35 

63 
42 

58 
44 

66  '  72 
40  '  44 

64 
30 

64 
36 

65 
42 

69   SO 

44   41 

46 
39 

60   68   69 

39   38   36 

70 
42 

65 
52 

67   75   75   67   61 
52   50   48   43   48 

63 
53 

70 
54 

63.4 
41.5 

PETERBORO   2S 

MAX 

MIN 

54 
37 

64   71 
31   29 

64 
40 

54 
43 

80   76 

47   49 

54 
28 

71 
34 

64 
45 

62 
48 

71  ;  76 
43   45 

66 
34 

68 
38 

67 
43 

76   64 
38   46 

46 
42 

64   75   72 
40   38   33 

73 
39 

69 
50 

70   77   78   74   67 

54   49  1  47   41   51 

70 
56 

79 
57 

68.3 
42.4 

PINKHAU  NOTCH 

MAX 

MIN 

40 
30 

54 
35 

62 
31 

55 
37 

57 
39 

73 
43 

65 
34 

40 
20 

62 
37 

66 
42 

57 
43 

64   70 
38   33 

59   62 
30   36 

62   70   59 
41   42   41 

48 
40 

60   66   69 
40   37   30 

78 
36 

72 
46 

74   76  1  76 

41  1  45   44 

68 
41 

66   57 
47   52 

68 

50 

63.1 
38.7 

PLtllOUTH 

MAX 
MIN 

38 

40 

32 

46 

48 

46 

40 

27 

34 

46 

48 

74  i  79 
34  I  35 

70 
32 

69 
34 

65   73   59 
42   46  I  40 

55 
45 

68   75   78   80 
42   35   32   38 

75 
50 

75   80   83 
51   49   46 

77 
42 

68   62 
51   57 

76 
57 

42.0 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

61 
42 

66 
39 

69 
34 

71 
39 

70 
49 

78 
47 

77 
53 

55 
28 

69 
24 

69 
44 

66 
45 

71   75 
33   33 

73 
29 

64 
35 

69   73   71 
48   47   48 

52 
44 

64   73   73   72 
43   34   32  1  36 

72 
48 

72  j  78  ;  80 

53  1  45   45 

79 
42 

72 
50 

73 
57 

78 
55 

70.5 
42.0 

TUCKERUAN  RAVINE 

MAX 
MIN 

36 
30 

42 
30 

50 
32 

48 
34 

45 
34 

64 
38 

56 
22 

29 

10 

48 
28 

55 
38 

45 
33 

51   60 
36   38 

tl 

S3 
41 

51 
45 

58  1  48 
33   36 

38 
34 

SI   SS  j  61   65 
33   37  !  28  1  46 

61 
48 

63  1  66  j  66  60 
40   50  !  49   43 

58 
42 

51 
47 

62 
45 

53.0 
36.2 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 
MIN 

62 
36 

45 
40 

65 
30 

71 
35 

65 
38 

60 
50 

81 
52 

60 
30 

52 
25 

68 
37 

71 
44 

65   73 
34   34 

77  \   67     66 
32   39   47 

1 

65   76 
49   48 

52 
46 

53   68  1  73   76 

44   38   32   38 

77 
48 

72  1  74  ;  82  t  84 
52   50   45   44 

77 
50 

68 
57 

74 
58 

68.4 
42.0 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

64 
40 

70 
32 

66 
34 

66 
40 

56 
46 

86 
46 

80 
54 

58 
28 

72 
26 

70 
44 

68 

48 

74   78 
40   32 

74 
34 

64   64 
34   42 

70   62 
42   46 

50 
44 

64  1  78  1  74 
38   28   28 

78 
30 

74 
44 

72   74 
50   52 

74  1  68 
42   34 

68 
46 

64 
52 

72 
56 

69.4 
40.4 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

57 
37 

64 
37 

69 
32 

68 
44 

62 
47 

82 
47 

76 
45 

50 
28 

70 
38 

66 
47 

64 
50 

73   78 
39   36 

70 
30 

70 
39 

64 
40 

76   63 
39   47 

54 
45 

69  1  74 
42   38 

73 
33 

78 
37 

79 
54 

79 
48 

81 
47 

80 
46 

75 
40 

74 
51 

63 
56 

79 
56 

70.3 
42.4 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

50 
33 

62 
37 

67 
29 

62 
43 

57 
45 

77 
45 

70 
43 

46 
27 

68 
30 

69 
44 

67 
48 

71   78 
32   34 

64 
35 

66 
32 

64 
43 

74   64 

43  1  45 

55 
43 

62 
41 

71 
36 

74 
31 

71 
34 

77 
50 

75 
44 

80 
44 

81 
45 

74 
41 

68 
48 

63 
56 

74 
55 

67.8 
40.5 

RHODE  ISLAND 

1 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

44 
40 

53 
41 

53 
44 

55  1  49 
41   44 

58 
48 

66 
47 

53 
38 

58 
42 

53 
48 

63 
48 

64   63 
48   47 

56 
44 

54 
46 

52 
46 

60 
44 

SO 
45 

47 
44 

54 
44 

62  i  54 
42   43 

62 
44 

58 
51 

57 
50 

60 
51 

60 
46 

53 
43 

59 
49 

67 
53 

63 
53 

56.8 
45.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

52 
39 

65 
45 

63   58 
42  1  46 

77 
46 

76 
45 

57 
32 

69 
38 

62 
45 

66 
51 

74   76 
42   43 

66 
40 

66 
40 

59 
45 

69 
43 

51 
45 

47 
42 

59 
42 

76 
37 

66 
36 

72 
40 

65 
48 

69 
55 

72 
52 

74 
50 

68 
42 

67 
51 

70 
55 

73 
56 

66.1 
44.4 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

45 
40 

59 
41 

59 
42 

65  j  55 
38  1  45 

62 
45 

75 
47 

58 
33 

63 
43 

54 
47 

69 

47 

67   68 
46   47 

59 
40 

61 
39 

58 
47 

66 
45 

54 
41 

49 
44 

56 
42 

75 
42 

59 
35 

65 
43 

62 
46 

64 
53 

69 
54 

69 
45 

61 

41 

60 
50 

71 
55 

68 
55 

62.1 
44.5 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
40 

64 
41 

60 
43 

63 
42 

56 
46 

71 
48 

77 
45 

57 
36 

66 
41 

60 
49 

67 
54 

71  ;  74 
50   46 

60 
42 

6S 
43 

57 
47 

67 
45 

53 
45 

47 
44 

58 
40 

78 
40 

62 
38 

63 
40 

60 
50 

67 
56 

72 
53 

73 
48 

64 
45 

65 
53 

65 
56 

66 
56 

63.6 
45.9 

PROVIDENCE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

45 
41 

69 
41 

66 
47 

63 
46 

58 
49 

76 
49 

79 
49 

58 
37 

71 
42 

63 
49 

67 
54 

74 
50 

78 
49 

62 
45 

66 
45 

57 
47 

68 
46 

55 
46 

47 
44 

58 
43 

78 
42 

65 
40 

64 
43 

64 
53 

70 
57 

75 
S3 

75 
50 

65 
46 

66 
54 

67 
57 

67 
56 

65.7 
47.4 

VERMONT 

RRLLOWS  FALLS 

MAX 

MIN 

64 
33 

48 

41 

67 
36 

71  !  72 
41  ,   46 

56 
48 

80 
SO 

66 
31 

55 
28 

75 
36 

70 
47 

68  '  75 
37   37 

80 
34 

66 
42 

66 
43 

68 
46 

77 
49 

54 
46 

55  1  65 
44   39 

74 
33 

77 
39 

74 
48 

70 
55 

75 
52 

85 
47 

84 
45 

74 
50 

64 
56 

79 
59 

69.5 
43.2 

BLOOHFIELD 

MAX 
MIN 

57 
31 

58 
40 

62 
25 

60 
40 

64 
38 

79 
57 

76 
43 

50 
23 

66   74 
23   49 

73 
46 

65  '  72 
29   32 

60 
26 

67 
30 

65   72 
44  1  39 

71 
48 

53  !  70   68 
44   42  j  33 

74 
29 

77 
33 

79 
36 

83 
46 

83 
39 

85 
42 

82 
44 

79 
49 

69 
S3 

79 
49 

70.1 
38.8 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
42 

60 
37 

64 
32 

51 
43 

69 
40 

81 
55 

64 
31 

51 
27 

67 
28 

74 
51 

63 
44 

71 
40 

72 
37 

63 
31 

68 
50 

S9 
52 

64 
43 

55 
49 

SS 
46 

66 
45 

71 
41 

74 
40 

75 
52 

79 
54 

75 
54 

80 
51 

86 
52 

75 
58 

72 
56 

76 
55 

81 
56 

68.0 
44.9 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

59 
39 

65 
39 

72 
30 

70 
41 

64 
48 

83 
47 

77 
44 

53 
28 

69 
27 

68 
44 

67 
43 

70 
38 

75 
32 

71 
29 

66 
35 

67 
45 

73 
42 

71 

47 

49 

43 

66 
41 

74 

35 

73 
30 

74 
34 

69 
43 

73 
53 

79 
49 

81 
42 

78 
43 

69 
49 

73 
55 

79 
56 

70.2 
41.0 

CHELSEA  2  S 

MAX 
MIN 

59 
31 

44 

36 

62 
25 

70 
27 

65 
42 

62 
47 

79 
49 

61 
25 

50 
22 

67 
23 

71 

44 

63 
28 

70 
30 

73 
25 

63 
32 

65 
39 

62 
38 

72 
43 

50 
42 

52 
41 

65 
32 

70 
29 

75 
33 

75 
42 

73 
46 

71 
44 

80 
40 

82 
43 

76 
48 

66 
51 

70 
56 

66.5 
37.2 

CORNWALL  1  N 

MAX 
MIN 

50 
41 

64  j  66  '  68 

43  1  35  1  43 

67 
42 

77 
52 

72 
45 

52 
27 

65 
32 

69 
38 

72 
46 

72 
40 

73 
45 

62 
32 

64 
46 

67 
52 

63 

44 

61 

47 

53 
44 

62 
44 

67 
43 

73 
43 

74 
47 

77 

72 

77 
51 

84 
56 

84 
56 

71 
52 

76 
56 

82 
55 

68.9 
44.7 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

51 
39 

64   70   68  '  56 
39   39   40   47 

79 
SO 

74  I  55 
45  1  26 

68   67 
21   46 

61 
30 

69   73 
38   32 

66 
27 

70 
39 

67 
48 

70 
46 

56 
46 

49   61 
41   40 

34  ;30 

73 
34 

67 
49 

74 
52 

82  1  82 
44   41 

74 
44 

61 
48 

75 
54 

79 
50 

68.0 
40.6 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

54 
35 

43   59   64   57 
37  j  28   36   42 

60   78 
46  I  53 

58 
26 

47   64 
26   39 

68 
49 

61   66 
33   34 

72 
27 

62 
37 

62 
49 

62 
44 

70 
46 

60   S3 
45   44 

66 
38 

66 
37 

74 
43 

76 
49 

74 
48 

75 
50 

80 
46 

82 
49 

75 
55 

68 
57 

65 
56 

65.2 
42.1 

EHOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

53 
33 

59   60  >  53   73 
40   25  ,  42   36 

79   68 
54   42 

52 
25 

67   74 
22   52 

63 
48 

68 
40 

69 
38 

71 
27 

75 
39 

65 
52 

71 
48 

62 
41 

56   72 
40   38 

72 

37 

77 
31 

79 
46 

83 
55 

83 
46 

86 
46 

86 
46 

80 
56 

76 
SO 

79 
59 

83 

56 

70.8 
42.3 

LEMINGTON  3  NE 

MAX 
MIN 

43 
29 

57 
28 

59   57 
24   40 

65 
35 

78   64 
52   30 

46 
21 

64   73 
24   48 

58 
35 

65 
32 

69 
25 

70 
32 

68 
29 

64 
45 

55 
45 

60 
43 

56 
42 

67 
40 

63 
35 

73 
28 

75 
33 

78 
51 

81 
45 

82 
39 

84 
40 

78 
44 

73 
48 

66 
53 

78 

66.7 
37.2 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

58 
33 

44 

39 

60   67 
27   36 

57 
44 

65 
47 

80 
54 

57 
27 

49 
26 

69 
38 

74 
49 

63 
31 

70 
34 

77 
28 

65 
34 

68 
SO 

63 
46 

71 
48 

52 
44 

54 
44 

67 
37 

70 
34 

76 
39 

77 
47 

77 
49 

75 
50 

82 
45 

84 
52 

75 
51 

68 
57 

72 
59 

67.3 
41.9 

MONTPELIER  AP 

MAX 
MIN 

44 

38 

63 
34 

69   55 
29   41 

63 
44 

81 
48 

62 
28 

48 
24 

67 
33 

70 
46 

61 
43 

68 
40 

71 
36 

63 
29 

62 

41 

57 
48 

71 
45 

52 
45 

SO 
43 

65 
42 

69 
38 

73 
38 

74 
47 

73 
50 

72 
48 

77 
47 

80 
45 

72 
49 

65 
53 

70 
56 

77 
57 

66.0 
42.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

44 
34 

55 
32 

60 
29 

53 
38 

64 
35 

80 
51 

61 
27 

49 
24 

66 
33 

73 
48 

59 
42 

67 
40 

71 
34 

61 
30 

72 
45 

57 
45 

68 
41 

54 
46 

53 
43 

68 
42 

66 
38 

77 
39 

79 
48 

82 
54 

84 
48 

86 
49 

87 
49 

81 
55 

70 
52 

69 
56 

79 
56 

67.6 
42.0 

See  reference  notea  following  Station  Index. 
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T<bl«  5-CoDbnuKJ 


DAILY  TEMPERATURES 


HE*   EDGLAKB 
lUT   19S0 


Station 

Day  oi  month 

1 

1  1  2 

3 

4 

S  1  6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

XOBTRTIEU)  HORIICH  UMIV 

MAX 

mil 

ss 

35 

60 
39 

65 
29 

64 

42 

i 
62 
45 

77 
49 

74 
44 

48 
26 

65 
29 

70 
48 

66 
48 

68 
32 

72 
36 

60 
30 

62 
28 

63 

48 

70 
47 

68 
48 

52 
44 

66 
44 

68 

37 

74 
33 

73 
40 

72 
48 

72 
50 

78 
47 

81 
43 

78 
49 

70 
53 

70 
55 

78 
59 

67.8 
42.1 

RUTLAND 

MAX 

mil 

52 
40 

64 
41 

67 
32 

67 
43 

59. 
43 

78 
51 

75 
44 

52 
26 

65 
26 

68 
48 

66 
44 

69 
35 

74 
40 

65 
31 

67 
40 

66 
50 

69 
49 

64 
49 

54 
42 

64 
42 

69 
37 

72 
40 

74 
40 

72 
49 

72 
56 

77 
46 

82 
46 

78 
51 

68 
51 

76 
56 

79 
59 

68.5 
43.5 

SAIMT  ALBAKS 

MAX 
MIX 

52 
41 

57 
42 

60 
33 

57 
42 

71 
37 

77 
55 

70 
46 

50 
26 

66 
36 

72 
49 

61 
45 

65 
44 

69 
45 

60 
32 

70 
50 

65 

51 

65 
40 

65 
49 

55 
50 

67 
42 

78 
49 

75 
46 

76 
54 

77 
57 

78 
55 

79 
55 

83 
58 

80 
61 

75 
54 

77 
57 

83 
54 

68.9 
46.9 

SAIM  JOBISBORT 

MAX 
MIX 

56 
44 

59 
38 

61 
30 

60 
44 

61 
40 

79 
48 

79 
53 

55 
22 

68 
20 

72 
46 

72 
42 

68 
33 

74 
34 

67 
29 

65 
36 

64 

48 

74 
41 

74 
48 

55 
45 

70 
45 

69 
37 

77 
31 

79 
39 

79 
48 

80 
47 

83 
49 

85 
43 

85 
49 

78 
54 

70 
57 

79 
56 

70.9 
41.8 

SOHEXSET 

MAX 

MIX 

54 

34 

42 
36 

56 
30 

66 
33 

67 
40 

57 
41 

76 
28 

56 

47 
20 

62 
29 

59 
26 

54 
28 

63 
27 

68 
29 

61 
33 

63 
44 

64 
44 

65 
40 

46 
36 

43 
36 

58 
29 

66 
26 

71 
31 

67 
45 

58 
50 

62 
43 

71 
36 

76 
37 

67 
44 

56 
50 

74 
52 

61.1 
36.9 

WEST  BCRD 

MAX 
MIX 

51 
31 

43 

35 

54 

24 

62 
28 

54 
32 

62 
32 

SO 
50 

56 
24 

49 
21 

66 
22 

74 
46 

60 
29 

62 
30 

72 
25 

62 

30 

67 
32 

60 
39 

70 
42 

52 
44 

60 
44 

65 
32 

65 
28 

71 
31 

72 
36 

79 
40 

80 
40 

84 
45 

86 
43 

72 
44 

76 
50 

69 
50 

65.6 
35.5 

fILDER  1  E 

MAX 

MIX 

57 
35 

43 
35 

61 
27 

60 
39 

59  1 
43 

59 
46 

79 
48 

61 
25 

47 
22 

71 
40 

68 
44 

62 
31 

70 
32 

68 
30 

66 
36 

64 
44 

68 
39 

76 
44 

49 
42 

48 
40 

62 
38 

68 
30 

74 
36 

74 
48 

70 
48 

72 
45 

80 
43 

84 
42 

77 
48 

67 
54 

72 
56 

65.7 
39.7 

tOODSTOCI 

MAX 

MIX 

54 

38 

66 
38 

72 
29 

69 
44 

62 

81 
47 

77 
42 

58 
26 

69 
26 

71 
44 

65 
44 

74 
34 

74 
33 

70 
28 

66 
40 

66 
45 

75 
41 

62 
46 

51 
43 

68 
42 

75 
37 

76 
31 

77 
35 

72 
46 

70 
48 

82 
51 

83 
43 

84 
44 

72 
50 

73 
55 

80 
5Y 

70.8 
41.1 

S««  raiaisnc*  oof*  followULQ  SUUon  Indm-E. 
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STATION  INDEX 


Statio 


COMKSCTICOT 

ANSON I A 

BAKERSVILLB 

BALTIC 

BARKRAHSTED 

BLOOKFIELD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  AIR) 

BRISTOL 

BULLS    BRIDGE    DAM 

BURLIIfCTOH 


County 


0120  NE*  HAVEN 
0227  LITCHFIELD 
0251  KE«  LONDON 
0299  LITCHFIELD 
0634; HARTFORD 

0801  I  FAIRFIELD 
0806: FAIRFIELD 
0830  HARTFORD 
0961  LITCHFIELD 
0973 1  HARTFORD 


CAKDLEHOOD  LAKE  1093  FAIRFIELD 

COCKAI>OHSET  FRST  RANGER  JUSS  MIDDLESEX 
COLCHESTER  |1499  NEW  LONDON 

COLLINSVILLE  , 1536 ' HARTFORD 

CREAM  HILL  11715  LITCHFIELD 


DANSUHV 

DAWSON  r.AKE 

DERBY 

EAST  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESBRVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GREENHICR 

GROTON 

HARTFORD 

HAHTFORD  ire  AIRPORT 

HEMLOCKS  RESERVOIR 
JEWBTT  CITY 
LAKE  KONOMOC 
LAiniBL  RESERVOIR 
MANCHESTER 

MEAD  POND  RESERVOIR 

MIODLETOWN 

MILFORD 

MOHAWK  FOREST  RNCR  STA 

MOOruS  RESERVOIR 


MOUNT  CARMEL  !5077  fflW  HAVEN 

NATCHAUC  FOREST  BNGB  SM  5125 , WINDHAM 
NATHAN  HALE  ST  FOREST  ' 51 31 iTOLLAND 
NEW  HARTFORD  , 5262. LITCHFIELD 

NEW  HAVBH  WB  AIRPORT     5273  NEW  HAVEN 


FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIBLD 
NEW  RAVEN 
FAIRFIELD 

2658  LITCHFIELD 

37  FAIRFIELD 
3207  NEW  LONDON 
13446  IhABTFORD 
3451  HARTFORD 

!3583<ENFIELD 
13857  NEW  LONDON 
I :; 989  NEW  LONDON 
|4096  FAIRFIELD 
:4443 iHARTFORD 


NEWINGTON 
HRW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  r.UILFOHD 


s28s  hartford 
15309  new  lohdok 
is4'1s;litchfibld 
IssioImew  BATEN 
15641  nsw  hatbm 


NORTH  KENT  5664  LITCHFIELD 

NORTH  STAMFORD  RESERVOIR 5772  FAIRFIELD 
NORWALK  5892  FAIRFIELD 

NORWICH  3    B3K  ,5904  NEW  LONDON 

PACHAUG  ST  FRST  3  KE     6131  NEW  LONDON 

PEOPLES  FRST  RANGER  STA ^6239  LITCHFIELD 

PROSPECT  6597, NEW  HAVEN 

PUTHAM  6645  WINDHAM 

PUTNAM  HEIGHTS  16650  WINDHAM 

PUTNAM  LAKE  6655  FAIRFIELD 


ROCKVILLE 
ROCKWOOD  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  PONO 
SALISBURY 


SAUCATUCK 
SHEPAUG  DAM 
SHliTTLE  HKADOH  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

THOUPSONVILLE 

TORRINCTOH  1 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 


WASHINGTON 


WATBRBUHV  CITY  HALL 
WEPAWAUG  RBSERVOIR 
WBST8RO0K 

WEST  HARTFORD 
WEST  I 
WHIGVILLE  I 
WHIThEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 


WILLIMANTIC  9S92  WIKDBAM 

WINDSOR  LOCKS  BRDLV  CAA  9704  HARTFORD 
WOLCOTT  RESBRVOIR  9759  NEW  RAVEN 
WOODBURY  9783  LITCHFIELD 

MAINS  , 


6942  TOLLAND 

6954  TOLLAND 

696G  LITCHFIELD 

7002  FAIRFIELD 

7109  LITCHFIELD 

7157  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 
7432  HARTFORD 
7946  TOLLAND 
8063  FAIRFIELD 

8138  TOLLAND 
8364  HARTFORD 
8436  LITCHFIELD 
8441  [LITCHFIELD 
8488  IfaIRFIELD 

,8859  iLITCHFIELD 
8906  NEW  BAVBN 
8911  NEW  HAVEN 
9007  NEW  HAVEN 
9067  MIDDLESEX 


9162  1 
9174  HARTFORD 
9508  HARTFORD 
9544  NEW  HAVEN 
9568  J.ITCHFIELD 


AUGUSTA  CAA  APT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BETHEL 

BRAS3UA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 


BAST  SANGBRVILLE  2 

EAST  WINTHROP 

ELLSWORTH 

EU3TIS 

FARMING TON 

PORT  FAIRFIELD 
PORT  KENT  1  SB 
PORT  KENT 
GARDINER 
CI LEAD 

GRAND  LAKB  STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM 

HOULTON  CAA  APT 

HOULTON  1  HE 


KNW 


JACKMAN  1 

JOKBSBORO 

LEWISTON 

HACHIA8 

MADISON 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKKT 
MILLINOCKET  CAA  AI^- 
MILLINOCKVT  DAM 
MILTOK 

HOOSEHEAD 
NORTH  ANDOVBB 
NORTH  0BIOCTCN 
OLD  TOWN 
OLD  TOWN  CAA  APT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PBEMTISS 

PRKBQUB  ISLB 


7 

20 

73  05 

b 

50 

73  02 

37 

72  06 

56 

72  57 

50 

72  44 

12 

73  12 

10 

73  08 

42 

72  58 

40 

73  29 

46 

72  58 

41 

?9 

73  28 

28 

72  31 

35 

72  20 

48 

72  56 

52 

73  20 

23 

73  28 

r/ 

72  59 

19 

73  05 

17 

72  52 

14 

73  15 

57 

73  32 

05 

73  42 

21 

72  02 

46 

72  42 

44 

72  39 

14 

73  IB 

3H 

71  54 

24 

72  11 

10 

73  33 

46 

72  29 

12 

73  31 

33 

72  43 

12 

73  05 

50 

73  18 

30 

72  26 

41 

24 

72  55 

53 

72  05 

46 

72  21 

53 

72  57 

16 

72  53 

42 

72  44 

20 

72  07 

58 

73  13 

20 

72  46 

23 

72  43 

46 

73  26 

07 

73  32 

08 

73  26 

33 

72  01 

3b 

71  51 

5)41 

56 

73  00 

30 

72  57 

54 

71  56 

54 

71  52 

05 

73  38 

52 

72  26 

06 

73  38 

7 

35 

73  26 

18 

73  32 

^ 

59 

73  27 

15 

73  21 

43 

73  18 

4  41 

39 

72  49 

17  ,41 

5H 

72  18 

6 

41 

23 

73  10 

17  l41  49,  72  15 

5  142  00  72  36 

7  |41  48  I  73  07 

7  41  48  I  73  08 

41  17  I  73  09 

41  38  I  73  19 

41  331  73  02 

41  34  I  73  02 

41  IR  I  73  02 

41  18  I  72  26 


5  41  44  I  72  ; 

4  |41  20  f  72  I 

7  [41  40  j  73  I 

17  41  43   72  14  ' 

5  '41  56  72  41 
4  141  37  I  72  56  I 
7  41  34 '  73  16 


1 0275 ; ] 
I  0350 'PENOBSCOT 
0371  HANCOCK 
|04B01WALDO       I 
I  0571 'OXFORD 

'0814  SOMERSET 

1175  AROOSTOOK 

1472  AROOSTOOK 

1628  PENOBSCOT 

2426  WASHINGTON 

2442  PISCATAQUIS 
2539  KSNNBBBC 
2620  HANCOCK 
2700  FRANKLIN 
2765  FRANKLIN 

2868  AROOSTOOK    1 
2878  AROOSTOOK     I 
2883  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 

3261  WASHINGTON  ] 
3353  PISCATAQUIS 

3800  CUMBERLAND  ] 

3892  AROOSTOOK  ] 

3897  AROOSTOOK  1 

4086  SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4566  ANDROSCOGGIN 
4878  WASHINGTON 
4927  SOMERSET 

5 261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT     1 
5309  PENOBSCOT    1 
5314  PISCATAQUIS   1 
5357  OXFORD 

5460  SOMERSET 

5805  OXFORD      ' 

5875  SUMBERLAKD 

6420  PENOBSCOT    1 

6425  PENOBSCOT    I 

6430  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
6927  PENOBSCOT 
6937  ABOOSTOOK 


Obser- 
vation 
time 


ANSONIA    WATER    CO 
WATER    BUR    HARTFORD 
BALTIC    HILLS    CO 
WATER    BUR    HARTFORD 
FNG    DEPT    HARTFORD 

MRS.    H.    C.    HELIA 
U    S    WEATHFR    BUREAU 
BRISTOL    WATER    CO 
CONN    LIGHT    t    POWER 
WATER    BUR    HARTFORD 

CONN    LIGHT    li    POWER 
STATE    PKI.FRST    COMM 
MARY    A.     LEAL 
EDWIN    R.     WILDER 
T.    S.    GOLD 

JOSEPH  L.  SIMKO.JR 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT    HYDRAUUC 

CONN    POWER   CO 
CHARLES    E.    MOHR 
WATER   L    ELEC    DEPT 
ENC    DEPT    HARTFORD 
V    S    WEATHER    BUREAU 

BRIUCEPORT    HYDRAULIC 
JEWETT   CITY    WTR   CO 
NEW    LONDON    WTR    WKS 
STAMFORD    WATER   CO 
MANCHESTER    WTR    DEPT 

STAMFCRD    WATER   CO 
KORKEL    BAILEY 
NEW    HAVEN    WATER    CO 
STATE    PKtFRST    COMM 
FRANK    P.    0' NEILL 


8A'n.  W.  MAC  KARLAND 
8a' STATE  PKfeFRST  COMM 
6P  STATE  PKtFfiST  COMM 
8a  water  BUR  HARTFORD 
HID    V    S    WEATHER    BUREAU 


MID   EHG   DEPT 
5P  DEPT   PUBLIC   WORKS 
7 A    EDWARD   C.    CHILDS 
8A    NEW    HAVEN    WATER   CO. 
8A|NEW   HAVEN    WATER    CO. 

6P      6P    MRS. MARY   C.    OLIVER 

STAMFCffiO  WATER  CO 
6P      6P    L.    M.    COMSTOCK 

4P   CHARLES    K.    CRAHY 

8A    A.     G.     ABBOTT 

8A  STATE  PKfcFRST  COMM 
8A  NEW  HAVEN  WATER  CO 

9P  ALPHONSE  bonn;:r 

MID  WHITMAN  DANIELSON 
8A  GREENWICH    WATER  CO 

MID  ROCKVILLE  WTRtAQUE 
8A  GREENWICH  WATER  CO 
7A  CONN  LIGHT  k  POWER 
3P|RI0GEFIBLD  WTR  SUP 
5P, HAROLD    MYERS 


5P|bRIDGEPORT    HYDRAULIC  3 

841  jtOOM^OON^BUR   ENC   WATERBURY       ;    2  3   4   5 

8A  iWTR    COM    NEW    DR1TIAN|  3 

8A  {CONN    LIGHT    1.    POWER     j  3 

7A   CONN    LIGHT    t<    POWER     j  3 

MIDIAGR    EXP    STATION  {2345 

BAiCONN    LIGHT    fc    POWER  3 

ARlTORRINGTON    WTR    CO  3 

8A    TORRINCTON    REGISTER!  3 

7P    BRIDGEPORT    HYDRAULIC  3 


Refer 


69  48 
68  48 
68    12 


70   48  640 

69   50  1100 

68  01  628 

69  32  1000 
69  13  360 
66   59  75 

69   20  400 

69  54  173 
68    26  24 

70  29  1190 
70   09  I  420 


46;  67   52  I 

15  68   36; 

15  I  68   36  I 

15  69  45; 

24,  70   58 

111  67   48 

27 ,  69   36 

51  I  70   48 

07  1  67   47 

08 j  67   50  1 

38  70   16 1 

39  67  39: 
06  70  10 1 
43  67  28  1 
48  69   54  ; 


710 


5P    THE    GUNNERY    SCHOOL 
7P1AMERICAN    REPUB   CO 
NOOlJNOOr^BUB   ENC   WATBRBURV 

I  4p;ne»  haven  water  CO 

'  I    4P    JAMES    RINTOUL 

8A  WATER  BUR  HARTFORD 
8A  IWATER  BUB  HARTFORD 
8A  IWTR    COM    NEK    KRITIAN 

8A  Inew  haven  water  CO 

NOOKnOON WATBRBURV  WATER  CO 

CONN  LIGHT  (•  POWER 
CIVIL  AERO  ADM 
WTR  COM  NEW  BRITIAN 
WALTER  JOHNSON 


CIVIL  AERO  ADM 
BANGOR  HYDRO-ELEC  CX 
ACADIA  NATL  PARK 
A.  L.  RAMSDBLL 
RUMFORD  FLS  PWR  CO 

WALTER  THURSTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
AB6IE  H.  PACQUET 
RAYMOND  K.  PALMER 
U  S  WEATIIKB  BUREAU 


2    3 


MID 

5P  E.    L.    HOWARD 

4P  AUGUSTA  WATER  DIST 
IIP  BANGOR  HYDRO-ELECCI 
HID  DONALD   A.    CHICK 

6p  c.   s.   preble 

7aIc.  W.  NORSWORTHV 
4PIhOWARD  L.  COUSINS 
KID  GEORGE  W.  C?R 
S8  SAUUAL  0.  SOl'LE 

Ft«D  FLS  PWR  CO 


MID  STATE  FISH  HATCHERY 

>1  MID  MlDiB.  C.  SAWYER  2  3  4  5 

'1  CENTRAL  MAINE  POWER 

459:MID  MIDCIVIL  AERO  ADM 

4I0|  6P'  6P'WILLIAM  CUMMING       2  3  4  5 


1180     I  6P  P.  M.  TRIPP 
1851  7A   7A  IRVIN  C.  MASON 
182|HIDiMID  UNION  WATElt  PWR  CO 
32      BaIbaHCOR  HVBRO-ELECCi 
257|  6P'  6P, GREAT  NORTE.  PAPER 


45  70  58  ISOOl 

39  I  68  42  388;  5P 

40  I  68  42  405  ImIO 
17  ,  68  46 
27  ,  70  39  ;  640 

S  35  69  43|  1028 


68  40 


4  52  68  42 1 
3  39  70  IS 
3  391  70  19 1 

5  29  68    10! 

6  39  68   00  I 


7P, UNION    WATER    PWR   CO 

MID iCIVIL    ABRO    ADM 

7A  lERVIN    LOVELL 
HIdIrUMFORD   FLS   PWB  CO 

7AJR.    LA   MONTACITE 
MIDRUMFORD   FLS   PWR  CO 

7P1C.    L.    CHADB0URK8 

5P1T.    W.    CLARK 
MIDlCIVIL   AERO   ADM 

4P| PHY3    DEPT    U    OF   ME. 

MiDiu  8  weaiher  bureau 

MIO  U  S  WEATHER  BUREAU 
7P  L.  A,  AVEBILL 
5pImaINE  EXP  STATION 


Statio 


RIPOGEHUa   DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND   1    W 
ROXBURY 
RUHPORD   3   SW 

RUHFORD    1    SSE 
ISKOWBECAN 

! SOUTH    ANDOVEB 

I  SOUTH    WEST    HARBOR 

<SQUA    PAN    DAM 

I  SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 
I THE  FORKS 

UNITY 
; UPPER  DAM 

I VANCEBORO 
WINSLOW 
[WOODLAND 


County 


PISCATAQUIS 

KNOX 
OXFORD 
7325  OXFORD 

OXFORD 
7827  SOMERSET 
7940  OXFORD 

HANCOCK 
8398  I  AROOSTOOK 

8598  OXFORD 


OXFORD 
SOMERSET 
WALDO 
OXFORD 

WASRINOTON 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

MIDDLESEX 

BARNSTABLE 


1425  CONNECTICUT 
1436  HAMPSHIRE 
14471  SUFFOLK 
1561  WORCESTER 
1582  NORFOLK 


WORCESTER 

PLYMOUTB 

OUKSS 

BRISTOL 

WORCESTER 


2975] MIDDLESEX 
2997' NORFOLK 
305?' WORCESTER 
3270: MIDDLESEX 
3401  WORCESTER 


WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 


I ASHBURNHAH 
ASHLAND 
ATHOL 

BEECH WOOD 
BELCHBRTOWN 
IBILLSRICA 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUB  HILL 

I  BOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHATHAM 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
; COHASSET 

' COLOBROOK 
: EAST  WAREHAH 
' EOGARTOWN 
' FALL  RIVER  2  NE 
FITCH BURG 

! FRAMINGHAM 
I  FRANKLIN 
GARDNER 
I GROTON 
jHARDWICE 

i HARVARD  FOREST 
'HATCHVILLB 

HAVERHILL 
' HEATH 

HOLTOKS 

HOOSAC  TUNNEL 
nUBBARDSTON 
HYANNI8  1  E 
IPSWICH 
JEFFERSON 

XNIGBTVILLE  DAM 
LAKB  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 
MANSFIELD 

HENDON  AIRPORT 
iMIDDLBBORO 

Imiddletoh 
Imilford 

MILLBURY 


;  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WB  A 
NEW  BEDFORD 
NBWBURYPOBT 

I  NEW  SALEM 
' NEWTON 
.HORTBBRIDGE 
I  NORTH  TRURO 


PLAINFIELD 

PLYHOUTH 

PRINCETON 
JQUABBIN  INTAKE 
IROCXPORT  1  BSE 

ISALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
' SEGREGANSET 
, SRBLBURNE  FALLS 
I  SOUTH  EGREMONT 

ISPOT  POND 
[SPRINGFIELD 

STATS  FARM 

STERLING 

STERLING  3  HW 

STOCKBRIDCE 

SWAMPSCOTT 
j TAUNTON 

TULLT  DAM 
[TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE  I 
WARE  2 
WASHINGTON 
WEBSTER 

WEST  BRIHFIELD 
;WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 

jWESTFIELD  2  NE  CAA 
1  WESTON  2  NW 


IWBST  OTIS  1 93T1  BERKSHIRE 

WESTOVER  FIELD  ,9382  HAMPDEN 

'WEST  RUTLAND  9442  WORCESTER 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST J9708  MIDDLESEX 

I WINCHBNDON  |9770  WORCESTER 


3429 
3471 
3505 
3549 
3702 

3713 
3772 
3821 
3876 
3931 

3985  HAMPSHIRE 
4012:HIODLBSeX 

ESSEX 

HIDDL8SEX 
4449  BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

WORCESTER 

FRANKLIN 
WORCESTER 
5159| NANTUCKET 
5246  BRISTOL 


FRANKLIN 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 


6251!BAMPSHIRE 
6262  PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BBRRSBIRE 


HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 
WORCESTER 
BAUPSRIRE 


6977  ESSEX 

7124  I  ESSEX 
7190! BARNSTABLE 
7293, BRISTOL 
7370iFBAi)KLIN 
7692! BERKSHIRE 


MIDDLESEX 
HAMPDEN 

PLYMOUTH 
WORCESTER 
STERLING 


BERKSHIRE 
8301  ESSEX 
8367  BRISTOL 
8573  I  WORCESTER 
8580,FRANKI.1N 

8755  I  NORFOLK 
8793  HAMPSHIRE 
8798  I  HAMPSHIRE 
8842  BERKSHIRE 
8918  I  WORCESTER 

;9093;HAMPDEN 
!9136  HAMPSHIRE 
|9191 IraMPDEN 

19196 ;hampdbn 
93^10  middlesex 


:BSTER  CAA   APT 
TESTER    1 

NEW  HAMPSHIRE 


ALEXANDRIA 
BATH   2   SSW 

Ibescb  hill 

BENTOit 
BERLIN 


0038  I  GRAFTON 
0496  GRAFTON 
1 0527  I  BELKNAP 
;0675  GRAFTON 
|0690|COOS 


45  53  69  15 
44  06:  69  07 
44  061  69  08 
44  40;  70  36 
44  31 '  73  25 

I 

44  33  70  33! 

44  46  69  43 

44  36  70  44 

44  16  68  19 

46  32  68  20 

44  30'  70  52 

44  02  70  59 

45  20  69  58 
44  35  69  20 

44  52  70  52 

45  34  67  26 

44  33  69  38 

45  09  67  24 


42  39  73  06 

42  24  72  32 

42  39  71  53 

42  18  71  28! 

42  35,  72  13i 

|42  13<  70  49| 

5  42  17'  72  21' 

10  42  34'  71  16' 

5  42  38 ;  72  07 1 

12  13!  71  07 1 

12  22 


674 


Obser- 
vation i 
time 


8A  GREAT  WORTH.  PAPER  ' 
6P  OLIVER  W.  HOLMES  | 
HID'CENTRAL  MAINE  POWER 
MID'MARSRALL  B.  REED  , 
2A  EVALINE  A.  WARREN 


I  >0 


42  20 
42  24 
42  16 

42  23 

41  46 
41  23 

41  43 

42  34 

42  06. 
5  42  35 
0;42  36 
5  I  42  20j 

42  32 

41  37  I 

42  46: 
42  40| 
42  13, 

42  41 

42  29 

41  39 

42  40 
42  22 


69  57 

72  59  I 
72  51 
71  12  I 

71  41 

70  50 

72  04 
70  40 
70  31 


505|MID  MID  RUMFORD  FLS  PWR  CO  | 
HID  CENTRAL  MAINE  POWER' 
IHID  RUMFORD  FLS  PWR  CO  \ 
,MID  U  S  COAST  GUARD 
I  7A  M.  C.  STEVENS 

725     'mid  ROLAND  FLEET 

,MID  PUBLIC  SERVICE  CO 

I  8A  GLADYS  U.  DURCIN 

6P   6P  MERTON  R.  REYMOLDS 


5 P  ALTON  J.  AMES 

8A   8A  HOLL'WORTH/WBIINEY 

8A  8A  ST  CROIX  PAPER  CO 


6 A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
hid; MASS  AGR  EXP  STA 
8A  M.  C.  STEWART 
7 A  HETRO  WATER  WORKS 
8A, STATE  DEPT  HEALTH 

8 A  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  HETRO  DIST  WTR  COHH 
7P'  7P  GEORGE  S.  FLINT 
4P  MID  L.  P.  VIGNEAULT 
7p!  7P  blue  HILL  OBSBRVTY 

IID  U  S  WEATHER  BUREAU 
ARi MRS.  LORING  H.  REED 
4PlCITY  ENGINEER 

1)D;  HARVARD  UNIVERSITY 
5Pj  U  S  C  C 

8A1 STATE  DEPT  HEALTH  ; 

8A; STATE  DEPT  HEALTH  I 

7A I  METRO  WATER  WORKS  , 

ARi METRO  WATER  WORKS  ' 
7A I  OSCAR  JOHNSON 


8aI METRO  DIST  WTH  COMM 
8A  G.  B.  ROUNSVILLE 
201  8A   8a' ELIZABETH  B.  HOUGH 
190[11PI llPj RICHARD  C.  BRICHAM 
402.  Sa;  8A]DEPT  PUBLIC  WORKS 


1? 

HID 

540 

110 

4P 

38 

600 

360 

124 

4P 

398 

RA 

80 

7A 

661 
IH 

n« 

172 


72  11  1242 

70  32  70 

71  02  60 

72  49'  1450 
72  36 [  90 


10 

5|42  17 
4(42  19 

10  42  41  ( 
10'42  38! 
4 '42  031 

4  I  42  O61 
tl41  54| 

4  I  42  36 [ 
4!42  10 
4j42  12 

5  42  35 
I0I42  29 

4141  15 

4  I  41  38 
4; 42  50 

5  142  28 

4142  18 

4  42  OS 

4  I  42  02 


70  16 

70  S3' 

71  54  I 

72  52 
71  23 
71  lOi 
71  19' 
71  12 


820 


8A,  7A  METRO  WATER  WORKS 

I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

,  8A; STATE  DEPT  HEALTH 

I  8A  state  DEPT  HEALTH 

HID  OIR  HARVARD  FOREST 

I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

7P|  7P  EARL  F.  SMITH 

j  8A  STATE  DEPT  HEALTH 

j  8a;a.  W.  LADD 

8Ai  8AJNEW    ENGLAND    PWR   CO 

I  8 A    STATE    DEPT    HEALTH 

6P|  6P| WARREN    SPBRL 

'  8 A,.  STATE    DS>T    HBALTH 

i  AR'  METRO    WATER    WORKS 


71  34 

410 

70  54 

50 

71  01 

97 

71  31 

275 

71  45 

330 

72  34 

ISO 

71  53 

2000 

70  04 

43 

70  56 

63 

540      4P      4P{  FLOYD    8.     ANDERSON 

7A      7A    HETRO    WATER    WORKS 

9P I  HID, ESSEX    COUPANY 

5pi     5PI PROPS    LOCKSfcCANALS 

I    8A   STATE   DEPT  HEALTH 


>HID    ALBBRT    POULIOT 
j    8A   STATE   DEPT   HBALTH 
;      SA: WILLIAM    R.    HOKLZEL 
,     8a: STATE    DEPT    HEALTH 
8a|NEW    ENGLAND    PWR    CO 

SaIhRS   MARGARET    LOBLEY 
ARj FRANCIS    HARRINGTON 
43|KID|MID    U    S    WEATHER    BUREAU 
4plciTY   ENGINEER 
8a; STATE    DEPT    HEALTH 


72  20 
71  131 
71  40 
70   04 


750 


42  24  72  24  1150 

42  Oil  70  49,  65 

42  27  73  04;  1700 

42  32  72  12  1080 

42  26  73  17  1153 


42  31  72  55 
1  59  70  42 
42  27  71  52 
72  17 
42  39   70  37 


42  32 
41  46 

41  50 

42  36 
42  10 

42  25 
42  06 

41  57 

42  27 
42  28 


70  52 

70  30 

71  07 


70  57  I 

71  49; 

71  48 


42   17  73  19] 

42   28 1  70  54< 

41  51  71  O9I 

42  39  72  13] 
42  36  72  33 

42  111  71  15; 

42  17  72  17 

42  16  72  16l 

42  22 i  73  OBi 

42  03  71  53 


I  8A' HETRO  DIST  WTR  CuMH 
!  8A; STATE  DEPT  HEALTH 
I  BA. STATE  DEPT  HEALTH 
iHID  U  S  COAST  GUARD 


8 A  HETRO  DIST  WTR  COHH 
8A' STATE  DEPT  HEALTH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
6A  HARVARD  FOREST 
HID  U  S  WEATHER  BUREAU 


STATE  DEPT  HEALTH 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO 
METRO  WATER  WORKS 
HETRO  WATER  WORKS 
REV.  R.  H.  BARKER 


7P 


5    42  10, 

5    42  29 

5    42  06; 

5,42  09 

4|42  23: 
I 

5   42  11' 

5   42  12; 

5   42  22 

10   42  40, 
5   42 


72    16  I 


73  05  ; 
72  32 
71    59 

71  48 

72  05  I 


450 

425  I 


I     8P    U    S    COAST   GUARD 
MID,  hid!  R.    .^.    WINSOR 

!     8aI BRISTOL    CO    AGR    SCHI 
8A<     SAjHEIt    ENGLAND    PWR   CO 
8A I  STATE    DEPT    HEALTH 

i     7A I HETRO    WATER    WORKS 
4PI    4Piu  S   ARMORY 

i HID  I  JAMES   8.    VARRSN 
,     AR' HETRO    WATER    WORKS 
HID'NUNCIO    LANCIAMI 

9pl   9p;nesbit  b.  bangs 

7P    WESTON    K.    LEWIS 
6P    WATER    TORKS 
8A    HAROLD    SMALL 
HID  I W   MASS    BLEC    CO 

ep' PARKER    N,    CHICK 
8A    J.    W.     REILLY 
8A' STATE    DEPT    HBALTH 
mDJMRS.     A.    W.    JOHNSON 
8A I  STATE   DEPT   HBALTH 


42 

16 

71 

52 

41 

IS 

71 

49 

43 

3» 

71 

53 

OB 

71 

59 

4» 

3» 

71 

35 

44 

OA 

71 

53 

** 

29 

71 

10 

MID  INA    E.    LAMB 

1260  ;    6p!     6P  NORMAN    THURSTON 

251  I  1     8A  STATE    DEPT    HBALTH 

263;MIDIHID  CIVII.   ABRO   ADH 

224  1    5pi     5P  WESTON   COLLEGE 

1400  I    8 A   STATE   DEPT   BBALTH 

242  ;MI0'MIDiU   S   ARMY 
900  I  t    8A I  METRO    WATER    WORKS 

5P|    SP  G.    R.    FLEMING 

8A I  STATE   DEPT   HBALTH 


1  ORLINSXJ  I  2   3 

TAiLLOYD    L.    ALDRICB  ;  3 

[public    SERV    CO   N    H  ,  S 

1300 i          j    5P{ JAMES    LEONARD  3 

lllOj    8a|    Sa'eDW   FENN,    brown  CO  I  2   3 


STATION  INDEX 


Station 


iLJurnA-rvi  dai 

B0«  CAirm    FALLS 

UADFOID 

BIISTOL 

BUCtS   COUU 
CAVmR 

cnrru  lAiBct 

CLAKmORT 

cLSAi  aaooi 

COVCtaO    IB    AlKPOIT 

DixviLLi  >om 

ODBLII 

ocnAi 

IA5T  obbbiik; 


1A5TVAII   I 


I  DAa 


r  AST  All 

riB9T    OOm    LAD 

rrrziiLLiAi  3  s* 
pmAscoiiiA 

PKAHLIR    1    H* 
PIASKLIII    FALLa    DAB 

ciLMAirrop 
cLEMCLi rr  7  m 


iiAMtm 
aiLLanao  3  ■ 

trsBi  1  s» 

LAOPOIT  1 
LADFOrr  3 
LAHCASni 

LAiVArr 

LXBAWH  CAA   AFT 

LINCDLK 
■AK'HIVTU 
■AaSABtSlC    LAD 
HniDIH 

nium  «  II 

■ILFDID 

■OCVT   VABIIIICTOII   t 
■ASH DA    1    n 
■AnCA    i  % 


JM»n  VILLACI 
PITtlMM)  3  8 
PlRDAl  KTCB 
PITT88U1C   USKIfOIB 

PLTVOinil    2    I 

8om  DARBtmr 

SOOTH   LTyDUORO 
SOOTI    SUTTOB 
SOOTS   ffSAU 

STOODAID 

stniAni 

SrUT   WUWTAIli   DAB 
noUTOB   CAP 

Twronuii  lATin 

■ALPQLI 


■OLnSOtO    FALLS 
•OOOSTOCI 

rou  PDin> 


0103  CKAFTOK 
0741  nUIIACK 
0«S4  aUUACI 
0«10  ■BUIIACK 
0998   CKAFTOR 

lOW  CKAfTOX 
1099  CBAPTOK 
13M    BBLOAP 

19»Z  snxivAii 
1S»0  MAFTOI 

1M3  vnilKACE 

3033  COOS 
213«  CnSBIIf 
3174  STtAFFOBD 
33«4  HlLLSeOBO 

2427    nUIKACI 
3«43   COOS 
aSM  C0O8 
3»»9  COOS 

3034  CVtSBIU 

3160  GtAPTOH 

3177  nMIIACK 

3l«3  OUIBACK 

3339  BimAP 

3409  CKArrOH 

3485    COOS 
3«3C   CMPTOH 
4063   BILLSBORO 
4314    COOS 
4399   CHBSHItl 

4475  BXLOAP 

44S0  BtLUtAP 

4S3«  COOS 

4  see  GUFTOll 

4636  CBArrOK 

4733  ciurroN 

S073  RILLSeOBO 
5311  BILLSBORO 
S3«Z  9tn.t.IVAII 
S400  C008 

Ml 3  RILL880M) 

3639  COOS 

S707  BILLSBORO 

5712  BILLflBORO 

5730  CBSS8IU 

5780  STlArrORD 
5B43  BlttRlMACK 
58B8  SriaLIVAM 
5982  VHtRlBACE 
6234   COOS 

6302  RILLSBOBO 
6C97   BILLSBORO 
6818   COOS 
6BS6   COOS 
6944    GRAFTOK 

7967  MERRIIIACK 
BD81  BILLSBORO 
8169  BSKRIIUCE 
8194  BILLSBORO 
8350  CSBSBIBK 

850?  SULLIVAK 
8539  CBISaiRC 

867  ■  c»-*rroii 

8754    COOS 
8854   C8BSIIIRS 

8885  CUITON 
8960  CRAPTOK 
9074    SDLLITAX 

9091  GRArrox 

931  <4    GRAFTOR 

94  74  GBAfTOII 
9618   COOS 

9676  VnRIIACK 
9726  CHISBIRR 
9740   ROCXIKCRAB 

9«65  CARBOLL 
9940  CKAFTOB 
9986   COOS 


51  44  17 
lOl  43  19 
10!  43   10 

10   43   15 

10   43   36| 

10  43  44 
10  43  53 
10  43  43 
Si  43  33 
10  44  04' 

10  43  12 
1  44  S3 
10  43  34 

4  43  08 
10  43  04 


71  43i 
71  43 
71  31 ' 
71  58 
71  43 

71  59 
71  38  ' 
71  39, 

73  31 1 
71  38  I 

71  30 
71  30 
73  04 

70  56 

71  49 


1406     > 

660   7a| 

900 

430 

1600     I 

339iHID  1 
leSOi  I 
13301 

73  5PJ 
787'    6P 


GBORGB   I.    TUCDB 
A.    F.    SKODCRASS 
>IL.    a.    BBRRT 
i|  ROTS   S.    KOORK 
i|  PUBLIC   SIRVICB  CQ 

kJPAUL    D.    SMITH  , 

I    BRA ST US    DOLS  I 

hCEORCB   8.    BROm  , 

I    CBITT    VT    PUBLIC    SBRVj 
. V   S   EKGIKSKR  | 


■  ID   a   S   VE-ATHER   BUREAU 
8aI GERTRUDE    E.    NASH 
SAlDUBLIIf   SCHOOL    IDC 
5P' USIVEBSITY    OF    8    H 
6P  CRARLES   B.    REIDT 


10 


3  37 
1  44  47 
1  44  16 
5  45  06 
5  43  45 

5  44  13 
10  43  37, 
10  43  38 

10  43  25 
5  44  OO 

1  44  33 
5  43  42 
10  43  07 
5  44  25 
5  43  S6 

10  43  33 
10  43  32 
SJ  44  39 
S  44  11 
5  43  38 

10! 44  03 

10  43  00 
10; 42  59 
5  43  33 


71    40'  3001  7 A   PUBLIC   SERV  CO  H   8 

71    08  1380!  f  9P  G.    K.    CAtrPBKLL 

71    27  1620|  7Ai  7A!J.    C.    CREPEAD 

71  18.  1660'  7A  7A,C0ini   RIVER   POWER  CO 

72  11'  1200  I  BaIMASS   OSPT  REALTH 

71    44'  960'  I  6P' ROGER   PEARODT 

71    40!  390!  6P  6P   F.    J.    SOirrBMATO 

71    39  430  5P  5P  MORIIIS   H.    HUMPBRBT 

71    25l  960  '  7a' ARTHL'B   C.    BROWM 

71    53  1650'  6P  7A   STATE   SAMATORIUB 

71  lit  920'  I  KID' EVERETT   CATCBELL 

72  17  603,  8P;  8P  DARTHOLTB   COLLEGE 
71    56 1  750:  1  7A   PtBLIC   SEM  CO   M  B 

71  38  14001  I  7A'C.    C.    HC    IKTIRE 

72  17 1  490i  6P|  6P  MBRTOH  T.    GOODRICH 


2   3 


71  28! 
71  38 
71  34! 
71  541 
73    19 


71    38 

71  34i 

72  13 
71    12i 


562      SS      7A:iCE!rNETB  E.    COULD  2   3        5 

520               ePiARTRUB    I.    KARSBALL    '  3 

880               7A|TWIR   ST  GASAELEC   COI  3 

960|          |bID,RKRIIAII   L.    TITUS           '  3   4 

562: BID! MID  CIVIL   AERO   ADM  2   3   4    5 


I 


830     I  7A, ROBERT  T.  SINCLAIR 
171  MIDI  HID  PUBLIC  SERVICE  CO 
0  NOONNDOI^  HANCBESTER  WTR  VKS 
-   ^^   ^^.^ 

I  RES  CO 


6262 


71  39 
71  IB 
71  36 

71  29 

72  081  1520 


43  26   71  10 


540 ! 


5  43  23   72  10 


I  45,  71  38 


56,  71  55 


10  43  46  71  42 

10  43  39  71  53 

10  42  53  71  47 

1043  19  71  56 

10 '43  04  71  43 

10  43  05  72  07 


71    59       1345;illD 


5  43  23 
5  43  00 
10  43  59 
13  44  16 

5  43  OS 

10  '43  55 
10  ;43  57 

5  143  23 
10  43  52 
5  43  38 


72  05 
72  19 
71  33 

71  17 

72  26 


8A  C.  S.  mEHSON 

hid!u  s  veatber  bureau 
bid  public  service  co 

7a| PEHHICHUCK    WTR    WES 
6P|DAVID    P.>HEELWRICET 

BID' PUBLIC   SERV   CO   N   B 
SPiCOLBV    JR    COLLEGE 
!    sa!r.    p.    SREPARD 
!     7A'D.     J.     FRI:[>ERICK 
I    6 A   NEW   ENG   POVER  CO 
I  I 

I    8A    MRS.    B.    n.    RAMSEY 
6P      6P|G.    A.    HORISON 
7P|    7PIJ.    B.    DODGE 

BID    K    H    WATER    RESOURCES 
7P      7P   MRS.    C.!..     STILPirei* 

<  8A  EDNA  F.  POWERS 
7P  HARRT  W.  ROLT 

j     PUBLIC  SERV  CO  N  R 
6P  AUGUST  BBUYHEBL 

,  ePFRED  R.  JENNINGS 


3  4 


71  53   700  [ 

71  30  I  1500  1 


72  19    550  I 

10  44  48   71  51    610  \ 

5  44  23   71  36   1045  { 

10  43  27   71  55  1 

5  42  46   72  23  ; 

10  42   47      71  19 


1010  I  6A    M.    t.     BANNISTER 

540  5P,  5P  B.    G-    LAWTON 

2120  I            U    S    ENGINEERS 

3800  I  7P I  7P  A   M  C   SKI    EHELTEB 

320;  ,  8A   FRAHE   DRISCOLL 


I    4PN   B   FISB   BATCRERT 
'  |U   5   SBGINBERS 

'mIDiPUBLIC    SERV   CO    K   B 
7A^R.    L.    DOWNING 
8A  I    SA  GRANITE   ST   ILEC  CO 

i    7A   ELVA   H.    CHIVELL 
j    7a    PUBLIC    SERV   CO    N    B 
I   8A   MRS.    RUTB   M.    GRACE 
[HID  CARL   D.    GRUPB 
6P      6P  HERMAN    BAKER 


450 


.1    , 


1   44   30  I    71   30      1500 


Station 


AoniK 

BLOCK    ISLAND   WD  CITY 
XMENVILLI 

KIHGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

PROVIDKNCB  irs  CITY 

llBSTBRLT   1    > 

IWOONSOCKST 

'      VERMONT 

BARRB 

BELLOWS  FALLS 
BSNNINGTOM 

BrrREL 

BLOOMFIBLD 

BOLTONVILLE 

8DRLINGT0N  WB  AIRPORT 
CANAAN 

CAVBNDISB 
CHELSEA  2  S 
CHITTENDEN 
CORINTH 
CORNWALL  1  N 

DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
EROSBOTIG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
GILHAR 

GRArrON 
niGBCATS  FALLS 
LIHIMCTON  3  NE 
MAHCHBSTSR 
jHARSariELD 

'hats  hill 

jMC  INDOE  falls 

HIDDLBSBX 

HORTPBLIER  CAA   APT 
JHORRISVILLE 

IKEWPORT 

NORTBFIBLO  NORWICB  UN! 
'PERU 

PLTHOUTH 

RANDOLPH  CENTER 

! READING  RILL 
iRSADSBORO  1  SSB 

Irocbister 

i  rutland 

ISAINT  ALBANS 


0337 
0499 
0558 

0660 
0890 
0724 
jlORl 
!l213 


County     I  ^ 


vation 
time 


Observet 


Retei 
to 


1(51    J        S 


BA  US  BUREAU  FISHERIES 


ISALISBURT 
SEARSBURG  HOUNTAIN 
SSAR6BURG  STATION 
SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEHBURY 

springfield 
stockbridce 
jt0vn8hbnd 

Itunbridge 

t TYSON 
VERNON  I  S 
WAROSBORO 
WATBRBURY 

,WBST  BUR  ICE 
WEST  BURKE  :>  NW 
WEST  DANVILLE 
WEST  BART FORD 
WESTON 

WEST  TOPSBAM 
WBITB  RIVER  JCT.  1 
WBITINCHA4 
WILDER  I    E 
WOODSTOCK 


7  I   ARLINGTON,  MASS. 
NEW  STATIONS 


WASHINGTON 

NEWPORT 
PROVIDENCE 

WASHINGTON 
PROVIDENCB 
PROVIDENCE 
WASHINGTON 
PROVIDENCB 


WASHINGTON 

WINDHAH 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

ORANGE 

CHITTENDEN 

ESSEX 


11243  WINDSOR 
1360  ORANGE 

!l43J  RUTLAND 
1565  ORANGE 
1580  U>OISON 

1786  'BENNINGTON 
196;^  'CALEDONIA 
2769  FRANKLIN 
2828  JCHITTENDBN 
3341  ESSEX 

34001 WINDR AM 
'3914  FRANKLIN 

4603  ESSEX 
,4IJB2  QEKNISGTON 
|49S5  WASHINGTON 

.5029  WINDHAM 
!5044  CALEDONIA 
5132  WASHINGTON 
527B  WASHINGTON 
S366|lAU0ILLE 

5S42|oRLEANS 
5733  WASHINGTON 
fi335  'B£NNINGT0N 
'6-138  IWISDSOR 
6717  JORANGE 

6746  ,  WINDSOR 

fivei  ibennihgton 

B893  'WINDSOR 
6995|hI'TLAND 
7025 IpranKLIN 

7054  IcALEDONIA 

■/09s  addison 
!7:42  Ibennington 
,7352  'bennington 

17401    WINDHAM 

i7617J WINDHAM 
17646  ORANGE 
7954  WINDSOR 
!8057  WINDSOR 
J8438   WINDHAM 

■fl463i0llANGE 
'8512, WINDSOR 

eeooiwiNDRAW 

IH747  iWINDHAM 
!8S05  WASHINGTON 

19099  CALEItONIA 
9109  CALEDONIA 
'9182  CALEDONIA 
'9229  WINDSOR 
9476  WINDSOR 

958k  ORANGE 
9691  WINDSOR 
9735  WINDHAM 
9764  WINDSOR 
9984  iWINDKAH 


4  41  36' 
4I4I  10! 

4141  53! 

4 !41  291 

4  41  44 

4  41  so! 

4  41  22, 

4  41  59 


71  39 
71  36 
71  34 

71  32 
71  35 

71  25 
71  50 
71  31 


2  44  14  72  33 i 
5  43  08  I  72  27  I 
8  43  51   73  10 1 


I  5  143  33,  72  35 

'  S  |43  59  73  37 

I  2 '43  41  72  57  ' 

5  44  02  73  17 

2143  58  73  12, 

2 :43  14  73  06  I 

I  5  44  20  72  02  ' 

I  2  |44  52  72  45  1 

I  2  44  30  73  07 , 

I  £  44  25  71  43 , 


560      BA  EDMUND  R.  GRBKNB 

35|mIO  HID  V   S  WEATHER  BUREAU 

420'  8P   6P. AGRICULT- AL  EXP  STA 

100,  9P|  OP  AORirUI.T'AL  EXP  STA 

551MID1HID  U  S  WEATHER  BUREAU 

12|HID  HID  U  S  WEATHER  BUREAU 

40      8P  JULIAN  L.MC  KKNZIK 

200     HID  SEWAGE  DUPT 


,  SA; GREEN   HT   POWER   CORP 

SAJ  8A I  BELLOWS   FLS   ELEC   CO 

SP  SP'STATE    PI9I    HATCHERY 

560  I  7A  G.    DOUGLAS   CURTI3S 

94C  I    4P  4P  GEORGE   L.    COOPER 

6C0  8A   R.    N.    BROWN 
331    MID  HID   U   S   WEATHER   BUREAU 

1020  ,  7A   P.    E.    FBARON 

800'    6P<  6P   CENT   VT   PUBLIC   SERV 

750'    7P|  7P    MRS    THEODORE    TAPLIN 

1030  I  7A   CENT   VT    PUBLIC    SERV 
'mid  GEORGE   C.    BASTINGS 

504:    5P|  SP    SARAH    E.    LAKE 


2  3 

980      6P     6P;RUTUS    S      GIIRERT  3  3 

680      SA'    8A   conn   RIVRH   POWER  CO      3  3 

422      6Pl    6P   L.    H.    POHEROY  2  3 

270  ,    8A   NEW   ENGLAND   P«R  CO  3 

850  8A   BERYL    SOYLK  3 


5    44    54 

8  43  10 
2   44    25 

5  42  45 
5   44    15 

2,44  18! 
2I44  131 
2  144   34! 


16   44   56|  72  12  I 

2  !  44   OS  I  72  40  < 

5  !43    14!,  72  54  ' 

,    5  [43    32  72  43 ' 

S  l43   57  72  36  I 


72   37,    1190 


71  31 
73   04 

72  16 


72  03 

73  40 
72   34 

72   36 


MID   AVERV   H.    PARK 

150'  MID    ORIN    HARRIS 

1015  I  7P  C0N:<.AD   ».    BAOR 

950  1  HID   DANA   S.    REDINGTON 

1150 j  8A  GREEN   VT   POWER  CORP 

850 1  ,    8A   MRS.    FRED   MAY,    JR. 

448  I  BaIcONN   river   POWBK   CO 

4591    BA      BAICRBEN   HT    Pli«EK   OD 
II22I1IID   MID1CIVI;.    AERO   ADM 
600|  I  MID   WATER  t    LIOIT   DEPT 

766  !mID;hID JHILTON    W.    DREW 
840      6P      6P  GEORGE   K-    RURNHAM 
1660  !  flA   DONALD   G.    PAIGE 

142U  j  I    6P    VIOLET    D.     PEI.KSY 

1380  8A    VT   STATE    AGP   SCHOOL 


5 ;43  31 
S  !42  51 
5  43  52 
2  43  37  I 
2  :44   49  I 


72  34 
72  57 
72   48 

72  58  , 

73  05  I 


5  J44  25  I  72  00 
2  143  54  73  06 
5  42  50;  72  57 
5  |42  52  ,  72  55 
5  |42   58  1    72   57 


5  43  11 
5  1 44  05! 
5 {43  16 
5'43   48! 

5J43   02: 

5  '43    5s' 


72  49 
72  04 
72  27 
72  47 
72   40 

?2  29 


1500  I 


3360 
1660  I 
2080  I 


I  5P  T.  F.    ROWLEK 

BA  NEW  ENGLAND  PNR  CO 
9A  B.  P.  ORDWAV 
6P  GEOnCE  L.  KIRK 
'   SPiDONALU  E.  DAVIS 

'    4P    FAIRBANKS    MUSEUM 
1    7A:rBNT    VT   PUBLIC   SERV 
I    8A   GKOkCE   BRIGGS 
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NEW  ENGLAND  -  JUNE  1950 

W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

WEATHER  SUMMARY 

Over  most  of  the  Section  there  was  more  than  the  usual  amount  of  bright,  sunny  weather  during  J\ine , 
1950,  an  auspicious  start  for  the  season's  recreational  business.   Crop  development  responded  to  the 
abundant  sunshine  and  warmth  after  a  somewhat  retarded  beginning.   As  so  often  happens,  however, 
there  were  some  peculiar  contrasts,  both  as  regards  temperature  and  precipitation.   Although  the  aver- 
age Section  temperature  was  within  0.4°  of  normal,  there  were  periods  of  alternating  abnormal  heat 
and  cold  of  approximately  equal  plus  and  minus  values.   In  general  the  first  and  last  ten  days  were 
warm,  while  in  the  middle  decade  low  temperature  prevailed,  even  to  the  breaking  of  date  records  for 
low  minima  at  some  places.   In  the  Northern  Division  there  was  minor  frost  damage  to  tender  vegetables 
in  susceptible  locations,  this  closely  following  a  period  when  the  maxima  were  commonly  in  the  90' s. 
In  the  first  week  some  lowlands  and  poorly  drained  soils  were  too  wet  for  planting  and  only  cool  wea- 
ther crops  throve.   The  hot  period  of  the  6-lOth  was  widespread,  producing  maxima  of  90°  or  more  in 
the  six-state  area.   Soils  quickly  dried  in  the  long  days  of  hot  sunshine.   This  was  particularly 
true  over  the  coastal  belt,  some  fifty  miles  deep,  extending  from  the  eastern  counties  of  Massachu- 
setts northeastward  to  Knox  County,  Me.,  a  region  that  has  had  deficient  rainfall  for  three  months, 
and  has  never  recovered  from  last  summer's  drought. 

Per  contra,  copious  rains  fell  in  western  and  extreme  northern  parts  of  the  Section,  considerably  in 
excess  of  agricultural  requirements  in  the  potato  raising  parts  of  Maine  and  in  the  Berkshires.   In 
extreme  northern  New  Hampshire  there  was  a  monthly  total  nearly  eight  times  that  at  Boston.   Spotted 
areas  of  heavy  showers,  characteristic  of  the  season,  caused  minor  local  damage  at  almost  regular  week- 
ly intervals  as  frontal  squall  lines  passed  eastward  across  the  Section.   The  first  of  the  series, 
on  the  3d,  caused  crop  damage  in  central  Connecticut  and  Plymouth  County,  Mass.   The  second,  on  the 
10th,  was  most  severe  in  central  New  Hampshire  and  Maine.   The  third,  just  a  week  later,  resulted  in 
one  of  the  most  tragic  weekends  in  Connecticut's  history,  as  there  were  nine  drownings  there  when  the 
sudden  severe  squalls  upset  many  small  boats.   Four  others  drowned  in  Maine  waters.   The  fourth  of 
these  weekly  visitations,  on  the  24th,  caused  damage  in  Berkshire  County,  Mass. 

On  the  27th  a  hailstorm  struck  Bennington,  Vt . ,  causing  considerable  controversy  because  of  the  metal- 
lic nuclei  about  which  many  of  the  stones  had  formed.   A  plausible  explanation  was  that  bits  of  slag 
entered  a  strong  uprising  current  in  the  thunderstorm  when  it  passed  low  over  the  high  stacks  of  a 
coke  company  in  Troy,  N,  Y.  about  25  miles  to  the  west.   These  particles,  some  of  which  contained  coal, 
after  several  accretions  of  ice,  reached  a  diameter  of  1-1/4  to  2  inches,  causing  minor  damage  to  win- 
dows, automobiles  and  gardens.   The  main  street  was  covered  with  a  white  carpet. 

The  average  monthly  temperature  for  the  Section,  based  on  153  records,  was  64,4°,  which  is  0.4°  above 
the  mean  for  the  past  63  years.   The  highest  monthly  mean  reported  was  70.0°  at  Lowell,  Mass.,  the 
lowest  54,7°  at  Tuckerman  Ravine,  N,  H.   The  highest  recorded  was  96°  on  the  9th,  at  Chestnut  Hill, 
Mass.,  the  lowest  28°  on  the  12th,  at  Somerset,  Vt , 

The  average  monthly  precipitation  for  the  Section  was  3.50  inches,  which  is  .02  inch  less  than  the 
63-year  average.   The  greatest  monthly  amount  reported  was  8,74  inches  at  First  Connecticut  Lake,  N.H, , 
the  least  1.04  inches  at  Cambridge,  Mass.   The  greatest  amount  in  24  hours  was  3.47  inches  at  Rumford, 
Me.  (3  miles  SW) ,  on  the  24th.   The  average  number  of  days  with  ,01  inch  or  more  was  10,  which  is  1 
less  than  the  average  for  the  past  63  years, M.T.N, 
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Id  addition  to  the  cllmatologlcal  data  from  sone  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydroclina- 
tlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic  Bulletin 
Series.   The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages--mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non- recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  *375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  In  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index, 


166  - 


SUPPLEMENTAL    DATA 


MEW   ENGLAND 
JUNE   19S0 


..       .... 

Wind  dinction 

Wind 
m. 

•paad 

p.  h. 

Relative    humidity  avetagae- 
percent 

Numlwi  of  daya  with  precipiUtioD 

in 

ill 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

SUtioD 

1 

0.3  0. 

1 

|l 

c 
§      1 

l-sl 

S     1 

4 

is 

is 

o, 

Is 

i- 

g 

3 

A 

I 

^1 

1 

1.^ 

Q    (0 

BLOCK    ILD  IB  CITY  R.I. 

- 

- 

13.9 

36 

MI 

17 

" 

- 

- 

3 

4 

5 

1 

0 

0 

13 

64 

5.7 

90 

BLUE  HILL  MASS. 

- 

15.0 

38 

SSI 

10 

- 

73 

50 

68 

3 

6 

4 

1 

0 

0 

14 

64 

6.1 

52 

BOSTON  IB  AP  MASS. 

SI 

25 

12.0 

39 

SI 

10 

70 

63 

45 

60 

5 

6 

4 

0 

0 

0 

15 

75 

5.5 

12 

BRIOGEPORT  IB  AP  CONN. 

SI 

20 

8.9 

27 

INI 

17 

85 

78 

58 

68 

3 

4 

4 

1 

1 

0 

13 

- 

6.1 

45 

bdhlingtok  ib  ap  vt. 

s 

34 

11.1 

36 

SI 

16 

74 

70 

51 

61 

4 

4 

2 

0 

0 

14 

76 

6.5 

61 

CARIBOU  IB  AP  MB. 

SSE 

20 

14.0 

50 

I 

18 

88 

80 

62 

74 

5 

8 

3 

0 

0 

23 

- 

7.6 

220 

CONCORD  IB  AP  N.    H. 

S 

11 

5.7 

29 

I 

17 

83 

73 

43 

60 

1 

2 

3 

0 

0 

13 

67 

5.8 

76 

EASTPORT  IB  CITT  HE. 

- 

- 

9.3 

29 

sw 

10 

- 

84 

71 

79 

3 

5 

=* 

0 

1 

14 

56 

6.2 

272 

BJVRTrORD  IB  AP  CONll. 

s 

21 

7.9 

34 

NW 

17 

84 

76 

53 

66 

4 

3 

3 

0 

0 

14 

75 

6.6 

48 

WT  lASBINGTCH  IB  N.    H. 

- 

- 

32.3 

- 

'- 

- 

- 

- 

- 

3 

6 

3 

0 

1 

14 

26 

8.2 

626 

NANTOCKET  IB  AP  MASS. 

SI 

20 

12.7 

30 

SI 

4 

90 

79 

72 

87 

5 

3 

2 

0 

0 

14 

70 

6.0 

113 

NEI   HAVEN  IB  AP  CONN. 

- 

- 

6.4 

18 

NI 

17 

- 

- 

- 

- 

4 

5 

0 

2 

0 

15 

68 

6.2 

67 

PITTSFIEIX  IB  AP  MASS. 

- 

- 

8.5 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

3 

4 

3 

1 

0 

12 

- 

6.3 

136 

PORTLAND  IB  AP  MI. 

SSI 

20 

6.2 

35 

SW 

10 

87 

76 

57 

72 

2 

5 

1 

0 

0 

12 

75 

5.4 

111 

PROVIDENCE  IB  AP  R.    I. 

SI 

19 

8.5 

36 

SI 

10 

79 

72 

51 

64 

5 

' 

^ 

0 

0 

15 

67 

5.6 

52 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitatioa 

Northen 

Southern 

Northern 

Southern 

s  ^ 

Year 

1 

e 

4 

1 

M 

1 

s. 

I 

> 
< 

1 

X 

1 

i 

3 

1 
> 
< 

&=3 

<  s 

0 

2 

> 
< 

?! 

<  s 

<  S 

u 

q1 

1888 

64.0 

99 

27 

66.0 

102 

34 

3.03 

0 

2.37 

0 

17 

1889 

65.2 

96 

28 

67.5 

94 

37 

4.40 

0 

3.41 

0 

10 

1890 

61.4 

90 

26 

64.3 

94 

37 

3.44 

0 

2.90 

0 

15 

1891 

62.7 

97 

27 

64.8 

99 

31 

3.10 

0 

3.13 

0 

9 

1892 

65.2 

98 

30 

67.5 

98 

33 

5.83 

0 

2.93 

0 

15 

1893 

65. 0 

9« 

34 

65.5 

98 

38 

2.76 

0 

2.86 

0 

14 

1894 

64.7 

96 

30 

67.2 

98 

32 

2.85 

0 

1.03 

0 

11 

1895 

66.4 

99 

33 

67.5 

99 

35 

2.75 

0 

2.72 

0 

10 

1896 

62.1 

94 

32 

64.6 

96 

35 

2.24 

0 

3.21 

0 

9 

1897 

59.1 

92 

31 

62.3 

91 

36 

5.37 

0 

3.96 

0 

14 

1896 

63.8 

92 

31 

65.4 

93 

37 

3.66 

0 

2.02 

0 

15 

1899 

64.9 

95 

30 

67.9 

97 

40 

2.56 

0 

3.42 

0 

9 

1900 

64.8 

96 

32 

66.6 

96 

35 

2.80 

0 

2.68 

0 

10 

1901 

64.9 

101 

32 

66.8 

99 

39 

2.45 

0 

1.44 

0 

12 

1902 

59.4 

94 

10 

62.1 

94 

38 

4.73 

0 

3.75 

0 

10 

1903 

59.2 

89 

21 

59.9 

88 

33 

5.56 

0 

7.84 

0 

4 

1904 

62.0 

95 

30 

64.0 

98 

33 

2.43 

0 

3.63 

0 

10 

1905 

60.6 

94 

26 

63.8 

93 

32 

4.09 

0 

4.94 

0 

10 

1906 

62.6 

98 

29 

65.4 

92 

32 

4.62 

0 

3.70 

0 

11 

1907 

61.7 

101 

30 

62.5 

95 

33 

4.13 

0 

3.11 

0 

10 

1908 

64.2 

96 

24 

67.0 

94 

31 

1.83 

0 

1.70 

0 

11 

1909 

63.5 

100 

24 

66.2 

95 

30 

2.78 

0 

2.44 

0 

13 

1910 

60.8 

92 

25 

63.7 

95 

29 

3.26 

0 

3.95 

0 

12 

1911 

61.4 

92 

32 

64.4 

92 

36 

3.16 

0 

2.74 

0 

6 

1912 

60.7 

97 

27 

65.0 

94 

30 

1.34 

0 

0.62 

0 

13 

1913 

61.4 

94 

27 

65.2 

95 

32 

1.00 

0 

1.51 

0 

9 

1914 

60.7 

96 

25 

64.4 

97 

34 

2.92 

0 

1.84 

0 

6 

1915 

61.3 

94 

28 

63.5 

93 

34 

2.12 

0 

2.03 

0 

10 

1916 

59.7 

89 

26 

61.5 

85 

36 

4.99 

0 

5.12 

0 

11 

1917 

61.5 

92 

33 

64.8 

89 

41 

7.35 

0 

4.77 

0 

13 

1918 

58.6 

92 

26 

63.0 

95 

29 

3.64 

0 

3.82 

0 

11 

1919 

65.3 

102 

22 

66.8 

101 

34 

2.20 

0 

2.26 

0 

12 

1920 

62.0 

100 

22 

62.4 

99 

38 

3.00 

0 

6.29 

0 

9 

1921 

62.5 

98 

27 

66.4 

97 

36 

2.60 

0 

3.02 

0 

7 

1922 

63.7 

93 

33 

67.4 

96 

40 

8.59 

0 

7.52 

0 

7 

1923 

62.8 

96 

26 

67.8 

102 

34 

2.54 

0 

3.18 

0 

8 

1924 

60.2 

92 

26 

63.9 

93 

32 

2.14 

0 

1.88 

0 

14 

1925 

63.8 

99 

29 

69.2 

101 

36 

4.61 

0 

3.54 

0 

12 

1926 

58.7 

94 

24 

64.4 

91 

32 

3.42 

0 

2.00 

0 

10 

1927 

je.4 

92 

24 

63.5 

93 

33 

2.41 

0 

3.17 

0 

15 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 


Teroperaturi 


59.9 
63.0 
67.2 
62.7 
62.1 

64.4 
63.5 
62.7 
63.3 
63.2 

64.9 
62.1 
61.2 
63.8 
63.6 

64.4 
62.4 
61.9 
62.3 
60.8 

60.0 
66.4 
63.2 


99 
96 
90 
94 
98 

98 
94 
91 
98 
96 

98 
100 
97 


65.3 

67.5 
67.6 
65.3 
65.7 
66.4 

66.1 
65.8 
63.9 
66.2 
66.2 

69.6 
65.9 
65.4 
64.9 
63.5 

63.2 


100 
94 

103 

101 

93 

95 

97 

97 
94 
93 
98 
95 

99 
101 
100 
98 
96 


Precipitation 


3.79 
3.84 
3.78 
4.63 
2.18 

2.30 
4.31 
5.57 
2.63 
4.43 

3.72 
3.35 
4.03 
2.57 
5.20 

4.46 
5.06 


3.39 
2.53 
3.85 


5.35 
1.96 
3.21 
5.83 
2.84 

2.38 
4.03 
5.23 
3.35 
4.68 

7.27 
3.28 
3.08 
4.31 
3.70 

2.49 
5.07 
5.58 
3.59 
3.74 


i  1 
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Old 
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Q  T 


12 
13 
7 

10 
10 
10 
10 
13 

11 
11 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
JDME  1950 


Temperature 

Precipitation 

1 

■3 
2 

i 

1 

1 

No.  oi  Days 

1 

1 

Z 

a 

« 

1 
1 
c5 

1 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

i 

S 

1 

o 

M 
O 

1 

g 

t 

o  1 

• 

& 

e 
o 

3 

§ 

8 

a 

CONNECTICBT 

BRIDGEPORT 

67.4 

0.2 

92 

25 

44 

18 

3 

0 

3.86 

.36 

1  57 

1 

.T 

9 

5 

1 

BRIDGEPORT  WB  AP 

66.7 

88 

25+ 

46 

18 

0 

0 

3.55 

1.48 

1 

0.0 

10 

3 

1 

COLCHESTER 

64.  7H 

-  1.0 

90 

26+ 

38 

5 

2 

0 

2.81 

-   .67 

.57 

15 

0.0 

12 

5 

0 

CREAM  HILL 

64.  9M 

0.7 

87 

8+ 

41 

18 

0 

0 

5.68 

1.46 

1.38 

11 

0.0 

12 

6 

2 

DAKBUHY 

66.1 

89 

8+ 

39 

18 

0 

0 

3.02 

.52 

1 

0.0 

10 

6 

0 

FALLS  VILLAGE 

65.2 

-  0.0 

90 

8+ 

37 

5 

3 

0 

5.22 

1.01 

1.04 

11 

0.0 

12 

7 

1 

GREENKICB 

65.6 

90 

25 

39 

18 

1 

0 

2.57 

.67 

15 

0.0 

12 

5 

0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

67.5 

0.4 

92 

8 

44 

18 

4 

0 

3.85 

.77 

.88 

1 

0.0 

10 

6 

0 

yiDDLETOWN 

67.2 

90 

9+ 

46 

12+ 

3 

0 

3.53 

.79 

2+ 

0.0 

10 

5 

0 

MOHAWK  FOREST  RANGER  ST 

62.  8M 

86 

25 

38 

18 

0 

0 

5.24 

1.02 

4 

.T 

9 

7 

2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

65.2 

1.9 

88 

26 

44 

18 

0 

0 

3.61 

.81 

1.27 

4 

0.0 

11 

4 

2 

NEW  LONDON 

65.9 

-  0.4 

88 

26 

43 

18 

0 

0 

3.65 

.40 

.85 

4 

0.0 

11 

6 

0 

NORFOLK  2  SW 

62.7 

84 

10+ 

37 

19 

0 

0 

5.38 

1.35 

11 

0.0 

12 

6 

1 

NORTH  KENT 

65.5 

91 

26 

38 

5 

3 

0 

6.51 

1.30 

4 

0.0 

13 

8 

3 

NORWALK 

65.4 

-  1.7 

93 

8 

38 

5 

4 

0 

3.24 

-   .11 

.82 

1 

0.0 

10 

5 

0 

NORWICH  3  ESE 

64.9 

91 

26 

40 

5 

1 

0 

2.73 

.95 

4 

0.0 

9 

6 

0 

PUTNAM 

64.3 

91 

26 

36 

18 

2 

0 

3.14 

.91 

17 

0.0 

9 

5 

0 

SALISBURY 

64.9 

1.2 

88 

8+ 

38 

18 

0 

0 

4.01 

-  1  13 

.85 

17 

0.0 

13 

6 

0 

SHEPAUG  DAM 

65.0 

85 

25+ 

41 

18 

0 

0 

8.65 

2.70 

4 

0.0 

9 

3 

STORRS 

63.1 

-  1.7 

88 

8 

40 

12 

0 

0 

3.45 

.28 

1.07 

17 

0.0 

9 

5 

1 

WASHINGTON 

65. IH 

90 

25 

40 

5+ 

1 

0 

5,30 

1.25 

25 

.T 

10 

WATERBURY 

69.4 

1.6 

95 

8 

45 

18 

6 

0 

3.99 

.45 

1.72 

1 

0.0 

10 

5 

1 

WATERBURY  CITY  HALL 

69.9 

93 

26+ 

48 

5+ 

4 

0 

2.66 

0.0 

8 

0 

WESTBROOK 

64. 2M 

90 

26 

37 

5 

1 

0 

2.89 

1.09 

4 

0.0 

9 

4 

1 

WIGWAM  RESERVOIR 

65.6 

87 

27 

40 

18 

0 

0 

7.26 

1.46 

25 

0.0 

9 

8 

4 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

67.3 

94 

8 

44 

19 

6 

0 

4.65 

1.22 

1 

.T 

11 

6 

1 

STATE 

65.6 

4.25 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

64.3 

92 

9 

43 

12 

1 

0 

2.40 

.63 

1 

0.0 

11 

5 

0 

BANGOR 

91 

10 

2 

0 

1.64 

-  1.29 

.45 

4 

0.0 

10 

2 

0 

BAR  HARBOR 

61.  8M 

1.8 

86 

8 

42 

13 

0 

0 

3.52 

.25 

.94 

28 

0.0 

7 

6 

0 

BELFAST 

62.8 

92 

9 

36 

12 

1 

0 

2.36 

.60 

24 

0.0 

9 

3 

0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

57.6 

-  0.3 

84 

10 

31 

12 

0 

1 

4.55 

.63 

.76 

2 

0.0 

16 

7 

0 

CORINNA 

63.0 

89 

9 

32 

12 

0 

1 

3.94 

1.17 

2 

0  0 

IS 

6 

1 

EASTPORT  WB  CITY 

56.3 

1.2 

87 

8 

42 

12 

0 

0 

4.98 

2.01 

2.04 

27 

0  0 

10 

6 

1 

EAST  WINTHBOP 

64.8 

88 

9 

40 

12 

0 

0 

2.51 

.84 

2 

0.0 

12 

4 

0 

FARMINGTON 

63.6 

0.2 

92 

9 

32 

12 

1 

1 

4.93 

1.20 

.99 

2 

0.0 

13 

7 

0 

FORT  KENT  ISE 

61.2 

84 

18 

30 

12 

0 

1 

6.86 

2.68 

1.78 

10 

0.0 

15 

GARDINER 

64.0 

0.9 

91 

9 

37 

12 

1 

0 

4.08 

.86 

1  89 

24 

0.0 

12 

5 

1 

GREENVILLE 

59.8 

0.6 

87 

9 

35 

6 

0 

0 

6.96 

3.24 

1.49 

1 

0.0 

14 

8 

2 

HOULTON  AIRPORT 

60.4 

0.3 

89 

10 

32 

12 

0 

1 

4  61 

1.50 

1.35 

27 

0.0 

IS 

7 

1 

HOULTON  1  NE 

61.  7M 

-  0  0 

88 

10 

34 

12 

0 

0 

4.15 

1  04 

75 

11 

0.0 

12 

7 

0 

JONESBORO 

59.2 

85 

9 

35 

11 

0 

0 

1.86 

28 

0.0 

LEWISTON 

64.3 

0.6 

91 

9 

44 

12 

1 

0 

3.14 

-   .27 

.78 

17 

0.0 

9 

5 

0 

MADISON 

63.2 

1.5 

91 

9 

32 

12 

2 

1 

5.84 

2.27 

1.42 

24 

0.0 

13 

7 

1 

MILUNOCKET 

62.2 

0.5 

89 

9 

34 

12 

0 

0 

5.55 

1.78 

1.15 

11 

0.0 

12 

8 

2 

MILLINOCKET  AIRPORT 

61.3 

-  0.2 

88 

9 

34 

12 

0 

0 

5.20 

1.43 

1.00 

27 

0.0 

15 

6 

1 

MILLINOCKET  DAM 

59.5 

88 

11 

30 

12 

0 

1 

5.12 

1.02 

27 

0.0 

12 

6 

1 

NORTH  BRIDGTON 

64.8 

1.4 

94 

9 

39 

19 

1 

0 

2.66 

-   .95 

.52 

17 

0.0 

10 

5 

0 

OLD  TOWN 

63.3 

0.4 

90 

9 

38 

12 

1 

0 

2.76 

-   .71 

.65 

27 

0.0 

10 

5 

0 

OLD  TOWN  AIRPORT 

61.5 

91 

9 

32 

12 

1 

1 

2.81 

.91 

27 

0.0 

12 

5 

0 

PORTLAND 

65.3 

92 

8 

47 

12 

2 

0 

1.68 

.58 

1 

0.0 

7 

3 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

62.4 

2.8 

92 

9 

37 

12 

1 

0 

1.63 

-  1.65 

.76 

1 

0.0 

8 

1 

0 

PRENTISS 

59.4 

87 

10 

29 

12 

0 

1 

4.29 

1.00 

27 

0.0 

13 

6 

1 

PRESQUE  ISLE 

60.8 

2.0 

86 

10 

32 

12 

0 

1 

6.16 

2.46 

.84 

11 

0.0 

17 

10 

0 

HIPOGENUS  DAM 

60.5 

-  1.4 

85 

11 

36 

12 

0 

0 

4.83 

.33 

1.09 

I 

0.0 

16 

1 

ROCKUIND 

62.3 

90 

8+ 

37 

12 

2 

0 

2.62 

.65 

11 

0.0 

11 

4 

0 

RUMFORD  3  SW 

61.3 

1.5 

90 

9 

34 

12 

1 

0 

7.20 

3.76 

3.47 

24 

0.0 

11 

6 

3 

BUMFOBD  ISSE 

63.9 

1.3 

93 

9 

37 

12 

1 

0 

4.02 

.58 

1.22 

24 

0.0 

10 

5 

1 

UNITY 

64.2 

90 

9 

37 

12 

1 

0 

3.26 

.0 

13 

0 

WINSLOW 

64.1 

0.5 

92 

10 

38 

12 

1 

0 

2.45 

-   .60 

.68 

2 

0.0 

7 

4 

0 

WOODLAND 

61.8 

0.1 

90 

10+ 

32 

12 

2 

1 

3.61 

.45 

.81 

18 

0.0 

12 

0 

STATE 

62.0 

4.01 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

63.9 

1.3 

92 

9 

35 

19 

4 

0 

3.35 

-   .85 

.85 

11 

0.0 

12 

5 

0 

AMHERST 

66.6 

1.2 

91 

26 

41 

19 

4 

0 

3.65 

-   .09 

1.35 

1 

0.0 

11 

1 

BELCBEBTOWN 

65.7 

93 

26+ 

38 

5 

6 

0 

4.57 

1.47 

2 

0.0 

13 

« 

1 

BILLERICA 

66.2 

92 

8 

37 

12 

5 

0 

1.49 

.48 

17 

0.0 

6 

2 

0 

BIRCB  HILL  DAM 

64.0 

90 

9 

34 

19 

1 

0 

4.58 

.70 

1 

0.0 

9 

8 

0 

BLUE  HILL 

66.3 

2.1 

91 

8 

41 

18 

2 

0 

1  88 

-  1.82 

.50 

17 

.T 

11 

4 

0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

69.1 

2.6 

93 

8+ 

50 

IS 

4 

0 

1.10 

-  1.79 

.44 

17 

0.0 

9 

1 

0 

BROCKTON 

67.9 

1.7 

95 

8 

41 

12 

3 

0 

1.83 

-  1.20 

.84 

17 

0.0 

9 

3 

0 

CHESTNUT  HILL 

96 

9 

3 

0 

1.48 

-  1.94 

.54 

18 

0.0 

10 

3 

0 

CLINTON 

65.6 

0.2 

85 

8+ 

43 

12+ 

0 

0 

2.01 

-  2.09 

.71 

4 

0.0 

9 

3 

0 

COHASSET 

65.9 

92 

9 

44 

5 

2 

0 

1.67 

.57 

18 

0.0 

12 

2 

0 

BAST  WAREHAM 

65.3 

1.4 

88 

9 

44 

18 

0 

0 

2.34 

-  1.53 

.51 

4 

0.0 

13 

3 

0 

EDGARTOWN 

62.7 

83 

8 

44 

5+ 

0 

0 

2.59 

.65 

11 

0.0 

11 

4 

0 

FALL  RIVER 

66.8 

1.3 

90 

8 

46 

18 

1 

0 

3.26 

.06 

.69 

4 

0.0 

10 

7 

0 

FITCHBURG 

67.4 

1.2 

91 

9+ 

40 

18 

6 

0 

2.05 

-  1.54 

.42 

28 

0.0 

9 

4 

0 

FRAM INGHAM 

68.1 

1.3 

94 

9+ 

42 

19 

6 

0 

2.21 

-  1.07 

.61 

18 

0.0 

8 

4 

0 

HAVERHILL 

68.1 

0.5 

92 

8+ 

42 

12 

4 

0 

1.65 

-  1.75 

.51 

2 

0.0 

6 

2 

0 

BOOSAC  TUHSEL 

64.2 

0.3 

90 

10+ 

38 

12+ 

2 

0 

4.01 

-   .09 

.89 

2 

0.0 

12 

6 

0 

HYANNIS  1  E 

64.  6M 

0.6 

85 

7 

46 

5+ 

0 

0 

2.52 

-   .65 

.40 

11 

0.0 

8 

5 

KNIGHTVILLE  DAM 

66.0 

94 

26 

36 

5 

8 

0 

2.52 

.80 

1 

0.0 

10 

5 

0 

See  reference  ootea  loUowing  Station  Index. 
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Table  2-Conliiiuad 

'^ 

XjXIVX 

riiv. 

/1jV>' 

VJIXV^XI 

Li_i    i-/r^ 

J..£T. 

NEW   ENGLAND 
JUNE   1950 

T«mpeiature 

f^ecipitatioa 

• 

Z 

a 

• 

t 

1 

No.  ol  Dayi 

•3 
e2 

a 
J 
• 

>• 
& 

(5 

• 
& 

Snow,  Sleel,  Hail 

No.  of  Days 

StatiOD 

^ 

o 
§ 

9 
2 

I 

1 
O 

en 

1 

1 

a 
o 

t 

il 

8 
3 

I 

s 

« 
o 

LAKE  COCHITUATE 

LAIBENCE 

LOWELL 

MIDDLKTOH 

NANTUCCET  WB  AIRPORT 

65. 8 
67.8 
70.0 
67.6 
61.3 

0.3 
1.7 
3.3 

0.3 

91 

91 
95 
86 
79 

9* 

8 

9 

r 

39 
45 
44 
46 
45 

19 
18 
18 

12+ 
5 

3 
2 
8 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

1.94 
1.10 
1.43 
1.10 
2.20 

-  1.47 

-  2.21 

-  1    89 

-  2.36 

-  .47 

.66 
.37 
.35 
.38 
.70 

2 

1 

2 

18 

11 

.T 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

8 
9 
9 
8 
10 

3 

1 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

HI*  BEDFORD 
PITTSFIELD   IB   AIRPORT 
PLTMOITTH 
ROCKPORT   1    BSE 
SAN  [MICE 

65. 6M 

62.0 

67.2 

65.9 

63.7 

0   5 

-    1.1 

3.3 

2.4 

89 
85 
92 
91 
82 

8 
8* 
8 
24 
8 

50 
37 
43 
45 
49 

18 
19 
18 
18 
18 

0 
0 
2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
4.19 
2.39 
1.35 
2.32 

-  1.42 

.36 

-  .93 

-  2.83 

.50 
1.12 
.76 
.38 
.81 

2 
1 

17 
2 

17 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

9 

11 

7 
7 
9 

3 
5 

4 
2 
3 

0 

1 

0 
0 

0 

SHELBURNE   FALLS 
STOCIBHIDGE 
SWAMPS  COTT 
TAUWrON 
TULLT    DAM 

64.0 
62.1 
63.3 
65.7 
65.3 

2.0 

-    1.5 

0.9 

1.6 

91 
84 
86 
92 
91 

10 
9 
8 
8 

9+ 

36 
36 
45 
41 
35 

18 
19 
18 

5+ 
19 

1 
0 
0 

1 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

3.24 
4.69 
1.17 
2.40 
4.00 

-  .36 
.14 

-  2.71 

-  .81 

.95 

1.46 

.41 

.80 

1.29 

28 
10 
17 
17 
11 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

.T 

11 
9 
8 

10 
9 

6 
2 

4 
6 

0 

1 

0 
0 

1 

TDBNERS   FALLS 
lALPOLE 

raSTFIELO  2    ME 
nSTON  2   N* 
■ESTOVER    FIELD 

66.4 
65.4 
66.1 
67.0 
66.6 

-  0.4 

-  0.6 
1.7 

92 
91 
95 
90 
91 

9+ 
8 
26 
8+ 
9+ 

38 
37 
38 
38 
42 

19 
19 
19 
12 
6+ 

8 
4 
7 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3,63 
1.89 
3.93 
1.94 
5.52 

.10 

-  .28 

-  2.12 

1.41 
.60 

1.47 
.44 

1.64 

10 
17 

1 
2+ 

1 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

12 

10 

9 

9 

11 

3 
5 
4 
6 

1 

0 

1 

0 

1 

WILLARD  BROOK  STA   FOREST 
WORCESTER   AIRPORT 
WOBCESTBl   1 

67.2 
65.6 
65.6 

-    0.6 

91 
90 
88 

9 

9+ 

8+ 

37 
40 
38 

19 
18 
18 

3 
2 
0 

0 
0 

0 

2.56 
2.45 
2.64 

-       .70 

.49 
.63 
.78 

17 
3 
4 

0.0 
0.0 
0.0 

10 

9 

11 

5 

4 
4 

0 
0 
0 

STATE 

65.8 

2.52 

HEW  HAMPSHIRE 

ALEXAKOtlA 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACCTATER   DAM 
CAMPTON 

62.3 
62.6 
64.2 
65.3 

1.1 
2.7 

87 
90 
88 
90 

9 

10 

9 

9 

32 
33 
36 
37 

12 
12 
12 

5+ 

0 
1 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

4    72 
3.92 
5.25 
3.63 
3.77 

.26 
1.59 

1.36 
1.07 
1   08 
1.28 
1.22 

1 
2 
2 
2 
2 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

10 
13 
9 
12 
11 

6 
6 
7 
5 
5 

1 
1 

2 

1 

2 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DUBBAM 

EAST   leERING 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN   1    NW 

65.3 
66.6 
65.3 
58.8 
65.6 

3.6 
3.0 

0.8 
17 

93 
94 
89 
83 
93 

9 
9 
9 
lOt 
9 

36 
39 
36 
29 
36 

19 

12+ 

12 

12 

12 

4 
5 
0 
0 
6 

0 
0 
0 

1 

0 

2.94 
2.01 
2.96 
8.74 
4.52 

-  .25 

-  1.46 

4.37 
.79 

.88 

.50 

.92 

2.03 

1.22 

10 
4 
2 

11 
2 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6 
8 

7 

17 

8 

4 

2 
5 
9 
6 

0 
0 
0 

4 
2 

FRANKLIN   FALLS    DAM 
GLENCLIFF  2    NW 
HANOVER 
KEENE   1    S 
LAKEPORT   I 

66.0 
60.8 
63.9 
65.9 
67.1 

0.3 
0.2 
2.3 

93 
85 
88 
91 
91 

9+ 
25 

9 
25 

9 

34 
33 
37 
36 
42 

12 
12 
12 
5 
12 

8 
0 
0 

5 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

3.69 
4.45 
2.50 
3.08 
4   06 

.58 

-  .93 

-  .15 
.73 

1.05 
1.04 
1.07 
.77 
1.98 

2 

1 

1 

11 

2 

0.0 
0.0 
T 
0.0 
0.0 

11 
12 
9 
12 
10 

6 
6 
4 
5 
4 

1 
1 
1 
0 

1 

LEBANON   AIRPORT 
MANCHESTER 
NASHUA    3    N 
HEW   LONDON 
PETERBORO      2S 

62.8 
64.6 
65.8 
62.8 
66.2 

-    1.2 
0.6 

91 
87 
92 
85 
88 

9 

I 
9 

9+ 

33 
42 
35 
41 
38 

12 

6+ 
12 
18 
18 

1 

0 
5 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.43 
1.90 
1.55 
2.96 
2.43 

-  1.30 

-  1.58 

1.27 
.53 
.45 
.83 
.92 

1 
1 
2 
4 

1 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6 
7 
9 
8 
8 

4 

4 
3 
6 
3 

1 
0 
0 
0 
0 

PINEEAM   NOTCH 

PLYMOUTH 

SURRY   MOUNTAIN   DAM 

TUCEERMAN  RAVINE 

WEST  LEBANON   1   SW 

60.5 
65.9 
65.1 
54.7 
65.2 

1.6 
2.9 

84 
94 
91 
74 
93 

9+ 
8 
9 
9 
10 

38 
36 
33 
29 
36 

19 
12 
18 
18 
12 

0 

8 
2 
0 

4 

0 
0 
0 

1 

0 

5.01 
3.94 
3.25 

2.65 

.13 
.50 

1.50 

1.15 

.72 

1.14 

1 
28 
4 

2 

0.0 
0.0 
0.0 
.T 
0.0 

14 
8 
11 

10 

7 
5 
6 

4 

1 
1 

0 

1 

■IH1BAM 

■OLFEBORO   FALLS 
WOODSTOCK 

65.2 
66.2 
62.6 

94 
92 
90 

9 
9 

9+ 

36 
37 
33 

6+ 
12 
12 

4 
4 

1 

0 

0 

0 

1.82 
5.16 

-    1.52 

.52 
1.42 

11 

1 

0.0 
0.0 
0.0 

8 
11 

4 
6 

0 

1 

STATE 

64.0 

3.59 

MOnHT  WASHINGTON  WB 

43.9 

-    1.5 

64 

26 

21 

18 

0 

10 

5.51 

-       .77 

2.03 

1 

1.0 

1 

17+ 

13 

8 

1 

RHODE    ISLAND 

BLOCK   ISLAND  WB  CITY 

CREEHVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT 

PROVIDENCE   WB  CITY 

62.5 
66.2 
63.0 
66.2 
68.7 

1.5 

-   0.6 

0.4 

81 
91 

86 
91 
95 

26 
8 
8 
8 
8 

50 
40 
37 
45 
47 

4+ 

18 
18 
18 
18 

0 
2 
0 

1 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
3.65 
2.00 
2.02 
1.97 

-  .49 

-  1.46 

-  1.18 

.74 
1.33 
.42 
.55 
.68 

17 
2 
4 
4 

17 

.T 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

10 

9 

8 

11 

12 

3 

4 
3 
4 
3 

0 
2 
0 
0 
0 

STATE 

65.3 

2.35 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 
BLOOMFIELD 

80RLIHGT0N   WB  AIRPORT 
CAVENDISH 
CHELSEA  2   S 

66.5 
63.1 
67.1 
63.7 
61.4 

3.5 

1.4 

0.6 

-    0.0 

95 
88 
91 
91 
90 

27 

9+ 

9 

9 
26 

38 
33 
40 
34 
31 

12 
12  + 
12 

5+ 
12 

6 
0 

1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
2 

3.79 
5.90 
2.38 
2.50 
2.37 

.23 
2.02 

-  1.00 

-  1.33 

-  .97 

1.13 

1.58 

.74 

.66 

.77 

2 
30 
29 
17 
11 

0.0 
0.0 
0.0 
.T 
0.0 

12 
15 
10 
11 
8 

5 
8 
4 
3 
3 

1 

2 
0 
0 
0 

CORNWALL   1    X 
IX«SET   1   S 
EAST  BARKET 
laOSBURC   FALLS 
LEMINGTON  3    N£ 

67.6 
62.1 
63.4 
65.0 
61.0 

2.4 

-    0.3 
2.4 

90 
89 
88 
90 
87 

25 

26 

10 

9 

9 

40 
31 
36 
34 
30 

12 
12 
12 
12 
12 

1 
0 
0 

1 
0 

0 

1 

0 
0 

1 

3.09 
4.56 
4.01 
4.56 
7.32 

-       .32 

.71 
.38 

1.41 

1.21 

.80 

1.79 

4 

2 

17 

30 

0.0 

0.0 

.T 

.T 

.T 

13 
7 
10 
10 
12 

5 
5 
9 

2 
2 
0 

MIDDLESEX 

■OHTPELIER    AP 

HEWPOHT 

HORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SOTLAND 

64.3 
62.9 
64.0 
64.4 
65.2 

0.5 
3.1 
1.0 

91 
88 
90 
89 
88 

10 
9 
9 
9 
9 

34 
35 
38 
35 
36 

12 
12 
12+ 
12 
12 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

3.34 
3.96 
5.83 
3.72 
2.97 

2.40 

.53 

-       .97 

.72 
.88 
1.46 
.90 
.88 

2 

1 

27 

1 

4 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

10 

11 

11 

9 

9 

5 
6 
6 

4 
4 

0 
0 
2 
0 
0 

SAINT  ALBANS 
SAIHT  JOHHSBURY 
SOMERSET 
WEST  BURKE 
WILDER   1   E 
■OODBTtKK 

67.2 
66.4 
57.9 
61. 3M 
63.8 
64. 8M 

1.7 
2.4 
0.3 

2   2 

90 
92 
84 
89 
91 
92 

9 

9* 
10 
10 

104 

26 

42 
37 
28 
32 
35 
34 

12 
19 
12 
12 
12 
12 

1 

4 
0 

4 
3 

0 
0 
5 

0 

0 

2.43 
5.24 
3.30 
5.03 
2.71 
3.09 

-  1    33 
1.92 

-  1.09 
1.63 

-  .26 

-  .35 

.57 
1.43 

.70 
1.61 
1.05 
1.50 

17 
30 
17 
30 
2 
3 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

10 
12 
11 
11 

9 

7 

4 
5 
5 

6 

4 
3 

0 
1 

0 
2 

1 

1 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

COSKECTICOT 

ANSON lA 

.32 

1.90 

.70 

.04 

.53 

.01 

.31 

.03 

.02 

.90 

4.76 

BAKEHSTILLS 

1.51 

.85 

1.15 

.15 

1.45 

.25 

.32 

.42 

6.10 

BAnKBAaSTED 

.26 

1.18 

1.04 

.50 

.56 

.72 

.16 

.23 

.95 

5.60 

BLOOHFIEU) 

R 

1.08 

.44 

.28 

.29 

.38 

1.14 

.28 

.86 

.72 

5.47 

BRIDCEPOST 

1.57 

T 

.92 

.02 

.31 

.46 

.07 

.06 

.41 

.04 

3.86 

BRIDGEPORT   IB  AP 

Z 

1.4S 

.09 

.88 

.02 

.02 

.38 

.22 

.13 

T 

T 

.09 

.24 

T 

3.55 

BRISTOL 

1.02 

.81 

.20 

.68 

.90 

.01 

.35 

- 

- 

BROOKLYN 

.65 

.08 

.39 

T 

.12 

.03 

.78 

.01 

.16 

.35 

2.57 

BULLS   BRIDOE   DAB 

.IS 

.45 

1.78 

.05 

.67 

.91 

.04 

1.05 

.33 

1.21 

6.67 

BDRLINGTON 

• 

1.42 

1.77 

.57 

.55 

1.42 

.20 

.75 

.98 

7.66 

CANDLEWOOD    LAKE 

R 

.91 

.06 

.11 

.44 

.02 

.01 

1.07 

.13 

.03 

.12 

.31 

.98 

.02 

4.21 

COCKAPONSET   ITIBT    RNGR 

.07 

1.10 

1.25 

.03 

.03 

.34 

- 

- 

.01 

.17 

.65 

.01 

- 

COLCHESTER 

.19 

.49 

.60 

.04 

.03 

.01 

.57 

.01 

.32 

T 

.01 

.08 

.46 

T 

T 

2.81 

COLLIHSVILLE 

.16 

1.43 

1.65 

.03 

.49 

.50 

1.33 

.39 

.72 

.80 

7.50 

CREAH   BILL 

.86 

.08 

1.00 

.20 

1.38 

.45 

.34 

.93 

.02 

.20 

.20 

.02 

5.68 

DAN BURY 

.52 

.03 

.49 

.04 

.66 

.48 

T 

.26 

.03 

.07 

.44 

T 

3.02 

DERBY 

.40 

1.78 

.20 

.54 

.02 

.57 

T 

.45 

T 

.03 

.99 

4.98 

PALLS   VILLAGE 

.92 

.10 

.73 

.92 

1.04 

.33 

.15 

.61 

.02 

.12 

.26 

1 

.02 

5.22 

GREENWICH 

.33 

.10 

T 

.41 

T 

.02 

.30 

.67 

.18 

.02 

.03 

.01 

T 

.46 

T 

.04 

2.57 

GROTON 

.45 

T 

.93 

.05 

.15 

.42 

.24 

.01 

.38 

1.02 

T 

.07 

3.72 

BART  FORD 

R 

1.15 

.08 

.82 

.25 

.08 

.35 

1.15 

.40 

.60 

4.88 

HARTFORD   WB  AIRPORT 

Z 

.88 

.01 

.81 

.04 

.01 

.44 

T 

.82 

T 

T 

.42 

.41 

.01 

T 

3.85 

JEvraTT   CITY 

R 

.58 

.02 

.08 

.82 

.10 

.22 

.03 

.35 

.26 

.09 

.05 

.06 

.08 

2.74 

LAUREL   RESERVOIR 

- 

.63 

.35 

.04 

.01 

.90 

.04 

.12 

.04 

.45 

- 

HANCHESTER 

.06 

1.32 

1.27 

T 

.03 

.29 

.62 

.33 

.15 

.44 

.15 

4.66 

HIDDLETOWN 

.42 

.79 

.56 

.03 

.66 

.21 

.01 

.05 

.79 

.01 

3.53 

UOHAWK   FOREST    RANGER   ST 

.33 

.65 

1.02 

1.01 

.73 

.95 

T 

.22 

T 

.29 

.04 

5.24 

HOODUS    RESERVOIR 

R 

.73 

.02 

.18 

.89 

.05 

.55 

.38 

.20 

.27 

3.27 

NATCHAUG   FOREST    RANGER 

.38 

T 

T 

.03 

.12 

.93 

.41 

.22 

.07 

2.16 

NATHAN   HALE    STATE   FRST 

.67 

.37 

.47 

.13 

.13 

1.33 

T 

.13 

.10 

.21 

.12 

3.66 

NEW  HARTFORD 

.21 

1.11 

.58 

.72 

.55 

.72 

.24 

.25 

.70 

5.08 

NEW   HAVEN   WB  AIRPORT 

Z 

1.03 

.11 

1.27 

.02 

.02 

.27 

.05 

.24 

T 

T 

.14 

.43 

T 

T 

.03 

3.61 

NEWINGTON 

R 

.82 

.10 

.28 

.04 

.58 

.60 

.32 

.26 

3.00 

NEW    LONDON 

.40 

.17 

.85 

.22 

.08 

.32 

.32 

.03 

.37 

.81 

T 

.08 

3.65 

NORFOLK    2   SW 

Z 

.12 

.75 

.90 

1.35 

.61 

T 

.67 

T 

T 

.01 

.13 

.01 

.75 

.02 

.06 

5.38 

NORTH   KENT 

.66 

.02 

.03 

1.30 

.53 

.55 

.44 

.26 

T 

1.10 

.01 

T 

.22 

1.22 

.17 

T 

T 

T 

6.51 

NORTH   STAMFORD    RSTR 

.21 

.51 

.44 

.07 

.07 

.87 

.07 

.13 

.01 

.OS 

.56 

.01 

3.00 

NORWALK 

.82 

.65 

.05 

.06 

.52 

.53 

.IT 

.03 

.30 

.11 

3.24 

NORWICH    3    ESE 

.34 

.37 

.95 

.09 

.34 

.25 

T 

.25 

T 

.09 

.05 

2.73 

PEOPLES    FOREST    RANGER 

S 

.57 

.93 

1.13 

.80 

.58 

.68 

T 

.01 

.12 

.21 

.94 

5.97 

PUTNAM 

.70 

.04 

T 

.60 

T 

.13 

.91 

.02 

.34 

.28 

.12 

3.14 

PUTNAM  BEIGBTS                  //R 

.68 

.01 

.09 

.35 

.04 

.10 

1.03 

.12 

.35 

.05 

2.82 

PUTNAM   LAKE 

.21 

.40 

.60 

.94 

.02 

.20 

.07 

.46 

2.90 

ROCKVILLE 

R 

1.15 

.11 

.59 

.02 

.08 

.12 

.04 

1.10 

.06 

.21 

.53 

.32 

4.33 

HOCKWOOD   LAKE 

.31 

.46 

.54 

.92 

T 

.17 

.07 

.31 

2.78 

ROCKY   RIVER  DAM 

.13 

.58 

.90 

.06 

.21 

.92 

.07 

.38 

.20 

.16 

.30 

3.91 

ROUND   POND 

.55 

.26 

.55 

.49 

.70 

.22 

.06 

.68 

3.51 

SALISBURY 

.54 

.22 

.01 

.60 

.12 

.58 

.28 

.22 

.85 

.03 

.16 

.37 

.03 

4.01 

SHEPAUG   DAM 

Z 

• 

.95 

2.70 

.57 

.72 

.05 

1.16 

.40 

2.10 

8.65 

SHUTTLE   MEADOW    RE5VR 

.11 

.98 

.41 

.04 

.67 

.33 

.02 

.16 

.51 

3.23 

STAFFORD   SPRINGS 

.13 

1.31 

1.25 

.05 

.13 

.69 

.14 

.3  2 

1.20 

5.22 

STEVENSON   DAM 

.51 

1.10 

.53 

.04 

T 

.52 

.07 

.17 

.03 

.68 

3.65 

STORRS 

Z 

.47 

T 

.63 

.04 

.21 

1.07 

.01 

.35 

.45 

.22 

3.45 

THOMPSONVILLE 

.04 

1.16 

1.21 

.01 

.41 

.18 

.56 

.10 

.02 

.21 

.05 

.12 

4.07 

TORRINGTON    1 

1.34 

1.18 

1.15 

.46 

1.17 

.33 

.57 

.42 

6.62 

TORRINGTON    2 

.30 

.96 

1.03 

1.03 

.48 

1.06 

.30 

.24 

.40 

5.80 

WASHINGTON 

1.06 

.44 

.32 

.55 

.95 

.48 

.25 

1.25 

5.30 

WATERBURY 

1.721     .02 

.65 

.01 

.34 

.28 

.07 

T 

.21 

.65 

.04 

3.99 

WATERBURY  CITY   HALL 

Z 

•       1     .82 

.55 

.61 

.01 

.02 

.17 

.48 

2.66 

WESTBROOK 

.49 

1.09 

.22 

.24 

.04 

.18 

T 

.30 

.28 

.05 

2.89 

WEST   BARTFORD 

.11    1.04 

1.32 

.53 

.47 

1.14 

.05 

.52 

.63 

5.81 

WEST   HARTLAHD 

•         1.58 

.65 

.94 

.34 

.63 

« 

.21 

.12 

.16 

4.63 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

.  19    1 .  15 

1.00 

.42 

.57 

1.06 

.32 

1.50 

6.24 

WIGWAM    RESERVOIR 

1.17  1     .60 

1.10 

.80 

.10 

.58 

1.08 

.37 

1.46 

7.26 

BILLIMANTIC 

.08      .05 

.30 

.14 

.02 

.21 

T 

.37 

T 

.29 

- 

- 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY 

1.22 

.13 

.45 

.49 

T 

.33 

.75 

.02 

.01 

.21 

.18 

.86 

T 

4.65 

WOLCOTT    RESERVOIR 

.25 

1.17 

.52 

.04 

.02 

.62 

.01 

.25 

.25 

.01 

I. IS 

4.29 

WOODBURY 

.30 

.94 

.63 

T 

.07 

.72 

.05 

.35 

.02 

.31 

T 

.85 

4.24 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT 

Z 

.63 

.15 

.01 

.42 

.25 

.12 

.10 

.05 

.25 

.41 

.01 

2.40 

BANGOR 

.37 

.01 

.45 

.05 

.22 

.05 

.05 

T 

.01 

.22 

.21 

1.64 

BAR  HARBOR 

T 

.47 

T 

.27 

.67 

.80 

.32 

.05 

T 

.94 

3.52 

BELFAST 

T 

.40 

T 

.15 

.14 

.14 

.08 

.23 

.60 

.11 

.51 

2.36 

BETHEL 

1.78 

.08 

.01 

.15 

.83 

.02 

.42 

.04 

1.12 

.41 

.17 

5.03 

BRASSUA   DAM 

.02 

1.15 

.02 

.45 

.02 

.04 

.03 

.95 

.69 

.06 

.25 

.50 

.13 

.17 

.36 

.94 

.48 

6.26 

CARIBOU    WB  AIRPORT 

z 

.17 

.76 

.21 

.05 

.35 

T 

T 

.01 

.43 

T 

.05 

.63 

.09 

T 

.20 

T 

.10 

.02  1   T 

.74 

T 

.30 

.44 

4.55 

CLAYTON   LAKE 

R 

.76 

.75 

.14 

.23 

.27 

.16 

.13 

1.10 

.19 

.33 

.17 

.37 

.05 

.09 

.52 

5.26 

CORINNA 

.04 

1.17 

.02 

.41 

.01 

.31 

.05 

.53 

.38 

.12 

.07 

.12 

.12 

.20 

.36 

3.94 

EASTPORT   WB  CITY 

Z 

.01 

.95 

.03 

.22 

T 

.01 

.66 

.25 

T 

.33 

T 

2.04 

.48 

T 

4.98 

EAST   WINTHROP 

.04 

.84 

.01 

.27 

.08 

.36 

.23 

.06 

.32 

.03 

.14 

.13 

2.51 

ELLSWORTH 

.27 

.65 

.20 

.21 

.34 

.24 

.02 

.73 

.02 

2.68 

EUSTIS 

Z 

• 

1.25 

.10 

T 

T 

.45 

T 

.60 

.30 

.50 

.65 

.70 

.05 

.45 

5.05 

FARMINGTON 

.53 

.99 

.06 

.21 

.07 

.31 

T 

.35 

.OS 

T 

.89 

.11 

.35 

.90  1 

.11 

4.93 

FORT    FAIRFIELD 

.06 

.62 

.62 

.39 

1.66 

.78 

.47 

.25 

.55 

.03 

.34 

5.77 

FORT   KENT    ISE 

1.05 

.45 

.25 

1.78 

.20 

, 

.12 

. 

1.00 

.70 

.18 

.00 

.21 

.23 

.60 

6.86 

FORT    KENT 

R 

.20 

.80 

.45 

.02 

.20 

1.74 

.10 

.64 

.21 

.73 

.15 

.27 

.04 

.20 

.45 

6.20 

GARDINER 

.25 

.58 

.01 

.24 

.36 

.12 

.16 

.06 

1.89 

.04 

.28 

.09 

4.08 

GRAHD   LAKE   STREAM 

R 

.04 

1.08 

.75 

.06 

.64 

1.03 

.32 

.3  2 

.75 

.53 

5.52 

GREENVILLE 

Z 

1.49 

.12 

.34 

.15 

.08 

.06 

.63 

T 

.76 

.51 

.05 

.82 

1.46 

T 

.05 

.44 

6.98 

HIRAM 

.71 

.04 

.08 

.48 

.59 

.06 

.50 

T 

.04 

.78 

.19 

T 

T 

3.47 

HOULTON  AIRPORT 

.01 

.52 

.09 

.39 

.18 

T 

.05 

.78 

.05 

T 

.42 

.02 

.28 

T 

.40 

T 

T 

1.35 

.05 

.02 

4.61 

HOULTON    1    KE 

Z 

T 

.45 

.09 

.41 

T 

.15 

.75 

.44 

.02 

.16 

T 

.42 

.01 

.67 

.58 

T 

4.15 

JACKMAH   1   Hmr 

.15 

.80 

.02 

.25 

.10 

.27 

.70 

.22 

.47 

1.45 

.70 

1.25 

6.38 

J0NE3BOR0 

.85 

.17 

.01- 

- 

.57 

T 

.02 

1.86 

- 

LEWISrON 

.30 

.65 

T 

.40 

T 

.14 

.44 

.78 

.04 

.21 

T 

.18 

3.14 

MACBIAS 

.13 

.98 

.24 

.41 

.62 

.05 

.02 

3.21 

5.66 

MADISON 

.15 

.92 

.04 

.24 

.12 

.32 

.48 

.79 

.05 

1.4  2 

.19 

.39 

.73 

5.84 

MIDDLE  DAM 

.50 

.68 

.09 

.44 

.13 

.05 

.50 

.89 

.02 

.34 

.25 

1.24 

.49 

5.62 

MILLINOCKET 

1. 10 

T 

.53 

.13 

.33 

1.15 

.26 

T 

.37 

.25 

.18 

.17 

.95 

.13 

5.55 

MILLINOCOT   AIRPORT 

Z 

.54 

.56 

.08 

.40 

.17 

T 

T 

.23 

.92 

.03 

T 

.24 

.02 

.70 

T 

.17 

T 

1.00 

.01 

.13 

5.20 

MILLINOCEET   DAM 

.90 

.38 

.08 

.24 

.19 

.51 

.17 

.85 

.20 

.40 

1.02 

.18 

5.12 

MILTON 

1.23 

.10 

.01 

.17 

.92 

.47 

.05 

1.16 

.28 

• 

.74 

5.13 

MOOSEHEAD 

.02 

1.28 

T 

.45 

.08 

.02 

T 

.76 

.01 

.74 

.11 

.35 

T 

.38 

.04 

.19 

.80 

.36 

5.59 

NORTH    AVDOVER 

R 

1.60 

.07 

.04 

.08 

.05 

.25 

.02 

.53 

.06 

.53 

.05 

2.31 

.17 

5.76 

NORTH    BRIDGTON 

.40 

.49 

T 

.35 

.11 

.38 

.52 

.12 

.18 

.08 

.03 

T 

2.66 

OLD  TOWN 

.47 

.01 

.43 

T 

.13 

.38 

.11 

T 

.23 

.06 

.65 

.29 

2.76 

OLD  TOWM   AIRPORT 

Z 

.02 

.18 

T 

.40 

.06 

.25 

.03 

.49 

.10 

.01 

.34 

T 

.91 

.02 

2.81 

ouan 

T           .28 

.02 

.39 

.04 

T 

.16 

.29 

.12 

1.34 

.02 

3.M 

PORTLAND 

.58      T 

.15 

.18 

.30 

T 

.35 

.09 

T 

T 

.03 

1.6B 

PORTLAND   WB  AIRPORT 

Z 

.76      T 

.14 

.18 

.13 

T 

.08 

.17 

.16 

T 

T 

.01 

1.63 

PEKNTISS 

1    .60 

.02 

.60 

.04 

.04 

.06 

.04 

.18 

.30 

.67 

T 

.22 

1.00 

.52 

4.29 

PBESqUE    ISLE 

T       1    .57 

.12 

.63 

.32 

T 

.83 

.84 

.32 

.12 

T 

.13 

.23 

.05 

.13 

.06 

.26 

.58 

.34 

.63 

6.16 

RIPOGENUS   DAM 

l.Oal    .04 

•       1    .55 

.04 

.01 

.53 

.42 

.02 

.53 

T 

.06 

.25 

.32 

.18 

.69 

.10 

4.83 

ROCKLAND 

.03 

.43 

.02 

.24 

.65 

.20 

.33 

.30 

.03 

.24 

.15 

2.62 
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Table  3— Contmued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

1       2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  !   31 

fi 

BOCIUIID    1    I 

■ 

.07      .36 

.04 

.21 

!    .08 

.92 

.17 

.25 

.26 

.29 

. 

. 

ROZBUaT 

X 

1.41      .04 

.32 

.51 

.72 

.04 

.68 

1.77 

.20 

5.69 

RUMVORD  3    SW 

1.08 

.39 

.31 

.04 

1.14 

.40 

.06 

T 

3.47 

.29 

.03 

.23 

7.20 

nwroiD  1  sss 

X 

.B4      .09 

.02 

.15 

T 

.87 

.34 

T 

.02 

T 

1.22 

.31 

T 

T 

.20 

4.02 

R 

.43  1     .35 

.43 

.21 

.43 

.14 

.43 

.10 

1.21 

.77 

.09 

4.55 

SOOTH  AUDOTIR 

X 

.  48    1 .  19 

.09 

.OS 

.35 

.11 

.51 

.05 

1.07 

1.44 

.18 

5.92 

SOOTB   WIST   EARBOH 

R 

.07        45 

.02 

.39 

_ 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

.83 

.31 

.14 

.95 

- 

S4UA    PAX   DAI 

.03       .85 

.04 

.79 

.36 

.03 

.OS 

1.08 

.03 

.46 

.18 

.11 

.05 

.OB 

.04 

1.00 

.48 

5.53 

9UIIDAT    RITIR 

B 

1.73;     .03 

.09 

.17 

.OS 

.29 

.68 

.08 

.89 

.46 

.16 

4.63 

SIAjIS   PAIXS 

B 

1.331    .09 

.04 

.28 

.89 

.01 

.51 

.09 

.48 

.64 

.03 

4.27 

TBS   rORIS 

i     ■** 

.40 

T 

.92 

.92 

.32 

.04 

.74 

.70 

.42 

.96 

.20 

6.60 

ORITY 

.031    .83 

.04 

.32 

.20 

.15 

.07 

.09 

.37 

• 

.89 

.19 

.13 

3.26 

in>PRR   Mil 

.831    .38 

.08 

.47 

.OB 

.68 

.03 

.69 

.10 

.28 

.05 

.68 

.76 

.02 

.58 

5.70 

■  IKSU>» 

1    .6S 

T 

.32 

1    '3B 

.16 

.23 

.55 

.22 

2.45 

tOODLARS 

.05|    .79 

.08 

.40 

.01 

T 

.81 

.32 

.08 

.23 

• 

.71 

3.61 

USSACBOSITTS 

AIUIS 

.OS 

.58 

.68 

.85 

.06 

.09 

.25 

.02 

.09 

.22 

.44 

.07 

3.35 

AKHSRST 

X 

I.3S 

.03 

.37 

• 

.81 

.06 

.61 

.01 

.07 

.03 

.31 

T 

3.65 

ASBBURNHAll 

.16 

.53 

T 

.23 

T 

.55 

T 

.13 

.42 

T 

.21 

T 

.14 

1.16 

T 

3.52 

ASHLAKD 

T 

.54 

.40 

T 

.09 

.01 

.90 

T 

.06 

T 

.10 

.23 

T 

1.93 

ATBOL 

1.52 

.44 

il.Ol 

.01 

.55 

.21 

.02 

.99 

.35 

5.10 

Bdcnooo 

.06 

.66 

.09 

.15 

.09 

T 

.74 

.01 

.08 

.03 

.08 

.24 

.02 

2.25 

BiunRTon 

.00 

1.47 

.55 

.02 

.80 

.06 

.40 

.39 

.01 

.12 

.01 

.07 

.62 

T 

4.57 

DILLRRICA 

.36| 

.24 

.19 

T 

.48 

T 

.16 

.06 

I 

1.49 

BIRCH   HILL   DU 

X 

.70|    .58 

.20 

.91 

.93 

.45 

.25 

.50 

.46 

T 

4.58 

BLUE    BILL 

X 

.X8 

.02 

.06 

.32 

.06 

T 

T 

.50 

.02 

.15 

.07 

.39 

T 

.01 

1.88 

BOSTON    >B  AIRPORT 

X 

.17 

.02 

.23 

.01 

.04 

T 

.44 

T 

.13 

.04 

T 

.02 

T 

T 

1.10 

BOYLSTOM 

.45 

.80 

.10 

.03 

.60 

T 

.11 

.20 

.04 

2.41 

BROCKTON 

.16 

.30 

.35 

.05 

.02 

.84 

T 

.14 

.04 

T 

.03 

T 

1.S3 

CAHBRIDGS 

B 

.33 

.04 

.30 

.01 

.09 

.35 

.12 

.04 

1.04 

CHATHAM 

T 

.30 

.18 

T 

.44 

.38 

• 

.03 

.67 

T 

.03 

.09 

r 

2.12 

CHXSTSR 

.13 

.95 

.41 

.70 

.13 

.47 

.11 

.09 

.12 

.04 

3.25 

CBRSTUriKLD 

.97 

.31 

.89 

.10 

.27 

.37 

.01 

.07 

.07 

.10 

3.12 

cnsTinrr  bill 

.02 

.28 

.28 

.06 

.06 

.54 

.10 

.05 

.05 

.04 

1.48 

CLiirrOR 

.29 

.71 

.06 

.03 

.57 

.01 

.11 

.10 

.13 

2.01 

COHASSET 

.02 

.39 

.06 

.14 

.06 

T 

.57 

.02 

.10 

.03 

.04 

.23 

.01 

1.67 

COLDBROOC 

.03 

.73 

.51 

.55 

.05 

.69 

.02 

.03 

.61 

.39 

T 

3.61 

EAST    'ARRBAM 

.01 

.38 

.51 

.10 

.21 

.23 

.34 

.04 

.23 

.01 

.02 

.24 

.02 

2.34 

IDCARTOWN 

.48 

.20 

.02 

.69 

.02 

.03 

.29 

.15 

.23 

.48 

.04 

2.59 

TALL    RITBR 

.34 

.27 

.69 

.17 

.06 

.45 

.06 

.45 

.31 

.46 

T 

3.26 

riTCBBOlW 

.13 

.34 

.37 

.22 

.16 

.31 

.06 

.05 

.42 

2.05 

rRAMIHGBAll 

T 

.48 

.39 

T 

.07 

T 

.61 

.08 

.01 

T 

.40 

.21 

T 

2.21 

FRAmCLIN 

.60 

.25 

.04 

.07 

T 

.85 

.07 

T 

.15 

T 

.11 

.28 

T 

2.42 

GARDKER 

.11 

.59 

.27 

.70 

.03 

.16 

.32 

.15 

.24 

1.18 

3.75 

HARDtlCR 

1.22 

.94 

.02 

.74 

.09 

.34 

.19 

.02 

.09 

.03 

.73 

.77 

.01 

4.75 

HARVARD   rORBST 

//■ 

• 

1.65 

.25 

• 

1.10 

.90 

.10 

.16 

1.25 

9.01 

HATCBVILLB 

.37 

.14 

.10 

.41 

.50 

.52 

.10 

.23 

.01 

.15 

2.53 

BATKRHILL 

.40'     .51 

T 

.24 

T 

.12 

.18 

T 

.20 

T 

T 

T 

T 

1.65 

BBATB 

.18    1.00 

T 

.21 

T 

1    -^ 

.19 

.13 

.39 

T 

.07 

T 

.24 

T 

.44 

.06 

3.80 

BOLTOCR 

.12' 

1.42 

.44 

T 

I1.03 

.07 

.39 

.44 

.01 

.06 

.01 

.03 

.71 

T 

4.73 

BOOSAC  TimnL 

.10'     .89 

.36 

.88 

.09 

.09 

.53 

T 

.03 

.04 

.43 

T 

.54 

.03 

4.01 

HUaARDSTOlI 

.lol    .68 

.98 

.52 

.05 

.25 

.51 

.21 

.81 

3.71 

■TARIIIS    1    B 

X 

.38 

.18 

.40 

.35 

.03 

.20 

.28 

.70 

2.52 

IPSTICH 

I       1    .51 

.20 

.03 

.05 

T 

.28 

T 

.11 

.04 

T 

T 

T 

1.22 

JBrrSRSOR 

,    .41 

.70 

.09 

.71 

.65 

.45 

3.01 

KRIGHTVILLB  DAM 

X 

.ao:  .30 

.30 

.20 

.30  1 

.05 

.09 

.35 

T 

.15 

.02 

2.52 

LAO  COCBITTJATR 

T          .66 

.30 

T 

.obI 

T 

.53 

.01 

.12 

T 

.08 

.16 

1.94 

LARBBMCE 

.37      .01 

.02 

.19 

.09 

.04  1 

.17 

.19 

T 

.02 

T 

1.10 

LO«LL 

.15.    .35 

T 

.21 

T       1    .13] 

- 

.30 

T 

.12 

.01 

.01 

.19 

T 

1.43 

MABSPIELD 

.20'    .37 

.06 

.02 

.07! 

.01 

.88 

T 

.15 

.07 

.09 

.05 

.08 

1.91 

HERIXni   AIRPORT 

B 

.38i 

.32 

.39 

.59 

.35 

.08 

.13 

2.20 

BIODLEBORO 

.28      .48 

.44 

.18 

.11 

.02 

.69 

.01 

.30 

.05 

.09 

.49 

T 

3.10 

MIDDUETOII 

.06     .28 

.20 

.02 

.09 

T 

T 

.38 

.09 

.02 

T 

T 

1.10 

BlLfORD 

.56 

.55 

.07 

.07 

.02 

.25 

.24 

.03 

.15 

.03 

.08 

.31 

2.36 

MILLBDRY 

.07     • 

.31 

.59 

.56 

.06 

T 

.18 

.14 

.03 

.07 

.15 

.48 

T 

2.64 

MORTAOOB  CITY 

.20!    .71 

.15 

1.94 

.11 

.32 

.09 

T 

.33 

.07 

3.52 

IIOOIIT   lACBUSBT 

.60 

.44 

! 

.16 

.03 

.25 

.01 

.03 

.10 

.37 

1.99 

RABTOCBBT  IB  AIRPORT 

.15 

.03 

.12 

1 

.70 

.43 

.04 

T 

.57 

.01 

T 

T 

T 

.08 

.07 

2.20 

RBW    BEDFORD 

Z 

.07      .50 

.30 

.21 

.38 

.03 

.14 

.05 

.05 

T 

1.73 

MIWBOBTPOrt 

.30       .69 

.26 

.02 

.05 

.16 

.21 

.06 

.30 

T 

1.96 

MEM   SALBB 

1.35 

.50 

1.82 

.04 

.40 

.15 

.25 

.40 

T 

4.91 

MBTTOII 

.101     .48 

.32 

.04 

.05 

.26 

.58 

.10 

.05 

.04 

T 

.09 

2.07 

BORTS   TRURO 

.35 

.82 

1 

.20 

.49 

.27 

.04 

.22 

2.25 

PBLBAM 

.15   1.15 

.60 

.03 

* 

1.76 

.05 

.30 

.30 

.10 

.07 

.82 

5.33 

PBmaocE 

.35 

.19 

.15 

.09' 

T 

.67 

.01 

.05 

T 

.09 

T 

1.60 

PBBU 

.59 

.67 

1.34 

.15 

.92 

.07 

.11 

.19 

.08 

4.12 

X 

1.12 

.15 

.50 

.97 

.12 

.39 

.01 

.23 

.64 

1 

.01 

T 

.05 

4.19 

PLAIKFISLO 

.40 

1.10 

.44 

.97 

.49 

.24 

.06 

3.70 

PITBOOTH 

.16 

.35 

.57 

.111 

T 

.76 

T 

.41 

.04 

T 

2.39 

.46 

.47 

.22 

.69 

.09 

.29 

.51 

2.69 

gVABSIR    IRTACB 

.05 

1.12 

.75 

.03 

.69 

.05 

.64 

T 

.13 

.20 

.59 

4.25 

ROCEPORT    1    BSB 

z 

.10 

.38 

T 

.24 

.06 

.32 

.20 

.09 

T 

1.35 

SABDRICH 

.43 

.18 

.33 

.20 

.81 

.03 

.21 

T 

.11 

.02 

2.32 

9ECRBGAR3ET 

.28 

.36 

.14 

.46 

.12 

.04 

.80 

.32 

.09 

.14 

2.75 

SBBLBURirE    PALLS 

.30      .86 

.15 

• 

.85 

.03 

.11 

.20 

T 

T 

.04 

.99 

.05 

3.24 

SOITHBRIDCB 

.06      .55 

1.00 

.02 

.18 

.03 

.43 

.08 

.02 

.03 

.02 

.29 

1.17 

3.84 

SOOTH   BGREMOBT 

.18      .91 

.36 

1.3S 

.30 

.95 

T 

T 

.14 

T 

1.98 

T 

.03 

5.81 

SPOT   POBD 

.06      .33 

.38 

.05 

.17 

.14 

.09 

.04 

.04 

.03  1 

1.23 

STATE    FARM 

B 

.48 

.17 

.34 

.02 

.08 

.19 

.02 

.97 

.14 

.05 

.03 

.01 

.01 

2.47 

STBBLIMC 

.33 

.35 

.42 

.03 

.62 

T 

.03 

.13 

.43 

T 

2.34 

BTERLIMC   3    »¥ 

■ 

.38 

.05 

.26 

• 

.23 

- 

- 

- 

- 

.50 

.06 

.15 

.41 

1      - 

BTOCEBRIDGE 

.931 

T 

.59 

1.46 

.27 

.16 

.83 

T 

.13 

.26 

T 

T 

.10 

4.89 

SBAHPscorr 

.20      .07 

T 

.28 

.10 

T 

.41 

T 

.09 

.01 

.01 

T 

T 

T 

1.17 

TAOMTOB 

.121    .40 

.58 

.15 

T 

.02 

.80 

.01 

.29 

.03 

.04 

I 

2.40 

TDLLT  DAM 

.87 

.08 

.25 

.06 

1.29 

T 

.50 

.27 

.08 

.60 

T 

4.00 

TURXERS   TALLB 

• 

.84 

T 

.14 

1.41 

.21 

• 

.01 

.40 

I 

.06 

.04 

.47 

T 

.05 

3.63 

■ALPOLE 

.33 

.06 

.10 

.32 

.06 

T 

.60 

.01 

.17 

.03 

.31 

T 

1.89 

BARE      1 

1.00 

.80 

.02 

.85 

.04 

.76 

.13 

.03 

.09 

.10 

3.78 

BARE      2 

.06 

1.1s 

.77 

1. 00 

.05 

.42 

.47 

.15 

.05 

.10 

4.21 

•ASBIRCTON 

B 

.97 

.02 

.09 

.65 

1.77 

.02 

.10 

.03 

.83 

.02 

.09 

.15 

.04 

.02 

.04 

4.84 

BBB3TER 

.14 

.25 

.94 

.03 

.15 

.02 

.53 

.02 

.16 

.03 

.12 

.73 

3.12 

BEST    BRIMPIBLD 

B 

1.09 

.93 

.34 

.66 

.04 

.78 

.03 

.08 

3.94 

BESTriBLO 

.09 

1.07 

T 

.35 

.6S 

.18 

.42 

.03 

.06 

.03 

.03 

T 

2.91 

BBSTTIELD   2    BE 

1.47 

.05 

.26 

.98 

T 

.11 

T 

.35 

.03 

T 

.03 

T 

.69 

T 

3.93 

nSTOR    3   BB 

.33      .44 

.44 

.05 

.30 

.04 

.13 

.11 

.10 

1.94 

BESTOTEB  TIBLD. 

1.64 

.10 

.47 

.93 

.65 

.05 

^ 

.85 

.03 

T 

.21 

T 

.58 

.01 

5.82 

BEST   RITTLAin) 

.02       .75 

.55 

.57 

.04 

.73 

.02 

.04 

.93 

.38 

T 

3.61 

BILLARD   BROOK   3TA   PORBST 

.30      .35 

T 

.22 

.10 

.26 

.49 

T 

.12 

.22 

.40 

.10 

T 

2.96 

BIBCBEBDOM 

1.31 

.21 

.01 

1.34f 

.15 

.17 

.38 

.01 

.30 

.68 

T 

T 

4.56 

BORCESTEB  AIRPORT 

.42 

.63 

.41 

.18 

.01 

T 

.93 

.02 

.16 

.11 

T 

T 

2.45 

BOKESTER    1 

.35 

.10 

.29 

.78 

.06 

.14 

.01 

T 

.56 

T 

.12 

.19 

.04 

2.64 

it..UIo<rtBa9 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  0!  month 

3 

Station 

ft 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2 

mir  BAHPSHIRE 

ALEXANDRIA 

1.36 

.02 

.93 

.73 

.67 

.06 

.39 

.08 

.32 

.16 

4.72 

BATH    2    SSW 

1.30 

.02 

.49 

T 

.05 

.29 

.38 

.10 

.06 

.74 

.14 

.17 

3.74 

BEECH    HILL 

« 

• 

• 

1.93 

1.31 

.34 

3.58 

DENTON 

.33 

1.24 

.17 

.65 

.18 

.38 

.96 

.05 

1.42 

.23 

.14 

5.75 

BERLIN 

1.07 

.04 

.28 

.04 

.45 

T 

.12 

.43 

.09 

.03 

.06 

.05 

.87 

.39 

3.92 

BETHLEHEM 

.24 

1.08 

.35 

.43 

T 

.64 

1.03 

.17 

j 

.94 

T 

.37 

5.25 

BLACKWATER   DAM                       Z 

.52 

1.28 

.02 

.30 

.04 

.75 

.52 

.07 

.03 

.04 

.01 

.05 

3.63 

BOW   GARVINS    FALLS 

T 

.55 

.80 

.50 

.20 

.28 

T 

.04 

T 

T 

2.37 

BRADFORD 

.91 

.40 

.47 

.16 

.19 

.04 

.07 

.62 

.06 

2.92 

BRISTOL                                   //R 

1.39 

.24 

.27 

.41 

.23 

.09 

.05 

.15 

.09! 

2.92 

BUCKS  CORNER 

1.16 

.02 

.98 

.16 

.07 

.10 

.09 

.16 

.13 

2.87 

CAUPTON 

.01 

1.22 

, 04 ' 1 . 03 

.34 

.12 

.08 

.01 

.45 

.25 

3,77 

CENTER   HARBOR 

2.80 

T 

.67 

.68 

.18 

.13 

.11 

T 

T 

.07 

.09 

4.73 

CLAREMONT 

T 

.95 

.87 

.07 

.11 

.12 

.23 

2.35 

CONCORD   WB  AIRPORT             Z 

.58 

.13 

.81 

T 

.88 

T 

.49 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

2.94 

DIXVILLE   NOTCH 

1.25 

.35 

.82 

.16 

.68 

.47 

.04 

.20 

T 

.10 

.50 

1.70 

6.27 

DUBLIN 

.12 

1.59 

« 

.28 

1.12 

• 

.58 

.03 

.09 

.01 

3.82 

DURBAH 

.24 

.54 

T 

.50 

.13 

.15 

.24 

.18 

T 

.03 

T 

2.01 

EAST  DEERING 

.42 

.92 

.63 

.32 

.48 

.14 

.05 

T 

2.96 

EASTUAN   FALLS    DAU 

T 

1.90 

.63 

.46 

.16 

.22 

.06 

T 

1.15 

.09 

4.67 

ERROL                                             Z 

.88 

.56 

.08 

.35 

.13 

.07 

.53 

.95 

.15 

.20 

.20 

.87 

.17 

.33 

5.47 

FIRST  CONN    LAKE 

'1.34 

.12 

.35 

.05 

.10 

.05 

2.03 

.38 

1.42 

.57 

.03 

.15 

.35 

.10 

.17 

.53 

1.00 

8.74 

FRANKLIN    1    NW 

.71[1.22 

.22 

.45 

.45 

.33 

.07 

1.07 

4.52 

FRANKLIN    FALLS   DAU             Z 

. 50 1 1 . 05 

.06 

.64 

.03 

.47 

.28 

T 

.05 

.40 

.10 

.11 

3.69 

GILKANTON 

•       il.36 

• 

.48 

1.18 

.10 

.20 

3.32 

GLENCLIFF    2   N» 

1.04 

.57 

.18 

.72 

.02 

.36 

.29 

.87 

.12 

.02 

.07 

.19 

4.45 

GORHAll                                           R 

1.10 

.08 

.36 

.14 

.61 

.54 

.06 

.05 

1.04 

.10 

4.08 

HANOVER                                        Z 

1.07 

.02 

.07 

.53 

.35 

.34 

.05 

.01 

.06 

2. SO 

HILLSBORO    2   W                          R 

1.44 

.07 

.90 

.92 

.02 

.29 

.05 

.03 

.07 

3.79 

JEFFERSON 

1.92 

.08 

.76 

.02 

.03 

.57 

.15 

.88 

T 

.17 

.12 

T 

.03 

.16 

4.89 

KEENE    1    S 

.44 

.73 

.01 

.36 

.04 

.77 

.51 

.01 

.03 

.05 

.08 

.05 

3.08 

LAKEPORT    1 

T 

1.98 

1     .56 

.52 

.18 

.08 

T 

.07 

.01 

T 

.05 

.57 

.04 

4.06 

LAKEPORT    2 

.18 

1.85 

. 08 ,     .41 

.52 

.24 

1 

.07 

.64 

.04 

4.03 

LANCASTER 

1.27 

.20 

.35 

.08 

.03 

.12 

.22 

.75 

.08 

.10 

.17 

.40 

.02 

.46 

4.25 

LANDAFF                                        R 

.37 

.15 

.22 

.03 

.02 

.28 

3.32 

1.20 

.05 

.29 

.37 

.34 

6.64 

LEBANON   AIRPORT 

1.27 

.27 

.53 

T 

.28 

.02 

T 

T 

.06 

T 

2.43 

LINCOLN                                   //R 

T 

1.80 

.05 

.50 

.03 

.90 

.20 

.60 

T 

.18 

.45 

.05 

.20 

T 

.30 

5.28 

MANCHESTER 

.53 

.02 

T 

.28 

.41 

.09 

.37 

.20 

T 

T 

T 

1,90 

UERIDEN 

1.01 

1.03 

.22 

.03 

.17 

.08 

.01 

.22 

.08 

2,85 

MILAN    6    N 

.68 

.54 

.16 

.37 

.05 

.15 

.27 

.87 

.35 

.66 

.72 

.23 

.30 

5.35 

MOUNT    WASHINGTON   WB           Z 

2.03 

.16 

.64 

.36 

.12 

.43 

.06 

.54 

T 

.26 

.05 

.04 

.55 

.27 

5,51 

NASHUA    3    N 

.45 

.11 

.01 

.11 

.32             ; 

.19 

.03 

.02 

.31 

1,55 

NELSON 

.70 

.43 

T 

.73 

.08 

1.02 

.46 

1 

.05 

.16 

.03 

.05 

3.71 

NEW   LONDON 

.48 

T 

.52 

.83 

.43 

.32 

.03 

.26 

.09 

2.96 

NEWPORT 

.97 

1.01 

.68 

.22 

T 

T 

.09 

.17 

.09 

.09 

3.32 

NORTH   CHICHESTER 

T 

.76 

.97 

.87 

.20 

.24 

T 

.05 

.16 

3.25 

NORTH    STRATFORD 

_ 

.04 

.40 

.07 

1.23 

T 

.50 

.21 

.20 

T 

.34 

.43 

.04 

1.23 

- 

NORTH   VILLAGE 

♦ 

1.37 

.18 

.53 

.10 

.20 

i 

.10 

2.48 

PBTERBORO      2   S 

.92      T 

T 

.14 

.15 

.71 

.36 

.08 

.04 

T 

.03 

2.43 

PINKHAM    NOTCH                          Z 

1.50j     .85 

.16 

.25 

.01 

.38 

.13 

.55 

.02]    T       j 

.07 

.31 

.02 

.55 

.21 

5.01 

PITTSBURG    RESERVOIR      //R 

1 . 26       .01 

.31 

.08 

.07 

2.17 

1.80 

.58 

.10 

.29 

1 

.52 

.81 

.30 

8.30 

PLYMOUTH 

. 80 1     .55 

T 

.68 

.08 

.48 

.05 

1.15 

.15 

3.94 

SOUTH   DANBURY 

T       !l.28 

.49 

.30 

.12 

1 

T 

T 

.12 

.25 

2.56 

SOUTH   LYNDEBORO 

.461     .26 

- 

.04 

.58 

.27 

.10 

.02 

1    T 

- 

STODDARD 

.75       .26 

.09 

1.38 

.06|1.01 

.41 

.09 

.09 

.07 

.07 

4.28 

SUNAPEE 

.84 

1.11 

.87 

.23 

.08 

.70 

.09 

3.92 

SURRY   MOUNTAIN   DAM             Z 

.48       .47 

.72 

.03       .63 

.34 

.03 

.01 

.05 

.44 

.05 

3.25 

TUCKERHAN    RAVINE 

1.51       .61 

.30 

.58 

T 

.63 

• 

.87 

_ 

.10 

.40 

.10 

- 

WALPOLE 

.13    1,18 

.02 

.72 

.59 

.20 

.20 

.01 

.08 

.06 

.18 

.54 

.08 

3.99 

WENDELL                                        R 

.80 

.56       .41 

.86|     .02 

.18 

.10 

.40 

.04 

3.37 

WENT  WORTH 

.17    1.20 

.04;     .98 

.01 

.54 

.11 

.24 

T 

.07 

.01 

.04 

3.41 

•EST    LEBANON    I    SW 

1.14 

. 01 '     .66 

.35 

.04 

.29 

.03 

.05 

.03 

.05 

2.65 

WEST    RUMNEY 

.05      .93 

T       1     .93 

T 

.16 

.03 

.43 

.04 

T 

.06 

.17 

.11 

2.91 

WHITEFIELD 

1.29 

.06       .69 

.05 

.48 

.89 

.05 

.06 

.09 

.11 

.52 

4.29 

WILMOI 

1.30 

.75 

.06 

.17 

.28 

.07 

T 

.18 

.15 

.15 

3.11 

WINCHESTER                                 R 

1.07      .04 

.01 

.11 

1.07 

.34 

.12 

.64 

.02 

3.42 

WINDHAM 

.62 

.48 

T 

.19 

.03 

.10 

.25 

.14 

T 

.08 

.04 

- 

- 

WOLFEBORO   PALLS 

.29 

.02 

.03 

.39 

.23 

.52 

.28 

.06 

' 

T 

T       '             ,    1.82 

WOODSTOCK 

1.42 

.52 

.14 

.57 

.24 

.21 

.98 

.13 

!    .06 

1 

.62 

.27 

5.16 

YORK   POND 

1.30 

.10 

.46 

.07 

.52 

.39 

1.05 

.03 

.20 

.20  1 

.36 

.18 

.34 

5.20 

RHODE    ISLAND 

; 

AUSTIN 

.17 

.58 

i     .62 

.22 

.14 

.40 

.04,    .28 

.34 

T                    1    2.79 

BLOCK    ISLAND   WB  CITY        Z 

.03 

I           .26 

T 

.45 

.12 

T 

.74 

.02                   .20 

.21 

.05 

.05  1             1    2.13 

GREENVILLE 

1.33 

!     .40 

.08 

1    .03 

1.07 

:    .45 

.12 

■1* 

T 

.03                  3.65 

KINGSTON 

.18 

.42 

.24 

.12 

.34 

.32 

.16 

.22 

2.00 

NEWPORT 

.27 

.41 

i 

.04 

.31 

.03 

.01 

.44 

.04                 .17 

.07 

.05 

1.84 

PROVIDENCE    WB  AIRPORT      Z 

.26 

.07 

.55 

1 

.02 

.10 

.08  1 

T 

.46 

.04                   .27 

.12 

T 

.05 

T 

T 

2.02 

PROVIDENCE    WB  CITY             Z 

.32 

.07 

.40 

1 

.01 

.03 

.02 

.68 

.011             i     .  22 

.07 

■" 

.01 

T 

T 

1.97 

WESTERLY    I    W 

.53 

.04 

.73 

j 

.17 

.29 

.22 

T       1             1    .32 

.40 

.19 

.05 

2.94 

WOONSOCKET                                 R 

.89 

.02 

.18 

.03 

.01 

.74 

i    .09 

.05 

.01 

2,02 

VERMONT 

: 

BARRE 

.99 

.04 

.40)                .01 

T 

.35 

.44 

1    .12 

T 

.02 

.15 

.91 

3.43 

BELLOWS    FALLS 

.09 

1.13 

!     .67i 

I 

.46 

.38 

.24 

!    .01 

.07 

.17 

.42 

.13 

.02 

3.79 

BETHEL 

.90 

.07 

.50 

.60 

.07 

.19 

.19 

2.52 

BLOOMFIELD                                 Z 

.16 

1.23 

.05 

.26 

.08 

.33 

.62 

.55 

.05 

.01 

.40 

* 

.18 

.40 

1.58 

5.90 

BURLINGTON    WB  AIRPORT      Z 

.52 

.11 

.01                 .01 

.31 

T 

T 

.22 

.33 

T 

.05 

T 

.74 

.08 

2.38 

CANAAN 

1.48 

.09 

.22       .05 

.02 

1.25 

.14 

.60 

.05 

.15 

.01 

.02 

.50 

1.12 

:    5.70 

CAVENDISH 

.46 

.10 

.11 

.58 

■  15 

.23 

T 

.66 

.02 

.07 

T 

.09 

.03 

2.50 

CHELSEA    2    S 

.14 

.01 

.69]             :    T 

T 

.77 

T 

.14 

1    .15 

T 

T 

.01 

T 

.46 

2.37 

CHITTENDEN 

T 

.88 

.09 

1 .  10              1 

.02 

.70 

.34 

.07 

.04 

T 

T 

.32 

3.56 

CORINTH                                   //R 

.98 

.79|     .34|             1 

1.14 

.24 

.11 

.14 

.36 

4.10 

CORNWALL    1    N 

. 

.40 

.13:     .43              '     .07 

. 

.35 

.34 

.10 

.03 

.07 

. 

1.17 

3.0s 

DORSET    1    S 

1.10 

.53 

1.41 

T 

.41 

.79 

.10 

.22 

T 

1  4.S8 

EAST   BARHET 

1.21 

.04 

.51 

T 

.01 

.49 

T 

.49 

.08 

T 

T 

.11 

.02 

1.05 

4.01 

ENOSBURG   PALLS 

.62 

.40 

.22 

1 

.47 

.80 

.32 

.36 

.25 

.40 

.63 

4.56 

ESSEX    JUNCTION 

.03 

.60 

.04 

.09 

T 

.36 

T 

.20 

.07 

.42 

.06 

.01 

T 

.83 

2.71 

GILMAN 

1.08 

.10 

.60 

T 

.45 

.04 

.47 

.05 

.30 

.75 

.15 

3.99 

GRAFTON                                         R 

.53 

.28 

.37 

.10 

.35 

1    .19 

.02 

.08 

1.92 

BIGBGATE   FALLS                  //R 

.54 

.10 

.05 

I 

.33 

.65 

1    .45 

.02 

.08 

.08 

.02 

2.32 

LEMINGTON   3   HE 

.97 

.21 

.16 

T       ! 

.14 

T 

1    • 

1.08 

.99 

.88 

T 

.15 

.95 

1.79 

7.32 

LYMAN   PALLS 

1.26 

.03 

.22 

.05 

.08 

1            1    •" 

.02 

.02 

.02 

!54 

.03 

.36 

.20 

.97 

.48 

5.  IS 

MANCHESTER                                 R 

.47 

1.11 

.61 

1        !  -^^ 

.02 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

" 

_ 

MARSHFIELD 

1.09 

• 

.73 

.02 

.01 

.15 

* 

1.21 

.36 

T 

.05 

.11 

.90 

4.63 

HAYS    HILL 

.25 

1.14 

.27 

1        1 

.60 

.05 

.08 

.22 

.01 

.04 

.24 

.42 

.08 

3.40 

MC    INDOE    PALLS 

1.13 

.05 

.51 

.03 

1       1 

.71 

.57 

.05 

.13 

.10 

T 

1.26 

4.54 

MIDDLESEX 

T 

.72 

.13 

.5l| 

.01 

.06 

I 

.60 

.15 

T 

.02 

.43 

.71 

3.34 

MONTPELIER  AP 

.88 

.35 

T 

.65 

T 

.52 

.17 

.02 

.03 

.05 

.74 

.43 

1  3.96 

MORRISVILLE                               R 

.54 

.04 

.13 

■         ! 

.02 

.51 

.25 

.27 

.06 

.74 

.06 

2.62 

NEWPORT                                        Z 

.97 

.13 

.05 

1.41 

.78 

.38 

.13 

T 

.01 

1.46 

.48 

.03 

5.83 

NORTHFIELD   NORWICH   HKIVZ 

.90 

.07 

.12 

.23  1 

T 

T 

.58 

.76 

I 

T 

.10 

T 

.07 

.89 

3.72 

PERU 

.61 

.75 

T 

1.49 

.51 

.18 

.61 

.03 

.09 

.09 

.01 

.02 

.06 

4.45 

S«»  latervac*  notM  ioUowing  SUtioa  IiuUx. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19       20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|S 

^ 

, 

^ 

2.15 

• 

.46 

.28 

.17 

.18 

3.24 

RUDIRG  HILL 

.61!    ->4 

.17 

1.35' 

.09 

.01 

.26 

.07 

.01 

.15 

2.86 

RUDSBORO    1    SSC 

.0*11.18 

.S3 

1.02 

.09 

.12 

.30 

.03 

.20 

.05 

.09 

3.69 

ROCHZSTKB 

.76 

.10 

1.23 

.93 

.10 

.33 

.50 

.05 

.48 

4.46 

RtrTIAKD 

.75      .08 

.22 

.88 

T 

.30 

.31 

.22 

T 

.09 

T 

.12 

2.97 

SAIirr   ALaUfS 

.46 

.03 

1 
.22 

.06 

.44 

.03 

.57 

.31 

T 

.18 

.14 

2.43 

SillTT  joensBiniT 

X 

.30       .S3 

.14 

.35 

.02 

.11 

.13 

.90 

.18 

.64 

.21 

1.43 

5.24 

SEARSBOK   MOKTIIH 

.05      .67 

.02 

.88 

1.30 

.01 

.44 

.63 

.13 

.10 

.36 

.30 

.38 

.13 

S.39 

SURSBOK   STITIOK 

1 

.05 

.96 

.87 

1.03 

.18 

.23 

.03 

.07 

.30 

.05 

.15 

.07 

3.99 

sonnsiT 

.03 

.46 

.65 

.56 

.70 

.14 

.01 

.24 

.03 

.46 

.02 

3.30 

SPKIUCriBLD 

.11 

.60 

.57 

.14 

.28 

.26 

.09 

T 

T 

.10 

.06 

2.21 

STOCIBSID<a 

I 

.U 

.41 

.25 

.48 

1.27 

TOTIISDKD 

I 

.07      .44 

.62 

.63 

• 

.18 

.06 

.04 

.12 

.46 

.19 

.03 

2.84 

TUVBRIDOB 

1.06 

.05 

.14 

.46 

.05 

I 

.08 

.17 

.13 

.01 

.06 

T 

.22 

2.43 

ryaoii 

> 

.IS 

.72 

.97 

.46 

- 

- 

- 

- 

.19 

.11 

.01 

.16 

- 

VER,HOr(    1    s 

.11 

.74 

T 

.15 

.82 

.21 

.18 

T 

.13 

.49 

.OS 

2.88 

WARDSaORO 

.42 

.14 

.05 

.78 

.04 

.14 

.74 

.03 

.11 

.47 

.05 

2.97 

IATBR8URY 

.01 

.71 

.11 

.64 

T 

.03 

.21 

.87 

.27 

.01 

.08 

T 

.54 

3.48 

•BST    BCRICS 

1.38 

.07 

.38 

.U 

.37 

.45 

.24 

.26 

.13 

.02 

1.61 

S.03 

«E9T    DAXVILLS 

.86 

.10 

.51 

.02 

.17 

.14 

1.19 

.29 

T 

1.00 

.14 

1.2S 

5.67 

VEST   HARTFORD 

.80 

.46 

.38 

.35 

.08 

.10 

2.17 

nsKm 

.94 

1.24 

.39 

.23 

.38 

.07 

.11 

.04 

.06 

3.46 

w 

1.07 

.67 

I 

.45 

.02 

.41 

T 

.03 

.04 

.07 

2.76 

.10   1.12 

.55 

1.66 

T 

.30 

.02 

.03 

.01 

.70 

T 

.18 

.09 

4.76 

•IICER    1    E 

T       11.05 

T 

.73 

T 

.44 

.02 

.34 

.02 

.03 

.01 

.07 

2.71 

•OODSTOCE 

.82 

1.50 

T 

.05 

.14 

.36 

.OS 

.17 

3.09 
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HOURLY  PRECIPITATION 


MEW   ENGLAND 


Table  4 

JUNE  1950 

SUtion 

A.  M.  Haul  ending 

p.  M.  Hour  ending 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

-Is 

t- 

CONNECT ICDT 

BLOOMFIELD 

.04   .04 

.01 

.01 

.12 

.12 

.04 

.04 

.23 

.23 

.09 

.09 

.01 

.01 

1.08 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.06 

.26        .01 

.05 

.31 

.32 

.04 

.04 

.01 

.16 

.08 

.06 

.08 

1.48 

CANDLEWOOD  LAKE 

.09   .13 

.01 

.06 

.04 

.38 

.03 

.01 

.01 

.02 

.13 

.91 

HARTFORD 

.10 

.05 

.45 

.05 

.05 

.05 

.22 

.08 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

1.15 

HARTFORD  »B  AIRPORT  // 

.04 

.04 

.25 

.02 

.04 

.08 

.  19 

.10 

.03 

.02 

.05 

.02 

.88 

JEWETT  CITY 

.03        .01 

.01   .01   .09 

.01 

.02 

.05 

.06 

.04 

.21 

.01 

.01 

.02 

.58 

MOODUS  RESERVOIR 

.04   .08 

.04 

.01 

.05 

.07 

.03 

.12 

.18 

.06 

.04 

.01 

.73 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.08 

.19 

.04 

.07 

.04 

.27 

.12 

.12 

.01 

.06 

.03 

1.03 

NEWINGTON 

.04   .04 

.01 

.01 

.10 

.10 

.02 

.02 

.13 

.13 

.06 

.06 

.01 

.01 

.04 

.04 

.82 

NORFOLK  2  SW  // 

.02   .05 

.05 

.05 

.  11 

.20 

.01 

.03 

.01 

.24 

.03 

.02 

.82 

puTNAii  HEicars  // 

.01   .01 

.01   .16 

.04 

.11 

.05 

.02 

.05 

.07 

.07 

.01 

.05 

.01 

.01 

.68 

ROCKVILLE 

.05 

.14 

.10 

.02 

.06 

.02 

.41 

.10 

.06 

.14 

.01 

.03 

.01 

1.15 

STORRS  // 

.13   .01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.02 

.04 

.  12 

.02 

.02 

.01 

.46 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

•     •     • 

• 

.02 

• 

• 

• 

• 

• 

.80 

* 

• 

* 

* 

• 

.38 

• 

• 

• 

• 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.07 

.10 

.05 

.01 

.01 

.02 

.24 

.19 

.69 

BETHEL 

.03 

.05 

.03 

.09 

.05 

.10 

.04 

.08 

.24 

.35 

.63 

.05 

.04 

1.78 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.05 

.06 

.06 

.17 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.05 

.01 

.03 

.07 

.08 

.03 

.29 

.18 

.76 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

EOSTIS 

.07 

.02 

.01 

.09 

.10 

.06 

.07 

.42 

.16 

.19 

.12 

1.31 

FORT  KENT 

.20 

.20 

GILEAD 

.03 

.03 

.01 

.01 

.09 

.04 

.09 

.01 

.07 

.60 

.68 

.26 

.04 

.05 

2.01 

GRAND  LAKE  STREAM 

.04 

.04 

GREENVILLE 

.01 

.05 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.13 

.11 

.55 

.34 

1.28 

BOULTON  AIRPORT  6 

• 

•    •     • 

• 

.01 

• 

• 

• 

* 

HOULTON  1  NE 

.01 

.01 

HILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.07 

.01 

.08 

.14 

.06 

.02 

.10 

.49 

MILTON 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

.06 

.06 

.05 

.07 

.33 

.46 

.05 

1.23 

NORTH  ANDOVER 

.03 

.01 

.02 

.04 

.03 

.03 

.08 

.06 

.07 

.01 

.15 

.42 

.31 

.29 

.05 

1.60 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.38 

.20 

.76 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.05 

.01 

.07 

ROXBURY 

.04 

.05 

.02 

.01 

.04 

.08 

.07 

.06 

.07 

.  11 

.22 

.30 

.15 

1.22 

RUMFORD  ISSE 

.01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.05 

.06 

.01 

.01 

.07 

.10 

.40 

.10 

.91 

SKOWEEGAN 

.03 

.02 

.07 

.07 

.24 

.43 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.02 

.05 

.01 

.01 

.01 

.04 

.09 

.06 

.01 

.09 

.23 

.37 

.32 

.11 

1.43 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.04 

.03 

.07 

SUNDAY  RIVER 

.03 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.10 

.04 

.04 

.02 

.11 

.59 

.30 

.35 

.03 

1.73 

SWANS  FALLS 

.07 

.02 

.01 

.10 

.01 

.06 

.04 

.12 

.10 

.03 

.01 

.13 

.08 

.33 

.19 

.03 

1.33 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.02        .09 

.04 

.10 

.15 

.07 

.18 

.12 

..14 

.13 

.13 

.09 

.07 

.02 

1.35 

BIRCH  BILL  DAM 

.05 

.07 

.31 

.04 

.15 

.06 

.10 

.23 

.02 

.12 

.01 

1.16 

BLUE  HILL  // 

... 

_     _     _ 

_ 

. 

- 

. 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.03 

.01 

.04 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.17 

CAMBRIDGE 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.07 

.06 

.01 

.23 

HARVARD  FOREST  // 

.13 

.30 

.16 

.13 

.10 

.12 

.35 

.09 

.07 

.17 

.02 

1.64 

HYANNIS  1  E 

.06 

.29 

.35 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.13 

..02 

.04 

.01 

.24 

.18 

.05 

.04 

.02 

.38 

.02 

.06 

.01 

1.22 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.01 

.12 

.04 

.04 

.02 

.01 

.07 

.04 

.01 

.01 

.38 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.14 

.15 

NEW  BEDFORD 

.07 

.01 

.03 

.01 

.23 

.21 

.01 

.57 

NORTH  TRURO 

-    _    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

. 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.05 

.14 

.03 

.02 

.25 

.10 

.03 

.15 

.15 

.18 

.02 

1.12 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.03 

.01 

.11 

.20 

.03 

.38 

SALEM  AIR  STATION  6 

-    -    - 

_    _     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

STATE  FARM 

.24 

.20 

.04 

.48 

STERLING  3  NW 

«    *    • 

•     ♦     * 

• 

♦ 

♦ 

* 

• 

* 

• 

* 

« 

* 

• 

.38 

.38 

WASHINGTON 

.07 

.08 

.04 

.26 

.15 

.08 

.06 

.10 

.10 

.03 

.97 

WEST  BRIMFIELD 

.06 

.01 

.01 

.25 

.10 

.03 

.07 

.11 

.20 

.03 

.12 

.04 

.06 

1.09 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

«     «    « 

* 

.12 

♦ 

* 

« 

* 

« 

.50 

* 

* 

* 

* 

* 

.82 

* 

* 

• 

• 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

•     ♦    * 

• 

.16 

* 

• 

* 

• 

• 

.51 

* 

« 

* 

• 

* 

.80 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

•     ♦     • 

• 

.08 

* 

* 

« 

« 

* 

.06 

* 

* 

• 

* 

* 

.21 

* 

* 

* 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.03 

.09 

.02 

.  16 

.10 

.22 

.11 

.15 

.64 

.20 

.06 

.02 

.01 

1.81 

BRISTOL  // 

.07 

.07 

.01 

.04 

.20 

.12 

.10 

.09 

.01 

.47 

.11 

.04 

.05 

.01 

1.39 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.06 

.06 

.03 

.08 

.21 

.07 

.01 

.02 

.58 

DURHAM 

.01 

.07 

.01 

.01 

.08 

.01 

.01 

.03 

.04 

.03 

.25 

.16 

.01 

.72 

ERROL 

.08 

.03 

.03 

.10 

.15 

.14 

.31 

.08 

.14 

.20 

.10 

1.36 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.13 

.02 

.01 

.01 

.16 

.11 

.09 

.14 

.16 

.44 

.20 

.05 

.01 

.02 

1.55 

GORBAM 

.03 

.01 

.02 

.06 

.04 

.  14 

.  10 

.12 

.31 

.19 

.08 

1.10 

HANOVER 

.03 

.05 

.01 

.02 

.01 

.07 

.06 

.03 

.16 

.22 

.32 

.08 

.01 

.01 

.01 

1.09 

HILLSBORO  2  W 

.11 

.07 

.01 

.04 

.10 

.15 

.15 

.12 

.06 

.07 

.34 

.12 

.08 

.01 

.01 

1.44 

LANDAFF 

.01 

.06 

.01 

.02 

.05 

.08 

.06 

.37 

.25 

.16 

.05 

.05 

.03 

1.20 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

•     *    • 

* 

.03 

• 

* 

• 

• 

• 

.22 

• 

* 

• 

• 

« 

1.02 

LINCOLN 

.01 

.09 

.01 

.01 

.02 

.25 

.38 

.  12 

.12 

.28 

.28 

.  10 

.05 

.06 

.01 

1.79 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01   .03   .03 

.03 

.05 

.07 

.08 

.06 

.05 

.04 

.10 

.20 

.30 

.14 

.  12 

.05 

.08 

.11 

.28 

.12 

.08 

2.03 

NASHUA  3  N 

.  11 

.04 

.01 

.03 

.03 

.03 

.02 

.13 

.03 

.02 

.45 

NEW  DURHAM 

.01 

.02 

.OS 

.04 

.01 

.03 

.22 

.03 

.02 

.07 

.06 

.08 

.17 

.02 

.01 

.84 

PINKHAM  NOTCH 

.01   .01 

.02 

.12 

.18 

.04 

.02 

.10 

.23 

.15 

.  16 

.36 

.14 

.31 

.42 

.  17 

.05 

.03 

2.52 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.02 

.04 

.11 

.25 

.21 

.24 

.05 

.12 

.08 

.11 

.01 

1.26 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.05 

.05 

.01 

.08 

.08 

.10 

.08 

.03 

.01 

.26 

.14 

.04 

.93 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.15 

.01 

.01 

.01 

.11 

.12 

.04 

.06 

.39 

.18 

.06 

.03 

.01 

1.20 

WENDELL 

.01 

.05 

.06 

.02 

.05 

.30 

.25 

.04 

.01 

.01 

.80 

WINCHESTER 

.03 

.05 

.03 

.16 

.09 

.08 

.10 

.03 

.01 

.18 

.22 

.09 

1.07 

RHODE  ISLAND 

BDOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.01 

.03 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.02   .02   .04 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.26 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02   .01   .09 

.05 

.01 

.06 

.01 

.04 

.02 

.01 

.32 

WOONSOCKET 

.31 

.03 

.11 

.05 

.05 

.07 

.07 

.03 

.42 

.02 

.01 

.02 

.89 

1 
VERMONT 

BLOOMFIELD 

_    _    - 

_    _     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.14 

.27 

.01 

.01 

.52 

CORINTH  // 

.02 

.05 

.03 

.03 

.01 

.05 

.07 

.32 

.20 

.05 

.07 

.02 

.05 

.01 

.98 

GRAFTON 

.09 

.01 

.08 

.08 

.04 

.02 

.16 

.02 

.01 

.01 

.01 

.53 

HIGHGATE  FALLS  // 

.03 

.01 

.24 

.20 

.06 

.54 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.03 

.02 

.04 

.11 

.33 

.23 

.15 

.09 

.10 

.10 

.05 

1.26 

MANCHESTER 

.01 

.02 

.03 

.02 

.07 

.  15 

.04 

.  11 

.01 

.01 

.47 

MONTPELIER  AP  6 

* 

* 

• 

• 

• 

.03 

* 

* 

• 

• 

• 

.80 

« 

• 

* 

• 

MORRISVILLE 

.21 

.16 

.06 

.04 

.01 

.02 

.04 

.54 

NEWPORT  // 

.34 

.28 

.  12 

.06 

.02 

.03 

.05 

.90 

NORTBFIELD  NORWICH  UNIV 

.03   .01 

.01 

.01 

.32 

.25 

.15 

.04 

.03 

.01 

.04 

.90 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.03 

.04 

.02 

.01 

.02 

.05 

.26 

.25 

.12 

.14 

.05 

.05 

.04 

.02 

1.11 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.01 

.07 

.04 

.01 

.16 

.37 

.10 

.02 

.11 

.03 

.92 

STOCKBRIDGE 

.04 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.13 

TOWNSHEND 

-    .    - 

_    _     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TYSON 

.01 

.07 

.07 

.15 

8»»  r»t*emacm  ootma  follovtof  Station  loctoz, 
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Tftbla  4-CoDtinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1950 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


10   11   12    1 


10    11    12 


CONNECTICUT 
CANDLEWOOD  LAKE 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
POTNAB  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

UAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  »B  AIRPORT  // 
CLATTON  LAKE 
BASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREEKTILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
BOULTOM  1  N£ 
MILLINOCEET  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  AND0VE8 
OLD  TOWN  AIRPORT 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOITEEGAN 
SOOTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
WASHINGTON 
WESTTIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
ERHOL 
GOBHAM 
LANDAFT 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
WINCHESTER 

VERMONT 
LTMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 
SAINT  JOHNSBDRY 
TYSON 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
KASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  13SE 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HYANNIS  1  E 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  I  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 


-2d- 


.01 

.01 

.03 

.01 

.04 

.10 

.40 

.02 

.02 

.02 

.01 

.09 

.11 

.08 

.08 

.01 

.26 

.04 

.05 

.09 

.22 

.28 

.03 

.07 

.24 

.20 

.08 

.12 
.01 

.11 
.03 

.05 

.12 

.51 

.03 

.05 

.15 

.13 

.13 

.06 

.01 

* 

.02 

• 

• 

* 

* 

.01 

.02 

.10 

.10 

.08 

.06 

.40 

.09 

.05 

.02 

.01 

.08 

.02 

.03 

.02 

.35 

.01 

.01 

.29 

.02 

.03 

.02 

.05 

.09 

.01 

.02 

.02 

.02 

.20 

.12 

.03 

.04 

.09 

.01 

.08 

.07 

.17 

.03 

.02 

.01 

.04 

.01 

• 

.03 

• 

.07 

.05 

.01 

.07 

.01 
.01 

.06 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01   .01 
.05 


.01 

.02   .01   .01 

.38   .03   .08 


.04  1  .07   .27 


.07 
.01 


.01   .01   .01 


.01 
.01 


3d- 


.02   .06   .01 


.03   .08   .01 


.01   .13   .07 


.01   • 
.03   .03 


.01 
.05 


.01   .08 
.08 


.03 

01 

.02 

.01 

.02 

.01 

01 

.01 

.01 

03 

.01 

.02 

.01   .01 

.11 


.01 
.05 


.14        .03 
•     .09   » 


.04 
.01 
.01 
.08 
.16 


.07 
.07 


.10   .02   .11 


01 

.02 

01 

.01 

.08 

.26 

« 

.03 

14 
01 

.07 
.02 

.01 
.01   .01 


.01 

.09 

.01 
.01 
.10 


.02 
.10 


.01 
.02 


.02 
.05 


.02   .01   .07 
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Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 


JUN 

E  1950 

A.  M.  Houi  ending 

p.  M.  Hour  ending 

station 

3 

5 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

* 

, 

* 

* 

.06 

« 

, 

• 

* 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

* 

* 

.31 

• 

• 

• 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAIi 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.11 

BRISTOL  // 

.02 

.02 

.06 

.02 

.06 

.04 

.02 

.24 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.08 

.03 

.01 

.01 

.13 

DUBBAH 

.02 

.01 

.03 

ERROL 

.02 

.03 

.01 

.06 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.08 

.10 

.01 

.01 

.07 

.03 

.03 

.01 

.34 

GORBAM 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

.14 

.01 

.36 

HANOVER 

.01 

.01 

.05 

.03 

.02 

.05 

.17 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.07 

LANDAFF 

.01 

.01 

.05 

.14 

.02 

.01 

.05 

.29 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

• 

* 

• 

* 

.03 

* 

• 

• 

« 

* 

.06 

• 

• 

* 

* 

LINCOLN 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.02 

.03 

.04 

.11 

.04 

.04 

.38 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.07 

.10 

.05 

.02 

.02 

.03 

.04 

.04 

.05 

.07 

.64 

NASHUA  3  N 

.02 

.02 

NEW  DURHAM 

.07 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.14 

PINKHAM  NOTCH 

.02 

.02 

.04 

.03 

.01 

.01 

.10 

.01 

.02 

.26 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.06 

.02 

.03 

.01 

.01 

.10 

.07 

.01 

.31 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.05 

.01 

.01 

.07 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

.05 

.02 

.20 

WENDELL 

.06 

.29 

.02 

.02 

.01 

.03 

.03 

.05 

.03 

.02 

.56 

WINCHESTER 

.01 

.01 

RHODE  ISLAND 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.07 

.07 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.07 

.07 

WOONSOCKET 

.02 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.11 

CORINTH  // 

.02 

.01 

.01 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.61 

.03 

.01 

.79 

GRAFTON 

.02 

.09 

.03 

.02 

.03 

.05 

.04 

.28 

HIGHGATE  FALLS  // 

.05 

.01 

.04 

.10 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.20 

.22 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.06 

.12 

.10 

.06 

.05 

.09 

.13 

.05 

.33 

.10 

1.11 

MONTPELIER  AP  6 

* 

* 

* 

« 

* 

.18 

* 

« 

• 

• 

* 

.01 

* 

• 

» 

* 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.13 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.05 

.04 

.12 

NORTHFIELD  NORWICH  DNIV 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

.20 

SAINT  JOHNSBURY 

.03 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

21 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.05 

!l6 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

.11 

.08 

.05 

.03 

.41 

TYSON 

.01 

-41 

h- 

.10 

.03 

.03 

.03 

.04 

.20 

.38 

.15 

.97 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.05 

.05 

.08 

.08 

.01 

.01 

.28 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.04 

.15 

.52 

.08 

.04 

.02 

.01 

.88 

CANDLEWOOD  LAKE 

.04 

.10 

.08 

.04 

.05 

.03 

.02 

.06 

.01 

.01 

.44 

HARTFORD 

.02 

.05 

.30 

.40 

.05 

.82 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.07 

.02 

.03 

.57 

.06 

.01 

.04 

.01 

.81 

JEWETT  CITY 

.04 

.02 

.01 

.02 

.04 

.02 

.34 

.21 

.05 

.05 

.02 

.82 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.06 

.55 

.07 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.89 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.04 

.13 

.87 

.12 

.02 

.04 

.01 

.01 

1.27 

NEWINGTON 

.03 

.03 

.06 

.06 

.03 

.03 

.02 

.02 

.28 

NORFOLK  2  SW  // 

.16 

.15 

.12 

.04 

.47 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.05 

.02 

.05 

.06 

.02 

.07 

.03 

.03 

.01 

.35 

STORRS  // 

.05 

.05 

.01 

.41 

.06 

.05 

.05 

.68 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

.30 

* 

• 

• 

• 

* 

.18 

* 

« 

* 

* 

• 

.01 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.03 

.02 

.13 

.14 

.03 

.01 

.37 

BETHEL 

.01 

.05 

.04 

.02 

.02 

.01 

.15 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.01 

.01 

.19 

.23 

EASTPORT  WB  CITY 

.04 

.01 

.05 

.03 

.02 

.05 

.02 

.22 

EUSTIS 

.01 

.01 

.02 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.02 

GILEAD 

.03 

.06 

.01 

.10 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.03 

.13 

.09 

.07 

.03 

.01 

.01 

.01 

.14 

.14 

.08 

.75 

GREENVILLE 

.03 

.03 

.05 

.02 

.01 

.14 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

.25 

* 

* 

« 

* 

• 

.14 

HOULTON  1  NE 

.01 

.26 

.07 

.01 

.04 

.02 

.41 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.21 

.05 

.03 

.06 

.02 

.01 

.38 

MILTON 

.03 

.04 

.04 

.03 

.03 

.17 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.05 

.01 

.01 

.08 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.07 

.04 

.02 

.13 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.04 

.03 

.01 

.06 

.02 

.01 

.01 

.18 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.02 

.07 

.02 

.08 

.21 

ROXBURY 

.07 

.08 

.08 

.01 

.01 

.25 

RUMFORD  ISSE 

.02 

.07 

.01 

.03 

.01 

.02 

.16 

SKOWHEGAN 

.16 

.14 

.01 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.43 

SOUTH  ANDOVER 

.04 

.06 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.19 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.06 

.07 

.01 

.02 

.03 

.29 

SUNDAY  RIVER 

.08 

.04 

.05 

.17 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.09 

.04 

.07 

.05 

.01 

.28 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.16 

.06 

.10 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.37 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.04 

.07 

.06 

.01 

.19 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.07 

.07 

.01 

01 

.03 

01 

01 

.23 

CAMBRIDGE 

.01 

.03 

.09 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.20 

HARVARD  FOREST  // 

.12 

.15 

.02 

.01 

.30 

HYANNIS  1  E 

.01 

.05 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.17 

KNIGHTVILLE  DAM 

.05 

.13 

.10 

.03 

.01 

.01 

.33 

IIENDON  AIRPORT 

.01 

.08 

.04 

.02 

.08 

.02 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.35 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.12 

NEW  BEDFORD 

.03 

.02 

.05 

.08 

.04 

.03 

.02 

.03 

.30 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.25 

.24 

.01 

.50 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.01 

.09 

.02 

.03 

.02 

.07 

.01 

.25 

STATE  FARM 

.03 

.04 

.11 

.09 

.02 

.04 

.01 

.34 

STERLING  3  NW 

.01 

.12 

.07 

.05 

.01 

.26 

WASHINGTON 

.17 

.27 

.16 

.03 

.01 

.01 

.65 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.06 

.06 

.13 

.01 

.05 

.02 

.34 

WBSTFIELD  2  NE  6 

• 

.13 

• 

• 

• 

* 

• 

.18 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

.21 

• 

• 

• 

• 

• 

.02 

• 

• 

• 

• 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.41 

• 

♦ 

« 

• 

* 

.32 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.02 

.05 

.09 

.06 

.23 

BRISTOL  // 

.02 

.02 

.14 

.08 

.01 

.27 

B««  rafcraoes  ; 
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T&ble  4-CoDtiQued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1950 


A.  M.  Hour  ending 

P. 

A.  Houi  ending 

Station 

a 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

t- 

CONCORD   »B  AIRPORT 

.03 

.17 

.55 

.06 

.81 

DURHAM 

.02 

.05 

.20 

.08 

.07 

.42 

ERKOL 

.23 

.04 

.05 

.01 

.33 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.02 

.02 

.02 

.23 

.08      .01 

.38 

GORHAM 

.01 

.04 

.07 

.01      .01 

.14 

HANOVER 

.22 

.06 

.11 

.04 

.43 

HILLSBORO   2   < 

■ 

.04 

.51 

.30 

.05 

.90 

LANDAFF 

.03 

.10 

.10 

.12 

.02 

.37 

LEBANON  AIRPORT   6 

• 

.45 

• 

* 

•           •           •           .26 

LINCOLN 

.02 

.05 

.03 

.02 

.02                  .01      .01 

.16 

MOUNT   WASHINGTON  WB  // 

.11 

.08 

.06 

.05 

.04      .02 

.36 

NASHUA   3   N 

.07 

.04 

.01 

.12 

NE»    DURHAM 

.02 

.03 

.01 

.06 

.05      .01    1 .01 

.19 

PINKBAM   NOTCH 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02    .01  : 

.01      .01 

.15 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03      .01 

.08 

SURRY   MOUNTAIN  DAM 

.02 

.26 

.16 

.18 

.02 

.01 

.01 

.66 

WARREN    1    SE  // 

.09 

.20 

.03 

.06 

.05 

.43 

WENDELL 

.03 

.04 

.27 

.06 

.01 

.41 

WINCHESTER 

.03 

.03 

.03 

.02 

.11 

RHODE    ISLAND 

BLOClt   ISLAND  WB  CITY 

.03      .05 

.06      .02 

.05 

.02      .03 

.26 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT 

.07 

.01 

.02      .20 

.13      .03 

.06 

.02      .01 

.55 

PROVIDENCE    WB  CITY 

.01      .02 

.25      .05 

.06 

.01 

.40 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.02      .03 

.05      .02 

.03 

.01 

.18 

VERMONT 

BURLINGTON   WB  AIRPORT 

.01 

.01 

CORINTH    '/ 

.03 

.03 

.05 

.16 

.06      .01 

.34 

GRAFTON 

.07 

.13 

.12 

.04 

.01 

.37 

LYMAN    FALLS   // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

MANCHESTER 

.14 

.29 

.11 

.06 

.01 

.61 

MONTPELIER  AP   6 

• 

.22 

* 

* 

•         •         *          -OS 

HORTHFIELD  NORWICH   UNIV 

.03 

.05 

.03 

.02 

.13 

SAINT    JOHNSBURY 

.19 

.05 

.05 

.02 

.01 

.01                  .01 

.01 

.35 

SEARSBURG    MODHTAIN 

.15 

.32 

.21 

.02 

.02 

.72 

STOCKBRIDGE 

.11 

.08 

.04 

.02 

.25 

TYSON 

.02 

.21 

.15 

.07 

.01 

1 

.46 

-5 

■h- 

MAINE 

SOUTH    WEST   HARBOR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSACHUSETTS 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

KNIGBTVILLE    DAM 

.01 

.01 

.02 

WISTOVER   FIELD    6 

« 

.14 

-6 

■h- 

MAINE 

CARIBOU   WB  AIRPORT  // 

.04 

.10 

.10 

.05 

.06 

.35 

CLAYTON   LAKE 

.10 

.06 

.03 

.07 

.01 

.27 

EUSTIS 

.03 

.03 

FORT    KENT 

.14 

.06 

.20 

GRAND   LAKE    STREAM 

.06 

.06 

GREENVILLE 

« 

.           • 

.08 

.08 

HOULTON   AIRPORT    6 

♦ 

♦           * 

« 

* 

.06 

* 

*           «           * 

HOOLTON   1    NE 

.04 

.04 

.04      .01 

.13 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.  11 

.01 

.12 

NORTH  ANDOVER 

.05 

.05 

OLD  TOWM    AIRPORT 

.05 

.01 

.06 

ROXBURY 

.01 

.03 

.04 

RUMFORD    ISSE 

■01 

.03 

.04 

SEOWHEGAN 

.  19 

.01 

.01 

.21 

SUMDAY    RIVER 

.04 

.01 

.05 

NEW   HAMPSHIRE 

ERROL 

.11 

.02 

.13 

LINCOLN 

.01 

.01 

.01 

.03 

MOUNT   WASHINGTON   WB  // 

.04 

.04 

.01 

.02 

.01 

.12 

PIHKHAM   NOTCH 

.01 

.01 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

.02      .05 

.07 

WARREN    I    SE   // 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON   WB  AIRPORT 

.01 

.01 

HIGBGATE   FALLS  // 

.01 

.01      .03 

.05 

LYMAN  FALLS  // 

.02 

.05 

.01 

.08 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.02 

NEWPORT   // 

.03 

.01 

.04 

SAINT    JOHNSBURY 

-7 

■h- 

.03 

.03 

MAINE 

GREENVILLE 

.05 

.05 

BODLTON  AIRPORT   6 

• 

.12 

HOULTON   1   NE 

.02 

-9 

h- 

.02 

MAINE 

CARIBOU   WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

CLAYTON   LAKE 

.10 

03      .01 

02 

.16 

BOOLTON  AIRPORT    6 

• 

• 

♦           ♦ 

•           .05 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.10 

.05 

.15 

.01 

.02      .01 

-IC 

th- 

.34 

CONSECTICDT 

BLOOMFIELD 

.12 

.12      .01 

.02      .02 

.29 

BRIDGEPORT    WB  AIRPORT 

.02 

.02 

CANDLEWOOD    LAKE 

.02 

.02 

HARTFORD 

.25 

.25 

HARTFORD    WB  AIRPORT  // 

.01 

.01      .02 

.04 

HEW  HAVEN   WB  AIRPORT 

.02 

.02 

HEWINGTON 

.02      .02 

.04 

HORFOLK   2   SW   // 

.33      .02 

.01 

69     1.08      .23 

1.36 

ROCKVILLE 

.02 

.02 

WINDSOR    LOCKS   BRADLEY    6 

• 

* 

40 

k             •             i 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1950 


A.  M.  Hour  ending 


8         9        10        11    I    12 


P.  M.  Hour  ending 


UAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  W8  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
FORT  KENT 
G I  LEAD 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
IIILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUUFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  3  N 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTBFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 
TYSON 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

EASTPOHT  WB  CITY 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
ROCKLAND  I  W 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SWANS  FALLS 


.59 
.01 


.07 


.01       .19 

.01   .03   .07 
.01 

.05   .01   .29 

.01 

.20 
.08 

.20   .02 


.01   .02 
.02 


.29  .02 
.54  .03 
.01 


.13   .03 

.20   .01 
.19 

.18   .01 
.45 


.05   .07 
.02 


.03 

09 

.02 

02 

.02 

01 

06 

.09 

.01 

06 

.01 

02 

.08 

• 

01 

.48 

16 

.10 

25 

.09 

04 

.08 

.02 
.05 


.01 

.01 

.01 

.01 

• 

• 

.56 

.01 

.02 

.01 

.05 

.29 

.01 

.01 

.04 

.01 
.03 

.08 

.01 

.01 

.03 

.18 

• 

* 

* 

♦ 

.01 

.54 

.16 

.01 

.06 

.05 

.05 
.01 

.02 
.39 

.01 
.16 

.05 

.40 

.01 

.70 

.07 

.01 

.02 

.02 

.61 

.05 

.02 

.49 

.02 
.02 

.05 

.01 

.16 
.03 


.02 
.09 


.09 
.01 
.01 
.01 


.01   .01   .17 
.01 

.32 
.01 


.10 
.40   .86 


.01 
.03 
.01 
.06 


.43 
.04 


.23 
.02 


.42 
.25 


-Uth- 


01 

01 

.02 

.06 

02 

.03 

02 

02 

.02 

05 

.01 

.01 

01 

.01 
.09 

.01 

11 

.01 

.01 

.01 

09 

.22 

.33 

01 

.65 

06 

.03 

.01 

02 

.01 

52 

13 

.01 

.03   .30   .07 


.23 

.13 

.07 

.55 

.24 

.14 
.01 

.19 

.18 

.07 

.19 

.09 

.54 

.21 
.01 

.14 

.03 

* 

* 

• 

* 

.74 

.64 

.15 

.07 

.01 
.01 

.30 

• 

* 

• 

.28 

62 

.20 

02 

01 

.01 

IS 

.05 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JUNE   1950 


A.  M.  Hour  ending 


8         9     '    10        11 


P.  M.  Houj  ending 


MASSACHDSET-rS 
BIRCH   HILL   DAH 
BOSTON    IfB   AIRPORT    // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST    '/ 
HYANNIS    1    E 
KNIGHTVILLE   DAM 
HANTUCKET   WB  AIRPORT 
NEir    BEDFORD 
ROCKPORT    1   ESE  // 
STATE    FARM 
STERLING   3   NW 
WASHINGTON 
WEST    BRIMFIELD 
VESTFIELD   2   NE   6 
reSTOVER  FIELD  6 
(ORCESTER  AIRPORT   6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKIATER  DAM 
DVRHAM 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
BILLSBORO  2  W 
MODNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  3  N 
NEW  DURHAM 
WENDELL 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOON SOCKET 

VERMOITT 
LYMAN   FALLS    '/ 
MANCHESTER 
MOMTPELIER  AP  6 
NEWPORT  // 


MAINE 

soon:  WEST  harbor 

MASSACHUSETTS 
STERLING    3    NW 
WESTOVER   FIELD  6 

VERMONT 
MANCHESTER 


.02 
.05 


.04 
.01 


.02 
.02 


.01 
.04 


.09 
.01 
.02 
.07 
.01 
.02 


.01 
.10 
.01 
.18 
.02 


.01 

.01 


.01 
.01 


.05 

.09 

.16 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

« 

.01 
.03 

.01 

CONNECT ICUT 
BLOOHFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
HOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIOITS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
FORT  KENT 
GREENVILLE 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  *B  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
LTMAH  FALLS  // 


CONNECTICUT 
BBIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
JEWETT  CITY 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW  // 
ROCKVILLE 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MASSACHUSETTS 
nilGETVILLE  DAM 


1.02 
1.06 


.03   .04   .10   .02 
.03 
.01   .01 

.02   Joi 

.02   .01 


-12th- 


-13th- 


-14th- 


.05 
.08 


.05 
.08 


.06   .05   .12 


.03 

.04 

.06 

.06 

.03 

.06 

.01 
.02 


.03 
.01 


-15th- 


.02 
.01 


.01 
.01 


.03 
.08 
.08 
.01 


.01 
.01 
.02 


.03 
.02 
.16 
.03 
.05 
.08 
.05 
.01 
.04 
.05 
.06 
.04 
.01 


.02 
.02 
.01 


.09 
.07 
.02 
.01 
.04 
.12 


.01 
.03 
.25 


.01 
.01 


.04 
.04 
.03 
.01 
.02 


.04 
.01 
.02 


.01 
.15 


04   .05   .01 
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Table  4-Continued 

IXV^ 

\J±l 

Li± 

X^Xl 

llj^y 

Lxrxj 

iri.L 

IV^l 

N 

NEW  ENGLAND 

JUNE    1950 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

WASHINGTON 

.02      .01 

.03 

VtESTFIELD    2    NE    6 

•           .01 

VEBIIONT 

LYMAN   FALLS   // 

.01      .01 

.02 

- 

-16th- 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.03 

.03 

MASSACHUSETTS 

STATE   FARM 

.01 

.01 

.02 

STERLING  3   NW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-17th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.56 

.56 

.01 

.01 

1.14 

BRIDGEPORT    WB  AIRPORT 

.13 

.13 

CANDLEWOOD    LAICE 

.11 

.01 

.12 

HARTFORD 

.60 

.42 

.03 

.07 

.03 

1.15 

HARTFORD    WB  AIRPORT   // 

.38 

.42 

.02 

.82 

JEWETT   CITY 

.33 

.01 

.01 

.35 

MOODUS    RESERVOIR 

.35 

.02 

.01 

.38 

NEW   HAVEN    WB   AIRPORT 

.24 

.24 

NEWINGTON 

.29 

.29 

.01 

.01 

.60 

NORFOLK    2    SW   // 

.02      .01 

.15      .32 

.17 

.67 

PUTNAM   HEIGHTS   // 

.02 

.46 

.54 

.01 

1.03 

ROCKVILLE 

.40 

.70 

1.10 

STORRS   // 

.01 

.11 

.93 

1.05 

WINDSOR    LOCKS    BRADLEY    6 

• 

•           • 

• 

* 

.74 

• 

• 

• 

* 

* 

.01 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.10 

BETHEL 

.02 

.03 

.02 

.02 

.29 

.04 

.42 

CARIBOU    WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.03 

.05 

.08 

.09 

.18 

.04 

.01 

.07      .01      .01 

.01      .01      .01 

.63 

CLAYTON   LAKE 

.07 

.01 

.10 

.03 

.20 

.27      J5 

.02 

.03      .08 

.09      .04      .01 

1.10 

EASTPORT    WB  CITY 

.45 

.16      .04 

.01 

.66 

EUSTIS 

.12 

.02 

.33 

.02 

.03 

.03      .02      .04 

.61 

FORT   KENT 

.06 

.02 

.11 

.02 

.12 

.15 

.06 

.06      .01 

.01 

.01 

.01 

.64 

GILEAD 

.07 

.02 

.01 

.30 

.04 

.02 

.01      .01 

.01 

.49 

GRAND   LAKE   STREAM 

.62 

.24      .08 

.01      .06 

.02 

1.03 

GREENVILLE 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

*           « 

*           ♦ 

* 

♦      .     •           * 

♦           •           • 

• 

BOOLTON   AIRPORT    6 

* 

* 

• 

• 

• 

.31      • 

*           * 

4 

•           .10      • 

*           «           • 

HOULTON    1    NE 

.01 

.15      .25 

.01 

.42 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03 

.08 

.12 

.23 

MILTON 

.02 

.04 

.06 

.32 

.02 

.01 

.47 

NORTH   ANDOVER 

.03 

.04 

.01 

.39 

.06 

.53 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.12 

.13 

.17 

.43 

PORTLAND   WB  AIRPORT  // 

.03 

.03 

.02 

.08 

ROCKLAND    1    W 

.01 

.07 

.08 

.01 

.17 

ROXBURY 

.02 

.05 

.02 

.53 

.04 

.01 

.01 

.68 

RUMFORD    ISSE 

.07 

.01 

.03 

.18 

.02 

.01 

.32 

SKOWHEGAN 

.01 

.09 

.05 

.20 

.07 

.01 

.43 

SOUTH  ANDOVER 

.04 

.01 

.01 

.33 

.10 

.03 

.01 

.53 

SOUTH   WEST  HARBOR 

.38 

.25 

.17 

.01 

.01      .01 

.83 

SUNDAY   RIVER 

.06 

.17 

.06 

.09 

.26 

.01 

.02 

.01 

.68 

SWANS    FALLS 

.02 

.08 

.11 

.04 

.10 

.16 

.51 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.25 

.10 

.04 

.22 

.61 

BIRCH  HILL  DAM 

.04 

.05 

.06 

.02 

.28 

.45 

BOSTON    WB  AIRPORT  // 

.04 

.26 

.07 

.07 

.44 

HARVARD    FOREST   // 

.06 

.07 

.04 

.35 

.52 

BYANNIS    1   E 

.38 

.02 

.40 

KNIGHTVILLE   DAM 

.07 

.11 

.07 

.05 

.01 

.07 

.38 

MENDON    AIRPORT 

.33 

.09 

.01 

.12 

.01 

.02 

.01 

.59 

NANTUCKET    WB  AIRPORT 

.07 

.36 

.43 

NEW   BEDFORD 

.06 

.02 

.30 

.38 

PITTSPIELD   WB  AIRPORT 

.02 

.08      .01 

.09   1  .04 

.15 

.39 

ROCKPORT    1   ESE  // 

I 

.12 

.03 

.01 

.18 

.01 

.35 

STATE    FARM 

.01      .01             * 

.01 

.01 

.23 

.66 

.03 

.01 

.97 

STERLING   3    NW 

•           • 

* 

• 

• 

♦ 

.50 

.50 

WASHINGTON 

.04 

.29      .12 

.18 

.02 

.05 

.11 

.02 

.83 

WEST   BRIMFIELD 

.34 

.14 

.02 

.28 

.78 

WESTFIELD    2    N£    6 

* 

»           * 

* 

* 

.31 

• 

♦ 

* 

* 

* 

.04 

WESTOVER  FIELD    6 

• 

•           * 

♦ 

• 

.34 

* 

• 

* 

* 

• 

.51 

WORCESTER  AIRPORT    6 

* 

• 

• 

• 

.28 

* 

* 

• 

• 

• 

.25 

NEW   HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

.19 

.09 

.07 

.01 

.16 

.52 

BRISTOL  // 

.01 

.08 

.07 

.04 

.03 

.23 

CONCORD    WB  AIRPORT 

.25 

.06 

.01 

.15 

.02 

.49 

DURHAM 

.05 

.10 

.15 

ERHOL 

.12 

.14 

.21 

.33 

.01 

.03      .03      .04 

.05      .05      .03 

1.04 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

.01 

.03 

.08 

.08 

.01 

.08 

.29 

GORBAM 

.21 

.01 

.27 

.05 

.54 

HANOVER 

.28 

.05 

.01 

.34 

BILLSBORO   2  W 

.10      .02 

.01 

.16 

.29 

LANDAFF 

.17 

.20 

.37 

LEBANON  AIRPORT   6 

* 

* 

♦ 

* 

• 

.02 

LINCOLN 

• 

• 

.18 

.01 

.13 

.23 

.21 

.01 

.01 

.78 

MOUNT   WASHINGTON   WB  // 

.01      .03      .04 

.06      .06 

.01 

.05 

.01 

.04 

.02 

.01 

.02      .04 

.04      .03 

.04 

.03 

.54 

NASHUA   3   N 

.08 

.02 

.08 

.04 

.22 

NEW    DURHAM 

.09 

.06 

.02 

.02 

.08 

.27 

PINKHAM    NOTCH 

.01 

.04 

.01 

.16 

.17 

.02 

.01 

.04      .06 

.03 

.03      .04 

.62 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

.02 

.09 

.29 

.04 

.02 

.83 

.24 

.02 

.01 

.01      .03 

.06 

.02      .02      .05 

.04      .01 

1.80 

SURRY   MOUNTAIN  DAM 

.08 

.02 

.04 

..16 

.10 

.40 

WARREN    1    SE  // 

.07 

.02 

.2.3 

.47 

.11 

.80 

WENDELL 

.03 

.02 

.03 

.01 

.05 

.04 

.18 

WINCHESTER 

.02      .12 

.03 

.01 

.03 

.13 

.34 

RHODE    ISLAND 

• 

BLOCK    ISLAND   WB  CITY 

.24      .06 

.40 

.04 

.74 

PROVIDENCE    WB  AIRPORT 

.43 

.03 

.46 

PROVIDENCE   WB  CITY 

.09 

.59 

.68 

WOONSOCKET 

.47 

.25 

.01 

.01 

.74 

VERMONT 

BURLINGTON    WB  AIRPORT 

.21 

.01 

.22 

CORINTH  // 

.06 

.14 

.01 

.01 

.01      .01 

.24 

GBAFTON 

.17 

.01 

.01 

.02 

.14 

.35 
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Table  4-Continued 

iiV^ 

>_/ ±1 

A.JX 

X  XI. 

lj<^ 

ir  1 

i.r\.i 

IV-/! 

n 

HEW   E 

NGLAND 

JUNE    1850 

A.  M.  Hoax  eading 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

I 

1 

1    !     2 

3 

4 

5 

6         7 

8 

9 

10 

" 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

e- 

BIGBGAIT   FALLS  // 

.01       .59 

.05 

.65 

LTHAN   FALLS    '/ 

.04 

.01 

.34 

.12       .01 

.01 

.01 

.54 

MOKTPELIKR   AP   6 

• 

• 

•          • 

•           .20 

* 

* 

•            ♦ 

♦ 

.30      • 

♦          •          * 

•           .02 

MORRISTILLE 

.02       .18 

.03 

.01                   .01 

.25 

KEWPORT      / 

.51 

.12 

.11 

.01      .02 

.03                   .01 

.01 

.82 

NORTHriELD  NORWICH  omv 

.06 

.57 

.09 

.01 

.01 

.74 

SAINT   J0HNS8URY 

.11 

.74 

.01 

.86 

SKARSBOBG   llOUllTAIli 

.07      .03 

.04      .01 

.23 

.01 

.39 

TYSON 

.13 

.03 

.03 

.19 

-18th- 

MAINE 

CARIBOU    WB   AIRPORT    // 

.02      .01 

.01 

.02 

.01       .01 

.01 

.09 

CLAYTON   LAKE 

.08      .02 

.03 

.02 

.02      .01 

.01 

.19 

EDSIIS 

.01       .05 

.01 

.07 

FORT    KENT 

.02 

.04 

.03 

.03       .02 

.01       .05 

.01 

.21 

GREENVILLE 

•           • 

* 

* 

•           • 

.76 

.76 

HOULTON   AIRPORT   6 

•           .01 

• 

• 

•           • 

.♦           .01 

* 

• 

*          • 

* 

.01 

MILLIMOCKET   AIRPORT 

.01      .02 

.03 

HASSACH-JSETTS 

CAMBRIDGE 

.11       .13 

.01 

.07 

.03 

.35 

VERMONT 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.02 

-19 

th- 

.03 

COHNECTICnT 

ROCKVILLE 

.05 

.01 

.06 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY   6 

• 

* 

•     * 

« 

.02 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

KNICHTVILLE   DAM 

.01 

.01 

.02 

NANTUCKET   WB  AIRPORT 

.01      .03 

.04 

NEW    BEDFORD 

.03 

.03 

NORTH    TRURO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

.01 

.01 

WESTFIELD    2   HE    6 

• 

» 

*           * 

• 

.03 

WESTOVER  FIELD   6 

* 

• 

*           ♦ 

♦ 

.03 

WORCESTER  AIRPORT   6 

* 

• 

•           • 

* 

.02 

RHODE    ISLAIID 

BLOCK    ISLAND    WB   CITY 

.01 

.01 

.02 

PROVIDENCE    WB  AIRPORT 

.01 

.02      .01 

.04 

PROVIDENCE   WB  CITY 

.01 

-20 

th- 

.01 

CONNECTICUT 

WINDSOR    LOCKS    BRADLEY    6 

* 

.          .          . 

MAINE 

OLD   TOWN   AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSACHUSETTS 

BOSTON    WB   AIRPORT   // 

.03      .08 

.01 

.01 

.13 

CAMBRIDGE 

.08      .02 

.01 

.01 

.12 

WASHINGTON 

.02 

-21 

st- 

.02 

CONNECT  ICBT 

BLOOMFIELD 

.07 

.07 

.07       .07 

.28 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT 

.07 

.02 

.09 

CANDLEWOOD   LAKE 

.21 

.10 

.31 

HARTFORD 

.30 

.05      .05 

.40 

HARTFORD    WB   AIRPORT   // 

.37 

.05 

.42 

JEWETT    CITY 

.25      .01 

.26 

MOODUS    RESERVOIR 

.18 

.01       .01 

.20 

NEW   HAVEN    WB   AIRPORT 

.11 

.02 

.01 

.14 

NEWINGTON 

.13 

.13 

.03      .03 

.32 

NORFOLK    2    SW   // 

.05 

.02 

.02      .01 

.10 

PUTNAM   HEIGHTS   // 

.04 

.02 

.01       .04 

.01 

.12 

ROCKVILLE 

.11 

.10 

.21 

STORRS  // 

.26 

.01 

.04 

.01 

.01 

.33 

WINDSOR   LOCKS    BRADLEY    6 

•           .02 

* 

• 

*           ♦ 

•           .20 

MAINE 

AUGUSTA    AIRPORT 

•           • 

•           * 

• 

• 

•            .05 

.05 

BETHEL 

.01 

.02 

.01 

.04 

CARIBOU    WB   AIRPORT    // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.14       .01 

.20 

CLAYTON    LAKE 

• 

.21       .04 

.02 

.01 

.03 

.02 

.33 

EASTPORT    WB   CITY 

.07 

.07 

.03       .07 

.01 

.25 

EUSTIS 

.02       .31 

.01 

.34 

FORT    KENT 

.11       .25 

.06 

.01 

.01 

.26      .02      .01 

.73 

GILEAD 

.01 

.03 

.01 

.05 

GRAND   LAKE   STREAM 

.14       .01 

.02 

.06 

.09 

.32 

GREENVILLE 

.01      .15 

.12      .13 

.05 

.46 

HOULTON  AIRPORT   6 

* 

• 

•           * 

•           .20 

* 

• 

•           * 

« 

.08 

BOULTON    1    NE 

.10 

.10 

.01 

.21 

MILLINOCKET    AIRPORT 

.01      .16 

.28      .13 

.10 

.03 

.71 

MILTON 

.04 

.01 

.05 

NORTH   ANDOVEH 

.03 

.03 

.06 

PORTLAND   WB   AIRPORT   // 

.02 

.08      .01 

.03 

.02 

.01 

.17 

ROCKLAND    1    W 

.01 

.01      .04 

.12 

.02 

.04       .01 

.25 

ROKBURY 

.02 

.03 

.05 

RUMFORD    ISSE 

.01 

.02 

.03 

SKOWEEGAN 

.05 

.03 

.01 

.01 

.10 

SOUTH   ANDOYER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

SOUTH    WEST   HARBOR 

.12 

.08 

.05      .03 

.01 

.02 

.31 

SUNDAY    RIVER 

.02 

.05 

.01 

.08 

SWANS  FALLS 

.05 

.05 

MASSACHUSETTS 

AIIHKRST 

.05 

.02 

.07 

BIRCH    HILL   DAM 

.10      .09 

.05 

.01 

.25 

HARVARD    FOREST   // 

.03      .05 

.06 

.02 

.16 

BYANNIS    1    E 

.04 

.06 

.08 

.02 

.20 

OIGBTVILLE   DAM 

.12      .01 

.01 

.14 

MENDON  AIRPORT 

.14 

.20 

.01 

1 
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Table  4-Continued 

l.±\^ 

\J±t. 

1.JJL 

i.   JLl 

LjV_^ 

li.  Xi 

LXTJ. 

IV^l 

i| 

NEW   E 

POLAND 

JUNE    1950 

Station 

A.  M.  Hour  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a        9 

10        11 

12 

.2 

NANTUCKET    WB  AIRPORT 

.12 

.45 

.57 

NEW    BEDFORD 

.06 

.03 

.02 

.03 

.14 

NORTH  TRURO 

.10 

.06 

.16 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

.01 

.01 

.07 

.01 

.07 

.06 

.23 

ROCKPORT    1    ESE    // 

.03 

.02 

.01 

.01 

.07 

STATE    FARM 

.10 

.02 

.01 

.01 

.14 

STERLING  3   NW 

.02 

.01 

.02 

.01 

.06 

WASHINGTON 

.04 

.02 

.02 

.01 

.09 

WEST    BRIUFIELD 

.03 

.03 

WESTFIELD    2   NE    6 

* 

• 

• 

• 

• 

.03 

WESTOVER   FIELD    6 

* 

* 

♦ 

* 

* 

.20 

♦ 

• 

•           • 

•           .01 

WORCESTER   AIRPORT    6 

* 

• 

* 

• 

• 

.14 

* 

• 

*           * 

•           .02 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAU 

.01 

.05 

.06 

BRISTOL  // 

.03 

.06 

.09 

CONCORD   WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.01 

.05 

DURHAM 

.11 

.08 

.03 

.02 

.24 

ERROL 

.03 

.01 

.03 

.13 

.01 

.2  1 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

.01 

.04 

.05 

GORHAM 

.06 

.06 

HANOVER 

.02 

.03 

.05 

HILLSBORO   2   W 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

LANDAFF 

.10 

.04 

.01 

.15 

LEBANON   AIRPORT    6 

* 

« 

* 

* 

* 

.07 

LINCOLN 

.02 

.06 

.04 

.01 

.02      .01 

.16 

MOUNT   WASHINGTON   WB  // 

.02 

.03 

.04 

.04 

.04 

.04 

.03 

.02 

.26 

NASHUA   3   N 

.09 

.02 

.01 

.02 

.01 

.15 

NEW   DURHAM 

.01 

.01 

PINKBAM    NOTCH 

.01 

.01 

.04 

.06 

PITTSBURG    RESERVOIR   // 

.06 

.14 

.15 

.19 

.04 

.58 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.02 

.03 

WARREN   1    SE  // 

.04 

.04 

WENDELL 

• 

* 

* 

* 

• 

.10 

.10 

RHODE    ISLAND 

' 

BLOCK    ISLAND   WB  CITY 

.05 

.15 

.20 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT 

.22 

.02 

.02 

.01 

.27 

PROVIDENCE   WB  CITY 

.22 

.22 

WOONSOCKET 

.05 

.01 

.03 

.09 

VERMONT 

BURLINGTON   WB  AIRPORT 

.10      .05 

.18 

.33 

CORINTH   // 

.04 

.07 

.11 

GRAFTON 

.01 

.10 

.02 

.03 

.02 

.01 

.19 

HIGHGATE    FALLS   // 

.01 

.02 

.36 

.04 

.01 

.01 

H 

.45 

LYMAN   FALLS   // 

.15 

.06 

.04 

.08 

.03 

.36 

MONTPELIER   AP    6 

« 

* 

• 

• 

* 

.17 

MORHISVILLE 

.07 

.05 

.07 

.03 

.04 

.01 

.27 

NEWPORT   // 

.01 

.10 

.17 

.10 

.01 

.39 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

SAINT    JOHNSBDRY 

.05 

.01 

.04 

.03 

.01 

.14 

SEARSBURG   MOinfTAIN 

t 

.01 

.06 

.01 

.08 

TYSON 

.02 

.02 

.06 

.01 

.11 

MAINE 

CLAYTON    LAKE 

.02 

.01 

.02 

.03 

.07      .02 

.17 

EASTPORT   WB  CITY 

.09      .01 

.10 

BUST IS 

.01 

.06 

.03 

.01 

.11 

GILEAD 

.06 

.01 

.07 

MASSACHUSETTS 

NORTH   TRURO 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

- 

NEW   HAMPSHIRE 

y 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

.01 

.06 

.03 

.10 

VERMONT 

HIGHGATE   FALLS   // 

-2: 

!d- 

.02 

.02 

CONNECTICUT 

BLOOHFIELD 

.19 

.19 

.22 

.22 

.02 

.02 

.86 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT 

.20 

.04 

.24 

CANDLEWOOD    LAKE 

.98 

.98 

HARTFORD 

.55 

.05 

.60 

HARTFORD    WB  AIRPORT   // 

.02 

.37 

.02 

.41 

JErETT   CITY 

.08      .01 

.09 

MOODUS    RESERVOIR 

.20 

.07 

.27 

NEW   HAVEN    WB  AIRPORT 

.36 

.06 

.01 

.43 

NEWINGTON 

.13 

.13 

.26 

NORFOLK    2    SW   // 

.08 

.65 

.73 

PUTNAM   HEIGHTS   // 

.05 

.28 

.01      .01 

.35 

ROCKVILLE 

.53 

.53 

STORRS   // 

.30 

.10 

.40 

WINDSOR   LOCKS    BRADLEY    6 

• 

* 

* 

* 

• 

.18 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT 

.10 

.13 

.02 

.01 

.26 

BETHEL 

.11 

.91 

.05 

.05 

1.12 

CARIBOU    WB   AIRPORT   // 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01      .01       .01 

.10 

CLAYTON   LAKE 

.01      .01 

.27 

.03 

.01 

.02 

.02 

.37 

EASTPORT    WB   CITY 

.13 

.07 

.02 

.01 

.23 

EUSTIS 

.01 

• 

• 

* 

.60 

.01 

.01 

.07 

.56 

.02 

.02 

1.30 

FORT    KENT 

.01 

.03 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.15 

GILEAD 

.09 

.01 

.01 

.02 

.13 

GRAND   LAKE   STREAM 

.03 

.12 

.17 

.32 

GREENVILLE 

.09 

.05 

.42 

.02 

.03 

.13 

.01 

.75 

HOULTON   AIRPORT    6 

• 

* 

• 

* 

* 

.40 

HOULTON    1   NE 

.17 

.22 

.01 

.01 

.41 

MILLINOCKET   AIRPORT 

.02 

.01 

.02 

.11 

.01 

.17 

MILTON 

.21 

.73 

.03 

.09 

.09 

.01 

1.16 

NORTH   ANDOVER 

.01 

.18 

.04 

.01 

.16 

.08 

.05 

.53 

PORTLAND    WB  AIRPORT   // 

.09 

.06 

.01 

.16 

ROCKLAND    1   W 

.04 

.01 

.02 

.13 

.06 

.26 

ROXBURY 

.01 

.03 

.41 

.04 

.09 

.03 

.04 

.65 

RUMFORD    ISSE 

.04 

.68 

.11 

.10 

.32 

.18 

1.43 

SKOWEEGAN 

.03 

.47 

.44 

.02 

.01 

.01 

.16 

.04 

.02      .01 

1.21 

SOOTH  ANDOVER 

.36 

.03 

.32 

.19 

.07 

.97 

SOOTH   WEST  HARBOR 

.01 

.07 

.01 

.05 

.14 

not«B   followlnt  Station   Indsz 
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HEW   ENGLAND 
JUNE    1950 

A.  M.  Houi  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Stabon 

3 

o 

1         2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

SUHDAY   RIVKR 

.14 

.45 

.15 

.15 

.89 

S«ANS   FALLS 

.04 

.40 

.01 

.01 

.01 

.01 

.48 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.03 

BIRCH    HILL   DAM 

.47 

.02 

.49 

BOSTON   »B  AIRPORT  // 

.04 

.04 

CAMBRIDGE 

.01 

.03 

.04 

HARVARD    FOREST   // 

.17 

.17 

MEinX)N  AIRPORT 

.01 

.07 

.08 

KAIITDCICET   WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NEI   BEDFORD 

.05 

.05 

PITTSFIELD   WB  AIRPORT 

.64 

.64 

ROCKPORT    1   ESE  // 

.05 

.05 

STATE   FARM 

.04 

.01 

.05 

STERLING  3   HW 

.03 

.11 

.01 

.15 

lASHINCTOM 

.04 

.11 

.15 

(EST   BRIMFIELD 

.03 

.04 

.01 

.08 

(ORCSSTER  AIRPORT   6 

« 

« 

• 

• 

• 

.11 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACCWATER   DAM 

.01 

.01 

.02 

BRISTOL      / 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

DORBAM 

.18 

.01 

.19 

ERROL 

.05 

• 

* 

* 

• 

* 

.13 

.18 

CORHAM 

.01 

.01 

.03 

.05 

HILLSBORO   2   W 

.01 

.01 

.01 

.03 

LAXDATF 

.21 

.01 

.22 

LMCOLK 

.31 

.12 

.01 

.44 

IIOOIIT   WASHINGTON   WB  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

HASHUA   3   N 

.04 

.02 

.06 

PINKHAM   NOTCH 

.29      .01 

.30 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

.02      .01 

.22      .01      .02 

.01 

.29 

smtRY  MOoirrAiN  dam 

.01 

.03 

.02 

.01 

.07 

WIHCHBSTER 

.02 

.05 

.05 

.12 

RHODE    ISLAND 

mXr.K    ISLAND   WB  CITT 

.02 

.17 

.02 

.21 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT 

.11 

.01 

.12 

PROVIDENCE   WB  CITY 

.04 

.03 

.07 

lOON  SOCKET 

.04 

.01 

.05 

VERMONT 

BURLINGTON   WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.05 

GRAFTON 

.01 

.01 

.02 

HIGBGATE   FALLS  // 

.01                   .07 

.08 

LTMAN  FALLS    " 

.01       .02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

.01 

.20 

MONTPELIER  AP   6 

* 

* 

* 

* 

* 

.02 

MORBISVILLE 

.01 

.01 

.03 

.01 

.06 

NEWPORT   // 

.12      .02 

.14 

SAINT   JOHNSBURY 

.61 

.01 

.62 

SEASSBURG   MOONTAllI 

.02 

.16 

.09 

.01 

.28 

TYSON 

■ 

-2£ 

1th- 

- 

.01 

.01 

CONNECTIdn- 

CANDLEWOOD   LAKE 

.02 

.02 

JEWBTT  CITY 

.01 

.01      .03 

.05 

MAINE 

CARIBOU   WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

NORTH  ANOOVER 

.01 

.03 

.01 

.05 

MASSACHUSETTS 

■ASHINGTON 

.01      .01 

.01       .01 

.04 

RHODE    ISLAND 

PROVIDENCE   WB  CITT 

- 

-26 

th- 

.05 

.08 

.13 

CONNECTICUT 

nOBBS  // 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HEW  HAMPSHIRE 

■OONT   WASHINGTON  WB  // 

.02 

.02 

.04 

VERMONT 

■ORTPBLIER  AP  6 

- 

-21 

th- 

* 

« 

* 

CONNECTICUT 

BLOOHFIELO 

.32 

.32 

.04 

.04 

.72 

HARTFORD   WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.03 

.03 

.06 

BORFOLE   2   SW  // 

.03 

.03 

PUTNAM  HEIGHTS   // 

.05 

.05 

BOCEVILLE 

.32 

.32 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY   6 

• 

• 

• 

• 

• 

.86 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.02 

.10 

.01 

.06 

.04 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

.13 

.48 

BRBEL 

.15 

.08 

.17 

.01 

.41 

CARIBOU   WB  AIRPORT  // 

.01 

.02    ..01 

.01 

.20 

.04 

.24 

.08 

.07 

.06 

.74 

CLAYTON   LAKE 

.01 

.01 

.03 

.05 

BAnPORT   WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03    1 

.23 

.73 

2.04 

■nsris 

.01 

.01      .03      • 

.11      .01 

.05 

.03 

.03 

.14 

.20 

.01 

.03 

.01 

.67 

»0«T   KENT 

.09 

.12 

.03 

.02 

.01 

.27 

GILBAD 

.02 

.01 

.01 

.17 

.02 

.01 

.24 

6BAXD   LAKE   STREAM 

.03      .02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.10 

.01 

.01 

.01 

.07 

.06 

.20 

.05 

.14 

.75 

6BBEHVILLE 

.04       .15 

.03      .09 

.17 

.03 

.08 

.25 

.01 

.01 

.04 

.16 

.25 

.04 

1.35 

■OULTON  AIRPORT   6 

• 

•          •           • 

•           .11 

• 

• 

• 

• 

• 

.45 

» 

« 

• 

« 

* 

.32 

• 

• 

• 

■OULTON   1   NE 

.03      .01 

.01 

.08 

.08 

.09 

.14 

.04 

.16 

.02 

.01 

.03 

.22 

.25 

.02 

.01 

1.20 

■ILLINOCKET   AIRPORT 

.01                   .05 

.11      .02 

.17 

.15 

.05 

.11 

.01 

.01 

.07 

.16 

.08 

.01 

.02 

.01 

1.04 

■ILTON 

.09 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.08 

.02 

.28 

BORTH  ANDOVER 

.21      .03 

.11 

.78 

.05 

.01 

.01 

.38 

.47 

.18 

.03 

.05 

2.31 

PORTLAND    WB   AIRPORT  // 

.01 

.01 

ROCiCLAKD    1    W 

.05 

.08 

.12 

.03 

.01 

.29 

ROXBURY 

.12      .03     1.02      .28 

.27 

.28 

.01 

.01 

.01 

.54 

.11 

1.68 

lUMFORD    ISSE 

.06 

.01 

.01 

.01 

.15 

.08 

.32 

I  r«f*r*BC*  aot*m  (ollovlac  8t«tloa  lai 
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KBW  EHGLAMD 
JUm    1950 


A.  M.  Hour  ending 


7  8  9 


P.  M.  Hour  endicg 


SKOVBEGAN 
SODTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

HASSACHTISETTS 
AHHERST 
BIRCH  BILL  DAM 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
HARVARD  FOREST  // 
BYANMIS  1  E 
HENDON  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORBAH 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCB 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
CORINTH  // 
MONTPELIER  AP  6 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  DNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBDRG  MOUNTAIN 


MAINE 
EASTPORT  WB  CITY 
EDSTIS 
FORT  KENT 
GRAND  LAKE  STREAM 
BOULTON  AIRPORT  6 
BOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
BYANNIS  1  E 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 

NEW  HAMPSHIRE 
LANDAFF 
NASHUA  3  N 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GREENVILLE 
MILTON 
ROCKLAND  1  W 

MASSACHUSETTS 
WASHINGTON 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
DURHAM 
ERROL 
LANDAFF 
LINCOLN 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 
WINCHESTER 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
BIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  DNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 


CONNECTICUT 
JEWETT  CITY 
NEW  HAVEN  WB  AIBPOBT 


13      .06      .09 


.01      .05 
.01      .02 


.01 
.02 


.03 

.04  • 

.15  .01 

.01  .01 


14 

.04 

.27 

.01 

.04 

.01 

01 

.01 

.01 

12 

.08 

.27 

.01 

.49 

* 

* 

02 

.01 

.01 

01 

.01 

.10 
.01 

.08 

.05      .03       .03 


.01 
.02 


.15 

* 

• 

.14 

.03 

* 

.17 

.03 

.01 

.05 

.10 

.09 
.05      .01      .01 


.05      .05      .07 
.02 


.02 

.02      .01 


.01      .01      .06 
.01  .01 


.01      .01 
.03      .26 


.29 

.04      .42 


01 

.01 

.01 

.13 

.15 

.12 

.31 

.13 

.01 

03 

.33 
.19 

.08 
.25 

01 

.17 
.63 

.02 
.01 

-28th- 


-29th- 


-30th- 


.01 

.01 

.01 

.05 

.08 

.01 

.01 

.12 

.40 

.03 

.01 

* 

* 

* 
.83 

.50 
.02 

.01      .11 

.10      .03      .01 


36      .07      .07 
,03      .01 


.01      .07 
.06 


.02 
.02      .11 


.16 

.02      .01 

.10      .05 


.01 
.11 


.01 
.04 


01 

.01 

OS 

.43 

.10 

.05 

01 

.01 

.06 

.08 
.01 

.02 
.01 

19 

.17 

.24 

.14 

.09 

07 

« 

• 

• 

• 

30 

.04 

.23 

.03 

.03 

12 

.08 

.09 

.05 

.06 

.01 

.01 

.39 

.06 

.04 

.04 

.10 
.01 

.01 
.01 
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HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Houx  ending 


NEW   ENG1.AND 
jmiK   1950 


P.  M.  Hour  andiug 


HOSFOLK   2   SW  // 
STORRS   // 

MAINE 
BETHEL 

CARIBOO   WB  AIRPORT  // 
CLATTON   LAEE 
EUSTIS 
FORT   CENT 
CILEAO 
GREENT I LLE 
BOUtTON   AIRPORT   6 
BODLTON    1    NE 
mLLINOCICET   AIRPORT 
MILTON 

NORTH  AKDOTER 
OLD   TOWN    AIRPORT 
ROCELAND    1    W 
ROXBORY 
RUMFORO    ISSE 
SKOWBEGAN 
SOOTH    ANDOYER 
SDNDAT    RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACBUSETTS 
BUTE  HILL  // 
BTANNIS    1   E 
KNIGBTVILLE   DAM 
NANTtTCKET   WB   AIRPORT 
NORTH   TRORO 
PITTS>IELD   WB  AIRPORT 
SALEM   AIR   STATION   6 
STATE   FARM 
tASaiNGTON 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL   // 
ERROl. 

FRANKLIN   FALLS  DAM 
GORBAM 
HANOVER 

LEBANON  AIRPORT   6 
LINCOLN 

MOUNT   WASHINGTON   WB  // 
PINKHAM   NOTCB 
PITTSBHRG   RESERVOIR  // 
SORRY   MOUNTAIN  DAM 
WARREN    1    SE  // 
WENDELL 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND    WB  CITY 

VERMONT 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON   WB  AIRPORT 
CORINTH   // 
GRAFTON 

HiaiGATE   FALLS  // 
LYMAN    FALLS    // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT     '/ 

NORTBFIELD   NORWICB  UNIT 
SAINT   JOHNSBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 
STOCKBRIDGE 
TOWNSHEND 
TTSO« 


.01       .06      .01 


.01      .01       .03  I    .01       .01 


.08      .04      .01       .01      .01      .03 


IS      .01      .02 


.11 

.08 

.01 

.01 

.05 

.03 

.03 

.08 

.08 

.07 

.05 

.01 

.04 

.05 

.01 

.02 

.06 

.05 

.01 

.05 

.06 

.01 

.01 

.01 
.01 
.03 


.06 
.04 
.01 


.04 
.10 

.04 
.05 
.02 


.40      .02 
.01 


.05 
.05 


.06 
.15 
.10 


.01 
.05 


.11 
.08 
.03 
.04 
.05 
.02 


.01      .01 
.03      .06      .09 


.84 
.01 
.01 
.09 

.16 


.01 
.02 
.07 
.24 


.08 

.03      .09 

.03      .10 


.05 
.01 


.05 
.01 
.04 


.03 
.01 


.01 

.09      .02      .05 


.02 
.03 


.01 
.01 
.04 
.02 
.04 
.34 


.01      .02 


.04 
.23 


.05 
.05 


.01 
.02 


.01 
.01      .01 


.01 
.02 


.17 
.44 

.52 
.30 
.45 
.11 
.38 


.14 
.74 
.17 


.17 
.20 


.16 
.03 


.69 
.04 
.07 


.03 
.09 
.32 
.11 
.10 


.27 
.20 
.30 
.05 
.13 
.04 


.08 
.36 
.08 
.02 
.48 


.06 
.04 
.38 
.93 
.04 
.48 


PREaPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 

For  period  ending  June  30 


Obser- 

Amount 

Snow  CD 
ground 

SUtion 

vation 
date 

■uice 
lait  oba. 

NEW    HAMPSHIRE 

CLEAR  BROOE 

,    8- 

1-49 

4.10 

THORNTON  GAP 

1    ^ 

1-49 

3.50 

lATERVILLE   VALLEY 

8- 

1-49 

3.50 

SOOTH  SUTTON 

8- 

3-49j 

2.00 

CLEAR  BROOK 

9- 

l-49i 

4.95 

tATERVILLE   VALLEY 

9- 

1-491 

4.10 

SOOTH   SOTTON 

9-14-49 

1.41 

CLEAR  BROOK 

lO- 

3-49| 

4.50 

THORNTON  GAP 

1 

1 10-  3-49! 

10-31-49 

5.10 
3.50 

WATSRTILLE   VALLEY 

10-   3-49 
10-31-49 

4.40 
3.50 

BSECB  RILL 

.10-22-49 

4.70 

SOOTH  SUTTON 

, 10-31-49 

3.75 

BRCH  BILL 

11- 
11- 

11-49 
27-49 

3.57 
.10 

Stabon 

Obser- 
vation 
date 

Amount 
since 
Uat  obs. 

Snow  on 
ground 

BEECH   HILL 

12-    5-49 
12-21-49 

.17 
.10 

SOUTH    SUTTON 

12-   6-49 

3.00 

CLEAR  BROOK 

12-30-49 

3.50 

THORNTCK   GAP 

12-30-49 

4.50 

WATERVILLE   VALLFY 

12-30-49 

3.75 

BEECH  BILL 

1-17-50 
1-26-50 

.43 
.13 

3 
5 

THORNTON  GAP 

1-30-50 

5.15 

WATERVILLE    VALLEY 

1-30-50 

5.15 

CLEAR  BROOK 

2-    1-50 
2-27-50 

5.90 
2.60 

THORNTOK  GAP 

2-28-50 

3.35 

WATERVILLE   VALLEY 

2-28-50 

3.10 

BEECH   HILL 

3-17-50 

.40 

10 

THORNTON  GAP 

3-29-50 

4.60 

Obser  - 

Amount 

Snow  on 
ground 

Station 

vation 
date 

since 
last  obs. 

WATERVILLE    VALLEY 

3-29-50 

4.60 

CLEAR  BROOK 

3-30-50 

4.15 

CLEAR   BROOK 

5-    1-50 

4.25 

THCRNTON  GAP 

5-    1-50 

3.75 

WATERVILLE   VALLEY 

5-    1-50 

4.20 

BEECH  HILL 

5-   8-50 
5-16-50 

.30 
.20 

CLEAR  BROOK 

6-    1-50 
6-30-50 

2.20 
5.25 

THORNTON  GAP 

6-    1-50 
6-30-50 

2.00 
5.25 

WATERVILLE  VALLEY 

6-    1-50 
6-30-50 

1.75 
4.88 

BEECH  BILL 

6-   2-50 
6-15-50 
6-26-50 

1.93 
1.31 
3.40 

SOUTH   SOTTON 

6-22-50 

3.50 

Sm  t«iarana«  notM  loUowlao  Sutioo  1 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


July  1949     to   June    1950 


MEW   ENGLAND 
JUNE   1950 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Season 

CONNECTICUT 

ANSON lA 

T 

4.5 

. 

. 

BRIDGEPCKT 

0.2 

5.3 

_ 

12.1 

2.7 

3.0 

_ 

BRIDGEPORT   WB    AIRPORT 

0.3 

2.4 

0.9 

13.0 

2.5 

3.7 

22.8 

COCKAPONSET   ERST   RANGER 

_ 

9.0 

_ 

10.0 

3.2 

COLCHESTER 

- 

- 

- 

- 

6.5 

- 

COLLINSVILLE 

2.5 

8.5 

4.2 

17.8 

8.5 

4.5 

46.0 

CREAM    HILL 

1.0 

10.0 

5.0 

19.0 

9.0 

8.0 

52.0 

DANBUHY 

2.0 

6.5 

2.5 

10.0 

5.5 

4.0 

30.5 

DERBY 

1.5 

5.0 

1.5 

4.2 

3.0 

5.0 

20.2 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

0.2 

6.1 

0.5 

13.0 

- 

5.0 

FALLS  VILLAGE 

2.0 

12.0 

7.5 

19.3 

8.0 

5.0 

53.8 

GREENWICH 

2.0 

3.8 

1.0 

15.5 

T 

5.0 

27.3 

GROTON 

1.7 

3.8 

0.2 

6.8 

3.8 

HARTFORD   WB   AIRPORT 

3.9 

12.6 

3.6 

18.9 

5.6 

4.7 

49.3 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

T 

3.0 

0.5 

18.3 

- 

5.0 

LAKE   KONOMOC 

_ 

_ 

0.7 

. 

. 

. 

. 

MIDDLETOWN 

2.3 

10.2 

2.2 

12.6 

6.7 

4.5 

38.5 

MOHAWK    FOREST    RNGR    STA 

2.7 

10.4 

4.0 

15.8 

8.0 

MOUNT   CARMEL 

1.7 

10.0 

1.5 

11.4 

5.3 

3.5 

33.4 

NATCHAUG    FOREST   RNGR   STA 

4.0 

8.2 

- 

16.0 

- 

6.0 

- 

NATHAN   HALE    ST    FOREST 

4.1 

12.5 

4.6 

14.5 

6.3 

NEW    HAVEN   WB   AIRPCBT 

1.3 

4.8 

1.7 

2.9 

4.9 

_ 

NEW    LONDON 

2.0 

5.5 

_ 

_ 

3.0 

4.0 

„ 

NORFOLK   2   SW 

5.8 

16.3 

6.8 

28.5 

19.0 

11.9 

T 

88.3 

NORTH   KENT 

2.0 

9.4 

3.7 

16.2 

8.5 

6.0 

45.8 

NORWALK 

1.5 

7.0 

1.0 

11.5 

2.0 

5.0 

28.0 

NORWICH   3    ESE 

2.6 

4.0 

2.5 

9.5 

6.4 

4.1 

29.1 

PACHA UG   ST   FRST  3    NE 

3.0 

5.0 

_ 

10.0 

_ 

_ 

_ 

PEOPLES    FRST    RANGER   STA 

3.0 

11.5 

4.8 

18.5 

_ 

5.3 

_ 

PUTNAM 

3.4 

10.5 

6.0 

16.9 

13.9 

4.1 

54.8 

PUTNAM    LAKE 

_ 

. 

0.4 

. 

. 

. 

. 

ROUND    POND 

1.0 

_ 

_ 

9.0 

0.5 

_ 

SALISBURY 

2.8 

13.6 

8.1 

21.3 

14.0 

5.3 

65.1 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

_ 

_ 

_ 

7.2 

_ 

5.0 

_ 

SHEPAUG    DAM 

2.3 

13.1 

- 

- 

- 

- 

- 

SHUTTLE    MEADOW    RES 

3.3 

10.9 

2.5 

13.6 

_ 

4.5 

_ 

STAFFORD   SPRINGS 

3.0 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

STORES 

4.0 

12.3 

4.2 

12.4 

7.6 

5.5 

46.0 

THOMPSONVILLE 

2.1 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

TORRINGTON    1 

2.0 

10.0 

2.2 

14.5 

9.0 

4.0 

41.7 

TORRINGTON   2 

4.0 

9.0 

2.1 

_ 

_ 

4.5 

_ 

TRAP   FALLS    RESERVOIR 

_ 

5.0 

_ 

_ 

_ 

3.0 

- 

WASHINGTON 

0.5 

8.0 

_ 

_ 

6.5 

4.1 

_ 

WATERBUHY 

1.5 

6.0 

5.3 

10. 0 

6.0 

4.0 

32.8 

WATERBURY    CITY    HALL 

2.0 

6.0 

- 

- 

- 

- 

WES  TBROOK 

2.0 

5.2 

0.7 

12.0 

5.6 

3.5 

29.0 

WHIGVILLE   RESERVOIR 

2.0 

9.8 

2.8 

13.6 

_ 

4.5 

_ 

WIGWAM  RESERVOIR 

3.0, 

10.2 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

WILLIMANTIC 

5.0 

9.6 

_ 

7.9 

_ 

_ 

- 

WINDSOR    LOCKS    BRADLEY 

3.5 

10.5 

2.6 

18.3 

5.9 

2.0 

42.8 

WOLCOTT   RESERVOIR 

2.5 

8.5 

3.0 

16.6 

_ 

4.8 

- 

WOODBURY 

2.0 

11.3 

1.6 

6.9 

- 

8.5 

MAINE 

AUGUSTA    AIRPORT 

1.4 

4.5 

19.4 

17.8 

12.1 

0.4 

T 

55.6 

BANGOR 

_ 

4.0 

20.0 

_ 

_ 

_ 

- 

BAR   HARBOR 

0.8 

3.5 

21.3 

16.0 

14.9 

3.0 

59.5 

BELFAST 

_ 

_ 

18.5 

_ 

_ 

_ 

- 

BRASSUA   DAM 

0.3 

9.3 

4.4 

20.7 

26.4 

24.0 

1.7 

86.8 

CARIBOU   WB   AIRPCRT 

T 

33.2 

10.5 

22.1 

35.6 

13.8 

3.2 

T 

118.4 

COHINNA 

3.0 

3.7 

28.1 

18.6 

17.2 

T 

70.6 

EASTPORT   WB   CITY 

T 

2.3 

3.2 

24.3 

28.8 

15.2 

10.6 

T 

84.9 

EAST   SANGERVILLE   2   E 

6.5 

5.5 

34.0 

19.0 

_ 

_ 

_ 

- 

EAST   WINTHROP 

1.6 

3.9 

27.9 

25.6 

16.6 

2.0 

77.6 

EUSTIS 

T 

5.5 

2.5 

32.5 

23.0 

31.0 

4.0 

98.5 

FARMINGTON 

7.1 

6.4 

38.1 

23.3 

20.7 

2.8 

98.4 

FORT    FAIRFIELD 

0.2 

20.0 

14.5 

40.0 

- 

1.5 

- 

FORT    KENT    1    SE 

- 

_ 

- 

_ 

23.0 

19.0 

2.0 

- 

GARDINER 

T 

- 

18.0 

31.0 

16.5 

1.0 

T 

- 

G I LEAD 

7.5 

3.0 

29.5 

30.0 

23.8 

4.0 

97.8 

GREENVILLE 

T 

8.6 

4.6 

32.3 

24.2 

27.3 

9.1 

106.1 

HIRAM 

1.0 

4.0 

23.0 

33.5 

20.7 

T 

82.2 

HOULTON    AIRPORT 

T 

T           i     17.7 

11.6 

24.8 

25.4 

10.7 

5.0 

T 

95.2 

HOULTON    1    NE 

13.7 

8.0 

24.0 

31.5 

13.5 

5.0 

95.7 

JACKMAN    1    NNW 

20.3 

3.7 

36.1 

20.3 

26.1 

4.5 

111.0 

JONESBORO 

2.0 

_ 

8.5 

19.2 

_ 

- 

- 

LEWISTON 

1.4 

5.0 

28.3 

30.9 

- 

1.5 

T 

- 

MADISON 

4.6 

7.2 

39.6 

22.2 

- 

2.6 

- 

MIDDLE    DAM 

8.3 

7.6 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLINOCKET 

„ 

5.5 

30.6 

27.1 

. 

5.8 

- 

MILLINOCKET   AIRPORT 

T 

9.0 

5.9 

29.5 

25.0 

11.0 

5.0 

T 

85.4 

MILLINOCKET   DAM 

21.5 

4.0 

28.5 

32.5 

21.5 

2.5 

110.5 

MOOSEIIEAD 

T 

11.9 

3.9 

21.8 

24.9 

26.5 

4.7 

T 

93.7 

NORTH   BRIDGTON 

4.9 

5.5 

30.5 

30.5 

18.0 

4.0 

93.4 

OLD   TOWN 

2.0 

10.0 

22.0 

18.0 

_ 

2.0 

- 

OLD  TOWN  AIRPORT 

T 

1.6 

7.7 

29.1 

29.0 

16.2 

2.2 

85.8 

ORONO 

- 

_ 

26.0 

39.0 

- 

0.5 

- 

PORTLAND 

1.8 

5.3 

18.6 

31.5 

18.3 

T 

75.5 

PORTLAND   WD    AIRPORT 

2.0 

5.3 

17.4 

29.2 

16.9 

T 

70.8 

PRENTISS 

_ 

7.0 

19.0 

25.0 

_ 

T 

T 

- 

PRESQUE    ISLE 

21.0 

3.0 

8.0 

21.0 

11.5 

T 

T 

64.5 

RIPOGENUS   DAM 

0.5 

11.6 

9.4 

26.4 

25.4 

- 

5.3 

- 

ROCKLAND 

0.3 

3.0 

12.5 

25.2 

20.0 

T 

61.0 

ROXBURY 

9.0 

5.0 

43.0 

25.0 

7.0 

See  reference  notes  lollowing  Static 
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JUNE    1950 


SUtioD                              1         July              August 

1 

Seplembai 

Odobai 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Seaaon 

RmroRD  3  sw 

10.3 

3.5 

31.3 

27.2 

25.8 

5.0 

103.1 

RimrORD   1    SSE 

11.9 

4.6 

48.0 

34.8 

22.9 

7.3 

129.5 

SOirril   ANDOVER 

11.3 

5.6 

41.6 

27.0 

29.1 

- 

- 

SQUA    PAN    DAM 

13.3 

10.4 

15.2 

35.5 

21.5 

3.5 

T 

99.4 

TBI   FORXS 

T 

4.5 

3.5 

11.9 

26.0 

21.0 

- 

- 

UNITY 

_ 

2.4 

_ 

19.8 

- 

- 

- 

- 

UPPER  DAM 

6.S 

11.5 

33.0 

18.0 

- 

- 

- 

VANCEBORO 

- 

- 

2.5 

- 

33.4 

7.3 

- 

- 

WINSUW 

0.7 

4.7 

18.8 

24.7 

13.0 

0.7 

62.6 

■OODLAND 

T 

5.S 

1.5 

23.0 

20.2 

14.5 

7.5 

T 

72.2 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

1.0 

6.0 

6.5 

24.0 

13.0 

8.0 

58.5 

AMHERST 

2.3 

8.5 

7.1 

23.8 

5.6 

7.6 

54.9 

ARLINGTON 

2.S 

5.4 

11.0 

- 

- 

- 

- 

ASBBURNHAM 

1.7 

S.3 

5.0 

25.9 

12.4 

1.5 

54.8 

ASHLAND 

2.5 

8.4 

4.5 

20.0 

6.8 

42.2 

BEECHWOOO 

~ 

_ 

2.5 

. 

3.0 

_ 

buchsktovn 

3.8 

12.5 

6.5 

23.4 

9.5 

4.5 

60.2 

BILLERICA 

1.7 

6.2 

7.1 

15.0 

6.3 

36.3 

BIRCH    HILL    DAM 

1.1 

9.0 

7.6 

17.9 

9.3 

2.0 

46.9 

BLUE   HILL 

1.8 

5.1 

6.2 

21.1 

14.1 

0.1 

48.4 

BOSTOM  WB  AIRPORT 

1.4 

2.4 

7.9 

15.2 

5.1 

T 

32.0 

BOTLSTON 

2.0 

9.1 

4.0 

19.7 

12.3 

47.1 

BROCrrON 

- 

- 

2.8 

13.5 

- 

T 

- 

CHATHAM 

1.0 

- 

- 

2.5 

- 

4.5 

T 

CHESTER 

- 

12.0 

6.0 

21.0 

5.0 

5.0 

- 

CHESTERFIELD 

4.0 

12.0 

6.5 

29.5 

9.5 

7.5 

69.0 

CHESTNUT  HILL 

1.2 

3.3 

4.5 

17.1 

_ 

- 

CLINTON 

2.3 

8.6 

8.3 

22.6 

10.9 

T 

52.7 

COHASSET 

1.5 

_ 

2.5 

_ 

5.0 

T 

- 

COLDBROOK 

2.5 

- 

6.0 

20.4 

- 

- 

CONCORD 

2,4 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

- 

EAST  WAREHAM 

1.0 

- 

- 

6.0 

6.3 

T 

- 

EDGARTOWN 

_ 

_ 

0.6 

_ 

T 

T 

- 

FALL  RIVER   2   NE 

1.0 

1.6 

2.7 

9.6 

8.3 

T 

23.2 

FITCHBURC 

1.8 

9.0 

6.0 

24.1 

9.3 

50.2 

FRAMING HAM 

2.5 

7.3 

5.0 

20.0 

6.8 

0.3 

41.9 

FRANKLIN 

- 

- 

2.5 

- 

_ 

- 

GARDNER 

1.5 

8.3 

6.0 

27.0 

11.5 

2.5 

56.8 

GROTON 

2.0 

10.0 

3.7 

18.4 

8.0 

42.1 

HARVARD   FOREST 

- 

- 

- 

30.5 

- 

- 

- 

HAVERHILL 

1.5 

6.8 

H.2 

19.2 

9.0 

0.8 

48.5 

HEATH 

3.0 

- 

10.0 

31.2 

11.5 

7.7 

- 

ROLTOKE 

3.0 

10.3 

6.3 

22.0 

6.8 

2.0 

50.4 

ROOSAC   TUNNEL 

1.6 

11.5 

9.1 

32.6 

16.0 

8.7 

79.5 

EiniBARDSTON 

0.5 

6.7 

4.0 

21.5 

7.7 

40.4 

RTANNIS    1   E 

1.0 

3.0 

5.0 

0.2 

T 

9.2 

IPSVICH 

1.0 

4.0 

3.4 

14.7 

7.0 

30.1 

JEFFERSON 

2.5 

12.8 

3.5 

23.0 

15.5 

57.3 

ENIGHTVILLE   DAM 

3.0 

9.0 

8.0 

- 

7.0 

7.0 

- 

LilB   COCHiTUATE 

2.0 

5.5 

5.0 

19.3 

6.8 

T 

38.6 

LAWRENCE 

1.0 

5.2 

7.6 

16.7 

6.7 

T 

37.2 

LO«rELL 

1.5 

5.5 

8.0 

16.5 

8.5 

T 

40.0 

HIDDLEBORO 

1.5 

2.3 

2.2 

11.2 

7.7 

_ 

- 

HIDDLETON 

1.0 

4.5 

4.6 

13.7 

7.5 

T 

31.3 

HILFORD 

2.5 

4.5 

5.7 

16.7 

7.5 

1.0 

37.9 

MILLBURT 

3.0 

5.7 

4.0 

15.0 

_ 

0.8 

_ 

MOMTAGUE   CITY 

1.0 

_ 

6.5 

_ 

5.0 

7.0 

_ 

NANTUCKET  WB   AIRPORT 

T 

T 

0.2 

5.5 

1.6 

4.0 

11.3 

NEW    BEDFORD 

2.0 

2.2 

_ 

9.3 

6.5 

1.0 

_ 

NEWBURYPORT 

0.8 

5.5 

6.7 

17.2 

6.0 

36.2 

NORTHDRIDGE 

3.0 

7.2 

6.5 

21.7 

8.5 

46.9 

PSLBAM 

3.0 

12.5 

5.5 

22.5 

10.0 

8.5, 

62.0 

PEMBROKE 

- 

_ 

- 

3.5 

_ 

_ 

PERU 

3.0 

9.5 

7.7 

- 

5.5 

9.0 

- 

PETERSHAM 

1.5 

8.5 

5.5 

- 

14.0 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

5.1 

14.2 

9.9 

34.0 

8.4 

11.1 

82.7 

PLAINFIELD 

2.5 

13.5 

8.0 

20.5 

9.0 

9.0 

62.5 

PLTMOUTH 

1.3 

_ 

_ 

7.0 

3.5 

_ 

PRINCETON 

2.0 

12.0 

3.5 

21.5 

12.5 

4.0 

55.5 

qOABBIN    INTAKE 

- 

12.0 

- 

24.5 

9.5 

2.5 

- 

■OCXPORT    1   ESE 

1.0 

2.0 

5.5 

10.0 

6.5 

T 

25.0 

SANDWICH 

1.0 

T 

3.S 

6.3 

2.0 

T 

12.8 

SECREGANSET 

1.0 

4.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

8HELB0URNE   FALLS 

0.5 

7.2 

4.0 

32.5 

10.9 

5.9 

61.0 

SODTHBRIDGE 

3.0 

11.5 

4.9 

20.7 

8.5 

9.0 

57.6 

aOVTH  ECREMONT 

2.0 

10.5 

6.7 

24.0 

8.7 

3.0 

54.9 

■POT   POND 

1.0 

3.7 

4.8 

16.5 

„ 

- 

8PSINGFIELD 

4.5 

10.9 

4.7 

_ 

5.7 

1.0 

- 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDC 

2.0 

_ 

_ 

26.5 

. 

STERLING 

2.0 

10.0 

2.9 

16.9 

12.3 

T 

T 

44.1 

STOCKBRIDGE 

• 

3.0 

12.4 

6.4 

25.3 

8.5 

9.5 

65.1 

SWAMPSCOTT 

1.0 

4.0 

6.0 

15.0 

_ 

T 

- 

TADirrai 

2.0 

3.0 

_ 

13.0 

5.5 

T 

- 

TCLLT  DAM 

1.3 

10.0 

6.6 

25.1 

_ 

T 

- 

1.2 

9.5 

8.8 

24.2 

5.2 

3.5 

52.4 

tALPOLE 

3.1 

2.9 

5.8 

17.9 

4.9 

T 

34.6 

lARX   I 

2.5 

10.5 

10.5 

20.5 

11.0 

0.5 

55.  5 

■AU   2 

3.0 

8.4 

0.5 

_ 

0.9 

0.4 

- 

IBST7IBLD   2   NS 

4.7 

9.7 

6.2 

27.2 

4.0 

3.4 

55.2 

nSTOR   2   NW 

2.0 

6.5 

8.0 

13.6 

5.9 

T 

36.0 

WIST  OTIS 

2.5 

10.2 

. 

16.7 

6.9 

5.2 

. 

nSTOVER  FIELD 

10.4 

17.4 

9.0 

31.5 

4.3 

3.5 

76.1 

fIST  RVTLAND 

2.5 

_ 

6.0 

20.4 

_ 

)           *■ 

IIIXARD  BROOK   ST   FOREST 

_ 

_ 

_ 

_ 

13.0 

T 

- 

WnCHENDON 

0.8 

7.4 

4.0 

21.2 

4.5 

37.9 

■OKCESTER  AIRPCRI 

3.2 

9.4 

7.5 

29.4 

11.8 

2.7 

64.0 

lOBCESTER   1 

2.0 

11.0 

8.2 

- 

- 

0.9 

- 

See  relerenoe  notes  following  Staboa  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


July     194'l  to   June  JL95C 


MEW  ENGLAND 
JUNE    1950 


StaUon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Season 

NEW   BAUPSHIIIE 

ALEXANDRIA 

6.5 

10.0 

23.0 

24.0 

21.5 

9.5 

94.5 

BATH  2   SSW 

- 

3.7 

21.0 

20.1 

13.5 

T 

_ 

_ 

BENTON 

5.5 

5.5 

20.5 

20.5 

_ 

3.0 

_ 

BERLIN 

8.6 

5.5 

14.9 

23.2 

29.0 

3.3 

T 

84.5 

BETHLEHEM 

7.0 

4.0 

18.0 

9.0 

21.2 

T 

59.2 

BLACKWATER   DAM 

1.5 

8.0 

. 

20.5 

12.5 

2.0 

. 

BOW   GARVINS    PALLS 

l.O 

_ 

_ 

16.0 

8.0 

_ 

_ 

BRADFORD 

2.1 

9.7 

16.9 

26.1 

11.7 

5.5 

72.0 

BRISTOL 

0.5 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

BUCKS   CORNER 

4.7 

7.9 

16.9 

- 

23.4 

10.4 

- 

CAMPTON 

_ 

6.6 

20.9 

_ 

17.8 

2.6 

. 

CENTER  HARBOR 

1.6 

9.0 

18.6 

22.0 

14.0 

4.0 

69.2 

CLAREMONT 

0.5 

4.6 

14.1 

20.7 

10.1 

2.0 

52.0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

1.4 

6.5 

14.8 

19.2 

8.6 

0.7 

51.2 

DIXVILLE  NOTCH 

10.8 

4.0 

14.5 

10.0 

21.3 

5.5 

66.1 

DUBLIN 

1.2 

9.7 

9.7 

16.6 

. 

2.0 

. 

DURHAM 

2.0 

4.5 

9.0 

14.5 

7.0 

_ 

_ 

EAST   DEERING 

2.0 

_ 

16.0 

_ 

12.0 

_ 

EASTMAN    FALLS   DAM 

2.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

FABYAN 

5.5 

- 

- 

15.0 

- 

- 

T 

- 

FIRST  CONN   LAKE 

19.1 

22.9 

33.8 

41.9 

38.8 

6.0 

162.5 

FITZWILLIAM  3   SW 

2.0 

11.0 

7.5 

31.0 

6.5 

4.5 

62.5 

FRANCON lA 

6.5 

5.0 

19.8 

12.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

FRANKLIN    1    NW 

1.1 

4.0 

19.2 

20.3 

12.5 

_ 

_ 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

0.7 

7.0 

22.2 

21.4 

11.2 

1.5 

64.0 

GILMANTON 

1.9 

7.5 

_ 

22.7 

_ 

. 

_ 

GLENCLIFF   2   NW 

6.7 

6.6 

23.3 

25.2 

18.1 

3.5 

83.4 

HANOVER 

1.9 

5.6 

19.0 

22.0 

13.2 

3.9 

65.6 

JEFFERSON 

8.5 

9.5 

21.0 

24.0 

23.0 

1.5 

87.5 

KEENE   1   SW 

0.9 

10.1 

14.7 

19.6 

10.8 

3.0 

59.1 

LAKEPORT    1 

2.0 

5.9 

16.7 

26.5 

15.0 

1.2 

67.3 

LAKEPORT   2 

0.6 

5.5 

15.2 

_ 

_ 

_ 

_ 

LEBANON    AIRPORT 

1.0 

2.5 

18.1 

29.6 

9.0 

3.0 

63.2 

LINCOLN 

7.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

10.5 

_ 

MANCHESTER 

2.0 

8.7 

16.1 

21.5 

8.8 

1.0 

58.1 

HASSABESIC   LAKE 

. 

8.7 

10.8 

17.6 

8.1 

. 

_ 

MEHIDEN 

T 

2.0 

5.7 

11.4 

19.9 

_ 

4.0 

_ 

MILFORD 

1.5 

7.5 

_ 

15.8 

_ 

_ 

MOUNT   WASHINGTON    WB 

7.8 

4.3 

12.4 

7.2 

28.8 

27.4 

32.4 

15.5 

7.3 

143.1 

NASHUA   3    N 

1.5 

7.5 

9.1 

17.8 

13.5 

49.4 

NELSON 

1.0 

_ 

_ 

9.0 

10.5 

5.5 

- 

NEW    LONDON 

2.3 

4.9 

16.3 

18.0 

14.2 

5.0 

60.7 

NEWPORT 

T 

8.0 

17.1 

28.7 

9.0 

6.0 

68.8 

NORTH  CHICHESTER 

1.0 

7.0 

_ 

27.0 

8.0 

_ 

- 

NORTH   STRATFORD 

5.5 

10.0 

19.6 

23.5 

14.9 

1.0 

74.5 

NORTH   VILLAGE 

1.0 

6.0 

_ 

_ 

8.0 

. 

PETERBORO  2   S 

3.1 

9.2 

11.2 

26.0 

11.6 

1.0 

62.1 

PINKHAM   NOTCH 

T 

22.5 

13.5 

42.5 

43.5 

46.5 

19.0 

T 

187.5 

PLYMOUTH    2   W 

- 

3.8 

7.0 

25.5 

23.0 

11.5 

♦» 

- 

SOUTH  DANBURY 

- 

4.5 

16.0 

18.0 

6.0 

- 

- 

SOUTH    LYNDEBORO 

1.5 

8.8 

9.5 

19.7 

_ 

0.5 

- 

STODDARD 

2.0 

10.0 

_ 

18.0 

12.0 

2.0 

- 

SUNAPEE 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

SURKY    MOUNTAIN   DAM 

1.5 

10.7 

14.5 

21.7 

10.7 

3.2 

62.3 

TUCKERMAN   RAVINE 

- 

- 

- 

38.6 

49.7 

- 

1.6 

- 

WALPOLE 

0.6 

7.4 

10.2 

24.6 

9.6 

4.3 

56.7 

WARREN    1    SE 

_ 

_ 

_ 

23.0 

_ 

_ 

- 

WENTWORTH 

3.3 

- 

.. 

21.0 

9.0 

T 

- 

WEST   LEBANON    1    SW 

T 

5.0 

12.5 

25.0 

11.0 

2.0 

55. S 

WEST    ROMNEY 

9.1 

7.0 

17.5 

32.5 

22.5 

6.0 

94.6 

WHITEFIELD 

7.2 

4.0 

_ 

23.8 

17.0 

1.3 

- 

WILMOT 

2.0 

5.5 

16.8 

17,5 

10.3 

5.0 

57.1 

WINDHAM 

1.5 

6.5 

11.0 

18.6 

5.0 

T 

42.6 

WOLFEBORO  FALLS 

2.1 

5.5 

20.5 

20.9 

15.8 

0.7 

65.5 

WOODSTOCK 

9.5 

9.1 

33.0 

33.2 

25.1 

9.5 

119.4 

YORK   POND 

10.4 

9.5 

26.8 

33.9 

34.2 

2.0 

116.8 

RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

2.0 

4.8 

4.0 

15.0 

10.0 

10.0 

45.8 

BLOCK    ISLAND   WB   CITY 

1.6 

0.9 

0.9 

5.5 

5.7 

3.9 

18.5 

GREENVILLE 

6.5 

_ 

_ 

16.1 

_ 

- 

- 

KINGSTON 

2.0 

3.2 

1.2 

7.5 

5.0 

3.0 

21.9 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

2.1 

2.1 

2.3 

11.7 

4.7 

0.6 

23.5 

PROVIDENCE  WB  CITY 

2.0 

1.3 

2.2 

12.9 

3.7 

T 

22.1 

WESTERLY    1  W 

2.5 

3.5 

1.0 

8.0 

6.0 

6.0 

27.0 

VERMONT 

BARRE 

5.9 

20.2 

24.7 

17.9 

3.0 

- 

BELLOWS  FALLS 

2.0 

7.9 

16.2 

25.7 

11.9 

6.5 

70.2 

BETHEL 

0.4 

5.5 

10.0 

16.5 

- 

9.0 

- 

BLOOMFIELD 

5.5 

7.0 

29.3 

26.5 

- 

1»0 

- 

BURLINGTON    WB   AIRPORT 

8.1 

7.1 

20.0 

19.7 

11.0 

0.9 

66.8 

CANAAN 

11.7 

13.5 

30.7 

28.1 

23.0 

3.3 

T 

110.3 

CAVENDISH 

T 

2.2 

9.0 

16.9 

33.5 

16.9 

10.7 

89.2 

CHELSEA    2    S 

T 

6.9 

6.1 

16.5 

24.6 

15.2 

3.2 

72.5 

CRITTENDEN 

5.0 

3.5 

12.0 

21.5 

17.0 

9.0 

68.0 

CORNWALL    1    N 

12.0 

- 

12.5 

- 

- 

2.0 

~ 

DORSET    1    S 

1.0 

7.5 

15.0 

24.5 

14.0 

7.5 

69.5 

EAST   BARNET 

7.5 

4.2 

20.9 

17.7 

14.4 

T 

64.7 

ENOSBURG    FALLS 

13.0 

12.0 

28.0 

28.5 

31.0 

T 

112.5 

OILMAN 

- 

- 

- 

10.6 

- 

- 

LEMINGTON   3   NE 

T 

11.0 

12.6 

- 

21.0 

18.0 

0.2 

T 

~ 

MARSHFIELD 

8.1 

7.8 

20.5 

_ 

14.7 

2.0 

- 

MAYS    MILL 

3.5 

15.1 

16.9 

34.6 

16.6 

9.3 

96.0 

MC    INDOE    FALLS 

2.4 

3.8 

- 

25.7 

15.8 

- 

- 

MIDDLESEX 

7.3 

11.2 

26.5 

22.5 

16.3 

7.0 

90.8 

MONTPELIER   AIRPORT 

T 

13.5 

10.2 

31.3 

27.5 

19.8 

8.3 

110.6 

See  reference  notes  foUowiDg  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


July  1349     to    Juns  OSM) 


NEW    ENGLAND 
JUNE    1950 


Slatioo 

July 

August 

Saptembei 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Seaaon 

NEWPORT 

8.6 

8.4 

22.6 

15.8 

17.2 

T 

72.6 

N08THFIELD  NORWICH  UNIV 

12.0 

6.0 

25.5 

22.5 

21.5 

10.0 

97.5 

PERU 

11.3 

11.8 

23.1 

37.2 

20.0 

15.0 

118.4 

PLTHODTH 

~ 

- 

- 

- 

- 

9.0 

- 

RANDOLPH  CENTER 

- 

10.5 

- 

- 

- 

- 

READING  HILL 

6.5 

_ 

13.0 

36.6 

19.0 

15.5 

_ 

READSBORO    I    SSE 

2.0 

14.1 

10.9 

37.7 

8.2 

9.5 

82.4 

ROCHESTER 

6.5 

4.0 

16.5 

16.0 

_ 

5.0 

- 

RUTLAND    1    SE 

1.0 

4.4 

16.8 

16.4 

13.6 

10.0 

62.2 

SAINT  ALBANS 

14.0 

8.0 

23.0 

25.0 

23.0 

3.5 

96.5 

SAINT   JOBNSBURT 

T 

8.5 

5.5 

24.9 

18.2 

18.7 

1.0 

T 

76.8 

SEARSBURG   HOUNT^IN 

7.3 

14.4 

7.9 

32.0 

18.4 

15.6 

95.6 

SEARSBURG  STATION 

5.2 

18.1 

10.2 

47.1 

30.2 

13.0 

123.8 

SQHERSET 

3.5 

18.1 

9.4 

36.0 

29.5 

17.0 

113.5 

SOOTH   NEWBURY 

2.6 

4.2 

16.0 

19.2 

12.2 

T 

54.2 

SPRINGFIELD 

0.5 

6.4 

12.5 

28.4 

11.7 

0.2 

59.7 

TOWNSHEND 

T 

_ 

_ 

30.6 

_ 

12.0 

_ 

TOKBRIDGE 

10.3 

5.5 

_ 

22.8 

10.0 

_ 

_ 

VERNON   1    S 

1.0 

10.5 

10.1 

28.0 

10.0 

5.0 

64.6 

WARDSBQRO 

3.2 

12.6 

13.0 

35.1 

18/8 

14.0 

96.7 

WATERBURY 

9.5 

8.0 

30.5 

26.5 

22.0 

1.0 

97.5 

WEST   BURKE 

3.0 

8.0 

18.5 

29.0 

_ 

_ 

- 

WEST   BURKE    5   NW 

8.5 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

WEST  DANVILLE 

- 

- 

- 

- 

15.3 

1.0 

- 

WEST  HARTFORD 

1.0 

4.0 

8.1 

14.3 

8.0 

4.0 

39.4 

WESTON 

4.7 

9.1 

_ 

40.7 

16.1 

12.7 

_ 

WHITE   RIVER   JCT.    1   N 

T 

5.0 

14.0 

22.5 

11.5 

_ 

_ 

WHITINGHAM 

4.2 

_ 

_ 

40.1 

21.3 

11.8 

_ 

WILDER    1   E 

T 

4.0 

12.8 

25.0 

14.0 

2.0 

57.8 

WOODSTOCK 

" 

9.0 

24.0 

42.0 

1.0 

9.3 

~ 

See  reference  notes  loUowing  Stabon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   EMGLAKD 
JUHE    1950 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4    5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  j  14 

15 

16 

17  1  18 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

comrecTiccT 

! 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

66 
56 

82 
48 

82 
57 

73 
52 

76 

45 

84 
49 

88 
56 

90 
61 

86 
59 

86 
62 

73 
62 

73 
50 

74 

48 

65 
51 

69 
59 

78 
53 

82   72 
56  44 

65 
53 

69 

55 

82   76 

60   49 

83 
52 

87 

60 

92 
69 

91 
68 

86 
64 

78 
57 

82 
55 

83 
61 

79. 
55. 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
HIN 

67 
53 

82 
49 

75 
59 

73 
53 

74 
50 

82 
52 

87 
59 

86 
62 

85 
61 

81 
63 

73 
58 

70 
52 

73!  62 
53  i  55 

65 
59 

73 
58 

79   70 
52  <  46 

60 
55 

65 
55 

82   73 
58   54 

80 
56 

83 
64 

88 
65 

88 
64 

82 
63 

79 
60 

80 
59 

76 
63 

76. 
57. 

COLCHESTER 

MAX 
HIN 

72 
56 

67 
44 

81 
56 

77 
51 

71 
38 

75 
47 

82 
50 

89 
56 

89 
56 

85 
60 

83 
59 

73 
44 

73   73 
45  j  49 

67 
56 

74 
57 

75 
61 

75 
39 

70 
41 

59 
51 

71   80 
58   43 

74 
49 

83 
61 

86 
62 

90 
56 

90 
58 

80 
52 

76 
48 

81 
58 

77. 
52. 

CREAB  HILL 

MAX 
HIN 

65 
53 

75 
47 

75 
57 

68 
46 

72 
43 

80 

85 
59 

87 
62 

84 
62 

80 
62 

75]  71 

51  1  46 

73   72 
49   48 

71 
53 

75 
55 

68 
S3 

65 
41 

60 
43 

71 
52 

75   74 
55]  47 

87 
54 

87 
64 

87 
66 

87 
63 

82 
61 

74 
51 

77 
56 

82 
59 

76. 
53. 

DAMBORT 

MAX 
HIN 

67 
55 

80 
45 

81 
58 

70 
50 

71 
43 

85 
46 

87 
54 

89 
60 

87 
60 

84 
63 

77   73 
58   4S 

75   65 
48   50 

68 
56 

76 
52 

76   69 
59   39 

64 
48 

67 
53 

SO  1  76 
59  1  49 

84 
51 

89 
62 

88 
65 

89 
64 

84 
62 

77 
55 

81 
52 

83 
60 

78. 
54. 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

70 
53 

81 
45 

81 
48 

70 
49 

76 
37 

84 
42 

88 
49 

90 
52 

89 
54 

89 
58 

82  '    73 
55   40 

77  '  72 
42  '  48 

75 
54 

79 
55 

72   67 
55   45 

65 
38 

72 
53 

80  1  77 

60   40 

86 
47 

89 
59 

87 
62 

90 
54 

90 
63 

77 
55 

81 
47 

85 
59 

79. 
50. 

GREEMWICB 

HAX 
MIN 

67 
57 

80 
46 

80 
56 

73 
50 

74 
41 

84 
48 

87 
56 

88 
59 

86 
55 

86 
58 

76  ,  71 

57   47 

75   65  1  63 
45   48   57 

76 
53 

77  I  69 
59  1  39 

65 
SO 

67 
52 

80   75 
52   49 

83 
49 

88 
59 

90 
65 

89 
64 

85 
60 

80 
53 

79 
S3 

82 
57 

78. 
53. 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

68 
52 

82 
48 

82 
58 

711  77 
50,  45 

86 
50 

90 
56 

92 
63 

89 
63 

86 
64 

72   73 
57   49 

75  1  68   75 
51   53   59 

79 
61 

74!  70 
50  ;  44 

60 
46 

74 
55 

81  I  77 
60   48 

87 
55 

88 
63 

90 
66 

91  1  84 
62'  61 

76 
57 

83 
57 

83 
62 

79. 
55. 

UIDDLETOWI) 

MAX 
HIN 

70 
60 

73 
53 

84 
60 

80 
50 

70 
48 

76 
49 

82 
56 

86 
67 

90 
66 

84   83   70 
64   60   46 

71   72  1  67 
52   50   58 

73 
58 

73 
63 

73 
46 

69 
46 

65 
54 

73   81 

60  I  47 

78 
56 

82 
65 

84 
67 

90   90 
64   62 

82  :  78 
54   59 

79 
61 

77. 
56. 

MOHAWK  FOREST  RANGER  ST 

MAX 
MIN 

68 
52 

64 
44 

77 
56 

77 
44 

65 
40 

71 
50 

80 
55 

85 
61 

85 
62 

85   80   66 

60 1  48.  40 

70  :  73 
46   48 

60 
50 

53 

74 

70 
38 

66 
40 

55 
47 

69 
51 

76 
44 

72 
SO 

83 
61 

86 
65 

85  I  85 
61   58 

80 
51 

72 
53 

75 
57 

74. 
51. 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

64 
52 

80 
48 

70 
57 

69 
49 

73 
46 

79 
49 

83 
55 

81 
59 

81 
62 

80 
63 

73   68 
58   50 

70   65 
50   51 

68 
59 

75 
59 

77 
53 

67 
44 

59 
50 

66 
56 

78 
60 

71 
SI 

77 
54 

81 
61 

86 
66 

88 
64 

82 
61 

78 
59 

80 
56 

78 
61 

74. 
55. 

NEW  LONDON 

HAX 
HIN 

62 
56 

75 
49 

76 
57 

70 
50 

71 
47 

75 
50 

85 
56 

86 
62 

85 
61 

79 
61 

75  75 
62  1  52 

71   69 
50   54 

69 
58 

69 
60 

76 
60 

69 
43 

66 
53 

63 
54 

78   76 

58  1  52 

79 
53 

81 
61 

84 
66 

88 
65 

85 
61 

79 
58 

77 
56 

74 
61 

75. 
56. 

NORFOLK  2  SW 

HAX 

HIN 

71 
57 

65 
45 

74 

55 

76 
46 

63 
42 

70 
45 

78 
52 

83 
60 

83 
59 

84 
63 

81   64 
51   39 

68   74 
47   48 

63   71 
53   53 

75 
60 

65 
40 

63 
37 

57 
49 

72 

57 

73 
41 

70 
53 

81 
63 

84 
65 

81 
61 

84 
61 

81 
51 

69 
50 

76 
56 

73. 
52. 

NORTH  KENT 

HAX 
HIH 

67 
55 

80 
44 

80 
50 

72 
SO 

76 
38 

84 
43 

88 
51 

90 
55 

88 
55 

85   81  1  74 
60  1  54  1  40 

75   69 
43   50 

74   75 
55   55 

73 
59 

72 
40 

64 
42 

70 
54 

80 
60 

77 
44 

87 
48 

87 
60 

90 
64 

91 
57 

89 
61 

78 
51 

81 
49 

86 
59 

79. 
51. 

MORVALK 

HAX 

MIM 

66 
55 

82 
42 

81 
51 

72 
51 

75 
38 

86 
43 

90 
50 

93 
55 

86 
54 

85   74   72 
57   61   46 

74   63  ;  64   76 

41  :  47   59   50 

77 
60 

71 
41 

66 
50 

67 
55 

82 
60 

78 
45 

82 
48 

88 
56 

92   91 
64  1  65 

86 
58 

80 
53 

81 
51 

82 
57 

78. 
52. 

NORWICH  3  ESE 

HAX 
HIN 

66 
58 

80 
48 

75 
55 

70 
51 

75 
40 

80 
43 

88 
55 

89 
65 

85 
60 

82   74 
62  '   60 

71 
45 

73  '  70 
42   48 

76   75 
55   50 

75 
59 

69 
43 

60 
46 

70 
53 

78 
58 

73 
46 

81 
48 

83 
60 

88 
62 

91 
58 

77 
58 

75 
55 

80 
49 

80 
50 

77. 
52. 

PUTNAM 

HAX 
MIN 

70 
60 

78 
44 

80 
48 

69 
50 

74 
38 

84 
42 

88 
49 

90 
54 

88 
56 

85 
59 

74 
57 

73 
39 

76 
43 

71 
44 

78   78 
57   45 

73   69 
43   36 

61 
37 

76 
54 

78 
59 

75 
42 

86 
48 

89 
55 

89 
64 

91 
55 

77 
60 

76 
48 

83 
47 

84 
57 

78. 
49. 

SAHSBOllT 

HAX 

HIN 

66 
54 

78 
47 

76 
55 

71 
47 

73 
39 

82 
46 

86 
54 

88 
60 

87 
62 

83 
64 

80 
52 

72 
41 

76 
48 

70 
51 

74 
54 

71 
56 

68 
56 

63 
38 

59 
41 

69 
52 

78 
59 

75 
43 

85 
54 

87 
63 

85 
63 

88 
57 

84 
63 

79 
52 

78 
52 

83 
58 

77. 
52. 

SHEPAUG  DAll 

MAX 
MIN 

70 
60 

72 
46 

74 
54 

71 
49 

68 
43 

76 
46 

80 
53 

83 
59 

84 
58 

84 
61 

82 
55 

70 
46 

71 
46 

72 
52 

66 
56 

74 
56 

75 
63 

67 
41 

65 
46 

68 
53 

68 
59 

74 
48 

78 
52 

82 
60 

85 
65 

85 
64 

85 
62 

82 

65 

78 
52 

78 
60 

75. 
54. 

STORRS 

HAX 
MIN 

65 
52 

74 
49 

77 
53 

66 
48 

73 
45 

82 
44 

85 
44 

88 
61 

86 
61 

82 
58 

68 
51 

70 
40 

74   65 
42  1  47 

74 
52 

76 
51 

70 
45 

66 
41 

58 
42 

72 

52 

74 
54 

70 
45 

82 
47 

85 
58 

87 
65 

87 
61 

76 

58 

70 
52 

77 
52 

78 
58 

75. 
50. 

WASHINGTON 

HAX 
HIN 

68 
60 

80 
44 

78 
48 

75 
40 

85 
45 

87 
54 

89 
57 

88 
57 

83 
50" 

75   73 
44   42 

76   71 
43  j  47 

72 
56 

78 
51 

71 
59 

68 
40 

65 
40 

69 
53 

78   76 
60  i  48 

\ 

85 
49 

88 
56 

90 
62 

89 
60 

85 
62 

80 
54 

80 
51 

83 
59 

78. 
51. 

WATERBDRT 

MAX 
MIN 

68 

61 

83 
47 

83 
60 

76 
52 

78 
49 

89 
50 

92 
57 

95 
61 

92 
65 

88 
67 

79  ;  77 
60   49 

78  1  68 
SO   55 

73 
59 

79 
61 

73 
60 

72 
45 

69 
49 

73 
55 

83  1  80  1  88 
61  :  50  i  57 

93 
63 

93 
69 

94 
59 

88 
65 

79 
58 

83 
56 

86 
63 

81. 
57. 

WATERBURY  CITY  HALL 

HAX 
HIN 

72 
62 

74 
58 

80 
64 

80 
53 

72 
48 

80 
50 

84 
60 

89 
61 

90 
65 

91 
67 

88   70 
66   52 

77 
55 

78 
56 

68 
58 

78 
64 

80 
65 

74 
48 

70 
51 

70 
56 

72  i  80 
62   53 

82 
57 

88 
67 

89 
70 

93 
67 

93 
68 

78 
58 

85 
57 

85 
67 

80.. 
59. 

WESTBROOK 

HAX 
HIN 

66 
53 

79 
41 

74 
49 

72 

51 

72 

37 

78 
41 

85 
49 

88 
54 

83 
54 

79 
57 

73  : 

60  I 

41 

71 

70 
57 

74 
58 

78 
63 

68 
45 

64 
54 

68 
54 

77   75 
58   42 

80 
45 

82 
54 

84 
64 

90 
57 

79 
58 

76 
52 

80 
47 

78 
S7 

76. 
51. < 

WIGWAM  RESERVOIR 

HAX 
HIN 

70 
64 

72 
58 

72 
60 

80 
54 

70 
50 

80 
46 

84 
54 

85 
57 

86 
54 

84  1  80  1  68 

62   56  .  46 

72 
47 

68 
52 

69 
56 

59 
65 

74 
58 

66 
40 

66 
56 

68 
55 

74   76 
62   63 

78 
50 

80 
58 

86 
66 

86 
57 

87 
56 

86 
52 

78 
50 

75 
51 

76. < 
55., 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

HAX 
MIN 

66 
52 

83 
47 

83 
57 

74 
49 

78 
45 

88 
49 

92 
54 

94 
58 

91 
60 

88 
61 

1 
74   77 
56   47 

78   68 
45   51 

76 
57 

79 
61 

73 
50 

70 
46 

59 
44 

75 
55 

82 
60 

78 
49 

89 
51 

93 
60 

93 
64 

92 
61 

84 
61 

77 
55 

83 
S3 

83 
58 

80.- 
53. < 

MAINE 

AUGDSTA  AIRPORT 

HAX 

HIN 

63 
S3 

77 
50 

75 
56 

72 
54 

72 
45 

77 
48 

85 
S4 

88 
61 

92 
63 

86 
62 

70   73 
46   43 

78 
46 

72 
53 

82 

51 

79 

53 

65 
48 

66 
47 

68 
46 

74 
48 

78 
56 

73 
47 

86 
55 

77 
57 

81 
57 

84 
57 

59 

54 

72 
54 

82 
51 

77 
60 

76. 
52.! 

BANGOR 

MAX 

MIN 

87 

78 

79 

76 

70 

76 

82 

88 

90 

91 

82   73 

78 

78 

81 

82 
55 

75 
57 

66 
47 

70 
48 

70 
48 

69 
SO 

74 
48 

80 
56 

83 
58 

78 
57 

83 
56 

86 
54 

72 
52 

82 
54 

80 
60 

78. < 

BAR  HARBOR 

MAX 
HIN 

60 
47 

78 
53 

78 
53 

71 
55 

69 
52 

71 
43 

75 
50 

86 
57 

85 
59 

84 
59 

75 
49 

72 
43 

72 
42 

09 
53 

75 
48 

74 
50 

73 
55 

66 
48 

67 
44 

63 
47 

50 

70 
50 

82 
50 

64 
52 

67 
53 

75 
50 

67 
49 

71 
50 

78 
54 

75 
57 

72. ( 
50.1 

BELFAST 

MAX 
HIN 

58 
52 

78 
52 

77 
51 

71 
56 

74 
45 

74 
40 

79 
47 

88 
59 

92 
60 

85 
55 

73 
57 

73 
36 

75 
42 

71 
53 

76 
47 

69 
48 

65 
55 

67 
48 

68 
47 

68 
43 

74 
53 

75 
47 

76 
S3 

69 
52 

77 
55 

88 
54 

76 
52 

74 
51 

80 
47 

80 
60 

75. « 
50. < 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

69 
59 

70 
53 

64 
50 

65 
46 

59 
42 

71 
42 

68 
48 

74 
57 

65 
54 

84 
53 

66 
36 

67 
31 

78 
48 

70 
S4 

78 
51 

81 
56 

62 
39 

54 
39 

70 
45 

72 
45 

63 
43 

65 
34 

66 
41 

57 
51 

68 
51 

66 
51 

56 
47 

65 
49 

76 
47 

69 
58 

67. S 
47.3 

CORINNA 

HAX 
HIN 

70 
55 

76 
50 

75 
50 

73 
54 

72 
43 

73 
38 

79 
49 

85 
57 

89 
53 

88 
63 

75 
S8 

73 
32 

77 
40 

73 

53 

80 
52 

79 
51 

72 
55 

65 

44 

68 
44 

74 
38 

73 
52 

75 
43 

79 
52 

70 
55 

80 
54 

81 
59 

75 
51 

71 
49 

80 
SO 

78 
56 

75.8 
50.0 

EASTPORT  WB  CITY 

HAX 
MIN 

54 
46 

76 
49 

61 
47 

64   69 
47  [  77 

63 
44 

70 
4S 

87 
49 

68 
47 

69 

47 

72 
47 

65 
42 

57   65 
45   47 

58 
46 

60 
46 

56 
46 

64 
45 

67 
46 

57 
47 

62 
46 

63 
47 

61 
SO 

54 
47 

59 
47 

71 
47 

56 
49 

68 
51 

76 
52 

65 
50 

64. < 

48. « 

EAST  WINTHHOP 

MAX 
HIN 

66 
56 

77 
50 

78 
52 

74   73 
56   44 

75 
46 

80 
52 

87 
56 

88 
62 

87 
61 

76 
60 

72 
40 

75   74 
45   S5 

78 
54 

77 
52 

74 
57 

66 
46 

68 
43 

72 
SO 

76   78 
56   46 

83 
54 

82 
59 

79 
58 

80 
60 

70 
56 

72 
54 

80 
50 

76 
62 

76.4 
53.1 

FARMINGTON 

HAX 
HIH 

68 
55 

76 
46 

74 
49 

71  i72 

SI   39 

79 
37 

83 
50 

87 
55 

92 
59 

89 
57 

69   73 

57   32 

79   75 
39   54 

83 

51 

82 
50 

74 
52 

64 
45 

65 
39 

76 
39 

79 
55 

77 
41 

85 
53 

85 
57 

84 
61 

84 
57 

78 
54 

70 
49 

80 
43 

77 
58 

77.7 
49.9 

FORT  KENT  ISE 

HAS 

HIH 

78 
60 

78 
54 

74 
SO 

74   65 
50   43 

78 
38 

69 
43 

70 
60 

69 
49 

79   75   71 
52   47   30 

83   80 
50   52 

80 

50 

84 
49 

80 
60 

68 
40 

75 
45 

73 
46 

73 
55 

63 
38 

71 
38 

71 
45 

77 
53 

74 
46 

64 
55 

69 
50 

80 
46 

74 
57 

74.0 
48.4 

GARDINER 

HAX 
HIH 

63 
55 

77 
49 

75 
54 

73 
56 

73 
44 

77 
44 

83 
SO 

89 
56 

91 
61 

84 
60 

71 
62 

74 
37 

76 
44 

74 
54 

79 
SO 

78 
SO 

67 
S2 

67 
46 

67 
40 

72 
47 

78 
54 

76 
45 

85 
53 

84 
58 

78 
55 

83 
53 

70 
54 

72 
53 

81 
48 

78 
60 

76.  S 

51, S 

See  refeience  notea  foUowing  StAtion  lodez. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Continued 


MEW   EWjLAMD 
JOKE   1950 


Slatjon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6   7 

8 

9 

10 

1 
11  ,  12   13  14 

IS  1  16 

17   18 

19  20  !  21  :  22  23  1  24 

25  26   27 

28  29 

30 

31 

1 

GREEKTILLS 

MAX 

MIR 

63 
49 

74 
48 

73 
51 

69 
49 

67 
38 

75'  77 
35   45 

81 
57 

87 
55 

84 
56 

63   72   78   69 

39   16   47   50 

79 
51 

79 
51 

60   63 

41,  42 

69 
43 

76   75   70 i  73   70 
36  47   39;  51   55 

83   77   56 
52   53  !  50 

64   78 
46   43 

73 
55 

72. 
47. 

aODLTOII  IIKPOIT 

MAX 
MIR 

L^ 

78 
53 

71 
53 

69 
48 

64 
42 

76   72 
41 1  48 

81 
58 

83 
54 

89 
55 

68,  69]  78   76 
34   32   48   54 

80 
53 

82 1  68   61   73 
57 1  42   41   45 

74   67   68   63   61 
44   51   39   42   53 

73   72   57   69 :  81 

53   52   48   49   48 

72 
59 

72. 
48. 

HOULTOII  1  US 

MAX 

MIR 

75 
58 

74 
53 

70 
52 

?? 

70 
44 

76l  75 
421  50 

82 
60 

84 

54 

88 
58 

83   69   78   77   82!  82 

53   34   47   53 j  53  1  58 

73   60 
55  41 

74 
48 

74   66   67   65   62 
44   51   40 1  40   50 

74   72   61   69   81 
52   54   48   49   49 

■    1 

73. 
49. 

JOKESBORO 

MAX 
MIN 

58 
49 

79 
50 

69 
50 

66 
53 

70 
41 

69,  78 
48   54 

79 
57 

85 
54 

761  74   701  72   67   74   68 
54 1  35  351  47   44   47 1  49 

59 
44 

67 
45 

69 
46 

57   65   70   70   68 

47   45   46 1  46   50 

65 ;  78   60 1  78 

49   48   49   48 

78 
54 

74 
52 

70. 
47. 

LCTISTOII 

MAX 

MID 

60 
53 

76 
51 

74 
60 

70 
54 

72 
49 

77 1  84 
48  j  55 

88 
58 

91 
62 

88 
63 

68!  ^1   ^6   70   78 
49  44  47   55  51 

77 
54 

64 
52 

65 
48 

66 
48 

70 
49 

78   72  !  86   80 
57   51   56   60 

78 1  81  !  59 1  70 
59   57   56  [  56 

80 
52 

76 
61 

74. 
53. 

MAO  I  SOU 

MAX 
MIH 

69 
55 

II 

76 
49 

73 
49 

71 
42 

78   82 
38   50 

87 
56 

91 
58 

90 
58 

70   73   79   74   79 
58   32'  40   50{  50 

78 

48 

71 
52 

64 
45 

66 
41 

74 
40 

79   74  i  84   77 
55  42  1  53 1  56 

1    1 

80   82 
56   57 

79 
54 

69   81 
50  45 

77 
58 

76. 
49. 

MILLIKOCKET 

MAX 
MIM 

68 

55 

75 
51 

74 
50 

72 
55 

67 
42 

78 1  78 
36'  51 

82 
60 

89 
53 

88 
57 

72 1  69   79 1  75 
59   34   43   52 

81 
52 

80 
53 

78   62 
50  j  43 

72 
50 

86 
42 

70   72  1  68 1  63 

S3   39  1  48   52 

72   76 
53  1  56 

74 
49 

67  ,  80 

49  1  43 

78 
58 

74. 
49. 

MILLIIIOCKET  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
57 

75 
53 

71 
51 

71 
52 

67 
42 

77  1  77 
37   52 

85 
56 

88 
54 

87 
59 

68   71   78  i  72 
39   34   45   54 

81 
54 

80 
55 

62   64 
45   44 

I? 

74 
43 

71   70  ]  66   65 
53   39  t  49   54 

j 

74   77   57 
55   58   51 

67   80 
51  I  45 

79 
58 

73. 
49. 

MILLIIIOCEET  DAH 

MAX 

MIN 

67 
57 

68 
52 

73 

46 

72 
41 

70 
42 

63   77 

341  42 

76 

82 
52 

81   88 

52   SO 

72   711  80 
30   40   50 

71 
49 

83 
48 

82   63 
54   39 

64 
43 

73 
38 

74   75   70 

48   34   42 

62 
50 

64   78   75   60   66 
52   49   50   49   43 

80 
55 

72. 
46. 

XORTB  BKIOGTON 

MAX 
MIN 

61 
55 

77 
46 

78)  72 

46]  56 

74 
43 

81  ;  83 
43,  51 

88 
59 

94 
59 

89 
64 

74 

57 

75   80   75 

40 1  43   57 

81 
49 

85 

52 

64 
50 

67 
46 

67 
39 

74   80  1  75   87 
45   57   47   50 

84 
62 

81   81   71 
60   61   55 

73   83 
54   48 

81 
60 

77. 
51. 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

69 
54 

76 
52 

76   72 
551  55 

68 
54 

77   79 

43   51 

86 
58 

90 
59 

% 

81 
61 

70 
38 

76 !  73  j  78 
41   46 [  50 

77 
53 

71 
56 

65   67 
46   46 

71   69   70   73 
45   54   46   53 

70 
55 

71 '  77   77 
54   56   51 

69   80 
51   48 

78 
59 

74. 
51. 

OLD  Town  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
55 

78 
49 

75 
49 

70 
SO 

70 
43 

78  i  80 

37  1  48 

88 
53 

91 
56 

88 
60 

70 
38 

72 
32 

79   72 
41   50 

84 
49 

78 
49 

63   65 

46   42 

69 
43 

73   74   76 
40  ]  52  ,  43 

76 
52 

70 
53 

75   83   57 

53   55  49 

70 
47 

80 
44 

78 
60 

75. 
47. 

PORTLAMD 

MAX 
MIX 

li 

82 
52 

81 
62 

74 
55 

73 
49 

75 
51 

81 
60 

92 
68 

90 
67 

81 
65 

77 
50 

72 
47 

74 
50 

69 
55 

76 
52 

74 
55 

71 
52 

72 
49 

66 
48 

71  i  81  1  72 
52   55  ,  53 

83 
54 

73 
56 

76   76   61 
54   57   57 

77 
58 

81 
55 

76 
57 

75. 
55. 

PORTLAKD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIH 

60 
54 

79 
48 

80 
57 

72 

51 

71 
44 

75 
41 

81 
51 

89 
59 

92 
60 

84 
62 

73 
48 

71 
37 

73 
42 

68 
51 

76 
45 

74 
48 

70 
49 

70 
43 

67 
39 

70  79   70 
46   54   52 

85 
49 

72 
55 

72   77  1  60 
54   52  ;  55 

75 
51 

81 
45 

76 
57 

74. 
50. 

PREKTISS 

MAX 
■IM 

67 
51 

74 
48 

71 
51 

68 
S3 

65 
39 

75 
40 

75 
47 

83 
56 

83 
47 

87 
59 

68 
52 

68 
29 

74   73 
46  1  47 

79 
46 

79 
52 

67 
46 

65 
44 

67 
47 

71   67  i  68 
40  1  47   37 

66 
46 

60 
48 

79   73  1  64 
47   52  I  44 

64 
45 

80 
46 

74 
55 

71. 
46. 

PRESqUE  ISLE 

MAX 
MIN 

70 
59 

71 
53 

^5? 

70 
53 

65 
42 

74  1  75 
42   49 

76 
63 

73 
54 

86 
53 

72 
55 

66  1  78  i  76 
32   46   54 

78 
52 

81 
55 

81 
52 

67 
38 

75 
45 

77   72  !  66   66 
44   52   34   43 

69 

53 

72  '  68   65 
51   50   46 

65 
48 

78 
48 

71 
58 

72.' 
49. 

RIPOGDIDS  DAM 

MAX 
MIX 

65 
57 

64 
51 

70 
49 

70 
51 

69 
44 

64  1  79 
40  44 

76 
53 

79 
57 

82  '   85 
57   63 

68   70   80 
36   43   50 

69 

51 

81 
55 

81   61 
54   43 

62 
43 

72   76  1  75 

42  1  45   39 

67 
42 

63 
50 

83   82  1  78 
52   51   50 

56  '•   64 
49  ;  46 

80 
50 

72.' 
48.1 

ROCELAXD 

MAX 

MIH 

58 
52 

79 
SO 

70 
51 

69 
56 

71 
41 

75   79 

43  1  51 

90 
55 

90 
57 

80   74 

59  1  57 

71   75   69 
37   44  ,  54 

78 
50 

71 
48 

66   68 
56   47 

67 
43 

69  1  75  1  72 
47   53  i  51 

82 
53 

69 
55 

66   78 
54   53 

63 
52 

74 
54 

81 
48 

75 
58 

73.. 
51. ( 

RUIIFORD  3  SW 

MAX 
MIH 

64 
50 

75 
46 

72 
50 

70 
40 

70 
40 

80  I  83 

37]  49 

85 
58 

90 
58 

87  :  65 

57  i  37 

l\ 

80 
38 

74 
53 

78 
49 

81 
49 

64   63 
46   40 

64 
37 

76   77   71 
40   44   44 

85 
46 

81 
59 

86   83 

57  1  55 

59 
55 

70 
46 

79 
44 

76 
55 

75. < 
47.1 

RUMFORD  ISSE 

MAX 

MIH 

63 
51 

78 
48 

74 
52 

72 
52 

72 
45 

81 
40 

85 
50 

87 
58 

93 
61 

88 
59 

67 
43 

75 
37 

80 
41 

75 
55 

80  81 
52   53 

65   65 
47   44 

65 
41 

75   79  ,  74 
42  ]  55  i  41 

88 
51 

85 
61 

89 
64 

85   67 
60   56 

73 
51 

79 
47 

78 
59 

77.: 

50.. 

DUITT 

MAX 

MIM 

64 
SO 

75 
SO 

74 
50 

71 
55 

70 
47 

76 
45 

81 
56 

87 
65 

90 
61 

87 
69 

72 
59 

71 
37 

78 
46 

74 
55 

80   79 
50   52 

68 
52 

65 
44 

68 
48 

74   75   74 
49   54   44 

1 

84 
53 

73 
55 

78 
58 

80 
65 

77 
52 

69 
51 

80 
46 

77 
60 

75.' 
52. ( 

WmSLOW 

MAX 
MIH 

70 
56 

69 

51 

78 
55 

75 
56 

73 
47 

73 
41 

79 
51 

85 
58 

88 
63 

92 
62 

88 
62 

70   74 
38   45 

79 
54 

74   73 
52   53 

82 
53 

68 
48 

66 
44 

69   72 

47  !  49 

I? 

75 

55 

82 
56 

73 
57 

81   68 
59   54 

59 
51 

72 
51 

83 
60 

75. < 
52.5 

lOODLAKD 

MAX 
MIH 

68 
53 

69 
53 

77 
50 

75 
46 

73 
43 

69  1  77 
39  48 

81 
60 

88 
58 

90 
54 

90 
48 

81 
32 

71 
44 

79 
50 

76   81 
49   50 

79 
54 

65 
51 

62 
42 

71 
47 

70 
49 

65 
45 

71 
SO 

68 
53 

70 
SO 

76   76 
51   49 

61 
49 

73 
45 

83 
58 

74.5 
49.  C 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIH 

76 
58 

69 
45 

79 
49 

77 
49 

57 
45 

71   82 
41   43 

91 

56 

92 

52 

90 

57 

82 
54 

70 
36 

1        i 
75  1  78  1  70  i  85 
40  '  45  '  48   56 

83 
57 

67 
44 

68 
35 

59 

39 

78 
54 

75 
38 

78 
49 

89 
58 

86 
68 

79   90 

58  1  63 

86 
52 

77 

47 

80 
55 

78.  C 
49.7 

AMHERST 

MAX 

MIH 

69 
59 

78 
47 

79   70 
59  1  S3 

76 
45 

84   89 
46   S3 

90 
60 

90 
61 

85 
63 

73 
57 

74  :  78   70 
42   49   53 

78   79 
53  ,  54 

68 
43 

69 
42 

60 
41 

76 
53 

79   75 

62  ,47 

89 
53 

90 
62 

89 
65 

91   86 
61  j  63 

77 
55 

82 
52 

85 
63 

79.3 
53.9 

BILLZRICA 

MAX 

MIH 

71 
54 

80 
45 

82  i  72 
54  j  55 

78 
48 

85 
50 

90 
52 

92 
58 

91 
58 

89 
60 

74 
61 

76   82 
37   45 

78 
47 

82 
53 

83 
49 

75 
51 

72 
38 

64 
38 

80 
48 

80   74 
59   52 

90 
50 

91 

59 

85 
56 

82 
55 

77 
57 

76 
51 

86 
48 

84 
59 

80.7 
51.6 

BIRCH  BILL  DAM 

MAX 
MIH 

78 
60 

75 
46 

75  1  75 
49  j  54 

71 
39 

80  1  86 
37  1  47 

IS 

90 
53 

88 
57 

68 
53 

70   76 
35   45 

75 
49 

81 
46 

80 
54 

74 
60 

66 
39 

65 
34 

76 
49 

74   74 
59   40 

84 
48 

II 

84 
61 

86 
49 

87 
59 

78 
51 

80 
46 

82 
60 

78.3 
49.6 

BLUE  HILL 

MAX 

MIH 

67 
58 

79 
51 

81 
59 

68 
52 

75 
45 

82   88 
53   60 

91 
65 

90 
65 

84 
61 

73 
60 

73   76 
46   50 

74 
50 

77   78 
56  j  56 

72 
54 

68 
41 

60 
48 

75 
52 

77 
56 

73 
52 

87 
55 

88 
64 

82 
54 

76 
65 

70 
57 

74 
55 

82 
58 

80 
59 

77.3 
55.2 

BOSTOM  WB  AIRPORT 

MAX 

MIH 

72 
57 

81 
56 

83  '  72 
64  ;  55 

77 
53 

84  i  84 
56  1  65 

93 
70 

93 
70 

87   76 

66  1  57 

77   79 
52   55 

73 
55 

76   79   76 
61  ,  58   52 

73 
50 

64 
53 

78 
56 

81   75 
61   57 

1 

90 
60 

90 
59 

80 
59 

78   73 
59   60 

78   83 
60  j  63 

77 
62 

79.4 
58,7 

BHocrron 

MAX 

MIR 

74 
59 

81 
52 

82  1  76 
52   55 

78 
44 

83   93 
51   54 

95 
63 

93 
64 

88  !  77 
64  1  64 

76   76   73 
41   47   50 

84   80   76   73 

57   52   58   43 

70 
46 

75  1  80  1  78  1  86 
52  1  57   52  j  52 

87 
61 

89   88   79 
57  1  61  j  57 

78  ;  84 
57   54 

84 
61 

81.2 
54.6 

CHESTITOT  HILL 

MAX 
MIH 

75 

78 

82  ,  82 

83 

84   88 

90 

96 

91   85 

75   78  ;  76   80  1  80   79   70 

70 

78   79 

80 

88 

89 

88 

78 

75 

75   84 

81 

85.8 

CLmTOR 

MAX 

MIH 

69 
58 

76 
50 

76  i  67 
59   57 

71 
47 

80  \   82 
52  ,  62 

85 
62 

85 
65 

84  j  71   70   75   71 

63  '59   43   50  1  52 

75   75  '  74   67 
54   55   54   43 

60 
46 

74   76 
52  ;  59 

70 

48 

81 

57 

84 
65 

85 
62 

83 
60 

75 

58 

72   78 
54   56 

80 
60 

75,7 
55.4 

COHASSET 

MAX 

MIH 

72 
57 

'^\ 

78  >  83 
57   61 

70 
44 

74  i  84 
49  ,  54 

81 
62 

92 
64 

90   85   74   71   78 

62  1  62   49  1  48   50 

75 
54 

74 
52 

81 
55 

75 
47 

70  1  62  1  77 
47   51   55 

77 
53 

71 
54 

87 
59 

87 
54 

69 
56 

74 
59 

73  \  75 
57  1  55 

83 
59 

77.1 
54.6 

EAST  WAREBAM 

MAX 
MIN 

71 
56 

71 
51 

81  1  76 
56  1  58 

70 
47 

72  ,  76 
50  '  54 

86 
60 

88 
59 

79  i  78 
59   62 

76  1  71  i  70 

45  !  54  j  53 

72 
56 

79 
51 

79 
61 

77 
44 

72  1  68   71 
45   52   58 

79   71 
SO   55 

76 
60 

78 
56 

80 
59 

79 
58 

76   76 
56   54 

81 
59 

76.0 

54.6 

EDGARTOWR 

MAX 
MIM 

67 
54 

71 
51 

75   67 
54  1  52 

62 
44 

70   70 
44   54 

83 
56 

82 
58 

73!  71 
56  1  54 

78 
53 

68   68 
48   49 

67 
55 

75 
49 

78   77 
54   46 

65 
49 

61 
52 

68 
55 

71 
52 

78 
52 

72 
58 

74 
59 

78 
59 

75 
56 

68 
59 

75  [77 
55   61 

72.1 
53.3 

FALL  RIVER 

MAX 
MIH 

71 
59 

75 
58 

81  \   67 
63  >  52 

74 
48 

80  i  88 
51  1  57 

90 
66 

86 
65 

80   77 
62   61 

71 
49 

72   71 
54   53 

77   76 

58  |55 

75   70 
53  146 

i 

63 
SO 

72 
51 

78 
58 

73 
52 

80 
57 

83 
64 

83 
59 

83 
63 

70 
58 

76 
57 

82   81 
60   62 

76.8 
56.7 

yiTCHBURG 

MAX 
MIN 

79 
60 

76 
51 

78   80 
52  '  56 

70 
47 

75  '84 
SO  1  58 

88 
64 

91 
67 

91   90 
54   58 

73 
43 

75   77 
52   50 

75 
52 

81 
55 

81   73 
60   40 

71 
42 

63 
47 

78  177 
59   46 

76 
57 

90 
65 

89 
63 

90 
64 

90 
61 

79 
55 

77  ;82 
57   60 

80.0 
54.8 

TRAM  IRGHAM 

MAX 
MIH 

79 
58 

70 
52 

82 
58 

72 
60 

73 
45 

78 
47 

87 
54 

93 
62 

94 
65 

94 
63 

89 
62 

77 
46 

77 
48 

81 
49 

78 
58 

83 
60. 

S3 
58 

74 
44 

72 
42 

63 
S3 

81 
59 

81 
47 

11 

91 
61 

93 
60 

91 
60 

86 
60 

74 
58 

78 
56 

86 
60 

81.3 
54.9 

i  cate6  foUovring  StAUoQ  Index. 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  19S0 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

' 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•i 

HAVERHILL 

MAX 
HIN 

71 
56 

82 
50 

82 
57 

76 
58 

78 
45 

86 
46 

89 
57 

92 
63 

92 
65 

89 
63 

78 
63 

78 
42 

82 
48 

77 
51 

84 
55 

83 
54 

77 
58 

72 
43 

64 
43 

79 
50 

82 
60 

78 
49 

92 
54 

91 
64 

85 
55 

80 
60 

79 
57 

80 
55 

86 
54 

85 
61 

81. 
54. 

BOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

77 
58 

66 
46 

78 
49 

75 
51 

63 
49 

73 
42 

82 
47 

87 
55 

89 
56 

90 
57 

85 
54 

70 
38 

74 
41 

79 
46 

72 
50 

80 
52 

82 
58 

66 
45 

67 
38 

60 
44 

78 
56 

77 
41 

79 
45 

88 
56 

90 
64 

85 
57 

89 
58 

84 
54 

75 
49 

82 
54 

78. 
SO. 

EYANNIS  1  E 

MAX 

MIN 

70 
57 

77 
53 

72 
58 

67 
54 

70 
46 

69 
55 

85 
55 

84 
64 

77 
60 

73 
60 

75 
65 

68 
47 

68 
54 

68 
56 

74 
54 

73 
53 

78 
64 

71 
47 

63 
46 

68 
53 

77 
55 

71 
54 

75 
58 

78 
56 

74 
60 

78 
55 

78 
55 

76 
64 

73. 
55. 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

72 
51 

80 
46 

80 
49 

77 
50 

74 
36 

86 
42 

90 
50 

90 
54 

93 
58 

88 
58 

78 
54 

75 
40 

80 
42 

70 
46 

76 
53 

79 
54 

76 
60 

67 
41 

66 
38 

76 
51 

78 
60 

79 
43 

90 
48 

92 
62 

92 
62 

94 
57 

90 
60 

78 
54 

83 
48 

84 
58 

81. 
50. 

LAKE  COCHITUATE 

MAX 

MIN 

75 
58 

70 
58 

80 
52 

81 
58 

70 
40 

76 
42 

85 
51 

89 
55 

91 
58 

91 
63 

87 
61 

76 
40 

74 
43 

79 
45 

75 
53 

80 
47 

80 
57 

76 
41 

71 
39 

63 
52 

79 
59 

80 
44 

75 
49 

88 
59 

90 
59 

87 
57 

82 
59 

73 
53 

78 
51 

83 
59 

79. 
52. 

LAWRENCE 

MAX 
HIN 

67 
58 

80 

51 

81 
61 

72 
57 

78 
47 

85 
48 

88 
58 

91 
59 

90 
65 

86 
65 

73 
64 

75 
47 

78 
49 

75 
51 

81 
57 

SO 
55 

74 
56 

70 
45 

65 
45 

78 
53 

79 
60 

75 
55 

89 
55 

88 
64 

89 
57 

81 
63 

76 
59 

77 
58 

82 
56 

83 
64 

79. 
56. 

LOWELL 

MAX 

HIN 

76 
60 

83 
50 

84 
58 

81 
56 

78 
47 

88 
48 

92 
60 

93 
62 

95 
65 

94 
64 

80 
62 

78 
46 

85 
49 

80 
50 

84 
55 

86 
54 

82 
60 

73 
44 

72 
45 

82 
52 

82 
60 

81 
51 

92 
55 

91 
64 

90 
57 

92 

65 

83 
59 

77 
56 

86 
55 

86 
62 

84. 
55. 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

70 
58 

76 
54 

78 
60 

70 
60 

74 
48 

80 
50 

82 
62 

86 
64 

86 
68 

84 
68 

78 
64 

74 
46 

78 
54 

74 
56 

78 
62 

80 
56 

74 
54 

70 
46 

64 
48 

74 
54 

78 
64 

72 
52 

84 
56 

86 
68 

80 
60 

76 
62 

76 
60 

76 
58 

82 
60 

80 
66 

77. 
57. 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
54 

72 
52 

65 
54 

60 
51 

68 
45 

63 
48 

79 
55 

73 
57 

68 
57 

69 
59 

74 
58 

62 

50 

63 

50 

64 
53 

71 
53 

67 
51 

71 
55 

63 
51 

61 
52 

63 
S3 

69 
59 

67 
55 

68 
56 

69 
59 

70 
61 

78 
55 

66 
56 

72 
57 

70 
57 

73 
60 

68. 
54. 

NEW  BEDFORD 

MAX 
HIN 

67 
59 

78 
54 

71 
58 

63 
55 

71 
51 

72 
53 

82 
58 

89 
62 

83 
61 

73 
60 

75 
51 

52 

68 

64 
55 

72 
58 

74 
56 

75 
55 

68 
50 

60 
53 

69 
55 

77 
59 

71 
56 

74 
56 

77 
63 

77 
62 

84 
60 

76 
58 

74 
59 

80 
60 

76 
64 

73. 
57. 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
49 

75 
46 

72 
53 

64 
44 

69 
43 

79 

43 

84 
51 

85 
55 

85 
56 

82 
61 

65 
46 

68 
39 

73 

42 

64 
49 

74 
52 

75 
56 

66 
43 

61 
39 

55 
37 

73 
49 

73 
49 

71 

45 

83 
49 

85 
61 

81 
64 

85 
58 

83 
55 

71 
52 

79 
48 

79 
57 

74. 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

75 
56 

81 
53 

80 
59 

79 
54 

72 
47 

82 

51 

85 
58 

92 
61 

90 
64 

86 
61 

76 
63 

70 
45 

76 
49 

78 
50 

74 
58 

80 
52 

78 
59 

73 
43 

71 
46 

76 
51 

79 
58 

79 
48 

85 
54 

89 
62 

86 
55 

76 
59 

11 

78 
57 

84 
56 

81 
61 

79. 
54. 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 

MIN 

67 
55 

79 
54 

82 
59 

71 
60 

74 
49 

75 
54 

81 
63 

90 
64 

89 
64 

81 
61 

75 
60 

70 
47 

75 
54 

70 
54 

75 
57 

74 
57 

76 
56 

70 
45 

67 
47 

68 
54 

80 
54 

70 
54 

84 
54 

91 
58 

70 
54 

70 
56 

70 
56 

75 
59 

81 
57 

79 
59 

76. 

55. 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

72 
58 

75 
,54 

68 
58 

59 
54 

67 
52 

74 
54 

78 
58 

82 
61 

79 
61 

74 
61 

79 
57 

66 
50 

68 
54 

68 
50 

71 
56 

74 
52 

74 
52 

69 
49 

60 
50 

69 
52 

74 
58 

68 
54 

72 
56 

74 
64 

66 
56 

69 
60 

68 
58 

72 
58 

76 
58 

76 
62 

71. 
55. 

SHELBURNE  PALLS 

MAX 
MIN 

75 
58 

67 
47 

77 
49 

77 
53 

65 
39 

72 
43 

83 
51 

88 
56 

87 
63 

91 
64 

85 
56 

77 
40 

74 
42 

76 
45 

66 
50 

77 
53 

78 
57 

65 
36 

66 
40 

60 
44 

74 
51 

75 
47 

75 
50 

88 
55 

88 
62 

83 
58 

89 
62 

78 
54 

73 
50 

78 
55 

76. 
51. 

STOCKBRIDGE 

MAX 
HIN 

67 
49 

74 
45 

73 
52 

68 
48 

69 
41 

79 
41 

82 
48 

83 
52 

84 
54 

80 
61 

66 
53 

68 
40 

73 
43 

63 
52 

72 
54 

74 
56 

67 
50 

62 
42 

56 
36 

71 
52 

73 
53 

70 
41 

81 
47 

83 
61 

82 
66 

83 
55 

82 
62 

71 
53 

76 
47 

78 
58 

73. 
50. 

SWAMPSCOTT 

MAX 

HIN 

65 
53 

76 
50 

76 
57 

66 
56 

73 
47 

69 
49 

80 
56 

86 
61 

81 
63 

76 
59 

75 
59 

65 

47 

66 
49 

66 
51 

69 
54 

69 
53 

73 
56 

70 
45 

62 
47 

69 
49 

75 
52 

71 
49 

83 
53 

84 
59 

75 
55 

73 
56 

66 
55 

76 
56 

75 
56 

75 
59 

72. 
53. 

TAUNTON 

MAX 

HIN 

72 
60 

80 
51 

79 
56 

71 
53 

75 
41 

81 
45 

88 
52 

92 
57 

87 
60 

82 
62 

76 
62 

72 
41 

73 
48 

72 
47 

79 
58 

78 
47 

74 
57 

71 
43 

72 
41 

72 
53 

78 
59 

78 
45 

81 
51 

84 
61 

86 
58 

82 
57 

82 
59 

76 
54 

81 
49 

82 
60 

78. 
52. 

TULLT  DAM 

HAX 
HIN 

77 
62 

78 
47 

78 
47 

72 
51 

77 
37 

85 
38 

89 
47 

89 
54 

91 
56 

91 
56 

76 
53 

75 
36 

77 
39 

77 
45 

80 
47 

80 
47 

76 
61 

70 
39 

67 
35 

78 
49 

77 
60 

77 
40 

87 
49 

87 
59 

90 
67 

91 
53 

91 
60 

74 
52 

81 
52 

83 
59 

80. 
49. 

TURNERS  FALLS 

HAX 
HIN 

73 
51 

80 
43 

82 
52 

78 
53 

75 
40 

85 
42 

90 
52 

91 
55 

92 
56 

90 
59 

79 
56 

75 
39 

79 
43 

75 
48 

80 
51 

82 
SO 

71 
60 

70 
43 

68 
38 

77 
49 

80 
60 

78 
44 

92 
51 

90 
59 

90 
65 

90 
56 

89 
63 

77 
54 

83 
49 

84 
59 

81. 
51. 

WALPOLE 

HAX 
HIN 

70 
60 

78 
49 

82 
54 

70 
55 

74 
39 

83 
43 

88 
52 

91 
57 

90 
60 

86 
61 

73 
61 

73 
39 

78 
44 

76 
48 

80 
57 

79 
47 

74 
53 

69 
38 

62 
37 

78 
52 

78 
59 

75 
45 

90 
51 

90 

61 

87 
57 

79 
59 

73 
59 

74 
50 

83 
49 

83 
59 

78. 
51. 

WESTFIELD  2  NE 

HAX 

HIN 

67 
52 

81 
47 

81 
57 

68 
44 

75 
40 

85 
43 

90 
54 

91 
59 

92 
59 

86 
61 

70 
54 

75 
41 

80 
45 

70 
48 

79 
56 

80 
55 

68 
48 

67 
42 

59 
38 

76 
55 

79 
58 

78 
48 

90 
50 

92 
61 

92 
68 

95 
59 

83 
62 

74 
56 

82 
51 

85 
62 

79. 
52. 

WESTON  2  NW 

HAX 

HIN 

71 
60 

79 
49 

81 
55 

80 
54 

79 
43 

83 
46 

88 
55 

90 
60 

90 
63 

88 
61 

80 
59 

75 
38 

80 
46 

74 
46 

81 
47 

70 
58 

81 
50 

69 
54 

71 
41 

79 
50 

80 
57 

80 
45 

89 
51 

90 
61 

87 
60 

86 
59 

79 
59 

78 
51 

85 
53 

87 
59 

81. 
S3. 

WESTOVER  FIELD 

HAX 
HIN 

69 
55 

80 
48 

79 
58 

67 
53 

75 

47 

84 
42 

89 
57 

90 
58 

91 
60 

86 
64 

75 
55 

74 
43 

77 
51 

71 
54 

75 
56 

80 
53 

70 
50 

68 
47 

62 
41 

75 
51 

79 
59 

75 
49 

89 
54 

90 
59 

89 
64 

91 
60 

82 
63 

75 
56 

82 
53 

82 
62 

79. 
54. 

WILLARD  BROOK  STA  FOREST 

HAX 
MIN 

76 
65 

77 
49 

78 
52 

77 
54 

75 
39 

84 
47 

89 
58 

90 

62 

91 
66 

90 
64 

76 

57 

78 
38 

79 

48 

79 
51 

80 

48 

81 
59 

78 
60 

70 

38 

68 

37 

79 
50 

78 
60 

78 
40 

87 
53 

87 
66 

88 
68 

88 
61 

80 
56 

74 
53 

82 
56 

82 
56 

80. 
53.' 

WORCESTER  AIRPORT 

MAX 

MIN 

65 
53 

76 
51 

77 
59 

65 
47 

74 
44 

83 
SO 

86 
59 

88 
64 

90 
64 

85 
60 

69 
50 

71 
48 

77 
50 

73 

51 

78 
55 

80 
56 

68 
46 

66 

40 

59 
49 

76 
52 

75 
54 

72 
49 

86 
56 

90 
62 

87 
65 

87 
63 

75 
58 

72 
54 

82 
56 

82 
58 

77. 
54. 

WORCESTER  1 

HAX 
HIN 

67 
59 

76 
47 

80 
52 

67 
54 

72 
41 

82 
44 

86 
60 

88 
61 

88 
60 

85 
60 

72 
58 

70 
43 

77 
49 

74 
47 

78 
55 

78 
50 

71 
58 

67 
38 

62 
40 

76 
52 

77 
59 

76 
45 

85 
53 

88 
63 

86 
65 

85 
66 

77 
60 

73 
55 

81 
54 

83 
60 

77. ( 
53. 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

MAX 

MIN 

64 
50 

73 
48 

68 
52 

65 
47 

68 
46 

79 
50 

84 
54 

83 
63 

87 
55 

82 
62 

64 
47 

70 
32 

76 
43 

74 
54 

77 
45 

78 
47 

67 
44 

64 

41 

62 
36 

76 
44 

74 
59 

70 
38 

84 
54 

83 
64 

85 
60 

85 
57 

62 
55 

72 
52 

77 
49 

77 
57 

74.! 
50. S 

BERLIN 

MAX 
MIN 

71 
57 

65 
43 

73 
53 

71 
54 

66 
47 

68 
36 

78 
47 

84 
58 

86 
57 

90 
58 

87 
56 

62 
33 

70 
37 

80 
51 

74 
52 

82 
50 

83 
58 

65 
40 

60 
35 

65 
39 

76 
52 

75 
40 

70 
52 

85 
61 

81 
65 

88 
53 

87 
56 

66 
54 

70 
47 

79 
57 

75.! 
49.1 

BETHLEHEM 

HAX 

HIN 

73 
60 

73 
42 

75 
56 

67 
50 

68 
45 

77 
44 

83 
55 

83 
65 

88 
60 

83 
63 

74 
53 

70 
36 

77 
46 

•n 

55 

78 
52 

79 
55 

70 
42 

61 
38 

63 
40 

76 
46 

74 
60 

72 
39 

84 
56 

84 
66 

86 
63 

83 
55 

78 
63 

68 
53 

78 
56 

77 
57 

76. ( 
52.4 

BLACKWATER  DAM 

HAX 

HIN 

73 
58 

76 
47 

76 
58 

68 
55 

72 
37 

83 
40 

86 
51 

88 
58 

90 
58 

89 
60 

75 
58 

72 

37 

78 
42 

77 
52 

79 
46 

79 
50 

79 
52 

68 
45 

67 
37 

77 
45 

77 
62 

76 
44 

85 
50 

89 
61 

89 
65 

89 
56 

83 
59 

74 
54 

79 
49 

80 
59 

79.1 
51.: 

CONCORD  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

68 
53 

79 
42 

80 
56 

71 
49 

75 
42 

85 
41 

89 
49 

91 
58 

93 
58 

89 
60 

70 
45 

75 
37 

80 
41 

76 
51 

82 
45 

81 
52 

73 
50 

69 
44 

64 
36 

80 
46 

81 
57 

76 
45 

90 
53 

87 
63 

91 
60 

88 
56 

80 
59 

76 
52 

83 
47 

84 
62 

80. S 
50.3 

DURHAM 

HAX 
HIN 

66 
55 

80 
47 

It 

77 
60 

77 
43 

85 
43 

86 
53 

92 
63 

94 
63 

92 
61 

76 
62 

77 
39 

80 
43 

75 
51 

82 
49 

80 
50 

75 
58 

71 
44 

68 
39 

77 
49 

81 
60 

79 
46 

92 
54 

90 
63 

81 
57 

80 
55 

76 
57 

78 
55 

85 
49 

82 
61 

80.4 
52.8 

EAST  DEERING 

HAX 
HIN 

72 
60 

77 
47 

76 
62 

73 
55 

72 
37 

81 
40 

85 
S3 

88 
57 

89 
59 

86 
63 

73 
58 

72 
36 

77 
44 

73 
51 

77 
45 

78 
53 

73 
57 

67 
43 

64 
38 

76 
49 

77 
63 

73 
41 

87 
53 

84 
54 

87 
66 

87 
56 

88 
61 

75 
53 

79 
51 

83 
61 

78.3 
52,  S 

FIRST  CONN  LAKE 

HAX 

MIN 

73 
56 

65 
45 

69 
47 

66 
51 

62 
41 

62 

40 

74 
46 

78 
52 

79 
55 

83 
57 

77 
51 

57 
29 

65 
40 

74 
47 

67 
52 

76 
54 

75 
56 

62 
36 

57 
37 

64 
39 

72 
44 

70 
34 

66 
39 

79 
51 

75 
60 

83 
53 

79 
54 

65 
50 

64 

47 

75 
52 

70.4 
47.2 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

73 
60 

78 
42 

79 
52 

70 
51 

69 
39 

80 
41 

89 
49 

90 
56 

93 

54 

90 
58 

76 
51 

74 
36 

81 
42 

78 
53 

83 
49 

86 
52 

78 
54 

68 
45 

68 
38 

80 
46 

80 
62 

76 
42 

90 
50 

90 
62 

90 
58 

89 
55 

81 
59 

75 
50 

84 
47 

82 
60 

80.7 
50.4 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 

HIN 

72 

59 

77 
43 

78 
51 

70 
55 

70 
40 

84 
40 

90 
49 

89 
55 

93 
56 

93 
58 

85 
52 

75 
34 

82 
39 

75 
52 

82 
47 

82 
52 

80 
58 

68 
46 

67 
38 

80 
45 

80 
62 

80 
42 

90 
50 

90 
62 

90 
66 

90 
56 

90 
60 

74 
49 

82 
46 

82 
60 

81.3 
50.7 

GLENCLIFF  2  NW 

MAX 

MIN 

67 
54 

70 
41 

65 
52 

60 
48 

66 
40 

71 
42 

79 
53 

80 
65 

83 
57. 

79 
58 

71 
52 

65 
33 

72 
43 

69 
52 

71 
48 

74 
50 

68 
42 

59 
39 

59 
37 

71 
46 

69 
57 

72 
47 

79 
54 

81 
65 

85 
63 

79 
54 

75 
50 

67 
54 

75 
48 

74 
SO 

71.8 
49.8 

S«e  reference  note*  ioUovring  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Continued 

i-> 

'r^i 

J-i  J. 

X 

XJXv 

±1.     J 

L_fXL. 

c^x 

<_IX 

IXJk 

J 

NEW  EHGLAND 
JUNE  1950 

StaUon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

* 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14   15  1  16   17 

18  i  19 

20 

!  21  i  22 

23 

24 

25  j  26  27 

28 

29  1  30 

31 

■S 

BAD  OVER 

MAX 

KIR 

67 
52 

75 
47 

67 
54 

66 
53 

70 
39 

80 
43 

85 
50 

85 
57 

88 
57 

84 
64 

64 

55 

71 
37 

76 
42 

73   79   79!  67 
55   49   S3   48 

65:  64 
43   38 

77 
4S 

1 

76   72 
61   41 

86 
52 

84 

65 

1    1 

87   85   75 
66   55   63 

73 
57 

77 
49 

79 
59 

75.! 
51. E 

EKEME  1  S 

MAX 
MIM 

75 
64 

79 
47 

79 
50 

74 
54 

76 
36 

84 
39 

90 
48 

90 
53 

90 
53 

86 
60 

78 
56 

75 
37 

79 
40 

76  81   80   72 
48   52   50   60 

71   69 
39   37 

79 
50 

79   75 
62   43 

88 
SO 

86 
60 

91   90   83 
69   56   64 

77 
51 

82 
48 

84 
60 

80. ( 
51.! 

1,/tintPORT  1 

MAX 
HI* 

67 
58 

77 
48 

74 
58 

70 
56 

73 
47 

83 
47 

88 
54 

88 
62 

91 
61 

86 
65 

77 
59 

74 
42 

80 
48 

77   82   82   69 

53   53   56   61 

67   68 
46   43 

82 
SO 

79   76 
58   48 

89 
55 

861  89   90   66   74 

69   64   63   591  55 

83 
54 

84 
601 

79. ( 
55. 

l.KBAMOII  AIRPORT 

MAX 

iiiir 

68 

47 

78 
44 

70 
50 

67 
42 

73 
35 

83 
40 

88 
48 

88 
58 

91 
56 

83 
60 

68 
40 

73 
33 

79 
39 

76   82   81   71 
53   46;  49   44 

67   64 
39   34 

80 
46 

81 1  75 
45   38 

88 
50 

85   88   88!  76 
64   58   56   57 

1  75 
I  49 

79 
46 

81 ! 

56 

78.  i 

47.4 

■ADC HESTER 

MAX 

MID 

68 
53 

72 
50 

76 
56 

66 
52 

72 
46 

79 
42 

83 
52 

86 
58 

87 
60 

84 
60 

66 
52 

72 
42 

75 
46 

72'  781  78   69 
52;  50   54   50 

65 
46 

64 
44 

75 
54 

76   73 
60   48 

84 
54 

84 
64 

86   79   75 
62   60   62 

73 
,  56 

78 
54 

80 
62 

75. S 
53.4 

■OOITT  WASHIIIGTOH  WB 

MAX 
MIR 

49 
34 

47 
33 

48 
41 

46 
28 

40 
27 

53 
35 

58 
42 

57 
48 

63 
50 

59 
45 

46 
23 

44 
23 

52 
36 

54'  54 
411  42 

55 
44 

49 
23 

32 
21 

39 
29 

49 
32 

50  44 
29 1  26 

55 
39 

60 
53 

61   64   54 
48   46  41 

1 
41 
36 

53 

41 

55 
44 

51. C 
36.7 

MSHOA  3  R 

MAX 

MIR 

72 
59 

79 
44 

81 
52 

71 
60 

76 
39 

85 
38 

90 
46 

91 
56 

92 
57 

89 
60 

74 
62 

76 
35 

81 
43 

78 
50 

84 
47 

83 
50 

74 
57 

70 
41 

66 
37 

82 
44 

80;  77 
55   46 

80 
51 

90 
56 

90   89   80 
59   55   60 

78 
53 

83 
49 

86 
58 

80.  S 
50. e 

HEW  LOHDOM 

MAX 

MIR 

64 

47 

72 
45 

69 
56 

64 
46 

4l 

78 
50 

82 
58 

83 
62 

85 
62 

82 
63 

63 
45 

69 
42 

74 
48 

71 
50 

76 
51 

77 
55 

67 
44 

63 
41 

63 
44 

75 
49 

73   71 
S3   45 

83 
53 

83 
63 

83   83   68 
63   63  ;  57 

70 
50 

76 
54 

77 
56 

73.7 
51. S 

PBTERBORO   2S 

MAX 

MIR 

71 
62 

77 
49 

76 
56 

72 
55 

75 
42 

82 

49 

87 
59 

87 
61 

88 
62 

86 
60 

71 
55 

72 
40 

78 
46 

74 
SO 

80 
51 

81 
55 

73 
50 

68 
38 

64 

40 

79 
52 

77   75 
62   46 

87 
54 

85 
61 

88,  88   79 
68 !  63   62 

73 
52 

1 
81  i  84 

55   59 

78.  e 
53.8 

PIHXBAJI  ROTCE 

MAX 
MIR 

59 
53 

70 
46 

68 
48 

63 
50 

64 
45 

75 
48 

81 
52 

78 
64 

84 
56 

81 
58 

67 
47 

66 
40 

74 
41 

68   73 
54   48 

76 
48 

65 
41 

57 
39 

58 
38 

71 
39 

71]  67 
57   43 

81 
49 

80 
61 

84;  83   67 
61   54   52 

65 
48 

74   72 
49,  56 

71.4 
49.5 

PLmOOTH 

MAX 
MIR 

70 
58 

79 
40 

73 
54 

71 
54 

73 
38 

85 
SO 

90 
50 

94 
52 

93 
57 

90 
58 

73 
56 

75 
36 

82 
41 

77   83 

SSJ  50 

II 

77 
51 

68 
44 

66 
37 

80 
42 

80   73 
64  >  43 

91 
51 

90 
61 

93   90 
61   57 

85 
58 

75 
51 

82   81 
47   60 

.   80.7 

1   51. C 

SDBBT  HOURTAIR  DAM 

MAX 

MIR 

75 
64 

77 
46 

76 
49 

74 
54 

74 
35 

83 
39 

87 
48 

90 
53 

91 
55 

88 
57 

78 
56 

73 
35 

78 
40 

761  80 
48  i  48 

79 
49 

78 
60 

n 

68 
37 

77 
47 

791  79 
62   41 

88 
50 

88 
59 

84   89 
66   56 

88 
63 

74 
51 

76   84 
47   59 

80. 0 
50.2 

ItJCKERMAJi  RAVIRE 

MAX 
MIR 

56 
49 

42 

62 
51 

56 
40 

55 
36 

66 
38 

70 
51 

69 
59 

74 
61 

73 
58 

62 
38 

57 
39 

65 
46 

61 
54 

60 
44 

66 
50 

59 
33 

s 

50 
38 

63 

41 

58   55 
52   37 

70 
49 

71 
60 

73   71 
58   51 

63 
51 

56 
43 

67 
50 

63 
53 

62.7 
46.7 

WEST  LEBAROK  1  SW 

MAX 
MIR 

79 
61 

69 
47 

78 
51 

71 
55 

70 
37 

76 
43 

83 
47 

89 
55 

89 
55 

93 
59 

84 
60 

68 
36 

74 
42 

81 
51 

77 
49 

84 
51 

83 
55 

70 
39 

68 
37 

65 
44 

81   80 
57   39 

77 
51 

90 
57 

87   91 
64 1  54 

91 
63 

76 
52 

77 
57 

83 
57 

79.5 
50.8 

WniDBAll 

MAX 

MIR 

74 
58 

80 

82 
56 

78 
58 

76 
52 

84 
36 

88 
46 

92 
50 

94 
58 

88 
56 

74 
62 

76 
38 

80 
38 

76 
44 

82 
46 

82 
46 

74 
58 

70 
40 

66 
36 

80 
36 

80   78 
58   42 

92 
48 

90 
58 

881  82 
56   50 

80 
58 

76 
52 

84 
46 

84 
56 

81.0 
49.4 

WOLTEBORO  FALLS 

MAX 

MIR 

72 
57 

78 
47 

74 
55 

72 
56 

74 
39 

84 
41 

89 
51 

90 
57 

92 

58 

89 
59 

78 
58 

73 
37 

80 
43 

78 
55 

85 
49 

83 
51 

75 
SS 

67 
45 

70 
40 

80 
45 

80   75 
63   44 

89 
49 

90 
62 

90   88 
63   56 

77 
57 

77 
54 

84 
48 

84 
60 

80.6 
51.8 

WOODSTOCK 

MAX 

MIR 

68 
58 

75 
42 

70 
55 

68 
51 

69 
35 

SO 
39 

75 

48 

80 
50 

90 
54 

87 
55 

75 
54 

71 
33 

77 
38 

74 
51 

75 
51 

73 
50 

72 
48 

68 
42 

66 
35 

77 
49 

76 
61 

71 
40 

86 
50 

89 
57 

861  80 
60 1  54 

77 
57 

72 
51 

80 
45 

77 
58 

76.1 
49.0 

RBODE  ISLAKD 

BIXTK  ISLAKD  WB  CITY 

MAX 
MIR 

64 
55 

72 
51 

64 
55 

61 
50 

67 
50 

67 
53 

79 
56 

74 
58 

69 
58 

69 
58 

71 
57 

63 
53 

65 
52 

64 
54 

66 
56 

69 
57 

71 
54 

63 
50 

60 
53 

65 
52 

73 
60 

68 
56 

70 
56 

72 
60 

78   81 
62   59 

71 
59 

72 
58 

76 
58 

72 
63 

69.2 
55.8 

GREENVILLE 

MAX 

MIR 

69 
57 

80 
49 

78 
58 

69 
46 

76 
46 

83 
47 

90 
55 

91 
62 

88 
64 

84 
62 

76 
58 

75 
43 

76 
51 

75 
SO 

79 
57 

78 
SO 

74 
SO 

72 
40 

60 
43 

76 
53 

78'  75 
58  1  47 

84 
54 

87 
63 

88 
64 

86 
60 

76 
58 

77 
55 

81 
55 

81 
57 

78.7 
53.7 

IIWCSTOII 

MAX 
MIR 

68 
56 

I? 

73 
52 

65 
51 

71 
38 

75 
42 

85 
50 

86 
56 

82 
59 

77 
59 

74 
62 

67 
45 

68 
41 

68 
46 

71 
58 

72 
46 

75 
56 

67 
37 

60 
42 

68 
53 

77  1  72 
58   45 

76 
49 

79 
59 

84 
65 

85 
60 

70 
59 

75 
55 

78 
50 

76 
61 

74.1 
51.9 

FROVIDERCE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIR 

70 
57 

81 
53 

78 
61 

68 
53 

75 
47 

80 
52 

86 
56 

91 

63 

87 
64 

83 
63 

76 
59 

73 
48 

73 
48 

It 

76 
56 

74 
51 

74 
49 

69 
45 

60 
46 

70 
55 

79'  72 
59   53 

82 
54 

84 
65 

87 
62 

84 
61 

70 
60 

76 
59 

81 
57 

77 
63 

76.7 
55.7 

PROVIDERCE  WB  CITY 

MAX 
MIM 

71 
59 

83 
54 

82 
63 

71 
53 

76 
51 

84 
53 

90 
61 

95 
67 

92 
68 

87 
65 

76 
57 

74 
51 

78 
54 

70 
54 

77 
60 

77 
56 

75 
51 

71 
47 

61 
50 

73 
56 

79 
60 

75 
54 

88 
57 

91 
66 

90 
63 

86 
61 

72 
60 

77 
60 

83 
60 

79 
65 

79.4 
57.9 

VERMOHT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIR 

78 
62 

71 
47 

80 
51 

77 
55 

3^ 

76 
42 

86 
49 

92 
S6 

90 
57 

92 
62 

82 
60 

74 
38 

78 
43 

78 
52 

72 
50 

86 
52 

84 
57 

77 
41 

74 
40 

65 
45 

80 
57 

80 
46 

II 

u 

86 
68 

92 
57 

95 
62 

80 
55 

80 
SO 

82 
59 

80.9 
52.1 

BLOOIIFIELD 

MAX 

MIR 

79 
61 

73 
46 

75 
49 

67 
53 

68 
40 

78 
35 

82 
45 

84 
51 

88 
56 

87 
56 

75 
50 

70 
33 

77 
38 

74 
54 

79 
53 

80 
52 

79 
46 

61 
37 

66 
35 

75 
36 

77   76 
59  1  33 

84 
SI 

85 
61 

88 
64 

88 
48 

85 
60 

71 
53 

78 
44 

78 
57 

77.6 
48.5 

BDRLIRCTOII  WB  AIRPORT 

MAX 
MIR 

73 
52 

79 
52 

68 
60 

66 
52 

71 
50 

79 
49 

86 
53 

89 
68 

91 
64 

80 
67 

68 
44 

75 
40 

81 
59 

74 
62 

84 
59 

81 
63 

70 
49 

65 
45 

69 
42 

79 
52 

77 
55 

73 
43 

89 
64 

85 
70 

88 
66 

86 
56 

86 
63 

76 
55 

82 
61 

80 
60 

78.3 
55.8 

CATEKDISB 

MAX 
MIR 

75 
60 

76 
44 

73 
49 

67 
50 

73 
34 

83 
39 

88 
46 

88 
53 

91 
51 

88 
56 

81 
54 

73 
34 

79 
37 

75 
50 

81 
42 

80 
48 

74 
52 

67 
34 

67 
35 

80 
44 

78 
59 

76 
36 

1? 

87 
58 

88 
58 

90 
50 

87 
59 

76 
48 

81 
44 

82 
58 

79.8 
47.6 

CHELSEA  2  S 

MAX 

MIR 

79 
59 

68 
42 

77 
43 

68 

50 

68 
34 

72 
38 

81 
44 

86 
49 

86 
51 

89 
53 

83 
51 

65 
31 

72 
34 

79 
42 

75'  81 
48;  48 

79 
52 

66 
42 

65 
32 

65 
39 

78 
45 

78 
35 

74 
39 

87 
52 

86 
60 

90 
49 

88 
53 

79 
52 

75 
45 

80 
51 

77.3 
45.4 

CORRWALL  1  R 

MAX 

MIR 

83 
S3 

76 
47 

78 
57 

68 
57 

72 
45 

78 
50 

82 
55 

86 
65 

88 
65 

86 
69 

75 
55 

74 
40 

78 
54 

75 
57 

81  1  79 1  75 
55!  60 j  52 

68 
44 

65 
44 

78 
51 

79 
62 

76 
44 

88 
61 

86 
70 

90 
67 

89 
61 

83 
67 

79 
56 

79   80 
58   59 

79.1 
56.0 

DORSET  1  S 

MAX 

MIR 

71 
52 

75 
42 

71 
49 

66 
46 

71 
42 

80 
40 

85 
47 

88 
55 

88 
55 

83 
59 

74 
47 

72 
31 

78 
39 

72 
47 

81   82 
41   41 

71 
49 

69 
42 

61 
34 

75 
47 

77   75 

56   35 

88 
40 

84 
45 

86 
46 

89 
49 

84 
59 

78 
52 

80   80 
45   58 

77.8 
46.3 

EAST  BARSET 

MAX 

MIR 

77 

81 

66 
47 

75 
48 

67 
53 

66 
39 

69 
42 

78 
45 

86 
55 

86 
58 

88 
61 

81 
57 

61 
36 

71 
43 

79 
49 

73 
58 

80 
54 

79 
61 

65 

44 

61 
39 

65 
42 

77   77 
52  1  40 

72 
51 

87 
56 

83 
65 

87 
54 

86 
62 

73 
56 

71   80} 
50   59 

75.5 
51.2 

EWOSBURC  FALLS 

MAX 
MIR 

73 
53 

76 
46 

74 
58 

68 
52 

71 
45 

80 
43 

87 
48 

87 
60 

90 
57 

87 
67 

76 
52 

73 
34 

82 
45 

71 
60 

82 
57 

81 
56 

75 
46 

65 
42 

72 
38 

80 
43 

76  !  71 
58   36 

87 
58 

81 
58 

82 
62 

85 
51 

82 
66 

72 
51 

81   80 

57  ,  52  j 

78.2 
51.7 

LEWmCTOII  3  ME 

MAX 
MIR 

69 
48 

73 
48 

68 
48 

65 
48 

65 
42 

77 
35 

82 
44 

84 
55 

87 
56 

80 
57 

65 
42 

69 
30 

77 
37 

80 
48 

79 
51 

78 
54 

69 
44 

61 
41 

65 
38 

75 
35 

73  i  68 
55   34 

83 
50 

80 
63 

85 
62 

85 
48 

72 
59 

67 
52 

77   76 
45   54 

74.5 
j   47.4 

mODLESEJ 

MAX 

MIR 

80 
63 

70 
46 

79 
49 

70 
52 

67 
40 

72 
40 

80 
48 

88 
56 

88 
55 

91 
60 

84 
57 

64 
34 

74 
40 

80 
56 

72;  80 
49  1  54 

81 
56 

66 
45 

64 
36 

67 
41 

80   79 
55,  38 

72 
50 

88 
61 

86 
64 

88 
52 

86 
60 

83 
56 

75   80 
52   58 

i   77.8 
;   50.8 

DOHTPELIER  AP 

MAX 
MIR 

69 
45 

76 
41 

67 
58 

65 
46 

69 
44 

77 
41 

85 
49 

85 
61 

88 
58 

81 
63 

65 
40 

71 
35 

77 
43 

72 
57 

80  1  79 
52   5S 

66 
44 

63 
41 

66 
37 

76 
42 

76   71 

48  1  39 

84 
55 

87 
66 

87 
63 

85 
55 

79 
58 

72 
53 

78 
52 

78 
56 

75.8 
49.9 

REWPORT 

MAX 
HIK 

69 
50 

76 
47 

69 
57 

66 
52 

69 
46 

80 
45 

83 
51 

88 
63 

90 
64 

81 
61 

63 
40 

72 
38 

79 
49 

70 
60 

78   79 
55   58 

67 
43 

62   70 
41   42 

78 
44 

75   71 
45   38 

84 
58 

82 
66 

86 
64 

84 
55 

76 
58 

70 
55 

81 
57 

78 
57 

75.9 
52.0 

■OSTBFIELD  NORWICH  DRIV 

MAX 
MIR 

76 
60 

76 
42 

76 
56 

67 
51 

70 
44 

78 
41 

86 
48 

87 
59 

89 
57 

86 
61 

77 
54 

71 
35 

73 
43 

78   79 
52   50 

78   74 
51   47 

63   65 
44   37 

76 
43 

76   72 
62   37 

87 
52 

84 
65 

88 
60 

86 
52 

82 
64 

76 
55 

77  !  77 
52  ,  57 

77.7 
51.0 

ROTLAWD 

MAX 
MIR 

73 
54 

75 
42 

75 
55 

67 
49 

70 
42 

80 
45 

84 
50 

86 
58 

88 
57 

85 
63 

78 
51 

69 
36 

77 
45 

74   78 
57  1  50 

78   76 
54   51 

66   64 

37  1  40 

78 
54 

77   74 
61   40 

86 
54 

86   83 
71   68 

85 
56 

85 
69 

75 
56 

79   79 
54   61 

77.7 
52.6 

SAnrr  albars 

MAX 
MIR 

80 
54 

77 
52 

75 
58 

67 
49 

69 
45 

77 
44 

88 
57 

88 
67 

90 
66 

87 
63 

69 
54 

74 
42 

82 
57 

73  ,  80 
60  i  59 

79  !  77 
63  1  46 

63  j  69 
43  1  47 

78 
50 

77  1  72 
61  1  43 

87 
59 

85  I  86 
71  !  71 

84 
55 

82 
70 

74 
55 

79   79 

62  i  59  : 

78.2 
56.1 

Sm 

r«f*i 

•noai 

lOtM 

loUow 

ins  StaUon  Indn. 

-  1 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW    ENGLAND 

Table  S-ConUnued 

JUNE   1950 

j" 

Day  of  month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11      12 

13      14 

1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SAINT  JOHMSBURT 

MAX 
HIK 

77 
62 

76 
47 

75 
54 

71 
41 

71 
40 

80 
40 

87 
48 

87 
57 

92 
58 

92 
61 

78'  75 
57      45 

81      81 
41      58 

1 

83 
55 

82 
54 

82 
48 

63 
43 

68 
37 

80 
41 

79 
61 

78 
39 

88 
55 

88 
69 

90 
68 

90 
54 

86 
62 

75 
55 

83 
52 

85 
57 

80.8 
52.0 

SOHERSET 

UAX 
HIN 

75 
52 

62 

38 

70 
42 

66 
41 

57 
32 

65 
31 

76 
40 

81 
50 

82 
47 

84 
56 

78  61 
46      28 

65 1    73  1    69 
43 1    43      43 

11 

73 
55 

60 
33 

60 
29 

57 
37 

71 
54 

69 
32 

69 
45 

81 
60 

81 
57 

80 
48 

83 
55 

79 
45 

66 

46 

73 
54 

71.4 
44.4 

WEST  BURKE 

HA3C 

HIN 

78 
55 

68 
47 

76 
48 

66 
53 

67 
44 

68 
34 

78 
38 

83 
45 

83 
54 

89 
55 

82 

60      32 

72      78      78 
38 1    42      54 

80 
49 

78 
50 

65 
40 

62 
34 

36 

77 
39 

78 
33 

70 
37 

56 

84 
63 

88 
49 

88 
51 

76 
55 

70 
47 

79 
49 

76.3 
46.2 

WILDER   1   E 

HAX 

UIN 

77 
60 

65 
45 

76 
48 

65 
51 

67 
36 

73 
40 

81 
47 

89 
53 

89 
55 

91 
58 

82  ;    62 

56  1    35 

74]    76!    79 

38]    53 j    46 

85 
52 

82 
60 

70 
37 

67 
36 

67 
43 

81 
59 

79 
37 

77 
50 

90 
56 

88 
63 

91 
51 

91 
61 

75 
52 

76 
46 

81 
57 

78.2 
49.4 

WOODSTOCK 

UAX 
HIM 

72 
59 

73 
42 

72 
51 

71 
50 

76 
37 

83 
41 

89 
47 

89 
55 

91 
54 

84      86  1    761    82      81 1    84 
56      54      34 {    39 1    54 1    47 

111 

83 
51 

74 
S3 

71 
39 

63 
36 

81 
45 

73 
60 

76 
37 

88 
48 

85 

91 
67 

92 
52 

79 
63 

78 
55 

79 
47 

83 
59 

80.2 
49.4 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ERGLAMD 
DELATED  DATA 


Tamperatuje 

Precipitation 

• 

1 

s 

« 

£ 

1 

1 

1 

No.  of  Dayi 

1 

1 

& 
1 

1 

1 

a 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.oiDaT> 

Station 

i 

•3 
1 

1 

1 

s 

CO 

1 
(2 

g 
t 

ll 

1 

a 

8 
S 

1 
s 
8 

• 
1 

s 

HAINE 
DECEHBER   1949 

ORONO 

28.0 

6.1 

56 

22 

-      6 

11 

0 

27 

1.88 

-    1.60 

.46 

5 

6.5 

9 

3 

0 

CONNECTICUT 
MARCH   1950 

WATERBURY  CITY  HALL 

34.7 

65 

30 

5 

" 

0 

23 

3.46 

1.02 

9 

6.3 

13 

APRIL  1950 

SHEPADG  DAM 
WATERBURY   CITY  HALL 
WIGWAM  RESERVOIR 

42.4 
47.0 
42.4 

69 
74 
72 

5f 
20 
5 

20 
25 
18 

7 
14 

1 

0 
0 
0 

17 
5 
17 

2.82 
3.42 
2.71 

1.28 
.60 

20 
20 

5.0 
5.3 
5.3 

13 
10 
16 

5 

3 

0 

1 

0 

MAINE 
JAMHARY   1950 

VANCEBORO 

20.2 

7.3 

53 

5 

-    17 

9 

0 

30 

2.72 

.22 

.70 

7 

22.9 

6 

7 

13 

5 

0 

MARCH  1950 

VANCEBORO 

24. 6M 

-    2.5 

60 

29 

-    19 

4* 

0 

29 

3.07 

-       .15 

1.05 

9 

7.3 

3 

18 

8 

4 

1 

APRIL   1950 

SOUTH  ANDOVER 

38. 9M 

63 

27 

15 

7 

0 

15 

4.39 

1.61 

21 

5.9 

9 

4 

2 

MASSACHDSSETTS 
JANUARY    1950 

KNIGHTVILLE  DAM 
SPRINGFIELD  NEWS  BL 

20. 9M 
33.6 

46 
68 

9 
27 

-    11 
8 

27+ 
9 

0 
0 

28 
23 

3.80 

1.35 
.84 

15 

7 

5.0 

20 
2 

22 
23 

14 

5 

0 

FEBRUARY   1950 

WORCESTER    1 

23.9 

-    1.2 

48 

9 

-      8 

21 

0 

28 

3.95 

.72 

1.43 

15 

24.6 

35 

2 

14 

6 

1 

NEW  HAMPSHIRE 
JANUARY   1950 

MILFORO 

28. 9M 

-      4 

8 

0 

4.67 

1.47 

7 

5.7 

12 

6 

1 

APRIL   1950 

TUCEERMAN  RAVINS 

29.5 

52 

4+ 

4 

1 

0 

27 

4.93 

1.89 

20 

21.8 

49 

3 

16 

6 

1 

See  reiareooe  ootw  iollowlng  Station  Index. 
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Tables 

J 

un 

lIJj 

1       i 

nj 

ZiV^ 

in 

i.n 

111 

K^l 

« 

KEW   EBGLAKD 
DELAYED   DATA 

Station 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8         9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

luiin 

DICIMBIIt    1949 

BrrazL 

OROHO 

T06 

.46 

T 

.17 
.18 

.06 

T 

T 

.IS 
.31 

.17 
.39 

.18 

.42 

.27 

.11 

.21 

.08 

- 

- 

- 

l"88- 

coiniicTiarr 

JUnUXT    19M 

KocnooD  un 

.IS 

T 

.09 

.36 

.40 

:0S 

.15 

.01 

.20 

T 

.15 

T 

.15 

.25 

.16 

.42 

2.54 

IIAIIC8    1950 

DAISOH    LACS 

MOSTH  BXANTGIU) 
IKKTH  GlLrOSD 
PIOSPECT 

.15 
.OS 
.15 
.10 
.OS 

.03 

.14 
.07 

.03 
.03 

.04 
.04 

.38 
.33 
.31 
.17 
.70 

.07 
.10 

.09 
.06 

.16 
.OS 
.10 
.15 

.21 
.21 
.35 
.45 
.11 

.21 
.14 
.30 
.33 
.10 

.03 

.33 
.26 
.24 
.43 
.12 

.45 

.69 
.51 
.70 
.55 

.84 
.77 
.62 
.64 
.99 

.06 
.07 
.25 
.15 
.13 

.08 
.09 
.10 
.10 
.10 

.11 
.07 
.12 
.12 
.12 

.23 
.16 
.15 
.15 
.21 

.07 
.14 
.10 
.17 

3.04 
3.12 
3.12 
3.80 
3.67 

•ATTRBUKT   CITT    HAU. 
tKPAlltK    RISISYOIR 
WBITXnr    LAO 

.IS 
.11 

.04 

.01 

1.03 
.3S 
.24 

.04 
.07 
.05 

.07 
.13 

.14 
.25 
.24 

.19 
.10 
.22 

.76 
.45 

.36 

.01 
.50 
.52 

.71 
.98 
.98 

.08 
.08 

.02 

.12 
.09 
.07 

.26 
.11 
.11 

.13 
.25 
.14 

.09 
.05 

3.46 
3.46 
3.31 

APRIL    1950 

DAI30K    LAXS 
■  ILTORIl 
ROSTB  BRARTCRD 
KOKTH  CDILrORD 
PROSPICT 

.04 

.31 
.03 

.10 
.10 

.03 
.03 

.21 
.09 

.16 
.10 

.OS 
.08 
.14 
.05 
.14 

.17 
.33 
.04 
.16 
.15 

.17 

.13 

.03 
.02 

.05 
.03 

.04 
.03 

.06 
.06 
.03 

.40 
.27 
.40 
.56 
.49 

.07 
.50 
.15 
.04 

.03 

.51 
.36 

.54 

.69 
.90 
.87 
.70 
.75 

.03 
.04 
.02 
.02 

.10 
.12 
.10 
.10 

.03 

.17 
.12 
.55 
.58 
.48 

.14 
.15 

.16 

.45 

.43 
.33 
.31 
.35 

.01 
.02 
.02 
.07 

.05 
.05 
.04 
.05 
.09 

3.27 
3.10 
3.24 
3.15 
3.56 

SHEPAUC   DAM 
STArrOKD   SPRDfGS 
■ATXRBURT   CITY   BALL 
nPAlADS  KESSRTOIR 
faiTVET    UUCS 

.14 
.13 
.06 
.08 
.06 

.28 

.13 
.03 

.13 

.16 
.15 

.18 
.16 
.19 
.03 
.01 

%s 

T 

.16 

.15 

.03 

.06 
.03 

.03 
.02 

.20 

.08 
.02 

.19 

.46 

.40 
.31 

.97 

.07 
.01 

1.28 
.82 
.12 

.92 
1.02 

.75 
.55 

.05 

.02 

.12 
.10 

.54 

.39 
.72 

.15 
.16 

.19 

.16 
.15 

.09 

.18 

.48 
.41 

.35 
.10 
.28 

.02 

.02 
.34 
.01 

2.82 
3.71 
3.42 
3.46 
2.23 

VIGWAH   RESXRTOIR 

.07 

.08 

.06 

.18 

.08 

.18 

.23 

.60 

.15 

.01 

.01 

.45 

.01 

.12 

.23 

.25 

2.71 

■AT    19S0 

BROOCLTM 

LADML  RMBRTOIR 

.39 
.28 

.30 

.01 

I 
.37 

.13 

.43 
.10 

.11 

.04 
.05 

.08 
.48 

.64 
.41 

.08 
.35 

.01 

.47 
.69 

1.13 
.01 

.23 

.03 

.22 
.11 

1.00 
.77 

4.47 
4.34 

■AINI 
JAmiABT    1950 

VAiicraoao 

.28 

.05 

.03 

.70 

.35 

.14 

.34 

.17 

.07 

.15 

.05 

.25 

.14 

2.72 

rBBRDABT    1950 

.79 

.07 

.09 

.05 

- 

BARCB    1950 

TABcraoso 

.30 

.21 

T 

1.05 

.38 

.03 

T 

.65 

.50 

.05 

T 

3.07 

APRIL    1950 

SOirTB  ABDOm 

.58 

.SB 

.14 

.04 

1.01 

1.61 

.22 

.09 

.11 

4.39 

■AT    1950 

taZBUBT 

.24 

.13 

.OS 

.08 

.37 

.12 

.54 

1.39 

MASSACHUSETTS 
JABDART    1950 

KXIGBTTILLE   DAM 
SPRIBCFIELD  NBBS   BLDG 

.20 

T 

.10 
.06 

.11 

.32 

.10 
.84 

.15 

.40 

.05 
.55 

T 

.40 
.22 

1.35 

.10 
.04 

T 

T 
.52 

.15 
T 

.75 

T 

T 
.12 

T 
.08 

T 
.18 

.05 

.46 

T 

.35 

3.80 

nBRDART    1950 

lARI   3 

IILLARD  BROOI  STA    rOBBST 
tiaCISTBR    1 

los 

.OS 
T26 

.2S 
.01 

- 

_ 

.13 

.05 
.03 

- 

.10 

.51 

.32 

T 

- 

T 

.10 
.54 
.74 

1.20 

.87 

1.43 

.60 
.01 
.04 

.10 

T 

.02 

T 

T 
.07 

.05 

.65 
.22 
.37 

.20 
.61 
.28 

.10 

T 

T 

.01 

.26 

T 

3.93 
3.95 

MABCB   1950 

nUBXLIil 

T 

.65 

T 

.35 

.38 

.40 

1.00 

.52 

T 

.20 

.20 

3.70 

APRIL    1950 

MIDDLIBCBO 

.27 

.02 

.09 

.16 

T 

.10 

.90 

.22 

.04 

.64 

.10 

.08 

.11 

.02 

.04 

.26 

3.05 

MAT    1950 

UUISriEU) 
■  IDDLEBORO 

.06 

.27 
.37 

T 

.18 
.12 

.10 
.47 

T 

T 

T 
.15 

.09 
.05 

.32 
.48 

.04 
.32 

.35 
.02 

.28 
.18 

.15 
.34 

1.84 
2.50 

IBI    SAMPSBISI 
JAinjiST    1950 

aiLKKD 

.20 

.06 

1.47 

T 

.70 

T 

.42 

T 

.36 

T 

.17 

.17 

T 

.57 

T 

.09 

T 

.28 

4.67 

■AXCB   1950 

■lU^BOBO  2    1 

- 

.43 

.07 

.08 

.02 

.31 

.09 

.40 

1.04 

.06 

.70 

.50 

.28 

- 

iniL  1950 

.S« 

.21 

.30 

.26 

.01 

.06 

T 

.02 

.20 

.25 

T 

.07 

T 

T 

1.89 

.45 

.03 

.44 

.13 

.13 

4.93 

■AT    1950 

■ATH  2   SSB 

.OS 

.20 

.07 

.11 

.06 

.20 

.37 

.36 

.29 

1.68 
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HOURLY  PRECIPITATION 


MAINE 
DECEMBER   1949 


FEBRUARY  1950 

socra  WEST  harbor 

SOUTH  WEST  HARBOR 
SOUTH  WEST  HARBOR 

SOUTH  WEST  HARBOR 

NEW  BAHPSBIRE 
MARCH  1950 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO  2  W 

HILLSBORO  2  W 
HILLSBORO  2  W 


A.  M.  Hour  ending 


S    I     6 

1 


.02       .02      .01 


.06      .17      .07      .09      .03 


I     • 


.02       .04      .01 


.03       .04       .02 


.02      .06       .04 


.01 

.10 


. 0 '       .06      .04 


.01       .01      .01 


NEW    ENGLAND 
DELAYED  DATA 


P.  M.  Hour  ending 


-6TH- 

.05      .05      .01 
-8TH- 


-15TH- 

.04       .11       .07 
-16TH- 


-20TH- 
.01       .01 


.01       .05      .06 


.15      .10      .07 


.10      .06      .32 


.18      .02      .02 


-8TH- 

.01       .01      .03 
-9TH- 

-IITH- 

.01 
-12TB- 

-13TH- 

.01      .02       .01 
-14TH- 


-23D- 

.10      .08      .08 
-24TH- 

-27TH- 
.12       .04 

-28TH- 


-29TH- 


.08      .12      .17 


.02       .03      .01 


.02      .01      .02 


.01  .02 


I: 


10        11        12 


.01      .02       .03 


.15 


.42 


.06      .05      .01 


.01      .03      .02 


.02      .06      .01 


.01      .09      .10 


.02       .01      .01 


.01       .01      .02 


.01       .01       .01 


.01       .03      .06 


.50 
.28 


See  referaoue  notes  follovioc  StKtlen  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENCLAMD 
DELATED   DATA 


Station 

Day  oi  month 

1 



I 

2 

3 

4 

5 

TS 

8 

9 

loT  11 

12 

^,3" 

14 

IS 

16 

.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23  [24" 

25  1  26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

MAINE 
DECEMBER  1949 

i 

1 

ORONO 

MAX 
MIM 

45 

26 

30 
20 

30 
18 

32 
12 

34 

28 

26 
10 

18 
6 

2S 
8 

21 
-  2 

24 
-  1 

28 
-  6 

52 
28 

52 
30 

36 
22 

31 

* 

33 
8 

36 
16 

48 
24 

53 
34 

46 
26 

44 

35 

56 
44 

54|  30 
30   18 

28   50 
12^  26 

52 
46 

50 
30 

30 
10 

1 

32 
9 

37.2 

18.7 

COKNECTICDT 
MARCH  19S0 

' 

'    ' 

lATERBUXr  CITY  HALL 

MAX 
MM 

37 
27 

38 
18 

27 

7 

23 

S 

39 
17 

47 
21 

34 
18 

47 
31 

58 
25 

30 
17 

30 
18 

48 
30 

48 
27 

32 
22 

40 
22 

41 
27 

40 
27 

39 
30 

36 
21 

46 
18 

48 
34 

42 
29 

44   46 
36   35 

49 
37 

49   50  i  58 
37   371  42 

63 
45 

65 
28 

40 
29 

43.0 
26.4 

APRIL  19S0 

SBEPAOG  DAM 

HAZ 
■IN 

42 
21 

48 
37 

49 

30 

66 

45 

69 
44 

46 
30 

42 
20 

45 
27 

46 
29 

39 
22 

49 
29 

49 
35 

48 
30 

36 
24 

42 
28 

48 
30 

60 
27 

66 
38 

69 
39 

68 
46 

50 
36 

51 
32 

50   50 
30   32 

55   56   55 1  59 
28   40   401  42 

57 
35 

49 
36 

52.0 
32.7 

lATERBURT  CITT  HALL 

MAX 

MIN 

47 
29 

52 
42 

55 
40 

70 
50 

72 

45 

50 
33 

44 

26 

47 
33 

50 
36 

44 

27 

53 
37 

55 
40 

55 
35 

40 
25 

47 
32 

50 
34 

62 
34 

70 
46 

72 
48 

74 
38 

57 
47 

57 
42 

53   56 
38   40 

58   60   58  ;  60 
34   42  1  44   46 

60 
38 

SO 
40 

55.9 
38.0 

tlGIAM  RESERVOIR 

■  IN 

43 
18 

46 
35 

52 
28 

70 
46 

72 
44 

44 

30 

46 
22 

45 
25 

48 
30 

42 
21 

50 
26 

46 
28 

44 
25 

45 
29 

42 
28 

40 
28 

61 
30 

64 
28 

70 
38 

70 
45 

65 
34 

55 
33 

52   53 
30  33 

52 
28 

56   55 
38  1  40 

58 
42 

58 
34 

50 
34 

53.1 
31.7 

MAINE 
JAKIiART  1950 

1 

1 
1 

TAMCKBORO 

MAX 
MIM 

33 
13 

32 

8 

47 
31 

51 
46 

53 
26 

30 
21 

24 
15 

19 
-12 

6 
-17 

16 
-  5 

33 
9 

19 
2 

30 
-  9 

44 

29 

38 
19 

41 
22 

\x 

41 

35 
-  2 

6 
-11 

12 
-12 

28 
-  5 

31  25 
23l   8 

31 
6 

47 
30 

45 
15 

18 
-10 

45 

8 

46 
16 

•17 
3 

31.5 
8.9 

MARCH  19S0 

1 

TAMCEBCHtO 

HAZ 
■III 

34 
13 

31 
9 

10 
-18 

18 
-19 

34 

-19 

33 

33 
5 

47 
16 

47 
25 

26 
6 

26 
30 

35 
5 

28 
9 

34 
15 

31 
13 

28 
6 

29 
8 

27 

1 

41 
8 

43 
18 

48 
20 

S3 
16 

45  42 
24   29 

41   45 
30   26 

43 
18 

60 
34 

50 
25 

42 
13 

36.8 
12.4 

APRIL  1950 

:       ! 

SOOTH  ANDOVER 

■AX 
■III 

51 
19 

59 
33 

39 
33 

47 
32 

43 
36 

40 
27 

49 
15 

40 
16 

39 
26 

40 
21 

41 
17 

42 
31 

40 
21 

47 
29 

34 

51 
36 

59 
30 

56 
32 

62 
36 

49 
37 

42 
38 

46 
34 

48 
27 

43 
34 

55   43   63 1  49 
25   33   33   42 

53 
33 

53 
35 

47.9 
29.8 

MASSACHUSETTS 
JANUARY  1950 

DICBTTILLE  DAM 

MAX 

MIN 

35 
24 

37 
22 

29 
13 

36 
10 

32 
10 

36 
16 

-"9 

30 
-  9 

46 
24 

38 
27 

44 

21 

43 
20 

32 
24 

28 
23 

33 
23 

38 
19 

40 
24 

38 
18 

41 
-  4 

3 
-  9 

18 
-  8 

20 
10 

29 
10 

42 
14 

20   24  [  14 
-  9  -  4-11 

34 
-11 

31.9 
9.9 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDO 

MAX 
MIN 

47 
21 

37 
30 

38 
34 

54 
34 

60 
49 

53 
42 

46 
31 

35 
9 

26 

35 
16 

38 
33 

40 
13 

29 
19 

47 
28 

60 
29 

43 
38 

49 
22 

36 
27 

SO 
15 

29 
17 

27 
14 

25 
14 

33   46 

19:  31 

42   42   68 
29   33   29 

43 
17 

31 
20 

53 
34 

43 
23 

42.1 
25.1 

FEBRUARY  1950 

i 

WILLARD  BROOK  STA  FOREST 

MAX 

■IN 

■ 

36 
20 

34 

19 

36 
29 

39 
29 

37 
22 

37 
15 

37 
-  3 

13 
-13 

12 

4 

22 1  40 
11   11 

40 
11 

22 

-6 

20 

-  7 

34 
-  3 

I 

■ORCESTEE  1 

■AX 

■IN 

33 
20 

33 
28 

35 
20 

37 
17 

30 
9 

36 
14 

32 

15 

29 

1 

48 
10 

46 
27 

36 
28 

43 
23 

35 
24 

29 
24 

34 
23 

37 
25 

39 
30 

37 
24 

40 
15 

30 

1 

17 

-8 

16 
8 

26 
14 

43 
10 

39 
13 

25 
-  3 

17 
-  5 

34 
-  7 

33.4 
14.3 

NEW  HAMPSHIRE 
JANUARY  1950 

MILTORD 

■AX 
■IM 

40 
10 

42 
34 

36 
26 

56 
34 

68 

38 
28 

32 

-  4 

10 
0 

i 

30 
20 

32 

6 

40 
14 

42 

24 

52 
20 

44 

24 

44 

18 

38 
22 

46 
10 

24 
3 

26 
6 

18 
12 

36 
18 

36 
26 

28 
18 

46 
26 

64 
36 

36 
6 

43 

23 

51 
31 

40 
20 

38.5 
17.8 

APRIL  1950 

TOCEERMAN  RATINE 

■AX 
■IK 

28 

* 

28 
23 

39 
23 

52 
38 

52 
26 

27 

7 

30 
5 

32 
16 

25 

14 

27 
10 

37 
10 

33 
21 

25 

14 

32 
22 

29 
20 

37 
22 

45 
32 

42 
34 

49 
31 

45 
36 

42 
30 

32 
24 

34 
22 

30 
21 

44 

20 

40 
30 

47 
30 

43 
31 

38 
22 

44 
22 

36.9 
22.0 

VERMONT 
APRIL  1950 

MIDDLESEX 

■AX 

MIN 

41 
12 

47 
21 

46 

31 

45 
35 

62 
40 

45 
22 

29 
11 

45 
18 

48 
27 

38 
18 

42 
20 

46 
29 

40 
21 

34 
27 

45 
32 

45 
25 

57 
25 

59 
29 

63 
27 

66 
40 

46 
34 

50 
32 

46 
26 

40 

34 

50 
22 

57 
38 

44 

40 

67 
41 

53 
25 

54 
22 

48.3 
27.5 

See  reference  ootafl  ioUowiag  StatioQ  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NE»   EKCLANO 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pt 

NEK   HAHESHIRE 
APRIL   1950 

HASSABESIC   LAKE 

EVAP 
WIND 

19 

41 

21 

14 

82 

.03 
46 

.14 
75 

.15 
85 

.06 
39 

1 

.16 
58 

.11 
37 

.10 
56 

.07 
54 

.02 
120 

.06 

47 

.08 
37 

.16 
32 

.19 
58 

.20 
41 

.13 
72 

.02 
39 

.08 
40 

.08 
31 

.06 
51 

.14 
33 

.13 
39 

.05 
35 

.15 
40 

.06 
24 

.07 
30 

B2.98 
1,396 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
DELAYED   DATA 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 
JANUARY   1950 

KNIGHTVILLE   DAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

0.2 
6 

T 
6 

5 

5 

5 

1.0 
5 

5 

2.0 

7 

T 

4 

T 
4 

3 

3 

4.0 

7 

10.0 

17 

1.0 
15 

12 

T 
12 

11 

11 

2.0 
13 

7.0 
20 

T 
20 

T 
18 

18 

18 

18 

18 

T 
18 

- 

I 

NEW   HAMPSHIRE 
APRIL   1950 

TUCKEHMAN  RAVINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

42 

7.4 
48 

3.5 
49 

39 

T 
34 

T 
34 

34 

34 

1.4 
35 

T 
35 

T 
34 

1.2 
34 

3.8 
38 

T 
37 

0.5 
38 

T 
35 

T 
33 

32 

30 

27 

T 
35 

0.5 
25 

3.5 
29 

29 

27 

27 

34 

24 

22 

20 

Pittsfleld,    Mass.  WB  AP 


CORRECTIONS 
MONTH:      APRIL,    1949 


MONTH:      APRIL,    1950 


Total   Snowfall   should  be   11,1    Inches. 


Brockton ,    Mass , 


Lowest   Temperature   27°    on    1+. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Subon 


coBincTictrr 

BjUOKSTILLI 
BALTIC 

BAUHAM9TI0 
BLOairilLO 

BIIDCKPOIT 
BBIDCBPOCT   WB    AIBl 

BKISTOL 

BULL5   BIIDGB  DAI 

BintLlKTOII 


County 


0170    RK*    RATIH 
i02»7|LITCHniLD 

1 0251  m  Loirooii 

02»9'lITCBFISU> 
0634    HABTPOItO 

:0«01    FAIKrilLO 
;o«0«    FAIBriELO 
lOBM'SAKTPOIlD 
0»61    LITCHriBLD 
0973  I  BART FORD 


CABDLSKMD   LAB  1093   FAIRFISU) 

COCUPOMSIT   FIST  lANCn   1488   MIDDLESEX 
COLCSBSm  1499   KB*   LOirDOR 

COLLIBSTILLB  133«   BAKTFORD 

CRKAB   BILL  1715    LtTCBFIKLD 


DABBtlBT 

DATSOK    LAO 

DBUT 

BAST    BAriJI 

BASTOB    LAK>    BBSUTOIB 

FALLS    TIU.AGB 
GBBBmCB 
CBOTOR 
BABTFOBD 

HABTFDBD    WB    AlBPOBT 


I    BBSBBVOIB 
JtWtTT   CITT 
LAXB    KOKOHOC 
LAOBIL   USBITOIB 
■ANCBSTBB 

■IAD    POMS    aiSBBTOIB 

■  IDDLrrOWll 

■ILFOBD 

■OHAVX    rOtBST    BBCI    STA 

■O0OC3    RISBBTOIB 

■onrr  CABinL 

XATCRAW:    rOBlST    RRCB   St 
RATBAIi    HALB    ST    POU3T 
KB*   HAtTFOBO 
B¥«  BATn    VS    AIBPOVr 

RVWIBCTOH 
RBF    LORDOH 
ItOBFOLI    2    9W 
WOBTB    BSAJIFORI) 
KOBTH   GOILrCKD 


1762  FAIBFIBU) 
1798  BBV  RATtH 
1844  FAIBFIBLD 
'2169  KB*  HAVEN 
2288    FAIBFIELO 

26S8  LITCBFIBLD 

3137  FAIBFIBLD 

13307  n*    LOirDON 

3446  BAKTFORD 

.3451  BART FORD 

3583    EXFIELD 
|38S7')rBI    LOKOOB 
3989   HB*   LOinX)R 
4096    FAIRFIELD 
4443    HARTPORD 

4599  FAIRFIELD 

4767  MIDDLESEX 

4790  KEl    HAYEK 

4933  LITCHFIELD 

S018  VTDDLESEX 

5077  MEi    HAVEH 

K  5125  VIIIDHAB 

5131  TOLL AJTO 

5262  LITCHFIELD 

S273  KB*    RAVER 

5285    H ART FORD 
5309   VEI   LORDON 
5445    LrrCBFIBLD 
5510    RBI    BAVEH 
5641    RB*   BATBR 


ROBTB    BITT  5664  LITCBFIKLO 

ROBTR   STAMPOKD   RBSBRV0IR5772  FAIRFIBLO 

MXRALE  5892  FAIBFIBLD 

RORVICB    3   BSB  5904  REW   LORDON 

PACBAOG    ST    FB9T    3    RB  6131  RB*    LORDOR 

TBOFLBS   FBST   BARCBB   BTA   6239  LITCBFIELD 

raOSFBCT  6597  RBV  BAT8N 

PUrlAB  6645  VIRDHAB 

POTRAB  BlIGBTS  8650  RIRDBAM 

Ptn-RAB   LAIS  ,6655  FAIRFtSLD 


,6»42  1 
6954  ' 
6»66   I 


!   TOLLAND 

I   TOLLARD 

<    LITCHFIELD 

'7002    FAIRFIELJ) 

7109    LITCHFIELD 


7157 
7373 
7432 
7946 
8065 


FAIRFIKU) 

LITCHFIELD 
HARTFORD 
TOT,  LARD 
FAIRFIELD 


ROCEVILLB 
ROCnOOD   LAIB 
ROCCT    RITBB  DAB 
BODRD   POBD 
SALISBirRT 


BAOCATOCK  I 
BflBPADG   DAB 
SBUmj   HBADOI   BBS 
STAFFORD   BPBIBCS 
SravBRSOR   DAB 

8T0RRS 

TBOdPSOBTILLB 

TOBBtRGTOa   1 

TOaailCTOR   2 

TBAP   FALLS   tBSEBVOIR 

■ABBIPGTOR 
RATBRBUBT 

■ATSRBDBT  CITT  BALL 
YBFAVAUC  RESERVOIR 
RBSTBSOOE 

VEST    SABTFtIRD 
»BST    HAITLARD 
IBIGVILLE    RXSBRTOII 
■BITRET    LAEl 
RIGRAll    BBSRRVOIR 


tlLLIBAirriC  9592    IIRDHAM 

■IIOSOI   LOCKS   SBDLT  CAA   9704   BARTFORD 
■mxrOTT    RXBBBTOIR  9759    REW  HAVBR 

*OCa>BQBT  ,9783  LITCHFIELD 


8138   TOLLARD 
8364   HABTPORD 
'8436   LITCHFIELD 
8441    LITCBFIKLO 
8488    FAIBFIBLD 

8859  LITCHFIELD 
8906  REW  HATER 
8911  RKW  HAVER 
9007  REW  BAVIN 
9067   NIDDLB8EX 

9162  BARTFORD 

9174  HABTFCTID 

95oe  8ARTPOBD 

9544  REW   HAVER 

9568  LITCHFIELD 


41  20  73  05 

41  SO  73  OS 

41  37  72  06 

41  56  72  S7| 

41  50 1  72  44 [ 

41  12|  73  12 

41  10  73  08 

41  42  72  58 

41  40 1  73  29 

41  48  72  56 

41    29!  73   28; 

41    28  72   31  I 

41    35 1  72   20  I 

41    48  72   56  I 

41   52 1  73    20 

41  23 1  73  28 

41  22 {  72  59 

41  19.  73  05 

41  17'  72  52 

41  14  73  15 


41  57 
41  05 
41  21 
41  46 


73  32 
73  42 
72  02 
7?  42 
72  39 


12 

50 

30 

24 

53 

46 

53 

16 

42 

20 

58 

20 

72  05 
72  21 
72  57 
72  53 


73  13 
72  46 
72  43 


,41  46   73  26 

1 41  07   73  32 

1 41  OS  I  73  26 

41  33   72  01 

|41  3i      71  51 

|41  i6     73  00 

141  31)   72  57 

I4I  54   71  56 

141  54   71  52 

{41  05   73  38 

141  52  1  72  26 

'41  06   73  38 

41  35   73  26 

41  18   73  32 

41  59;  73  27 

41  15  i  73  21 

41  43 j  73  18 

41  39  :  72  49 

41  58  ;  72  18 

,41  23   73  10 

41  49 

42  00   72  36 
41  48   73  07 

73  08 

73  09 

73  19 

73  02 

73  02 

73  02 

72  26 


5  41  45  72  47 
5  42  00  72  58 
5  41  44  '  72  57  j 

4  Ul  20  '  72  55  , 

7  ^1  40  I  73  08  I 


Obser- 
vation 
time 


■ID   CORN    LIGHT   4    POWER 
STATE    PUFRST    COKll 

9aIrary  a.  leal 

in  r  wilder 

5P  T.  S.  COLD 


41  18 


AOGDSTA  eAA  APT 
BAJIGOB 
BAR  HARBOR 
BELFAST 


BBAS80A  DAB 
CABIBOO  WB  AIRPORT 
CLATTOR  LAKE 
COBIRRA 
BABTPOBT  WB  CITT 

BAST  SABCKRTILLE  2  1 
BAST  WIRTHBOP 
BLLSBOBTB 

FABBIBGTOR 


10275  mniBBBC  9  44  19  §9  48 1 

0350  PEROBSCOT  11  44  -"  "  -' 

0371  BARCOCK  4  44  23 

0480  WALDO  4 '44  24  69  00 1 

0571  OXFORD  1  44  25  70  48: 


41  43 1  72  14 

41  56  I  72  41  I 

41  37  !  72  56  I 

41  34  I  73   16  I 


0814 

1175    AROOSTOOK 


GILBAD 

GBAJID    LAO    8TRBAB 

6BBBRTILLR 

BIBAI 

BOOLTOR  CAA  ATT 

80CLT0R  1  RE 

1  RRW 


2442  I 

2539  I 

2620  BARCOCR 

2700  FRARZLIR 

2765  FRARELII 

2868  AROOSTOOE 

2878  ABooeroox 

2883  ABOO8T0OE 
I  3046  KZRREBBC 
3110  OXFORD 

3261  WASBIRGTOH 
3353  PIBCATAQDIB 
3800  cmSBRLARD 
3892  AR008TOOE 
3897  AROOSTOOK 


69  50|  110 

68  01,  62 

69  32!  100 
69  13  36 
66  59  I  75 

69  20 ,  400 


68  26 
70  29 
70  09 

46  46  67  52 

47  15  68  36 
47  15  68  36 
44  IS  69  45 
44    24 1  70   58', 


1 

14  45    11 
9   45   27; 

13   43   51 

15  j  46   07 , 
15   46   08  I 


67    . 


LBTI8TOR 

■ACBIAS 
BAOI90R 

BIDDLB    DAB 
■  ILLIROCKTT 
■ILLmOCCTT  CAA   APT 
BILLIBOCEBT   DAB 
HILTON 

BOOSBBBAD 
BOBTH   ARDOVER 
BOBTH   BBIDGTOR 
OLD  TOWR 
OLD  TOWN     CAA    APT 

OBORO 

POBTLABD 

POBTLARD    WB    AIRPCttT 

PBBBTISS 

PBBSqOB  IBLB 


40«6  SOHBRSBT     1  9  45  38 '  70  18 

4183  WASBIRCTOR   '  4  44  39 {  67  39 

4566  ARDBOeCOGCIR'  I  44  06 |  70  10 

4878  tASBIBGTOR   j  4  44  43,  67  28 

'  9    44    48  69  54 


5261    OIFOBD 
5304    PCBOeBCOT 
5309   PEBOBSCCrr 

5314    PI9CATAQDIS 
5357    OZFOBD 

5460    aOKERSBT 
5805    0IFt3RD 
5875    aiMBKRLARD 
6420    PEROBSCOT 
64  25    PEBOBSCOT 


6430  1 
6900  CTMBXRLARD 
6905  CUBBBRLAITD 
16927  jPnOBBCOr 
16937 IaBOOBTOOK 


11 

43 

40 

68  42 

n  48 

17 

68  46 

1  44 

27 

70  3B 

g 

45 

M 

69  43 

1 

44 

39 

70  47 

12 

08 

70  43 

11 

44 

56 

68  39 

11 

44 

57 

68  40 

11 

44 

52 

68  42 

4 

43 

39 

70  15 

43 

39 

70  19 

ll|45 

29 

68  10 

15 

48 

39 

88  00 

ARSON  I A   WATER   CO 
WATER   OUR    HARTFORD 
BALTIC    HILLS    CO 
WATER    BUR   HARTFORD 
ERG    DEPT    HARTFORD 

■RS.    H.    G.     ■ELIA 
U    S    WEATHER   BOREAU 
BRISTOL   WATER   CO 
CORN    LIGHT    k    POWER 
WATER    BUR    HARTFORD 


JOSEPH  L.  SIKEO.JR 
NEW  RAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CO 
RE*  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT    BTDRAUUC 

CORK    POWER    CO 
CHARLES    E.    ■OHR 
WATER   A    ELEC    DEPT 
ERG    DEPT    HARTFORD 
V    S    WEATHER    BUREAU 

BRIDGEPORT    BTDRAUUC 
JEWETT   CITT   *TR  CO 
REW    LORDON    WTR    WKS 
STAMFORD    WATER   CO 
MANCHESTER    WTR    DEPT 

STAMFOID    WATER   CO 
KORHEL    BAILEY 
HE*    HAVEN    WATER   CO 
STATE    PMiFRST    COMH 
FRANK    P.    O'NEILL 

B.  W.  MAC  FARLAM) 
STATE  PKfcFRST  COMB 
STATE  PKUFBST  COMM 
WATER  BCR  HARTFORD 
U   S   WEATHER   BUREAU 

ERG  DEPT  HABTPORD 
5P  DEPT  PUBLIC  WORKS 
7A    EDWARD    C.    CBILDS 

HEW    BAVEN    WATER    CO. 
SAlN-EW   HAVEN    WATER    CO. 


MRS. MART   C.    OLIVBR 
BTAMFQBD   WATER  CO 
L.    M.    COHSTOCK 
CHARLES    K.    CRARY 
A.    G.    ABBOTT 

STATE   PKftFRST   COMB 
REW   HAVER    WATER    CO 
ALPBONSE    BORRER 
WBITMAK    DAHISLSOK 
GKEERWICB    WATER   CO 

BOCKVILLK  WTRkAQUE 
GRBBRWICH  WATER  CO 
CORN  LIGHT  A  POWBB 
RIDGSFIELD  WTR  SUP 
HAROLD  MTERS 


BRIDGEPORT    HTDRAXK; 
841  toOf^l^BUR    ERG    WATERBUBY 

WTR  COM  REW  BRITIAN 
COHH  LIGHT  l<  POWER 
CORK   LIGHT  fc   POWER 


MID   AGR    EXP    STATION 
8A  CORN   LIGHT   k   POWER 
AB   TORRINGTOR    WTR    CO 
8A    TORRIRCTOH    RBGISTE: 
7p!bR1DCEP0RT    HYDRAULIC 

5PlTHE  GURRERY  SCHOOL 
7P  AMERICAN  REPUB  CO 
lOOriBUR  ERG  WATERBURY 
4P  NEW  HAVEN  WATER  CO 
4P    JAMBS    RIRTOUL 

8A  WATER  BUR  HARTFORD 
8A  |WATEfi  BUR  HARTFORD 
8A  WTR  CCai  NEW  BRITIAB 
8A  IrEW  haven  WATER  CO 
OOrtWATERBURY    WATER    CO 

7 A   CORN    LIGHT    h   POWER 
BID  CIVIL   AERO   ADB 
8A    WTR   COB    REW    BRITIAR 
8A   WALTBB   J08MSON 


■ID  CIVIL   AERO   ADB 
3P   BANGOR    HYDRO-BLKC  CC 
5P    ACADIA    NATL    PARK 


MID    RUMFORD    FLS    PWR    CO 

7A    WALTER    THURSTON 
■ID    D    S    WEATHER    BUREAU 
■ID    ABBIE    M.    PACQUET 

6P    RATBOND    K.    PAL^BR 
MIDIU    S    WEAISER    BUREAU 


B.  L.    HOWARD 
AUGUSTA    WATKR    DI8T 
BABCOR  HTDRO-ELBC  CO 
DOHALD   A.    CHICK 

C.  S.    PBEBL8 

C.  W.  HOBBWOBTBT 
BOWARD  L.  COUBIRS 
CBOBCl  W.  CTB 
SABUAL  D.  SOULB 
RUBFCBD  FLS  PWR  CO 

BTATK  FISH  BATCHEBT 

B.  C.  SAWTER 
CBRTRAL  MAIRE  P0VB1 
CIVIL  AERO  ADM 
WILLIAB  CUBBIRG 

P.  M.  TBIPP 
IRVIH  C.  MASON 
UNIOR  WATER  PWR  CO 
BANGOR  RTDRO-SLtCCO 
GREAT  NORTH.  PAPSB 

UNION  WATER  PWR  CO 
GRIAT  NORTH.  PAPER 
CIVIL  AERO  ADB 
BBVIN  LOVELL 
BOBFORD  FLS  PWR  CO 

a.  LA  BORTAGRE 
BUKFOKD  FLS  PWR  CO 

C.  L.  CBADBOURBB 
T.  W.  CLABK 
CIVIL  AEBO  ADA 

PBTB  DEPT  0  OF  ME. 
U  9  WBATBBB  BUBBAO 
D  9  WBATHKB  BtTRBAO 
L.  A.  AVKRILL 
■AIRE  BZP  STATIOM 


Reiei 

to 
tables 


Statio 


:  DAB 
I  ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROIBURY 
RmFORD  3  SW 

RUMFORD  1  SSE 
SSOWHKCAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SQUA  PAN  DAM 

SUKDAT  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 
UNITY 
UPPER  DAM 

VANCEBORO 

WINSLOW 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASBBURNHAH 

ASHLAND 

ATHOL 

BEECH WOOD 
BELCHBRTOWN 
BILLERICA 
I  BIRCH  HILL  DAM 
SLUE  HILL 


; BOYLSTON 

BROCKTON 

CAR BR I DCS 
' CHATHAM 

CHESTER 
I  CHESTERFIELD 
CHBSTNirr  HILL 
CLIHTON 
COHASSET 

' COLDBROOK 
EAST  WARERAB 
KDGARTOWN 

, FALL  RIVER  2  RB 
FITCHBURG 

' FRAHIRCBAM 

FRANKLIN 
j  GARDNER 

GBOTON 

Iharowicic 

{harvard    FOREST 
■HATCHVILLE 
HAVERHILL 
i HEATH 


:hoosac  tunnel 
hubbardston 

'HYANNI3  1  E 
I  IPSWICH 
! JEFFERSON 

IeNIGHTVILLS  DAM 
'lake  COCBITUATE 
I  LAWRENCE 
LOWELL 
! MANSFIELD 

MBNDON  AIRPORT 
MIDDLEBORO 
MIDDLETON 
;MILFORD 
MILLB0RT 

MONTAGUE  CITY 

MOUNT  RACHUSET 
, NANTUCKET  WB  AIRPORT 
I  NEW  BEDFORD 
: REWBUSTPORT 

' NEW  SALEM 
jRBWTON 
NORIB  BRIDGE 
' NORTH  TRURO 


PBLHAB 
PEBBBOKB 
PERU 

PBT8RSRAM 
PITTSFIBLD  WB  i 


County 


PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 

OXFORD 

SOMERSET 

OXFORD 

BARCOCK 

AROOSTOOK 

OXFORD 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

WASHINGTON 


WASHINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 


NORFOLK 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

MIDDLESEX 

BARNSTABLE 

CONNECTICUT 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 

WORCESTER 

PLVMOiriH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

■IDDLESEX 
NORFOLK 
WORCESTER 
H  IDDLESEX 
WORCESTER 


PLAIRFIELD 
PLTUOUTR 
PRINCETON 
QOABBIH  INTAJB 
BOCEPORT  1  BSB 

SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SBGRBGARSBT 
SHELBURRE  FALLS 
SOUTH  EGREBONT 

[SPOT  POND 

SPRINGFIELD 

STATE  FARB 

8TBRLINC 
I  STERLING  3  HW 

ISTOCKBRIDCB 
. SWAMPSCOTT 
1 TAURTOR 
ITULLT  DAB 
TURRERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE  1 

RABB  2 
WASRIRGTOR 

WEST  BRIMFIBLD 
WEST  CUniNCTDH 
WB8TPIBL0 

WB8TFIKLD  2  RE  CAA 
BB8T0R  2  RW 

WEST  OTIS 

BBSTOVBR  FIELD 

BEST  RDTLAXD 

WILLARD  moOE  ST  FOREST 

WIBCBBBDOR 


RBW  HAMP8BIBS 


ALBZABDRIA 
BATB  2  8BT 
:H  HILL 


BERKSHIRE 
WORCESTER 
BARNSTABLE 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 


4012 

MIDDLESEX 

4105 

ESSEX 

4313 

MIDDLESEX 

4449 

BRISTOL 

4667 

WORCESTER 

4711 

PLYMOUTH 

4744 

ESSEX 

4760 

4771 

WORCESTER 

4903 

FRANKLIN 

5077 

WORCESTER 

5159 

NANTUCKET 

5246 

5285 

ESSEX 

5306 

FRANKLIN 

5317 

RIDDLBSEX 

5514 

WORCESTER 

5891 

BARNSTABLE 

6251 

HARPSHIRE 

6262 

PLYMOUTH 

6311 

BERKSHIRE 

63  22 

6414 

BERKSHIRE 

642S;HAVPSBIRE 
648G: PLYMOUTH 
6644 [WORCESTER 
6699IHAHPSHIRE 
6977    ESSEX 


7124 

ESSEX 

7190 

BARNSTABLE 

7293 

BRISTOL 

7370 

FRANKLIH 

7692 

BERKSHIRE 

8030 

■IDDLESEX 

8046 

HAMPDEN 

6101 

PLYMOUTH 

8154 

8159 

STERLING 

81S1 

B8RKSBIRE 

8301 

ESSEX 

8367 

BRISTOL 

B573 

WORCESTER 

8580 

FRANKLIN 

8755 

NORFOLK 

8793 

HAMPSHntK 

8798 

HAMPSHIRE 

8842 

BERKSHIRE 

8918 

9093 

HAMPDEN 

9136 

9191 

HAMPDEN 

9196 

9360 

MIDDLESEX 

9371 

BERKSHIRE 

9382 

BAMPDEN 

9442 

WORCESTER 

9708 

MIDDLESEX 

9770 

WORCESTER 

9933 

BOBCBBTER 

9928 

mummiFiui 

0038  GRAPTOB 
04 B6  GRATTOB 
0527  BELOAP 
0875  GRAFTOH 
0690  C008 


45  53  69  15 

44  06,  69  07 

44  06  69  OS 

44  401  70  36 

44  31 '  73  25 


44  30 1  70  52 

44  02 1  70  59 

45  20  1  69  58 


J     3 


Obser- 
vation 

time  I 


45  34 

44  33 

45  09 


70  52 

1484 

67  26 
69  38 
67  24 

460 
90 
140 

5P 

73  06 
72  32 

71  53 

71  28 

72  13 

750 
217 

1190 
227 

1000 

MID 
8P 

70  49 
72  21 

71  16 

40 
556 
139 

7P 

71  12 

71  41 
70  50 

72  04 
70  40 

70  31 

71  08 
71  46 

71  25 

71  24 
71  59 

71  35 

72  12 

72  11 

70  32 

71  02 

72  49 
72  36 

72  58 
72  00 
70  16 

70  53 

71  54 

72  52 
71  23 
71  10 
71  19 
71  12 


72  20 
71  13 
71  40 
70  04 


70  42 

71  52 

72  17 
70  37 

70  52 

70  30 

71  07 


72  35 

70  57 

71  49 
71  48 


72  17 

72  16 

22      73  08 

71  53 


SAIGREAT    north.    PAPER 
6P'0LIVER    W.    HOLMES  , 

■ID. CENTRAL  MAINE  POWER | 
■ID   ■ARSHALL    E.    REED  , 

2A   BVALINE   A.    WARREN 

MID  RUMFORD  FLS  PWR  CO  j 
HID, CENTRAL  MAINE  POWER  1 
HID  RUMFORD  FLS  PWR  CO  I 
HID'U   S   COAST   GUARD  ' 

7AiM. 


ROLAND    FLEET 
|MID, PUBLIC    SERVICE    CO 
'     8A   GLADYS    M.    UURCIN 
6P    MERTON    R.     REYMOLDS 
9P    UNION    WATER    PWR    CO 

SPi ALTON    J.    AMES 

8A    HOLL' WORTH/WHITNEY 

8A,ST   CROIX   PAPER   CO 


8 A   RBW  KNGLAND   PWR  CO 
MID 'mass   AGR   EXP   STA 
8AM.    C.     STEWART 
7A    METRO    WATER    WORKS 
8A I  STATE    DEPT    HEALTH 

BA I  STATE    DEPT    HEALTH 
8A' RETRO    DIST    WTR   COMM 
7 P   GEORGE    S.     Fl^INT 
840;     4PM1D'l.     P.     VIGNEAULT 
6401     7p!     7  P    BLUE    BILL    OBSERV  TY 

I      i      '■ 

12lMID<MID,U  S  WEATHER  BUREAU 
AR  MRS.  LORINC  H.  REED 
4P   CITY    ENGINEER  , 

ABVARD    UNIYERSITY 


5P   I 


I    C    G 


BA, STATE  DEPT  HEALTH 
8A, STATE  DEPT  HEALTH 
7A  METRO  WATER  WORKS 
AR  METRO  WATER  WORKS 
7A      7A    OSCAR    . 


8A; METRO    UIST    WTR   COMH 
8A|G.    B.     ROUNSVILLE 
8A    ELIZABETH    B.    HOUGH     I 
IPJ RICHARD   C.     BRICBAH    ' 
SA'DEPT    PUBLIC    WORKS 


7Ai RETRO  WATER  WORKS 
8A. STATE  DEPT  HEALTH 
8A. STATE  DEPT  HEALTH 
6A  STATE  DEPT  HEAL7TI 
8a' STATE    DEPT    HEALTH 


8A      8a|NBW   ENGLAND   PWR   CO  2    3        5 

8A1 STATE    DEPT   HEALTH  3 

6P      6P' WARREN    SPERL  2    3    4    5 

SAJ STATE    DB>T    HEALTH  3 

AH, METRO    WATER    WORKS  3 

4P      4P| FLOYD    B.     ANDERSON  2    3    4    5 

7A       7 A    METRO    WATER    WORKS  2    3         5 

9P| MID    ESSEX    COMPANY  2    3         5 

5P;     SpI PROPS    LOCKStCANALS  2    3         5 

8A| STATE   DEPT    HEALTH  ,          3 

bid' ALBERT    POULIOT  3    4 

8 A    STATE    DBPT    HEALTH  3 

SS      8a' WILLIAM    R.    HOELZEL  2    3         5 

8A    STATE    DEPT    HEALTH  '          3 

8A    NEW    ENGLAND    PWR   CO  3 

I     8A    MRS    MARGARET    LOBLEV  3 

I     AR: FRANCIS    BARRINGTON  3 

HIdImID   U   S    WEATHER   BUREAU  2   3   4   5 

MID'    4P'CITr    ENGINEER  2   3   4    5 

I     SA: STATE    DEPT    HEALTH  3 

8A: METRO    DIST    WTR    COMM'  3 

8A I  STATE    DEPT    HEALTH  3 

8A    STATE    DEPT    HEALTH  3 

MID.U    S    COAST   GUARD  ,          3    4 


SAi  METRO    DIST    WTR    COHI 
Sa! state    DEPT    HEALTH 
8A| STATE    DEPT    HEALTH 
SA' HARVARD  FOREST 

S    WEATHER    BUREAU 


8a  state  dept  health 
4p  plymouth  cordage  co, 
ar  metro  water  works 
8a  metro  water  works 
7p{rev.  r.  m.  barker 


U  S  COAST  GUARD 
W.  A.  WINSOR         I 
BRISTOL  CO  AGR  SCHL 
NEW  ENGLAK)  PWR  CO 
STATE  DEPT  HEALTH 


73 

05 

1400 

72 

32 

242 

71 

59 

900 

71 

48 

500 

72 

05 

960 

52 

986 

71 

49 

62S 

S3 

1371 

59 

520 

35 

1100 

S3 

1300 

10 

1110 

8A 


7A  METRO  WATER  WORKS 
S  ARMORY 
■IDl JAMES  E.  WARREN 

AR  ■ETRO  WATER  WORKS 
■ID  NUNCIO  LANCIANI 


NE8BIT  B.  BANGS 
WESTON  K.  LEWIS 
WATER  WORKS 
HAROLD  SMALL 
W  MASS  ELBC  CO 

PAROR  N.  CRICK 
J.  W.  REILLY 
STATE  DEPT  BBALTB 
MRS.  A.  W.  JOHNSON 
STATS  DEPT  HEALTH 

IKA  E.  LAMB 
NORMAN  THURSTON 
STATE  DEPT  HEALTH 
CIVIL  AERO  ADH 
WESTON  COLLEGE 

STATE  DEPT  HI ALTS 
U  S  ARVT 

■ETRO  WATER  WORKS 
0.  R.  FLERIRC 
STATE  DEPT  BBALTB 


BP  J08R  ORLIRSKI 
7A  LLOYD  L.  ALDRICB 

PUBLIC  8BBV  CO  R  B 
5P  JAMBS  LBOBABD 
8a|bd«  FEBR,  BBOVR  CO 


CLOSED  •/«• 


STATION  INDEX 


Station 


BtTHLKHEIt 
BLACEWATKR  DAM 
BO"  CARVIKS  FALLS 
BRADFORD 
BRISTOL 

BUCIS  COUTIK 
CAIIPTOW 
CfNTIR  HARBOR 
CLAREMOKT 
CLBAR  BROOK 

COKCOftO  «B  AIRPORT 

DIXVILLB  KOTCH 

DUBLIN 

DURBAH 

RAST  DCERINC 

■ASTHAN  FALLS  DAM 

BBROL 

FABTAN 

FIRST  CONN  LAKS 

FITZWILLlAlt  3  SB 

FRANCOKIA 
FRANSLIN  1  NIT 
FRANILtll  FALLS  DAM 
GILMANTON 

,1FF  2  NW 


CORHAM 
R A HO VSR 
HILLSBORO   2   W 
JBFFEKSON 
nBKB    1   8W 

LAEBPORT   1 
LAOPORT   2 
LAHCASTBR 
LAIrtlAFF 
LBBANON   CAA    APT 

LINCOLN 
BANCHESTEH 
■ASSABKSIC    LAKE 
HBRIDBN 
MILAN    6    K 

MILFORD 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA  1  NE 

NASHUA  3  N 

NELSON 

NED  DURBAM 

HEW  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICBS8TSR 

NORTH    STRATFORD 

NORTH   TILLAGE 
PETBRBORO   2   8 
PINIHAM   NOTCH 
PITTSBURG   RBSBRTOIR 
PLTMOUTR    2    B 

SOUTH   DAKBURV 
SOUTH    LYMDEBORO 
SOITTH   SVTTOB 
SOUTH    WBARE 
STODDARD 

SUNAPEB 

SURRY  NOUKTAIK  DAM 

TBORKTON  GAP 

TUCORMAN  RAVINE 

WALPOLB 

WARRBN  1  SE 

WATERVILLE  VALLEY 

WENDELL 

WENTWORTH 

WEST  LEBANON  1  SB 


BOLFRBORO  FALLS 
BO0D8T0CB 
TORI  POBD 


County 


0703) GRAFTON 

;o74i:mbrbimack 
10834  nbrrimack 

|0910  MIRRIMACK 
0998' GRAFTON 

104B  GRAFTON 
I  1099  GRAFTON 
: 1338<  BELKNAP 
I 15S2J  SULLIVAN 
' 1590| GRAFTON 

I lesjl NBRRIMACK 
,  2D23i  COOQ 
21361  CRR8HIRB 
I  217.V  STUAFFOBD 
I  22841 HILLSBORO 


GRAFTON 
NBRRIMACK 
NBRRIMACK 
BELKNAP 


3409 1  GRAFTON 


GRAFTON 

HILLSBORO 

COOS 

CRESHIRB 


4399 


447S  8SLCNAP 
44B0i8BLKNAP 
4 556 1  COOS 
4568  GRAFTON 
4656: GRAFTON 

47321  GRAFTON 
5072  HILLSBORO 
5211 1 HILLSBORO 
5362  I  SULLIVAN 
S4D0|C0OS 

5412'HILL3B0B0 
I  5639  COOS 
|5707laiLLaB0RO 
15712'hILLSBORO 
|5730|CSVSBIRB 

5780  STRAFFORD 
5843HBRBIMACK 
'5866I8ULLITAN 
'5982; MERRIMACK 
'6234  COOS 

,6302'niLL3BORO 
6697 !S1LLSB0R0 
I681B 'COOS 
'6S56 ICOOS 
,6944  jGRAFTON 

<7967  NBRRIMACK 
,8081  HILLSBORO 

3169  NBRRIMACK 
'8194  HILLSBORO 

8350  CHRSBIRE 

jeSO?  SULLIVAN 
8539  CHBSBIRB 
867alGRAFT0N 
8754  COOS 

'8854  CHBSRIRE 

8865  CRAFTON 
iB960  ! GRAFTON 

9074  iSULLIVAN 
|g091  'GRAFTON 
;93ie    GRAFTON 

9474  GRAFTON 
|961B    COOS 

9676  MERRIMACK 
'9726  CHESHIRE 

9740   ROCKINGHAM 

.9865 {CARROLL 
9940  I  GRAFTON 
19966   COOS 


43  19 
43  10 

43  15 


43  52 
43  43 

43  23 

44  04 

43  12 

44  52 

42  S4 

43  08 

43    04 

43  27 

44  47 
li  44  16 
5|  45  06 
5  42  45 

44  13 

43  27 
43  28 
43  25 


44  03 

43  00 

42  59 

43  33 

44  37 


10  42  50 
1  44  16 
10  42  46 
10  42  48 

5  I  42  59 

0(43  26 
43  25 
43  22 

43  15 

44  45 


,10 


10 


10 


42  56 

42  51 
44  16 

5  03 
3  46 

43  29 

42  53 

43  IB 
43  04 

43  OS 

43  23 


43  55 
3  57 
3  22 

43  52 


44  23 
43  27 
42  46 
42  47 


Obser- 
vation 
tiine 


71  43 

71  31 

71  58 

71  43 


71  38 

71  29 

72  21 
71  3B 

71  30 

71  20 

72  04 
70  56 


71  27 

71  IB 

72  11 


71  39 
71  25 
71  53 

71  11 

72  17 
71  56 

71  28 

72  17 

71  28 
71  28 
71  34 
71  54 


71  12 

71  39 
71  16 
71  26 

71  29 

72  08 

71  10 

71  59 

72  10 
71  22 
71  38 

71  55 
71  57 
71  15 
71  23 


71  56 

71  43 

72  07 

72  05 
72  19 
71  33 

71  17 

72  26 

71  53 

71  30 

72  07 

71  55 

72  19 

71  51 
71  36 

71  55 

72  23 
71  19 

71  12 
71  41 
71  20 


GRQRGB  B.  TUCKSR 
>.  8N0DCRA3B 
I.  BBRRT 
RUTB  8.  MOORE 
PUBLIC  SKBVICE  CO 

PAUL  D.  SMITH 
BRA8TU6  DOLE 
GEORGE  W.  BROBN 
CBNT  VT  PUBLIC  3BR1 
ENGINEER 

WEATBER  BUREAU 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL  INC 
UNIVERSITY  OF  N  B 
CBARLSS  E.  REIDT 


5P   SP 

7P   7P 


PUBLIC  I 


'  CO  1 


CRSPEAU 

CONN  RIVSR  POWER  CO 

DBPT  HEALTH 

ROGER  PZABODV 

J.  BOUTHMAYD 

ARTHUR  G.  BROWN 
STATS  SANATORIUM 

EVERETT  GATCHELL 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SEHV  CO  N  H 

INTIRE 
MERTON  T.  GOODRICH 

KEBKETH  E.  COULD 
ARTHm  B.  UAR5HALL 
TWIN  ST  GASIELEC  CO 
HERMAN  L.  TITUS 
CIVIL  AERO  ADM 

ROBERT  T.  SINCLAIR 
POBLIC  SERVICE  CO 
KANCBBSTER  WTR  WKS 
KIMBALL  UNION  ACAD 
RES  CO 


C.  6.  EMERSON 
U  S  VEATHER  BUREAU 
PUBLIC  SERVICE  CO 
PBNNICHUCK  WTR  BKS 
DAVID  P.WBBELWRICaT 

PUBLIC  8BRV  CO  H  I 
COLBY  JR  COLLBCB 
.  P.  8HSPAR0 
.  J.  FREDERICK 
NEW  ENG  POBBR  00 

MRS.  M.  H.  RAMSBT 

I.  MORISON 
J.  B.  DODGE 

WATER  RESOURCES 
G.L.  STILPHEN 

KDHA  P.  POWERS 
HARRY  W.  HOLT 
PUBLIC  SBRV  CO  H  B 
AUGUST  BRUYNEEL 
FRED  R.  JENNINGS 

I.  BANNISTER 


N  H  FISB  RATCHERT 

S  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV  CO  V   I 

,.  DOWNING 
GRANITE  ST  EL 


CO 

SLVA  M.  CHIVELL 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
RUTB  M.  GRACE 
CARL  D.  CRUPE 
HERMAN  BAOR 

BENNETH  BERRY 
FRED  a.  BROBN 
US  BUREAU  FISHERIES 


Refer 

to 
tables 


Static: 


RBODB  IB LAND 


AUSTIN 
BLOCK  ISLAM] 
GRBBNVI LLB 


PROVIDENCE  BB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WESTERLY  1  B 
WOONSOCKBT 


BAR  RE 

bellows  falls 
Ibsnxincton 

BETHEL 
IBLOOMFIELD 
IBOLTONVILLE 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 
;  CANAAN 


2769 
2828 
3341 

3400 
3914 

14603 
4882 


County 


bashington 

NEWPORT 
PROVIDENCE 

WASHINGTON 
PROVIDENCE 
PROVIDENCE 
VASBINGTOH 
PROVIDENCE 


WASHINGTON 
WINDBAM 

BENNINGTON 


ESSEX 
ORANCK 
CBITTENDSN 

ESSEX 

WINDSOR 
ORANGE 
RUTLAND 
ORANGE 
ADDISON 

BENNINGTON 

CALEDONIA 

FRANKLIN 

CHITTENDIN 

ESSEX 

WINDHAM 

FRANKLIN 

ESSEX 

BENNINGTON 

WASHINGTON 

WINDHAM 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAMOILLE 


DOBSBT  1  S 
EAST  BARKFT 
ENOSBURC  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
GILHAN 

GRAFTON 

BIGHGATB  FALLS 

LEKINGTON  3  NE 

MANCBESTSR 

MARSRFIELD 
I 
IhaTS  HILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPSLIER  CAA  APT 

MORRISVILLE 


NEWPORT  5542  ORLEANS 

NORTBFIBLD  NORWICH  UNIV  5733 | WASHINGTON 
iPCRU  : 6 335  BENNINGTON 

'  PLYMOUTH  64 JB  WINDSOR 

RANDOLPH  CENTER         6717 [ORANGE 


iREADINC  RILL 
IREADSBORO  1  S6B 
;  ROCHESTER 
I  RUTLAND 
SAINT  ALBANB 

SAINT  JOBNSBURY 
SALISBURY 

8EARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 
SOMERSET 

BOUTB  LONDONDERRY 
I  SOUTH  NEWBURY 
;EPRIKCriBLD 

i  stockdriogs 
townshend 

Itun^ridgs 

I  TYSON 
I  VERNON  1  8 
WARDSaORO 
iWATERBURT 

WEST  BURKB 
WEST  BURKE  5  NW 
BEST  DANVILLE 
BEST  HARTFORD 
BESTON 

WEST  TOPSBAM 
WBITE  RIVER  JCT.  1.  N 
IWBITINCBAM 
BILDBR  1  E 
WOODSTOCK 


ARLIHGTOH,  MASS. 
NEW  STATIONS 


fi746 

WINDSOR 

>761 

BENNINGTON 

)8d3 

WINDSOR 

J995 

RUTLAND 

7025 

FRANCLIR 

7054 

CALEDONIA 

7098 

ADDISON 

7142 

BENNINGTON 

ny/ 

BENNINGTON 

7401 

WINDHAM 

7617 

WINDBAM 

7646 

ORANGE 

7954 

WINDSOR 

B057 

8438 

WINDHAM 

6483 

ORANGE 

HS12 

WINDSOR 

9600 

WINDHAM 

H747 

WINDBAM 

6805 

WASHINGTON 

9099 

CALEDONIA 

9109 

CALEDONIA 

91R2 

CALEDONIA 

9329 

WINDSOR 

9476 

WINDSOR 

958B 

ORANGE 

9691 

WINDSOR 

9735 

»764 

WINDSOR 

9964 

BIHDRAM 

HIDDUSBX 


I      I 

3!  J 


41  36 
41  10 
41   53 

41    29 


71  39 
71  36 
71    34 


71  32 

71  25 

41    50 1    71  25 

41    22 1    71  50 

41    59      71  31 


72   33 

72  27 

73  10 


Obser- 
vation 
time 


Refei 
to 

tables 


8A]xOMVND  R.  GREENE 
IID  U  S  WEATHER  BUREAU  i 
8PJAGRICULT' AL  EXP  STA I 


2  3 


43  14 
5  44  20 
Z{44  52 


44  54 

43  10 

44  25 


43  14 

43  32 
43  57 

3  31 

42  51 

43  52 

43  37 

44  49 


2  50  1  72  57 
42  52  72  55 
42   58      72   57 


72  57   1030 

72  17 

73  12 

73  06 
72  02 

72  45 

73  07 
71  43 


72  37 

73  03 

71  31 
73  04 

72  16 


72  03 
72  40 
72  34 
72  36 


600 


72  12  I  766 
72  40  I  840 
72  54  I  1660 
72  43  1420 
1380 


72  34 
72  57 
72   4B 

72  58 

73  05 


43  11 

44  05 

43  16 
3  48 
43  02 

43  55 
43   28 

42  46 

43  03 

44  23 

44    36 

44    24 

43  42 
43   16 


72  49 
72  04 
72  27 
72   47 

72    40 

72  29 
72  42 
72  31 
72  47 
72   46 


9P  AGHICULT'AL  EXP  STA i  2  3  5 
HJD  U  3  WEATHER  BUREAU  i  2  3  4  5 
MID   U   S   WKATHER   BJREAU    '2345 

8P;JULIAN   L.MC   KBNZIB    |         3 
HIDiSIBAGB  OBPT  3  4 


SAIORKBN   HT   POWER  CORP  3 

SA   BILLOWS   PLS   SLBC   CO  2   3 

5P   STATE    Plffl    HATCBKRY  2   3 

7A  G.    DOUGLAS   CURTISS  3 

4P  GIORCE   L.    COOPER  2   3   • 

8a'R.    N.    brown  3 

HID   U   8   WEATHER   BURKAU  2   3   ' 

7A    P.    E.     FEARON  3 

SPICENT    VT    PUBLIC    SBRV  2    3 

7PIMRS    THEODORE    TAPLIN  2    3 

7A|CEKT    VT    PUBLIC    SERV  3 

HID  GBORGE   C.    EASTINGS  3   ' 

5P|    5P;SARAH    E.    LAKE  2    3 

6P!    6p|rUFUS   S.    gilbert  2    3 

8a|    8A  CONN   RIVER   POWER  CO  2   3 

6P   L.    B.    POHSROY  2   3 

8A|NSW   ENGLAND   PWE  CO  3 

BA I  BERYL   BOYLE                     i  3 
I                                                I 

HID   AVERY  R.    PARK  3 

MID   OR IN  HARRIS                     '  3 

7 P   CONRAD    W.    BAKER  2    3 

HID    DANA    S.    REDINGTON  3 

BA   GREEN   MT   POWER  CORP  3 

BA    HRS.    FRED    MAY.    JR.  3 

,     8A    conn    RIVBH    POWER    CO  3 

8aI   BA  I  green  irr  power  cd  23 

MIDIHIdIcIVIL    AERO    ADM                .  2    3 

|MID!waTER  fc   LIOIT   dept    :  3 

hidIhid ;hilton  w.  drew  2  3 

6p:  6p1george  h.  burnrah  2  3 

{  SAlDONALO  G.  PAIGE  3 

I  6P  VIOLET  D.  PBLKEY  3 

8A  VT  STATE  AGR  SCHOOL  I  3 


5P  T. 


'.  ROWLEE         ' 
ENGLAND  PBR  CO 
9A|B.  p.  ORDWAY 
ep|GEORGE  L.  KIRK 
SPjDONALD  B.  DAVIS 

4P  FAIRBANKS  MUSEUM 
7A  CBNT  VT  PUBLIC  SERV 
BA  GEORGE  BRICCS 
SAiNKW  ENGLAND  PWR  CO 
2080   8A i  BA)L.  L.  LEONARD       ' 


RAY  E.  LYMAN 
FRED  DREBO 
SPRINGFLD  TERM  RW1 
ALFRED  H.  DURKEE 
IVAN  P.  ROBINSON 
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71  58  '   228 

72  03  '  1128 
72  09  1400 
72  26  400 
72  48   1280 

72    18 

72  19  360 
72  53  )  1450 
72  20  '  370 
72   31        700 


CHARLES    B.    ADAMS  ' 

IITH    SPAULDING 
CONN    RIVER    POWER   CO 
DELL    R.    DAVIS  ' 

6A;NS«    ENGLAND    PWR    CO 

8A    GILHAN    W.     TOHD 
7A    PORTLAND    PIPE    LINE 
8A   O.    P.     BRICKCTT 
8A|EVA    K.    DOUBLEDAY 
7A [ARTHUR    J.    FOLLSTTK 


7A|ALBERT    AVERY 
8A [STUART    A.    ELLIOTT 
I.    SUTTON 
8A      8A    BELLOWS    FLS    ELEC    CO 
6P      6P  MRS.    DORA   PINNBY 


JOHM  F.    triCBOLS 
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NEW   ENGLAND   -   JULY    1950 

W.    H,    Tracy,    Section  Director   -  Boston,    Mass. 

WEATHER    SUMMARY  , 

Over  most  of  the  Section  east  of  the  Green  Mountains  and  the  Berkshires,  July  1950  was  a  dry  month. 
In  the  eastern  belt  from  the  coast  roighly  fifty  miles  inland  the  effects  of  the  long-term  deficiency 
in  rainfall  were  serious,  particularly  as  to  grasslands  and  upland  pastures.  Vegetable  gardens,  how- 
ever, were  not  generally  r«tarted,  and  where  irrigated  as  s  o  many  now  are,  the  volume  and  quality  of 
the  early  harvests  were  good.  From  the  eastern  counties  of  Massachusetts  northeastward  to  the  lower 
Penobscot  Basin  in  Maine  the  ground  water  supplies  deteriorated,  the  region  never  having  fully  recover- 
ed frcm  the  effects  of  last  summer's  drought.  Barely  half  of  the  normal  rainfall  has  occurred  in  the 
last  foia-  months.  At  some  stations  in  Essex  County,  Mass.,  the  deficiency  has  been  near  60%  .  Ground 
water  levels  declined  to  a  point  that  seriously  affected  rural  domestic  water  supplies,  forcing  many 
farmers  to  haul  water.  Several  communities  dependent  upon  wells  or  small  reservoirs  explored  new  or 
auxiliary  sources  of  supply  to  insure  against  future  shortages.  The  fire  hazard  became  high  several 
times  during  the  month  as  the  duff  dried  out  to  tinder  in  the  long,  warm,  sunny  days.  Many  incipient 
blazes  started  but  were  held  in  control.  As  evidence  of  the  unusual  conditions  ,  the  Division  of  For- 
estry of  Massachusetts  has  had  to  handle  1400  grass  and  brush  fires  thus  far  in  1950.  Apparently  un- 
affected by  the  drought  as  yet  were  the  major  reservoirs,  and  water  in  storage,  largely  because  of 
light    drawings,    remained    at   high   levels. 

West  of  the  above  mentioned  eastern  belt  the  rains  during  July  as  well  as  during  the  three  vital  crop 
growing  months  prior  have  been  adequate.  The  Connecticut  Valley  had  no  general  shortage  of  rain--west 
of  there  some  areas  have  accumulated  an  excess,  notably  in  Berkshire  County  and  extreme  western  Connec- 
ticut, in  sharp  contrast  to  the  conditions  that  persisted  in  the  coastal  plains.  The  principal  potato 
raising  part  of  Maine  likewise  was  favored  with  adequate  precipitation  while  the  southern  counties  con- 
tinued  to   dry   out. 

Electrical  storms  were,  as  usual,  widely  scattered  as  to  time  and  place.  Most  tragic  was  one  at  Hamden, 
Conn.  ,  on  the  4th,  when  a  solitary  bolt  from  a  weak  thunderstorm  killed  three  members  of  an  outdoor 
birthday  party,  and  burned  five  others  more  or  less  seriously.  The  outstanding  thunderstorm  rainfall 
of  the  month  was  4.71  inches  during  a  7-hour  storm  at  Claremont  ,  N,H,  ,  on  the  5-6th.  Rail  service  was 
suspended  by  a  washout  and  there  was  considerable  highway  damage.  Thunderstorms  occurred  in  the 
ll-14th  period — most  generally  on  the  12th.  Damage  was  minor  and  local,  but  considerable  in  the  aggre- 
gate. In  Hadley ,  Mass.,  7  valuable  cows  were  killed;  in  Grafton,  Mass.  a  man;  while  lightning -set 
building  fires  were  reported  in  several  places.  On  the  14th,  a  squall-line  passing  over  the  Berkshires 
in  the  morning  created  great  turbulence.  Ridgefleld,  Conn.,  reported  a  "twister"  that  mowed  a  swath 
through  the  center  of  the  town.  Another  damaging  series  of  electrical  storms  on  the  18th  set  fires 
in  widely  separated  parts  of  the  Section,  but  these  as  well  as  subsequent  light  showers  were  ineffective 
in  relieving    drought    in    the  eastern  belt. 

The  mean  ten^eratxu-e  for  the  Section  was  68.5°,  which  is  ,7°  below  the  average  for  the  past  63  years. 
The  highest  monthly  mean  reported  was  74.2°  at  Lowell,  Mass.;  the  lowest  57.5°  at  Tuckerman  Ravine, 
N.H.  The  highest  temperature  reported  was  96°  at  Turner's  Falls,  Mass,  on  the  30th;  the  lowest  34° 
at  Tiest  Burke,  Vt .  ,  on  the  8th,  and  Somerset,  Vt.,  on  the  15th.  The  average  monthly  precipitation  for 
the  Section  was  2.56  inches,  which  is  1.18  inches  less  than  the  average  for  the  past  63  years.  The 
greatest  monthly  amount  reported  was  7,71  inches  at  Danbury,  Conn,;  the  least  0.37  inch  at  New  Durham, 
M.K.     The  greatest  amount   in  an  observational  day  was  4.60   inches   at   Claremont,   N,H.  ,   on  the  6th. — M.T.N. 
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In  addition  to  the  cliruatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocl ima- 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic  Bulletin 
Series.   The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages--mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   Tliese  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $37.5,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  In  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  In  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
ay  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 


25, 


C. 


Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 


202  - 


SUPPLEMENTAL    DATA 


NEW   ENGLAND 
JULY    1950 


Wind  direction 
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BLOCK   ISLAND  WB  CITY,    R.I 

- 

- 

11.8 

38 

NW 

20 

- 

- 

- 

4 

s 

4 

0 

1 

0 

14 

64 

8.1 
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BLUE   BILL,    yASS. 

- 

12.7 

32 

NW 

18 

- 

78 

52 

73 

2 

8 

4 

0 

1 

0 

15 

55 

6.6 

BOSTON   WB  AP  MASS. 

S« 

17 

10. C 

29 

W 

18 

77 

69 

49 

63 

6 

7 

3 

0 

0 

0 

16 

70 

6.0 

BRIDGEPORT  WB   AP  CONN. 

sw 

19 

7.8 

40 

wsw 

31 
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81 

61 

75 
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3 
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I 
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- 
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BURLINGTON   WB  AP  VT. 
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9.5 
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73 

47 
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ssw 

23 

11.7 
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PORTLAND  WB  AP,    ME. 
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6.8 
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0 
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PROVIDENCE  WB  AP,    R.    I. 

sw 

" 
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86 

80 
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5 

6 

4 

1 

0 

0 

16 
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94 
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10 
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68.2 
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98 

45 
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1889 

67.1 

97 

33 

69.3 

94 
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1929 

66.4 
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69.5 

100 

40 

2.18 
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33 

70.8 
70.2 

103 
95 

39 
40 

2.12 
4.89 

0.0 
0.0 

4.91 

4.55 

0.0 
0.0 

8 

11 

1938 
1939 

68.1 
67.8 

94 
100 

38 
35 

71.2 
70.7 

95 
95 

43 
40 

6.49 
2.91 

0.0 
0.0 

8.91 

0.0 
0.0 

16 

1899 

1.63 

9 

1900 

68.9 

98 

39 

72.2 

100 

44 

3.13 

0.0 

2.92 

0.0 

9 

1940 

67.5 

96 

34 

70.4 

98 

39 

3.54 

0.0 

3.74 

0.0 

11 

IMl 

69.5 

101 

36 

73.2 

104 

46 

4.20 

0.0 

4.25 

0.0 

11 

1941 

68.4 

100 

37 

70.6 

98 

39 

4.71 

0.0 

4.64 

0.0 

12 

1902 

63.9 

96 

30 

67.5 

93 

42 

3.74 

0.0 

4.04 

0.0 

12 

1942 

66.8 

96 

36 

70.2 

96 

39 

3.36 

0.0 

5.50 

0.0 

12 

1903 

65.8 

100 

34 

69.7 

98 

42 

4.17 

0.0 

3.22 

0.0 

12 

1943 

68.1 

97 

31 

71.5 

96 

35 

4.28 

0.0 

4.39 

0.0 

11 

1904 

67.5 

97 

39 

69.9 

98 

41 

3.16 

0.0 

2.75 

0.0 

11 

1944 

68.2 

98 

31 

72.2 

97 

39 

3.67 

0.0 

2.39 

0.0 

11 

1905 

68.3 

96 

38 

71.4 

98 

42 

4.31 

0.0 

3.02 

0.0 

11 

1945 

67.6 

95 

35 

70.4 

97 

36 

4.90 

0.0 

4.54 

0.0 

12 

1906 

68.0 

97 

35 

70.0 

97 

42 

4.11 

0.0 

5.06 

0.0 

12 

1946 

66.3 

99 

30 

69.6 

99 

36 

3.22 

0.0 

3.27 

0.0 

8 

1907 

67.1 

95 

38 

70.5 

95 

42 

4.12 

0.0 

2.11 

0.0 

10 

1947 

70.3 

94 

38 

72.1 

95 

42 

5.29 

0.0 

4.40 

0.0 

13 

1908 

70.3 

100 

34 

72.7 

101 

40 

3.19 

0.0 

3.96 

0.0 

9 

1948 

68.0 

97 

37 

71.5 

97 

43 

3.09 

0.0 

3.90 

0.0 

9 

1909 

65.6 
68.5 

100 
99 

30 
38 

68.7 
72.3 

98 
98 

32 
42 

2.55 
2.49 

0.0 
0.0 

1.97 
2.30 

0.0 
0.0 

8 

7 

1949 
1950 

70.6 
67.0 

101 
93 

34 
34 

74.7 

ins 

96 

41 
40 

3.02 
2.32 

0.0 
0.0 

2.42 
2.84 

0.0 
0.0 

10 

1910 

70.2 

11 

1911 

71.2 
67.9 

106 
101 

40 
31 

73.6 
71.1 

106 

43 
33 

4.22 
3.12 

0.0 
0.0 

3.62 
3.33 

0.0 
0.0 

8 

7 

1912 

100 

1913 

67.8 

102 

32 

71.6 

100 

39 

3.06 

0.0 

2.07 

0.0 

9 

1914 

65.5 

93 

3S 

67.4 

92 

40 

3.23 

0.0 

3.96 

0.0 

11 

1915 

66.4 

92 

37 

69.2 

94 

42 

9.05 

0.0 

6.n 

0.0 

15 

1916 

70.1 

104 

37 

71.0 

98 

41 

4.01 

0.0 

6.61 

0.0 

13 

1917 

67.7 
67.8 

98 
98 

42 
35 

71.5 
69.9 

102 
104 

48    . 

2.88 
3.74 

0.0 
0.0 

2.13 
3.18 

0.0 
0.0 

10 
11 

Period 

67.6 

106 

29 

70.7 

106 

32 

3.76 

0.0 

3.74 

0.0 

1918 

39 

1919 

68.9 

102 

31 

71.7 

102 

41 

2.62 

0.0 

4.37 

0.0 

10 

1920 

65.7 

97 

33 

68.9 

93 

35 

4.05 

0.0 

3.38 

0.0 

11 

1921 

72.1 

101 

39 

72.5 

101 

40 

3.49 

0.0 

6.25 

0.0 

10 

1922 

67.0 

94 

36 

70.1 

95 

42 

2.46 

0.0 

4.33 

0.0 

10 

1923 

64.2 

94 

31 

68.5 

99 

40 

3.42 

0.0 

2.72 

0.0 

9 

1924 

67.0 

93 

35 

70.7 

99 

39 

2.96 

0.0 

1.89 

0.0 

8 

1925 

65.2 

97 

36 

69.7 

98 

39 

4.51 

0.0 

4.73 

0.0 

12 

1926 

65.7 

102 

30 

70.0 

105 

41 

3.45 

0.0 

3.43 

0.0 

10 

1927 

67.4 

95 

34 

70.6 

97 

39 

4.48 

0.0 

4.69 

0.0 

14 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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aJMATOLOGICAL  DATA 


raw  KKGLAKD 
JULT   1950 


■ 

Temperatuxe 

Precipitation 

1 

o  0 

1 

s 

1 

a 

■s 

a 

No.  o(  days 

3 
.2 

§1 

Is 

•5 

1 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  o(  daya 

Station 

it 

n 

51 

2  S 

1 

Max,  depth 
on    ground 
at  obin. 

1 

s 

3 

c 

S 
to 

s 

CONSECTICUT 

BRIDGEPORT 
BRIDGEPORT  WB  AP 
COLCHESTER 
CREAH  HILL 
DAMBURY 

72.1 
71.9 
69.5 
68.9 
69.3 

-  .7 

-  1.2 

-  .5 

91 
89 
90 
86 
90 

31 
31 
19 
12 
31 

54 
57 
43 
43 
48 

15 

15+ 
22 
15 
15+ 

1 

0 

0 

10 

8 

2 
0 
1 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

6.06 
6.29 
2.15 
3.68 
7.71 

1.88 

-  1.78 

-  .88 

1.25 

1.14 

.42 

.75 

3.70 

10 
4 
6 
3 

10 

.0 
T 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
14 
15 
12 

10 
10 
3 

7 

2 
3 
0 
0 

FALLS  VILLAGE 

GREEHiriCH 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MIDDLETOWN 

MOHAWK  FOREST  RAMGEB  ST 

68.7 
69.9 
71.4 
71.1 

-  1.8 

-  .2 

89 
91 
90 
89 

31 

31 

30+ 

31 

43 
50 
52 
52 

15 
15+ 
15 
15 

15 
5 
3 
0 
0 

0 

1 

2 
0 

0 
0 
0 
0 

3.03 
5.15 
4.09 
3.16 
2.75 

-  1.41 

-  .28 

.58 

2.10 

1.34 

.74 

.60 

14 
10 
10 
11 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
14 
12 
14 
14 

7 
7 
6 

7 
4 

0 
1 

1 
0 
0 

HEW  HAYEK  WB  AIRPORT 
NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  KENT 
KORWALK 

70.7 
71.3 
66.1 
68.9 
70.2 

1.4 

-  .3 

-  1.9 

87 
88 
83 
89 
90 

31 

31 

14+ 

30 

30+ 

55 
55 
44 
45 
48 

24 
24 
15 
15 
24 

1 
0 
0 

11 

8 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.83 
2.56 
3.26 
2.90 
6.14 

-  .18 

-  1.10 

2.19 

.61 
.64 
.64 
.51 
1.27 

10 
16 
5 
18 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
13 
14 
14 
14 

8 

5 
6 
9 

0 
0 
0 
0 
2 

HORWICH  3  ESE 
PUTNAH 
SALISBDSY 
SHEPADG  DAM 
STORRS 

69.8 
69.2 
68.6 
68.5 
67.5 

.3 
-  2.0 

88 
92 
87 
84 
87 

30+ 
31 
30+ 
13+ 

18+ 

48 
44 

45 
48 
46 

15+ 

15 

15 

15 

15 

9 
15 
14 

0 
27 

0 
3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.41 
3.66 
2.84 
3.17 
3.18 

-  2.12 

-  1.04 

.70 

1.00 

.66 

.64 
1.03 

11 
6 
14 
11 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
16 
15 
14 
11 

4 
4 

0 
1 
0 
0 

1 

WASHINGTON 
WATERBDHY 

WATERBURY  CITY  HALL 
WESTBROOK 
WIGWAM  RESERVOIR 

69. 4M 

72.5 

73.7 

68.9 

69.0 

.0 

93 
92 
89 
85 

31 
31 
31 

13+ 

50 
53 
47 
45 

23 
15 
24+ 
22 

8 
0 
0 
14 
0 

6 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.72 
4.27 
4.25 
3.11 
4.82 

-   .08 

1.00 

.77 
2.12 

11 

16 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
11 
13 
12 
14 

4 
6 

1 

0 

1 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

71,3 

92 

18+ 

49 

15 

6 

5 

0 

2.77 

.69 

4 

.0 

0 

12 

4 

0 

STATE 

69.9 

3.88 

T 

MAINE 

ADGDSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

70.3 
70.4 
66.4 
67.8 
63.5 

2.4 
.3 

-  1.1 

93 

It 
87 
88 

18 

8+ 
19 

8+ 
13 

51 
49 
51 
48 
43 

21+ 

21 

22 

21+ 
15 

0 

0 

27 

10 

78 

2 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.05 
1.58 
2.89 
1.59 
2.47 

-  1.26 

-  .47 

-  1.47 

.38 

.63 

1.01 

.34 

.62 

30 
26 
18 
30 
30 

.0 
.0 
T 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
10 

7 
9 
15 

2 

1 
3 

2 

4 

0 
0 

1 

0 
0 

CORINNA 

EASTPORT  WB  CITY 
EAST  SANGERVILLE  2  E 
EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 

66.0 
61.2 
65.7 
69.1 
66.7 

.8 
-  1.7 

87 
80 
85 
88 
87 

13 
19 

13+ 

18 

13+ 

41 
48 
44 
48 
39 

15+ 
2+ 
15 
15+ 
21 

33 
124 
26 

7 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.64 
3.05 
1.59 
2,00 
2.07 

-  ,03 

-  1.52 

1.03 

1.11 

.73 

,61 

1.05 

6 

6 

30 

12 

18 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
12 

4 
10 

9 

3 
3 
2 
3 
2 

1 

1 

0 
0 

1 

PORT  KENT  ISE 
GARDINER 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT 
HOULTON  1  NE 

66.3 
69.1 
63.9 
64.6 
66.2 

.1 

-  1.2 

-  1.4 

-  1.4 

91 
89 
86 
87 
87 

12+ 
13+ 

9 
13 
13 

40 
44 
43 
44 
46 

15 
21 

2 

9+ 
21+ 

44 
10 
59 
54 
34 

3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.77 
1.02 
2.62 
3.13 
2.45 

-2.05 

-  2.38 

-  1.64 

.35 

-  .33 

1.12 

.26 

.42 

1.18 

1,05 

18 
3 

31 
6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
15 
12 

11 

2 

1 
5 

4 
4 

1 

0 
0 

1 
1 

JONESBORO 

LEWISTON 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  AIRPORT 

64.5 
69.4 
67.1 
66.9 
66.2 

-  .1 

-  .8 

-  .7 

-  1.1 

82 
89 
88 
87 
88 

8+ 
18 
13 
13 
13 

46 
51 
44 

47 
47 

20 
21 
IS 

9+ 
15 

48 
4 
19 
18 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.24 
.93 
1.35 
4.96 
4.76 

-  2.69 

-  2.09 
1,28 
1.08 

.86 

,30 

.47 

1.14 

1.22 

7 
12 

6 
13 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

6 

8 

13 

13 

2 
2 
2 
6 
5 

0 
0 

1 

2 

MILLINOCKET  DAM 

NORTH  BRIDGTON 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND 

64.9 
69.8 
67.3 
66.6 
71.0 

.5 
-  1.1 

93 
92 

86 
90 
92 

11 

13 
13 
13 
18 

40 
47 
44 
41 
52 

15 

15+ 
15 
21 
21 

0 
4 
21 
27 

1 

1 
1 
0 

1 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.72 
1.19 
2.08 
2.66 
1.09 

-  2.86 
-1.56 

1.05 
.41 
.69 
.75 
.56 

31 

31 

4 

4 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
13 
12 
11 
9 

5 
1 
3 

4 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
PRENTISS 
PRESQDE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

68.0 
65.6 
65.4 
64.9 
66.9 

2.3 

-  .3 

-  2.1 

92 

85 
88 
87 
88 

18 
13 
13 
11 
18 

43 
44 
43 
45 
44 

15+ 

21 

15+ 

21+ 

21 

26 
43 
41 
43 

14 

3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.80 
2.79 
2.94 
2.14 
1.42 

-  2.46 

-  .78 

-  1.85 

.27 
.69 
1.31 
.58 
.48 

31 

7 

30 

26 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
11 
10 
15 
13 

2 
5 

4 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

BDMFORD  3  SW 
RDMFORD  ISSE 
UNITY 
WINSLOW 
WOODLAND 

65.3 
67.7 
68.3 
69.3 
67.4 

.2 
-   .6 

1.8 
0 

87 
89 
90 
90 
90 

13 
13 
18 
19 
15 

42 
46 
47 
47 
45 

21 
21 
22 
21 
21 

0 
11 
9 
0 
0 

0 
0 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.27 
1.66 
2.62 
2.07 
3.48 

-  1.44 

-  2.05 

-  1.49 
1.02 

.59 
.73 
.96 
.57 
1.15 

19 
6 

18 
6 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
12 
13 
9 
9 

3 
2 

4 
4 
4 

0 
0 
0 
0 

2 

STATE 

66.8 

2.29 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
BIM.RRICA 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 

69.2 
71.0 
69.3 
66.8 
70.8 

.9 
1.2 

.9 

92 
91 
92 
87 
93 

10 
18 
18 
13 
31 

42 
46 
43 
40 
52 

15 

15+ 

21 

15+ 

21 

0 

11 

37 

2 

3 
3 

4 

oe 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

4.26 
2.83 
2.37 
2.28 
2.67 

.09 

-  1.42 

-  1.21 

1.06 
1.23 
1.09 
,87 
1,78 

6 
18 
11 
12 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
11 

7 
9 
11 

4 
3 
3 
3 

1 

1 
1 
1 

0 

1 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 

73.5 
73.7 
73.0 
68.1 
70.3 

1.8 

2.3 

1.0 

-  2.3 

93 
94 
92 
86 
91 

18+ 

18+ 

31 

19 

31 

56 
54 
53 
48 
52 

21 
21 
24 
21 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
4 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.45 
2,78 
2.19 
2.67 
3.12 

-  2.04 

-  .65 

-  1.32 

-  1.14 

,98 
1.39 
1.25 

.67 
2.20 

4 
5 
5 
13 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
10 
10 
10 

1 
3 
2 

4 
2 

0 

1 
1 

0 

1 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  NE 

FITCHBURG 

FRAMINGHAM 

71.9 
68.6 
72.5 
71.2 
72.3 

2.1 

1.4 
0 
.4 

90 
83 
91 
91 
93 

15 

6+ 
18+ 

9 
19 

SO 
50 
55 
49 
50 

22 
22 
22 
22 

2+ 

0 
0 
1 
0 
0 

1 
0 
2 
4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

1.22 
2.51 
1.09 
2.34 
2.00 

-  1.79 

-2.10 

-  1.43 
-1.54 

.31 
.90 
.27 
.78 
.63 

6 

1 

6 

12 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
13 
12 
11 
10 

3 

3 
1 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
BYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 

72.0 
67.4 
70.9 
69.5 
70.0 

-  1.2 

-  1.3 

.4 

-  1.0 

94 
89 
91 
91 
91 

8 
14 
31 
18+ 
19 

47 
44 
53 
41 
46 

21 
15 
22 
15 
21 

1 
0 
2 
12 
0 

5 
0 

1 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.97 
3.95 
1.60 
1.82 
2.52 

-  .46 

-  .19 

-  1.36 

-  1.31 

1.88 
.81 

1.00 
.40 
.96 

U 
14 

6 
18 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
14 

S 
10 
10 

2 
S 

2 

4 
4 

1 

0 

1 

0 
0 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

72.5 
74.2 
71.4 
67.8 

.8 
2.1 

0 

90 
95 
88 
81 

18 

8 

31 

31 

53 
49 
52 
53 

21 
21 
21 
23 

0 
0 
2 
9 

1 
9 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.51 
1.18 
1.33 
3.25 

-  1.29 

-  2.37 

-  1.37 

.38 

1.76 
.53 
.27 
.96 

11 

11 

13 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 

9 

13 

11 

1 
1 
2 

4 

1 

0 
0 
0 

nee  Dotes  following  Station   Inde 
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Table  2— Continued 


CUMATOLOGICAL  DATA 


NEW  EKGLARD 
JVLl   1950 


I 


Temperature 

Precipitabon 

No.  ol  days 

Snow 

Sleet.  HaU 

No 

.  of  days 

1 

Average 

Departure 
irom  normal 

1 

X 

e 
« 

a 

1 
i 

1 

s. 

■3 
i 

1 

1 

•1 

1 
1 

s 

a 

_l_ 

1             Station 

ii 

ll 

I 

a.   S 

ig-: 

1 

a 
8 

3 

s 

§1 

HEW  BEOPORD 

71.5 

.7 

89 

18 

57 

15 

0 

0 

0 

1.09 

-    2.11 

.30 

6 

.0 

0 

9 

2 

0 

PITTSnELD  WB  AtRPORT 

65.5 

-  2.0 

85 

13  f 

44 

15 

44 

0 

0 

5.05 

.86 

.94 

13 

.0 

0 

19 

9 

0 

PLTMOCTB 

73.3 

4.0 

95 

31 

50 

24 

1 

5 

0 

.79 

-  2.53 

.32 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

ROCEPORT  t  ESE 

71.3 

2.8 

91 

IB 

55 

21+ 

3 

3 

0 

1.80 

-  1.85 

1.10 

11 

.0 

0 

8 

1 

1 

SAKDWICH 

69.3 

85 

31 

56 

23+ 

10 

0 

0 

1.42 

.38 

1 

.0 

0 

9 

2 

0 

SHELBORKE  FAIXS 

67.7 

-  1.3 

86 

14 

45 

15 

0 

0 

0 

2.20 

-  1.54 

.78 

21 

.0 

0 

13 

3 

0 

SPRIRCFIEIJJ 

72.3 

-   .8 

91 

31 

50 

21 

2 

3 

0 

2.77 

-  1.50 

.98 

4 

.0 

0 

14 

4 

0 

STOCEBRIOGE 

65.8 

-  2.1 

S4 

17 

43 

15 

39 

0 

0 

3.37 

-   .75 

.95 

13 

.0 

0 

12 

6 

0 

SWAMPSCOTT 

69.1 

1.3 

S8 

18 

50 

21 

5 

0 

0 

1.16 

-  1.95 

.42 

11 

.0 

0 

8 

2 

0 

TAUKTOtl 

70.9 

1.3 

92 

31 

45 

22 

7 

3 

0 

2.02 

-  1.69 

1.10 

5 

.0 

0 

11 

2 

1 

TDLLT  DAM 

68.5 

90 

8+ 

42 

2+ 

17 

2 

0 

2.31 

.55 

20 

.0 

0 

11 

4 

0 

TDRKERS  FALLS 

70.4 

-  l.S 

96 

30 

44 

15 

5 

S 

0 

2.50 

-  1.17 

.86 

18 

.0 

0 

13 

3 

0 

WALPOLE 

69.7 

89 

18+ 

47 

15+ 

10 

0 

0 

3.07 

2.04 

4 

.0 

0 

11 

2 

1 

WESTTIELD  2  KE 

69.7 

-  1.1 

91 

8 

43 

15 

14 

4 

0 

1.62 

-  2.29 

.50 

4 

T 

0 

12 

2 

0 

WESTOK  2  HW 

72.3 

1.9 

94 

13+ 

45 

21 

6 

9 

0 

1.88 

-  1.15 

.66 

4 

.0 

0 

10 

0 

WESTOVER  FIELD 

71.1 

91 

30+ 

45 

15 

6 

2 

0 

2.19 

.64 

4 

.0 

0 

9 

4 

0 

WILLARD  BROOK  STA  FORES 

70.  2M 

90 

31 

46 

23 

6 

1 

0 

1.98 

.58 

12 

.0 

0 

10 

3 

0 

WORCESTER  AIRPORT 

69.4 

88 

31 

54 

7+ 

8 

0 

0 

2.63 

.66 

31 

.0 

0 

11 

4 

0 

WORCESTER  1 

69.4 

-  1.7 

89 

31 

47 

22 

14 

0 

0 

8.46 

-  1.26 

.72 

4 

.0 

0 

9 

5 

0 

STATE 

70.4 

2.31 

T 

HEW  HAMPSHIRE 

ALEUHDRIA 

64.7 

85 

13 

40 

15+ 

6S 

e 

0 

2.11 

.74 

6 

.0 

0 

13 

2 

0 

BERMH 

65.4 

-  1.0 

88 

18 

39 

21 

0 

0 

0 

1.82 

-  1.87 

.56 

6 

.0 

0 

11 

3 

0 

66.6 

.1 

86 

13 

43 

21 

26 

0 

0 

3.11 

-   .93 

1.33 

31 

.0 

0 

7 

4 

1 

BLACnATER  0AM 

4 

2.11 

.65 

6 

.0 

0 

8 

3 

0 

CAMPTOH 

64.9 

87 

14 

38 

21 

0 

0 

0 

3.03 

1.13 

6 

T 

0 

11 

4 

1 

COHCORD  WB  AIRPORT 

69.2 

1.8 

91 

8+ 

41 

21 

17 

3 

0 

.96 

-  2.60 

.29 

4 

.0 

0 

12 

2 

0 

DURHAM 

71.4 

1.9 

93 

18 

45 

21 

2 

6 

0 

1.17 

-  2.20 

.34 

31 

.0 

0 

12 

1 

0 

EAST  DEER  1 1(0 

69.1 

87 

7+ 

39 

21 

15 

0 

0 

.95 

.23 

14 

.0 

0 

10 

0 

0 

FABTAH 

62.01 

85 

14 

35 

15+ 

0 

0 

0 

1.89 

.89 

6 

.0 

0 

6 

3 

0 

FIRST  COHH  LAKE 

62.5 

.8 

82 

11+ 

36 

21 

0 

0 

0 

3.60 

-  1.25 

1.20 

14 

.0 

0 

16 

5 

1 

FRAKKLIH  1  HW 

70.0 

.5 

91 

13+ 

42 

21 

8 

4 

0 

.93 

-  2.84 

.22 

6 

.0 

0 

7 

0 

0 

FRAHILIH  FALLS  DAM 

69.5 

92 

13+ 

39 

21 

12 

5 

0 

.76 

.29 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

GLEBCLJFF  2  HW 

S3.7M 

-  2.0 

56 

2.39 

-  1.80 

.96 

6 

.0 

0 

13 

3 

0 

KEEHR  1  SW 

69.5 

.7 

90 

8+ 

43 

2 

7 

2 

0 

2.29 

-  1.51 

.53 

11 

.0 

0 

10 

5 

0 

LAEEPORT  1 

70.9 

90 

13+ 

48 

21 

4 

2 

0 

1.06 

-  2.83 

.42 

13 

.0 

0 

10 

1 

0 

LSBAHOH  AIRPORT 

65.9 

88 

9 

39 

21 

43 

0 

0 

2.55 

1.02 

5 

,0 

0 

13 

3 

1 

MAHCHESTER 

68.8 

-  1.5 

86 

13 

44 

21 

12 

0 

0 

1.34 

-  2.09 

.27 

20 

.0 

0 

11 

1 

0 

MASSABESIC  LAKE 

69,0 

90 

18+ 

39 

21 

19 

2 

0 

1.20 

.30 

20 

.0 

0 

10 

1 

0 

HASHDA  3  H 

69.9 

-   .3 

92 

18+ 

42 

21 

0 

6 

0 

.75 

-  2.63 

.28 

21 

.0 

0 

9 

1 

0 

HEW  LOHDOH 

66.5 

86 

31 

48 

21 

0 

0 

0 

1.59 

.72 

6 

.0 

0 

9 

1 

0 

PETERBORO   2S 

69.2 

88 

13 

43 

21 

9 

0 

0 

1.92 

.48 

20 

.0 

0 

11 

3 

0 

PIHEHAM  HOTCH 

63.7 

1.0 

81 

»+ 

43 

22 

70 

0 

0 

2.30 

-  3.02 

1.14 

6 

.0 

0 

13 

1 

1 

PLTMOCTB  2W 

69.2 

1.1 

90 

13 

41 

21+ 

16 

1 

0 

2.21 

-  1.58 

1.18 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

SintRT  MODHTAIR  DAM 

68.8 

87 

13+ 

41 

15 

17 

0 

0 

1.23 

.25 

20 

.0 

0 

10 

1 

0 

TDCEEBMAH  RAYIHE 

57.5 

71 

17 

43 

22 

228 

0 

0 

3.97 

1.48 

6 

.0 

0 

12 

5 

1 

WEST  LEBAHOH  1  SW 

68. IM 

89 

10+ 

43 

21 

0 

0 

0 

2.32 

1.27 

6 

.0 

0 

13 

1 

1 

WIHDHAM 

70.0 

92 

8+ 

42 

15 

8 

7 

0 

2.03 

1.15 

12 

T 

0 

7 

3 

1 

WOLFEBORO  FALLS 

70.9 

91 

13 

44 

21 

5 

2 

0 

.68 

-  2.95 

.27 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

WOODSTOCK 

65.1 

87 

13 

43 

24+ 

0 

0 

0 

3.45 

2.00 

5 

T 

0 

9 

3 

1 

STATE 

67.2 

1.92 

T 

MOORT  WASHIHCTOH  WB 

47.8 

-  1.4 

65 

17 

34 

14+ 

525 

" 

0 

5.09 

-  1.01 

.87 

6 

T 

0 

19 

6 

0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAHD  WB  CITT 

69.1 

.7 

84 

31 

58 

24 

1 

0 

0 

2.83 

-   .25 

1.02 

16 

.0 

0 

10 

5 

1 

GREEHYILLE 

72. 2H 

91 

31 

51 

24 

3 

3 

0 

1.89 

.91 

4 

.0 

0 

10 

2 

0 

KIHGSTOH 

69.0 

-   .2 

88 

31 

47 

24 

15 

0 

0 

1.18 

-  2.16 

.24 

4+ 

.0 

0 

7 

0 

0 

PROVIDEHCE  WB  CITT 

73.8 

.4 

95 

18 

56 

24 

0 

4 

0 

.98 

-  2.19 

.45 

4 

.0 

0 

9 

1 

0 

PROVIDEMCE  WB  AIRPCRT 

71.3 

-  2.1 

91 

31 

52 

24 

2 

3 

0 

1.42 

-  1.85 

.51 

1 

.0 

0 

11 

1 

0 

STATE 

71.0 

1.72 

TEHIIOHT 

BELLOWS  FALLS 

70.9 

92 

14 

45 

21 

0 

5 

0 

2.74 

-  1.05 

.77 

6 

.0 

0 

12 

3 

0 

ELOOMFIELD 

65.7 

-   .8 

86 

10+ 

38 

21 

43 

0 

0 

2.42 

-  1.98 

.49 

6 

,0 

0 

11 

5 

0 

BUHLIRGTOH  WB  AIRPORT 

70.0 

-   .3 

91 

13 

46 

21 

7 

1 

0 

2.41 

-  1.09 

.91 

31 

.0 

0 

16 

2 

0 

CAVEHDISH 

66.2 

-  1.9 

89 

13 

36 

21 

38 

0 

0 

1.86 

-  2.37 

.63 

6 

.0 

0 

10 

3 

0 

CHELSEA  2  S 

65.8 

-   .7 

89 

18 

37 

21 

115 

0 

0 

2.42 

-  1.04 

.82 

6 

.0 

0 

12 

2 

0 

CORHWALL  I  H 

70.4 

.0 

89 

9 

47 

21+ 

4 

0 

0 

3.23 

-   .36 

.93 

11 

.0 

0 

12 

6 

0 

DORSET  1  S 

65.7 

89 

9 

35 

21 

41 

0 

0 

5.19 

1.19 

6 

T 

0 

10 

8 

1 

EAST  BARMET 

66.2 

-  2.2 

86 

14 

42 

21 

0 

0 

0 

2.15 

-  1.65 

.57 

6 

.0 

0 

12 

2 

0 

EKOSBDRG  FALLS 

68.1 

.3 

91 

10 

38 

21 

23 

1 

0 

3.99 

-   .73 

1.12 

31 

.0 

0 

12 

5 

2 

LEMIHGTOH  3  HE 

64.3 

86 

13 

36 

21 

64 

0 

0 

1.62 

.56 

31 

.0 

0 

10 

3 

0 

HIDDLESEX 

66.7 

89 

10+ 

21 

0 

0 

0 

3.33 

.89 

6 

.0 

0 

13 

6 

0 

MdiTPELIER  AP 

65.7 

88 

13 

39 

21 

36 

0 

0 

2.26 

.35 

5 

.0 

0 

14 

3 

0 

HEWPORT 

66,7 

-   .8 

88 

10 

43 

21 

29 

0 

0 

2.75 

-  1.64 

.75 

31 

.0 

0 

15 

4 

0 

HORTHFIELD  HORWICH  UHIV 

66.7 

.8 

87 

13 

38 

21 

28 

0 

0 

2.71 

-   .87 

1.30 

6 

.0 

0 

14 

3 

1 

RUTLAHD 

68.1 

-   .5 

86 

13 

42 

21 

20 

0 

0 

4.70 

.77 

1.60 

18 

.0 

0 

11 

S 

2 

SAIHT  ALBAHS 

70.2 

.2 

90 

13 

48 

21 

6 

1 

0 

2.65 

-  1.02 

.83 

S 

.0 

0 

12 

4 

0 

SAIHT  JOHMSBURT 

68.2 

.0 

89 

9 

41 

21 

14 

0 

0 

2.26 

-  1.49 

.52 

6 

.0 

0 

15 

3 

0 

SOMERSET 

60.5 

-  2.6 

82 

14 

34 

15 

0 

0 

0 

2.43 

-  2.13 

.60 

19 

.0 

0 

13 

4 

0 

WEST  BURKE 

63.3 

86 

10+ 

34 

8 

0 

0 

0 

3.37 

-   .87 

.68 

18 

.0 

0 

13 

5 

0 

WILDER  1  E 

66.8 

90 

10 

40 

21 

0 

1 

0 

3.54 

-   .44 

1.39 

6 

.0 

0 

11 

4 

1 

WOODSTOCK 

68.1 

.5 

90 

9 

39 

21 

16 

1 

0 

3.52 

-   .43 

1.00 

6 

.0 

0 

12 

3 

1 

STATE 

66.9 

2.93 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Tables 


DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

comrecTicuT 

ANSOKIA 

.22 

.35 

.15 

.51 

1.01 

.15 

.39 

.13 

1.15 

.06 

.01 

.36 

T 

.29 

4.78 

BAKIR3VILLE 

.31 

* 

.58 

.14 

.69 

.16 

.35 

.09 

.23 

.05 

.31 

.57 

3.48 

BARKHABSTED 

.20 

.0! 

.52 

.13 

.34 

.13 

.28 

.02 

.24 

.19 

.02 

.17 

.12 

2.37 

BLOOBFIEU) 

R 

.10 

.78 

.22 

1.12 

.24 

.26 

.06 

.30 

.04 

.04 

.08 

3.24 

BRIDGEPORT 

.26 

1.10 

.02 

.40 

1.25 

.12 

.02 

T 

.36 

.41 

.75 

.66 

.25 

T 

.17 

.02 

T 

.27 

6.06 

BRIDGEPORT   WB  AP 

R 

.30 

1.14 

.40 

T 

1.13 

.04 

.03 

.20 

.62 

1.09 

.36 

.27 

.01 

.40 

.30 

6.29 

BRISTOL 

.22 

.11 

.15 

.34 

1.97 

.09 

.17 

.29 

.10 

.12 

.03 

.02 

.37 

.02 

.15 

4.15 

BROOKLrS 

.16 

.84 

.42 

.02 

• 

.17 

.18 

T 

.18 

T 

T 

1.77 

BULLS    BRIDGE   DAJI 

.58 

.12 

.26 

.32 

.26 

.34 

.51 

.31 

.36 

.39 

.05 

.32 

3.82 

BURLINGTON 

.20 

.11 

.10 

.20 

1.26 

.12 

.08 

.27 

.03 

.22 

.01 

.08 

.04 

2.72 

CANDLE»0OD    LAKE 

R 

2.02 

.23 

.12 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

> 

, 

. 

2.00 

.17 

.02 

.42 

.02 

_ 

_ 

.02 

.32 

.08 

_ 

COCKAPONSET   FRST   RNGR 

.15 

.21 

1.20 

.39 

.33 

.03 

.35 

.30 

.09 

.11 

.01 

.40 

.01 

.13 

3.71 

COLCHESTER 

T 

.14 

.19 

.21 

.42 

.01 

1     .24 

.04 

.01 

.34 

.06 

.02 

.01 

.02 

.03 

T 

.41 

2.15 

COLUNSVILLE 

.20 

.11 

.10 

.18 

1.22 

.12 

.06 

.25 

.04 

.01 

.22 

.04 

.10 

.10 

2.75 

CREAB  HILL 

.75 

.45 

.28 

.20 

.20 

.52 

.02 

.33 

.36 

.05 

.14 

.38 

3.68 

DANBURY 

.22 

.67 

.50 

.05 

3.70 

.26 

T 

. 

1.12 

.16 

.06 

.09 

.47 

.07 

• 

.34 

7.71 

DERBY 

.21 

.41 

.10 

.49 

1.01 

.10 

.47 

.10 

.60 

.08 

.03 

.41 

T 

.17 

4.18 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

.25 

.59 

.55 

.58 

.54 

.12 

.51 

.50 

.35 

.20 

.31 

T 

.15 

T 

4.65 

FALLS   VILLAGE 

.33 

.31 

.16 

.13 

.29 

.58 

.23 

.31 

.05 

.32 

.30 

.02 

T 

3.03 

GREENWICH 

.28 

.45 

.08 

.53 

2.10 

.04 

.15 

.46 

.05 

.43 

.14 

.06 

.03 

.35 

5.15 

GROTON 

.07 

.11 

.34 

.03 

.49 

.16 

.13 

.63 

.09 

.01 

.39 

.01 

.01 

2.47 

HARTFORD 

R 

.44 

.28 

.04 

1.35 

.25 

.25 

.05 

.25 

.02 

.10 

.01 

3.04 

HARTFORD    WB  AIRPORT 

R 

.26 

.22 

.33 

T 

1.34 

.17 

.94 

.27 

.05 

T 

T 

.26 

.02 

T 

.05 

.18 

T 

4.09 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

.36 

1.49 

.05 

1.12 

.10 

.06 

.61 

.22 

.45 

.36 

.23 

T 

.18 

5.23 

JEWETT  CITY 

R 

.15 

.25 

.29 

.09 

.17 

.02 

.13 

.03 

.21 

.16 

.05 

1.55 

UUREL    RESERVOIR 

.31 

.45 

.25 

.61 

1.67 

.31 

.60 

.17 

.04 

.46 

.09 

.09 

.04 

.24 

5.33 

MANCHESTER 

.22 

.14 

.32 

.24 

1.38 

.10 

.11 

.32 

.05 

.24 

T 

T 

.03 

3.15 

HEAD   POND   RESERVOIR 

.44 

.51 

.74 

.61 

1.60 

.30 

.70 

.15 

.06 

.61 

.09 

.25 

.04 

.24 

.01 

6.35 

KIDDLETO«N 

.2? 

.31 

.37 

.43 

T 

.74 

.04 

.02 

.28 

.04 

.10 

.02 

.36 

.04 

.12 

T 

3.16 

MOHAWK   FOREST    RANGER   ST 

.21 

.09 

.60 

.21 

.25 

.21 

.29 

.06 

.24 

.01 

.26 

.00 

.16 

.07 

2.75 

MOODUS    RESERVOIR 

R 

.13 

.66 

.30 

.05 

.31 

.03 

.07 

.26 

.01 

.12 

.02 

.39 

_ 

. 

_ 

. 

.09 

.06 

- 

NATCHAUG   FOREST    RANOBB 

.30 

.50 

.28 

.40 

.30 

.02 

* 

.13 

.03 

.30 

2.26 

NATHAN   HALE    STATE   FRST 

.21 

.54 

« 

.31 

.04 

.97 

.06 

.34 

.04 

.02 

« 

.28 

.01 

.24 

.01 

3.07 

NEW  HARTFORD 

.22 

.02 

.61 

.22 

.53 

.12 

.25 

.02 

.04 

* 

.14 

.01 

.14 

.18 

2.50 

NEW   HAVEN    WB  AIRPORT 

R 

.16 

.41 

.42 

.01 

.61 

.05 

.04 

.30 

.25 

.59 

.15 

.32 

.02 

T 

.15 

.35 

3.83 

NEWINGTON 

R 

.06 

.20 

.38 

1.24 

.68 

.18 

.06 

.22 

.06 

.14 

3.22 

NEW    LONDON 

.05 

.09 

.07 

.39 

« 

.48 

.01 

.32 

.64 

.15 

T 

* 

.35 

.01 

T 

2.56 

NORFOLK    2    SW 

.43 

.03 

.64 

.22 

.12 

.23 

.58 

.01 

.27 

.01 

.33 

.22 

.15 

.02 

3.26 

NORFOLK    2    SW 

R 

.43 

.69 

.19 

.01 

.07 

.27 

.02 

.57 

.26 

.33 

.06 

.19 

.15 

.02 

3.26 

NORTH   KENT 

.29 

.35 

.28 

.06 

.10 

.21 

.39 

.15 

.51 

.31 

T 

.05 

.02 

.15 

.03 

T 

2.90 

NORWALK 

.48 

.47 

, 

.15 

1.20 

.20 

.35 

.36 

.85 

.31 

.28 

.03 

1.27 

.19 

6.14 

NORWICH    3    ESE 

« 

.45 

* 

.43 

.70 

T 

.10 

.22 

.09 

• 

.27 

.15 

2.41 

PACHAUG    ST   FOREST   3   NE 

.17 

.11 

.13 

.40 

.21 

.10 

.05 

.19 

.22 

.05 

.02 

1.65 

PEOPLES   FOREST    RANGER 

S 

.22 

.02 

.65 

.15 

.22 

.22 

.32 

.02 

.20 

.01 

.23 

.03 

.20 

« 

.09 

2.58 

PUTNAM 

.20 

.80 

.01 

1.00 

.12 

.48 

.34 

.18 

.15 

.01 

.02 

.15 

.02 

.02 

.08 

.08 

3.66 

PUTNAM  HEIGHTS                  //R 

.15 

.45 

.28 

.07 

.20 

.12 

.21 

.31 

.03 

.10 

.02 

1.94 

PUTNAM   LAKE 

.25 

.35 

.50 

1.66 

.20 

.28 

.21 

.04 

.00 

.11 

T 

.04 

3.64 

ROCKVILLE 

R 

.15 

.43 

.20 

.51 

.25 

.04 

.21 

.16 

.04 

.23 

2.22 

ROCKWOOD   LAKE 

.25 

.45 

.52 

1.60 

.22 

.29 

.10 

.04 

.12 

• 

.13 

.12 

3.84 

ROCKY    RIVER  DAH 

.35 

.21 

.49 

.41 

.90 

.23 

.30 

.27 

.42 

.56 

.05 

.25 

4.44 

ROUND  POND 

.33 

.23 

.65 

.51    1.65 

.13 

2.28 

.20 

. 

.30 

.30 

.07 

6.65 

SALISBURY 

.24 

.45 

.23 

.011     .12 

.26 

.66 

.01 

T 

.04 

« 

.34 

• 

.24 

.23 

.01 

2.84 

SAUGATUCK   RESERVOIR 

.29 

.60 

.57 

.63       .45 

.18 

.43 

.36 

.26 

.23 

.33 

T 

.02 

.10 

4.45 

SHEPAUG  DAM 

.47 

.32 

.26 

.64 

.12 

.01 

.39 

* 

.16 

.23 

• 

.26 

.05 

.26 

3.17 

SHUTTLE   MEADOW    RESVR 

.21 

.11 

.17 

.50 

1.16 

.08 

.01 

.44 

.09 

.13 

.06 

.36 

.01 

.26 

3.59 

STAFFORD   SPRINGS 

.14 

.06 

.82 

.19 

.41 

.13 

.25 

.21 

.27 

2.48 

STEVENSON   DAB 

.38 

.33 

.29 

.68 

1.26 

.17 

1.38 

.19 

.40 

.05 

.30 

5.43 

STORRS 

.24 

.72 

.34 

1.03 

.05 

.01 

.36 

.02 

T 

T 

.20 

.03 

.18 

T 

3.18 

STORRS 

R 

_ 

_ 

_ 

.65 

.29 

.02 

.99 

.06 

.31 

.16 

.16 

- 

TBOBPSONVILLE 

• 

• 

1.20 

.12 

.31 

.62 

.19 

.02 

.02 

.19 

.02 

.02 

2.71 

TOREINGTON    1 

.27 

.43 

.15 

. 

.78 

.40 

.12 

.19 

.04 

.19 

.04 

2.61 

TORRINGTON    2 

.28 

.38 

.14 

.64 

.11 

.40 

.04 

.03 

.14 

.04 

.12 

.03 

2.35 

TRAP   FALLS    RESERVOIR 

.19 

.51 

.52 

.50 

.76 

.05 

.43 

.20 

.39 

.12 

.33 

.18 

4.16 

WASHINGTON 

.43 

• 

.44 

.32 

.12 

1.00 

.08 

.31 

.18 

.33 

* 

.45 

.06 

3.72 

WATERBURY 

* 

1.32 

.75 

• 

.55 

.83 

.17 

.08 

.48 

.03 

.06 

4.27 

WATERBURY  CITY   HALL 

.17 

, 

1.09 

.44 

1.05 

.09 

.69 

.17 

.09 

, 

.39 

.01 

.06 

4.25 

WESTDROOK 

.12 

.20 

.10 

.53 

.51 

.07 

.18 

.77 

.12 

T 

.32 

.08 

.11 

3.11 

WEST  HARTFORD 

.20 

.08 

.12 

.30 

1.59 

.08 

.66 

.25 

.02 

.12 

.30 

.04 

.08 

.01 

3.85 

WEST  HARTLAND 

* 

.34 

.76 

.12 

.24 

.26 

.14 

• 

.30 

* 

.20 

.64 

3.00 

WBIOVILLE    RESERVOIR 

.17 

.11 

.09 

.25 

2.34 

.06 

.70 

.27 

.06 

.02 

.34 

.01 

.10 

.02 

4.54 

WIGWAM    RESERVOIR 

.24 

.18 

.17 

.42 

.01 

2.12 

.34 

.26 

.32 

.18 

.05 

.34 

.07 

.12 

4.82 

WILLIMANTIC 

.14 

.19 

T 

.34 

.15 

.02 

.05 

.27 

.05 

.27 

.17 

1.65 

WINDSOR    LOCKS    BRADLEY 

.16 

.69 

.16 

T 

.68 

.16 

T 

.25 

.03 

T 

.01 

.13 

.03 

T 

.07 

.40 

2.77 

WINDSOR   LOCKS    BRADLEY 

R 

.16 

.68 

.16 

T 

.68 

.16 

T 

.25 

.03 

T 

.01 

.13 

.03 

T 

.07 

.40 

2.76 

WOLCOTT   RESERVOIR 

.25 

.16 

.30 

.34 

1.95 

.18 

.59 

.06 

.10 

.02 

.30 

.01 

.15 

4.41 

WOODBURY 

.29 

.21 

.52 

.51 

2.30 

.19 

.37 

.07 

.44 

.16 

.01 

.44 

.03 

.24 

5.78 

MAINE 

AUGUSTA    AIRPORT 

T 

.05 

.07 

.13 

T 

.04 

.05 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

.01 

.38 

.26 

1.05 

AUGUSTA   AIRPORT 

R 

.02 

.03 

.04 

.13 

.02 

.05 

.07 

.05 

.35 

- 

- 

BANGOR 

.20 

.02 

.05 

.22 

.01 

.06 

.11 

.63 

.05 

.23 

1.58 

BAR  HARBOR 

.74 

.13 

T 

T 

.95 

T 

.04 

1.01 

T 

.01 

T 

.01 

T 

2.89 

BELFAST 

.23 

.15 

.05 

.22 

.32 

.02 

.04 

.34 

.22 

1.59 

BETHEL 

.18 

.20 

.36 

.28 

.72 

.05 

.24 

.02 

.11 

.10 

2.26 

BRASSUA    DAM 

.11 

.02 

.20 

.01 

.23 

.01 

.08 

.84 

.16 

T 

.19 

.19 

.27 

.01 

.12 

.34 

2.78 

CARIBOU   WB  AIRPORT 

R 

.06 

.02 

.39 

.28 

T 

T 

.07 

.03 

.03 

.35 

T 

.07 

.20 

.14 

.02 

.09 

.62 

.10 

2.47 

CLAYTON    LAKE 

R 

.04 

.50 

.05 

.63 

.10 

.09 

.07 

.02 

.36 

.56 

.10 

.10 

.71 

3.33 

CORINMA 

T 

.00 

.18 

1.03 

.16 

.09 

.17 

.62 

.30 

2.64 

EASTPORT   WB  CITY 

R 

.81 

.23 

.02 

.01 

1.11 

.19 

T 

T 

.02 

T 

.01 

.01 

T 

.11 

.23 

.30 

3.05 

EAST    SANGERVILLE    2  E 

.58 

.23 

.05 

.73 

1.59 

EAST  WINTHROP 

.03 

.12 

.19 

.61 

.10 

.07 

.30 

T 

.01 

.51 

.06 

2.00 

ILLSWOBTH 

.46 

.38 

.03 

1.06 

.60 

.02 

.15 

.36 

.41 

.30 

.23 

4.00 

BOSTIS 

.10 

.10 

T 

.05 

T 

.15 

.25 

.15 

I 

.05 

T 

T 

.25 

l.IO 

EDSTIS 

R 

.21 

.07 

.05 

.04 

.19 

.25 

.16 

.06 

.07 

.14 

.01 

.13 

.51 

1.89 

FARMINGTON 

.20 

.15 

T 

.36 

.14 

.03 

T 

.02 

1.05 

.02 

.10 

2.07 

FORT  FAIRFIELD 

.40 

.02 

.42 

.15 

.01 

.26 

.10 

i 

.52 

.01 

.01 

.19 

.29 

.02 

.83 

3.23 

FORT    KENT    ISE 

.15 

.40 

T 

.15 

.10 

1.12 

.18 

.15 

.20 

T 

.08 

.24 

2.77 

FORT   KENT 

R 

.11 

.24 

.03 

.10 

.04 

.96 

.14 

.25 

.03 

.17 

2.07 

GARDINER 

.09 

.26 

.04 

.24 

.02 

.08 

.18 

T 

I 

T 

.11 

1.02 

GILEAD 

.05 

.08 

.23 

I 

.79 

.20 

.11 

.18 

.25 

T 

.06 

1.95 

GILEAD 

R 

.05 

.06 

.23 

.30 

.40 

.20 

.10 

.20 

.26 

.04 

1.84 

GRAND   LAKE    STREAM 

R 

.10 

.09 

.08 

.74 

.68 

.69 

.09 

.20 

.28 

2.95 

GREENVILLE 

.20 

.18 

.01 

.40 

.38 

.14 

.05 

.04 

.01 

.35 

.16 

.25 

.01 

.02 

.42 

2.62 

GREENVILLE 

R 

.10 

.17 

.03 

.35 

.34 

.13 

.05 

.05 

.02 

.35 

.17 

.25 

.34 

2.35 

HIRAM 

.03 

.07 

.25 

T 

.02 

.16 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.22 

.85 

HOOLTON  AIRPORT 

T 

.36 

.12 

1.18 

.33 

T 

.20 

T 

.03 

T 

.11 

T 

.10 

.16 

T 

.25 

.23 

.06 

3.13 

BOULTON    1    NE 

.32 

.01 

.07 

1.05 

.10 

.25 

T 

T 

.05 

.05 

.21 

.32 

.02 

2.45 

BOULTON    1    NE 

R 

.32 

.07 

1.04 

.12 

.30 

.08 

.04 

.20 

.27 

- 

- 

JACKMAN    1    NNW 

.16 

1.30 

.11 

.20 

.12 

.22 

.14 

.53 

2.78 

JONESBORO 

.76 

.23 

.15 

.86 

.07 

.07 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

2.24 

LAC   FRONT  I ERE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

.01 

.06 

.14 

.19 

.16 

.55 

.24 

.65 

.27 

- 

LEWISTON 

T 

T 

.13 

T 

.28 

T 

.30 

T 

.06 

T 

.01 

T 

T 

T 

.12 

.93 

MACBIAS 

.71 

.23 

.22 

.72 

.09 

.04 

.01 

.05 

.09 

.01 

2.17 

3to«  followlBia  Sutlos  Indcs. 
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Table  3-Contmued 


DAILY  PRECIPITATION 


Stabon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4          5 

6 

7 

8 

9 

10!  u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21      22      23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

eS 

HADISOH 

.10 

.271 

.47 

.19 

.04 

.11 

.12 

T 

T 

.05 

1.35 

HIDDLE  DAV 

.04 

.41 

.I5i 

.42 

.03 

.30 

.67 

.19 

.12 

.06 

.29 

2.58 

■ULLIHOCKST 

.14 

.50      .OS 

.98 

.17 

.03 

1.14 

.05 

.28 

.48 

.21 

.23 

.70 

4.96 

»lU,I»OatXT  4IRP0RT 

.02 

.07 

.66 

.03     T 

1.22 

.03 

1.18 

.04 

T 

.24 

.36 

T 

.20 

.01 

.70 

4.76 

■  ILLIKOCnr  AIRPORT 

R 

.06 

.68 

.03 

1.41 

.02 

I.IS 

.06 

.24 

.36 

1 

.19 

.72 

4.92 

MILLINOCKET    DAM 

.20 

.27 

.65 

.06 

.10 

.08 

.09 1     .08 

.79! 

.35 

1.05 

3.72 

■  ILTON 

.45 

.14 

.06*     .39 

.08 

.37 

.30 

■0*, 

.06 

.12 

2.01 

■OOSEHEAD 

.07 

.04 

.73      T 

.23 

T      i     .03 

2.05 

.16 

.10      .07 

]   .05     .11 

T 

T 

.25 

.24 

4.13 

R 

.04 

.08 

.16 

.38 

.49 

.01 

.02 

.10 

.49 

.02 

.05 

.02 

.34 

2.20 

.07 

.02 

.05 

.24 

.01 

.OS 

.16 

.04, 

.02 

T 

.03 

.07 

.02 

T 

.41 

1.19 

OLD  TOVK 

.14 

.10 

.69 

.01 

.32 

T 

T 

.02 

.02 

.19j    T 

.01 

.36 

T 

.10 

.12 

2.08 

OLD  TOmi   AIRPORT 

.11 

.22 

.75 

.31 

T 

T 

.01 

.06 

T 

.14 

.40 

.01 

.02 

T 

.63 

2.66 

OLD  TOWS  AIRPORT 

» 

- 

• 

- 

- 

~ 

— 

~ 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.41 

.55 

- 

OIIOIIO 

.06 

.68 

.26 

.01 

.02 

T 

T 

.22 

.03 

.76 

.06 

T 

.12 

2.22 

POBTUmi 

.01 

.07 

.02>    T 

.56 

.01 

T 

T 

.03 

T 

T 

.03 

.09 

.27 

1.09 

PORTLAIID   "B  AIRPORT 

R 

.01 

.06 

.Osl    T 

.26 

.02 

.01 

T 

.03 

T 

T 

.03 

.09 

.27 

.80 

PRENTISS 

.10 

.10 

.55 

.3l!     .02 

.45 

.69' 

.09 

.05 

.08 

T 

.35 

2.79 

PRESIDE    ISLE 

T 

.13 

.461    T 

.29 

.10 

.09 

T 

T 

.15 

T 

.08 

.  .10       .  03 

T 

1.31 

2.94 

•  IPOCBniS   DAH 

.03 

.21       .02 

.18 

.201     .10 

.08 

.12 

.03 

.05 

.24 

.11 

.58 

.08 

.  11 

2.14 

ROCELAIIO 

.39 

.20 

.04 

.48 

.02( 

.03 

.06 

.01 

.02 

.01 

.05 

.06 

.05 

1.42 

■OCO^HD   1   • 

R 

.34 

.17 

.05 

.37 

.03 

.05 

.09 

.04 

.10 

.17 

1.41 

■OXBORT 

R 

.04 

.10 

.32 

.70 

.32 

.03 

.08 

.93 

.02 

.04 

.24 

2.82 

•DIITORD  3    St 

T 

.20 

.13      .04 

.53 

.40 

.05 

.08 

.06 

.03 

.02 

.59 

T 

.04 

T 

.07 

.03 

2.27 

ROHFORD    1    3SC 

.06 

.13 

.04     T 

.73 

T 

.03 

.02 

.03 

T 

.35 

.02 

.12 

.01 

T 

.12 

1.66 

■imroRD    1    SSE 

R 

.08 

.11 

.03 

.76 

.03 

.02 

.02 

.31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3K0«HEGAH 

R 

.17 

.51 

■    .10 

.07 

.22 

.14 

.19 

1.40 

SOOTH   AKEOTER 

.11 

.36 

.02 

.62 

.06 

.06 

.04 

.35 

.02 

.02 

.02 

.17 

1.75 

SOOTB   AHEOVER 

R 

.07 

.13 

.05 

.03 

.55 

.06 

.04 

.16 

.02 

i 

.03 

.01 

.17 

1.31 

SOOTB    »EST   HARBOR 

R 

_ 

- 

1.06 

.28 

.16 

.101 

.12 

- 

SgDA    PAH   DAI 

.33 

.01 

.30      .59 

.03 

.35 

.06 

.07 

.02 

.16 

.10 

.02 

.59 

.01 

.33 

.83 

3.80 

SOMDAlf    RIVER 

R 

.11 

.22 

.07 

.05 

.03 

.09 

.03 

.07 

.23 

.05 

.18 

1.13 

StAHS   FALLS 

R 

.02 

.34 

.02 

.03 

.14 

.13 

.13 

.03 

.84 

Tax   FORES 

.13 

.18 

.02 

.28 

.13 

.49 

.05 

.07 

.54 

.09 

T 

.40 

2.38 

raiTY 

.41 

.06 

.OS 

.17 

.03 

.08 

.03 

.96 

.25 

1     .02 

.12 

.13 

.31 

2.62 

DPPER   OAl 

.30 

.06 

.29 

.03 

.17 

.16 

.36 

.03       .01 

.03 

.22 

.47 

2.13 

•mstow 

T 

.02 

.02 

.10 

.57 

T 

T 

.10 

.05 

.50 

T 

.28 

.43 

2.07 

lOODLAXD 

1.01 

.50 

.11 

I.IS 

.08 

T 

.05 

.51 

.04 

T 

.03 

3.48 

MASSACHUSETTS 

1 

ADAMS 

.18 

.08 

1.06 

.06 

.19 

.90 

.02      .60 

.12 

.71 

.12 

.22 

T 

4.26 

AUBERST 

.14 

.38      .13 

.01 

.05 

.05 

.15 

1.23 

.48 

T 

.03 

T 

.18 

2.83 

mHERST 

< 

.14 

.38      .13 

.01 

.05 

.05 

.15 

1.23 

.48 

T 

.03 

T 

.18 

2.83 

ASBBURMHAH 

.24 

.13      .12 

.09 

.06 

.16 

.31 

.10 

T 

.03 

T 

.45 

.01 

.01 

1.71 

ASBLAND 

.04 

.06      .83 

.16 

.21 

.05 

1,07 

.07 

[     .37 

T 

.08 

2.94 

ATHOL 

.13 

.03      .13 

.13 

.05 

.31 

.85 

.12 

.35 

.62 

.02 

.06 

2.80 

BELCBEKTOm 

.29 

.06      .59 

.17 

1                                 .05 

.58 

.01 

.12 

.01 

.70 

.02 

.33 

.04 

2.97 

BILLERICA 

T 

.19 

.07 

1.09 

.10 

.03 

.36 

T 

.53 

2.37 

BIRCH   HILL  DAH 

.12 

.06!    T 

.10 

1    .07 

.87 

.05 

.38 

.50 

T 

.13 

2.28 

BIHCB   BILL   DAB 

B 

.14 

.06      .05 

.07 

. 

.13 

.83 

.05 

.38 

.50 

.13 

.12 

2.46 

BLUE  HILL 

.02 

.21 

1.78 

.19 

1            1    T       [     .05 

.06 

.10 

T 

.18 

.04 

T 

.03 

.01 

2.67 

BOSTON  VB  AIRPORT 

R 

T 

.04 

.98       .10 

.11 

i    T      :    .09 

.03 

.04 

T 

.02 

.03 

T 

T 

T 

.01 

1.45 

BOYLSTON 

T 

.14 

.13 

.30 

.03 

.58 

.35 

T 

1.53 

BROCKTON 

.46 

.04 

.08    1.39 

.17 

.03 

.03 

.24 

.05 

T 

T 

.29 

T 

t 

T 

T 

T 

2.78 

CABBRIDCE 

R 

.64       .10 

.17 

1     .09 

.05 

.03 

.02 

1.10 

CHATBAll 

.36 

.07 

T 

_ 

.88 

T 

.08 

.03 

„ 

CHESTER 

.09 

.01       .38 

.17 

.08 

.15 

.02 

.38 

.01 

.38 

.06 

.28 

.03 

.14 

.01 

2.19 

CHESTERFIELD 

.08 

.15      .27 

.27 

.08 

.17 

.02 

.48 

.03 

.06!     .51 

.09 

.47 

.09 

.08 

T 

2.85 

CBESTNOT  BILL 

.02 

.07 

.12    1.25 

.25 

.08 

.05 

.07 

.24 

.04 

2.19 

CLINTON 

T 

.02 

.21       .49 

.05 

.18 

T 

.67 

.03 

.60 

.39 

.03 

T       1 

2.67 

CCBASSET 

.47 

.03 

T        2.20 

.18 

.02 

.03 

.06 

.03 

T 

T 

.01 

r 

.09 

3.12 

COLOBROOE 

.74 

.14 

.06 

.47 

1.02 

.08 

.58 

T 

.61 

.01 

T 

3.71 

CONCORD 

.03 

.28 

.50 

.01 

.17 

.05 

.10 

.42 

1.56 

EAST    RAREHAH 

.25 

T 

.02 

T           .08 

.31 

.09 

.25 

.02 

.08 

.10 

.02 

1.22 

.90 

.24 

.04 

.03       .04 

.48 

j 

.04 

.02 

.28 

.04 

.10 

.15 

.15 

2.51 

FALL   RIVER  2    HE 

.03 

.10 

.19 

.27 

T 

.07 

.10 

.02 

.10 

.02 

.13 

.04 

T           .02 

1.09 

riTCBBimc 

.05 

.02      .11 

.10 

.06 

.78 

.53 

.05 

.11 

.47 

T 

.06 

2.34 

PRAH  INGHAM 

.08 

.09!     .44 

.14 

.22 

.02 

.63 

.06 

.25 

T 

.07 

2.00 

FRANKLIN 

.08 

.16|1.7S 

.28 

.10 

.02 

.11 

.17 

.25 

.05 

.14 

3.11 

GROTON 

.10 

.Os!     .07 

.10 

.12 

1.30 

.16 

.04 

.09 

T 

.34 

T 

.03 

2.40 

HARDRICX 

.19 

.05!     .51 

.16 

,    •"" 

.26 

.21 

.14 

1.29 

.02 

.45 

.05 

3.38 

HARVARD   FOREST 

//B 

.21 

.151     .04 

.03 

1    .20 

.57 

.10 

.01 

.04 

.52 

1.87 

HATCBVILLE 

.17 

.05 

.05 

1.08 

.09 

.25 

.15 

.02 

.04 

1.90 

BA VERB ILL 

I 

.05 

.15 

.08 

1.88 

.02 

.01 

T 

.13 

.22 

T 

T 

.43 

2.97 

aSATB 

.12 

'    .05 

.30 

.04 

.06 

.08 

.82 

.03 

.10 

.48 

.10 

.64 

.14 

.03 

T 

2.99 

BOLTOO 

.25 

.02!    .49 

.15 

.03 

.15 

.20 

T 

.16 

T 

.32 

.04 

T 

1.81 

BOOSAC   TUNNEL 

.18 

i    .10 

.57 

.05 

.57 

.81 

.01 

;03 

.48 

.08 

.77 

.11 

.16 

.03 

3.95 

HTAXNIS    1    E 

.15|    ^ 

1.00 

.28 

T 

.13 

T 

.04 

1.60 

BTANNIS    1    E 

B 

• 

1.19 

.31 

.12 

.04 

1.66 

IPSWICH 

.01 

.06 

.02:     .09 

.11 

.60 

.01 

.21 

.04 

T 

.11 

T 

T 

.16 

1.42 

JEFFERSON 

.24 

.06 

1     ■" 

.54 

.70 

.04 

.95 

3.24 

ENIGHTVILLE    DAM 

.13 

.25  I 

.12 

.10 

.10 

.30! 

.40 

.32 

.05 

.05 

1.82 

ENIGHTVILLE    DAM 

B 

.14 

.2S[    .08 

.07 

.10 

.10 

.53 

.03! 

.40 

.32 

.04 

.06 

.05 

.02 

2.19 

LAO  COCBITUATE 

.11 

.141    .96 

.13 

.31 

.06 

.36 

.06 

.31 

.08 

2.52 

LAITRENCE 

.04 

.16,     .05 

.05 

1.76 

.22 

.01 

T 

T 

T 

.22 

T 

T 

T 

T 

2.51 

LOWELL 

.04 

.11       .04 

.08 

.53 

.02 

.06 

T 

.06 

.24 

T 

T 

1.18 

MANSFIELD 

.06 

.04    1.03 

.23 

.01 

.07 

.01 

T 

.08 

T 

.02 

T 

.10 

1.65 

MENDON  AIRPORT 

B 

.13 

2.08      .08 

.13 

;  .03 

.08 

.14 

.27 

2.94 

MIDDLEBORO 

.05 

.031     .75 

.15 

.02 

.16 

.01 

.07 

.01 

.31 

.02 

.01 

1.59 

MIDOLETON 

.01 

.07 

.05;    .13 

.09 

• 

.25 

.02 

.27 

.03 

T 

T 

.23 

.01 

.17 

1.33 

MILFORD 

.09 

.17    2.48 

.26 

.05 

.08 

.18 

.10 

.45 

.05 

3.91 

HILLBURY 

.11 

.02    1.00 

.13 

.06 

1.47 

.08 

.54 

.12  1 

3.53 

MONTACl.'E  CITY 

.13 

.05 

.11 

.04 

.07 

.24 

.24 

1.12 

.62 

.06 

.02 

2.70 

■OONT   WACHUSET 

.04 

.18 

.16 

1 

.61 

.36 

.05 

.15 

.61 

2.16 

NANTUCKET   «B  AIRPORT 

.38 

.19 

.07 

.96 

.01 

.67 

.01 

T 

.15 

T 

.11 

.01 

.69 

3.25 

NSW  BEDFORD 

.10 

.05 

.02      .03 

.30 

.04 

.27 

.11 

T 

.17 

1.09 

NEW  BEDFORD 

R 

.10 

.05 

.05      .02 

.28 

.04 

.27 

.11 

.17 

1.09 

NEW   SALEM 

.36 

.02       .35 

.14 

.32 

.21 

1.00 

.05 

2.45 

NEWTON 

.06 

.24    1.78 

.23 

.12 

.12 

.08 

.35 

T 

2.98 

NORTHBRIDGE 

.14 

.20    2.15 

.22 

.09 

.10 

.12 

.12 

.14 

.05 

T 

.05 

3.38 

NORTH  TRURO 

.44 

.12 

. 

_ 

. 

.08 

.02 

_ 

PtLHAM 

.22 

.04      .50 

.16 

] 

.07 

.17 

.19 

.22 

1.90 

.63 

4.10 

PEMBROKE 

T 

.03 

.06      .60 

.14 

T 

.01 

.01 

T 

.01 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.10 

.99 

PERU 

.09 

.18 

.70 

.06 

.04 

.08 

.72 

.20 

.49 

.59 

.14 

.16 

.28 

.04 

.05 

3.82 

PETERSHAM 

.20      .25 

.06 

.03 

.19 

.54 

.09 

.03 

T 

.51 

1.90 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

B 

.21 

.10 

.30'    .52 

.05 

1    ■<" 

.32 

.05 

.94 

.03 

T 

.33 

.25 

.68 

.06 

.02 

.23 

.03 

.25 

.67 

5. OS 

PLAIKFIELD 

.05 

'    .15 

.44 

I    .05 

.11 

.49 

.01       .60 

T 

.72 

.09 

.12 

.02 

2.85 

PLYMOUTH 

T 

.32      • 

.15 

T          T 

.16 

.16 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.79 

PRINCETON 

.08 

.50 

.13 

1.25 

.7S 

.05 

.28 

.65 

3.69 

qUABBIN    INTAKE 

• 

• 

.87 

.13 

.07 

.36 

.34 

.96 

.01 

.53 

1 

3.27 

ROCKPORT    1    ESE 

.04 

.01 

.20 

.23 

11.10 

T 

.02 

T 

.10 

T 

.10 

1.80 

■OCKPORT    1    ESE 

R 

.04 

.21 

.08 

.14 

1.12 

.10 

I 

.10 

.13 

1.92 

SANDWICH 

.38 

.03 

.07 

T 

.22 

T 

.33 

.15 

T 

T 

.10 

.12 

.02 

1               T 

1.42 

SSGREGANSET 

.48 

.OS 

.01 

.14 

.38 

.23 

.03 

.24 

.03 

.24 

.05 

1 

1.88 

SHILBURNE    FALLS 

.08 

T 

.01 

.14 

.01 

.08 

.40 

.01 

.60 

.04 

.78 

.03 

.01 

.01 

2.20 
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Table  3-Contmued 


DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  of  month 

3 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8   9   10   11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24   25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f2 

SODTBBRIDGE 

.05 

.52 

1.20 

.13 

.17 

.02 

.51 

.12 

.03 

T 

T 

.18 

T 

.02 

2.95 

SOUTH  EGREHONT 

.17 

.20 

.29 

.40 

.04 

.32 

1.10 

.31 

.09 

.28 

.13 

.57 

3.90 

SPOT  POND 

.04 

.07 

.28 

.18 

.17 

.05 

.03 

.01 

.31 

1.14 

SPRINGFIELD 

.44 

.98 

.14 

•     .08 

.15 

.18 

.02 

• 

.05 

.26 

.02 

.08 

.37 

2.77 

STATE  FARM 

R 

.08 

.03 

.02 

.50 

.13 

1  •" 

.01 

.05 

.93 

STERLING 

T 

.02 

.42 

.09 

. 

.86 

.75 

.02 

.18 

. 

.60 

T 

T 

2.94 

STERLING  3  N» 

R 

.11 

.29 

.07 

.05 

.78 

T 

.61 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCKBRIDGE 

.10 

.63 

.32 

.09 

.02 

.35 

.95 

T 

.26 

.36 

T 

■15, 

.11 

T 

.03 

3.37 

SWAMP SCOTT 

.02 

..07 

.24 

.02 

.27 

.42 

.03 

T 

.09 

T 

T 

1.16 

TAUNTON 

.10 

.OS 

.40 

1.10 

.18 

T   ]  .01 

.08 

.01 

.04 

.03 

T 

.02 

T 

T 

2.02 

TOLLY  DAM 

.12 

.06 

.06 

.15 

.14 

.47 

.01 

.41 

.55 

.06 

.28 

2.31 

TURNERS  FALLS 

.15 

.02 

.04 

.11 

T 

.06 

.15 

.26 

.04 

.86 

.63 

T 

.08 

T 

.01 

.09 

2.50 

NALPOLE 

.04 

.27 

2.04 

T 

.32 

T 

.03 

.07 

.14 

T 

.18 

.02 

T 

.05 

T 

.01 

3.07 

»ARE   1 

.28 

.05 

.65 

.10 

• 

.32 

.65 

.08 

.02 

.46 

.36 

.15 

3.12 

WARE   2 

.37 

.70 

.10 

.25 

.20 

.08 

.55 

.05 

.30 

2.60 

WASHINGTON 

R 

.08 

.36 

.32 

.06 

.03 

.09 

.20 

1.13 

.02 

.57 

.47 

.04 

.07 

.07 

.03 

.22 

3.76 

WEBSTER 

.18 

.20 

1.30 

.18 

.10 

T 

.02 

.15 

.01 

.01 

.07 

.01 

.08 

.02 

2.33 

WEST  BRIHFIELD 

R 

.16 

1.15 

.07 

.02 

.03 

.02 

.14 

.04 

.21 

.59 

.11 

.08 

.32 

.02 

.01 

.32 

.02 

3.31 

WESTFIELD 

.25 

.98 

T 

.06 

.03 

.20 

.02 

.09 

.31 

.02 

.01 

.08 

2.05 

WESTFIELD  2  NE 

.21 

.50 

.12 

T 

T 

.01 

.01 

.25 

.24 

.01 

.22 

.01 

T 

.03 

.01 

1.62 

WESTON  2  NW 

.07 

.66 

T 

.10 

.27 

.21 

.05 

. 

.37 

. 

.15 

i.as 

WEST  OTIS 

.20 

.07 

.75 

.17 

.06 

.18 

.02 

.64 

.03 

.36 

.07 

.02 

.11 

.43 

.05 

3.16 

WESTOVER  FIELD 

.31 

.64 

.17 

.29 

T 

.03 

T 

.15 

T 

.06 

.49 

T 

.05 

T 

T 

2.19 

WEST  RUTLAND 

.76 

.16 

.05 

.43 

i.oe 

.10 

.60 

T 

.62 

.01 

T 

3.79 

WILLARD  BROOK  STA  FOREST 

.12 

.20 

.03 

.33 

.22 

.58 

.01 

.08 

T 

.01 

.40 

T 

T 

!  T 

1.98 

WINCHENDON 

.10 

T 

.09 

.13 

.05 

.05 

.72 

.07 

.03 

.48 

.04 

T 

1.76 

WORCESTER  AIRPORT 

.04 

.54 

.04 

I 

.04 

.08 

.40 

.06 

T 

.57 

.19 

T 

.01 

.66 

2.63 

WORCESTER  1 

.08 

.72 

.05 

T 

.18 

.28 

.05 

T 

.26 

.28 

T 

T 

.56 

2.46 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

T 

.08 

.10 

.12 

.74 

.16 

.22 

.28 

.08 

.12 

.01 

T 

.02 

.02 

.16 

2.11 

BATH  2  SSW 

.13 

.08 

.01 

.04 

.99 

.08 

.02 

.08 

.24 

.43 

.02 

.14 

.10 

2.36 

BENTON 

.10 

.04 

.55 

.29 

.11 

.59 

.10 

1.78 

BERLIN 

.01 

.24 

T 

.05 

.56 

T 

T 

.09 

.06 

.06 

.28 

T 

T 

.10 

.10 

.27 

1.82 

BETHLEHEM 

.54 

T 

.49 

T 

.13 

.05 

.24 

.33 

T 

1.33 

3.11 

BLACKWATER  DAM 

.06 

.17 

.65 

.28 

.11 

.10 

.12 

.62 

2.11 

BLACKWATER  DAM 

R 

.06 

.17 

.65 

.03 

.22 

.08 

.02 

.11 

.12 

.62 

.03 

2.11 

BOW  GARVINS  FALLS 

.02 

.09 

.17 

.09 

.05 

.04 

.16 

.01 

T 

.12 

.02 

.93 

1.70 

BRADFORD 

.01 

.01 

.23 

.10 

.55 

.02 

.48 

.70 

.13 

.06 

.15 

2.44 

BRISTOL 

//R 

.03 

.05 

.16 

.35 

.18 

.06 

.04 

.10 

[ 

.26 

1.23 

BUCKS  CORNER 

.12 

.08 

.12 

1.11 

.08 

.08 

.38 

.58 

.02 

.02 

.06 

.02 

.02 

.02 

2.71 

CAMPTON 

.02 

.04 

.09 

1.13 

.25 

.01 

.63 

.55 

.11 

.02 

.18 

3.03 

CENTER  HARBOR 

.08 

.07 

.33 

.08 

T 

.14 

.03 

.07 

.02 

.27 

1.09 

CLAREMONT 

.15 

.11 

.11 

4.60 

T 

.17 

.08 

.14 

T 

.28 

T 

.21 

T 

5.85 

CONCORD  WB  AIRPORT 

" 

T 

T 

.10 

.29 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.12 

.03 

.07 

T 

T 

.25 

.02 

.96 

DIXVILLE  NOTCH 

.30 

.381  .06 

.71 

.13 

T 

.10 

.41 

2.09 

DUBLIN 

.34 

.lOj 

.04 

.83 

.04 

.37 

.02 

1.74 

DURHAM 

T 

.07 

.14 

.16 

.061 

.03 

.04 

.09 

T 

.04 

.08 

.05 

.07 

.34 

1.17 

DURHAM 

R 

.08 

.21 

.02 

.041 

.03 

.08 

.03 

.06 

.04 

.07 

.39 

1.05 

EAST  DEERING 

.06 

.22 

.07 

.03 

.05 

.23 

.01 

.22 

.02 

T 

.04 

.95 

EASTMAN  FALLS  DAN 

.04 

.01 

.04 

.23 

.05 

.17 

.07 

T 

.20 

T 

.01 

.82 

ERROL 

.26 

.08 

.35   .04 

.17 

.51 

.28 

.08 

.04 

.39 

2.20 

ERROL 

R 

.20 

.05 

.07 

.04 

.29   .04 

.19 

.55 

.28 

.09 

.03 

.38 

2.21 

PABYAN 

.40 

.12 

.89      \ 

.05 

.13 

.30 

1.89 

FIRST  CONN  LAKE 

.03 

.07 

.06 

.  11 

.25 

.02 

.05 

.01 

.32 

1.20 

T 

.12 

.09 

.14 

.10 

.51 

.52 

3.60 

FITZWILLIAM  3  SW 

.05 

.13 

.06 

.24 

.12 

.28 

1.23 

.20 

. 

. 

.44 

.04 

.43 

3.22 

FRANKLIN  1  NW 

.18 

.22 

.05 

.20 

.06 

.04 

.18 

.93 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

T 

.05 

.17 

T 

.29 

.01 

.05 

.03 

.16 

.76 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

R 

.05 

.17 

• 

.30 

.02 

.04 

.03 

.17 

.04 

.82 

GILUANTON 

.73 

.23 

.09 

.18 

.03 

1.26 

GLENCLIPP  2  NW 

.08 

.16 

.96 

.12 

.15 

.37 

.05 

.04 

.03 

.02 

.34 

.02 

.05 

2.39 

GORHAM 

R 

.04 

.10 

.04 

.13 

.44 

.14 

.10 

.41 

.02 

.12 

.07 

.07 

1.68 

BILLSBORO  2  » 

R 

.02 

.09 

.02 

.03 

.10 

.25 

.12 

.03 

.03 

.12 

.04 

.03 

.06 

.94 

JEFFERSON 

.39 

.33 

.05 

.03 

.43i  T 

.04 

.33 

.13 

.13 

.04 

.04 

T 

.12 

.32 

.40 

2.78 

KEENE  1  S 

.11 

.26 

.12 

.53 

.50 

.33 

OS 

.33 

.04 

T 

.02 

T 

T 

2.29 

LAKEPORT  1 

.04 

.02 

.03 

.23 

.08 

.42 

.11 

.01 

T 

.01 

.11 

T 

T 

T 

1.06 

LAKEPORT  2 

.03 

.06 

.25 

.54 

.10 

.11 

1.09 

LANCASTER 

.36 

.25 

.54 

.02 

.57 

.19 

.27 

.05 

.35 

.28 

.67 

3.55 

LANDAPF 

R 

.04 

.03 

.18 

.41 

.05 

1.00 

.02 

.06 

.08 

.59 

1.23 

.17 

.37 

4.23 

LEBANON  AIRPORT 

.05 

T 

.06 

1.02 

.30 

.04 

.03 

.11 

.02 

.09 

.02 

.14 

.10 

T 

T 

.57 

2.55 

LINCOLN 

.10 

T 

.10 

1.48 

T 

T 

.10 

.40 

.10 

I 

r 

T 

.20 

T 

2.48 

LINCOLN 

in 

.04 

.04 

.10 

.72 

.77 

.02 

.07 

.11 

.40 

.20 

.35 

2.82 

MAC  DOWELL  DAM 

.06 

.13 

.15 

.07 

.45 

.35 

.03 

.36 

.02 

T 

T 

.01 

1.63 

MAC  DOWELL  DAM 

B 

.05 

.14 

.02 

.13 

.11 

.40 

.05 

.30 

.03 

.37 

1 

.04 

.04 

1.68 

MANCHESTER 

T 

.09 

.22 

.03 

.06 

.18 

.19 

T 

.17 

T 

.27 

i 

.05 

T 

.05 

.03 

1.34 

MASSABESIC  LAKE 

.11 

.06 

.13 

.05 

.10 

.20 

T 

.30 

.07 

1 

.03 

.15 

1.20 

MERIDEN 

.02 

.18 

.22 

2.30 

.12 

.11 

.11 

.02 

.09 

.11 

T 

.10 

.01 

3.39 

MILAN  6  K 

.30 

.27 

.52 

.18 

.54 

.04 

.02 

.04 

.10 

.42 

2.43 

MILFORD 

.08 

.02 

.08 

.10 

.10 

.08 

.22 

.04 

.30 

.10 

1.12 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

R 

.13 

.17 

.21 

.68 

.87 

.19 

T 

.21 

.24 

.38 

.02 

^ 

.64 

.04 

.05 

.22 

.02 

.04 

.23 

.25 

.50 

5.09 

NASHUA  1  HE 

R 

.06 

.02 

.07 

.03 

.05 

.01 

.12 

.02 

.30 

.09 

.77 

NASHUA  3  N 

.09 

.07 

.05 

.10 

.04 

.06 

.05 

.28 

.01 

.75 

NELSON 

.26 

.24 

.38 

.10 

.31 

.01 

.27 

.06 

T 

.16 

1.79 

NEW  DURHAM 

.05 

.02 

.03 

.10 

.05 

.04 

.08 

.37 

NEW  LONDON 

.12 

.12 

.72 

T 

T 

.07 

.11 

.02 

.22 

.08 

T 

.13 

T 

T 

1.59 

NEWPORT 

.21 

.08 

.10 

.41 

.32 

.55 

.09 

.06 

.09 

.15 

.25 

.01 

2.32 

NORTH  CHICHESTER 

.16 

.12 

.02 

.01 

T 

.04 

T 

.01 

.07 

T 

.14 

.10 

.67 

NORTH  STRATFORD 

.10 

.28 

T 

.48 

T 

T 

.20 

.12 

.15 

.13 

.08 

.08 

.46 

.17 

2.25 

NORTH  VILLAGE 

.03 

.07 

.12 

.OS 

.07 

.09 

.55 

.33 

1.31 

PETERBORO   2  S 

.02 

.22 

.13 

.13 

.24 

.28 

.03 

.48 

.02 

.05 

.32 

1.92 

PINKBAM  NOTCH 

.04 

.17 

.06 

T 

1.14 

T 

.02 

T 

.11 

.19 

.01 

.01 

.03 

.23 

.05 

.24 

2.30 

PIHKHAM  NOTCH 

R 

.03 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

_   ,  _ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

.16 

.02 

.04 

.33 

.05 

.28 

- 

PITTSBURG  RESERVOIR 

//B 

.OS 

.05 

.10 

.06 

.231 

.94 

.54 

.06 

.30 

.04 

.04 

.19 

.27 

.88 

3.75 

PLYMOUTH 

.04 

.08 

1.18 

.32 

.35 

.15 

.09 

T 

2.21 

SOUTH  DANBURY 

.19 

.24 

.21 

.34 

.70| 

.36 

.05 

.13 

T 

.32 

.11 

2.65 

SOUTH  LYNDEBORO 

.04 

.12 

.33! 

.03 

.07 

.19 

.10 

.38 

.02 

.02 

.02 

1.32 

STODDARD 

.12 

.18 

.12 

.33 

.13 

.14 

.04 

.04 

.02 

.06 

1.18 

SUNAPEE 

.20 

.01 

.13 

.37 

.26 

.36 

.14 

.04 

.23 

.11 

1.85 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.09 

.07 

.24 

.02 

.09 

.23 

.02 

.25 

.20 

.02 

1.23 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

S 

.09 

.07 

.12 

.12 

.01 

.07 

.21 

.01 

.02 

.26 

.24 

.05 

.10 

1.37 

TUCKERMAN  RAVINE 

.07 

.48 

.17 

1.48 

.03 

.11 

.35 

T 

.11 

.02 

.38 

.24 

.53 

3.97 

WALPOLE 

.14 

.43 

.07 

.80 

.08 

.07 

.17 

.12 

.02 

.11 

T 

.24 

2.29 

WARREN  1  SE 

.13 

.75 

\            1 

.25 

.40 

.35 

.25 

2.13 

WARREN  1  SE 

B 

.03 

.13 

.27 

.50 

.04 

.07 

.20 

.40 

.12 

.31 

.03 

2.10 

WENDELL 

B 

.15 

.13 

.15 

.13 

1 

.26 

.51 

.03 

.01 

.03 

.21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WENTWORTB 

.38 

1.02 

T 

.05 

.43 

.81 

.02 

I 

.09 

.61 

3.41 

WEST  ALTON 

.08 

.01 

.02 

.15 

.02 

.29 

.06 

.08 

.71 

WEST  LEBANON  1  S» 

.03 

.03 

.07 

1.27 

.07 

.07 

.15 

.24 

.06 

.10 

.01 

.16 

.06 

2.32 

WEST  RUMHEY 

.08 

.05 

.20 

1.00 

T 

.03 

.01 

.43 

.72 

.05 

T 

.10 

T 

T 

T 

.05 

.05 

2.77 

WHITEFIELD 

.11 

.01 

.27 

.04 

.53 

.01 

.02 

.03 

.08 

.18 

.14 

T 

.01 

.38 

.29 

2.10 

WILMOT 

.20 

.07 

.06 

.58 

.39 

.09 

.11 

T 

T 

.20 

.42 

2.12 

WINCHESTER 

B 

.29 

.25 

.02 

.07 

.30 

.34 

.39 

.08 

.53 

.12 

2.39 

WINDHAM 

.09 

.36 

T 

.07 

.04 

1.15 

.04 

T 

.28 

T 

2.03 

WOLFEBORO  PALLS 

.06 

.03 

.16 1 

.27 

.07 

T 

.09 

T 

T 

.68 

WOODSTOCK 

.06 

.23 

2.00 

I 

.07 

.09 

.42 

.04 

.01 

.53 

3.45 

YORK  POND 

.12 

.24 

T 

.14 

.60 

.45 

.10 

.39 

.37 

.03 

.03 

.11 

.38 

.12 

3.08 
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Table  3-ContiDaed 

NEN   ENGLAND 

JBL\ 

SUbon 

Day  of  month 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

max    ISLAKD 

AUSTIH 

.16 

.06 

.10 

.50 

.30 

.44 

.06 

.34 

.16 

T 

2.12 

BLOCI    ISLAHD   >B  CITY        E 

.14 

.08 

.08 

.28 

.47 

T 

I 

T 

.01 

1.02 

.02 

.48 

T 

.25 

2.83 

CRZZirriLLX 

.12 

.91 

T 

.34 

T 

.04 

.03 

.19 

.02 

T 

.12 

.04 

T 

.08 

1.89 

KIHGSTON 

.04 

.le 

.24 

.24 

.08 

.20 

I 

.22 

1.18 

NEIPORT 

.05 

.08 

.06 

.10 

.12 

- 

- 

- 

- 

.21 

.25 

- 

PHOTIDBVCX  IB  AIKPOKT 

.SI 

.11 

.10 

.23 

.03 

.04 

T 

.22 

.05 

.08 

.01 

T 

.05 

T 

T 

T 

1.42 

PK)»1DI1IC«    n  CITY             ■ 

.04 

.08 

.45 

.22 

.01 

T 

.02 

.05 

.07 

T 

T 

.04 

T 

T 

.98 

•  BSTULV    1    > 

.04 

.12 

.45 

• 

.31 

1     .53 

.06 

.01 

.33 

T 

1.85 

•oonsacoT                      i 

'.08 

.85 

.19 

.03 

.09 

.01 

.17 

.04 

.39 

1.85 

VZUOKT 

BltUU 

.10 

.03 

.04 

.36 

.01 

.05 

.08 

.34 

.27 

.16 

.03 

.04 

.26 

1.77 

Biixoas  FAIXS 

.16 

.30 

.06 

.77 

.01 

.70 

.12 

.16 

.15 

.02 

.12 

.17 

2.74 

BETHSL 

_ 

_ 

_ 

.41 

.21 

.08 

.34 

.01 

.04 

.06 

.19 

- 

BUJOHrlSLD 

.35 

.03 

.49      .02 

T 

T 

T 

.30 

1 

.30 

.23 

.05 

.33 

.18 

.14 

2.42 

BOU.II>GTa«   ra  AIRPOftT      ■ 

.04 

.01 

.07 

.05     T 

.08 

.02 

.10 

.12 

.22 

.12 

.04 

.04 

T 

.48 

.06 

.05 

.91 

2.41 

CANaAN 

.20 

.03 

.01 

.01 

.351 

.01 

T 

.50 

.08 

.15 

T 

.17 

.62 

2.13 

CAVEJDISB 

.03 

.32 

.631 

.05 

.03 

T 

.23 

.18 

.30 

I 

T 

T 

.06 

.03 

1.86 

CBELSIA    2   5 

.10 

.02 

.06 

.821 

.16 

.01 

.11 

.23 

.02 

.02 

.18 

.69 

2.42 

CaiTTSHDBK 

.14 

.20 

.781 

.47 

.13 

.15 

.07 

.96 

.03 

.08 

.70 

.30 

4.01 

comnTB                           //I 

.04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.03 

.18 

.06 

.02 

.20 

.02 

.06 

.22 

.02 

- 

-ORNWALL    1    K 

.07 

.20 

.30 

.93 

.11 

.41 

.30 

.25 

.06 

.40 

.17 

.03 

3.23 

lOBSET    1    S 

.49 

1.19 

.73 

.40 

.18 

.76 

.45 

.10 

.57 

.32 

5.19 

EAST   BAimST 

.IB 

.22 

.18 

.05 

.57 

T 

T 

.23 

.21 

.19 

.07 

.04 

.02 

.09 

2.15 

!(05BUR0    PALLS 

.16 

.02 

T 

.54 

.18 

T 

T 

.16 

.06 

.26 

.36 

.05 

.08 

1.00 

1.  12 

3.99 

iSSEX    JUMCTIOH 

.04 

T 

T 

T 

T 

.16 

^ 

.20 

.36 

.08 

.05 

T 

.42 

.05 

.05 

.08 

1.49 

-.ILMAS 

.36 

.10 

.10 

.56 

.03 

.05 

.10 

T 

.04 

T 

T 

.53 

.23 

2.10 

ORAPTOK                                         » 

.21 

.15 

.51 

.09 

.05 

.09 

.03 

.11 

.09 

.21 

.02 

.05 

1.61 

HIOIGATE   PALLS                  //> 

.OS 

.35 

.09 

.47 

.17 

.49 

.04 

.10 

.25 

.21 

.92 

.07 

.44 

3.65 

^CmilGTOK    3    HE 

.09 

.04 

T 

T 

T 

.33 

T 

.08 

.12 

.01 

.01 

.09 

.29 

.56 

1.62 

L/i'HAH    PALLS 

.3S 

.17 

.32 

.02 

.27 

.09 

.22 

.22 

.11 

.26 

.15 

1.20 

3.38 

HAR5BPIELD 

.31 

.30 

.31 

.04 

.02 

.10 

_ 

. 

.08 

.23 

_ 

.25 

.04 

.11 

. 

KAYS   BILL 

.14 

.03 

.35i 

.02 

.06 

T 

.81 

.02 

.70 

.05 

.60 

.09 

.06 

.36 

3.29 

MC    IHDOE    PALLS 

.06 

.04 

.02 

.95|                  .02 

.03 

.01 

.23 

.11 

.36 

.03 

.02 

.01 

.51       .02 

2.42 

■IDDLESEZ 

.02 

.19 

.37 

.02 

.69 

.29 

.22 

.15 

.35 

.47 

.26 

T 

.08 

.02'    T 

3.33 

MOKTPELlSIl  AP 

.11 

T 

.20 

.35 

.isl 

.07 

.05 

.07 

.04 

T 

.17 

.16 

T 

.18 

T 

T 

.15 

.29 

1     ■" 

2.26 

KIRRISVILLI                               a 

.03 

.02 

.03 

.05 

.12 

.15 

.13 

.05 

.01 

.19 

.42 

.01 

.18 

.04 

.05 

.lol     .63 

2.21 

BE 'PORT 

.01 

.03 

.06 

.16 

.11 

i     .03 

T 

.10 

.05 

.16 

.03 

.06 

.38 

T 

.52 

. 30 1     .75 

2.75 

BBVPORT                                         R 

.03 

.06 

.14 

.12 

.03 

.04 

.11 

.15 

.03 

.06 

.39 

.52 

.32       .72 

2.72 

HORTHPIELO    HORIICB   UdlV 

.09 

.07 

1.30 

.05 

.04 

.10 

.03 

.45 

.01 

.20 

.25 

.10 

.01       .01 

2.71 

KOItTBPIELD   nORIICB   UKIVR 

.02 

.07 

.05 

1.12 

.15 

1     .07 

.06 

.03 

.26 

.16 

.20 

.30 

.03       .01 

2.53 

PBRD 

.18 

.19 

.10 

.68 

T 

T 

.24 

.28 

.34 

T 

.09 

.07 

.06 

.24 

.13 

T 

.01 

.34 

.26 

3.21 

PLTHOOTB 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

.45 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

« 

• 

«       11.86 

2.31 

RIAOIIC  BILL 

.05 

.11 

1.10 

.03 

.02 

.43 

.26 

.33 

.02!     .57 

2.92 

■UDSBOIIO    I    S3E 

.20 

.06 

.56 

.10 

.78 

.04 

.73 

.01 

.96 

.06 

.57 

.06 

.11 

.33 

4.57 

ROCHESTER 

.08 

.10 

.65 

.30 

.15 

T 

.15 

T 

i 

.28 

.12 

1.83 

RDTLlllS 

.27 

.19 

T 

1.11 

.14 

.12 

.02 

.40 

1.60 

.15 

.51 

.19 

T 

4.70 

SAIKT   ALBARS 

.04 

.63 

.02!     .06 

.13 

.38 

.18 

.57 

.19 

.04 

.05 

.36 

2.65 

SAIITT    JOBRSBGRY 

.15 

.34 

.17 

.52       .031 

.02 

.05 

.12 

.24 

.01 

.26 

.07 

.10 

.12 

.06 

2.26 

SAINT    JOBRSBURY                     R 

.12 

.29 

.15 

.22 

.28 

.04 

.05 

.05 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

. 

.21 

.15 

- 

SALISBURY 

.08 

.16 

.78             ; 

.74 

.19 

.28 

.16 

.04 

^06 

.24 

.33 

.54 

3.60 

SEARSeURG   HOmCTAIR 

.31 

.01 

.12 

.99 

.03 

.17 

.61 

.37 

.08 

.42 

.01 

.02 

.13 

3.27 

SURSBURC  BOUITTAIR             1 

.02 

.23 

.03 

1.01 

.40 

.26 

.19 

.35 

.06 

.43 

.47 

.01 

.04 

.09 

3.59 

SKARSaURG    STATION 

.21 

.04 

1.49 

.03 

..18 

.45 

.40 

.03 

.43 

T 

T 

.01 

.04 

3.51 

SOUXRSET 

.05 

.10 

.15 

.52 

.02 

.11 

.41 

.60 

.03 

.26 

.01 

.05 

.12 

2.43 

3PRINCPIELD 

.16 

.04 

.07 

1.46 

T 

.33 

.11 

T 

.20 

.03 

T 

T 

2.40 

9TQCR8RIDCE                               R 

.06 

.15 

.20 

.17              !             i 

.30 

.21 

.01 

.02 

.24 

.40 

.07 

.05 

.62 

2.42 

TOnSBXND 

.11 

.17 

.06 

.43< 

.26 

.23 

.09 

.01 

.21 

1.57 

TUBBtlDCK 

.03 

.10 

T 

.99< 

.03 

.20 

.11 

.12 

.03 

.01 

.73 

T 

2. 35 

TTSO*                                             R 

.04 

.17 

.23 

.30i 

.04 

.04 

.26 

.06 

.02 

.37 

.31 

.02 

.20 

.06 

.04 

.70 

2.86 

niOB  TILLAGE  BAH 

.OS 

.12 

.07 

.S9| 

.04 

.10 

.07 

.53 

.05 

.01 

T 

T 

.04 

1.80 

miOR   TILLAGE   MB                B 

.02 

.11 

.08 

_     ' 

.02 

.09 

.03 

.07 

.03 

.24 

.03 

.03 

.02 

_ 

TERROR    I    S 

.13 

.01 

.07 

.03 

.02 

.97 

.75 

.09 

.51 

.05 

.01 

2.64 

TARSSaOBO 

.12 

.15 

.07 

.541 

.12 

.17 

.12 

.15 

T 

.02 

.08 

1.S4 

■ATERBORY 

T 

.11 

.06 

I 

.27      T 

.76 

.26 

.10 

.02 

.31 

T 

.02 

.15 

.12 

2.  18 

VIST  BURXE 

.SB 

.18 

.02 

.45 

.05 

.05 

.68 

.63 

.20 

.02 

.01 

.38 

.12 

3.37 

•1ST   BOIXB   S   XT 

. 

. 

. 

.56 

• 

. 

. 

1.10 

.38 

* 

.52 

.14 

1.41 

4.11 

TEST  DAKTILLE 

.32 

.19 

.50 

.04 

.15 

.08 

.09 

.20 

.13 

.46 

2.16 

TEST  BARTPORO 

T 

.12 

.13 

1.38 

.06 

.10 

.16 

.30 

.08 

.05 

T 

.08 

.16 

2.62 

TBSrOR 

.04 

.17 

.03 

.55 

.13 

.08 

.23 

.02 

.04 

.02 

1.31 

BBITE   RITER    JUNCTION    111 

.05 

T 

.09 

1.3.J 

.08 

.09 

.30 

.47 

.07 

.11 

.37 

.09 

3.11 

niTIUGBAH 

.16 

.01 

.06 

.66 

.10 

.83 

.78 

.65 

.05 

.60 

.03 

.05 

T 

3.98 

tILOn    1   B 

.04 

.07 

1.39 

.06 

.03 

.27 

.94 

T 

.06 

.07 

T 

T 

.57 

.04 

3.54 

B0a06T€CE 

.15 

.16 

.05 

1.00 

.09 

.16 

.94 

.18 

.12 

.10 

.09      .48 

3.52 

Botm  loOowimq  3 
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HOURLY  PRECIPITATION 


KEt  ENGLANQ 
JULY  1950 


A.  M.  Hour  ending 


10    11    12 


P.  M.  Hour  ending 


10    11    12 


CONMECTICUT 
SHEPAUG  DAK 
STORRS  // 
»ATERBURY  CITY  BALL 

UAINE 
AnOUSTA  AIRPORT 
EASTPORT  »B  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAK 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  KB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  // 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
SALEM  AIR  STATION  6 
STATE  FARM 

NEW  HAMPSHIRE 
GORHAM 
HANOVER 
PINCHAM  NOTCH 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  KB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  »B  CITY 

VERMONT 
BLOOMFIELD 
MANCHESTER 
SAINT  JOHNSBURY 
TOWNSHEND 
UNION  VILLAGE  DAM 


MAINE 
BETHEL 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
GILEAD 
GREENVILLE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
ROXBURY 
RUHFORD  ISSE 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 
NQBTB  TRURO 
PITTSFIELD  WD  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 
GORHAM 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
WARREN  1    SE  '/ 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
HIGHGATE  FALLS  // 
MONTPELIEH  AP  6 
MOHRISVILLE 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 
STOCKBRIDGE 
TYSON 
UNION  VILLAGE  DAM 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 


-1st- 


.01   .01 
.05 


.13 
.18 


.05 
.12 


.08 
.02 
.01 


.07 
.06 


.09 
.10 


.02 
.41 
.04 


.02 
.01 

.11 

.01 

.01   .01 


.01 
.05 


-2d- 


-3d- 


.02 
.30 


.01 

.03 


.02 
.08 


.08 
.08 


.01 
.01 


.07 
.07 


.02   .01 

.12   .05 


11 

.07 

.04 

02 

.05 

04 

.02 

.08 

.06 

.08 

.04 

.08 

.13 

.22 

.13 
.03 
.01 


.02 

.02 

.01 

• 

• 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.05 

.03 

.04 

.09 

.02 

See   reference   nates   follovlDg   Station   Index. 
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Tabl*  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY  1950 


A.  M.  Hour  ending 


8         9         10        11        12 


P.  M.  Hoiu  ending 


10        a        12 


FASTPOBT   IfB  CITY 

GiLEAD 

CaUND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

aOULTON  AIRPORT  6 

BOHLTON  1  NE 

■  ILLINOCEET    AIRPORT 

NORTH   ANIXIVER 

PORTLAND   »B    AIRPORT  // 

ROCELAND    1    )C 

ROXBURY 

RD11K>R0   ISSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCE  HILL  DAM 
BLUE  BILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
HARVARD  FOREST  // 
SYANNIS  1  E 
CNIGBTVILLE  DAV 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  »B  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 
GORHAM 

HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LI NCOLN 
MACOOWELL  DAM 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 
PINKBAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SORRY  MOUNTAIN  DAM 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
CORINTH  // 
GRAFTON 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SEARSBURG  MOUNTAIN 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELO 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEKOOD  LAKE 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  KB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
BOCKVILLE 
3T0RRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
NILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
PORTLAND  KB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 


02 

.01 

02 

.03 

04 

.06 

02 

.03 

.05 

04 

01 

.01 

.11 

.03 


.03 
.01 


.01 
.06 


.02 
.14 


01 

.01 

.02 

01 

.01 

.01 

.01 

01 

03 

.02 

01 

.05 

.07 

.26 
.01 
.01 
.07 


.OS 
.01 
.01 
.01 


.03 
.01 


.01 

.03 


.01 

.04 


.31 
.04 


.02 
.01 


.09 
.08 


.01   .02   .01 


-4th- 


.18 

.02 

.15  1 

.01 

.02 

1 

.02 

.01 

.08 

.03 

.01 

.03 

.11 

.17 

.07 

.04 

.01 

.01 

.01 
.01 

.05 

.03 

.01 

.16        .01 


.02   .21 
.01 


.04 


.19   .11   .02 
.03   .17   .11 


.01 


.04 


.02 


.01 


.01   .01 

.01   .02 
.01 
.01 

.01   .01 

.03   .04   .03 


90 

.04 

1.40 

.08 

.04 

.01 

02 

.07 

.01 

48 

.01 

.01 

09 

.07 

.01 

,01 
.01 

.03 

.27 

.02 

.30 

01 

.23 

.30 

.01 

.05   .01 
.01 


.04   .01   .01 


.02 
.03 


ea   followlBS   Sti 
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Table  4-ContiDued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY  1950 


A.  M.  Hour  ending 


10   11    12 


P.  M.  Hour  ending 


8    9    10   11   12 


BIRCH  BILL  DAK 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
KOCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BBIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAH 

HILLSBORO  2  W 
LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 
MACDOWELL  DAM 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  I  NE 
NEW  DURHAM 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  I  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
GRAFTON 

MONTPELIER  AP  6 
MORBISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 
STOCKBRIDGE 
TYSON 
nillON  VILLAGE  DAM 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 

BETHEL 

CLAYTON    LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EUSTIS 

GILEAD 

BOULTON  AIRPORT  6 

HILTON 

SOUTH  WEST  HARBOR 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  BILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
KNIGHTVILLE  DAM 
MENDON  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
BOCKPORT  1  ESE  // 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NSW  BAMPSHIBE 
BRISTOL  // 
CORCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

HILLSBORO   2   W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 


16 

.01 

.02 

.02 

05 

.01 

.01       .01 
.05 


.02 


.04 


.12 
.17 


.08 
.02 


.01 
.06 


.01 
.02 


.05 

.03 


.01 
.01 


.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.07 

* 

* 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 


.04 
.65 


.01 

.01 


.01 
.06 
.27 
.20 


.05 
.04 
.05 


.08 
.33 


.03 
.01 
.07 


11 

.01 

30 
58 

.01 

* 

.01 
.01 


.01  .01 

.04      .03       .02 
.02      .02 


-5th- 


.06 

.06 

.05 

.05 

.14 

.21 

.03 

.02 
.21 

01 

.07 

.10 

.14 
.07 

.01 
.22 

.06 

.12 

.12 

01 

.12 

.21 

.08 

02 

.14 

.14 

.03 

.03 

03 

.02 

.01 

.05 

.08 

.06 

.13 
.09 

.07 
.11 

.01 

.26 

.02 

.13       .28      .06 


.OS      .03      .14 


04 

.04 

01 

.03 

04 

.09 

04 

.06 

04 

.03 

01 

.03 

02 

.04 

02 

.06 

01 

.01 

01 

.02 

05 

.03 

05 

.02 

04 

.01 

03 

.04 

.11 

.03 


.03 

.39 


8e«  r«f*r«Bc«  M>t«s  follevlac  Stfttloa  liid«s 
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Tabl*  4-Coatinu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
JULY   19S0 


A.  M.  Hour  •nding 


10        U        12 


P.  M.  Hour  •nding 


8         9        10        11        12 


HACDOTELL   DAM 

MOUyr    WASHINCTON   WB    // 

NEW    DnRHAV 

PITTSBURG    RESERVOIR   // 

SURRY    HOUXTAIN    DAM 

«ARRE!(    1    3E   // 

lENDELL 

WINCHESTER 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
GRAFTON 

BIGHGATE  FALLS  // 
LTMAN  FALLS  // 
MOHTPELIFR  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  " 

NORTHFIELO   NORWICH   UNIV 
SAIirr    JOHNSBURY 
SEARSBURG   MOUKrAIN 
STOCEBRIDGE 

OmON   VILLAGE   DAM 


CONNECTICUT 
CANDLEWOOD    LAKE 
HARTEORD 
JEWETT  CITY 
MOODUS   RESERVOIR 
NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK   2   SW   // 
PUTNAM  HEIGHTS   // 
STORKS   // 
WINDSOR  LOCKS   BRADLEY  6 

MAINE 
AOCPSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON    LAKE 
EASTPORT   WB  CITY 
EUSTIS 
FORT   KEirr 
GILEAD 

GRAND   LAKE   STREAM 
GREENVILLE 
HODLTON  AIRPORT   6 
HOULTON    I    KE 
MILLINOCKET    AIRPORT 
NORTH   AKDOVER 
PORTLAND   WB   AIRPORT   // 
ROCKLAND    I    W 
ROXSORY 
RUMEORD    ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH    WEST    HARBOR 
SWANS    FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE   HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT   // 
CAMBRIDGE 
HARVARD   FOREST    // 
HTANNIS   1    E 
KNICBTVILLE   DAM 
MENDON   AIRPORT 
NANTOCKET   WB  AIRPORT 
NEW   BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT   1    ESE  // 
STATE    FARM 
STERLING   3    NW 
WASHINGTON 
WEST    BRIMFIELD 
WESTOVER    FIELD   6 
WORCESTER    AIRPORT    6 

NEW   HAMPSHIRE 
BLACKWATER   DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN    FALLS    DAM 
GORHAM 

HILLSBORO   2    W 
LANDAFF 

LEBANON   AIRPORT   6 
LINCOLN 
MACDOWELL    DAM 
MOUNT   WASHINGTON   WB   // 
NASHUA    1    NE 
NEW    DURHAM 

PITTSBURG    RESERVOIR   // 
SURRY   MOUNTAIN   DAM 
•ARREN    1    SE    // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND   WB   CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT 
•OONSOCKET 


-6th- 

.01 


06 

.02 

01 

.01 

.03 
.01 
.01 

01 

.03 

.02 
.01 

.16 

.01 

.06 

03 

.02 

.04 

.01 

.04 

.12 
.05 
.12 


.01 
.05 
.12 


.01 

01 

.21 

.61 

.47 

04 

06 

02 

.07 

.23 

.07 

.04 

02 

.01 

.13 

.06 

.02 

03 

.05 

.03 

.10 

04 

.02 

.  27 

.01 

.06 

.23 

.09 

02 

.16 

.25 

05 

.10 

.19 

.01 

.08 

.08 

.  18 

.15 

.19 

.05 

.07 

.18 

05 

.01 

.01 

.01 

.09 

.02 

.03 

.04 

.16 

.01 

.09 

.09 

.04 

.04 

.05 

.02 
.01 

.01 

02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.06 

.01 

.02 

.01 

01 

.04 

01 

.08 

02 

.02 

.04 

.02 

.01 

.09 

.02 

Oil 

.01 

.05 

.01 

.  14 

13 

.56 

.22 

.02 

] 

.03 

.01 

.04 

.01 

.06 

.05 

.03 

.05 

.07 

.01 

.05 

.05 

.01 

.01 

.01 

,   1 

• 

• 

• 

« 

.12 

• 

04 

' 

,02 

.01 

.01 

.10 

50 

.01 

.05 

03 

.02 

,12 
01 

.14 

.01 

.02 

.01 

.01 

.15 

09 

.02 

03 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

.17 

.13 

01 
01 

06 
.01 

.17 

07 
.01 

.06 

19 

.05 

.07 

.02 

.01 

.01 

« 

1.04 

« 

• 

» 

• 

* 

28 

.05 

.04 

.18 

.20 

.21 

.08 

.01 

.01 

.07 

.05 

.12 

.09 

.05 

39 

.08 
.01 
.01 

08 
.03 
.07 

.03 
.02 

.02. 

.01 

.02 

.01 

.01 

09 

.01 

08 

.01 

.02 

01 

.03 

06 

.05 

07 

.  16 

.08 

.13 

.01 

.01 

.01 

03 

.08 

.02 

02 

01 
41 

02 
06 

.08 

.01 

02 
.01, 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 
.03 
.02 


•        1.01 
.02      .02 


at 

.01 

.03 

.01 

.08 

.01 

.16 

.IC 

.04 

.02 

.04 

.03 

.01 

.01 

.25 

.03 
.10 

.02 

.05 

.16 

.01 

.02 

.08 

.11 

.02 

.08 

.39 

.05 

,01 

,01 

.01 

.15 

.01 

.24 

.01 

.19 

.11 

.06 

« 

* 

• 

• 

.05 

.01 

.03 

.07 

.01 

.07 

1.02 

.03 

.18 

.02 

.01 

.01 

.01 

.11 

.09 

.15 

.13 

.06 

.01 

.02 

.21 

Ss«  f«far«ac« 
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Tdble  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY  1950 


A.  M.  Houi  ending 


10    11    12 


P.  M.  Hour  enlimg 


8    9    10   11   12 


VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
BONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTRFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBUHY 
SEAHSBURG  MOUNTAIN 
STOCKBRIDGE 
TYSON 
UNION  VILLAGE  DAM 


CONNECTICUT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
CRASD   LAKE  STREAM 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
ROCKLAND  1  W 

MASSACHUSETTS 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NORTH  TRURO 
WEST  BR IMF  I ELD 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 


VERMONT 
CORINTH  // 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEW  I NGTON 
NORFOLK  2  SK  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  // 
MENDON  AIRPORT 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

RHODE  ISLAND 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKEl 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
MILTON 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORl  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
ENIGBTVILLE  DAM 
HENDON  AIRPORT 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 


.05 

05 

.03 

.01 

01 

.07 

.01 

01 

.01 

.15 

.13 

.01 

.39 

• 

* 

* 

02 

.03 

.06 

01 

.01 

.02 

07 

01 

,02 

.11 

.01 

03 

21 

.01 

01 

.01 

-7th- 


.14 
.11 


.02 
.04 


-9th- 


-10th- 


03      .05      .15      .07 


.17 
.06 


.20 
.04 


.02 
.04 


.08 
.02 


.02  .01 
.02  .09  .15 
.01      .05      .03 


.27 
.08 
.01 

.07 
.05 
.07 
.15 


.03 
.02 
.01 
.01 
.02 
.01 
.09 
.15 


-nth- 


.01 
.01      .01 
.01        01  .01 

.01 

.01      .01 
.03      .01        01 
.01      .02      .02!     .01 

.01      .01       .02      .02 
•  .52      • 


.01 

.05      .02 
.03      .04 


.01  .01 

.01  .02'  .02 
.01      .03  I 

.07  . 01  . 01 
.03      .03  .02 

.03 


.03      .03 


.01 

.03      .02 


.32      .05  I    .28      .01 


.04      .06 
01       .01 
.02 
.01 
.04 


.10      .35      .70 


01 
10 
01 

.05 
.02 

01 

.07 

.07 

.01 

.02 

.01 
.03 


.01      .14 
.01 


.01 
.02 
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T«bU  4-Continu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NKW   ENGLAHD 
JULY  1950 


A.  M.  Houi  Miding 


P.  M.  Hoiix  ending 


10        U        12 


PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCIPORT   1    ESE   // 
STATE    FARM 
STERLIMC   3    n 
tASBINGTOll 
lEST  BRmriELD 
lESrriELD  2   HE   S 
tESTOTER  FIELD  6 
lORCESTER  AIRPORT   6 

XEI   HAMPSHIRE 
BIACEWATER   DAM 
BRISTOL  // 
CORCORD  IB  AIRPORT 
DDRBAM 

rRAKKLIN    FALLS    DAM 
HILLSBORO   2   « 
LARDAFF 

LEBANON  AIRPORT   6 
MACDOtELL   DAM 

RASBOA  1  KE 

SDRRT  MOUVTAIN  DAM 

lEKDELL 

IIRCHESTER 

rERMONT 
BURLINGTON   WB  AIRPORT 
CORINTH   // 
GRAFTON 

MONTPELIER  AP  6 
MORRISTILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD   NORWICH   UNIV 
SAINT    JOHNSBURT 
SEARSBURC    MOUKTAIN 
STOCCBHIECF 
TTSON 
inilON  VILLAGE   DAM 


coKitECTictrr 

BUXUFIELD 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

MOODDS  RESERVOIR 

HEW    RAVEN   WB   AIRPORT 

IIEWINGTON 

NORFOLI   2   SW   // 

PITTNAM   HEIGffTS   // 

ROCKVILLE 

WINDSOR  LOCKS  BBADLET  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOO  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
FORT  lElfr 
GILEAD 
GREENVILLE 
BOVLTON  AIRPORT  6 
HODLTON  1  NE 
MILLINOCIET  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
BOXBDRY 
ROMFORD  ISSE 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
HARVARD  FOREST  // 
OIGBTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
lORCESTER  AIRPORT  6 

NET  HAMPSHIRE 
BLACEWATER  DAM 
CONCORD  WB  AIRPORT 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 

HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
MACDOWELL  DAM 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 


01 

01 

.11 

10 

75 

01 

.04 

01 

.01 

01 

01 

.01 

02 

01 

01 

01   .01 
•     .01 


.02   .01 
.01   .01 


.01    01 
OS   .04 


.05 

.04   .01 


.01   .01 
.11    03 


.01    05   .01 

•  .01 

•  .01 


.01   .01 
.01 


•     •     .04 


.01 

01 

.03 

01 

01 

01 

.01 
.03 

01 

.03 

.IB 
.02 

.01 
01 


.01       .01 


.01        .01 


.06    01 
.01   .07   .02 


.05 
.01 


.07 
.03 


.03   .01 


.02 

-12th- 

.12   .12 


.31 
.03 

.01 


.25 
.94 


.32   .32   .02 


.81 


02    09    01 


.01 
.01 
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.02 
.03 


.05 

.02 

.01 

.03 

.04 

.01 

.09 

.01 

• 
* 

, 

.30 

* 

.20 

.99 

.01 

.01 

.14 

.02 
01 

.01 


.03 


.03 

.02 

• 

.01 

.01 

.01 

05 

.01 

.01 

18 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

• 

.07 

.02 

.01 

.02 

.02 
.01 

.02 

.03 

.01 

* 

.03      .07 

.02 


.10 

.26 
.04 

03 

04 

.02 

.01 

.01 
.01 


Table  4-ContiBued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEII    ENGUXS 
JULY  19S0 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houz  ending 

Station 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

t" 

SEARSBUKC  yOUNTAIN 

09 

.07 

.02 

.01 

.19 

STOCKBHIDGE 

.11 

.08 

.01   .01 

.21 

TYSON 

.04 

.04 

OKION  VILLAGE  DAM 

.04   .05 

.09 

-13th- 

COKNECTICDT 

BLOOMFIELD 

.09   .09 

.04 

.04 

.26 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.18 

.01 

.01 

.20 

HARTFORD 

.15 

.10 

.25 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.15 

.03 

.09 

.27 

JEWFTT  CITY 

.06 

.06 

.01 

.13 

HOODUS  RESERVOIR 

.15 

.01 

.09 

.01 

.26 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.09   .18 

.03 

.30 

NEWINGTON 

.07   .07 

.02 

.02 

.18 

NORPOLK  2  SW  // 

.06   .46 

.05 

.57 

Pin-NAK  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01   .01 

.10 

.02 

.12 

.31 

ROCKVILLE 

.07 

.04 

.10 

.21 

STORRS  // 

.07 

.24 

.31 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

•     •     • 

•     .01 

♦ 

• 

• 

* 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.04 

.01 

.05 

GREENVILLE 

10   .02 

.01 

.13 

MILTON 

.02 

06 

05 

13 

.04 

.30 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

ROXBURY 

.01 

.01 

.01 

.03 

RDHFORD  ISSE 

.01    01 

.02 

SKOWHEGAN 

01 

.04   .03   .01 

01 

.10 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.01 

.03 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.06 

.05 

.01 

.15 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.02 

.01 

.05 

BLUE  HILL  // 

.03 

.04 

.03 

.10 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.04 

CAMBRIDGE 

.01 

.03 

.01 

.05 

HARVARD  FOREST  // 

.05 

.02 

.03 

.10 

KNIGHTVILLE  DAM 

.28 

.16 

.09 

.53 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02   .44 

.45 

.01 

.02 

.94 

STERLING  3  NW 

♦     • 

• 

•   > 

• 

.61 

.61 

WASHINGTON 

.01 

.01 

01 

.02   .91 

.16 

.01 

1.13 

WEST  BRIMFIELD 

.09   .10   .01 

.01 

.21 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

•     *    • 

»     .01 

* 

• 

* 

« 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

• 

♦ 

• 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.07 

.08 

BRISTOL  // 

.02 

.04 

.06 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.02 

.02 

HILLSBORO  2  W 

.02 

.01 

.09 

.12 

LANDAFF 

.02 

.02 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

• 

• 

• 

LINCOLN 

.02 

.02 

MACDOWELL  DAM 

.01 

.04 

.05 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.05 

.09 

.02 

.02 

.05 

.24 

NASHUA  1  NE 

.02 

.09 

.01 

.12 

PITTSBUHG  RESERVOIR  // 

.63 

.31 

.94 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.10 

.09 

.21 

WARREN  1  SE  // 

.07 

.07 

WENDELL 

.01   .01 

.01 

.03 

WINCHESTER 

.01 

.02 

.10 

.07 

.19 

.39 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.05 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.02 

.01 

.02 

.05 

WOONSOCKET 

.04 

.02 

.11 

.17 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.05 

.05 

.10 

CORINTH  // 

.14 

.04 

.18 

GRAFTON 

.01 

.06 

.02 

.09 

HIGHGATE  FALLS  // 

.32 

.13 

.02 

.47 
.02 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

MONTPELIER  AP  6 

• 

• 

• 

* 

MORRISVILLE 

.01 

.02 

.02 

.05 

NEWPORT  // 

.02 

.02 

.04 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

.01 

.05 

.06 

* 

SAINT  JOHNSBURY 

.05 

* 

* 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.01 

.19 

.15 

.01 
.19 
.02 

.35 
.01 
.26 
.03 

STOCKBRIDGE 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

.07 
.01 

-14th- 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

• 

* 

• 

♦ 

•     • 

•     ♦     * 

*     *     • 

*     *     * 

*     *     * 

«     • 

* 

• 

• 

* 

.03 
.01 
.03 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.01 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.01 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

.24 

MAINE 

.07 
.05 

AOGUSTA  AIRPORT 

.02 

.01 

.04 

BETHEL 

.02 

.01 

.02 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

i 

.02 

.01 

.03 
.07 
.02 
.25 

CLAYTON  LAKE 

.01 

01   .04 

.01 

EASTPORT  WB  CITY 

01 

.01 

EUSTIS 

.01 

.07 

.01 

.16 

FORT  KENT 

.06   .04 

.10 
.10 
OS 

GILEAD 

.06 

.02 

.02 

GREENVILLE 

01 

.03 

.01 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

* 

♦     • 

•     .03 

.06 
.10 
.03 
.05 
.08 
.02 
.07 
.06 
.29 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

05 

NORTH  ANDOVER 

04 

.04 

.02 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

ROCKLAND  I  W 

.05 

ROXBURY 

.03 

.04 

01 

RDMFORD  ISSE 

.01 

.01 

SKOWHEGAN 

.01 

.06 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.01 

.02   .01 

SOIITB  WEST  HARBOR 

.16 

11 

.02 
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rlU 

UK 

LY 

rK 

HjL: 

it'll 

A I 

KJ 

SI 

KEN    ENGLAND 

T*bU  4-Conbnu«d 

JULY   1950 

A.  M  How  aoding 

P.  M.  Hour  •ndiBg 

1 

Statios 

; 

i 

1      ' 

2 

3 

4 

5    1    6 
1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4          S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

SDKIMT    RIT£R 

.04 

.01 

02 

.07 

StXKS   FALLS 

09 

.03 

.01      .01 

.14 

MASSACHUSETTS 

HARVARD  FOREST    // 

.01 

.01 

KMIGBTVILLE    DAM 

.01 

.01 

01 

.03 

■  FIIDOII  AIRPORT 

.08                  .06 

.  14 

PITTSFIFLD  »B  AIRPORT 

.02 

01 

j       .03 

lASBINCTOX 

.01 

.01 

!       .02 

WEST    BRIMFIELD 

1 

.10      .47 

.01      .01 

.59 

WtSTFIELD    2    ME    6 

• 

24 

1 

WESTOVEH    FIELD   6 

• 

15 

1 

lORCESTER  AIRPORT    6 

• 

• 

• 

•           .06 

WE*  BAHPSHIRE 

BLACOATER   DAM 

.02 

.02 

BRISTOL   / ' 

02 

.02 

.04 

COMCORD  WB  AIRPORT 

12 

.12 

DDRHAM 

.07 

.01 

.08 

ERROL 

.01 

06 

.  12 

.19 

GORHAM 

.01 

05 

01 

.03 

.10 

BILLSBORO   2   I 

.02 

.01 

.03 

LAHDAFT 

.03 

02 

01 

.06 

LEBANON  AIRPORT   6 

• 

.13 

LINCOLN 

.06 

.01 

.07 

MACDOWELL    DAM 

29 

01 

.30 

MOUNT  WASHINGTON  »B  // 

.05 

03 

09 

11 

08        02 

.38 

NASHUA    1    NE 

.01 

.01 

.02 

NE«    DURKKU 

.02 

01 

.01 

.04 

PITTSBURG    RESERVOIR  // 

.05 

33 

16 

.54 

SURRT  MOUKTAIN    DAM 

.01 

• 

.01 

•ARREN    1    SE    // 

.01 

.19 

.20 

WENDELL 

.01 

.01 

RHODE    ISLAND 

NEWPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VERMOOT 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 

.12 

.12 

CORINTH    / 

.02 

04 

.06 

GRAFTON 

.01 

.01 

.01 

.03 

HIGHGATE   FALLS   // 

.17 

.17 

LYM.\N    FALLS    // 

.09 

01 

17 

.27 

MONTPELIER   AP  6 

• 

.11 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

NEWPORT    // 

02 

.08 

.01 

.11 

HORTHFIELD   NORWICH   UNIV 

.01 

01 

01 

.03 

SAIKT    JOHNSBDRY 

• 

• 

• 

.05 

.10 

SEARSBURG    MODXTAm 

.05 

01 

.06 

STOCIBRIDGE 

01 

.01 

.02 

TYSON 

.01 

01 

.04 

.06 

ONION   VILU1GE   DAM 

.02 

05 

.07 

-15th- 

NEW   HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB   // 

.01 

.01 

-16th- 

.02 

CONNECTICUT 

BLOOUFIELD 

.03 

.03 

.06 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT 

.01 

18 

.23        04  '    .01        05 

04 

.02 

.01 

.02 

.01 

.62 

CANDLEWOOD   UKE 

• 

• 

• 

• 

•           •           ♦           • 

• 

• 

•           • 

• 

•           •           • 

«           *           * 

* 

HARTFORD 

1 

.05 

.05 

HARTFORD   WB   AIRPORT    // 

03! 

01      .01 

.05 

JEWtTT    CITY 

!                .03 

01 

04 

13 

.21 

MOODUS    RESERVOIR 

04        02 

.01 

04 

.01 

.12 

NEW    HAVEN    KB   AIRPORT 

.02 

.07        08                  .02 

05 

01 

.25 

NEW  I NGTON 

.02        02 

.01 

01 

.06 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY  6 

• 

• 

•           • 

♦ 

01       • 

•           •           • 

•           .02 

MASSACHUSETTS 

' 

HTANNIS   1    E 

07 

.01 

01       .03 

.12 

NANTUCKET   WB   AIRPORT 

.08 

.06 

.01 

.15 

NEW    BEDFORD 

.06 

05 

.11 

STATE    FARM 

.01 

.03 

.01 

.05 

WEfT  BRIMFIELO 

.01 

.04      .03      .03 

.11 

WESTFIELD  2   NE   6 

* 

•           * 

• 

24 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

.28 

30 

32 

.12 

1.02 

NEWPORT 

.04      .15 

.02 

.21 

PROVIDENCF    WB   AIRPORT 

.01 

04 

.03 

.08 

PROVIDENCE  WB  CITY 

! 

.04 

02 

01 

.07 

-17 

th- 

CONNFCTICin' 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT 

I 

09 

1.09 

CANDLEWOOD  LAKE 

« 

• 

• 

• 

■           • 

t           * 

• 

« 

2.00 

2.00 

MOODUS    RESERVOIR 

01 

.01 

.02 

NEW    HAVEN   WB   AIRPORT 

.41 

.17 

01 

.50 

MAINE 

CARIBOU   KB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

CLAYTON    LAKE 

01       .01 

.02 

FORT    KENT 

.01 

01 

.01 

.01 

.04 

GREENVILLE 

•01 

.03      .01 

.05 

SOUTH  ANDOVER 

.03      .01 

.04 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIFLD   WB   AIRPORT 

.33 

.33 

STERLING    3    NW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW    RAUPSHIRE 

1 

UNDAFF 

; 

.02      .06 

.08 

LEBANON   AIRPORT    6 

1 

• 

•           •           • 

LINCOLN 

.11 

.11 

PINKBAM    NOTCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.01 

- 

RHODE    ISLAND 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT 

.01 

.01 

VERMOirr 

BURLINGTON   WB  AIRPORT 

.19 

.01 

.02 

.22 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
JULY   1950 


A.  M.  Houj  ending 


9         10        11        12 


P.  M.  Hoiu  ending 


8         9         10        11        12 


CORINTH    // 

aiGHGATE  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MONTPELIER  AP  6 

MORHISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIFLD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

STOCKBRIDGE 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREINVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WE:T  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

UASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
KNIGBTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WASHINGTON  . 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORBAM 

BILLSBORO  2  W 
lANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 
MACDOWELL  DAM 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIFLD  NORWICH  UNIV 
SEARSBURG  MOUNTAIN 
STOCKBRIDGE 
TYSON 
UNION  VILLAGE  DAM 


CONNECTICUT 
CANDLEWOOD  LAKE 


MASSACHUSETTS 
WEST  BRIMFIELD 


NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 


-18th- 


.03   .07 
.08 

.02    18 


03 
01 

.  15 


.01 
.34 


03 

04 

.01 

11 

28 

.01 

13 

.01 

01 
.17 


.15   .02   .01 
.22   .02 


.02   .01   .01 


.11   .01 
01 


.10 
.02 


.03 
01 


.15 
.01 


.02 
15 


.01 

.20 

.09 

.01 

.01 
.  10 

* 

.16 

41 

01 

.01 

02 

08 

08 

-19th- 


-20th- 


03 
09 
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.01 
.02 


.15 
.27 


.01 

.08 

79 

.11 

.01 

.01 

08 

.17 

.01 

.04 

.03 

.17 

.02 

08 

.06 

.10 

22 

.01 

.09 

.01 

93 

.01 

36 

.02 

.16 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

09 

.02 

03 

02 

.01 

34 

.04 
.03 

.01 

16 

.19 

.01 

01 

.02 

01 

.09 

.02 

.01 

07 

09 

.02 

05 

.01 
.06 

.01 

01 

.01 

01 

06 

.01 

.01      .01      .02 


01      .01 
.06 


TabU  4-Continu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
JULY   1950 


A.  M.  Houx  ending 

P.  M.  Houi  ending 

Statioa 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

HEW    BAVEN   IB   AIRPORT 

.05 

01 

24 

.01 

01 

.32 

irewiNCTON 

.09        09 

.02 

02 

.22 

liORFOLI  2   Sf   // 

15 

.06 

.01      .04 

.04 

.01 

.01      .01 

.33 

POTMH   HEIGBTS  // 

04 

04 

.01 

01 

.10 

■OCITILLE 

.14 

.01 

.01 

.16 

STORRS  // 

.03 

.09 

01 

.01 

.01 

.01 

.16 

IINDSOR   LOCKS   BRADLET  6 

• 

•           •           • 

•             01 

• 

• 

•           • 

• 

06 

• 

• 

*           * 

•           .06 

MAINE 

PORTLAND  IB  AIRPORT  // 

.01 

.01      .01 

.03 

VASSACHDSFTTS 

AUBERST 

.02      .04 

.14 

02 

03        06 

08 

08 

01 

.48 

BIRCH  BILL  DAH 

.06 

07 

.05        03 

.14 

.09 

05 

.01 

.50 

BLUE  HILL  // 

04 

.04 

BOSTON  IB  AIRPORT   // 

.03 

.03 

CAMBRIDGE 

.01 

01 

.02 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.09 

.03      .04 

14 

10 

.  07 

02 

.01 

.52 

HTANNIS   1    E 

.04 

.04 

DIIGBTVILLE   DAM 

02 

.05 

13 

.02 

03 

03 

02 

.02 

.32 

HANTUCEET   IB   AIRPORT 

.09 

.02 

.11 

MEI    BEDFORD 

07 

.10 

.17 

PITTSFIELD  IB  AIRPORT 

.04 

.14      .16 

.05 

.05 

11       .09 

.02 

.01 

.01 

.68 

WASHINGTON 

.10 

.09 

.03 

.01        09 

.07 

.05 

.02 

.01 

.47 

WEST    BRIMFIELO 

.03 

.01 

07 

03 

.01 

.08 

.05 

.01        01 

01 

.01 

.32 

WESTFIELD   2    NE  6 

• 

•           •           • 

•           .01 

• 

• 

•           • 

♦ 

.16 

♦ 

• 

•           * 

•           .05 

WESTOVER   FIELD   6 

♦           •           • 

•           .02 

• 

* 

•           * 

♦ 

.32 

* 

• 

•           ♦ 

•           .15 

WORCESTER   AIRPORT   6 

« 

*           •           • 

•           .01 

• 

• 

*           * 

•           .18 

NEW  HAMPSHIRE 

, 

BLACKWATER   DAM 

01 

.01 

.02 

.07 

.01 

.12 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

04 

.01        01 

.01 

.10 

COIiCORD  WB  AIRPORT 

01 

.02 

.03 

.01 

.07 

DURHAM 

02      .01 

01 

.02 

.06 

nUNKLIN  FALLS   DAM 

.03 

02 

.05 

.05        01 

01 

.17 

HILLSBORO   2    I 

.01 

.04 

03        02 

.01 

.01 

.12 

LEBANON  AIRPORT   6 

* 

*           *           * 

•           .10 

« 

* 

•           * 

» 

.04 

MACDOWELL  DAM 

.02 

.13 

.12        01 

.01 

03 

.04 

.01 

.37 

HASHUA   1    NE 

.03 

.10      .03 

.03 

.01 

.05 

.04 

.01 

.30 

HEW   DDRBAM 

.06        01 

.01 

.08 

SORRT  MOmrTAIN  DAM 

.01 

.14 

.05 

01 

.05 

.26 

WARREX   1    SE   // 

03 

.01 

.01 

.06 

.01 

.12 

WEXDELL 

.04 

.09 

.04 

01        01 

.01 

.01 

.21 

WIRCRESTER 

08 

17 

.13 

.01       .06 

.04 

01 

.01 

.02 

.53 

RHODE    ISLAND 

BIOCI    ISLAND  WB  CITT 

08 

24       .11 

05 

.48 

HEWPORT 

17      .04 

01 

.01 

01 

.01 

.25 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT 

.05 

.05 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.04 

.04 

■OONSOCKET 

.02 

.01 

.01 

.04 

VERMOirr 

CORIKTH   // 

.01 

.01 

.02 

GRAFTON 

02 

.07 

.09 

SEARSBURG   MODirrAIN 

.02 

.21 

.14 

.03      .01 

.02 

.03 

.01 

.47 

8T0CORIDCE 

.03 

.01 

02 

.01 

.07 

TTSON 

.01      .05 

.12 

.07 

.04 

.01 

.01 

.31 

DRION   VILLAGE   DAM 

.02 

.01 

-21 

st- 

.03 

CONKECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.02 

MOODUS   RESERVOIR 

-         -         - 

- 

MAINE 

OLD  TOWN  AIRPORT 

- 

- 

- 

MASSACHUSETTS 

HIGHTVILLE    DAM 

.01        01 

01      .01 

.04 

MENDOK  AIRPORT 

26      .01 

.27 

HANTUCKET   IB  AIRPORT 

.01 

.01 

ROCKPORT    1    ESE    // 

.09 

.01 

.10 

WEST   BRIMFIELD 

.01 

.01 

-2: 

!d- 

.03 

COKNECTICOT 

CANDLEWOOD  LAKE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

-         -         - 

- 

MAINE 

BUST IS 

.05 

.11 

.16 

NEW   HAMPSHIRE 

WENDELL 

-24 

th- 

CONKECTICUT 

BLOOMFIELD 

.02      .02 

.04 

BRIDGEPORT  IB  AIRPORT 

.01 

.01 

HARTFORD 

- 

_ 

_ 

- 

- 

.02 

.02 

- 

HARTFORD  IB  AIRPORT   // 

.01       .01 

.02 

MOODUS    RESERVOIR 

_          .           - 

.          .          _ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■EI  HAVEN  IB  AIRPORT 

.02 

.02 

■EIINGTOR 

.01        01 

.02      .02 

.06 

lORFOUC   2   SI   // 

.04 

.01 

.01 

.06 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY  6 

• 

• 

•           * 

♦           .03 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT   // 

07 

.07 

MASSACHUSETTS 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.06 

.06 

WASHINGTON 

.04 

.04 

WESTFIELD  2   NE   6 

VERMONT 

BURLINGTON  IB  AIRPORT 

.02      .02 

.04 

BIGBGATE  FALLS   // 

.OS      .03 

.  10 

iOIITPELIER  AP  6 

* 

WRRISVILLE 

.01 

mWPORT  // 

.05 

.01 

.06 

S*«   r«f*r«Bie«   notes   (ollovlnf   Station    Isdez. 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
JULY  1950 


A.  M.  Houi  ending 


10    11    12 


P.  M.  Hour  ending 


-25th- 


CONNECTICUT 
NORFOLK  2  SW  // 

MAINE 
BETHEL 

CARIBOU  KB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GRAND  LAKE  STREAM 
GREfNVILLE 
BOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SOUTH  ANDOVER 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BLUE  HILL  // 
KNIGHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
DURHAM 
ERROL 
GORHAH 

HILLSBORO  2  W 
MACDOWELL  DAM 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
aiGBGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
TYSON 


COKHECTICOT 
CANDLEWOOD  LAKE 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
FORT  KENT 
BOULTON  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 

VERMONT 
MONTPELIER  AP  6 
SAINT  JOHKSBURY 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
EASTPORT  WB  CITY 
FORT  KENT 
GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  WEST  HARBOR 

MASSACHUSETTS 
WESTFIELD  2  NE  6 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  »B  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLFY  6 

MAIHE 


IS    01 

.01   .01 


16 

05 

06 

01 

03 

03 

04 

01 

01 

01 

02 
01 

02 

04 

.01 

01  02    02 

02  .02   .  02 


01 
.05   01 


.04 

.01   .01   .01 


01 

.01 

02 

01 

03 

.01 

02 

01 

.01 

02 

« 

07 

11 

04 

03 

.16 

01 

04 
18 


.01 
.03 


01  .03 
•  .04 
.32 


-26th- 


04    04    02 
•     .01   • 


04    03   .03 
.03   .01 


03    02 

03 

*     * 

03   ,03 


03 
.02    01 


-27th- 


.01 
.10 


-28th- 


.02 

.02 

.23 

.15 

.02 

03 

.05 

.10 

.10 

04 

.01 

.01 

.04 

.05 

.04 

.03 

.08 

.03 

.05 

.05 

.01 

.04 

.02 

.15 

.01 
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T«bl«  4-CoDUiiu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENCLAND 
JULT   19S0 


A.  M.  Houi  tnding 

P.  M.  Houi  ending 

Sutiou 

1 

1    2 

1 

3 

4 

S    6 

7 

e 

9 

10 

U 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

!-• 

GREENTILLE 

.01 

.23 

01 

.25 

MASSACHUSETTS 

IMIGHTYILLE  DAM 

.05 

.05 

PITTSFIEU)  WB  AIRPORT 

.20   .02 

.01 

.23 

ROCIPORT  1  ESE  // 

.10 

.10 

WASHIIIGTOK 

.01 

.01 

.01 

.04 

.07 

(EST  BR  IMF  I  ELI) 

.32 

.32 

NEV  HAMPSHIRE 

COHCORD  »B  AIRPORT 

.25 

.25 

ODRBAM 

.04   .02   .01 

.07 

LAXnAEF 

.83   .40 

1.23 

LEBANOK  AIRPORT  6 

• 

• 

»     * 

•     .08 

MOUyr  WASHIHGTOK  WB  // 

.04 

.04 

PIKIHAM  NOTCH 

.03   .01 

.04 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.03 

.01 

.04 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.20 

.04 

.24 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.05 

.33 

.09 

.48 

CORINTH  // 

.02   .04 

.06 

GRAFTON 

.19 

.01   .01 

.21 

HICBCATE  FALLS  // 

.01   .20 

.21 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.09 

.11 

MONTPELIER  AP  6 

* 

♦ 

•     • 

•     .15 

MORRISVILLE 

.04 

.04 

HORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.10 

.15 

.05 

.30 

St^RSBUBG  MOUNTAIN 

.01 

.01 

STOCKBRIDCE 

.05 

.05 

TYSON 

.03 

.02 

.03 

.04   .02 

.02 

.02   .01   .01 

.20 

_29t>.- 

CONNECTICUT 

MOODUS  RESERVOIR 

.06 

.06 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.08   .02 

.11 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.07 

.09 

CLAYTON  LAEE 

.01 

.05 

.02 

.01   .01 

.10 

EUSTIS 

.01 

.01 

GILEAD 

.11 

.13   .01 

.01 

.26 

BOULTON  AIRPORT  6 

♦ 

« 

*     « 

•     .25 

BOULTON  1  NE 

.19 

.01 

.20 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.10 

.08 

.19 

MILTON 

.01 

.05 

.06 

NORTH  ANBOVER 

.03   .02 

.05 

ROXBURY 

.02   .02 

.04 

SOUTH  ANDOVER 

.03 

.03 

SUNDAY  RIVER 

.04   .01 

.05 

SWANS  FALLS 

.12   .01 

.13 

MASSACHUSETTS 

BZRCB  BILL  DAM 

.13 

.13 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.01 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACrWATEB  DAM 

.62 

.82 

ERHOL 

.04   .05 

.09 

GORRAM 

.01   .10 

.01 

.12 

BILLSBORO  2  I 

.03 

.03 

LANDAFF 

.02 

.01 

.12   .01 

01 

.17 

LINCOLN 

.17 

.02   .01 

.20 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.16 

.04   .02 

.01 

.23 

PINKHAM  NOTCH 

.22   .10 

.01 

.33 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.07 

.11 

.01 

.19 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.04 

.01 

.05 

WARREN  1  SE  // 

.07   .02 

.16    06 

.31 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.06 

.06 

CORINTH  // 

.05   .15 

.02 

.22 

GRAFTON 

.02 

.02 

HIGHCATE  FALLS  // 

.01 

.15   .50   .28 

.92 

LYMAN  FALLS  // 

.02 

.05 

.18   .01 

.26 

MONTPELIER  AP  6 

• 

♦ 

•     « 

•     .29 

MORRISVILLE 

.01 

.03 

.01 

.05 

NEWPORT  // 

18 

.01 

.01 

.01 

.14   .17 

.52 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.02 

.02 

.04 

STOCORIECE 

.01 

.54   .07 

.62 

TYSON 

.04 

.02 

.06 

UNION  VILLAGE  DAM 

-30 

th- 

.01   .02 

.03 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.04   .04 

.08 

HARTFORD 

.01 

.01 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.17 

.01 

.18 

NORFOLI  2  SW  // 

.02 

.02 

ROCrVILLE 

.20   .03 

.23 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

• 

•     • 

•     .40 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.35 

•!! 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.06   .23 

.13 

08   .03    01 

04 

03 

.62 

CLAYTON  LAIE 

01 

.01    02    IS 

.27    13 

05 

.05    01    01 

.71 

EASTPOHT  WB  CITY 

.22   .01 

.33 

EUST I S 

.06 

01    01 

01   .04 

.13 

FORT  KENT 

. 02   . 01   .OS 

.01 

.01 

.05 

.01   .01 

.17 

BOULTON  AIRPORT  » 

• 

•     •     •     •     .02 

* 

•     •     • 

• 

.22 

BOULTON  1  NE 

.02 

.01 

.01   .03   .19 

.01 

.37 

NORTB  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

ROCKLAND  1  w 

.10 

.10 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.25 

.25 

WASHINGTON 

.02 

.01 

.03 

NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

03  1 

.03 

GORHAM 

.01 

.05 

.01 

.07 

•  •    follOVloS   StBtlOB    iDtex. 
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Table  4-ConlJnued 

nv^ 

'un 

1^1 

rn 

iEjK^ 

irij 

L/ll 

H^l 

N 

KEW    ENGLAND 

JULY  1950 

A.  M.  Hoiu  ending 

p.  M.  Houi  ending 

Station 

■a 

1 

A 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5         6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

1 

MOUNT    WASHINGTON   WB   // 
PINKHAM    NOTCH 

.01 

.01 

.07      .07      .03 
.01      .03 

.02      ,02      .01 

,01 

.01 

.25 

PITTSBURG    RESERVOIR   // 

.06      .01 

12 

.OS 

.05 
.27 

RHODE    ISLAND 

WOONSOCKET 

.36 

.02      .01 

.39 

VERMONT 

BURLINGTON    WB   AIRPORT 

.  04 

.  01 

HIGHGATE   FALLS    // 

.  06 

.  01 

.05 

LYMAN   FALLS    // 

.09 

01 

!oi 

.  o: 

.01 

.  07 
.15 
.10 
.32 

MORRISVILLE 

.03 

.04 

.02 

.01 

NEWPORT   // 

.01      .01 

.07      .18 

.03 

.01 

.01 

NORTHFIELD   NORWICH   UNIV 

.02      ,01 

SAINT   JOHNSBURY 

08        12 

01 

.03 

TYSON 

-31 

St- 

.04 

.21 
.04 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT   WB   AIRPORT 

.29      .01 
.35 

NEW    HAVEN    WB   AIRPORT 

.  30 

SHEPAUG    DAM 

-           _           _ 

_           _           _ 

.35 

WATERBURY   CITY   HALL 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

-        _        - 

-           -           _ 

_ 

_ 

I 

I           I 

~ 

MAINE 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT   // 

.04 
.10 

.01      .05 

.10 
.10 

EASTPORT    WB   CITY 

EUSTIS 

GILEAD 

GRAND   LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

.07 
01      .  19 

.19 

.02 
.07      .01 

01 

.01 

.02 

.03      .01 

.01      .06 

.01 
.14 

.  04 

.22 
.03 

.11 
.  01 

.07 
.01 

.11      .01 

.30 
.51 
.04 
.28 
.34 

HOULTON  AIRPORT   6 

* 

*           «           * 

•           .04 

f 

« 

f 

f 

*           .02 

HOULTON   1    NE 

,  01 

.01 

MILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

02        05 

.15      .04 

01 

.08 

.01 

.01 
.01 

.02 

.29 

.11      .04 

.72 
.  12 

NORTH   ANDOVER 

.03        02 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01      .01 

.13 

.01      .03 

.02 

!34 
.55 
.27 
.17 

OLD   TOWN   AIRPORT 

.04      .09 

.08 

.26 

.  05        02 

.01 

PORTLAND   WB   AIRPORT    // 

.  03 

.24 

.01      .05 

ROCKLAND    1    W 

.01 

.10 

ROXBURY 

03 

.01 

.01      .04 

.04      .05 

.06 

.24 

RUMFORD   ISSE 

-           _           — 

-           -           - 

_           _ 

_ 

SKOWHEGAN 

.04 

.06 

.01 

.02 

01 

.  01 

.02 

.01 

.  01 

.19 

SOUTH   ANBOVER 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.  01 

.  17 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.03      .01 

.05 

.01 

.01      .01 

!l2 

SUNDAY  RIVER 

.06 

.04 

.01 

.04 

.01 

.02 

.18 

SWANS   FALLS 

.01 

.01 

.01 

!03 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.  17 

.  18 

BIRCH   HILL    DAM 

.10      .02 

.12 
.01 
.02 
.  67 

BOSTON  WB  AIRPORT   // 

.  01 

KNIGHTVILLE    DAM 

.  02 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.65      .02 

ROCKPORT   1    ESE   // 

.  13 

.13 

SALEM   AIR   STATION   6 

_           _           _ 

_           _           _ 

_ 

_ 

_ 

STERLING    3    NW 

_           _           _ 

_           _           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WASHINGTON 

.19      .03 

.22 

WEST    BRIMFIELD 

.01 

.  67 

.  01 

.  69 

WESTFIELD   2    NE   6 

f 

*           *           * 

•           .01 

WORCESTER   AIRPORT    6 

• 

.           .           . 

•           .66 

NEW   HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

,  02 

.  01 

.03 

BRISTOL    // 

.04 

,22 

!26 

CONCORD   WB   AIRPORT 

.02 

.02 

DURHAM 

.31      .07 

.01 

.39 

ERROL 

.05 

.02      .02 

.02 

.01 

.06 

.09      .07 

.04 

.38 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

.01       .03 

.04 

GORHAM 

.04      .01 

.02 

.07 

HANOVER 

-           _           _ 

_           _           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_           _           _ 

_           _           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

HILLSBORO    2    W 

.04      .01 

.01 

.06 

LANDAFF 

.10 

.10 

.02 

.01 

01 

.03      .01 

.02 

.07 

.37 

LEBANON   AIRPORT   6 

* 

« 

* 

* 

*           .03      * 

•           .54 

LINCOLN 

.05 

.02 

.19      .08 

.01 

.35 

MACDOWELL   DAM 

,01 

.03 

.04 

MOUNT  WASHINGTON  WB   // 

.05 

.15 

,07      ,04      ,03 

.03      .02 

.02 

.01 

.01      .07 

.50 

NASHUA    1    NE 

.03      .06 

.09 

PINKHAM    NOTCH 

01 

.07 

14      ,01        02 

01 

.02 

.28 

PITTSBURG    RESERVOIR   // 

22        02        01 

03 

01 

01 

02        35 

18        03 

,88 

SURRY   MOUNTAIN    DAM 

01 

.08        01 

.10 

WARREN   1    SE    // 

.01 

.01 

.01 

,03 

WENDELL 

-           _           _ 

-           -           - 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

-           -           _ 

_           -           - 

_ 

WINCHESTER 

,11 

.01 

12 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

-           _           - 

_           _           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_           _           _ 

_           -           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 

01 

07 

01         15      .03 

.08        08      .  02 

.02 

.12 

.03      .29 

.91 

CORINTH    // 

.02 

.02 

GRAFTON 

.05 

,05 

HIGHGATE  FALLS   // 

.01 

.13      .04      .10 

.02 

.05 

.06 

.01 

01 

.01 

.  44 

LYMAN    FALLS    // 

01 

04      .03  j   .01      .02 

24      .31 

.10      .33 

.01 

.10 

1,20 

MANCHESTER 

-           _           _ 

_        1  _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_           _           _ 

_           _           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MONTPELIER   AP   6 

» 

* 

« 

* 

•           .10      • 

*           •           * 

<             08 

MORRISVILLE 

02                    25      .03      .01 

06 

.05      .05        08 

.02        01 

.03 

.01      .01 

.63 

NEWPORT    // 

01      .12 

06      .01       .04   1   .13 

04 

.01 

.01       .19        01 

04 

.03 

.01      .01 

.72 

NORTHFIELD   NORWICH    UNIV 

.01 

.01 

SAINT    JOHNSBURY 

1 

.02 

.  10 

.01 

.01 

.01 

.15 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

.08 

.01 

,09 

TOWNSHEND 

-           -           _ 

_           _           _ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_           _           - 

_           _           _ 

_ 

_ 

- 

. 

- 

TYSON 

.01 

.03 

66 

.70 

UNION   VILLAGE    DAM 

1 
I 

1 

.01        01 

.02 

cs   follovlng  Stktloo   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TdbleS 

■I^ 

UAL 

l.*-tK 

J 

NEW  ENGLAND 
JULY  1950 

Day  of  month 

1 

Subon 

1  1  2   3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 !  12 

13 

14 

IS 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28  29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

; 

;    ; 

1 

1 

BRIDGEPORT 

max;  84   86   84 1  82 

85 

79 

84 

84 

84 

76 

81   85 

86 

79!  74 

70 

86!  89 

84 

72   79   82 

81 

77 

85!  78 

84 

88 

88 

90 

91 

82.5 

■UNI  62   57   651  65 

65 

69 

57   57 

61 

62 

63   69 

66 

62   54 

61 

65 1  70 

60 

60   57   58   57 

55 

65 

62   58   59 

60 

64  \    64 

61.6 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX   85   85   85   81 

80 1  79 

83   81 

80 

68 

77   83 

83'  79I  721  67;  83   86 

81 

69   78 

79   81;  74 

88 

80   84   86 

86 

87 

89 

80.6 

MIX   64   59   65!  67 

66 1  65 

59   61 

64 

62 

64   68 

68;  64 1  57   63   65   69 

63 

61   58 

57   59   57 

68 

63   62   63   63 

1 

67 

67 

63.2 

COLCHESTER 

MAX   81   82   83'  83 

82 1  83 

79   80   85 

85 

73   80 

82 !  85   80   74   74   85 1  90 

88   86 

79   80   80 

76   85   80   85   86 

87 

'88 

82.1 

MIN   62   49   64   64 

58 1  68 

51   52 

56   56 

61   67 

59  61   46'  57,  62   70   58 

58   52 

43  1  52   48 

62   57 !  50   51   53   60 

57 

56.9 

CREAM  BIU. 

MAX   80   81'  81 [  74 

82   75 

80 1  85 

82   77 

77   86 

85!  76 

76 

76'  85   85 

80 

80   74 

78  1  84   72 

84   79 

80   82 

84 

85 

84 

80.3 

MIM   61   55   60   63 

61 1  63 

52   51 

63   63 

59   67 

55   55 

43 

51 1  63 1  68 

55 

55   51 

50 1  571  55 

60   50 

55   57 

60 

58 

62 

57.4 

lUNBURY 

MAX   82   84   82   80 

83 !  77 

81   85 

84   75 

78   83 

86 1  75 

76  j  70   88 '  88   82 

75   76 

81  {  80   74 

83 '  78 '  83 1  86 

87 

88 

90 

81.3 

MIN 

58   50   62   63 

60;  65 

52   51   57   58 

59   67 

57:  591  48   57!  63   68 j  56 

56   50 

48   51   52 

61   58   55   56 ;  57 

58 

60 

57.2 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

82   84 

82   78 

85   78 

80   87   87   85 

81   85 

88   80   78   72 '  88 '  86 

83 

83  i  75 

81 1  80 1  78 

81   76 

83  j  85 1  87 

87 

89 

82.4 

MIN 

58   46 

60   63 

62   64 

48   47   54   58 

60   68 

57   59 

43   53   64   65 

53 

56   50 

45   47!  49 

60   50 

49   51  ',  55 

53 

57 

55.0 

GREENWICH 

MAX 

81   83 

B2   82 

84 

78 

81,  83 

82!  76 

76   83 

85   74 

72   71  '  87   88 

82 !  78 ;  77 

80   82   75 

84  1  77 

83  i  86 1  87 

89 

91 

81.3 

MIN 

57   54 

62   63 

62 

65 

51 '  55 

58 

57 

59   67 

64   59 

50'  58   62   67 

1 

56 

61 

54 

54  1  50 

52 

62 

57 

56 

58   57 

65 

60 

58.5 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

84   85 

83   80 

85 

78 

82!  88 

88 

75 

80   84 

88 

77 

76 

71 

87   89 

85 

68 

79 

81   81 

77 

85 

79 

84 

86   88 

90 

90 

82.4 

MIN 

61   56 

651  66 

61 

64 

56!  56 

I 

63 

63 

63   68 

64 

60 

52 

58 

65   68 

61 

58 

55 

53   56 

56 

65 

60   55 

59   58 

64 

63 

60.4 

1IIDM.ET0WN 

MAX 

80   83 

83   84 

80 

82 

761  80 

84 

85 

71   80 

83 

84 

75 

75 

79 

86 

87  i  82 

69 

76   80   78 

78   83 

77 

84  !  86 

87 

89 

80.8 

MIM 

60   55 

65;  66 

63 

68 

57 

58 

62 

60 

62   69 

67 

64 

52 

58 

64 

72 

62   60 

53 

54   56'  54 

64'  63 

58 

60 

63 

67 

63 

61.3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

83   83 

83   79 

83 

79 

82 

77 

83 

70 

78   81 

82 

78 

72 

69 

82 

82 

79   69 

78 

78   80   76 

85   79 

80 

82 

81 

83 

87 

79.5 

MIN 

61   56 

66   67 

63 

65 

59 

58 

61   62 

63.  70 

67 1  62 

56 

61 

65 

70 

62   60   57 

57   57   55 

70   63 

59 

59 

60 

63 

65 

61.9 

NEW  LONDON 

MAX 

83   83 

83   80 

80 

81 

81 

83 

82 

78 

77   79 

82 

79 

75   69 ;  81   87 

82   79   78 

81   75   74 

82   84 

81 

84 

84 

87 

881  80.7 

MIN 

63   59 

64   64 

63 

65 

62 

63 

62 

62 

61   68 

66 

65   57  j  61   62   66   62  i  62   57 

56  1  59   55 

64   61 

58 

61 

61 

61 

65 

61.8 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

79   75 

79   77 

72 

79 

71 

75 

80 

82 

69   75 

80 

83   69 

74 

77   83 

83   77   69 

70   76 

77 

73  1  77 

71 

76 

78 

80 

82 

76.4 

MIN 

57   49 

60   62 

58  1  62 

51 

50 

57 

59 

58   62 

58 

55   44 

53 

60   67 

55   59   48 

47   50 

SO 

60  j  55   50 

56 

57 

60 

58 

55.7 

NORTH  KENT 

MAX 

83   83 

82   81 

84  i  77 

82   88 

87 

80 

79   84 

87 

77   76   72 

87   85 

83   80   77 

80   80   75 

83   77   83 

85 

85  !  89 

87 

81.9 

MIN 

57   48 

62   63 

61  1  66 

49 

48 

57   60 

61   68 

58 

57  45  j  54 

65  1  68 

56 

57   53 

46   47   50 

63   52   48 

52 

53   54 

53 

55.8 

NORIALK 

MAX 

86   65 

84   82 

83  1  78 

84 

85 

83   75 

80   85 

85  !  78   73   70 

86   88 

85 

75  1  80 

81  '  81   76 

86   79  1  87 

87 

89   90 

90 

82.5 

MIM 

59   51 

61   65 

61  1  66 

53 

51 !  56 1  61 

61   69 

63   59 ;  49   58  1  6i  '    66 

56 

60   53 

49  i  52   48 

63   55   54 

55 

56   58 

59 

57.8 

NORWICH  3  ESE 

MAX 

84   82 

83   82 

83 

82 

82 

80 

85 

75 

80 

80 

85  1    77 

75  !  66 

85  1  87 

83  i  74   78 

82   80   77 

85   80  :  85 

85 

83   88 

88 

81.3 

MIN 

59   60 

65   64 

66 

68 

55 

55 

58 

58 

60 

70 

60  1  63 

1 

48 

56 

63  1  66 

59 

58   53 

49  1  56   48 

63  I  57 

50 

53 

53 

57 

58 

58.3 

PUTNAM 

MAX 

83  1  85 

84   83 

85 

80 

80 

86 

85 

79 

82 

84 

1 
89  1  76 

77 

70 

86   91 

84 

65   78 

80   82   79 

85 

78 

84 

87 

86 

90 

92 

82.4 

MIN 

60   46 

61   62 

61 

63 

50 

51 

56 

56 

62 

68 

64  I  58 

44 

54  1  63   65 

( 

55 

58   50 

47 

46   47 

63 

57 

49 

52 

52 

59 

56 

56.0 

SALISBORY 

MAX 

82  '  81 

80   76 

83 

81 

79 

85 

85 

83 

78 

83 

Bel  76 

77   72   86   85 

82 

79;  73 

78 

73   76 

81 

75 

83 

84 

86 

87 

87 

80.7 

MIM 

58  1  47 

56   64 

58 

64 

52 

53 

59   61 

59 

67 

59  1  56 

45   57   64   67 

54 

55  j  48 

49 

50  1  54 

60   53 

50 

56 

57 

59 

59 

56.5 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

79   79 

81  1  78 

80 

81 

75 

80 

82 

82 

71 

79 

84   84 

74   75   77  :  84 

84 

78  1  70 

75 

76  I  78 

78 

79 

76 

80 

81 

81 

82 

78.8 

MIN 

58   52 

62   64 

60 

66 

53 

52 

59 

61 

60 

67 

60  60 

48  1  56  1  64  1  68 

58 

60  1  55 

49 

50 

52 

62 

56 

56 

56 

57 

60 

60 

58.1 

STORKS 

MAX 

78   80 

80   77 

80 

72 

75 

80  1  82 

73 

78 

81 

85   70 

71   65 

83   87 

78 

63   72 

77 

77 

76 

81 

74 

79 

82 

83 

86 

86 

77.8 

MIM 

59   49 

62   66 

61 

59 

55 

56  I  59 

59 

60 

67 

60  j  51 

46   54 

62   62 

59 

56   52 

54 

50 

47 

63   59 

57 

56 

54 

58 

57 

57.1 

WASHINGTON 

MAX 

79 

84 

84 

79 

81 

88 

85 

76 

84 

87   79 

'  75 

85  !  87 

81 

77   75 

79 

79 

82  '  80 

81 

85 

89 

81.7 

MIM 

58 

60 

59 

66 

50   51 

58 

60 

68 

60  j  59  {    I  47 

65   69 

58   56   54 

47 

49 

62   55 

52 

54 

54 

57.1 

WATERBDRY 

MAX 

85   87 

85   81 

87 

79 

81  1  90 

87 

79 

79 

85 

88 

78  1  79  !  73  i  88  ;  90 

87   81   78 

83   83 

80 

86  1  82 

86 

90 

90 

92 

93 

84.3 

MIM 

61   55 

61   67 

62  \   69 

55  1  56 

62 

63 

63 

70 

64 

64 

51  1  60  1  65  1  72 

61   59  1  57 

53   50 

54 

65 

62 

55 

59 

59 

63 

63 

60.6 

WATERBURT  CITY  HALL 

MAX 

85   84 

88   85 

86  1  86 

86   87 

89 

88 

72   83 

89 

90 

79   80   82   91 

88  I  84   76 

78   82 

82 

81 

85 

82 

83 

88 

89 

92 

84.5 

MIM 

68   58 

67   68 

65   66 

60   59 

65  1  68 

62   62 

65   65 

53   63 

67  1  71  !  62  1  62  1  57 

58   57 

58 

68   64 

57 

59 

60 

67 

68 

62.9 

WESTBROOK 

MAX 

82   82 

81   80 

82   80 

82   78 

83  1  76 

82 

80 

82  1  77 

73   68 

81  !   87   81 

68   79 

79   78 

75 

83  1  78 

82 

83 

83 

87 

89 

80.0 

MIN 

63   58 

65   63 

58   68 

53  1  53 

54   57 

62 

70 

63 

61 

51   56 

64   66 

57 

59   52 

49   48 

47 

63 

53 

47 

53 

53 

59 

68 

57.8 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 

80   78 

79   80 

80   81 

80 

82 

80   82 

80 

81 

85 

84 

75  1  80 

85  !  84 

85 

79   75 

74   78 

78 

80 

78 

76 

82 

84 

82 

84 

80.4 

MIN 

55   SO 

62   61 

60   62 

60 

54 

58   60 

60   61 

60 

61 

48   56 

1 

64   68 

56   59   54 

45  i  51 

54 

64 

54 

60 

56 

56 

58 

56 

57.5 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

MAX 

85   86 

85   80 

85  '   79 

83 

88 

90   77 

81   87 

88 

78 

76   69 

87   92 

86  ;  66  :  79 

82  ;  83 

81 

86 

81 

86 

88 

90 

92 

91 

83.5 

MIN 

59   51 

65   64 

61   62 

57 

56 

63   62 

62 

68 

63   58 

49   58 

64  1  67 

60   57   51 

' 

54  j  54 

54 

64 

59 

52 

56 

56 

61 

61 

59.0 

MAINE 

i 

(    '    ' 

1 

AUGUSTA  AIRPORT 

MAX 

75  ,  81 

84  '   72 

82 

81 

77 

87 

85   84 

82 

86 

91 

75   79   80   80   93   84 

76   79 

78 

79 

84 

83 

81 

82 

85 

88 

88 

84 

82.1 

MIM 

59  '  56 

61   61 

59   58 

1 

58 

57 

58   57 

58 

65 

64 

57 

54   54   61   65   62 

55 

51 

51 

55 

56 

60 

58 

57 

62 

59 

62 

61 

58.4 

BANGOR 

MAX 

77  i  80 

79   79 

84  1  83 

78   89 

89   87 

84 

85 

89 

89 

81   80   76  :  89   84 

85 

81 

81 

78 

79 

78  1  78 

83 

87 

86 

85 

78 

82.6 

MIM 

60  1  55 

60   59 

59  1  57 

59   51 

55   57 

58   64 

62  '   66 

50   56   60  !  63  j  62   59 

49 

51 

56 

60 

60   58 

58 

57 

58 

63 

59 

58.1 

BAR  HARBOR 

MAX 

66   76 

75   66 

75  !  73 

69   82 

82   77 

71   79 

82   81 

76  '  72   70  1  82  1  85   80  !  76 

74   65 

72 

69   75 

78 

80 

79 

80 

79 

75.7 

MIM 

53   59 

54   54 

52   53 

55   59 

56   52 

56 

59 

59   62 

52   60 

59   58 

62   60   55 

51  ;  53 

57 

59   55 

62 

62 

56 

65 

58 

57.0 

BELFAST 

MAX 

74   76 

85   82 

77  ■  75 

77   87 

84   79 

78 

85 

87   82 

77  1  76 

70   85 

84   79   81 

79 

73 

80 

79   80 

85 

83 

85 

84 

76 

80.1 

MIN 

57   55 

55   58 

53  ;  56 

60 

52 

54   49 

55 

62 

60   63 

49  1  50 

55   60 

61  1  56   48 

48 

52 

55 

59   54 

57 

57 

57 

60 

55 

55.5 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

MAX 

66   74 

72   72 

76   63 

69 

75 

76   85 

84 

83 

88   73 

69 

80 

74 

76 

76  i  70   63 

67 

75 

76 

61 

69 

75 

81 

72 

72 

75 

73.8 

MIN 

56   49 

56   52 

56  1  58 

55 

51 

47   49 

58 

66 

63  ;  51 

43 

50 

56 

63 

50   44   45 

52 

54 

54 

55 

52 

50 

49 

57 

54 

50 

53.1 

CORINNA 

MAX 

75   79 

83   74 

80  :  74 

76 

85 

84   81 

83 

85 

87  1  78 

77 

79 

74 

86 

82  1  77  ;  78 

75 

77 

81 

80 

76 

80 

84 

85 

80 

77 

79.7 

MIN 

55   47 

58   53 

53   52 

57   52 

46 

49 

57 

65 

63  1  62 

41 

42   51   62   58   56   41 

41 

48 

50 

50 

51 

52 

53 

50 

56 

50 

52.3 

EASTPORT  WB  CITY 

MAX 

63   76 

65   62 

70   57 

68   78 

74 

72 

65 

69 

77   79 

74   71   64   70  I  80   75   70 

67   64 

64 

59   76 

79 

73 

65 

68 

67 

69.7 

MIN 

50   48 

49   48 

49   49 

54   57 

54 

51 

53 

53 

53  1  53  1  54   52   54   53  1  60   55   54 

56   52 

53 

52   52 

56 

53 

53 

53 

51 

52.7 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

MAX 

78   80 

82   76 

80   79 

77   81  '  78 

81 

82   81 

85   80 

74   78   74   85   80   75   76 

71   75 

79 

76   76 

80 

81 

83 

76 

74 

78.5 

MIN 

55   47 

52   54 

54   55 

55   51  1  51 

54 

65   52 

59   56 

44   56   56   62   56   46   45 

46   52 

51 

52   55 

51 

52 

52 

51 

52 

52.9 

EAST  WINTHROP 

MAX 

77   78 

81   81 

80   79 

79   86   85 

81 

80.  84 

86   84 

78   76   78   88   82   80   80 

78   76 

80 

80   80 

80 

82 

86 

84 

80 

80.9 

MIN 

60   52 

62 

58 

56   60 

58   52 

56 

53 

59 

66 

62 

65 

48   52   62   66  :  64   58   48 

48   52 

59 

62   58 

52 

54 

57 

60 

58 

57.3 

PARMINGTON 

MAX 

75   79 

80 

78 

80   78 

76   84 

84 

84 

83 

85 

87 

84 

77   79   80   85   80   75   76 

81   76 

80 

80   80 

81 

85 

87 

80 

78 

80.5 

MIN 

57   45 

59 

52 

50   59 

53   47 

50 

52 

54 

65 

62 

63   42   46   56   65   55   54   39 

46   48 

52 

59   52 

48 

50 

52 

52 

52 

52.8 

FORT  KENT  ISE 

MAX 

70   75 

75 

74 

83   78 

73   77 

85 

88 

87 

91 

91 

90   74   88   79   77   75   70   67 

71   75 

84 

78   71 

78 

85 

85 

80 

79 

79.1 

MIN 

48   45 

56 

58 

55   55 

55   55 

54 

60 

64 

65 

65 

60   40   48   58   58   55   46   44 

48   55 

55 

54   56 

54 

46 

46 

56 

46 

53.5 

GARDINER 

MAX   76  i  79 

82 

79 

81   82 

74   86  1  84 

82 

79 

85 

89 

79   77   78   79   89   84   77  '  79 

78   77 

81 

82  i  83 

82 

84 

86 

87 

85 

81.5 

MIN   59   55 

61 

57 

55   57 

58   54   56 

54 

57 

64 

63 

66   47   55   59   64   61   56   44 

46 

51 

57 

60 

54 

55 

54 

57 

61 

57 

56.6 

GREENVILLE 

MAX   71   78 

76 

68 

79   75 

72   80   86 

84 

82 

84 

84 

70   75   78   76   84   76  '  73   73 

71 

75 

79 

72 

73 

78 

79 

80 

76 

76 

76.9 

MIN   48   43   52 

50 

53  1  51 

52   47   45 

47 

52 

59 

56 

54  :  47   44  i  55   61   56  .  47   46 

44 

S3 

52 

54 

57 

57 

47  1 

52 

49 

49 

50.9 
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Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1950 


HOHLTON  AIRPORT 


HOULTON  1  NE 


JONESBORO 


MADISON 


UILLINOCKET 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILLINOCKET  DAM 

NORTH  BRIDGTON 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUUFORD  ISSE 


MASSACHUSETTS 


BILLERICA 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  NE 

FITCHBUHG 

FRAHINGHAH 


Day  of  month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


MAX 

HIN 


MAX 

HIM 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


72  1  80 ' 
56  [  54  ! 


70   75 
SS   S3 


73  !  74  ] 
54  I  47  I 


56 

80 
SO   46 


72   79 

S3   61 


83   81 
48   64 


85   78 

63  I  62 


80   75 
58   57 


67   74 
55   55 


61  i  62 


10   11  I  12   13   14 


80'  85  88 

54;  65 1  61 

83  84 1  87 

58  68 1  60 

84  84  88 

59  65  61 


54   66  [  64 


72   84   89 
60   64   62 


80   80 
51   54 


86   85 
50   58 


73   81 
46   52 

81 
53; 

75 
51 


66  I  63   62 


74   82 
57   64 


81;  84 
531  63 


75   84 
58!  64 


87 
56 


72  I  78 
46  I  55 


77 !  80  I 

43  I  50  I 


70  I  73 
46   47 


79  :  SB 
60  I  64 


77   84 
59  60 


83 

69  I 


78 
60 

78 
50 

75 
52 

74 
46 

77 
44 

80 
49 

74 
56 

I? 

80 
50 

80 
66 

77 
50 

79 
54 

89 
66 

80 
53 

79 
49 

79  '    80 
50  I  57 


83 
62 


87   91 
68   65 


90  ;  84 
47   49 


75   75 

40  I  52 


81  I  73 
50   61 


55  i  58  1  61 


74 
60 

73 
62 

79 
56 

76 
58 

78 
55 

76 
59 

73 
50 

74 
63 

77 
57 

72 
58 

80 
54 

77 
58 

74 
58 

75 
56 

75 
56 

66 
61 

78 

51 

81 
56 

79 
52 

80 
56 

79 
52 

79 
56 

19   20  I  211  22 


67  69 

44  I  45 


68  i  68 
46;  46 


77!  76 
45;  46 


73   71 
48   50 


74   70 1 
48   52 


78   80 

55!  56 


78  j  80 
561  58 


76  1  73 
45  I 


74   69 
43   46 


78   80 
47   48 


75  ;  74 
48   50 


77   75 
41  ,  45 


78   77 

52  I  54 


78   78 
43   46 


73  1  70 
44  I  50 


71   67 
43   50 


72   73 
45   45 


81  j  75 
44  I  48 


76   78 
47   49 


76  !  78 
45  1  50 


83   75   76   82 
57  I  48   48   48 


74  !  78 
59   46 


76   76 
52   56 


70   80   83 

58  I  56  I  52 


83   77 
62 


79   80 
58 


73   80 

58  !  56 


80   83 
52   58 


76   74  ! 
59   50  ; 


80   82 
56 


69  :  75  ! 
55   61 


85   81 
S3   56 


86   87 
55   56 


91 

66   64 


75.9 
53  2 


77.2 
55.2 


75.3 
53.6 


79.3 
59.5 


80.4 
53.8 


78.2 
51.6 


82.8 
56.8 


78.4 
56.1 


80.1 
53.0 


81.0 
61.0 


80.7 
55.2 


76.2 
54.9 


77.2 
53.6 


77.1 
52.7 


78.3 
55.4 


80.4 
54.9 


79.5 
57.0 


81.2 
57.3 


80.7 
54.1 


82.6 
55.7 


82.9 
59.0 


83.8 
54.8 


80.7 
52.8 


80.8 
60.8 


82.5 
64.5 


85.1 
62.3 


83.6 
62.4 


76.4 
59.8 


79.5 
61.0 


82.4 
61.3 


78.2 
58.9 


81.7 
63.2 


83.1 
59.2 


84.9 
59.6 


84.8 
59.2 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JOLT   1950 


Day  of  month 


10      U  I  12      13     14      15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25  I  26     27     28     29     30     31 


BOOSAC  TUmiEL 

HYANVIS    1    E 

KNICUTVILLE  DAM 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

mODLETON 

NANTUCKET   WB  AIRPORT 

NEW   BEOrORD 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 


ROCEFORT  1  ESE 

SANDWICB 

SHELBURNE  FALLS 

SPRINGFIELD 

STOCKBRIDGE 

SWAMPSCOTT 

TADHTON 

TUI.lt  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WESTFIELD  2  NE 

WESTON  2  NW 

WESTOVEH  FIELD 

WILLARD  BROOK  STA  FORES 

WORCESTER  AIRPORT 

WORCESTER  I 

NEW   HAMPSHIRE 
ALEXANDRIA 

BERLIN 

BETBLEBEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPION 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURBAN 

EAST  DEER  I  NO 

FABTAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 


HAXI 
HIKl 


MAX 
MIN 


MAX, 

nin' 


MAX, 
MIN, 


MAXi 

MIN 


MAX  I 

MIN 


70 
56 


80   S3 
45   52 


78   82 1 
56.  60 


75 

57   62 


73   83 
62   58' 


69  i  88 
59   64 


82  i 
62 


87 
67 


801  82f  82< 
64   64 1  64 


82   84   82 
62   58   66 


82 1  85 

sal  671 


84   85 
55   67 


77  1  82 
67   63 


MAX 
MIN 


I  MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAXI 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MINI 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


80 
60 


89   88' 

S3   65 


82   80 
58   68 


74   71  ] 

56  !  61 


79.  79 
63   66 


86   84 
62   67 


80'  88 
48   SO 


82   82 

52  I  54 


82!  89 
58   58 


84   95 

56   58 


86,  80 
59'  60 


76   78 
68   64 


78   80   86'  SOI  76 


78  >  81  !  81 
66   67   67 


80   78  [ 
45   60; 


86   86 
58   68 


80 
56 


78   74 
60   62 


58 

58 

62 

11 

79 
59 

77 
59 

79 
62 

79 
66 

84 
65 

76 
SI 

82 
53 

83 

57 
57 

81 

83 

82 

78   83 
71   67 


881 

S9 


64   70   58   62   61 


78   81 
65  ;  63 


81   79   81   79   74  I  82 
60   48   54   61   59   62 


S3   85 
66   65 


MAX 

MIN 

S3 
61 

85 
55 

85 
65 

MAX 
MIN 

75 
58 

79 
45 

76 
62 

MAX 
MIN 

70 
59 

75 
53 

83 
61 

MAX 

MIN 

78 
65 

83 
50 

83 
66 

80   85 
61   62  I 


78  '  78 
65   62 


74   79 
48   56 


80   88 
57   58 


76  !  81 
51   48 


82  '  85  ! 
66   60  I 


MAX' 
MIN  I 


MAX : 

MIN  ' 


MAX  ; 
MIN 


MAX  ' 
MIN  ' 


MAX 
MIN 


83 
56 


83   82 
42   64 


83 
63 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX  I 

MIN  ! 


MAX  I 
MIN 


82 
58 


90 
48 


83 

60  ! 


81   86 
60   60 


77   87 
65   60 


83  ' 
57 


85 
65 


89   88 
60   67 


78  I  85 
64   64 


80  ' 
59  I 


80  ; 
58  I 


83   82 

57   61  i 


83  I  82 
54   61 


77   S3 
63  ,  60 


79  ;  S4 
63  I  60 


MAX   78 
MIN  ;  55 


MAX  I  77 
HIN  '  58 


MAX  I  77  I 

MIN  I   59  I 


MAX  I  79  ■ 
MIN  '   59 


MAX   79  ' 

MIN  I  58 


MAX   84 
MIN   58 


MAX  '  80 
MIN   59 


77   80 

44  I  52  I 


80  i  67 
52  I  54 


82   82 
50  :  63 


82  I    90 
44   47 


83   90 
48  I  51  , 


79  I  84  [ 

51  ;  55 


81  I  91 
50   57 


87   92 
54   56  . 


82  I  88 

60  I  55 


79  '  SB ! 
54   56  : 


87  I  77 
55  I  62 


90   86 
57  '  54 


57  '  56  I  65  I  52 


85 
62 


78   SO 
63   62 


82   76 

65  '  60 


84  I  80 
59  i  57 


82   80 
53  I  51 


83  I  81 
56  ;  59 


57   61  '  59   50 


84   87 
48   65 


MAX   82 
MIN   58 


MAX  j  73 
MIN  I  54 


MAX   74 
MIN   52 


MAX   83 
MIN   59 


71   84   81  !  82  i  91 
50 

92 

53 

84 
S3 


87   83 
55  '  55 


I  92  I  89  '  82 
57   55 


81   81   78   81   78   87 
47   64  .57   57  ;  66   49 


73  I  75 
42   55 


78   67 
49   54 


77  I  74  '  73 
55  I  43  I  55 


80   87 
54   56 


SO  I  84 

55  I  55 


79   81 
46  I  52 


88  '  86 
53  I  55 


89   78 
64 


85   88 
70   66 


89   92 
68   64 


84   86 
70   68 


73   73 ! 
66   66! 


SOi 
68  ' 


69   SO   85 
60   62   68 


90   91 
63   66 


74   86! 
68   67! 


76  I  84 
58   65 


70   79 
S8   64 


85   85  I  78 


60 

60 

62 

64 

86 
63 

85 
64 

79 
63 

86 
63 

82 
55 

72 
58 

78 
60 

79 
68 

75 
64 

73 
58 

74 
62 

76 
64 

85  I 
56 

91  ! 

67  1 


85   86 
70   68 


74   80 
70   68 


80   83 
59 


83 

59 


84   81   87  i  78 
65   71   64   65 


88 

86 

82 

55 

58 

61 

80 

78 

S3 

61 

57 

62 

89 

79 

79 

60 

62 

62 

81   87 
67   57 


84   90 
69   59 


87   90 
65   61 


90   94 
66   65  i 


86   89  I 
70   65  I 


93 
70 


63  I  64   67 


70  !  77   69 
45   52   61 


78 

76 

51 

58 

74 

70 

43 

54 

52  '  42 

SO   SO 
61   44 

78   77 
60  I  47 


84   90  ! 
63   69  i 


91 

S3 

67 

64 

82 

76 

69 

62 

84 

85 

64 

61 

90 

84 

71 

60 

83 

76 

66 

55 

88 

80 

64 

62 

87   91 
63  ;  67  ! 


85 
62 


67   75  I 
46   47 


77   SO  I 
57  I  53 


74   81 
46   47 


66   79  I 
46   48 


79   SI 
53   54 


82   83 
49   52 


76   78 
52   52 


77  !  80 
58  ;  58 


71   76 
48   47 


73  I  76 
54   55 


77   77 

55  I  55  i 


68   70 
58   58 


61  I  74 
47   50 


76   81 
50   53 


83   83 
49   48 


75   75 
62  !  59 


77  i  75 
48   49 


SO   80 
52   50 


70   74 
49   45 


77   82 
43   43 


79   82 
46   47 


77   74 
48   48 


80   79 
52   46 


81   81 
46   52 


85  I  79  I  71   87   93   86 


68   80 
51   61 


75 
57 

83 
65 

75 
60 

84 

67 

80 
54 

74 
59 

80 
62 

88 
65 

SO 
6« 

89 
68 

86   76 
59   54 


87   83 
58   61 


47   54   62   68 


88  I  89 
63  I  66 


54   62  I  69 


76   78   82 
40  I  45   62 


77  I  81 
46   50 


77   84 
52   59 


79  I  78  I  86 
45   49  I  63 


74  :  80   78 
40   46   56 


82  I  80   89 
44  I  52   69 


79  ,  80   85 
46  >  49   62 


83   75   85 
43   51  :  63 


68  I  76  '  74 
35  42  I  52 


62  I  73   78 
41  I  47  i  57 


81  I  82  ;  89 
46  !  56  !  63 


78   65 
56 


7S   81 
SO   SO 


78   83 
48   48 


80   85 
45   47 


79   81 
57   50 


79   79 
48  I  47 


86  i  66 
61  ,48 


85 
58 


84   80 
59   57 


74   75 
38   40 


83   80 
51   S2 


86   85 
54   48 


I  82   80 
I  48   60 


84 

73 

50 

52 

80 

76 

72 

63 

SO 

41 

91 

86 

80 

69 

58 

56 

77  79 
39  44 

I 
69  I  73 

35  I  38 

67  !  69 

36  ;  39 

78  I  84 

42  145 


84  :  85 ! 
70   S3 
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80   77 
61   48 


78   85 
63   60 


79   84 
59   46 


84  ,  85 
S8   60 


86   86  ;  87  ] 
63  I  66   60 ' 


80   82 
60   62 


79  ,  SO 
61   62 


84   85 
62   65 


54 

88   89 
55 

85  I  85 
60  ,  60  ! 

79  81 
62   65 

80  80 
50  I  S3 


90  ,  90 
60   65 


82 
62 

84 
56 

87 
60 

73 
58 

76 
48 

77 
53 

81 
63 

SS 
58 

87 
59 

81 
62 

84 
51 

86 
54 

SO 
52 

83 
45 

85 
SO 

81   82  ,  87 
62   49  I  53 


77   82  I  85 
60   S3   S3 


77  I  82 
60   52 


82   87 
60   55 


88 

58  !  66 


84   87 
58   61 


76   75  I  78 
51   49  '  51 


80   78   81   SO 
48   SO   54   42 


79  I  77 
52  I  57 


76  I  70 
55  I  55 


79   82 
45   49 


88 
54 


SO.  3 
54.5 


79.6 
62.1 


83.5 
55.4 


83.1 
56.9 


82.9 
62.0 


87.1 
61.3 


74.4 
61.1 


79.0 
64.0 


77.1 
53.8 


84.6 
61.9 


80.5 
62.0 


75.5 
63.0 


79.0 
56.3 


76.2 
55.3 


78.3 
59.8 


82.4 
59.4 


83.1 
S3. 9 


84.5 
56.2 


81.5 
57.9 


86.6 
57.9 


82.8 
59.4 


82.7 
57.6 


79.7 
59.1 


80.7 
58.0 


78. 7 
52.1 


78.1 
55.1 


79.8 
49.9 


85.4 
57.4 


86   86   82 . 1 


74 

72 

75 

48 

45 

43  1 

70 

75 

76 

46 

47 

"  ! 

80 

87 

90  1 

45 

50 

55  ! 

78   71 
56   52 


91   89 
54   57 


76.0 
49.1 


84.5 
55. 4 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Contiiiued 

NEW  E 

.Till. 

POLAND 

Station 

Day  of  month 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21   22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

FRANKLIN  FALLS  DAU 

MAX 

MIN 

82 
58 

84 
48 

86 
64 

84 
56 

84 
58 

81 
49 

81 
52 

87 

48 

89 
54 

85 
55 

80 
58 

85 
68 

92 
56 

90 
62 

82 
43 

81 
50 

90 
63 

92 
66 

86 
55 

82 
56 

78 
39 

84 
43 

83 
48 

81 
52 

84 
61 

82 
57 

80 
44 

88 
50 

89 
55 

90 
54 

88 
56 

84.8 
54.1 

GLENCLIFF  2  NW 

MAX 
MIN 

73 
54 

76 
47 

74 
55 

75 
S3 

75 
50 

73 
57 

69 
48 

77 
49 

79 
51 

75 
52 

79 
54 

79 
65 

81 
57 

75 
53 

69 
45 

71 
49 

78 
49 

72 
54 

71 
55 

67 
51 

74 
51 

81 
53 

74 
57 

78 
54 

74.8 
52.6 

KEENE  1  SW 

MAX 
MIN 

84 
55 

S3 
43 

83 
63 

77 
58 

86 
63 

79 
67 

83 
48 

90 
47 

88 
53 

82 
56 

78 
62 

84 
69 

89 
59 

80 
60 

82 
44 

76 
53 

88 
64 

90 
66 

88 
55 

80 
57 

80 
44 

84 
45 

84 
47 

80 
52 

84 
62 

82 
56 

83 
48 

87 
48 

88 
56 

87 
56 

87 
56 

83.7 
55.2 

LAKEPORT  1 

MAX 
BIN 

81 
61 

85 
55 

83 
62 

70 
60 

85 
60 

81 
67 

78 
54 

87 
56 

88 
59 

87 
58 

76 
61 

82 
69 

90 
62 

75 
63 

S3 

50 

84 
55 

90 
69 

88 
71 

83 
60 

67 

58 

77 
48 

84 
50 

85 
56 

82 

56 

82 
61 

80 
62 

79 
55 

87 
56 

87 
59 

87 
61 

88 
61 

82.6 
59.2 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
53 

82 
43 

83 
57 

69 
52 

82 
58 

78 
53 

79 
48 

85 
48 

88 
51 

84 
55 

73 
57 

85 
59 

87 
55 

73 
47 

79 
42 

79 
48 

86 
64 

85 
63 

S3 
52 

68 
42 

76 
39 

80 
41 

83 
47 

78 
50 

81 
60 

78 
49 

79 
44 

SO 
49 

84 
55 

85 
54 

84 
53 

80.5 
51.2 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

80 
60 

81 
54 

81 
64 

74 
62 

SO 
60 

77 
64 

77 
56 

82 
54 

82 
58 

81 
56 

77 
64 

82 
66 

86 
60 

74 
60 

76 
50 

76 
57 

84 
64 

85 
70 

80 
62 

66 
56 

76 
44 

78 
50 

78 
54 

78 
54 

79 
64 

75 
62 

76 
54 

83 
56 

82 
58 

S3 
59 

84 
60 

79.1 
58.5 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 

MIN 

81 
60 

83 
46 

84 
62 

85 
55 

82 
54 

81 
66 

81 
47 

89 
48 

89 
53 

84 
52 

82 
62 

87 
67 

89 
55 

89 
63 

77 
42 

80 
50 

84 
62 

90 
65 

90 
60 

88 
56 

75 
39 

79 
43 

80 
51 

81 
46 

82 
61 

83 
57 

83 
46 

83 
48 

84 
51 

88 
54 

88 
55 

83.9 
54.1 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

MAX 
MIN 

51 
40 

55 
38 

54 
46 

48 
44 

56 
43 

50 
42 

46 
39 

53 
45 

64 
45 

60 
50 

57 
49 

57 
49 

62 
49 

51 
34 

53 
34 

53 
44 

65 
50 

57 
43 

49 
39 

45 
36 

46 
35 

55 
38 

53 
42 

53 
42 

50 
42 

45 
39 

45 
40 

55 
42 

54 
46 

51 
46 

53 
45 

53.1 
42.5 

NASBUA  3  N 

MAX 
MIN 

83 
60 

86 
47 

85 
53 

77 
59 

86 
55 

83 
58 

83 
52 

91 
49 

88 
54 

85 
55 

80 
57 

88 
62 

91 
58 

77 
63 

82 
44 

81 

50 

89 
59 

92 
65 

88 
62 

85 
60 

81 
42 

85 
44 

85 
48 

83 
49 

84 

52 

80 
64 

84 
48 

90 
50 

89 
49 

90 
59 

92 
58 

85.3 
54.4 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

77 
59 

78 
52 

77 
59 

69 
59 

78 
58 

74 
61 

75 
52 

81 
57 

81 
62 

81 
59 

71 
58 

77 
62 

S3 
61 

70 
52 

75 
49 

75 
52 

82 
60 

81 
65 

77 
57 

62 
52 

72 
48 

76 
52 

76 
51 

76 
54 

75 
58 

73 
57 

72 
54 

78 
57 

77 
57 

79 
61 

86 
61 

76.3 
56.6 

PETERBORO   2S 

MAX 
MIN 

81 
57 

84 
52 

82 
62 

78 
62 

83 
59 

76 
66 

81 
52 

87 
58 

86 
57 

81 
56 

S3 
61 

82 
62 

88 
60 

80 
61 

79 
47 

76 
58 

85 
60 

86 
62 

81 
57 

76 
54 

75 
43 

80 
47 

83 
48 

81 
54 

79 
59 

78 
59 

78 
55 

S3 
55 

85 
58 

85 
59 

86 
61 

81.5 
56.8 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

73 
57 

76 
45 

78 
58 

64 
52 

71 
51 

74 
57 

67 
47 

78 
50 

81 
50 

75 
52 

71 
52 

81 
62 

81 
61 

70 
54 

73 

44 

72 

47 

80 
58 

81 
64 

76 
61 

67 
51 

72 
44 

74 
43 

71 

50 

74 
50 

75 

55 

73 

56 

70 
56 

SO 
50 

80 
53 

75 
57 

77 
52 

74.5 
52.9 

PLYMOUTH  2  W 

MAX 
MIN 

84 
60 

84 
48 

85 
63 

70 
56 

82 
57 

81 
63 

78 
50 

88 
50 

88 
54 

86 
56 

85 
59 

86 
68 

90 
59 

79 
61 

81 
43 

82 
50 

87 
64 

86 
67 

84 
57 

77 
56 

79 
41 

85 
41 

83 
46 

83 
53 

83 
61 

SO 
CI 

79 
45 

87 
50 

87 
54 

86 
60 

86 
55 

83.3 
55.1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

81 
56 

86 
44 

81 
63 

81 
56 

84 
62 

83 
66 

79 
47 

83 
46 

86 
52 

85 
55 

79 
63 

79 
69 

87 
57 

87 
58 

79 
41 

79 
51 

85 
65 

85 
65 

84 
54 

84 
56 

75 
43 

81 
42 

84 
47 

83 
55 

83 
62 

81 
53 

82 
45 

86 
50 

87 
57 

87 
55 

87 
55 

83.0 
54.3 

TUCKERHAN  RAVINE 

MAX 
MIN 

64 
56 

67 
45 

66 
54 

58 
50 

62 

51 

61 
52 

55 
48 

67 
53 

69 
48 

6S 
53 

65 
55 

69 
60 

65 
45 

65 
45 

63 
45 

65 
51 

71 
57 

67 
60 

62 
48 

56  ,  59 

47l  45 

63 
43 

68 
47 

65 
55 

65 
51 

58 
48 

60 
49 

67 
53 

68 
54 

62 
55 

67 
53 

64.1 
50.8 

WEST  ALTON 

MAX 
MIN 

82 
60 

77 
56 

81 
63 

81 
61 

78 
61 

77 
64 

77 
60 

73 
58 

80 
60 

82 
60 

80 
61 

80 
67 

80 
65 

87 
66 

81 
52 

81 
57 

84 
63 

83 
66 

86 
65 

82  1  80 
63  1  52 

77 
53 

77 
57 

77 
58 

80 
63 

81 
65 

75 
57 

75 
59 

80 
63 

83 
62 

84 
63 

80.0 
60.6 

WEST  LEBANON  I  SW 

MAX 

MIN 

84 
55 

84 
47 

85 
52 

84 
54 

71 
58 

86 
61 

79 
50 

81 
51 

87 
53 

89 
57 

85 
60 

74 
65 

86 
58 

89 
59 

75 
46 

81 
48 

80 

51 

89 
67 

87 
54 

84   70 
56'  43 

78 
45 

81 
49 

84 
52 

81 
61 

S2 
57 

80 
46 

80 
51 

84 
54 

86 
58 

82.2 
53.9 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

80 
58 

88 
52 

86 
58 

80 
58 

82 
56 

82 
54 

82 
54 

92 
50 

86 
52 

84 
52 

78 
62 

88 
68 

90 
58 

86 
62 

80 
42 

80 
50 

92 
62 

92 
60 

88 
54 

SO 
58 

82 
46 

82 
44 

84 
48 

82 
46 

86 
62 

82 
56 

S6 
48 

86 
50 

90 
52 

92 
58 

92 
56 

85.2 
54.7 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

B5 
60 

86 
50 

86 
62 

81 
56 

89 
59 

83 
64 

80 
55 

88 
52 

88 
55 

88 
55 

84 
58 

87 
68 

91 
60 

85 
65 

81 
45 

86 
51 

88 
62 

89 
69 

84 

58 

77 
56 

79 
44 

85 
46 

85 
54 

84 
52 

84 
60 

82 

62 

84 
51 

87 
52 

89 
57 

88 
57 

90 
58 

85.3 
56.5 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

80 
60 

82 
46 

83 
51 

70 
56 

81 
52 

78 
60 

77 
47 

84 
47 

87 
48 

SO 
52 

73 
55 

85 
65 

87 
57 

74 
52 

76 
44 

79 
46 

85 
62 

84 
64 

79 
52 

71 
52 

75 
40 

70 
44 

80 
46 

81 
43 

82 
45 

80 
58 

79 
43 

SO 
46 

86 
43 

82 
46 

SO 
44 

79.7 
50.5 

RBODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

76 
62 

76 
61 

76 
64 

75 
64 

79 
62 

75 
63 

72 
63 

75 
64 

75 
62 

70 
64 

77 
67 

77 
68 

76 
64 

73 
62 

70 
59 

67 
61 

77 
63 

77 
66 

76 
64 

72 
59 

73 

59 

77 
60 

73 
60 

71 
58 

77 
65 

74 
63 

76 
61 

82 
64 

77 
64 

79 
66 

84 
67 

75.3 
62.9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

81 

74 

83 
54 

82 
65 

81 
65 

85 
62 

80 
68 

81 
55 

84 
61 

84 
64 

77 
59 

84 
61 

81 
70 

88 
64 

74 
59 

77 
52 

68 
55 

84 
62 

90 
69 

85 
68 

81 
53 

82 
53 

79 
51 

86 
64 

79 
60 

87 
57 

86 
59 

87 
60 

90 
63 

91 
62 

83.3 
61.0 

KINGSTON 

MAX 

MIN 

80 
65 

SO 
51 

81 
65 

78 
64 

81 
60 

80 
68 

81 
57 

80 
59 

83 
58 

74 
57 

79 
63 

77 
70 

82 
62 

76 
63 

71 
52 

65 
58 

81 
57 

86 
66 

81 
59 

69 
57 

76 
53 

79 
50 

75 
51 

72 

47 

83 
64 

79 
68 

82 
52 

82 
53 

83 

55 

85 
65 

88 
61 

79.0 
59.0 

PROVIDENCE  WB  CITY 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
VERMONT 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

81 
67 
79 
64 

86 
59 
84 
57 

86 
68 
82 
67 

85 
68 
81 
67 

83 
67 
82 
65 

83 
65 
80 
64 

83 
61 
81 
61 

87 
66 
S3 
63 

87 
66 
84 
62 

77 
61 
74 
61 

81 
64 
80 
64 

83 
72 
80 
70 

89 
69 
86 
68 

79 
64 
76 
61 

77 
58 
74 
56 

68 
62 
66 
60 

86 
64 
83 
64 

95 
69 
90 
70 

85 
65 
83 
63 

70 
60 
70 
59 

80 
58 
80 
57 

83 
57 
80 
55 

77 
59 
75 
54 

77 
56 
75 
52 

88 
67 
85 
66 

81 
65 
79 
63 

86 
63 
83 
60 

89 
65 
84 
62 

90 
66 
86 
61 

93 
68 
90 
66 

94 
68 
91 
64 

83.5 
64.1 
80.5 
62.1 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

87 
60 

89 
47 

88 
55 

89 
58 

78 
61 

91 
61 

84 
50 

S3 
51 

89 
59 

90 
59 

86 
64 

78 
66 

90 
60 

92 
63 

78 
46 

84 
54 

77 
59 

89 
67 

91 
58 

86 
60 

73 
45 

82 
48 

88 
53 

87 
55 

81 
59 

86 
60 

82 
50 

82 
53 

86 
57 

86 
58 

88 
59 

85.2 
56.6 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

77 
52 

78 
43 

79 
56 

78 
51 

79 
54 

78 
60 

75 
50 

81 
49 

85 
52 

86 
50 

85 
54 

82 
67 

86 
58 

85 
56 

77 
40 

78 
45 

83 
63 

81 
67 

79 
49 

77 
44 

73 
38 

80 
42 

SO 
45 

SO 
55 

79 
58 

76 
60 

76 
43 

77 
49 

78 
53 

73 
59 

76 
52 

79.3 
52.1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
55 

82 
49 

81 
61 

75 
58 

84 
57 

79 
61 

81 
59 

86 
56 

89 
59 

87 
64 

80 
66 

85 
66 

91 
67 

72 
55 

81 
48 

79 
65 

87 
68 

82 
66 

SO 
56 

73 
51 

77 
46 

82 
49 

86 
56 

81 
64 

78 
63 

SO 
58 

SO 

54 

81 

55 

83 
63 

77 
63 

75 
64 

81.1 
58.8 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

82 
50 

83 
43 

82 
59 

81 
52 

84 
52 

80 
61 

81 
43 

86 
46 

86 
50 

84 
55 

75 
58 

85 
60 

89 
53 

84 
56 

79 
41 

78 
45 

88 
59 

87 
61 

84 
48 

79 
52 

76 
36 

80 
39 

79 
47 

79 
43 

80 
57 

79 
54 

79 
41 

85 
45 

S3 
49 

87 
49 

85 
50 

82.2 
50.1 

CHELSEA  2  S 

MAX 
MIN 

80 

51 

81 
43 

81 
51 

84 
55 

70 
56 

82 
57 

77 
46 

79 
46 

85 
51 

87 
53 

83 
59 

73 
63 

81 
58 

87 
58 

72 
40 

79 
45 

79 
60 

89 
65 

84 
51 

82 
53 

73 
37 

76 
39 

82 
42 

83 
48 

80 
50 

80 
58 

79 
43 

76 
46 

83 
52 

83 
55 

81 
55 

80.4 
51.2 

CORNWALL  1  N 

MAX 

MIN 

81 
57 

81 
52 

83 
64 

80 
58 

84 
59 

80 
62 

82 
54 

86 
58 

89 
60 

85 
67 

81 
64 

81 
68 

88 
65 

84 
55 

79 
48 

79 
55 

82 
66 

84 
67 

81 

55 

75 
57 

77 
47 

82 
47 

85 
58 

82 
60 

80 
60 

81 
60 

79 
55 

SO 
60 

84 
61 

79 
64 

79 

65 

81.7 
59.0 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

81 
52 

84 
40 

80 
60 

72 
52 

83 
52 

76 
60 

81 
44 

85 
45 

89 
49 

84 
57 

75 
57 

81 
61 

88 
53 

80 
51 

81 
37 

79 
49 

85 
60 

84 
67 

84 
49 

71 
52 

75 
35 

81 
39 

82 
48 

78 
45 

80 
58 

77 
57 

78 
42 

81 
51 

81 
50 

80 
53 

81 
54 

80.5 
50.9 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

79 
57 

78 
49 

80 
51 

80 
51 

70 
57 

79 
59 

76 
54 

72 
54 

82 
54 

85 
57 

80 
58 

76 
60 

83 

61 

86 
59 

67 
46 

76 
48 

78 
64 

84 
68 

80 
55 

77 
51 

70 
42 

73 
47 

78 
49 

80 
55 

79 
60 

76 
60 

76 
47 

75 
53 

78 
55 

82 
59 

75 
57 

77.7 
54.7 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 

MIN 

82 
50 

82 
43 

80 
61 

74 
50 

S3 
52 

76 
63 

77 

54 

84 
49 

89 
52 

91 
55 

81 
65 

S3 

68 

82 
66 

83 

53 

83 
43 

89 
49 

86 
64 

S3 
69 

79 
49 

76 
45 

76 
38 

83 
41 

87 
48 

83 
61 

77 
60 

83 

53 

79 
60 

83 
52 

S3 
53 

S3 
61 

75 
58 

81.8 
54.4 

LEMINGTON  3  NE 

MAX 

MIN 

75 
52 

78 
55 

78 
59 

73 
52 

82 
51 

81 

52 

74 
47 

79 
45 

84 
51 

83 
49 

77 
53 

78 
60 

86 
82 

67 
52 

75 
39 

80 
43 

83 
65 

79 
68 

73 
47 

79 
44 

74 
36 

76 
42 

80 
45 

79 
55 

78 
54 

74 
57 

76 
43 

78 
47 

74 
52 

73 
59 

73 
50 

77.4 
51.2 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

81 
51 

80 
46 

82 
50 

81 
54 

75 
54 

82 
57 

71 
51 

80 
50 

85 
53 

89 
57 

84 
59 

76 
63 

84 
60 

89 
57 

70 
43 

81 
48 

SO 
60 

88 
65 

83 
53 

80 
53 

74 
40 

75 
43 

81 
48 

82 
43 

81 
58 

80 
58 

78 
46 

78 
51 

83 

56 

S3 
57 

77 
58 

80.4 
53.0 

MONTPELIER  AP 

MAX 
MIN 

77 
51 

80 
45 

80 
57 

73 
55 

81 
52 

77 
55 

77 
52 

83 
48 

86 
53 

81 
57 

73 
59 

81 
61 

88 
55 

68 
49 

78 
42 

78 

50 

86 
60 

81 
64 

79 
57 

72 
47 

73 
39 

80 
43 

80 
49 

SO 

54 

78 
58 

76 
57 

75 
50 

81 
50 

81 
47 

75 
59 

82 
57 

78.7 
52.6 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

70 
52 

81 
48 

78 
56 

71 
52 

82 
53 

77 
57 

76 
55 

82 
53 

86 
53 

88 
58 

77 
59 

83 
65 

87 
62 

69 
48 

80 
45 

78 
55 

85 
62 

80 
62 

77 
50 

71 
47 

76 
43 

80 
45 

83 
54 

81 
60 

77 
58 

76 
54 

77 
55 

82 
55 

SI 
56 

81 
56 

75 
59 

78.9 
54.4 

See  refotence  aotes  folloMring  StAtion  lodex. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-CoDtinued 


NEW  ENGLAND 
JOLT  1950 


Station 

Day  of  month 

1 

1  1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 

79' 

79 

80 

79 

80 

78 

77 

83 

85 

85 

80 

80 

87 

85 

77 

77 

85 

84 

80 

76 

75 

79 

80 

80 

78 

75 

75 

81 

80 

76 

75 

79.7 

HIN 

51 

44 

61 

54 

50 

63 

51 

48 

52 

56 

59 

65 

56 

57 

41 

49 

60 

68 

53 

54 

38 

41 

49 

53 

58 

61 

48 

50 

53 

60 

58 

53.6 

RUTLAND 

HAX 

79 

80 

80 

78 

81 

77 

78 

82 

85 

83 

77 

80 

86 

83 

76 

77 

85 

83 

82 

79 

72 

77 

80 

79 

77 

77 

77 

80 

80 

81 

77 

79.6 

HIN 

SS 

46 

63 

63 

59 

68 

50 

52 

55 

62 

63 

67 

56 

56 

45 

52 

65 

69 

54 

55 

42 

45 

54 

54 

63 

53 

50 

59 

58 

61 

59 

56.5 

SAINT  ALBANS 

MAX 

79 

81 

79 

74 

84 

78 

78 

83 

87 

87 

88 

81 

90 

86 

80 

80 

87 

81 

79 

74 

74 

80 

86 

83 

77 

82 

83 

85 

82 

76 

77 

81.3 

MIN 

54 

51 

61 

56 

58 

63 

59 

60 

60 

60 

65 

68 

57 

55 

51 

64 

67 

67 

56 

51 

48 

51 

60 

63 

61 

59 

62 

61 

6X 

60 

60 

59.0 

SAINT  JOBNSBURY 

MAX 

80 

82 

84 

81 

81 

87 

77 

84 

89 

88 

84 

84 

88 

88 

80 

81 

84 

86 

80 

78 

76 

82 

83 

82 

SO 

78 

78 

83 

85 

78 

79 

82.3 

HIN 

55 

47 

60 

55 

51 

62 

51 

52 

55 

53 

60 

60 

61 

59 

46 

47 

61 

69 

54 

51 

41 

44 

48 

48 

59 

59 

47 

51 

55 

55 

57 

54.0 

SOMERSET 

MAX 

75 

72 

75 

72 

66 

81 

68 

72 

78 

80 

77 

72 

76 

82 

63 

76 

69 

81 

77 

73 

59 

69 

72 

77 

73 

72 

69 

72 

77 

76 

75 

73.4 

HIN 

54 

35 

48 

50 

47 

52 

42 

50 

45 

51 

55 

58 

49 

48 

34 

42 

54 

62 

47 

51 

36 

39 

42 

46 

48 

53 

39 

45 

53 

50 

50 

47.6 

WEST  BUREE 

MAX 

79 

78 

79 

81 

72 

81 

76 

74 

82 

86 

82 

72 

69 

86 

68 

78 

79 

85 

80 

78 

71 

70 

78 

80 

78 

78 

78 

76 

80 

82 

75 

77.8 

MIN 

54 

46 

58 

51 

52 

50 

39 

34 

SO 

52 

52 

56 

56 

56 

36 

42 

60 

64 

50 

40 

37 

38 

44 

49 

49 

59 

44 

44 

46 

52 

51 

48.7 

WILDER  1  E 

HAX 

M 

83 

82 

84 

69 

85 

80 

77 

84 

90 

87 

74 

87 

89 

72 

80 

78 

88 

86 

82 

69 

74 

82 

83 

77 

79 

80 

81 

SO 

83 

83 

81.0 

MIN 

55 

43 

60 

52 

53 

57 

48 

49 

52 

52 

58 

62 

57 

57 

43 

47 

62 

64 

52 

53 

40 

43 

48 

48 

60 

56 

45 

50 

54 

57 

55 

52.6 

W00D6T0CE 

HAX 

«5 

84 

83  , 

85 

83 

80 

82 

87 

90 

84 

72 

85 

89 

79 

81 

80 

89 

86 

84 

75 

80 

82 

81 

80 

80 

80 

79 

83 

84 

84 

81 

82.5 

HIN 

54 

44 

61  ' 

54 

55 

68 

47 

48 

52 

57 

60 

65 

56 

51 

41 

48 

63 

66 

53 

55 

39 

42 

51 

49 

61 

59 

46 

49 

55 

57 

56 

53.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

hi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.25 

.05 

.21 

.22 

.06 

.23 

.26 

.20 

.26 

.29 

.14 

.07 

.17 

.32 

.25 

.22 

.14 

.23 

.20 

.22 

.07 

.22 

.18 

.22 

.17 

.29 

.21 

.17 

.■21 

.26 

.13 

6.12 

WIND 

12 

9 

23 

26 

5 

47 

43 

28 

22 

26 

22 

11 

17 

47 

26 

23 

16 

27 

35 

19 

9 

19 

18 

27 

34 

59 

28 

21 

20 

35 

30 

784 

WEST  ALTON,  N.  H. 

BVAP 

_ 

.11 

.20 

• 

* 

.36 

.20 

.25 

.23 

.18 

.15 

.07 

.08 

.21 

.22 

.19 

.15 

.11 

.31 

.21 

.02 

.19 

.21 

.11 

.13 

.21 

.30 

.10 

.19 

.23 

.18 

B5.25 

WIND 

- 

55 

13 

28 

9 

17 

48 

110 

55 

5 

10 

3 

11 

33 

121 

13 

4 

13 

123 

56 

5 

54 

9 

17 

11 

44 

128 

53 

25 

56 

38 

~ 

S*«  i«i«i«nc«  not**  foUowing  StatloD  ladmr. 
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STATION  INDEX 


Station 


COWNBCTICUT 


BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARRHANST8D 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT    I>9    AIHI 

BRISTOL 

BULLS  BRIDGE  DAH 

BURLINGTON 


County 


0120 

NEW  HAVEK 

0227 

LITCHFIELD 

0251 

NEW  LONOOB 

0299 

LITCHFIELD 

0634 

HARTFORD 

0801 

FAIRFIELD 

0806 

0830 

HARTFORD 

0961 

LITCHFIELD 

0973 

HARTFORD 

10<»3 

FAIRFIELD 

1488 

MIDDLESEX 

1499 

NE*  LONDON 

HARTFORD 

1715 

LITCHFIELD 

DANBl/RV  1 1762  i  FAIRFIELD 

DAWSON  LAKE  i  1798  NEW  HAVEN 

DERBY  1844 ! FAIRFIELD 

EAST  HAVEN  l2169:NE*  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIR   12288 ' FAIRFIELD 


PALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

GROTON 

HARTFORD 

HARTFORD  (FB  AIRPORT 

HEWLOCKS  RESERVOIR 
JEtfETT  CITY 
LAKE  KOHOilOC 

MANCHESTER 


265B|LITCHFIELD 
l3137|FAIRFIBL[> 
'3207 'new  LONDON 

3446  HARTFORD 
13451 'HARTFORD 
I 

;3^83;ENFIELD 
|3S57  NEW  LONDON 
:3989,HEW  LONDON 

4096  FAIRFIELD 

4443  HAfiTFORD 


HEAD  POND  RESERVOIR  '4599  FAIRFIELD 

KIDDLETOlfN  i  4767  '  MIDDLESEX 

HILFORD  I  47901  NEW  HAVEN 

MOHAWK  FOREST  RNGR  STA  i 4933  LITCHFIELD 

M00DU3  RESERVOIR  [ 5018  MIDDLESEX 

MOl'NT  TABMEL  !  5077  '  NEW  HAVEN 
NATCHAIIG  FOREST  RNGR  Stt!5125  WINDHAM 

NATHAN  HALE  ST  FOREST  5131  TOLLAND 

NEW  HARTFORD  | 5262  LITCHFIELD 

WB  AIRPORT  5273  NEW  HAVEN 


NEW  HA\ 

NEWINGTOK 
NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORO 
NORTH  GUILFORD 


5265  HABrFORD 
5309  NEW  LONDON 
J5445  LITCHFIELD 
5510  I  HEW  HAVEN 
5641 ;NEW  HAVEN 


41  20 

41  SO 

41  37 

41  56 

41  50 

41  12 


41  52 

41  23 

41  2? 

41  19 

41  17 

41  14 

41  57 


41  12 

41  33 

41  12 

41  50 


5'41  42 
4  41  20 
7  41  58 
4  41  20 
4    41  23 


NORTH  KENT  5664  LITCHFIELD 

NORTH  STAMFORD  RESERVOIR  5772  FAIRFIELD 

NORHALK                  5892  FAIRFIELD  .  4,41  08 

NORWICH  3  ESE            5904  NEW  LONDON  4  141  33 

PACHAUG  ST  FRST  3  NE     6131  NEW  LONDON  ' 17  41  35 

PEOPLES  FRST  RANGER  STA  6239  LITCHFIELD  5 |41  56 

PROSPECT                 6597  NEW  HAVEN  I  7  |41  30 

PUTHAM                   6645  WINDHAM  ;17|41  54 

PUTNAM  HEIGHTS           6650  WINDHAM  ,17 ^41  54 
PUTNAM  LAKE            .6655  FAIRFIELD 


ROCKVILLE 
ROCKWOOD  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
HOUND  POND 
SALISBURY 

SAOGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RES 
STAFFORD  SPRINGS 


STORKS 

THOMPSONVILLB 

TORRINGTON  1 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WASHINGTON 
WATERBURY 

WATEHBURY  CITY  HALL 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST BROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESBRVOIB 


6942  TOLLAND 
6954  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 

7157  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 
7432  HARTFORD 
7946  TOLLAND 
8065  FAIRFIELD 

8138  TOLLAND 
8364  HARTFORD 
18436  LITCHFIELD 
'8441  LITCHFIELD 
84A8  FAIRFIELD 

8859  LITCHFIELD 
8906  NEW  HAVEN 
8911  NEW  RAVEN 
9007  NEW  HAVEN 
9067  MIDDLESEX 

9162  HARTFORD 
9174  HARTFORD 
9508  HARTFORD 
9541  NEW  HAVEN 
9568  LITCHFIELD 


41  52 
41  06 
41  35 
41  18 
41  59 

41  15 
41  43 

41  39 


MAINE 

AUGUSTA 

eiA 

APT 

BANGOR 

BELFAST 

BETHEL 

BRASSUA 

DAM 

CARIBOU 

PB  , 

IRPORT 

LAB 

COHINNA 

EASTPORT  WB 

CITY 

WILLIMANTIC  9592  WINDHAM 

WINDSOR  LOCKS  BRDLY  CAA  9704  HARTFORD 

WOLCOTT  RESERVOIR  9759  NEW  HAVEN 

WOODBURY  9783  LITCHFIELD 


0275  KENNEBEC 
0350  PENOBSCOT 
,0371  HANCOCK 
I  0480  WALDO 
10571 , OXFORD 


0814 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
24  26  WASHINGTON 

2442  PISCATAQUIS 
2539  KENNEBEC 
2620  HANCOCK 
270p  FttANKLIN 
2765  FRANKLIN 

2868  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
2883  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
1 31 10  OXFORD 

3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4566  ANDROSCOGGIN 
4878  WASHINGTON 
4927  SOMERSET 

5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 

15314  PISCATAQUIS 

'5357  OXFORD 

5460  SOMERSET 
5805  OXFORD 
5875  SUHBERLAND 
64  20  PENOBSCOT 
6425  PENOBSCOT 

6430  PENOBSCOT 

6900  CDHSEHLAND 

B90S  CUMBERLAND 

6927  PENOBSCOT 

,6937  AROOSTOOK 


41  18 

41  45 

42  00 
41  44 
41  20 
41  40 


44  19 

44  48 
44  23 


9 1  45  40 
15J46  52 
15  46  37 

11  144  57 


EAST  SANGERVILLE  2  E 

EAST  WiNTflROP 

ELLSWORTH 

EUSTIS 

FAHMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT  1  SB 
POST  ONT 
CAKDINSS 
GILBAD 

GRAND  LAR  STREAM 

GREENVILLE 

BIRAM 

HOULTON  CAA  APT 

HOULTOR  1  NE 

JACKHAN  1  NN« 

JONBSBORO 

LBWI8T0N 

HACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  0AM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  CAA  APT 
■ILLINOCKST  DAM 


M003EBBAD 

HOSTS    ANDOVBR 

NORTH    BlIDCTON 

OLD   TOWN 

OLD  TOWN  CAA  APT 

ORONO 

POFTLAHD 

PORTLAND  WB  AIRPOB 

PRBHTISS 

PBB8QUE  ISLB 


73  05 
73  02 
72  OS 
72  57 

72  44 

73  12 
73  08 

72  56 

73  29 

72  58 

73  28 
72  31 
72  20 

72  56 

73  20 

73  28 


73  42 
72  02 
72  42 


72  26 

72  55 
72  05 
72  21 
72  57 
72  53 

72  44 

72  07 

73  13 


73  26 
73  32 
73  26 

72  01 

71  51 

73  00 

72  57 
71  56 

71  52 

73  38 

72  26 

73  38 
73  26 
73  32 
73  27 

73  21 
73  18 
72  49 


72  15 

72  36 

73  07 
73  08 
73  09 

73  19 
73  02 
73  02 
73  02 
72  26 

72  47 
72  58 
72  57 

72  55 

73  08 

72  14 
72  41 

72  56 

73  16 


68  48 

68  12 

69  00 

70  48 


Obser- 
vation 

time 


5  46 

46] 

67  52 

5  47 

15' 

68  36 

5  47 

15' 

68  36 

9I44 

69  45 

1   :44 

24 

70  58 

H    45    11 

945    27j 
13|43   5ll 


67   48  I 

69  36  I 

70  48  I 
67   47  i 


15  146   08  I    67   1 


9145  38  I 
4  44  39. 
1  144  06 j 
4  j44  43| 
9,44   48 


67  39  I 
70  10  I 
67  28; 
69  54  ; 


1  44  45;  70  58 


11  45  39, 
11  ;45  40  I 

11  (46  17 ' 


9 {45  35 1 
I  44  39' 
12  44  OBl 
11  44  56 


66  42  I 
68  46  ' 
70  39  I 


70  43' 
66  39 1 
68  40! 


II  44  52|  68  42, 

4  43  39'  70  15 

1  43  39|  70  19' 

,11,45  29  68  10 

,15  46  39  68  00 ! 


I  57 


ANSONIA  WATER  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
BALTIC  HILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
ENC  DEPT  HARTFORD 


IRS. 


C.  HELIt 


U  S  WEATHER  BUREAU 
BRISTOL  WATER  CO 
CONN  LIGHT  L    POWER 
WATER  BUR  HARTFORD 


T .    S .    GOLD 

JOSEPH  I.  SIMKO,  JR 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  C( 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIDGEPORT    HYDBAUUC 

CONN    POWER    CO 
CHARLES   E.    MOHR 
WATER    ft    ELEC    DEPT 
ENG    DEPT    HARTFORD 
U    S    WEATHER    BUREAU 


7P    BRIDGEPORT    HYDRAULIC 
«Id|jeWETT    CITY    WTR   CO 
8A|NEW    LONDON    WTR    WXS 
8a!sTAMF0RD    WATER   CO 
8A    MANCHESTER    WTR    DEPT 

eAlSTAMFCRD    WATER    CO 

wonIkornel  bailey 
8ainew  haven  water  co 

8fl    STATE    PKtFBST   COMH 
MID    FRANK    P.    O'NEILL 

8A  B.  W.  MAC  FARLAND 
8A  STATE  PKtFBST  COMM 
6P  STATE  PKIlFBST  COMM 
8A1 WATER  BUR  HARTFORD 
U    S    WEATHER    BUREAU 


ENG    DEPT    HARTFORD 
DEPT    PUBLIC   WORKS 
EDWARD    C.    CHILDS 
NEW   HAVEN   WATER   CO. 
NEW   HAVEN    WATER    CO. 

MRS, MARY   C,    OLIVER 
STAMFORD    WATER   CO 
L.    M.    COMSTOCK 
CHARLES    K.    CRARY 
A.     G.     ABBOTT 


COMH 

NEW   HAVEN    WATER    CO 
ALPBONSE    BONNER 
WHITMAN    DANIELSON 
GREENWICH    WATER    CO 


MID    ROCKVILLE    WTR4AQUE 


5P    BRIDGEPORT    HYDRAULIC 
MOONBUR    ENG    WATERBURY 
8A    WTR    COM    NEW    BRITIAN 
8A    CONN    LIGHT    L   POWER 
7A    CONN    LIGHT   t    POWER 

MID    AGR    EXP   STATION 
8A    CONN    LIGHT    h    POWER 
AH'TORRIKGTON    WTR   CO 
SAlTORRINCTOK    REGISTER 
7P|BRIDGEP0HT    HYDRAULIC 

5PiTHE  GUNNERY  SCHOOL 
7P [AMERICAN  REPUB  CO 
475  'NOOt^NOONBUR  ENG  WATERBURY 
4P  NEW  HAVEN  WATER  CO 
4P    JAME6    RINTOUL 

8A  IWATER  BUR  RARTFORD 
8A  IWATER  BUR  HARTFORD 
8A  'WTR  COM  NEW  BBITIAN 
8A  'new  haven  water  CO 
HOO>i WATERBURY    WATER    CO 


.;  WALTER  JOHNSON 


CIVIL    AERO    ADM 
BANGOR    RYDRO-ELEC  CC 
ACADIA   NATL   PARK 
A.     L.    RAHSDELL 
RUMFORD    FLS    PWR    I 


WALTER   THURSTON 
MID    HID    U    S    WEATHER    BUREAU 
MIDI ABBIE    U.     PACQUET 
6P|     ep! RAYMOND    K.    PALMER 
NIDIMIDJU    S    WEATdER    BUREAU 

5P      SPiE.    L.    HOWARD 
4P|     4p! AUGUSTA    WATER    DIST 
IIP    BANGOR   HYDRO-ELECCO 
MID   DONALD    A.    CHICK 
6P      6P  C.    S.    PREBLE 

C.    W.     NORSWORTHY 
HOWARD    L.    COUSINS 
GEORGE    W.    CYR 
SAMUAL   0.    SOULE 
RUUFCRD    FLS    PWR   CO 

MIDSTATE    FISH    HATCHERY 


I    6P    CENTRAL    MAINE    POWER 
KIdIcIVIL    AERO    ADM 
6P    WILLIAM    GUMMING 

6P    P.    M.    TRIPP 
7Ai  IBVIN    C.    MASON 
MID'uNION    WATER    PWR    CO 
SA' BANGOR    HYDRO-ELECCO 
6pi GREAT    NORTH.     PAPER 

7PiUNION    WATER    PWR   CO 
SAjGREAT    NORTH.    PAPER 

MIOICIVIL    AERO    ADM 
7A'EHVIN    LOVBLL 

MID 'RUMFORD   FLS   PWB  CO 

7AIB.    LA   MONTAGNE 
HID   RDHPORD   FLS   PWR  CO 

7P  C.    L.    CRADSODRMB 

5P  T.    W.    CLARK 
MID  CIVIL  AERO   ADM 

4P   PHY8   DEPT    U   OF    MB, 
MID   U   S   WEA1BER   BUREAU 
MID    U    8    WEATHER    BUREAU 
7pIl.    a.    AVERILL 
5P    MAINE    EXP    STATION 


405 

MID 

7A 

640 

028 

450 

7P 

108 

iP 

124 

MID 

115 

65 

MID 

hi 

MID 

622 
606 

7P 
5P 

Refer 

to 
tables 


Station 


RIPOGBNUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  3  SV 

RUMFORD  1  SS5 
8K0WHBCAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SQUA  PAN  DAM 

I  SUNDAY  RIVER 
I  SWANS  FALLS 
I THE  FORKS 
UNITY 
i UPPER  DAH 

I VANCEBORO 
I WINSLOW 
I  WOODLAND 

I     UASSACBUSETTS 

ADAMS 
AHHERST 
: ASRBURNHAH 
ASHLAND 
ATHOL 

BEECH WOOD 

BBLCHERTOWN 
IBILLERICA 
IbIRCH  RILL  DAH 
jBLUE  RILL 

j BOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 
>  BROCKTON 
j CAMBRIDGE 
I  CHATHAM 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  BILL 
CLINTON 
CORASSET 

COLDBROOX 

EAST  WAREHAH 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER  2  NK 

FITCHBUBG 

PRAMINGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 

hardwick 

harvard  forest 
Ihatchville 

iHAVSttRILL 
I  HEATH 
I HOLTOKB 

'HOOSAC  TDNHEL 
I ROBBARDSTCN 

Ihtahnis  1  S 

I  IPSWICH 
! JEFFERSON 

KNIGBTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 

hansfibld 

kehdcr  airport 
;hiddlb80ro 
Ihiddleton 

HILPORO 

Ihillbury 

: montague  city 
i  mount  wachuset 
nantucket  wb  airport 
<  new  bedford 
i newburyport 

hew  salem 

lireWTON 
I  NORTH BRIDGE 
NORTH  TRURO 


PELHAH 

PEHBROKE 

PERU 

PBTERSHAH 

PITTSFIBLD  WB  AIRPORT 


IPLATNFIELD 
I  PLYMOUTH 
I  PRINCETON 

QUABBIN  INTAKE 

ROCKPORT  I  ESE 

SALEM  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SBELBURNE  FALLS 
SOUTH  EGREMONT 

JSPOT  POND 

ISPRINGFIELD 

I  STATE  FARM 

I  STERLING 

I  STERLING  3  NW 

ISTOCKBRIDCE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

NALPOLS 
WARE  1 
WARE  ? 
WASHINGTON 
WEBSTER 

WEST    BR  IMF I ELD 

WEST    CUKMINGTON 
IWESTFIKLD 
I WBSTPIELD    2    NE    CAA 

WESTON    2    NW 

I  WEST  OTIS 
JWESTOVER  FIELD 
I  WEST  RUTLAND 
iWILLABD  BROOK  ST  FOREST 
WINCHENDON 


NEW  BAHPSBIRE 


0190 
0218 
0257 

0551 
0562 
0655 
i0666 


ALBXAKDRIA 
BATH  2  8SW 
BBBCB  BILL 

BSirroM 

BERLIN 


582 


County 


PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

OXFORD 

OXFORD 

SOMERSET 

WALDO 

OXFORD 

WASHINGTON 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


BERKSHIRE 
RAHPSRIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

NORFOLK 

SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

MIDDLESEX 

BARNSTABLE 

CONNECTICUT 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 


1589  WORCESTER 
2451  PLYMOUTH 
2501  DUKES 
26421  BRISTOL 
2806, WORCESTER 


MIDDLESEX 
NORFOLK 
WORCESTER 
M IDDLESBX 
WORCESTER 


WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

ESSEX 

WORCESTER 

WORCESTER 

FRANKLIN 
WORCESTER 
NANTUCKET 
BRISTOL 


FRANKLIN 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
BARNSTABLE 


HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 


6425  HAMPSHIRE 
6486 1  PLYMOUTH 
6644  I  WORCESTER 
66991  HAMPSHIRE 
6977  I  ESSEX 

7124, ESSEX 


72931  BRISTOL 
7370' FRANKLIN 
7692) BERKSHIRE 


8030 

HIDDL8SBX 

8046 

HAMPDEN 

8101 

PLYMOUTH 

8154 

WORCESTER 

8159 

STERLING 

8181 

BERKSHIRE 

8301 

ESSEX 

8367 

BRISTOL 

8573 

WORCESTER 

8580 

FRANKLIN 

8755 

NORFOLK 

8793 

HAMPSHIRE 

8798 

HAMPSHIRE 

8842 

BBRKSBIRE 

8918 

WORCESTER 

HAMPDEN 

9136 

HAMPSHIRE 

9196 

HAMPDEN 

9360 

MIDDLESEX 

9371IBERXSHIRE 
9382|rAHPDBN 
9442  I  WORCESTER 
9708  MIDDLESEX 
9770  WORCESTER 


0038  GRAFTON 
0496  GRAFTON 
0527  BELKNAP 
0675  GRAFTON 
0690  COOS 


TJ  1   2 


45  53  1  69  15 
44  06  1  69  07 
44  06 1  69  08 
44  40 1  70  36 
44  31  I  73  25 

44  33,  70  33 

44  46.  69  43 

44  36  70  44 

44  16'  68  19 

46  32 '  68  20 


30 


35 


44  52 

45  34 

44  33 

45  09 


42  13  I 
42  17; 
42  34 
42  38 
42  13 


70  52 
70  59 
69  58 


67  26 
69  38 
67  24 


73  06 
72  32 
71  53 

71  28 

72  13 

70  49 

72  21 

71  16 

72  07 
71  07 

71  02 
71  43 
71  01 
71  07 
69  57 


Obser- 
vation 

time 


Observer 


42  17 

72  59 

42  23 

72  51 

42  20 

71  12 

42  24 

71  41 

42  16 

70  50 

42  23 

72  04 

41  46 

70  40 

41  23 

70  31 

41  42 

71  10 

42  34 

71  46 

42  17 

71  25 

42  06 

71  24 

SI  42  41 
5:42  29 
4  41  39 
4  42  40 
0|42   22 


5   42  17 

4    42  19 

IOI42  41 

1042  38 

'    4  I  42  03 

I  4  I  42  06 

I  4 141  54 

'  4  I  42  36 

I  4142  10 

4I42  12 


42  35 
42  29  I 

41  15 

41  38 

42  50 


42  28 
42  18 
42  06 
42  02 


71  45 

72  34 

71  53 
70  04) 
70  56 

70  55 

72  20 

71  13 
71  40 
70  04 


42  16, 
42  22, 
42  031 


71  15 

72  17 
72  16 


42  29 
42  06 
42  091 
42   23> 

42  u| 
42  121 
42  22I 
42  40 
42   42 


5P      8 A   GREAT    NORTH.     PAPEI 
6P,    ePOLIVER    W.    HOLMES 
[mid, CENTRAL    MAINE    POWER 

|Mid'marshall  e.  reed 
2A{  2a:evaline  a.  warren 

MID:HI0  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
ImIOICENTRAL  MAINE  POWER 
|HID|RUMF0RD  FLS  PWR  CO 
HID|U  S   COAST  GUARD 
I  7AIM.  C.  STEVENS 

|miD  ROLAND  FLEET 
MID'PUBLIC  SERVICE  CO 
I  6A  GLADYS  U.    DURGIN 
6P,  6r  UERTON  R,  REYMOLDS 
I  9P I  UNION  WATER  PWR  CO 

5pl  5P  ALTON  J.  AMES 

8A'  8A  ROLL' WORTH/WHITNEY 

8A  8A  ST  CROIX  PAPER  CO 


750 'HID      BA 
217  1    8P  HID 


NEW  ENGLAND   PWR  CO    '  2   3        5 

BASS   AGR   EXP  STA  2   3   4   5 

M.    C.    STEWART  3 

METRO   WATER   WORKS  3 

STATE  DEPT   HEALTH  3 

STATE    DEPT    HEALTH  3 

56  I           ;     ^A    METRO    DIST    WTR    COMM  3 

39'    7P'    7P  GEORGE   S.    FLINT  2   3        5 
40       4P    MID    L.    P.    VICNEAULT            '2345 

40'     7Pi     7P    BLUE    HILL   OBSERVTY  2    3    4    5 

12|MID|MIblu    S    WEATHER    BUREAU  2    3    4    5 

AR;MRS.     LORING    H.    RBSD  3 
110      4p:     4P,CITY    ENGINEER                  .23         5 

j  MID    HARVARD    UNIVERSITli'     ,  3    4 

5P    U    S    C    C  3 

I     8A, STATE    DEFT    HEALTH       |  3 

8a! STATE    DEPT    HEALTH  3 

4P      7A    METRO    WATER    WORKS  2    3         5 

8A      ARI METRO   WATER   WORKS      '23        5 

7a      7A(0SCAR   JOHNSON                |  2   3        5 

8A' METRO   DIST   WTR   COMM I  3 

8A      SAG.    B.     ROUNSVILLE  2    3         5 

8A      8A    ELIZABETH    B.    HOUGH  2    3         5 

IIP    llPi RICHARD    C.     DRIGHAH  2    3         5 

8A     8a!DEPT   PUBLIC    WORKS  2   3        5 


1110 

71  35'       325 

72  12 1       950 


72   11 

70  32 

71  02 

72  49 
72   36 

72  58 
72  00 
70    16 

70  53 

71  54 


72   52        540 


71    34 

70  54 

71  01 


42  27 

73 

04 

1700 

42  32 

72 

12 

1080 

42  26 

73 

17 

1153 

42  31 

72 

55 

1650 

41  59 

70 

42 

21 

42  27 

71 

52 

1050 

42  22 

72 

17 

560 

42  39 

70 

37 

»(. 

42  32 

70 

52 

40 

30 

41  50 

71 

07 

35 

42  36 

72 

44 

400 

42  10 

73 

25 

750 

42  25 

71 

06 

160 

42  06 

72 

35 

199 

41  57 

70 

57 

80 

42  27 

49 

555 

42  2S 

71 

48 

690 

42  17 

73 

19 

850 

42  28 

70 

54 

20 

41  51 

71 

09 

20 

42  39 

72 

13 

685 

42  36 

72 

33 

200 

8A 


7 A  METRO  WATER  WORKS 
SA, STATE  DEPT  HEALTH 
8A' STATE  DEPT  HEALTH 
8A' STATE  DEPT  HEALTH 
9A' STATS    DEPT   HEALTH 

HID    OIR    HARVARD    FOREST 
8A    STATE    DEPT   HEALTH 
7P! earl    F.    SMITH 
8A| STATE    D5PT    HEALTH 
SAiA.    W.    LADD 


8A,  8A{  new    ENGLAND    PWR   CO 

I  8A' STATE    DEPT   HEALTH 

6P[  6P' WARREN    SPERL 

I  8a|  STATE    DKPT   HEALTH 

'  AR    METRO    WATER    WORKS 

4Pi  4p|  FLOYD    B.     ANDERSON 

7A'  7A, METRO    WATER    WORKS 
9P   MID    ESSEX    COMPANY 

5P:  5P    PROPS    LOCKSfcCANALS 

.  8A    STATE    DEPT    HEALTH 


,MII 


:rt    POULIOT  I 

8A    STATE    DEPT    HEALTH 
SSI     8a: WILLIAM    R.    HOELZEL 
;     8A; STATE    DEPT    HEALTH        1 
I     8A|NEW    ENGLAND    PWR   CO    ; 

'     8AJMRS    MARGARET    LOBLEY ; 

!  ArI FRANCIS  HARRINGTON  { 
HIDMIDiU  S  WEATHER  BUREAU  1 
HID      4P   CITY    ENGINEER 

SAi STATE    DEPT    HEALTH 


8A:HETR0   DIST    WTH   COHI 
8AJ  STATE    DEPT   HEALTH 
8 A    STATE    DEPT    HEALTH 
MIDIu    3   COAST  GUARD 


SaImETRO    DIST    WTR    COMH 
8A I  STATE    DEPT    HEALTH 
SA I  STATE    DEPT    HEALTH 
8A   HARVARD   FOREST 

I    S    WEATHER    BUREAU 


7P 


STATE  DEPT  HEALTH 
PLYMOUTH  CORDAGE  CD 
METRO  WATER  WORKS  \ 
METRO  WATER  WORKS 
REV.  R.  H.  BARKER 


71  59  I 

71  48 

72  05  , 


I    8P   U  S   COAST   GUARD 
HID, MID    W.     A.     WINSOR 

I     BA'BRISTOL    CO    AGS    SCHL 

8A      SA|NEW   ENGLAND    PWR   CO    : 

!     8A, STATE    DEPT    HEALTH 


7A)METR0    WATER    WORKS 
4P)     4P'U    S    ARMORY 

;MId| JAMES    t.    WARREN 
,     AR, METRO    WATER    WORKS 
MID   NUNCIO   LANCIANI 

9p|  9P  NESBIT  B.  BANCS 
7P  7P| WESTON  K.  LEWIS 
6Pi    6 P   WATER   WORKS 

8A  HAROLD   SMALL 
6P   MID   W  MASS   KLEC   CO 


bpiparker  n.  chick 
8a  j.  w.  rsilly 
8 a  state  dept  hbaltb 
mid  mrs.  a.  w.  johnson 
8 a  state  dept  health 

midI ina  e.  lamb 
6p, norman  thurston 

8A, STATE    DEPT    HEALTH 
MID    CIVIL    AERO    ADM 
5P   WESTON   COLLEGE 

8A    STATE    DEPT    HEALTH 
MID    U    S    ARMY 
8A    METRO    WATER    WORKS 
5P  C.    R.    FLEMING 
8A    STATE    DEPT    HEALTH 


43  39  71    53 ' 

44  09'  71    59  j 

43  39'  71    35 ' 

44  06 !  71    53' 
44    29|  71    10, 


I  CLOSED   »/48 


9P  JOHN  ORLINSXI 
7A  LLOYD  L.  ALDRICH 

PUBLIC  SERV  CO  N  fl 
5P  JAMES  LEONARD 
8A  EDW  PBHN,  BROWN  CO 


STATION  INDEX 


Station 


BLACn«TII  tAM 

w*  CAiTin  PAU 

SBAOrOUl 

UI5T0L 

BUCKS  comi 

CUFTON 

cnrm  luiBci 

CLAUMOITT 
CLIJtl    UOOC 


EAmui    TAXJJ   I 


niAVCOiiiA 

'XARiLiR  1  ire 

'  .KKtLIK    FALLS   DAJI 
JIAMTOli 
ic»CLlFF    7    n 

iXiUIAll 
UAJtOTEM 
IILL9BOB0   2   B 
JBFnsaOli 

umt  1  SB 

<tlP<OBT    1 
ttSPOBT    ? 
■  •CASTtB 
.VTOAFF 
CAANOX   CAA    APT 

LI  BCD  LB 
BABCnSTU 
■USBAMSIC    LAn 

iniDiB 

VtLAB    S    B 

■  ILPOU 

■OUWr    BASBIBCTOB    «S 
BABHOA    1    RI 
BASIDA   3   B 


BttttV   TILUCI 


SOVn   DABBCBT 
90Vn  LTNtinOtO 
aOtmi    SDTTOB 
lOgTB   *UBB 
nUODAKD 

SOBAPBS 

StriBT    BOGBTAIB   DAB 

noUTOB    CAP 

TOCniBAB    lATIBI 

BALPOLS 

BAUU    1    91 

BATnVILLB    TALLtT 
BIBDSLL 


VIST   LiaABOB    1    SI 

BUT    lOBRBT 

BBITIFIILD 

BILMT 

BIBCBISTBt 

BIHMAM 

BQCrBBOBO   FALLS 

MonaTB,  con. 
LAC  nKNtriiti.HA 

■AC   DOBBU.  DAM.    : 


County 


0T03  CIAFTOB 

07<1  BIUIMACI 

0«34  BIKBIBACE 

OBtO  BBMIBACK 

OftM  OlAFTON 

1048  GBArrOB 
1099  GBArrOB 
1330    BILUAP 

\!>i2  51ILLIVAB 
15B0   CKAFTOM 

l«a3   OUIHACK 

M23  cooe 

3136   CSIMIBB 

9174  STBArroaD 

23S4   BILLSBOBO 

2427    BS1BI1UCI 
3B43   COOS 
2S98   COOS 
7999  COOS 
3024   CRTSSBIBB 

3160   CBAFTOB 
3177    BEMIBACI 
31B2   BBBBIBACX 
3359    BXLOAP 
340ti    GBArrOB 

34BS    COOS 
3S30   CBAFTOB 
4063   HILLSBOKO 
4314   COOS 
4?99   CHBSBIBK 

447 S   aBL»AP 
4490   BBLKHAP 
4SS6   COOS 
4M8   CBAFTOB 
4656    CBArrOB 

4732  CBAFTOB 
5073   BILLSBOBO 
5311    BILLSaORO 
S362   SULLIVAB 
5400   COOS 

541?   BlLtSBOK) 
S«39  COOS 
5707   BILLSBOBO 
5712   BILLSBOBO 
5730   CBKSHIKI 

5780  9TBAFFDK0 
5843  vnRIBACK 
5868  SULLITAX 
5982  BBRRIBACK 
6234   COOS 

63D2   BILLSBOBO 
6697    BILLSBOBO 
«818   COOS 
6S56    COOS 
^944   GBAFTON 

7967  BBBRIMACR 
8081  BILLSBOBO 
8169  BIRKIIIACK 
8194  BILLSBOBO 
8350  CKB8IIRS 

8507  SULLIVAB 
8539  CBBSBIBJE 
867 •  CIAPTOB 
87 54   COOS 

S854  cntsniRE 

8885  CBAFTOB 
8960  CRAPTOB 
9074  SULLIVAB 
909I  CBAFTOB 
9318   CRArrOB 

9474   GBAPTOR 
9618   COOS 
9676    MnXIlUCK 
9736   CBBSniBB 
9740   BOCKINCBAB 

9«65  CAUOLL 
9940  CBAFTOB 
»9«6   COOS 


0918   BUrDHAM 
5225   W»WPC«T 
14430  ASOOVroOl 
5013   BILLSBOaO 


Observn 


10  43  44 
10,  43  52j 
10  43  43, 
5  43  23 
10   44   04 

10  43  13 
1, 44  52 
10  43  54 

4  43  08 
10  43  04 

10  43  27 
1  44  47 
l' 44  16 

5  45  OC 
5.43  45 

5  44  13 

lOi 43  27 
10| 43  3S 
10   43   25 


71    59[  140« 

71    381  eeO      7A 

71    39'  9001 

73   31 1  420: 

71    38  !  ISOOl 


6P  CBDBCB  S.  lOCKSB 
5P  A.  F.  SB00CBAS5 
7A  L.  n.  BSBBT 

8A I  BtTTB   S .    BOORE 
7A| PUBLIC    SKRVIC 


CO 


7A| PAUL    D.     3BITH 
7A| IRASTUS   DOLE 
8A  GBORCB    ■.    BROBt 
7AlcijrT   VT   PUBLIC    SfBV 
V  S   IBGIBXSR 


Refer 
to 


339' MID   MID   U   S   VEATHBR   8URSAU  ; 

IBSOi  aAlCBRTRirDB    S.     NASA  I 

1320'  !     8A    DUBLIN    SCHOOL    IBC  I 

0>    t  H  I 

RE  IDT  I 


71  40 
71  08 
71    27 

71  IS, 

72  11 

71    44 

71  40 
71  39 
71  25 
71    S3, 


5   43  42 

10   43  07 

5    44  25 

5    42  56 


1620 ; 

1660' 

i3oo; 


4901     6P 


7a| public  sbrt  co  b  h  [       3 

9p,c.  e.  campbell  i       3  4 
7a| j.  c.  crepsau  2  3      5 

7a  cobb  river  po»bb  co'   2  3      5 
sa'bass  dept  health  3 

6p| roger  peaboot  3 

6P; r      J.    SOPTHBATD  .23        5 

5P;B0RRIS   B.    BUMPBRIT  |     7   3   4    5 

7a  .<rth[ii  c.    brown  I        3 

7a| STATE    SANATORIUB 

■UDltVERETT   CATCBELL  3   4 

SpI  OARTMOirm    COLLEGE 
7A   PUBLIC   SBRV  CO   N  B 
7A|C.    C.    HC    IBTIRE 
epiMERTON  T.    GOODRim 


10  44  03 

id' 43  00 
10  43  59 
5  43  33 
1  44  37 


71  34 

71  54 

72  19 

71  40 
71  28 

71  24, 

72  IS  I 
71  12. 


7A<  PCEMHETH    t.    COULD 

^^v-            ,     6P    ARTHUR    W.    MARSHALL    [  3 

880,              7A  TBIH   ST  CASfcELEC   CO  3 

960           I  HID   HERMAN   L.    TITUS           |  3   4 

S62'BI0iMID  CIVIL   ASBO   ADM             ;  2   3   4   5 

830  ,     7A, ROBERT   T-    SINCLAIR    13   4 

171   MID   MID, PUBLIC   SERVICE   CO      '  2   3        5             I 

aSOiBOOMNOON   MANCHESTER   ITR   WKS  |  2   3        5   6   7 

1040'         I    SaIeIHSALL   UNION   ACAD  3 

1190           I    ep   ABDBOSCOGGIN   RES   CO  3 


250  SA   C.     S.    EMERSON                  | 

6362    HID  MID'U    S    VEATRER    BUREAU    , 

150  BIO   PUBLIC   SE8VICI   CO 

125       7A  7A    PENBICBUCE    WTR    WIS 

1520  6P    DA?ID    P. WHEELWRIGHT. 


10  43  50  71  39 

1  44  16  71  18 

10  43  46  71  26 

10  42  48  71  29 

5  42  59  7?  08 


10    43    76  71  10;  540  HID    PUBLIC    SERV    CO   N   H 

10   43   25  71  59;  1345  HID,    5P. COLBY   JR  COLLEGE 

5   43   22  72  10,  900;  '    8aIh.    P.    SBEPAeU) 

10   43    15  71  22,  SeOi  7AD.    J.    FBEDBRICK 

S    44    45  71  38  903 1  6A,NFW   EHG    POWER   CO 

I  I     : 

10  42  56  71  55,  800  |  8A,HRS.  M.  B.  RAMSEY 

10  42  51  71  57  1000 :  6Pl  6P:G.  A.  H0RI30N 

13  44  16  71  15  1  2000.  7P<  7P  J.  B  DODGE 

3  45  03  71  23'  1350'  !hIO  N  R  WATER  RESOURCB6 

10  43  46  71  43,  620;  7p  7P  HRS.  C.L.  STILPBBN 


10  43  39  71  S3  I 

10  43  S3  71  47  I 

10  43  19  71  56 

10  43  04  71  43  i 

10  43  05  72  07  1 

S  43  23  72  05  '  lOlO! 

S  43  00  72  19  540   5P 

10  43  59  71  33  2120 

13  44  16  71  17  3800  |  7P 


5  43  05   72  36 


320  ; 


8A  EDNA  F.  POWERS 
7P  BARRY  W.  HOLT 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
6Pl  AUGUST  BRUYNGSL 
6P  FRED  R.  JENNINGS 

W   BANNISTER 

G.  LAWTON 
>  ENGINEERS 
I  C  SKI  SRELTER 
8A  FRAHE  DRISCOLL 


10  ,43  55 

10  43  57 
S  43  22 

10  43  52 

5  43  38 

10  44  48 
5  44  23 

10  43  27 
5  42  46 

10  42  47 


71  53 

71  30 

72  07 

71  55 

72  19 


700'      4P,N  H  FISH  HATCHERY 
150O     '     U  S  ENCIirSERS 
935-    MID  PUBLIC  SEHV  CO  B  H 
600  ]    I  7A  R.  L.  DOWNING 
550  8A  I  8A  GRANITE  ST  R.EC  CO 


71  51  '   610'    I  7A  ,ELVA  M.  CHIVELL 
71  36   1045  1     7A  |PUBLIC  SERV  CO  N  H 

71  55  I   900,     BAMRS,  RUTH  H.  GRACE 

72  23   450  I    iHID  CARL  D.  CRUPE 
71  19  1   174  '  6P  ,  6P  iRERMAB  SAKER 


10  43  36  71  \2' 
10,43  59  71  41 
1  .44  30   71  20 


514  6pl  8P  EEBRETB  BERRY 
720  6P'  6P  FRED  S.  BROWN 
1500     ;  8A  US  BUREAU  FISHSBIBS; 


! 

1 

' 

<Obser-                                  | 

Station 

i 

County 

®  '        -, 

1     » 

vation                                      1 
|^^»^        Ob^rver 

Refer 
to 

•8 

a 

tables 

s 

a 

J 

J    1 

m  i^!£ 

nOOB    ISLAXD 

j 

1 

1 

0576 

VASHimTOK 

4 

41    36 ' 

71  391 

560 

BAllDMUMD   R.    ORSIHg 

3 

BLOCI    ISLAND   WB  CITY 

4 

41    10 

71    36  ' 

35|mID 

HID'u   3  nATHBR  HURIAU 

2   3   4    5        7 

CRRinriLLB 

3306    PROVIDENCE 

4 

41    S3 

71    34 

420      8P 

8P    ACHICULT'AL    EXP    BTA 

2   3        5 

KINGSTON 

4266    WASHINGTON 

4 

41    29 

71    32 

100      9P 

9P   AOHICULT-AL   EXP   STA 

2   3        5        7 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

r,69«    PROVIDENCE 

4 

41    44 

71    35 

55 'MID 

MID    U    S    WEATHIB    BUREAU 

3   3   4    5 

PROVtDIKCE    WB    CITY 

6703    PROVIDENCE 

41    SO 

71   25 

12  HID 

HID    U    S    WEATHER    BUREAU 

2    3   4    5        7 

89111WASHIH0TON 

4 ,41    32 

71    50 

*°\ 

BP    JULIAN    L.MC    KEHZIE 

3 

VOONSOCKIT 

9423 

PROV IDBNCE 

4 

41    SB 

71    31 

300  1 

MID    SEWAGE    DEPT 

3   4 

BAR  RE 

|0337, WASHINGTON 

1    2  44    14 

72   33 

BELLOWS   FALLS 

|(}499lwifrDBAM 

1    5I43   08 

72   27 

BENNINGTON 

1055S    BENNINGTON 

;    8   42   51 

73    10 

BETHEL 

J06601WINDS0R 

1    5   43   50 

72   33 

BLOOMFIELD 

0690 1  ESSEX 

,    S   44   46 

71    36 

BOLTONVILLE 

0724   ORANGE 

I44    11 

72   06 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 

llOai ICfllTTEHDEH 

!    2  [44    26 

73   09 

CANAAR 

i1313'eSSEX 

5  >45   00 

71    32 

CAVBMDISB 
CBn.SEA  3  S 
CHITTENDEN 

coRiimi 

CORNWALL  1  K 

DORSET  1  S 
EAST  BARNBT 
SNOSBURG  FALLS 
ESSSX  JUNCTION 
GILHAM 

GRAFTON 

RIGHGATE   FALLS 
LEMINCTON   3   NE 
MAMCOSTER 
HARSHFIELD 

HATS  HILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIEB  CAA  APT 

MORRISVILLE 

NEWPORT 

NORTBFIBLD  NORWICH  UNI' 

PERU 

PLTMOUTB 

RANDOLPH  CENTER 

READING  BILL 
READ3BOR0  1  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS 

SAIKT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

SEARSBURC  MOUNTAIN 
SEARSBURC  STATION 
SOHBRSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 
STOCXBRIOGE 


'1243  I  WINDSOR 

'l360:ORANGE 
U4331BUTLAKD 
1565  , ORANGE 
1S80    ADDISON 

1786 jBENNINCTON 

1962'CAL£DONIA 
|2769l!'RANKLIN 
|282fl  iCHITTENDEN 

3341  '  ESSEX 
I  i 

I  3400    WINDHAM 

3914.  FRAMO-IN 

'1803  I  ESSEX 

48B2. BENNINGTON 

■1965' WASHINGTON 

5029'wiNDHAB 


17   41  48  71    56  270  BA   A      MORRISON   ENNIS  ' 

4    41  30  71    18  10  HIDiNllPORT    WATER    Vlfi  I 

'16r46  42 1  70   00  1300  6p'    eP'U.S,    CUSTCBI3  '    ; 

10  42  54  71    59  965  ■  .    8A   U.S.    OGIWEEBS  j 


TUNBRIDCE 
TTSON 
VERNON  1  S 
WARDSBORO 
WATERBURY 

WEST  BURKE 
WEST  BURKE  5  HI 
WEST  DANVILLE 
WEST  HARTFORD 
WESTON 

WEST  TOPSHAM 
WHITE  RIVER  JC1 
WHIT INGHAM 
WILDER  1  E 
WOODSTOCK 


7  '   ARLINGTON,  MASS. 
HEW  STATIONS 

^  CASTLE,  N.H. 
T  ALTGH,  N.H. 
HrOftD.  COKN 
1  jUWIOH  VimGE  DAM^  VT. 


5  :43  23 
5  ,43  59 

2  '43  41 

5  I44  02 
2  j43  58 

I 
2  43  14 


15132' WASHINGTON 
|5278' WASHINGTON 
,5366  LAMOILLE 

IS542  ORLEANS 
'5733  WASHINGTON 
6335|B£NNINGT0N 
'6438  WINDSOR 
16717  ORANGE 

|6746  WINDSOR 
6761  , BENNINGTON 
1^893  .WINDSOR 
16995  iRirrLAND 
17025  FRANKLIN 

17051  CALEDONIA 
[7098  , ADDISON 
7M?  BENNINGTON 
7157  BENNINGTON 
7401  WIMDHAM 


1 84fi3<  ORANGE 
8SI2IWINDSOR 
SROOlWINDHAM 
8747  WINDHAM 

|B805,WASHINGTON 

:9099|CALED0NIA 
9109|CALEDONIA 
91S2  iCALEDONIA 
9329 'WINDSOR 
9476  'WINDSOR 

9588  ORANGE 
9691  WINDSOR 
9735  ;wiHDUAM 
9764  .WINDSOR 
9984  IWINDHAM 


'0166 (MIDDLESEX 


!S768   ROCKINGHAM 
,9104  iBELKMAP 
|7969 'FAIRFIELD 
[8556  JORANCE 


2  44  18 

2  44  12| 
2  44  34 
I  I 
16  144  56  I 
2  44  08  I 
5  43  14; 
5  '43  32: 
5  i43  57 

5  43  31 
5  142  51  , 
S  |43  53! 
2  143  37 ' 
2  44  49, 


600     .  8A  GREEN  vr  POWKR  CORP 

300  J  SA I  8A  BELLOWS  FLS  ELEC  CO 

860  SPi  5P  STATE  FI3t  HATCHERY 

560  '     '  7A  G.  DOUGLAS  OIRTISS 

940  4P   4P  GEORGE  L.  COOPER 
660       8A  R.  H.    BROWN 
33l|HID'MID  U  S  WEATHER  BUREAU 
1020       7 A  P.  E.  FEARON 


72  35 
72  37 

72  57 

72  17 

73  12 ; 

73  06  I 
72  02  I 
72  45 


800   6P 


6P  CENT  VT  PUBLIC  SIRT 
7P  HRS  THEODORE  TAPLIN 
7A  CENT  VT  PUBLIC  SEBV 
IID  GEORGE  C.  HASTINGS 
5P  SARAH  E.  LAKE 


2  3 


72  37 

73  03 
7J  31 
73  04 


72 

16 

72 

44 

72 

03, 

72 

40 

72 

34  ' 

72 

36, 

1150' 


'  6P  RUFUS  S.  GILBERT  2  3 

,  6A  CONN  RIVER  POWER  CO  3  3 

.  6P  L.  H.  POHEROV  2  3 

,  8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO  3 

HA  UKHYL  BOYLE  3 

Mlli  AVERY  R.  PARK  3 

MID  ORIN  HARRIS  3  ' 

7P  CONRAD  W.  BAKSK  2  3 

HID  DANA  S.  REDIKGTON  3  ' 

'  8A  GREEN  MT  POWER  CORP  3 


72  12 
72  40 
72  54 
72  43 
72  36 

72  34 
72  57 

72  48  ' 

72  58  ; 

73  05 


8SO;      SAiURS.  FRED  HAY,  JR. 
448  I     I  8A  CONN  RIVER  POWER  CO 
459   8a'  8A.GKECN  HI  POWER  CD 
1122  HID  MID  CIVIL  AERO  ADM 
600.     'mid  water  a  LIOtT  DEPT 

766|MID>Un)  MILTON  W.  DREW 
840  !  6P'  eP  GEORGE  H.  8URNHAM 
1660  I    )  8A  DONALD  C.  PAIGE 
1420     !  6P  VIOLET  D.  PELKEY 
1380  ;     SA  VT  STATE  AGR  SCHOOL 


5  144  25  72  00 

2  I43  54  73  06 

5  |42  50  72  57 

5  (42  52  72  SS 

5  I42  58  72  57  ; 

S  43  11  72  49 

5,44  05  72  04 , 

5  143  16;  72  27  I 

Si43  48!  72  47 ' 

5  43  02'  72  40 . 
I      ■       I 

5  43  55  72  29 

5 .43  28  72  ' 


LSOO  , 


2360 
1660  \ 
2080  .  SA 


5  42  46 
5  43  03 
2  44  23, 


5  I44  24 
S|43  43 
5   43    18 


5   44  08 ,  72    18 

5  |43  39  72    19 

5  142  46  :  72    53 

5  [43  40  72    20 

S  ;43  38,  72   31 


72  31 
72  17 
72   46 

71  S8 

72  03 
72  09  , 
72   26 

72   48  . 


1128  I 
1400] 

400 
1280  I 


SP   T.     F.    ROWLEE  3 

SA.NEW    ENGLAND    PWR    CO  3 

9A    B.     P.    ORDNAY  3 

6P   GEORGE   t.    XIRK  2    3        5 

5P   DONALD    E.    DAVIS  2    3         5 

4P  FAIRBANKS  MUSEUM  2  3  4  5 

7A  CENT  VT  PUBLIC  SEBV  3 

8A  GEORGE  BRIGGS  3 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO  3  4 

8A  L.  L,  LEONARD  2  3   S 

7 A  RAY  E.  LYMAN  3 

BA  FRED  DRBEKE  3 

9A  SPBINCFLD  TERM  RWY  3 

IMID  ALFRED  H-  DURKEE  3  4 

■  7A  IVAN  P.  ROBINSON  3  4 

6P  CHARI£S  B.    ADAMS  3 

MID  EDITH  SPAULDING  3  4 

BA  CONN  RIVER  POWER  CO  3 

6P  WENDELL  R.  DAVIS  3 

8A  HEN  ENGLAND  PWR  CO  3 

L|  BA .OILMAN  W.  FORD  2  3    5 

,  7A  PORTLAND  PIPE  LINE  3 

8A  0.  F.  BRICKBTl  3 

I  BA  EVA  K.  DOUBLEDAY  3 

7 A  ARTHUR  J.  FOLLBTTE  3 

I  7A  ALBERT  AVERY  3 

,  «A  STUART  A.  ELLIOTT  3 

'  SA  W.  J.  SUTTON  3 

i '  8A  BELLOWS  FLS  SLEC  CO  3  3   5 

'   6P  MRS.  DORA  PINNEY  2  3    5 


I  42  2S,  71  II    180  6P  6P  . 


CLOSED  7/50 


4  143  04  ,  70  43 

10  43  33 ;  71  19 

4  ;41  04  •  73  30 

5  [43  48  72  16  . 


14  I  6P  6P  U.S.C.C. 
510;  8A   8A  C.R.MC  CILVRAY 
109  '  5A   SA  ROBERT  E.  COX 
463  I    ;  BA  U.S.  BRCINEEBS 


Cent OC 00k , 


8      Hudson,      9      Xeiuieb*c ,       10      Herrlaac ,       11      Pcnobftcot ,       12      Presiupficot ,       13      Saco, 


RsnatuccB  notes 

TW  fovr  diflt    l.d«BtlflcAtloa  nuabwrs   In  Uie  Indax  coIumd  of   the  Station   latfez  arc  asslfacd  on   a  stat^  basla.     Tbera  «111  b«   1 

ricvrvs  and  Icttara  (ollowlac    tha  atatloa  aaaa,    aucb  aa  12  89*.    liMllcata  dlataacc   Id  allow  aod  direction  froa  ttaa  poatoftice. 

DbaorTBtion   tlavw   (Itcb    1b   th«   abova    table   are    In    local    StaBdard   Ttac. 

Dalajrad  data    and   corr»ctloa»    «lll   bo   carried   only    in   tb«    Jane   and   Deceaber    isauea   ot    tbla   bulletin. 

■OBtkly   and   ••■aottal    aaovfall    lor    the   prccedlac    12   aootlia   vlll   be   carried    la   tbe   June    laaue   of    tblB   bulletin. 

•tatioaa   appearlac  !■  tbe   Iftdex.   but    for  ebich  data  are   Bot    llatod   Id  the   tables,   are  either  ■Isalng 


of    auMbers   vlthli 


ated.  dlaenal' 


al   I 


I   Jolr    1948. 


type  pan  of  4  foot  d 
Sleet   aed   hall   »«re    Included    la   aaovfall    avcrafea 
AMOsata    la   Tabl*    4   are   froa   recordti^    Sasea.      Traces   an   not    aboen. 
'■^Bta   iB  Table  3  are  fros  Bon-reeordlsc  Bages,   uslesa  otbervlae   iBdlcated. 

I  Tsblaa  3,    S.   6,    aad  snovfall   data    la  Table  7  are   for  tbe  24  hour*  esdlnt  at  ttiK   ot   obsei 
I   (rouad    la   Table   7    la    at    ibaervatlon   tlae    for   all    except   Weather   Boreau  and  CAA   stationa. 

Index.     No  racord  la  Tablea 


elved  too  late  to  be   lacluded  lo  this    Issue. 
Bad  evaporation   la  Inclies,   and  wind  aoveaeot    In  1 


Evaporation    la  aeai 


Oats 


No  racord    la   Tahlea   3,    4,    6 

eolj   tbe    ftrat    and    last   day, 
*■      And   also   on   a    later   date   or   dates, 

•      Aaount    irclialed    la    follovlnB   aaaaureaaot,    tlae    distribution   unknown. 
//  Oe«c    Is   shipped   with   a   vindahleld 

6      Station   not   equipped   «ltb   recordlnc   E*B«.      See   Table   4    for   S-hourly   neaaured   aaounta. 
AB  Tbls   entry    in   tiae   of    observation   coluna    la   the   Station    Isdex   aeana   after   rain. 
SS   TbiB   entry    la    tlaa   of   obserrattm   col«^    In   the  Station    ladoa   aeaaa   sunset. 

E      Water   cqulvalsat    of    anuvfall   eliolly   or   partly   eatlaatod,    uslDC    a   ratio  of    1    lacfa  eater   equt 
M     One   or   stve   days   of   record   alsslagi      see   Table   5   tor   detailed   daily   record. 

R     Daily   maluen   and   aonttaly    total    trn«   recording   cafe.      All    other   data    in   table   3   are    froa   noi^raeordln 
a      Storage   precipitation   station        Preclpltatifm  aeaaoreventa.    aade   at    Irrerwlar    latervala.    elll   be   pub^ 
T     Trace,    an   aaoaat    too   ^wll    to  ■easore. 
T      Includes   total    for   prevloM   aostb. 


vation.      Sec    the   Station   Index   for   obaerratlon    tiae. 
For  tbese  stationa  aaov  on  ground   valuea  are  at  7:30  P. 
and  S  is   Indicated  by  no  entry.      Whan  hourly  preclpitatl 


accuaulated  for   sevi 


O   every    10   Inches   of    ne*   anovfal 1 

n    tbe   June    lasue   of    this    piAlli 


t.B.PC. .    ChBI 


e/27/iO  -—    1125 


NEW  ENGLAND  STATES 


STATUTE  MIL€S 


/ 


•^^ 


-tsSmsB: 


•  PlttBbureh  Res 


/  S  •  1  @  /  l--»^"» 

I         (  O-EnoabuTB  P«ll«  >  /    Olivine 

.  /        <V  /  Jlooptlcia  ■•'"»  '•II"     ° 

■  (Salo.   ^Ib.o.     ^. -^^  ',  -*^ 

/       1-^  ^'  >  N/S       Hortf's.r.Hord 

j        /  ^-X  /^  •?."  Burke   SllVjd    oj/.st  Eorl.^  jj^^ 

Burun,Tp,  re  «pt  ^^  of,-;      -o-  \       ^  o 

'  Hontpeller  CAA  AP@        Bol f ony lUeOj  q '""ancoDla        TVpinknam  Not 

VJ  I         y^       \ 


-O-South  Andover 

-(ySMialord    IS3E 

r""i"  ""^       "^^-^ 

lan'^^^H"     Bethel,  Hunford  WB   Awy   33*1 
Corbanl      |0      *  mitf 

.      l"   ■ 

" 7 1 

•  ^~T-   '  .  a  /Lincoln    l»«»-0- "■"""it""  t         ^  V.      .^\  ( 

-f""-^^  — ^ /"-j^"   "      C.?,n.nA^^^^  ^Tnor^on   O.p-^ ^5 ^^-'^N^ f. 

I  ^^       R.oaolpk  Cent.ro  /   -Ijncllli  |»»  O.atervlUe  V.lloy  i  ^,^ 

I  O  I      „  /^^      .        OTunbrldge/         larr^n    lit  1  ( 

1  S.llsbnr,-V  "o'l-eiter  ,./.„„,Jk„»  oc£.ptoii  |       «UP'. 

\     I — M-'  ■-»      o"^~, 

'     _)  Stockbridge    Bethel        \. 


c 


Chll  t«nden^. 


■Food  8*toc  kO-,,— offijT' 


Utd    ISEO-       '"hlte    River    Jc  "j^a^n   CAA  'ap"^*  ?    "^   ^  ^^       -C\jC>-9oUeb'ori 

I     ft?oo  ci.r.L.'"-''";=^'"°'  ^^i^'-i-ya.Ki'.-on- 1 

'         -n.  J   0»e"5<"«?  E.st.,o   Falls  D—      „,,   Ourh..' 

/-ICa.enJlBh       I  O.ls   Sutton  \  •  \ 

Dorset    is"    T  ,9'„,h  ^OBradlord         »orth  ^^est.r  -y^ 

>        Operu .Springfield  S,  /atoncord  WB  Ai"  j 


;llows   Palls     Sto()dardJ)_    |f* 

lUrdsboroO  Walpole  ^   T^East  Deerlnn^lS     Mao. 

nnshena   2S  V  **—  '^  *»*« 

'So»cr»et-0- 

iSst,  I 


J      'So»cr»et-< 


jrry  Ml.    Daaf  ^    /     I    Korth  Village        "kai 


«eene    1S»0    ^^i' 


/:^ 


/"l    Korth  Village         TyassabesK:  Lake'  / 

(J\    ^       South  Lyndeboro  f 

■""L        O    "-""■«l    n„,»        ..i-b'-'^Por. 

hua  '"g^  lpB»ic[r    B. 

,  ....burn,'  p.n.:S-"";<f"= "%'  *  =70"""  ^..?srv    ■-7<^""-'">~^ 

:^o.^.gne  C1„0  Pe,er..L^-S.r.lrO  P„„;t  L^     Bllt.r.e.        ^n,e.  Air  St. 
Pltt.tleld         •       Pl.lnlleld'"".'   S>1.«/'  O      ""V- "''   "'concord,  '    '    ^^.j^pscott, 


^•Wtston   2H1I> 


,Creaa   H)  iT^VorrlnKtniiJj^"**   rtiirviora  ^     •n(,ckvilif            ''"'"ami  (Greenville /=»!                            D  1 

I    Ifarren  „      .'■^ --•9-153S  HartTo?ff  Manchester        f,Po„kKnl      Pr.  vl,l -nr^im  Cltv  T C  J^ 

,b.pjJj„o^     '^„|?,„-o%  <X   o»-r,,"l':.,l'H':!:-.— >®-^Vr.i.S;:.rH''.^3r 

si' 


„..  o,'„  cr,r,ord°"-""       .1 

Ikiad   Pond   Rojp     3s3*    ^^'" 
■.     J      r.  ."TO'       So.   Siaaford  twi 


STATION  LEGEND 
0      6*     Precipilotion  oaly 
T  Precipilotion,  storage 

O-    -•-    -O-   ft-eCipi*a(jon  ojid  T^mperu^^re 
^     ^    ^    Preapilolion.  Tewp^ioture  oad  Evaporatior, 

StctiOB  Center 

Type  of  gage:      O    Non-ncoiding : 

•    R-Kording:    ->   Both  type* 

Double  aicle  corabtoatiorix  Cotaplele  MeteorologicaJ . 
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CHATTANOOGA:   1950 


NEW  ENGLAND   -  AUGUST   1950 

W.    H.    Tracy,    Section  Director   -  Boston,   Mass.  | 

WEATHER  SUMMARY 

As  In  the  three  preceding  months,  the  Section  average  monthly  temperature  was  within  a  degree  of  normal. 
The  average  In  the  current  month  was  66.4°,  which  Is  0.8°  lower  than  the  August  normal,  computed  from 
63  years  of  official  record.  Maxima  In  the  90 's  were  rare  and  confined  to  a  few  widely  scattered 
stations.  Not  were  there  any  abnormally  low  readings,  though  cool  Canadian  air  Invaded  the  Section 
several  times.  The  effects  of  drought  became  serious,  particularly  in  the  coastal  belt  where  a  50%  or 
greater  deficiency  had  persisted  for  the  five  months  prior.  The  northeastern  counties  of  Massachusetts 
were  hardest  hit.  Non-irrigated  gardens  on  light  soils  were  parched,  pastures  and  grass-lands  burned 
to  barrenness,  while  shortage  of  water  for  domestic  and  manufacturing  usuage  taxed  all  emergency  measures 
to  obtain  sufficient  supplies  to  maintain  public  health.  Only  by  constant  vigilance  was  the  incidence  of 
serious   forest   fires  held  to  a  minimum. 

As  during  the  previous  months  of  the  crop  growing  season,  the  western  part  of  the  Section  did  not  suffer 
drought,  and  in  the  principal  potato  growing  part  of  Maine,  the  rains  at  times  were  more  than  adequate. 
Generally  rainfall  was  not  of  drought  relieving  proportions  until  the  week-end  of  the  19-20th,  when 
showers  were  general  and  heavy  in  nearly  all  parts,  with  amounts  of  two  to  four  Inches  over  much  of 
the  driest  area.  It  was  most  Intense  in  the  northeast  corner  of  Plymouth  County,  Mass.,  where  over 
six  inches  fell,  most  of  it  in  the  24-hour  period  beginning  in  the  afternoon  of  the  19th.  Ll^tning 
struck  in  a  few  places  causing  minor  local  damage,  irtiile  the  accompanying  downpours  flooded  cellars  and 
highways  and  Inundated  lowlands.  At  this  time  a  hurricane  was  moving  north-northeastward  off  the  coast, 
while  a  shallow  trough  of  low  pressure  covered  New  England,  and  a  flow  of  warm,  moist  air  from  the 
ocean  resulted  in  torrential  "cloudbursts"  in  the  critical  areas  of  maximum  action.  The  showers  were 
especially  heavy  in  the  eastern  drought  area,  as  mentioned  above,  but  there  were  numerous  other  spots 
with  excessive  rainfall,  where  from  three  to  more  than  four  inches  fell  in  this  storm:  notably  on  the 
Maine  coast    in  Knox  and  Washington  Counties,    in  most   of    inland  Connecticut,    and   In  southern  Vermont. 

At  Bennington  a  flash  flood  in  the  Waloomsac  River  Inundated  the  northeast  section  of  the  City  after 
tearing  out  a  concrete  dike  under  construction  as  a  flood-control  project.  A  50-foot  section  of  rail- 
way embankment  was  washed  away,  repaired,  and  then  again  torn  out  by  a  repeat  flash  flood  near  the  end 
of  the  month.  On  the  coast  heavy  surf  Induced  by  the  off-shore  hurricane  caused  drowning  of  two  bathers- 
one  at   Plymouth,    the  other   at   Duxbury,   Mass. 

Despite  the  large  percentage  of  runoff  by  reason  of  the  excessive  rate  of  precipitation,  there  was 
sufficient  percolation  to  rejuvenate  thirsty  vegetation,  raise  reservoir  levels  and  Increase  stream 
flow,  altering  the  whole  aspect  of  the  countryside  in  the  drought  area  almost  immediately.  Subsequent 
shower  periods,  interspersed  with  some  warm,  sunny  weather  sufficed  not  only  to  hold  this  recovery  but 
to  bring  good  yield  and  quality  to  crops  that  had  threatened  complete  failure.  The  growth  and  maturity 
of    late   summer   crops    recouped   to   the   extent    that   marketings  of   most   vegetables  came  to   near  normal. 

Largely  because  of  the  heavy  general  rains  of  the  19-20th,  the  monthly  totals  of  precipitation  were 
above  normal  in  the  six  states  for  the  first  time  since  January.  The  Section  average  precipitation 
was  4.39  inches,  which  is  0.67  inch  more  than  the  mean  of  the  past  63  years.  The  greatest  monthly 
amount  reported  was  9.66  inches  at  Searsburg  Mountain,  Vt.;  the  least  1.86  inches  at  New  Bedford,  Mass. 
The  average  number  of  days  with  .01  inch  or  more  of  rain  was  10,  which  is  the  same  as  the  mean  for  the 
past   63   years. 

M.T.N. 
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In  addition  to  the  climatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydroclima 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologlc  Bulletin 
Series,   The  Hydroclimatic  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages--mostly  of 
the  recording  type  which  proiluce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 
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presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which 
<r  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
in  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 


Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
Individuals  as  listed  in  the  Station  Index, 
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Wind  direction 
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speed 
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Helati 
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Number  of  days  with  precipitation 

III 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

li 

lis 

Staboc 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

e 
> 
< 

1    e 

J1 

Direction 

of 
fastest  mile 

4 

COM 
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si 

1 

SLOCK    ISLAND   WB  CITT,    R.I 

- 

- 

11.7 

33 

N 

21 

- 

- 

- 

- 

2 

* 

1 

1 

1 

0 

9 

76 

5.5 

See 
Table   2 

BLUE  HILL,    MASS. 

S 

- 

12.4 

28 

NE 

1 

- 

82 

59 

78 

4 

3 

3 

2 

» 

1 

13 

53 

6.1 

■• 

BOSTON   fB  AP,    MASS. 

sw 

22 

10.4 

28 

SW 

16 

78 

74 

55 

69 

2 

4 

2 

2 

1 

0 

11 

64 

5.6 

" 

BRIDGEPORT   IB  AP  CONN. 

SI 

22 

7.9 

26 

SW 

29 

86 

83 

64 

73 

6 

5 

4 

1 

0 

1 

17 

- 

5.9 

" 

BURLINGTON   tB   AP   VT. 

s 

23 

8.5 

26 

s 

25 

86 

82 

59 

69 

3 

4 

5 

2 

1 

0 

15 

72 

5.8 

" 

CARIBOU  WB  AP  ME. 

ssw 

13 

10.3 

28 

wsw 

10 

89 

87 

57 

73 

2 

5 

4 

3 

1 

0 

15 

- 

6.4 

" 

CONCORD   WB  AP  N.a. 

NW 

11 

4.2 

42 

SW 

29 

90 

84 

49 

72 

9 

1 

2 

2 

1 

1 

16 

57 

6.4 

" 

EASTPORT   WB  CITY,    ME. 

- 

- 

7.1 

29 

E 

19 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

4 

2 

2 

0 

15 

59 

6.3 

■■ 

BARTFORD   WB  AP,    CONN. 

SSE 

15 

6.0 

26 

s 

29 

89 

85 

60 

75 

5 

2 

6 

0 

0 

1 

14 

64 

6.4 

" 

MT.    WASHINGTON   WB,    N.    8. 

I 

- 

19.9 

^ 

- 

- 

- 

- 

1 

5 

5 

4 

1 

0 

16 

33 

7.1 

" 

NANTUCKET   WB   AP,    MASS. 

St 

19 

11.3 

37 

M 

20 

93 

87 

77 

91 

6 

4 

0 

2 

1 

0 

13 

62 

6.0 

" 

NEW  HAVEN   WB  AP,    CONN. 

- 

- 

5.8 

18 

SE 

30 

- 

- 

- 

6 

4 

5 

1 

0 

1 

17 

62 

6.0 

" 

PITTSFIELD   WB  AP ,    MASS. 

- 

- 

5.9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

•      - 

5 

1 

7 

2 

0 

0 

15 

- 

6.4 

" 

PORTLAND   WB  AP,    ME. 

s 

12 

7.3 

29 

NE 

18 

92 

84 

60 

82 

5 

0 

5 

2 

1 

0 

13 

61 

5.9 

" 

PROVIDENCE    WB    AP,     R.     I. 

SSW 

19 

7.5 

26 

SW 

29 

86 

85 

62 

77 

4 

1 

3 

2 

1 

0 

11 

51 

6.2 

" 
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t 
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< 

1  i 
<  g 

1 

Ji 

IS 

1888 

64.9 
64.2 

98 
94 

38 

68.6 
66.8 

95 
90 

30 
40 

4.87 
2.17 

0.0 
0.0 

5.29 
4.40 

0.0 

11 
11 

1889 

35 

1890 

65.0 

94 

32 

68.1 

94 

38 

5.93 

0.0 

4.20 

0.0 

12 

1891 

66.0 

97 

33 

69.8 

97 

41 

3.71 

0.0 

3.64 

0.0 

12 

1892 

66.2 
66.1 

97 
102 

34 
34 

59. 1 
69.0 

97 
97 

47 
37 

6.63 

0.0 
0.0 

4.91 
5.30 

0.0 
0.0 

11 
11 

1893 

5.22 

1894 

62.8 

92 

29 

67.1 

94 

34 

2.28 

0.0 

1.63 

0.0 

8 

1895 

64.8 

93 

34 

69.3 

96 

34 

3.59 

0.0 

3.56 

0.0 

2 

1896 

66.1 

100 

28 

69.7 

97 

37 

3.29 

0.0 

2.96 

0.0 

10 

1897 

64.5 

91 

33 

67.8 

90 

40 

3.48 

0.0 

4.82 

0.0 

9 

1898 

68.0 

95 

33 

71.0 

93 

42 

4.51 

0.0 

7.00 

0.0 

13 

1899 

66.3 
67.1 

99 
98 

32 
34 

68.4 
71.0 

95 
101 

40 
42 

1.70 

0.0 
0.0 

2.13 
2.42 

0.0 
0.0 

9 
9 

1900 

3.20 

1901 

67.1 

90 

34 

70.6 

92 

47 

4.05 

0.0 

4.76 

0.0 

9 

1902 

63.3 

92 

30 

66.6 

91 

40 

4.11 

0.0 

2.97 

0.0 

9 

1903 

59.7 

86 
93 

29 
30 

63.4 

90 
92 

40 
35 

3.25 
4.14 

0.0 
0.0 

4.88 
4.49 

0.0 
0.0 

11 
10 

1904 

63.8 

67.0 

1905 

63.7 

92 

32 

66.6 

92 

38 

2.97 

0.0 

4.30 

0.0 

10 

1906 

68.4 

102 

33 

71.2 

96 

41 

2.38 

0.0 

2.87 

0.0 

7 

1907 

63.7 

96 

33 

67.3 

99 

34 

2.01 

0.0 

-un. 

0.0 

8 

1908 

64.1 

95 

32 

67.3 

98 

32 

4.10 

0.0 

5.64 

0.0 

9 

1909 

64.5 

100 

28 

67.4 

98 

28 

2.55 

0.0 

3.10 

0.0 

7 

1910 

64.0 

99 

29 

67.1 

91 

34 

3.39 

0.0 

2.80 

0.0 

8 

1911 

65.6 

96 

34 

68.2 

97 

38 

3.73 

0.0 

5.77 

0.0 

9 

1912 

62.0 

90 

31 

66.6 

92 

29 

4.64 

0.0 

3.54 

0.0 

10 

1913 

64.9 

100 

30 

68.8 

97 

35 

2.68 

0.0 

3.46 

0.0 

8 

1914 

64.8 

96 

32 

69.1 

95 

43 

4.16 

0.0 

3.28 

0.0 

11 

191S 

64.4 

95 

30 

67.3 

91 

37 

4.85 

0.0 

6.38 

0.0 

13 

1916 

67.8 

104 

30 

70.0 

97 

39 

3.20 

0.0 

2.32 

0.0 

8 

1917 

67.7 

100 

29 

71.5 

102 

43 

4.87 

0.0 

4.84 

0.0 

11 

1918 

65.9 

102 

32 

70.4 

102 

39 

3.26 

0.0 

2.47 

0.0 

9 

1919 

63.1 

90 

Jl- 

66.4 

92 

40 

2.98 

0.0 

5.03 

0.0 

12 
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X 
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e 
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s 
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<31 

1920 

68.3 

102 

35 

70.7 

93 

42 

3.75 

0.0 

3.38 

0.0 

11 

1921 

63.9 

96 

33 

66.8 

95 

34 

3.43 

0.0 

2.14 

0.0 

7 

1922 

65.3 

94 

34 

68.5 

96 

38 

4.73 

0.0 

5.92 

0.0 

12 

1923 

62.3 

98 

29 

67.5 

99 

32 

2.30 

0.0 

2.04 

0.0 

8 

1924 

63.5 

98 

31 

69.5 

98 

37 

3.99 

0.0 

5.32 

0.0 

10 

1925 

64.9 

94 

26 

68.8 

95 

34 

1.81 

0.0 

2.46 

0.0 

9 

1926 

64.3 

91 

32 

69.9 

100 

37 

3.27 

0.0 

3.95 

0.0 

12 

1927 

62.4 

92 

33 

65.7 

89 

37 

4.52 

0.0 

8.19 

0.0 

12 

1928 

68.2 

97 

35 

72.2 

98 

43 

4.63 

0.0 

4.71 

0.0 

12 

1929 

63.0 

94 

30 

67.5 

94 

31 

2.87 

0.0 

2.60 

0.0 

8 

1930 

64.1 

93 

32 

68.6 

100 

40 

2.78 

0.0 

2.20 

0.0 

10 

1931 

65.2 

98 

33 

70.1 

99 

42 

3.26 

0.0 

5.00 

0.0 

12 

1932 

67.3 

93 

36 

71.6 

96 

42 

4.01 

0.0 

4.46 

0.0 

10 

1933 

65.7 

100 

33 

69.8 

102 

39 

4.95 

0.0 

5.36 

0.0 

12 

1934 

62.5 

93 

30 

66.8 

93 

34 

2.09 

0.0 

2.66 

0.0 

9 

1935 

66.6 

104 

34 

69.9 

99 

38 

2.33 

0.0 

1.59 

0.0 

8 

1936 

64.4 

95 

33 

69.8 

97 

40 

3.64 

0.0 

5.03 

0.0 

11 

1937 

JL\I^. 

100 

35 

-7.3-3 

99 

46 

3.08 

0.0 

5.23 

0.0 

10 

1938 

68.6 

98 

32 

72.2 

99 

40 

3.62 

0.0 

3.44 

0.0 

11 

1939 

69.2 

95 

37 

72.7 

94 

ifi_ 

3.46 

0.0 

4.59 

0.0 

9 

1940 

64.5 

95 

26 

66.5 

91 

29 

1.88 

0.0 

1.84 

0.0 

7 

1941 

63.0 

95 

29 

67.7 

96 

31 

3.03 

0.0 

3.03 

0.0 

10 

1942 

65.5 

94 

29 

68.5 

93 

30 

2.12 

0.0 

3.67 

0.0 

8 

1943 

64.4 

95 

33 

68.9 

96 

35 

5.00 

0.0 

2.27 

0.0 

11 

1944 

69.2 

102 

30 

71.9 

103 

33 

1.80 

o.p 

1.78 

0.0 

7 

1945 

66.0 

98 

32 

68.4 

96 

41 

1.79 

0.0 

3.48 

0.0 

8 

1946 

63.4 

94 

29 

66.0 

92 

36 

5.22 

0.0 

7.35 

0.0 

14 

1947 

69.1 

99 

32 

71.5 

99 

39 

1.82 

0.0 

2.36 

0.0 

7 

1948 

67.4 

ilia. 

35 

70.9 

104 

40 

2.64 

0.0 

2.63 

0.0 

7 

1949 

67.9 

102 

33 

71.8 

105 

35 

2.88 

0.0 

2.84 

0.0 

8 

1950 

64.7 

94 

29 

68.5 

94 

39 

4.50 

T 

4.25 

T 

Period 

65.3 

68.9 

3.48 

T 

3.85 

T 

See  reference  notes  following  Station  mdez 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TemperatuiG 


COmtECTICUT 

BRIDGEPORT 
BRIDGEPORT  WB  AP 
COLCHESTER 
CREAM  BILL 
DANBURT 

FALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

EARTFORD  WB  AIRPORT 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  KENT 
NORWALK 
NORWICH  3  ESE 

PUTNAM 
SALISBURY 
SHEPAUG  DAH 
STAMFORD 
STORRS 

WASHINGTON 
WATERBURT 

WATERBURY  CITY  HALL 
WESTBROOK 
WIGWAM  RESERVOIR 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 


MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT  WB  CITY 
EAST  SANGERVILLE  2  E 
EAST  WINTHROP 
FARMINGTON 

FORT  KENT  ISE 
GARDINER 
GREENVILLE 
BOULTON  AIRPORT 
JONESBORO 

LAC  FRONT I ERE 

LEWISTON 

MADISON 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILLINOCKET  DAM 

NORTH  BRIDGTON 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
PRENTISS 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 
RUUFORO  ISSE 
UNITY 
WINSLOW 
WOODLAND 

STATE 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COHASSET 
EAST  WAREHAM 
EDOARTOWN 

FALL  RIVER 
FITCH8URG 
FRAM INGHAM 
HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  1  E 
ENIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 


t  ° 

o  o 


70.4 
70.8 
68.  IM 
67.3 
68.1 


67.0 
68.6 
69.9 
68.3 
70.0 

70.0 
65.0 
67.8 
68.8 
68.0 

67.5 
66. 8M 
67.5 
70.1 
66.1 

68.  CM 
71.8 
71.6 
67. 6M 
68.2 

69.4 

68.6 


64.2 
64.7 
61.4 

64.4 

60.8 

63.011 

66.8 

64.3 

62.9 
66.6 
61.1 
63.0 
62.6 

57.9 
66.8 
64.9 
64.7 
64.3 

62.2 
66.4 
66.1 
63.9 
67.5 

65.7 
64.3 
62.9 
63.5 
65.2 

63.2 
65.0 
65.7 
66.5 
65.9 

64.4 


67.3 
68.9 
64.4 
68.3 
70.9 

70.7 
67.8 
67.7 
70.1 
68.1 

69.8 
70.3 
70.4 
69,6 
66.6 

69.5 
68.0 
67.8 
69.4 
71.5 


.7 

.7 
.2 

1.5 

1.0 

.9 

1.4 

.5 
1.0 


1.6 
1.1 


4.3 
.6 


.4 
1.2 


.3 
1.1 


.2 
1.0 


.4 
1.0 


1.3 

1.0 

1.0 

.5 


1.1 

.1 

1.5 


.5 

88 

.5 

90 

89 

1.2 

89 

.2 

88 

25 

9+ 


8+ 
18 


25 

10+ 

9t 


10 
9 
9+ 
9 
9 

18 
18 
18 
19 
10 


9 

26+ 

9+ 


45 
SO 
45 

42 
48 
49 
49 
51 


38 
46 
42 
39 
52 

42 
42 


22 

8+ 
22 

8 


14+ 
8+ 

7+ 

7 


22 

8+ 
12 

8 


42 

12+ 

44 

22 

45 

7 

44 

8+ 

40 

7 

58 
47 
128 

58 
135 
81 
25 
56 

106 
26 

139 
95 


222 
20 
46 
57 


No.  of  dayB 


50   22 
50    22 


S-9 
s  g 


NEW  ENGLAND 
APG03T  1950 


Precipitatioii 


4.46 
5.15 
5.64 


4.72 
3.35 
4.16 


4.81 
5.37 


4.87 
4.88 
5.59 


3.92 
4  84 
3.87 

3.30 

4.73 


5.17 
5.37 
3.42 
2.89 
4.23 

4.35 
5.33 


4.09 

2.68 
4.86 
5.16 
5.63 
5.14 


.29 
.30 
.25 


3.92 
6.92 


3.44 
3.70 


6.95 
3.49 


.13 

.43 

1.69 


.75 

1.43 

.59 


2.37 
.17 

.94 
2.33 

.38 

1.28 
1.39 
1.79 
2.88 


.41 

.12 

1.49 

1.44 


.77 
1.24 


1.40 
.79 


1.66 
1.28 


1.14 
.28 


3.21 
.58 
.36 


1.05 
2.43 


.89 
L.86 
1.60 
!.15 

!.18 

L.29 
L.27 


1.00 
.87 


1 

00 

1 

30 

2 

10 

2 

10 

1 

59 

30 
29 
21 
29 


Snow,  Sleet,  Hail 


55 

20 

32 

20 

20 

21 

22 

20 

23 

20 

37 

20 

00 

2 

51 

1 

02 

20 

32 

20 

77 

20 

^^2 


No.  of  (Uya 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  2-ContiDued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAMD 
AUGUST   19S0 


Temperature 

Precipitatioa 

No.  of  daj™ 

Snow 

.  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

1 

1 

.1 

|i 

h 

1 

2" 

1 

J 

1 

s 

1 

■ 

1 

«  1 

ii 

■5 
1 
1 
o 

e 

Stahon 

§1 

'"■1 
It 

1 

Max.  depth 
on   ground 
at  obtn. 

J 

1 

8 
q 

: 

1 

s 
8 

o  . 
§1 

MIDDLETON 

68.8 

84 

17* 

SO 

13 

8 

0 

0 

4.33 

1.10 

2.03 

20 

.0 

0 

10 

5 

1 

HAHTUCIET  ITB  AIRPORT 

66  9 

-       .9 

77 

20 

S3 

12 

15 

0 

0 

2.99 

-   .41 

1.41 

1 

.0 

0 

7 

3 

1 

MEI  BEDFORD 

69.1 

-   .2 

84 

9+ 

57 

7+ 

4 

0 

0 

1.86 

-2.26 

.64 

1 

.0 

0 

8 

4 

0 

PITTSFIELD  »B  AIRPORT 

64.8 

-   .5 

83 

26* 

42 

22 

60 

0 

0 

3.45 

-   .68 

.72 

16 

.0 

0 

9 

6 

0 

PUTIiOUTH 

69.8 

2.6 

90 

1 

51 

13 

9 

1 

0 

.0 

° 

PROVIKCETOWH  2  WWI 

67.3 

-   .8 

84 

2 

49 

26 

14 

0 

0 

2.13 

-   .93 

.84 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

ROCKPORT  I  ESE 

68.2 

4 

88 

9 

49 

22 

15 

0 

0 

3.42 

-   .03 

1.80 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

SANDtlCH 

67.6 

SO 

11 

SS 

13 

17 

0 

0 

3.14 

2.15 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

SHELBURNE  FALLS 

66  6 

.3 

87 

1 

45 

22 

0 

0 

4.05 

.31 

.82 

21 

.0 

0 

12 

6 

0 

SPRINGFIELD 

70.1 

-  1.3 

89 

1 

49 

22 

2 

0 

0 

1.50 

30 

.0 

0 

SPRINGFIED  NE>S  BLDG 

71.0 

91 

1 

48 

8 

3 

0 

.0 

0 

STOCXBRIDGE 

64.7 

-  1.4 

80 

9+ 

42 

13 

58 

0 

0 

3.29 

-1.19 

.72 

19 

.0 

0 

11 

4 

0 

SIAMPSCOTT 

66.9 

-   .4 

68 

10 

51 

7+ 

27 

0 

0 

2.73 

-   .64 

1.42 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

TAUHTOH 

68.3 

.6 

86 

9 

42 

13 

22 

0 

0 

4.33 

.29 

1.35 

20 

.0 

0 

8 

3 

2 

TULLT  DAK 

66.9 

85 

9 

40 

22 

0 

0 

1.50 

20 

T 

0 

TURNERS  FALLS 

68.0 

-  1.6 

89 

9 

43 

8 

14 

0 

0 

4.46 

.72 

1.12 

21 

.0 

0 

17 

7 

1 

WALPOLE 

67.6 

85 

17* 

45 

22 

24 

0 

0 

3.98 

2.23 

20 

.0 

0 

8 

3 

1 

lESTFIELD  2  NE 

69.0 

.5 

88 

26 

44 

8+ 

13 

0 

0 

3.75 

-   .46 

1.19 

20 

.0 

0 

10 

4 

1 

WESTON  2  Nil 

69.4 

.6 

88 

9* 

47 

13 

12 

0 

0 

6.42 

2.79 

3.88 

20 

.0 

0 

9 

5 

1 

WESTOVER  FIELD 

69.0 

89 

24 

46 

8 

10 

0 

0 

5  22 

2.92 

20 

.0 

0 

8 

5 

2 

IlLLARD  BROOK  STA  FORES 

68. 6M 

90 

18 

42 

8 

25 

1 

0 

3.47 

2.06 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

WORCESTER  AIRPORT 

67.4 

85 

26 

51 

8 

24 

0 

0 

4.76 

2.76 

20 

.0 

0 

10 

6 

1 

WORCESTER  1 

67. S 

-  1.4 

85 

18+ 

44 

8 

22 

0 

0 

2.46 

20 

.0 

0 

STATE 

68.4. 

3.90 

.T 

NEW  BAMPSBIRE 

ALEXANDRIA 

63.1 

86 

17 

40 

15 

130 

0 

0 

3.35 

1.06 

31 

.0 

0 

9 

5 

1 

BERLIN 

62.6 

-  1.4 

86 

25 

37 

13 

0 

0 

3.77 

.15 

.79 

30 

.0 

0 

12 

6 

0 

BETHLEBEM 

64.4 

1  .7 

84 

17 

44 

12+ 

66 

0 

0 

4.07 

.58 

1.57 

29 

.0 

0 

12 

5 

1 

BLACKWATER  DAM 

67.0 

87 

26 

38 

22 

32 

0 

0 

2.63 

,97 

31 

.0 

0 

11 

3 

0 

CAMPTON 

62.  7M 

86 

19+ 

37 

22 

0 

0 

4.01 

1.33 

30 

.0 

0 

10 

5 

1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

67.1 

1.6 

89 

18 

42 

22 

22 

0 

0 

5.37 

1.83 

2.65 

31 

.0 

0 

7 

4 

2 

ODRBAH 

68.2 

1.0 

89 

9 

43 

8 

15 

1 

0 

5.  55 

2.30 

1.64 

20 

.0 

0 

8 

6 

2 

EAST  DEERING 

65.  9M 

88 

11 

38 

22 

37 

0 

0 

5.85 

1.38 

31 

T 

0 

11 

7 

3 

FABIAN 

60.  9M 

0 

0 

6.30 

1.80 

20 

T 

11 

7 

2 

FIRST  CONN  I.AICF 

60.2 

-   .9 

81 

18+ 

37 

13+ 

0 

0 

5.26 

1.14 

1.52 

30 

.0 

0 

10 

6 

2 

FRANKLIN  1  NW 

68.3 

1.7 

91 

18 

42 

12 

16 

4 

0 

3.81 

.34 

.91 

20 

.0 

0 

9 

5 

0 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

67.5 

90 

10+ 

39 

22 

26 

3 

0 

3.94 

1.09 

20 

.0 

0 

9 

4 

2 

CLENCLIFF  2  N* 

63.4 

-   .3 

81 

17+ 

44 

8+ 

76 

0 

0 

4.99 

1.00 

2.15 

29 

.0 

0 

13 

., 

1 

BANOTER 

65.3 

-   .5 

85 

17 

42 

13 

51 

0 

0 

3.94 

.44 

1.17 

31 

T 

0 

10 

9 

1 

BENE  1  S 

67.8 

1.5 

89 

9+ 

40 

13 

22 

0 

0 

4.82 

.96 

1.20 

31 

.0 

0 

12 

6 

1 

LAEEPORT  1 

68.4 

89 

17 

48 

22 

13 

0 

0 

3.31 

-   .23 

.76 

30 

.0 

0 

10 

6 

0 

LEBANON  AIRPORT 

64.2 

88 

17+ 

38 

12+ 

74 

0 

0 

2.62 

1.04 

31 

.0 

0 

10 

2 

1 

■AXCHESTER 

65.8 

-  3  0 

84 

18+ 

44 

22 

36 

0 

0 

4.69 

1.30 

1.59 

31 

.0 

0 

10 

5 

2 

■ASSABSSIC  LAKE 

66.0 

87 

10+ 

37 

22 

0 

0 

3.80 

1.50 

20 

.0 

0 

9 

5 

1 

NASHUA  3  N 

66.9 

-  1.3 

90 

18 

41 

22 

0 

1 

0 

3.33 

.20 

1.05 

20 

.0 

0 

8 

4 

1 

NEW  CASTLE 

66.5 

88 

9 

51 

8 

21 

0 

0 

5.49 

1.58 

31 

.0 

0 

6 

5 

3 

NEW  LONDON 

64.2 

82 

27 

48 

12+ 

70 

0 

0 

5.18 

1.60 

29 

.0 

0 

12 

5 

1 

PBTERBORO   2S 

66.2 

87 

18 

44 

12+ 

40 

0 

0 

5  09 

1.77 

20 

.0 

0 

9 

5 

2 

PINDAM  NOTCH 

61.1 

.2 

81 

10 

39 

22 

131 

0 

0 

4.75 

.03 

1.69 

29 

.0 

0 

13 

5 

2 

PLYMOUTH 

67.4 

2.3 

90 

27 

40 

13+ 

22 

1 

0 

2.94 

-   .62 

.87 

20 

.0 

0 

10 

3 

0 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

66.7 

88 

18 

38 

22 

40 

0 

0 

4.50 

1.00 

20 

.0 

0 

15 

6 

2 

TUCKERMAN  RAVINE 

55.7 

72 

18 

38 

7 

282 

0 

0 

4.96 

1.73 

20 

.0 

0 

12 

5 

2 

WEST  ALTON 

67.6 

84 

11+ 

51 

22 

0 

0 

4.64 

1.36 

19 

.0 

0 

10 

8 

2 

WEST  LEBANON  1  SW 

66.9 

89 

18 

42 

13+ 

0 

0 

2.00 

.63 

1 

.0 

0 

12 

2 

0 

WINDHAM 

66.8 

90 

18 

40 

22 

35 

1 

0 

4.68 

2.04 

20 

.0 

0 

10 

4 

2 

WOLFEBORO  FALLS 

67.4 

88 

10+ 

44 

12 

27 

0 

0 

4.48 

1.51 

1.43 

20 

.0 

0 

12 

6 

1 

WOODSTOCK 

64.0 

87 

17+ 

41 

12+ 

70 

0 

0 

4.09 

1.15 

29 

.0 

0 

11 

5 

1 

STATE 

65.2 

4.32 

.T 

HOOIIT  WASHINGTON  WB 

48.3 

.3 

64 

18 

33 

11+ 

511 

0 

0 

5.72 

-   .43 

1.46 

20 

T 

0 

15 

6 

1 

RSOOE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

68.8 

.3 

79 

1 

59 

7+ 

2 

0 

0 

2.62 

-  1.05 

1.63 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

GREENVILLE 

68.5 

87 

9 

50 

22 

IS 

0 

0 

6.43 

2.41 

20 

.0 

0 

12 

6 

3 

KINGSTON 

67.6 

-   .4 

85 

11 

46 

13 

17 

0 

0 

2.94 

-1.36 

.90 

1 

.0 

0 

7 

4 

0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

69.3 

86 

9+ 

52 

22 

5 

0 

0 

3.60 

1.02 

19 

.0 

0 

7 

5 

1 

PROVIDENCE  WB  CITY 

71.2 

.2 

89 

9+ 

54 

22 

3 

0 

0 

5.66 

2.21 

2.04 

19 

.0 

0 

7 

4 

3 

STATE 

69.1 

4.25 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

68.8 

91 

10+ 

45 

22 

2 

0 

5.87 

2.59 

1.63 

31 

T 

0 

13 

6 

2 

BENNINGTON 

65.5 

-  IS 

85 

26 

37 

13 

51 

0 

0 

7.91 

4.31 

2.39 

19 

.0 

0 

9 

7 

4 

SLOOMFIELD 

64.8 

.6 

91 

17 

40 

13+ 

63 

2 

0 

6.33 

2.52 

2.33 

29 

.0 

0 

10 

3 

3 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

66.5 

-  1.4 

88 

17 

46 

15 

37 

0 

0 

3.90 

.53 

1.23 

29 

.0 

0 

12 

4 

1 

CAVENDISH 

63.0 

-  2.3 

89 

17 

33 

13+ 

87 

0 

0 

3.25 

-   .10 

.81 

2 

.0 

0 

10 

5 

0 

CBILSEA  2  S 

63.5 

-   .4 

88 

18 

37 

13+ 

0 

0 

0 

3.67 

.24 

.94 

1 

.0 

0 

13 

5 

0 

CORNWALL  1   N 

0 

4.76 

1.63 

1.19 

29 

.0 

0 

9 

6 

1 

EOBSET  1  S 

63.4 

86 

18+ 

34 

22 

77 

0 

0 

4.83 

1.97 

29 

■  .0 

0 

9 

6 

1 

EAST  BARNET 

64.0 

-  2.9 

85 

18 

44 

22  + 

0 

0 

4.66 

.96 

1.04 

29 

.0 

0 

12 

7 

1 

IKOSBURG  FALLS 

64.9 

-   .6 

88 

17+ 

39 

15 

62 

0 

0 

7.60 

3.98 

1.58 

29 

.0 

0 

14 

9 

2 

LEMINGTON  3  NE 

61.8 

84 

24 

37 

12 

121 

0 

0 

4.84 

1.22 

29 

.0 

0 

13 

5 

1 

MIDDLESEX 

64.7 

88 

18 

41 

13* 

0 

0 

5.37 

1.84 

1 

.0 

0 

11 

6 

2 

■ONTPELIER  AP 

63.2 

86 

17+ 

39 

13+ 

91 

0 

0 

3  54 

.92 

28 

.0 

0 

11 

6 

0 

NEWPORT 

64.1 

-  1.3 

86 

17+ 

43 

13+ 

76 

0 

0 

5.00 

2.01 

1.19 

29 

.0 

0 

15 

7 

1 

KRTHFIELD  NORWICH  UNIV 

64.4 

1.0 

87 

17 

37 

13+ 

72 

0 

0 

2.79 

-   .74 

1.09 

29 

.0 

0 

10 

5 

1 

RUTLAND 

65.3 

-  1.1 

85 

27 

42 

13 

52 

0 

0 

4.01 

.41 

.80 

1 

.0 

0 

11 

5 

0 

SAINT  ALBANS 

66.8 

-  1.2 

86 

27 

46 

21 

37 

0 

0 

8.61 

6.33 

1.62 

29 

.0 

0 

14 

10 

4 

SAINT  JOHKSBURY 

65.8 

-   .2 

94 

24 

40 

22 

SO 

1 

0 

4.10 

.39 

.90 

20 

.0 

0 

13 

6 

0 

SOMERSET 

60.7 

-   .0 

82 

27 

35 

8 

0 

0 

6.04 

1.73 

1.85 

19 

.0" 

0 

13 

5 

2 

'T.ST   BURKE 

60.9 

8S 

18+ 

34 

22  + 

0 

0 

4.13 

1.09 

1.30 

1 

.0 

0 

11 

6 

1 

Se«  reference  notes  foUowmg  Statioo  Index- 
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Table  2— Contmued 


CUMATOLOGICAL  DATA 


DEW  ENGLAND 
A0CD3T  1950 


Tempeiature 

Piscipitation 

1 

a  1 

S 
S 

s 
a 

s 

i 

2 

-a 
1 

No.  of  days 

1 

■4 
II 

1 
1 
6 

0 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  ciays 

Station 

2   S 

.9  -^ 
2    0 

1 

Mu.  depth 
on    ground 
at  oban. 

J 

8 
3 

S 

8  . 
§  f 

WILDER   1   E 
WOODSTOCK 

63.6 
65.7 

1.0 

90 

17 

38 
40 

15 

12  + 

43 

1 

0 
0 

1.91 
2.93 

-1.16 
-       .40 

.59 
.90 

1 

31 

.0 
.0 

0 
0 

11 

9 

2 

4 

0 
0 

STATE 

64.4 

4.82 

.T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tables 

DEW   ENGLAND 
A08UST    1950 

Station 

Day  ol  month 

1 

1 

2 

3         4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13      14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COKKKCTICOT 

AHSONIA 

.31 

.35 

.02     .49 

.02 

.66 

.04 

T 

2.33 

1.10 

.03 

.01 

.35 

.15 

5.86 

BAICIRSTILLE 

.90 

.05 

.02 

.08 

.71 

1.45 

1.04 

.02 

.45 

4.72 

BARKBAMSTSD 

.85 

.08 

.02 

.47 

1.33 

.93 

.04 

.33 

.12 

4.17 

BLOOMFIELD 

1 

.S3 

.131 

.10 

.36 

.44 

.08 

.02 

.46 

.20 

2.30 

ORIDGEPOBT 

i.se 

.09      .01 

T 

.11 

.021 

.41 

2.00 

T 

.04 

.15 

.07 

4.46 

BRIDGEPORT  WB  AP 

B 

.47 

.83 

.01 

.02 

.39 

2.62 

.02 

.07 

.46 

.02 

.24 

5.15 

BRISTOL 

.03 

.25 

.05 

.43 

1.55 

1.10 

.08 

.05 

.50 

.11 

4.15 

BROOKLYH 

.30 

.38 

.16 

.27 

.06 

.02 

.38 

2.18 

.22 

.62 

4.59 

Binj^   BRIDGE    DAH 

.01 

.29 

.38 

.51 

.09 

.70 

.97 

2.40 

.33 

.38 

.45 

.05 

6.56 

BORLKOTOK 

.65 

.14 

.38 

.01 

.55 

2.00 

.89 

.01 

.68 

.04 

5.35 

CARDLEWOOO   LACE 

R 

.04 

.01 

.33 

.05 

.18 

.01 

.01 

.11 

.36 

.02 

.26 

.29 

.18 

.02 

.02 

.96 

.01 

.08 

2.92 

COCKAPONSET  FHST   RJWR 

.05 

.19 

.57 

.08 

.09 

.34 

3.83 

.02 

.27 

.12 

5.56 

COLCHESTER 

.03 

.10 

.51 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

.84 

T 

1.30 

2.19 

.01 

T 

.07 

.39 

.08 

5.64 

COLLIHSVILLE 

.01 

.61 

.13 

.19 

.05 

T 

T 

.55 

1.76 

.83 

.06 

T 

.65 

.04 

4.88 

CREAH   BILL 

1.11 

.02 

.02 

.04 

.06 

.05 

1.35 

.30 

1.53 

.02 

• 

.15 

.10 

4.75 

DAHBURY 

T 

.41 

.01 

T 

.03 

.09 

.07 

.56 

1.09 

T 

.07 

.47 

T 

.11 

2.91 

DAVSOS   LAKE 

.12 

.33 

.07 

.76 

.04 

.75 

.03 

1.80 

1.33 

.04 

.53 

.12 

5.92 

DERBY 

.07 

.50 

.06 

.50 

.02 

.26 

.03 

• 

3.48 

.02 

.03 

.29 

.17 

5.43 

EASTON   LACE    RESERVOIR 

.09 

.48 

T 

.36 

.02 

.24 

1.36 

.02 

.07 

.01 

.20 

.21 

.23 

3.29 

PALLS   TILLAGE 

1.46 

.06 

.36 

.06 

.03 

1.06 

.11 

1.11 

.22 

.19 

.06 

4.72 

GREXmiCB 

T 

.65 

.01 

T 

T 

T 

.09 

.58 

1.05 

.01 

.03 

.11 

.55 

.09 

.18 

3.35 

GROIOII 

.87 

1.03 

T 

T 

.48 

T 

1.42 

.22 

.30 

.02 

4.34 

BARTTORO 

R 

.30 

.25 

.20 

.35 

2.70 

.07 

.25 

.18 

4.30 

BARTTORD  WB  AIRPORT 

R 

.as 

.31 

.01 

T 

T 

.22 

.37 

2.43 

.07 

.24 

.23 

4.16 

BBIILOCES    RESERVOIR 

1.05 

.50 

.32 

.05 

.20 

1.30 

• 

.05 

.10 

.26 

3.83 

JSWETT  CITY 

R 

1.13 

.40 

.06 

.92 

2.98 

.62 

.05 

6.16 

LAO   CONOIKX 

.35 

1.17 

.62 

.69 

.79 

1.04 

.51 

.10 

5.27 

LAUREL   RESERVOIR 

.54 

.05 

.58 

.10 

1.50 

.64 

.11 

.38 

.41 

.19 

4.50 

lAHCBESTER 

.36 

.23 

.04 

.14 

2.74 

1.19 

.05 

.27 

.10 

5.12 

■SAO   POliD   RESERVOIR 

.54 

.07 

.60 

.10 

1.58 

.57 

.12 

.01 

.01 

.25 

.28 

.17 

4.30 

IILFOBO 

.68 

.53 

.02 

.72 

.07 

.03 

.01 

1 

.72 

2.46 

.07 

.16 

.21 

.23 

5.91 

■CBAn  rOREST   RARGBR   ST 

.05 

.75 

.02 

.19 

.32 

T 

1     .99 

1.71 

.37 

• 

.23 

.49 

.08 

5.20 

mODlIS    RESERVOIR 

R 

.14 

.441 

.03 

.10 

.61 

.18 

.04 

.16 

2.49 

.03 

.26 

.09 

4.57 

KXnT  CARMEL 

.13 

.21 

.19 

.44 

.01 

T 

.71 

.02 

T 

.03 

T 

1.59 

.65 

.01 

.01 

.64 

.09 

4.73 

HATCEABG    FOREST    RAHGER 

1.05 

.20 

.05 

.04 

.08 

.03 

* 

4.57 

.66 

.24 

6.92 

RATHAII   BALE    STATE   FRST 

.28 

.25 

.04 

.16 

.10 

.22 

2.37 

T 

.36 

.26 

4.04 

im  BARTFORD 

.97 

.02 

.08 

.05 

.28 

1.57 

.91 

.02 

.29 

.05 

4.24 

KSt   HAVEII    IB  AIRPORT 

R 

.15 

.02 

.81 

T 

T 

.10 

.01 

T 

T 

.28 

3.67 

T 

.06 

T 

.39 

.01 

.14 

5.64 

ire»IllGTO!l 

R 

.14 

.32 

.58 

.42 

1.72 

.08 

.34 

.28 

3.88 

XEW   LONDON 

.77 

1.15 

T 

.02 

.50 

1.17 

.92 

T 

.32 

.09 

.09 

5.03 

RORTOUC   2    SI 

.18 

1.34 

.01 

.03 

.03 

.15 

.02 

T 

.65 

T 

1.33 

.29 

T 

.06 

.07 

.06 

4.22 

RORTOLX   2    S> 

R 

1.00 

.02 

.13 

.01 

.06 

.64 

.01 

.69 

.92 

.04 

.10 

.01 

.10 

3.73 

HORTB    BRANTORD 

.40 

.74 

.08 

.25 

1.50 

2.73 

.06 

.53 

.15 

6.44 

NORTH  GtlLTOSD 

.27 

.56 

.70 

.06 

.10 

.11 

.28 

1.73 

1.87 

.07 

.45 

.15 

6.35 

NORTH   KENT 

.81 

T 

T 

T 

.46 

.31 

T 

.01 

T 

T 

.47 

.49 

2.35 

T 

.69 

5.59 

NORIALE 

1.32 

.56 

T 

.02 

.53 

1.48 

.03 

.06 

. 

.47 

.34 

4.81 

NORWICH    3   ESE 

.12 

.65 

.16 

T 

.64 

3.16 

.03 

.34 

.20 

.07 

5.37 

PACHAUG    ST   FOREST  3   NE 

.59 

.64 

.53 

.02 

.05 

1.75 

1.45 

.96 

.13 

.02 

6.14 

PEOPLES    FOREST    RANGER 

S 

.11 

.66 

.02 

.01 

.15 

.01 

.01 

.38 

.97 

.59 

.03 

.03 

.42 

.13 

3.52 

PROSPECT 

.01 

.04 

.03 

.39 

.02 

.01 

.53 

2.25 

.75 

.05 

.27 

.11 

4.46 

PDTMll 

1.51 

.30 

.01 

.14 

.03 

T 

T 

.03 

.16 

4.18 

.33 

.37 

7.06 

POTHAN  EEinTS                  //R 

l.SS 

.27 

.08 

.03 

.53 

2.85 

.27 

.53 

6.24 

PDTNAN    LAKE 

* 

.41 

.53 

T 

.04 

1.74 

.42 

.09 

T 

.55 

.43 

4.21 

ROCEVILLE 

R 

.51 

.10 

.15 

.31 

.33 

5.07 

.33 

.29 

7.09 

ROCEWOOO   LAKE 

• 

.35 

.53 

.03 

.04 

1.58 

.36 

.12 

T 

.55 

.23 

3.79 

ROCKY  RIVER   DAN 

.42 

.01 

.15 

.29 

.04 

.35 

3.14 

.45 

.53 

.61 

.03 

6.02 

ROONO   POND 

.28 

.34 

.16 

.30 

.08 

.36 

1.40 

.60 

3.52 

SALISBURY 

1.27 

T 

.05 

.09 

.01 

.58 

T 

.64 

.75 

T 

.57 

.06 

.25 

4.27 

SADGATUCK   RESERVOIR 

.13 

T 

.50 

.02 

.30 

.03 

.30 

1.83 

T 

.20 

.16 

.23 

3.70 

SHEPAUG   DAH 

.68 

.03 

.01 

.01 

.09 

.02 

.01 

.02 

.76 

1.6S 

.94 

.01 

.10 

.40 

.11 

4.87 

SHUTTLE    HEADOW    RESTR 

.06 

.34 

.26 

1.96 

.96 

.09 

.04 

.45  1     .14 

4.30 

STAFFORD    SPRINGS 

.03 

.90 

.15 

.04 

.01 

.15 

4.00 

.70 

.05 

.06 

.13 

.21 

6.43 

STAHFORD 

1.08 

T 

.53 

T 

T 

.1 

.02 

.52 

1.74 

T 

.01 

.06 

.52 

.20 

.19 

4.88 

STEVENSON   DAM 

.32 

.10 

.40 

.06 

.14 

.09 

.38 

1.22 

1.35 

.02 

.55 

.16 

4.79 

STORKS 

.34 

.25 

T 

.05 

T 

.45 

.16 

.13 

3.70 

T 

.21 

.30 

5.59 

STORKS 

R 

.31 

.24 

.42 

.10 

.12 

3.75 

.17 

.05 

.26 

5.42 

TORRINGTON    1 

.65 

.11 

.94 

1.78 

.04 

.04 

.23 

.11 

3.90 

TORRINGTOH    2 

.01 

.78 

.02 

.95 

« 

1.77 

.03 

.03 

.24 

.05 

3.88 

TRAP   FALLS    RESERVOIR 

.38 

T 

* 

.61 

• 

.04 

.30 

.04 

.23 

3.30 

T 

.05 

.03 

.43 

.27 

5.68 

WASHINGTON 

.31 

.04 

.30 

.07 

.15 

.20 

.35 

4.00 

T 

.24 

.31 

.06 

6.03 

WATERBURY 

.05 

.38 

T 

.03 

T 

.81 

1.71 

T 

.40 

.02 

.38 

3.78 

WATERBURY  CITY   HALL 

.37 

.11 

.13 

.71 

1.76 

.06 

.42 

.36 

3.92 

WEPAWAUG   RESERVOIR 

.31 

.26 

.04i    .68 

1    .09 

.04 

.05 

2.15 

2.25 

.05 

.03 

.30 

.15 

6.40 

WESTBROOK 

• 

.72 

•      'l.09 

1    .07 

.36 

T 

.18 

.09 

1.64 

.02 

- 

.32 

.18 

.17 

4.84 

WEST   HARTFORD 

.03 

.36 

1    .26 

1    ■" 

.22 

2.16 

.94 

.23 

.02 

.23 

.25 

4.71 

WEST    UARTLAND 

1.39 

.30 

.06 

.25 

•         2.46 

.10 

.35 

4.91 

ffBIGVILLE   RESERVOIR 

• 

.32 

.16 

T 

.04 

.47 

1.77  1     .95 

.07 

.01 

.64 

.07 

4.50 

WHITNEY    LAKE 

.14 

.98 

.02 

.67 

.15 

.10 

.01 

1.46    1.73 

.05 

.42 

.10 

5.83 

WIGWAH    RESERVOIR 

.13 

.04 

.13 

T 

.01 

.05 

.18 

2.48         55 

.25 

.05 

3.87 

WILLIHANTIC 

43 

.47 

.14 

.52    2.30 

.36 

.13 

- 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY 

.77 

.11 

T 

.04 

T 

T 

I 

.14 

.01 

.71 

1.08  i 

T 

.01 

.02 

.23 

.18 

3.30 

WOLCOTT    RESERVOIR 

.01 

.02 

.34 

.01 

.07 

1.46 

1.34 

.03 

.34 

.20 

3.82 

WOODBURY 

.04 

.06 

.03 

.28 

.06 

T 

.42 

T 

2.12 

.97 

,03 

T 

.01 

.98 

.06 

3.06 

UINE 

AUGUSTA   AIRPORT 

.37 

1.00 

.24 

.02 

.15 

.20 

.40 

.07 

.77 

.53 

1.00 

T 

.42 

5.17 

AUGUSTA   AIRPORT 

B 

.31 

.99 

.22 

.04 

.12 

.19 

.22 

.76 

.52 

.90 

.30 

4.57 

BANGOR 

.56 

.24 

.23 

.03 

.96 

.62 

.51 

1.43 

.77 

.02 

5.37 

BAR  HARBOR 

.58 

.01 

T 

T 

.40 

1.37 

.14 

.82 

.10 

3.42 

BELFAST 

.18 

.73 

.06 

.11 

.70 

.34 

.14 

.23 

.28 

.12 

2.89 

BETHEL 

.33 

.13 

.18 

1.89 

.05 

.05 

.25 

.69 

.37 

3.94 

BRASSIIA   DAH 

.16 

.04 

.03 

.01 

T 

.38 

.17 

.12 

.39 

.01 

.70 

.62 

1.64 

4.27 

CARIBOU   WB  AIRPORT 

R 

T 

.59 

.12 

.02 

.01 

.01 

T 

.48 

.60 

1.18 

.01 

.35 

.33 

.51 

.01 

.01 

4.23 

CLAYTON   LAKE 

R 

.07 

.05 

.62 

.02 

.02 

.61 

.20 

.03 

.73 

.43 

.59 

.01 

3.38 

CORINNA 

.88 

.09 

T 

.13 

.26 

.09 

1.53 

.17 

T 

.57 

.55 

.08 

4.35 

BA3TP0RT   WB  CITY 

R 

.61 

T 

.01 

T 

.24 

T 

T 

.22 

1.48  ll. 56 

T 

.13 

.81 

.01 

.26 

5.33 

EAST   SANGERVILLE    2    E 

1.50 

.05 

.60 

.05 

.03 

1 . 01       .22 

.05 

1.13 

.38 

.22 

5.24 

EAST  fINTHROP 

.64 

T 

.25 

.01 

.30 

.45  1    .05 

.42 

.98 

.35 

.0' 

3.52 

ELLSWORTH 

.37 

.05 

.28 

.21 

.96 

.35  ; 

.09 

.56 

.26 

3.13 

EDSTIS 

1.15 

T 

.10 

.19 

.10 

.05 

.05 

.55  ' 

.05 

• 

• 

1.45 

.15 

3.80 

STIS 

R 

.63 

.04 

.04 

.09 

.12 

.02 

.68 

.11 

.25 

1.17 

.03 

.25 

3.44 

aHINGTON 

.73 

T 

.11 

.31 

.06 

.07 

1.75 

.25 

.09 

.57 

.15 

4.09 

-jaT  FAIRFIELD 

.24 

.07 

.08 

.05 

.07 

.72 

.56 

.25 

.38 

.50 

2.92 

FORT  KENT    ISE 

T 

.37 

.07 

T 

.38 

.48 

.10 

1.00 

.10 

.18 

T 

2.68 

FORT   KENT 

R 

.06 

.19 

.05 

.33 

.42 

1  •" 

1.24 

.25 

2.87 

GARDINER 

.25 

.41 

.75 

.06 

T 

.32 

.21 

.73 

.14 

.89 

.66 

.24 

.20 

4.88 

CI  LEAD 

R 

.26 

.04 

.04 

.03 

.21 

.21 

.02 

.22 

1.77 

.03 

.08 

.42 

.35 

.02 

.31 

4.01 

GRAND  LAKE    STREAH 

R 

.44 

.16 

.17 

.21 

.11 

.02 

.13 

.52 

.59 

.02 

1.02 

.98 

.04 

05 

4.46 

GREENVILLE 

.39 

T 

T 

.32 

.20 

.02 

.21 

.12 

1.86 

T 

.11  ;  .34 

1.46 

T 

.13 

5.16 

GREENVILLE 

R 

.42 

.02 

.30 

.20 

.20 

.10 

1.75 

.10  i    .33 

.44 

.11 

4.97 

iPAH 

.14 

.05 

.13 

.01 

.01 

.06 

1.64 

.27 

.89 

T 

1    .60 

8.67 

.07 

.83 

7.37 

VLTOK   AIRPORT 

.02 

T 

T 

.06 

1 

.96 

t 

T 

.03 

.20 

.05 

.84 

.50 

.18  k.60 

1.12 

T 

.07 

5.63 

iOCLTON    1    NB 

R 

.05 

.27 

.06 

.55 

.51 

.30  S.16 

.99 

.05 

.03 

3.97 

iACKHAN    I    NNW 

.07 

.14 

.02 

.20 

1.67 

.63 

.39  r.49 

1.52 

.12 

.05 

5.30 

JONESBORO 

.48 

.36 

.35 

.25 

2.15 

.70 

.95 

5.14 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  of  month 

3 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tS 

LAC    FRONTIERE 

.18 

.22 

.04 

.05 

.04 

.02 

.81 

.57 

,11 

2.18 

.49 

.05 

4,76 

LEWISTON 

.20 

T 

.09 

T 

T 

.04 

.19 

.45 

.02 

.01 

1.29 

T 

,42 

2,71 

HACBIAS 

.48 

.41 

.05 

.01 

3.00 

.50 

.83 

5,28 

BAD I  SON 

.82 

T 

.07 

.09 

.13 

.08 

.02 

T 

.19 

1.27 

.14 

.04 

.14 

.43 

.38 

3,80 

MIDDLE   DAU 

1.03 

.11 

.04 

.27 

.03 

.02 

.80 

.45 

1.62 

.02 

.22 

4,61 

HILLINOCEET 

.07 

T 

.17 

.08 

.12 

.04 

.02 

.36 

.52 

1.44 

T 

T 

.14 

,94 

1.25 

5.15 

UlLLINOCKET  AIRPORT 

.20 

T 

I 

.07 

.04 

.26 

.02 

T 

.03 

.26 

.21 

1.50 

.27 

.01 

,12 

.78 

1,20 

.01 

.12 

5.10 

UlLLINOCKET   AIRPORT 

R 

.24 

.05 

.29 

.26 

.26 

1.50 

.29 

,10 

.84 

1.22 

,02 

,13 

6,20 

UILLINOCKET  DAH 

.10 

.18 

.48 

1.40 

.12 

.65 

.91 

1.45 

5,29 

MILTON 

.48 

.15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

,05 

.30 

.53 

,33 

MOOSF.UEAD 

.41 

.05 

T 

T 

.17 

.43 

.02 

.35 

.49 

T 

.28 

1.01 

1.72 

4,93 

NORTH   ANDOVER 

R 

.88 

.05 

.03 

.07 

.04 

.06 

.90 

.03 

.24 

1,20 

,04 

,24 

3.78 

NORTH    BRIDGTON 

.40 

.05 

.02 

T 

.06 

.15 

.76 

.15 

.02 

T 

2,15 

,09 

,45 

4,30 

OLD   TOWN 

.82 

.02 

.27 

.04 

T 

1.68 

,32 

1.09 

,01 

4.25 

OLD   Town   AIRPORT 

.75 

T 

T 

T 

.01 

T 

.07 

.03 

.03 

.24 

.17 

.61 

.36 

.27 

1.02 

.01 

,17 

3.74 

OLD   TOWN   AIRPORT 

R 

.65 

.03 

.09 

.05 

.06 

.21 

.54 

.24 

.24 

.86 

.16 

3.13 

PORTLAND 

.29 

T 

.28 

T 

.51 

1.47 

.43 

.33 

T 

T 

.84 

T 

,64 

4.79 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

R 

.21 

T 

.28 

T 

.39 

1.42 

.431      .33 

T 

i   "^ 

.82 

T 

,66 

4.54 

PRENTISS 

.58 

.01 

.03 

.12 

T 

.40 

.06 

.03 

.05 

.03       .62 

.76 

T 

1 

.35 

1.00 

,35 

,03 

4.42 

PRESQUE    ISLE 

.08 

.14 

.10 

.60 

.05 

T 

.36       .76 

.11 

.15 

.63 

.04 

,87 

T 

3.89 

RIPOOENOS    DAM 

.15 

.06 

.13 

.02 

.28 

.44       .28 

.71 

.50 

,53 

1,66 

4.76 

ROCKLAND 

.34 

T 

. 10       . 74 

.40 

.01 

T 

1,95 

.30 

,25 

4.09 

ROCKLAND    1    « 

R 

.32 

.41       .77 

,07 

2,27 

,55 

4.39 

ROXBURY 

1.23 

.04 

.07 

1.22 

,26 

,93 

,44 

4.19 

ROXBURY 

R 

•  .90 

.06 

.02 

.08 

1.07 

,04 

.24 

.91 

,37 

3.69 

RUMFORD   3    SW 

.26 

.57 

.01 

T 

.08 

.04 

T 

.36 

2,11 

.01 

.02 

.08 

.20 

,57 

,04 

4.35 

RUMFORD    1    SSE 

.58 

T 

T 

.03 

.17 

1.72 

T 

.23 

.51 

.56 

T 

,34 

4.14 

RUMFORD    I    SSE 

R 

- 

.03 

.19 

1.82 

.18 

.47 

.61 

.32 

- 

SKOWHEGAN 

R 

.69 

.20 

.11 

.07 

.69 

.07 

.71 

,06 

.06 

.34 

.74 

,19 

3.93 

SOUTH   ANDOVER 

.81 

.02 

.04 

.05 

.10 

* 

.79 

,05 

.20 

.45 

.55 

,29 

3.35 

SOUTH   ANDOVER 

R 

.72 

.02 

.06 

.15 

,83 

.16 

,92 

.24 

3.10 

SOUTH    WEST  HARBOR 

R 

.43 

.10 

.87 

.59 

1,68 

,49 

4.16 

SqUA    PAN   DAU 

.14 

.30 

.22 

.01 

T 

.02 

.26 

1.25 

.38 

.32 

1.04 

,85 

4.79 

SUNDAY    RIVER 

R 

.50 

.04 

.22 

.20 

.15 

1.29 

.02 

.26 

,56 

,02 

,23 

3.49 

SWANS   FALLS 

R 

.29      .05 

.06 

1.99 

.12 

,80 

.79 

1,44 

,69 

6.23 

THE   FORKS 

.59 

.08 

.35 

.34 

.15 

.95 

.09 

.22 

.32 

.27 

1,39 

4.65 

UNITY 

.43 

.01 

.11 

.12 

.41 

.26 

.86 

T 

.04 

1.56 

.35 

.13 

4.28 

UPPER   DAM 

1.35 

.02 

.04 

.05 

.09 

.04 

.45 

.36 

.04 

.76 

.04 

.74 

2.02 

.85 

.88 

7.73 

WINSLOW 

.37 

.12 

.37 

.03 

.91 

.24 

.36 

.09 

1,09 

.32 

T 

3,92 

WOODLAND 

.12 

.69 

.47 

.39 

.31 

.36 

.17 

1,00 

1.15 

1,04 

1.22 

6.92 

MASSACenSETTS 

ADAMS 

.22 

.02 

.08 

.30 

.01 

.02 

.12 

.87 

.23 

1,12 

.20 

T 

.34 

.46 

1.17 

5.16 

AMHERST 

.28 

• 

.03 

• 

.16 

* 

1.15 

.95 

.13 

.01 

.22 

2.93 

AMHERST 

R 

.28 

.01 

.03 

.16 

1.15 

.95 

.13 

,01 

.22 

2.94 

A5HBURNBAM 

.40 

.08 

T 

.11 

.14 

.02 

T 

.07 

1,26 

.52 

T 

.28 

T 

,08 

.68 

3   64 

ASHLAND 

.13 

.63 

.03 

.31 

T 

.04 

3.47 

2.12 

,14 

.01 

6.88 

ATHOL 

.28 

.07 

.12 

.06 

.02 

.09 

il.77 

.58 

.18 

.07 

,27 

.60 

4.11 

BEECBWOOD 

.87 

.21 

.35 

T 

T 

T 

1  3 .  00 

3.89 

T 

T 

T 

.10 

8,42 

BELCUERTOWN 

.07 

.66 

T 

.17 

.15 

.01 

.02 

T 

.18 

.80 

.70 

.02 

T 

.01 

,12 

.17 

3,08 

BIRCH  HILL   DAM 

.50 

.15 

.01 

.05 

.1612.24 

T 

.35 

T 

1.30 

.61 

5.37 

BIRCH  HILL  DAM 

R 

.39 

.14 

.02 

1     ,05 

1.38 

1.02 

.35 

1.29 

.02 

.61 

5,27 

BLUE   HILL 

.71 

T 

.11 

.05 

.05 

T 

T 

T 

.78 

2.55 

.12 

.01 

.18 

4,56 

BLUE    HILL 

R 

.71 

T 

.11 

.05 

.05 

T 

T 

T 

T 

.86 

2.47 

.13 

.18 

4,56 

BOSTON   WB  AIRPORT 

R 

.62 

.01 

.08 

.05 

.68 

1.32 

.03 

.12 

.23 

3,14 

BOYLSTON 

.46 

.04 

.02 

.01 

T 

• 

2.95 

.09 

,23 

• 

• 

CAMBRIDGE 

R 

.55 

.17 

.60 

1.60 

.19 

.19 

3,30 

CHATHAM 

.24 

.55 

.02 

.34 

.08 

.11 

.63 

.11 

2,08 

CHESTER 

.05 

.11 

.17 

.34 

.33 

.93 

.37 

.33 

,11 

2,74 

CHESTERFIELD 

.18 

.08 

.10 

.13 

T 

.16 

.27 

.85 

.45 

,14 

,03 

.40 

2.79 

CHESTNUT   HILL 

.07 

.52 

.02 

.06 

.19 

.77 

1.20 

.02 

,13 

.02 

3,00 

CLINTON 

.45 

.03 

.07 

T 

.03 

.02 

.02 

1.22 

.02 

T 

.25 

,11 

.38 

2,60 

COHASSET 

.61 

.14 

.15 

3.23 

2.85 

.05 

T 

,02 

T 

7,05 

COLDBROOK 

.05 

.58 

.03 

.02 

- 

T 

.03 

T 

.03 

.00 

1.90 

.01 

T 

.01 

,02 

,06 

.23 

- 

EAST  WAREHAH 

1.29 

.43 

T 

.03 

.25 

1.37 

.07 

3.44 

EDGARTOWN 

2.00 

.43 

.02 

.39 

.03 

.14 

.69 

3.70 

FALL    RIVER 

1.51 

.48 

T 

.01 

T 

.74 

T 

.19 

,71 

.06 

T 

.02 

3.72 

FITCHBURG 

.11 

.31 

- 

T 

T 

1,02 

.70 

.69 

,36 

.26 

- 

FRAM INGHAM 

.14 

.64 

.03 

• 

.26 

T 

.01 

3,32 

2.04 

.01 

.44 

.06 

6.95 

FRANKLIN 

.05 

.78 

.25 

T 

1,35 

1.75 

.08 

.08 

4.34 

GARDNER 

.05 

.02 

.05 

.01 

.01 

.08 

1,43 

.59 

.20 

T 

.16 

.40 

3,00 

HABDWICK 

.10 

.64 

.01 

.10 

.15 

.07 

.20 

1,37 

.61 

.03 

.05 

.10 

.21 

3.64 

HARVARD   FOREST 

//R 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.13 

1.33 

,87 

.15 

.21 

.20 

.02 

.33 

- 

HATCHVILLE 

1.46 

.46 

.16 

1,90 

.10 

4.08 

HAVERHILL 

.63 

T 

T 

.02 

T 

T 

.09 

.31 

1.77 

.02 

T 

T 

T 

T 

.10 

.55 

3.49 

HEATH 

.43 

.02 

.01 

T 

.29 

T 

.06 

.38 

,03 

.89 

.55 

.25 

.09 

.38 

.63 

4,01 

HOLYOKE 

.09 

.48 

.33 

.12 

T 

.01 

.21 

1.16 

.58 

T 

.01 

.11 

,19 

3,29 

BOOSAC    TUNNEL 

.28 

T 

.04 

T 

.17 

.01 

.14 

.31 

.10 

.80 

.31 

.04 

,10 

,34 

,75 

3,39 

HYANNIS    1    E 

1.00 

.12 

.20 

.22 

.05 

T 

T 

T 

.88 

,10 

2.57 

HYANNIS    1    E 

R 

1.12 

.36 

.07 

.15 

,86 

,10 

2,66 

IPSWICH 

.78 

.31 

.01 

T 

T 

.11 

1,97 

1.13 

.01 

,13 

.03 

4,48 

JEFFERSON 

1.15 

.07 

.05 

.25 

2,00 

1.00 

.13 

4,65 

OIGBTVILLE  DAM 

.27 

.15 

.02 

.20 

.28 

1.30 

.08 

,28 

T 

.17 

2,75 

ENIGHTTILLE   DAM 

R 

.30 

.10 

.16 

.06 

.25 

.05 

. 46 !     .89 

.02 

.02 

.02 

.25 

,03 

.19 

2,80 

LAKE  COCHITUATE 

.13 

.65 

.05 

.21 

.08 

T 

.01 

2.10 

1.71 

.03 

.36 

,09 

5,42 

LAWRENCE 

.47 

T 

T 

T 

.28 

T 

.42 

2.10 

T 

.05 

,14 

.50 

- 

LOWELL 

.37 

T 

.07 

T 

T 

T 

.18 

1.59 

.03 

T 

.20 

.39 

.12 

.36 

3.31 

MANSFIELD 

.02 

.83 

.31 

.10 

.74 

1.84 

1.67 

,01 

.04 

.06 

5.52 

MENDON  AIRPORT 

R 

.62 

.02 

.11 

.24 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

. 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MIDDLEBORO 

1.66 

.17 

.03 

T 

.19 

1.58 

.42 

.05 

4.10 

MIDDLETON 

.55 

.26 

.01 

.36 

.01 

2.03 

.80 

.08 

.10 

,13 

4,33 

MILFORD 

.51 

.08 

.28 

T 

.01 

2.15 

1.62 

.15 

,08 

4,88 

MILLBURY 

.20 

1.12 

.06 

.05 

T 

T 

2.76 

1.80 

T 

.44 

,24 

6,67 

MONTAGUE   CITY 

.15 

.05 

.04 

.37 

T 

.55 

.24 

.62 

.60 

.04 

,07 

,23 

,67 

3,63 

MOUNT  WACHUSET 

.22 

.01 

T 

1.98 

.41 

• 

• 

• 

NANTUCKET   WB  AIRPORT 

1.41 

T 

.65 

T 

T 

.01 

.06 

.05 

T 

.78 

.03 

T 

T 

2,99 

NEW   BEDFORD 

.64 

.46 

.26 

.20 

.02 

T 

T 

.25 

.02 

,01 

1,86 

NEW   BEDFORD 

a 

1.10 

.46 

.02 

.11 

.16 

,01 

1,86 

NEW    SALEM 

.22 

.10 

.40 

.03 

.05 

.25 

,60 

1,90 

.40 

.19 

.15 

,50 

4,79 

NEWTON 

.09 

.60 

.02 

.34 

.31 

" 

1,28 

1,54 

.17 

,10 

4,45 

NORTHBRIDGB 

.54 

.06 

.15 

.01 

2.01 

1.95 

,21 

.13 

5,06 

NORTH   TRURO 

.99 

.53 

.03 

.07 

.07 

.20 

. 

,68 

.55 

T 

_ 

PELHAU 

.21 

.35 

.05 

.06 

.22 

• 

2.08 

.06 

,04 

.26 

3,33 

PEMBROKE 

T 

1.40 

.12 

.02 

T 

T 

.69 

1,10 

.89 

T 

.03 

4.25 

PERU 

.64 

.02 

.14 

.18 

.17 

.49 

.50 

.06 

1,00 

.23 

.03 

.33 

,37 

,19 

4.35 

PETERSHAM 

• 

.19 

.10 

.07 

.13 

2.18 

.15 

.20 

,19 

,29 

3.50 

PITTSFIELD  »B  AIRPORT 

K 

.12 

T 

T 

T 

.24 

i 

.72 

.07 

.48 

.57 

T 

.43 

.28 

.54 

3.45 

PLAINFIELD 

.25 

.04 

.03 

.28 

T 

.50 

1.49 

.36 

.18 

.42 

.49 

4.03 

PLYMOUTH 

1.38 

.04 

• 

.15 

* 

.53 

T 

1.8S 

T 

- 

- 

- 

PRINCETON 

• 

.34 

2.00 

1.50 

,08 

• 

• 

PROVINCETOWN  2    WNW 

.84 

.19 

.18 

.09 

.21 

.62 

2.13 

qOABDIN    INTAKE 

.12 

.53 

.44 

.02 

.11 

. 

2.35 

,05 

.03 

3,65 

ROCKPORT    I    ESE 

.72 

T 

T 

T 

.05 

.50 

1.80 

• 

.10 

.25 

3.42 

ROCKPORT    1    ESE 

R 

.64 

.58 

1.68 

,12 

,20 

3.22 

SANDWICH 

2.15 

.42 

T 

T 

T 

.34 

.03 

.20 

3.14 

SECREGAHSrr 

1.50 

.30 

.20 

.07 

.20 

.09 

.88 

.76 

,06 

4.06 

a  following  StaHoo  Index. 


Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8         9 

10 

a 

12 

13  1  14 

IS 

^6 

17 

18      19     20     21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SBXLB0Ufl    PALLS 
SOVniBIIDCE    • 
SOOTH   BCREHOKT 
SPOT  POKD 
SPHIIIGriEU) 

.M 

.07 

.24 

.16 

1.05 

.04 
.70 
.1* 

.07 

T 

.0. 
.03 

T 
T 

.01 
.05 

.15 
.02 
.06 
.11 

T 

! 

T 
T 
.03 

.01 

.17 

I 

.05 

.35 
.19 
.75 

.24 

.20 
.01 

.13 

.56 
3.17 
1.12 
3.80 
1.40 

.82 
1.19 
.11 
.64 
.10 

.03 

T 

T 

.18 
.40 

T 

.18 

.35 
.17 
.30 
.25 
1.50 

.73 
.15 
.24 
.09 
.21 

4.05 
5.77 
3.13 
5.79 

SPRINGTICU)   irevs   BLOG 
STATE    PAM                                 B 
STSRLIMG 

steiiliik;  3  tn                  i 

STOCKBRIDGE 

l.ST 

T 

.ao 

.40 

T 

.19 

.01 

:io 

.02 

T 

T 

.01 

- 

- 

.07 

T 
.05 

- 

-    1    - 

T 

.32 
.60 

.10 

.25 

.72 

1.15 

.64 

1.00 
1.80 

- 

T 

T 

- 

T 

.58 

.68 

.03 
.OS 

1.69 
.06 

.14 

.21 

3.29 

SWAIIPSCOTT 
TAOXTOB 
TDLLir    DAH 
TURHIRS    PALLS 
WALPOLE 

.«7 
1.90 

.16 

.75 

:S3 

T 
.12 

.07 

.03 

T 

T 

.01 
T 
.31 

T 

.03 

T 
.04 

.07 

T 
.08 

T 

.03 

T 

T 
T 

.03 

1     .03 

1^ 

.09 
.37 

.09 

.51 
.85 
.06 
.62 
.57 

1.42 
1.35 
1.50 
.36 
3.23 

.04 
1.  12 
T 

T 

. 

.19 
.15 

T 

T 

.04 

.07 

.15 

.12 
.02 
.15 
.34 
.01 

.19 
.05 
.76 
.75 
.13 

2.73 
4.33 

4.46 
3.98 

•AU      I 

WARE      2 

WASHIHGTOH 

■ESS TEE 

•EST   BEiaPlELD 

> 
■ 

.30 
.37 

.64 

.03 

.OS 
.08 

.43 

.03 

.05 
.05 
.06 

.26 

.03 

I 

.13 

.42 
.08 

.05 

.03 
.01 

1.01 
.37 

l'40 

.51 

1.08 

1.92 

1.63 
.60 

3.21 

.03 
.05 

T 

.31 

.03 

.35 

T 

.69 
.55 

.19 

.37 
.25 

4.34 

3.58 
5.37 

•ESTPIELO   2    m 

•tSTOll   2   mi 
•^ST    OTIS 
■.-.STOVER    PIBLD 
->;ST    SUTUMD 

.82 
.57 
.2> 
..17 
.05 

17 
.61 

T 
.04 

T 

T 
.03 

T 
.03 

.16 
.96 

T 

.15 
.03 

T 

T 
T 
.02 

T 
T 

.01 

.12 

T 

.04 

T 

T 

T 

.35 

T 

.73 
.20 
.02 

.91 
.10 

1.10 

1.19 

3.88 

.89 

3.93 

.06 
.26 

2.03 

.01 

T 
.01 

T 

.03 
.04 

.01 

T 

T 

.33 

.01 
.30 
.03 

.38 
.17 
T 
.03 

.16 
.40 
.08 
.40 
.24 

3.75 
6.42 
2.89 
5.22 

flLLARD   BROOK    STA    PORIST 
11NCHEND0K 
WOICESTER   AIRPORT 
lOSCESTER    1 

.45 
.62 

.55 
47 

.14 

.03 
.03 

T 

.07 
.01 
.01 
.05 

.13 

T 

.01 

T 

.01 

.33 
.11 

T 

T 
T 

.23 

T 

1     .11 

.36 
.24 

2.06 
1.68 
2.76 
2.46 

T 
.51 

T 
T 

.01 

T 

T 

T 

.14 
.54 

T 

.35 
.29 

.06 
.30 

.58 
.76 
.36 

3.47 
5.13 
4.76 

nw  HAVPSatRE 

ALXXARDRIA 
BATH   2    SS> 

BEinoii 

BlRLia 
BEIHLEBEH 

.09 
1    04 
.77 
.67 
50 

.15 
15 

.39 
OS 

.42 

.14 
.05 

.13 
.14 
.30 

.30 
.01 
.34 

.10 
.39 

.02 

- 

.17 

T 

.09 

T 

T 
.13 

.32 

.39      .25 
.37      .38 

.06 

.86 
.69 
.79 
.60 
.57 

.27 
.50 

.23 

.37 

T 

.22 

.11 

.17 

.03 
.76 

.03 

.43 

.39 
1.57 

.19 

.79 
.03 

1.08 
.06 

T 
.22 

3.35 
4.70 

3.77 
4.07 

BLACETATER  DAH 
BLACnATER   DAH 
BOf  CART  I  US    FALLS 
BRADFORD 
BRISTOL 

R 

.22 
.15 
.16 
.13 
.05 

.05 
03 
.10 
.02 
.17 

.03 
.OS 

.02 
.03 

.03 
.03 

.02 

T 
.17 

T 

.10 

.10 

.42 
.10 

.02      .08 
.03       .42 
.11 
T           .13 
.11      .13 

.79I     .06 
.511 

.46! 1.20 
.68)     .54 

.681 

.01 

.28 

.01 
.70 

.30 

.36 
.17 

.97 
1.71 
.37 
.82 
.94 

2.63 
3.28 
3.23 
2.83 
2.77 

BUCKS  CORKER 

CAHPTOR 

CEIITER   HARBOR 

CLAREHOn 

COHCOHD   RB  AIRPORT 

R 

.31 
.18 

.18 
.21 

.03 

T 
T 

.18 
.14 

.13 
.02 

.06 
.05 

.30 

T 

T 

T 

T 

T 

.17 

.10 

.50 

1.32 

.54 

T 

.08 

.93 

.33 

.60 
.50 

1.02 
.98 
.29 
.82 

1.21 

.08 
.33 
.60 
.22 

T 

T 

T 

.24 

.38 

T 

.02 

.55 

.36 
1.33 

.68 
1.60 

T 

.19 
.09 
.17 
.48 
2.65 

3.59 
4.01 
3.54 
5.00 
5.37 

BIETILLS    ROTCB 

DUBLIR 

DUIBAH 

DORBAH 

EAST  DEER  I  KG 

R 

1.95 

.51 
.41 
.39 

T 
.61 

T 

.01 

.10 

.19 
.14 
.41 

.38 

T 

T 

.16 

T 

T 

.14 

.65 

1.00 

58 
.65 
.51 

.09 

.11 

T 

.09 
.49 
.69 
.66 

1.12 

1.64 
1.20 
1.30 

1.69 
.03 

.03 

1.54 

.84 
.55 

1.45 
.19 
.88 

T 

1.19 
1.97 
1.38 

7.03 
3.39 
5.55 
6.01 
5.85 

lASTHAR   PALLS   DAa 

ERBOL 

ERROL 

PABTAR 

FIRST  COmi    LAEE 

R 

.16 

88 

87 

1.05 

.97 

.03 

.22 
.02 

.12 

.22 
.02 

.10 

.05 

.05 

.26 
.30 

T 

.76 

.88 
1.33 

T       i     .01 
.04 
.08 

.03 

.76 
.75 
.69 
1.80 
.59 

.65 

.33 

T 

.02 
.02 

.29 
.31 

.02 

T 

1.13 

1.14 

.72 

.46 

.74 
.03 

54 

1    52 

.23 
.19 
.36 
.18 

3.46 
3.38 
3.52 
6.30 
5.26 

PITZaiLLIAH   3    SI 

PRAina.i»  1  n 

PBARKLIM    PALLS    DAR 
PRAinaiH   PALLS    DAH 
GIUIARTON 

■ 

.21 
.23 
.19 

.02 
.14 
.23 
.23 
.18 

.04 

.04 

T 

.10 

.04 

.09 

.64 
.45 

1.20 

.45 

2.33 

.92 

1    .36 

.09 

.01       .34 

I.O2I     .65 

.91 1     .02 

1.09!     .06 

.90 

.56       .80 

1.05 

.07 

.02 

.62 

.07 

1.03 

.85 

.23 

l.OS 

.38 

.76 
.68 
.67 
.95 
.38 

6.67 
3.81 
3.94 
4.17 
4.66 

GLERCLIPT    2    RI 
GOHBAH 
HA  HOVER 
HAHOVER 
HILLSBORO  2    • 

■ 

■ 
■ 

.38 
.23 
.26 
.25 
.10 

.23 
.09 
.11 
.11 
.03 

.12 
.05 
.38 
.38 

.01 
.55 
.09 
.08 
.28 

.01 

^01 
.05 

.07 
.28 
.85 
.85 
.75 

.05      .06 
.02 

T       1     .13 
.01       .12 

1    ■" 

.81 
1.16 
.50 
.50 
.67 

.03 
.14 

.29 
.07 
.07 

2.15 
.46 
.48 
.48 
.29 

.17 
.02 

T 

.90 

.19 

1.17 

1.22 

2.64 

4.99 
3.48 
3.94 
3.98 
5.24 

JEPFERSOH 
EEEHE    1    S 

LAEEPORT    I 
LAESPORT  2 
LANCASTER 

.51 
.63 
.31 
.33 

.33 

.01 
.31 
.37 

.19 
.31 

T 

.07 

T 

.13 
.01 
.01 

.05 

T 

T 

T 

.21 

.14 

.02 

.23 
.08 
.30 
.06 

.90 

T 

.01 
.38 
.18 
.34 
.34 

.36 
.80 
.67 
.95 
.30 

.50 

.61 
.02 

T 
.17 

.22 

.17 

.24 

.45 
.34 

T 

.61 
1.08 

.86 
.05 
.76 
.09 

.01 
1.20 
.25 
.61 
.63 

3.76 
4.82 
3.31 
3.35 
3.05 

I^RDAPP 

LIBAHOH  AIRPORT 

LIHCOLH 

LIHCDLH 

■AC  DOniL   DAH 

//R 

.60 
.34 
.55 
.28 
.67 

.19 
.19 
10 
.20 
.01 

.30 

.03 
.24 
.10 
.10 

.36 
.03 

.12 
.03 

.05 
.13 
.01 

.02 

.07 

.10 

.02 

.03 

.38 
T 

.61 
.06 

T 
.60 

1.37 

.11 

.11 
.08 

.09 
.17 

.71 
.49 
.90 
.98 
1.58 

.02 
.20 
.05 

T 
.02 

.03 
.08 

1.00 
.05 

.19 

.74 

.15 

.20 

1.60 

T 
1.60 

.30 

.45 

1.04 
.05 
.99 
.93 

4.43 

2.62 
4.79 
5.27 
5.27 

■AC  DOIELL   DAH 
■AHCEESTER 
■ASSABESIC   LAKE 
■BRIDEH 
■ILAR   e   M 

R 

.64 
.43 

.51 
.55 
.63 

.02 
.03 

.02 
.04 

.01 
.30 
.08 

.03 

.01 

.03 
.21 

.02 

T 

T 

T 

T 

1.45 
.48 

.03 

.03 
.66 

.02 
T 

.20 

.57 
1.07 
.01 
.17 

1.12 

.67 

1.50 

1.06 

.66 

.24 
.15 

T 

.09 
.06 

.04 

.01 
.06 

T 
.27 

.30 
.15 

.04 
2.36 

.25 
.18 

1.37 
1.59 
.61 
.19 
.20 

5.67 
4.69 
3.80 
2   74 
4.71 

■OUHT  •ASHIHGTOK  RB 
RASHUA    1    HE 
■A3H1JA    3   H 
RELSOff 
HER  CASTLE 

I 

.47 
.81 
.31 
.61 
.50 

.22 
.03 
.31 

T 

.11 

.14 
.02 

.05 
.05 

.03 

.02 

.07 

T 

.07 
.45 

.97 

T 

.88 
.06 

.01 
1.30 

.56 
.57 

.50 
.60 

1.46  i 
1.27  1    .02 
1.05  1    .68 
1.64  1    .03 
1.55 

.01 

.20 
.51 

.01 

.64 

.02 
.60 

.97 
.04 

.03 

.03 

.17 

1.21 

.74 
.55 

1.04 
1.58 

5.72 
4.29 
3.33 
6.84 
5.49 

REV   DURHAH 

REV    LONDON 

HEVPORT 

■ORTH  CHICHESTER 

HORTH    STRATFORD 

.16 
.10 
.20 
.10 
1.80 

.08 
.33 
.01 
.07 
.13 

T 

.13 
.06 
.30 

T 

.31 

.02 
.25 

.01 
.03 

j 

.24 

.58 
.18 

T 
.15 

.27 

.18 
T 

T 

.51 
.43 
.43 
.05 
.03 

1.47 
.57 
.72 
.66 
.93 

.02 

T 

.25 

.97 

.15 

T 
.10 

.23 

.60 

1   60 

.10 

.33 

.63 
2.91 

.53 
1.72 

1.04 
.99 
.71 
.18 

4.86 
5.18 
5.64 
2.89 
5.44 

HORTU    VILLAGE 
PETXRBORO      2    S 
PIREHAB    NOTCH 
PINXRAH    NOTCH 
PITTSBURG   RESERVOIR 

R 
//H 

.33 
.80 
.34 

.40 
.52 

.09 

.06 
.13 

T 

.13 
.04 
.04 

.04 
.05 
.49 

.07 

.05 

.03 

1 
.02 

.04       .01 

1.08 
.15 
.32 
.65 

1.21 

.01 

.03 

.35 
.39 
.08 

.64 
1.77 
1.43 
1.55 

.47 

1.64 
.03 

.09 
.09 
.11 

T 
.50 

.49 
1.69 

1.50 

.50 
.10 

.93 
.76 
.41 

5.52 
5.09 
4.75 

4.74 

PLTHOUTH 

SOOTH  LTRDEBORO 

STODDARD 

SiniAPEE 

SDRRT  HOUNTAIN   DAR 

.20 
.93 
.39 
.24 
.53 

.13 

.07 
.04 
.01 

I 

.13 

.16 
.03 

T 

.36 

.08 

.10 

.03 
.05 
.11 

I 

.15 
.59 
.03 

1.13 
.11 
.39 
.03 

.31 

.07 
.25 
.27 

.17 
.43 
.49 
.47 
.58 

.87 

1.20 

.81 

.34 

1.00 

.08 
.04 
.10 

.06 

.01 

.33 

.37 
.46 
.31 

.05 

.21 

T 

.04 
I.OO 
.67 

.55 

73 
1.18 
.80 
.96 

3.94 
5.46 
4.18 
5.99 
4.50 

SOmRT   HOONfAIH   DAR 
TQCKCRHA.H    RAVINE 
tALPOLE 
•ARREN    1    SE 
•EHDELL 

R 

R 
R 

.43 
.61 
.53 
.33 

.23 
.13 

.10 

.10 
.03 
.03 

.03 
.03 

.06 

.31 
.11 
.04 
.07 
.05 

.22 

.07 

T 
.03 

.01 

.06 

.07 

T 

.33 

.10 

.79 

.76 

.08 
.38 

.44 

.30 
.75 
.08 
.20 

.76 

1.73 

.57 

.63 

.55 

.44 

T 

.06 
.IS 

.94 

.05 

T 

.43 
.11 

.68 
1.06 
.14 
.68 
!.70 

.11 

.25 

!.I5  :  6.61 
.46     4.96 
.30     5.77 

1.08     3.84 

1.14 

tlNTNORTB 

REST  ALTOH 

■EST  LEBA.NOR    1    SI 

REST   RLTOIET 

HHITEFIKLD 

.29 
.26 
.63 
.15 
.59 

.11 
.02 
.03 
.08 
.18 

.08 
.24 

;S 

.16 

.35 

.17 
.13 
.06 

T 
.OS 

.05 

.01 

T 
.21 

T 
.08 

.47 
.36 

.02 
.13 

.57      .42 
1 . 36      .70 
.09      .45 
.88      .84 
T           .29 

.19 
.55 
.06 
.15 
.34 

.03 
.10 

.14 

.77 

.07 
.85 
.30 

.90 
.18 
1.39 
.73 

.07 
.39 
.15 
.41 

3.41 

4.64 
3.00 
9.04 
3.17 

IlLHOT 
IIHCKESTER 
IIHDBAH 

•OLFEBORO  PALLS 
•OOOSTOCI 

R 

.22 
.53 
.80 
.36 
.29 

.03 

T 
.12 

.30 

.04 

.07 

.15 
... 

.10 
.04 

.04 

.02 

.01 

T 

T 

.04 
.64 

.68 
.34 

.03 

.55 

.02 

1  .13  1   .57  :   .30 
1.65      .43  11.00 
i.OO  2.04   , 
.65  1   .13  <1    43  1    .03 

.14;. 98, 

.29 
.13 

T 
T 

.03 

.02 

T 
T 
.01 

.13 
.26 
.01 
.59 
I.IS 

1.74 

.07 
.12 
.10 

.59 

.49 

.47 

.93 

3.97 
6.56 
4.68 
4.48 
4.09 

TORE  PORD 

1.04 

IS 

.13 

.06 

.00 

.35 

.03 

.38 

.24 

.30 

.32 

1.30 

.01 

4.37 
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Table  3-Continued 

NEW    ENGLAND 

AUGUST 

1950 

Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24     25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f- 

RHODE    ISLAND 

. 

AUSTIN 

1.58 

.62 

.06 

.10 

T 

1.68 

.10 

.14 

.06 

4.34 

BLOCK    ISLAND   WB  CITY        B 

1.63 

.77 

.01 

T 

T     1 

T 

.10 

.01 

.03 

.07 

2.62 

GREENVILLE 

1.14 

.28 

.38 

.02 

.02 

T      1            1 

.02 

i      .73 

2.41 

.03 

.18 

.02 

1.20 

6.43 

KINGSTON 

.90 

.72 

T 

.14 

.40 

.62 

.08 

.08 

2.94 

NEWPORT 

1.37 

■') 

.02 

.11 

.13 

.18 

1 

.14 

2.66 

PROVIDENCE   W8  AIRPORT      R 

.70 

.33 

T 

T 

.37 

T 

1.02 

.94 

j 

1 

.23 

.01 

3.60 

PROVIDENCE    WB  CITY             R 

1.40 

T 

.i9 

T 

T 

.06 

T 

T 

2.04 

1.62 

1 

.27 

.08 

5.66 

WESTERLY    1    W 

.84 

1.02 

.04 

T 

1.2B 

.73 

.68 

.03 

.13 

4.75 

WOONSOCKET                                 R 

.94 

.24 

.04 

.01 

.82 

1.50 

.31 

.34 

4.20 

VERMONT 

BARRE 

.41 

.21 

.31 

.03 

.20 

.06 

.01 

.31 

T 

T 

.89 

.61 

T 

3.04 

BELLOWS   FALLS 

.21 

.06 

.03 

.03 

.17 

T 

1.47 

.83 

.51 

.37 

.37 

.04 

.15 

1.63 

5.87 

BENNINGTON 

.SB 

.43 

.02 

1.05 

2.39 

.72 

.02 

1.58 

1.12 

7.91 

BETHEL 

.19 

.15 

.15 

.42 

.12 

.86 

.08 

1.97 

BLOOHFIELD 

1.98 

.02 

.04 

.11 

.04 

11.37 

1 

.12 

2.33 

.22 

.10 

6.33 

BURLINGTON    WB  AIRPORT      R 

.18 

.44 

.01 

.21 

T 

T 

.01 

.24 

.75 

.04 

1 

.03 

.21 

1.23 

T 

.55 

3.90 

CANAAN 

.86 

.01 

.08 

.03 

.45 

.07 

.56 

.05 

.38 

T 

.17 

.03 

.74 

1.30 

.01 

4.74 

CAVENDISH 

.09 

.81 

.07 

T 

.03 

.47 

.47 

.33 

.23 

.22 

.53 

3.25 

CHELSEA    2    S 

•94 

.04 

.22 

.14 

.12 

.06 

.02 

.48 

.05 

.36 

.48 

.73 

.03 

3.67 

CHITTENDEN 

.35 

.03 

.21 

.07 

.03 

.88 

.021 

.13 

1.04 

.05 

2.81 

CORINTH                                   //R 

.68 

.20 

.08 

.59 

.02 

.08       .09 

.37 

.53 

.63 

.74 

4.01 

CORNWALL    1    N 

.93 

.30 

.20 

.02 

.331     .88 

1.19 

.17 

.74 

4.76 

DORSET    1    S 

.27 

.05 

.05 

.10 

.48 

.56 

1 

.55 

1.97 

.80 

4.83 

EAST   BARNET 

.73 

.21 

.38 

.06 

.30 

.06 

.08 

.51 

.41 

.01 

1.04 

.87 

T 

4.66 

ENOSBURG    FALLS 

.11 

.94 

.56 

.36 

.27 

.18 

T 

■ 

.14 

1.23 

.62 

.12 

.11 

.69 

1.58 

.69 

7.60 

ESSEX    JUNCTION 

1.05 

.05 

.53 

.05 

.20 

■'1 

.02 

1.161      .10 

T 

.06 

T 

.21 

1.32 

4.75 

GILMAN 

.15 

.21 

.08 

.30 

.18 

.031     .40 

.28 

.10 

.24 

.53 

2.50 

GRAFTON                                         R 

.11 

.11 

.25 

.34 

.95 

.15'      .52 

.66 

.46 

2.33 

5.88 

HIGHGATE    FALLS                  //R 

.06 

1.03 

.29 

.58 

.09 

.13 

.02 

.91       .03 

1 

.65 

.57 

2.06 

.35 

6.77 

LEMINCTON    3    NE 

.79 

.05 

T 

.01 

.19 

.02 

' 

.03 

T 

.03 

.07 

.80 

.05 

.82 

1.22 

.76 

4.84 

LYMAN   FALLS 

.85 

.10 

.10 

.13    1.22 

.09 

.54 

1.88 

.68 

5.59 

MANCHESTER                                 R 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_           _           _ 

- 

- 

.09 

.13 

.75 

2.08 

- 

MARSHFIELD 

.80 

.14 

^57 

.05 

.11 

.97 

.01 

.25 

.50 

T 

3.40 

HAYS   MILL 

.31 

.02 

.03 

.17 

T 

.41 

1.27    1.03 

.47 

.16 

.08 

.52 

.75 

5.22 

MC    INDOE    FALLS 

.86 

.27 

.31 

.10 

.85 

T 

1.15 

.04       .36 

.43 

T 

.55 

1.00 

.01 

5.93 

MIDDLESEX 

1.84 

.25 

.48 

.06 

.01 

.131 1.17 

.03 

,01 

.82 

.57 

5.37 

MONTPELIER   AP 

.46 

.38 

T 

T 

.06 

.04 

T 

.02 

.11       .33 

T 

.92 

.73 

.01 

.48 

3.54 

MORRISVILLE                               R 

.84 

.59 

.13 

.02 

.05 

02 

.13 

2.23       .46 

.05 

1.09 

.72 

.47 

6.80 

NEWPORT 

.26 

.56 

.21 

.04 

.09 

.07 

.02 

.01 

.22       .95 

.44 

.04 

.37 

1.19 

T 

.53 

5.00 

NEWPORT                                        R 

.27 

.55 

.21 

.06 

.10 

.07 

.01 

.03 

1,00!     .60 

.04 

.32 

1.17 

.49 

4.92 

NORTHFIELD   NORWICH  UNIV 

.50 

.30 

T 

.05 

.07 

T 

.Oe!     .29 

.01 

1.09 

.01 

.39 

2.79 

NORTHFIELD    NORWICH  UNIVR 

.45 

.30 

.10 

j 

.071     .24 

1 

.02 

.28 

.75 

.45 

2.66 

PERU 

.35 

.06 

.41 

.01 

.13 

1 

.04 

1.07!     .84 

.02 

T 

.15 

.05 

1.42 

.59 

5.14 

PLYMOUTH 

* 

* 

• 

• 

• 

1.17 

•         1 .  04 

• 

• 

• 

1.49 

3.70 

READING    HILL 

.11 

.28 

.08 

.05 

.39]     .20 

.27 

.15 

1.10 

2.63 

READSBORO    1    SSE 

.32 

.01 

.04 

.02 

.22 

.03 

.02 

.19 

1 . 09 1     .92 

.32 

.03 

.11 

.70 

.92 

4.94 

ROCHESTER 

.68 

T 

.42 

.10 

.12.     .50 

.18 

1.73 

.05 

3.78 

RUTLAND 

.80 

.13 

.13 

.06 

T 

T 

.07i     .77 

.02 

T 

.41 

.73 

.10 

.79 

4.01 

SAINT  ALBANS 

.27 

1.39 

.38 

.43 

.14 

.31 

.88 

1.25       .49 

.06 

1.26 

1.62 

.04 

.09 

8.61 

SAINT  JOHNSBURY 

.60 

.54 

.04 

.08 

.26 

.01 

.04:    .90 

T 

.10 

.03 

.86 

.21 

.43 

4.10 

SAINT  JOHNSBURY                     R 

.45 

.47 

.04 

. 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

~ 

_ 

- 

- 

~ 

. 

. 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SEARSBURG   MOUNTAIN 

.37 

.03 

.28 

.06 

.02 

.20 

.20 

3.47       .93 

.08 

1.62 

.22 

1.02 

1.16 

9.66 

SEARSBURG    STATION 

.24 

.01 

.02 

.06 

T 

.33 

2.071     .86 

.15 

.98 

.12 

.63 

1.25 

6.72 

SEARSBURG   STATION                R 

.19 

.01 

.04 

.30 

2.00 

.48'     .44 

.95 

.04 

.56 

3.88 

8.89 

SOMERSET 

.20 

.06 

.08 

.04 

.30 

.22 

1 . 85 1     .92 

.11 

.03 

.21 

.36 

1.66 

6.04 

SPRINGFIELD 

.17 

.03 

.14 

.10 

T 

.13 

12.17 

.83 

.13 

.03 

.53 

.90 

5.16 

STOCKBRIDGE                               R 

.34 

.30 

.03 

.04 

.02       .14;     .42 

.03 

.05 

.94 

1.03 

3.34 

TOWNSUEND 

.12 

.07 

.05 

.07 

.16 

.01 

.06 

.14 

.lol     .35 

.64 

.24 

02 

.19 

1.65 

3.87 

TUNBRIDGE 

.45 

.25 

.14 

.08 

.04 

.17 

.42 

.87 

.07 

.88 

3.37 

TYSON                                             R 

.20 

.68 

.03 

.04 

.19 

.11 

.22 

.09 

.22 

1.85 

3.63 

UNION  VILLAGE  DAM 

.49 

.05 

.05 

T 

T 

T 

T 

.55 

.49 

1.02 

.53 

.51 

3.69 

UNION  VILLAGE   DAM                R 

.27 

.04 

.06 

.02 

.59 

.09 

.44 

.31 

1.31 

.72 

3.85 

VERNON    1    S 

.42 

.03 

.03 

.33 

T 

.48 

.01 

1.72 

.57 

.65 

1.18 

.04 

.37 

.69 

6.52 

WARDSBORO 

.09 

.17 

.07 

.02 

.23 

.42 

.80 

.46 

T 

.26 

2.71 

5.23 

WATERS URY 

.83 

.16 

.67 

.07 

T 

.55 

2.29 

.03 

, 

.83 

.41 

5.84 

WEST   BURKE 

1.30 

.70 

.  .03 

.06 

.05 

.02'     .48 

.01 

.28 

.45 

.75 

4.13 

WEST    BURKE    5    NW 

• 

.81 

• 

* 

* 

1.10 

.96 

1.10 

• 

.71 

4.68 

WEST  DANVILLE 

.54 

.09 

.74 

.02 

.05 

* 

• 

.90 

* 

.22 

.27 

.56 

3.39 

WEST  HARTFORD 

.25 

.04 

.07 

.12 

.06 

.05 

.79 

.04 

.05 

.05 

1.75 

.10 

3.37 

WESTON 

.22 

.30 

.23 

.01 

.62 

.65 

.02 

.46 

.01 

1.14 

.47 

4.13 

WHITE    RIVER    JUNCTION    IN 

.42 

.02 

.12 

.26 

.02 

.06 

.64 

.04 

.02 

.09 

.15 

.18 

2.02 

WHITINGHAM 

.49 

T 

.01 

.03 

.19 

T 

.01 

.15 

1.90 

.99 

.26 

.01 

.11 

.14 

.48 

.82 

5.59 

WILDER    1    E 

.59 

.01 

.10 

.18 

.01 

.04 

.56 

.03 

T 

.05 

.15 

.19 

1.91 

WOODSTOCK 

.14 

.11 

.10 

.60 

.32 

.53 

T 

.20 

.03 

.90 

2.93 

S*e  lateisQC*  aotM  foUowlna  SttUoa  ladox. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGUIND 
AUGUST   1950 


1 

1 

A.  M.  Hout  andisg 

P.  M,  Hoiu  ending 

1 

SUtion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4    S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

-1st- 

CONHECTICUT 

BLOOMKIELD 

.10 

.10 

.16 

.16 

.52 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.43 

.02 

.47 

CAKDLEWOOD  LAKE 

.01 

.03 

.04 

HARTFORD 

.05 

.20 

05 

.30 

HARTFORD  »B  AIRPORT  '' 

.01 

.18 

.08 

.01 

.28 

JEWETT  CITY 

.08 

.83 

.03 

.18        .01 

1.13 

IIOODUS  RESERVOIR 

.07 

.07 

.14 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.13 

.02 

.15 

SEW  INC TON 

.06 

.06 

.01 

.01 

.14 

NORFOLK  2  SW 

.14 

.01 

.01 

.10 

SO 

.24 

1.00 

PITNAM  HEIGHTS 

1.35 

.05 

.15 

.10 

.01 

.02 

1.68 

ROCKVILLE 

.15 

.04 

.31 

.01 

.51 

SHEPAUG  DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _     _ 

_    _    _ 

-         _        - 

- 

STORRS  , 

.05 

.01 

.17 

.03 

.04 

.01 

.31 

WATERBURl"  CITY  HALL 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _     _ 

_    _    _ 

-         _         _ 

_ 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

• 

• 

* 

* 

.77 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.07 

.06 

.02 

.02 

.01 

.02 

.04 

.04 

.01 

.31 

BETHEL 

.06 

.08 

.08 

.01 

.04 

.01 

.04 

.01 

.33 

EASTPORT  WB  CITY 

.05 

.05 

.11 

.14 

.06 

.17 

.03 

.61 

EUSTIS 

.01 

.01 

.12 

.13 

.10 

.11 

.06 

.05 

.04 

.63 

CILEAO 

.05 

.07 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

04 

.01 

.26 

GRAND  LAKE  STREAH 

.06 

.04 

.11 

.04 

.10 

.07 

.01 

.01 

.44 

GREENVILLE 

.03 

.01 

.05 

.07 

.13 

.09 

.01 

.01 

.01 

.01 

.42 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

* 

• 

• 

• 

.02 

HOULTON  1  NE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

yiLLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.03 

.08 

.04 

.05 

.01 

.01 

.01 

.24 

MILTON 

.02 

.05 

.07 

.01 

.17 

.08 

.08 

.48 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.06 

.06 

.09 

.19 

.17 

.14 

.09 

.02 

.05 

.88 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.01 

.07 

.01 

.12 

.04 

.06 

.08 

.17 

.04 

.02 

.01 

.01 

.65 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.03 

.01 

.01 

.04 

.07 

.03 

.01 

.01 

.21 

ROCKLAND  I  W 

.01 

.11 

.09 

.07 

.02 

.01 

.01 

.32 

ROXBURY 

.09 

.09 

.03 

.25 

.14 

.14 

.08 

.04 

.03 

.01 

.90 

RUMFORD  ISSE 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SKOWHEGAN 

.01 

.07 

.03 

.09 

.08 

.10 

.02 

.18 

.08 

.02 

.01 

.69 

SOUTH  ANDOVER 

.02 

.03 

.03 

.01 

.24 

.10 

.11 

.06 

.08 

.03 

.01 

.72 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

.19 

.06 

.04 

.01 

.43 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.03 

.10 

.04 

.01 

.01 

.07 

.06 

.05 

.08 

.01 

.02 

.01 

.50 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.05 

.07 

.01 

.02 

.08 

.04 

.29 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.09 

.05 

.01 

.01 

.07 

.05 

.28 

BIRCH  HILL  DAM 

.06 

.27 

.01 

.01 

.03 

.01 

.39 

BLUE  HILL  // 

.04 

.01 

.09 

.26 

.13 

.17 

.01 

.71 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.07 

.12 

.04 

.18 

.10 

.06 

.05 

.62 

CAMBRIDGE 

.03 

.05 

.03 

.03 

.08 

.17 

.09 

.04   .02 

.01 

.55 

HARVARD  FOREST  '/ 

.04 

.04 

.09 

.02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _     _ 

-     _     _ 

_         _         _ 

- 

HYANNIS  1  E 

.14   .57   .19 

.10   •     » 

.12 

1.12 

KNIGHTVILLE  DAM 

.08 

.02 

.01 

.01 

.01 

.13 

.03 

.01 

.30 

MENDON  AIRPORT 

.08 

.01 

.01 

.07 

.27 

.07 

.10 

.01 

.62 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.06   .29 

.95   .11 

1.41 

NEW  BEDFORD 

.02 

.20 

.39   .29   .19 

.01 

1.10 

NORTH  TRURO 

.06 

.01 

.07 

.05 

.42 

.27 

.07   .35   .12 

.05 

.01   .01 

1.49 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.05 

.03 

.04 

.12 

KOCKPORT  1  ESE  / 

.01 

.01 

.14 

.24 

.04 

.09 

.11 

.64 

STATE  FARM 

.54 

.47 

.19 

.30   .05   .02 

1.57 

STERLING  3  NW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     _     - 

_     _     _ 

_     _     _ 

- 

WASHINGTON 

.06 

.15 

.04 

.02 

.08 

.01 

.01 

.37 

WEST  BRIMFIELD 

.04 

.03 

.01 

.01 

.02 

.24 

.33 

.1! 

.02 

.02   .02 

.01 

.86 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

» 

* 

• 

* 

.15 

• 

* 

* 

* 

♦ 

.67 

WESTOVER  FIELD  6 

• 

• 

♦ 

« 

• 

.12 

• 

* 

• 

« 

« 

.15 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

• 

* 

• 

* 

.11 

' 

» 

* 

* 

• 

.44 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.06 

.06 

.03 

.15 

BRISTOL  // 

.03 

.02 

.05 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.09 

.01 

.09 

.01 

.21 

DURHAM 

.12 

.12 

.02 

.01 

.08 

.05 

.01 

.41 

ERROL 

.01 

.02 

.25 

.10 

.15 

.09 

.13 

.02 

.05 

.05 

.87 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.07 

.08 

.01 

.01 

.01 

.19 

GORH.AM 

.05 

.06 

.03 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.23 

HANOVER 

.18 

.05 

.01 

.01 

.25 

HILLSBORO  2  w 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.02 

.10 

LANDAFF 

.04 

.23 

.01 

.08 

.01 

.06 

13 

.02 

.01 

.02 

.60 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

• 

• 

.23 

• 

• 

• 

* 

* 

.01 

LINCOLN 

.01 

.08 

.03 

.08 

03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.28 

MACDOWELL  DAM 

.01 

.06 

.38 

.04 

.02 

.01 

.09 

.01 

.01 

.01 

.64 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.10 

.11 

.08 

.03 

.03 

.02 

.06 

.04 

.47 

NASHUA  I  HE 

.40 

.11 

.04 

.01 

.01 

.06 

.14 

.03 

.01 

.81 

NEW  DURHAM 

.09 

.04 

.01 

.01 

.01 

.16 

PINKHAM  NOTCH 

.10 

.11 

.02 

.01 

.04 

.02 

.06 

.02 

.01 

.01 

.40 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.07 

.14 

.09 

.07 

.13 

.02 

.52 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

.12 

.04 

.01 

.03 

.20 

.42 

WARREN  I  SE  // 

.01 

.01 

.08 

.14 

.08 

.32 

WENDELL 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -    . 

-  .   - 

-     -     - 

- 

WINCHESTER 

.01 

.10 

.18 

.14 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.53 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.10 

54 

.63   .36 

1.63 

NEWPORT 

.70 

.42   .25 

1.37 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.12 

.03 

.55 

.70 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.95 

.09 

.33 

.03 

1.40 

WOONSOCKET 

.03 

.25 

.27 

.17 

.22 

.94 

VERMONT 

BLOOMFIELD 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_     _     _ 

_    -    - 

-    -     - 

- 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.05 

.03 

.01 

.03 

.04 

.02 

< 

.18 

CORINTH  '/ 

.23 

.30 

.06 

.06 

.02 

.01 

.68 

GRAFTON 

.01 

.03 

.06 

.01 

.11 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.04 

.01 

.06 

LY^IA^  FALLS  // 

.01 

.05 

.36 

.19 

.11 

.01 

.07 

.01 

.03 

.01 

.85 

MANCHESTER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -    - 

-     -     - 

-     -     - 

- 

MONTPELIER  AP  6 

• 

.26 

• 

* 

• 

• 

• 

.20 

• 

* 

• 

• 

• 

.09 

MORRISVILLE 

.24 

.09 

.36 

.04 

.01 

.04 

.02 

.04 

.84 

NEWPORT  / 

.01 

.05 

.05 

.07 

.08 

.01 

.27 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.13 

.07 

.01 

.04 

.15 

.04 

.01 

.45 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.05 

.15 

.04 

.07 

.03 

.01 

.03 

.05 

.01 

.45 

SEARSBURG  STATION 

.05 

.07 

.03 

.04 

.19 

STOCKBRIDOE 

.03 

.06 

.18 

.02 

.03 

.01 

.01 

.34 

TOWNSHEND 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    - 

-     -     - 

-     -    - 

- 

UNION  VILLAGE  DAM 

.01 

.01 

.01 

.14 

.08 

.01 

.01 

.27 

toe  r«f«r«DC«  not< 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1950 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

a 

? 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S    6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

-2d- 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

MAINE 

G I LEAD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

SWANS  FALLS 

.01 

.04 

.05 

MASSACHUSETTS 

MENDON  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

NORTH  TRURO 

.01 

.01 

.01 

.03 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.01 

.03 

BRISTOL  // 

.14 

.01 

.01 

.01 

.17 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.08 

.15 

.23 

GORHAM 

.03 

.02 

.02 

.01   .01 

.09 

HANOVER 

.09 

.01 

.01 

,11 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.01 

.03 

LANDAFF 

.02 

.10 

.02 

.02 

.02 

.01 

.19 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

♦ 

* 

.16 

* 

* 

*     * 

«     .03 

LINCOLN 

.03 

.08 

.02 

.06 

.01 

.20 

MACDOWELL  DAM 

.01 

.01 

.02 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.02 

.10 

.04 

.03 

.02 

.22 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

.01 

.03 

NEW  DURHAM 

.07 

.01 

.08 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.03 

.06 

.02 

.01 

.13 

WARREN  1  SE  // 

.09 

.02   .01 

.12 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  ALBPORT 

.12 

.19 

.05 

.04 

.03 

.01 

.44 

CORINTH  // 

.02 

.01 

.07 

.06 

.02 

.01 

.01 

.20 

GRAFTON 

.01   .06 

.01 

.02 

.01 

.11 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.04 

.05 

.20 

.35 

.25 

.04 

.04 

.05 

1.03 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.01 

.04 

.01 

.03 

.10 

MONTPELIER  AP  6 

» 

• 

• 

* 

* 

.37 

* 

* 

«     « 

•     .01 

MORRISVILLE 

.01 

.31 

.12 

.05 

.03 

.02 

.02 

.01   .01 

.01 

.59 

NEWPORT  " 

.10 

.08 

.27 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.55 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.03 

.22 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.30 

SAINT  JOHNSBURY 

.04   .09 

.16 

.08   .06 

.04 

.47 

SEARSBURG  STATION 

.01 

.01 

STOCKBRIDGE 

.01 

.03 

.10 

.11 

.01 

.02 

.01 

.01 

.30 

TYSON 

.06 

.01 

.04 

.08 

.01 

.20 

UNION  VILLAGE  DAM 

.03 

.01 

.04 

-3d- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.06 

.06 

.12 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.07 

.02 

.14 

.17 

.20 

.02 

.15 

.04 

.01 

.01 

.83 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02   .03 

.02   .02 

.03 

.02   .04 

.02 

.33 

HARTFORD 

.10 

.05 

.10 

.25 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.05 

.08 

.08 

.10 

.31 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.06 

.20 

.01 

.09   .02 

.40 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.03 

.04 

.16 

.07 

.02 

.07 

.04 

.44 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

.07 

.20 

.23 

.02 

.07 

.10 

.03 

.01 

.81 

NEWINGTON 

.05 

.05 

.10 

.10 

.01 

.01 

.32 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

.05 

.07 

.04 

.01 

.08 

.27 

ROCKVILLE 

.01 

.03 

.06 

.10 

STORKS  // 

.01 

.02 

.07 

.04 

.05 

.05 

.24 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

* 

* 

• 

* 

.01 

• 

• 

«     « 

•     .01 

• 

•     ♦ 

• 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL  // 

.03 

.04 

.01 

.03 

.11 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

HYANNIS  1  E 

.01 

.02 

.03 

.03   ,03 

.06   .10 

.03 

.03   .01 

.01 

.36 

MENDON  AIRPORT 

.02 

.01 

02 

.01 

.02 

.02   .01 

.11 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.33 

.23 

.08   .01 

.65 

NEW  BEDFORD 

.01 

.06 

.15 

.05 

.03   .06 

.04   .03 

.03 

.46 

NORTH  TRURO 

.01 

.02   .01 

.01   .01 

1       .01 

.07 

STATE  FARM 

.01 

.04 

.05 

.01   .03 

.01 

.15 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.01 

.02 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

• 

•     • 

•     .02 

NEW  HAMPSHIRE 

WENDELL 

- 

- 

- 

- 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.03 

.03 

.04 

.01 

.02 

.22 

.28   .09 

.05 

.77 

NEWPORT 

.01 

.06 

.24 

.06 

.10 

.09   .08 

.06   .01 

.71 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.19 

.06 

.02 

.02   .01 

.33 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.08 

.05 

.02 

.02   .01 

.19 

WOONSOCKET 

.05 

.03 

.03 

.02 

.02 

.08 

.01 

.24 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

HIGHGATE  FALLS  // 

.03   .02 

.21 

.03 

.29 

MORRISVILLE 

.08 

.05 

.13 

NEWPORT  // 

.01 

.01 

.04 

.15 

.21 

SAINT  JOHNSBURY 

.02   .02 

■h- 

.04 

-4 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

•     .09 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.92 

.05   .01 

.01 

.99 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

^ 

.02 

.03 

.03   .02 

.03 

.34   .11 

.01 

.59 

CLAYTON  LAKE 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

G I LEAD 

.01 

.01   .02 

.04 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.01 

.02 

.05 

NEW  HAMPSHIRE 

GORHAM 

.04 

.01 

.05 

BANOVER 

.17 

.11 

.28 

LANDAFF 

.02 

.02 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

*     *     • 

.24 

LINCOLN 

.09  i  .01 

.10 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01   .01 

.02  ;  .07 

.11 

PINKHAM  NOTCH 

.02  1  .02 

.04 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.01 

.02 

S«e   ref«reac«   i 


rollovlBg   Station    Index. 

242   ~ 


Table  4-Continuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1950 


Station 

A.  M.  Houx  ending 

P.  M.  Houi  ending 

J 

1         2 

3 

4 

I 

5,6         7 

8 

9 

10 

u 

12 

I  1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

RHODE    ISLAND 

NEWPORT 

.01      .01 

.02 

VERMONT 

i 

CORINTH 

.06      .02] 

.08 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.02 

NEWPORT 

.01       .04      .01 

1 

.06 

SAINT  JOHNSBURT 

-|-           _           -1- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

_          _          _ 

, 

_ 

STOCKBRIDGE 

.01       .02 

.03 

UNION   VILLAGE    DAM 

.01 

.03 

.01       .01 

.06 

-5th- 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD   LAKE 

.09      .04 

.03 

.16 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

NORFOLK   2    SW   // 

.01 

.01 

.02 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

• 

* 

• 

.17 

.03 

.01 

.01 

.22 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.12 

CLAYTON   LAKE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

EUSTIS 

.01 

.02 

.01 

.04 

FORT   KENT 

.08                   .01 

.01                   .01 

.02      .01 

.04 

.01 

.19 

GILEAO 

.01 

.01 

.01 

.03 

GRAND  LAKE   STREAM 

.15 

.01 

.16 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.02 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.22 

.05 

.28 

SKOWHEGAN 

.15 

.04       .01 

.20 

SlTiDAY   RIVER 

.04 

.04 

MASSACBUSkTrS 

BLUE   HILL    '/ 

.05 

.05 

BOSTON  WB  AIRPORT   // 

.08 

.08 

NEW    BEDFORD 

.02 

.02 

STATE    FARM 

.08 

.01 

.01 

.10 

WEST   BR  IMF I ELD 

.02 

.29 

.10 

.01       .01 

.43 

WESTOVER    FIELD   6 

• 

* 

• 

♦ 

•            .03 

- 

NEW    H.AMPSHIRE 

BLACKWATER    DAM 

.02 

.01 

.03 

DURHAM 

.06 

.08 

.14 

ERROL 

.01 

.02 

.02 

.05 

CORBAM 

.53 

.01 

.01 

.55 

HANOVER                                                        • 

.03 

.05 

.08 

HILLSBORO  2   W 

.24 

.04 

.28 

LANDAFF 

.01 

.13 

.03 

.09 

.26 

LEBAMOM  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

* 

♦           .03 

LINCOLN 

.03 

.04 

.03 

.02 

.12 

MACDCWELL    DAM 

.01 

.02 

.03 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.03 

.03 

.07 

.14 

NASHUA    1    NE 

.01 

.01 

.02 

PINKHAM   NOTCH 

.04 

.01 

.05 

PITTSBURG   RESERVOIR   // 

.06 

.01 

.07 

.29 

.02 

.02 

.01 

.01 

.49 

SURRY   MOUNTAIN   DAM 

.01 

.01 

.02 

WARREN    1    SE 

.02 

.03 

.01 

.06 

WINCHESTER 

.09 

.06 

.15 

VERMONT 

BORLINGTON   WB  AIRPORT 

.03 

.10 

.02 

.03 

.03 

.21 

CORINTH  // 

.02 

.03 

.09 

.12 

.29 

.02 

.01 

.01 

.59 

GRAFTON 

.02 

.19 

.03 

.01 

.25 

HIGHGATE   FALLS   // 

.28 

.27 

.02 

.01 

.58 

LYMAN    FALLS    // 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.10 

MONTPELIER  AP   6 

* 

• 

•           • 

M0RRI3VILLE 

.05 

.05 

NEWPORT    ', 

.04 

.05      .01 

.10 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

07 

.02 

.01 

.10 

TYSON 

.43 

.24 

.01 

.68 

UNION  VILLAGE   DAM 

.01 

.01 

.02 

-6ta- 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD   LAKE 

.01 

.01 

MOOOUS    RESERVOIR 

.01 

.01 

.01 

.03 

NORFOLK   2   SW   // 

.04 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.13 

PUTNAM   HEIGHTS   // 

.01 

.05 

.02 

.08 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY   6 

• 

•       • 

MASSACHUSETTS 

BIRCH  RILL   DAM 

.04 

.10 

.14 

BLUE  HILL   // 

.01                   .01 

.02 

.01 

.05 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.03 

.01 

.01 

.05 

CAMBRIDGE 

.17 

.17 

miGHTVILLE   DAM 

.08 

.02 

.10 

MENDON  AIRPORT 

.08 

.06 

.02 

.03 

.04 

.01 

.24 

STATE   FARM 

.01 

.01 

.02 

WASHINGTON 

.01 

.01       .01 

.03 

WESTFIELD   2   NE   6 

• 

« 

» 

* 

•            .15      • 

« 

•           • 

WORCESTER   AIRPORT  6 

• 

• 

• 

• 

* 

.01 

NEW   HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

HANOVER 

.01 

.01 

HILLSBORO  2   W 

.02      .01 

.02 

.05 

LANDAFF 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

MACDOWELL    DAM 

.01 

.02 

.03 

MOUNT   WASHINGTON   WB   // 

.02 

.01 

.03 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

.07 

.04 

.02 

.08 

.21 

WARREN    1    SE    // 

.06 

.01 

.07 

WENDELL 

.05 

.05 

WINCHESTER 

.04 

.01 

.04 

.01 

.10 

RHODE    ISLAND 

•OONSOCKET 

.03 

.01 

.04 

VERMONT 

MONTPELIER    AP   6 

06 

SEARSBURC   STATION  1 

.04 

.04 

-7th- 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD   LAKE 

.01 

.01 

NORFOLK   2    SW    // 

.01 

.01 

8««  r*(er«nc«  i 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1950 


A.  M.  Houj  ending 

P.  M.  Hour  ending 

3 

Station 

t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    8    9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

(- 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

•     .04 

MASSACHUSETTS 

- 

AMHERST 

.01 

,01 

HARVARD  FOREST  // 

_     _     _ 

_    _    . 

HYANNIS  1  E 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

,07 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

,01 

NORTH  TRURO 

.02   .03   .01 

,06 

WASHINGTON 

,01   .03   .01 

,05 

WESTFIELD  2  NE  6 

.01 

-8th- 

MAINE 

GILEAD 

.17 

.04 

,21 

-9th- 

MASSACHUSETTS 

MEN DON  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

-10th- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

MOODUS  RESERVOIR 

.10 

.10 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.07   .03 

.10 

NORFOLK  2  SW  " 

.03   .01 

.01   .01 

.06 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

» 

.02 

CLAYTON  LAKE 

.47   .14 

.01 

.62 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

EUSTIS 

.02   .01 

.01 

.04 

GRAND  LAKE  STREAM 

,10 

.07 

.17 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.04 

.02   .21 

.01 

,30 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

*     * 

•     .06 

MILTON 

.15 

.15 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

,01 

.03 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.02   ,01 

.03 

SKOWHEGAN 

,11 

.11 

SUNDAY  RIVER 

.21 

,01 

.22 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

* 

.01        .01 

,03 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

,02 

KNIGHTVILLE  DAM 

,16 

,16 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.06 

,06 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.23 

,24 

WASHINGTON 

.11 

.17 

,01   .07 

.26 

WESTFIELD  2  NE  6 

*     *     * 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

•     *     • 

• 

.01 

NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

.03 

,01   ,02 

.01 

.07 

NASHUA  1  NE 

.01   .01 

.02 

VERMONT 

HIGHGATE  FALLS  // 

.08   .01 

.09 

MONTPELIER  AP  6 

• 

*     *     * 

* 

.04 

NEWPORT  // 

,07 

.07 

STOCKBRIDGE 

.04 

,04 

TYSON 

-11 

th- 

.02 

,01 

.03 

CONNECTICUT 

MOODUS  RESERVOIR 

.01   .12 

.48 

.61 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.02 

,01 

.03 

ROCKVILLE 

.14 

.01 

.15 

STORRS  // 

.42 

.42 

MASSACHUSETTS 

HYANNIS  1  E 

.05 

.01   .01 

.08 

.15 

KNIGHTVILLE  DAM 

.03   .01   .01 

.01 

.06 

NORTH  TRURO 

.11 

.41 

.20 

.01 

.73 

WESTFIELD  2  NE  6 

•     .01 

NEW  HAMPSHIRE 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01   .02   ,02 

02 

.07 

RHODE  ISLAND 

NEWPORT 

.07   ,04 

.11 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.36   .01 

.37 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.05 

.06 

-12th- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.02 

.02        .01 

-13 

th- 

.05 

MAINE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.04 

.01 

.05 

NORTH  ANDOVER 

.07 

.07 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

LINCOLN 

.02 

.02 

NEW  DURHAM 

.05   .19 

.24 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.03 

.01 

.04 

WARREN  1  SE  // 

-14 

th- 

.01 

.01 

.01 

.03 

MAINE 

CLAYTON  LAKE 

.01   .01 

.02 

HOULTON  AIRPORT  6 

« 

♦ 

•     * 

<     .96 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.25   .01 

.01 

.01   .01 

.29 

MILTON 

- 

_     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    - 

- 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.07 

.01 

.09 

S«a   rclvrenc*   doC«b   following   StKtloD    ladex. 
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T«bU  4-Continu*cl 


HOURLY  PRECIPITATION 


■EI  EMGLAHD 
ADGOST  19S0 


A.  M.  Hour  ending 


1    2 

I 


P.  M.  Hour  ending 


MASSACHUSETTS 
ROCEPORT  1  ESE  // 
■OBCESTER  AIRPORT  6 

XEl  BAHPSBIRE 
PITTSBOSG  RESERVOIR  // 
■ASREX  1  SE  /' 

RBODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAM)  »B  CITY 


HAIME 
EASTPORT  WB  CITT 
GRAKD  LAKE  STREAK 
OLD  Tom  AIRPORT 
SIOVHEGAX 


CONKECTICOT 
BLOOHFIELD 
CAKDLE10OD  LAKE 
BARTTORD 

BARTTORD  WB  AIRPORT  // 
JEWBTT  CITY 
KEWINGTOM 
RORFOUC  2  SW  // 
ROCKTILLE 
STOSBS  // 
tlBDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

HAIKE 
AOGPSTA  AIRPORT 
BETBEL 

CARIBOQ  *B  AIRPORT  // 
■OSTIS 
CILEAD 
GREERTILLE 
KOKTB  AVDOVER 
PORTLAIO)  »B  AIRPORT  // 
RCSBCRT 
ROHFORD  ISSE 
SOOTB  ARDOVER 
SURDAT  RIVER 
STARS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMBERST 
BIRCB  HILL  DAM 
HABVARO  FOREST  / 
DIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WASHI ROTOR 
TEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  RE  S 
WESTOVKR  FIELD  6 

HEW  RAMPSBIEE 
BLACKWATER  DAM 
CONCORD  WB  AIRPORT 
OORHAM 

FRARELIR  FALLS  DAV 
GORBAM 
BAROVER 
BILLSBORO  2  T 
LARDAFF 
LIRCOLR 
RACDOTELL  DAM 
HODRT  WASHIRGTOR  IB  // 
RISHDA  1  RE 
HEW  DCRBAM 
PIHKBAM  ROTCB 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  HODHTAIN  DAM 
lARRER  1  SE  // 
lERDELL 
IIRCBESTER 

VERMONT 
BUELIKTON  WB  AIRPORT 
COBIRTB  // 
GRAFTON 

BIGBGATE  FALLS  // 
MORBISVILLE 
REIPORT  // 
3SARSBURG  STATIOR 
TYSOR 


CONNECTICUT 
CANDLEWOOD  LAKE 
MOODDS  RESERVOIR 
RORFOLK  2  SW  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
EDSTIS 
FORT  KENT 
GRARD  LAKE  STREAM 
aODLTOH  AIRPORT  6 

MASSACHUSETTS 
KNICHTVILLE  DAM 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 
MACDORELL  DAM 


.01 
.01 


-15th- 


-16th- 


.03   .04 
.01 


.01 

.01 

.01 

.01 

.21 

.20 

.02   .03   .01   .03   .02    03 


.03 

.01   .01 


02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03 

.05 

.07 

.03 

.02 

.03 

03 

.06 

.10 

.02 

.01 

24 

.24 

.05 

.05 

11 

.12 

.06 

.04 

.03 

.26 

.03 

.02 

.07 

.01 

.02 

.10 

• 

• 

* 

• 

.03 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.17 

.01 

.02 

.02 

.14 

.16 

.08 

.05 

.01 

.03 

.04 

.02 

.09 

.09 

.01 

.02 

.04 

.01 
.05 


.01 

.01   .01 


.02 

-17th- 

.02   .02   .02   .01   .03   .02 


.01   .01   .01 


.12 
.01 
.09 

.04 
.03 
.01 
.01 


.53 
.19 


.01 
.30 


.01 
.04 
.11 
.03 
.04 
.08 
.06 
.04 


.01   .08   .02 
.02 


.04 
.04 
.30 


.01 
.15  ;  .09 

.03  1.22 

.16   .05 


.01 

.01   .02 

.12   .10 


.12   .30 
.01 


.01 

.01   .51 


.02 

.01   .01 

.01 


.01 


.12 

.01 


I  r«fer«ac*  i 
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HOURLY  PRECIPITATION 


irew   ESGLAND 
AUGUST   1950 


A.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


P.  M.  Houi  ending 


RHODE    ISLAND 
WOONSOCKET 

VERMONT 
HIGHGATE  FALLS  // 
NEWPORT   // 


CONNECTICUT 
CANDLEWOOD   LAKE 
HOODUS   RESERVOIR 

UAIME 
AUGUSTA  AIRPORT 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CIAYTON  LAKE 
G I LEAD 

GRAND  LAKE  STREAK 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROXBUHY 
SKOWHEGAN 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 

FRANKLIN   FALLS   DAM 
HANOVER 

LEBANON  AIRPORT  6 
MACDOWELL  DAM 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NEW  DURHAM 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
SEARSBURG  STATION 
STOCKBRIDCE 
TYSON 
UNION  VILLAGE  DAM 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
G I LEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
KNIGHTVILLE  DAM 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 


.02 

.01      .02 


-ISth- 


.02      .09      .09 
.03       .06      .06 


.01       .02      .01 


.01 

.04 

.03 

.24       .20 

.03 

.01 

.01 

.20 

»            .04 

.25 
.25 

.02 
.01 

♦ 

* 

.03 

.02 

.01 

.01 

1.12 
.01 

.19 
.01 

.07 

1.49 

.48 

.01 

.07 
.01       .01 

.09 


-19th- 


.07 
.04 


.03 
.15 
.12 
.13 


.08 
.12 
.09 


.09      .09 
.10      .21 


.03 
.01 


.10 
.01 


&««   refer«a< 
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.01 
.11 


.04      .05      .09 


.03 
.02 
.06 
.44 
.01 
.08 
.08 
.01 
.10 
.09 


.02 
.04 


.02 
.06 


.15 
.53 


.03 
.02 


.04 
.01 
.01 
.08 
.05 


.03 
.04 


.01 
.01 
.01 
.03 

.02 
.05 
.01 
.03 

.04 
.02 


.65 
.06 
.69 
.56 
.26 
.10 


.01 

.41      .02 


.17      .67 
.11      .01 


.02 
.29 


.01 
.01 


.02 
.66 


.01 
.03 


01 

.04 

.08 

.02 

01 
21 

.05 
.32 

.01 

.01 
.01 

.04 

10 

.11 

« 

.08 

.02 

27 

.37 

.21 

.08 

10 

.07 

.02 

.03  .02 
.02  .03 
.02 


.04 
.01 


.03 
.01 
.04 
.03 
.04 
.01 


.05 
.04 


.04 
.07 


.03 
.01 


.02 

.01 


.11 
.01 


.08 
.01 
.01 

.04 
.01 


.02 
.06 


.01 
.05 
.09 


.09 

.02 
.01 
.02 
.04 


.03 
.01 


.07 
.08 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   nCLAHD 

AUGUST  leso 


ROCKPORT  1   ESE   // 
STATE   FARJl 
lASHIHGTON 
WEST   BRIICIELD 
lESTFIELD    2    HE    6 
WESTOVER   FIELD   6 
WORCESTER   AIRPORT   6 

MEW   HAMPSHIRE 
BLACKWATER    OAK 
BRISTOL    // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
EBROL 

FRANKLIM   PALLS   DAM 
CORRAM 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
LAKDAFT 

LEBANON   AIRPORT   6 
LINCOLN 
MACDOWELL   DAM 
MOUNT  WASHINGTOH  *B  // 
NASHUA   1    NE 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG   RESERVOIR   // 
SVRRT  MOUNTAIN  DAM 
WARREN   1   SE   // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND  WB  CITT 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE   WB   CITT 
WOOKSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH    // 
GRAFTON 

HIGBGATE   FALLS   // 
LTMAN    FALLS    // 
MONTPELIER   AP   6 
MORRISVILLE 
NEWPORT   // 

NORTHFIELD    NORWICH  UNIV 
SEARSBDRG   STATION 
STOCKBRIDGE 
TTSON 
UNION  VILLAGE  DAM 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT   WB   AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT   // 
JEWETT  CITT 
MOODUS   RESERVOIR 
NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK   2   SW   // 
FDTNAM   HEIGHTS  // 
HOCrVILLE 
STORRS   // 
WINDSOR   LOCKS   BRADLEY   6 

MAINE 
AUGUSTA   AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU   WB  AIRPORT  // 
CLAYTON    LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND   LAKE    STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT   6 
HOULTON   1   NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH   ANDOVEB 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND   I   W 
ROXBURT 
BOMFORD   ISSE 
SKOWREGAN 
SOOTH  ANDOVER 
SCOTH  WEST   HARBOR 
SONDAT  RIVER 
SWAHS   FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL   DAM 
BLUE   HILL  // 
BOSTON  WB      AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD    FOREST   // 
HYANNIS   1    E 
KRIGirrVILLE    DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW   BEDFORD 
NORTE  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT   1    ESE   // 
STATE  FARM 
lASHINGTON 
nST   BRIMFIELD 
WESTFIELD   2   NE   6 
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• 

• 

• 
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P.  M.  Hour  ending 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
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A.  M.  Hour  ending 

P. 

>1.  Hour  ending 

1 

otanon 

1 

1 
! 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

H 

WESTOVER  FIELD  6 

« 

.90 

, 

, 

* 

^ 

^ 

1.38 

, 

, 

^ 

^ 

^ 

.31 

^ 

* 

^ 

* 

• 

.33 

WORCESTER  AIRPORT  6 

» 

.12 

• 

• 

♦ 

• 

• 

1.61 

* 

• 

* 

• 

• 

1.04 

• 

• 

• 

• 

* 

.06 

NEW  HAUPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.07 

.07 

.01 

.05 

.04 

.05 

.09 

.06 

.02 

.01 

.01   .01 

.51 

BRISTOL  // 

.01 

.22 

.14 

.01 

.01 

.01 

.08 

.11 

.01 

.03 

.04 

.01 

.68 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.04 

.01 

.03 

.34 

.48 

.09 

.10 

.04 

.02 

.02 

.01 

1.21 

DURHAM 

.01 

.01 

.04 

.28 

.05 

.26 

.02 

.14 

.06 

.06 

.07 

.05 

.09 

.06 

1.20 

ERROL 

.01 

.01 

.01 

.42 

.18 

.03 

.01 

.01 

.01 

.69 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01 

.20 

.03 

.06 

.02 

.01 

.04 

.07 

.31 

.10 

.02 

.01 

.90 

GORHAH 

.04 

.09 

.01 

.27 

.25 

.01 

.03 

.18 

.01 

.07 

.14 

.05   .01 

1.16 

HANOVER 

.12 

.28 

.06 

.01 

.02 

.01 

.50 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.03 

.02 

.13 

.11 

.04 

.09 

.09 

.05 

.01 

.01 

.67 

LANDAFF 

.01 

.01 

.32 

.10 

.01 

.06 

.03 

.02 

.01 

.01 

.13 

.71 

LEBANON  AIRPORT  6 

• 

.01 

* 

* 

• 

• 

* 

.37 

« 

• 

* 

• 

* 

.10 

• 

• 

* 

* 

* 

.01 

LINCOLN 

.01 

.09 

.01 

.12 

.45 

.11 

.01 

.02 

.01 

.01 

* 

* 

* 

* 

* 

.14 

.98 

KACDOWELL  DAM 

.01 

.01 

.04 

.01 

.03 

.05 

.01 

.01 

.34 

.29 

.07 

.10 

.10 

.03 

.01 

.01 

1.12 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.02 

.12 

.15 

.23 

."10 

.10 

.33 

.01 

.02 

.04 

.02 

.02 

.05 

.08 

.09 

.04 

.01   .01 

1.46 

NASHUA  1  NE 

.01 

.07 

.13 

.04 

.18 

.12 

.04 

.20 

.04 

.06 

.12 

.06 

.12 

.06 

.01 

.01 

1.27 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.06 

.03 

.01 

.05 

.99 

.16 

.07 

.05 

.01 

.02 

1.47 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.23 

.21 

.38 

.11 

.01 

.29 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

.06 

.09 

.02 

.03 

1.55 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.02 

.09 

.12 

.17 

.02 

.02 

.01 

.47 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.02 

.02 

.15 

.01 

.01 

.12 

.03 

.05 

.16 

.11 

.02 

.03 

.01 

.76 

WARREN  1  SE  // 

.05 

.17 

.24 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.02 

.63 

WENDELL 

.01 

.01 

.20 

.04 

.03 

.02 

.01 

.03 

.05 

.05 

.03 

.02 

.04 

.01 

.55 

WINCHESTER 

.04 

.01 

.07 

.02 

.02 

.05 

.22 

.16 

.04 

.05 

.11 

.12 

.07 

.01 

.01 

1.00 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.01 

NEWPORT 

.03 

.10 

.01 

.04 

.18 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

.07 

.09 

.01 

.05 

.01 

.01 

.05 

.59 

.01 

.94 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.05 

.01 

.02 

.01 

.10 

.30 

.47 

.28 

.05 

.01 

.24 

.05 

.01 

1.62 

WOONSOCKET 

.04 

.01 

.01 

.05 

.29 

.32 

.14 

.39 

.02 

.02 

.07 

.01 

.13 

1.50 

VERMONT 

BURLINGTON  WB   AIRPORT 

.01 

.03 

.04 

CORINTH  // 

.02 

.14 

.05 

.11 

.02 

.02 

.01 

.37 

GRAFTON 

.01 

.10 

.16 

.06 

.04 

.01 

.04 

.01 

.05 

.03 

.01 

.52 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

LYMAN  FALLS  // 

.05 

.01 

.01 

.80 

.21 

.09 

.05 

1.22 

MONTPELIER  AP  6 

» 

.09 

♦ 

* 

♦ 

* 

♦ 

.27 

MORRISVILLE 

.05 

.02 

.26 

.10 

.01 

.01 

.01 

.46 

NEWPORT  // 

.16 

.14 

.02 

.27 

.01 

.60 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.06 

.01 

.09 

.07 

.01 

.24 

SEAHSBURG  STATION 

.02 

.01 

.15 

.04 

.11 

.01 

.03 

.02 

.04 

.01 

.44 

STOCKBRIDGE 

.01 

.27 

.06 

.04 

.02 

.01 

.01 

.42 

TYSON 

.01 

.17 

.01 

.01 

.01 

.01 

.22 

UNION  VILLAGE  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.26 

.09 

.02 

.02 

.01 

-21 

st- 

.44 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.02 

.18 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.01 

.03 

MAINE 

BETHEL 

.05 

.05 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

EASTPORT  WB  CITY 

.23 

.10 

.37 

.22 

.13 

.18 

.23 

.10 

1.56 

G I LEAD 

.02 

.01 

.03 

GRAND  LAKE  STREAM 

.03 

.05 

.06 

.12 

.23 

.02 

.06 

.01 

.01 

.59 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

.15 

* 

* 

• 

* 

♦ 

.41 

• 

• 

* 

* 

* 

.03 

HOULTON  1  NE 

.03 

.05 

.05 

.09 

.10 

.08 

.05 

.05 

.01 

.51 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03 

.04 

.07 

.05 

.07 

.03 

.29 

MILTON 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.03 

.03 

.08 

.05 

.05 

.24 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.07 

ROXBURY 

.02 

.02 

.04 

SKOWHEGAN 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.18 

.16 

.09 

.07 

.08 

.01 

.59 

MASSACHUSETTS 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.02 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

HEW  HAMPSHIRE 

LANDAFF 

.01 

.01 

.02 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

.02 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

-2: 

>d- 

- 

.02 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

MANCHESTER 

-2: 

)d- 

- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.02 

BRIDGEPORT  WB  AP 

.01 

.06 

.07 

HARTFORD 

.05 

.01 

.01 

.07 
.07 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.07 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.01 

.06 

NEWINGTON 

.03 

.03 

.01 

.01 

.08 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

• 

* 

* 

* 

.01 

MASSACHUSETTS 

.02 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

* 

* 

• 

• 

.01 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

• 

* 

• 

* 

.01 

- 

-26th- 

- 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.72 

.02 

.01 

.01 

.76 

BETHEL 

.04 

.01 

.05 
.03 
.11 
.43 
.08 
.02 
! 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.01 

EDSTIS 
PORT  KENT 

.07 

.11 

.10 

.07 

.01 

.02   .16 

GILEAD 

.01 

.04 

.02 

.01 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 
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248   - 


Tabic  4-Contiiiu*d 
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A.  M.  Houi  MidiBg 

P.  M.  Houi  ending 

1 

Station 

1 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

HILTON 

.03 

.01 

.01 

.05 

NORTB  ANDOVKR 

.01 

.01 

.01 

.03 

BinroRI)  ISSE 

.04 

.12 

.01 

.01 

.18 

SIOVEIGAN 

.01   .04 

.01 

.06 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.02 

MASSAC  HDSmS 

BIRCH  HILL  DAM 

.13   .22 

.35 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.01 

.03 

ttUtVARD  FOREST  // 

.05   .10 

.15 

NEI  HAMPSHIRE 

ERfiOL 

.01 

.01 

.02 

COBHAM 

.11 

.01 

.01   .01 

.14 

LINCOLN 

.02 

.02 

MACOOVELL  DAM 

.09 

.09 

MOCWT  WASHINGTON  WB  // 

.07 

.04 

.09 

.20 

NASHUA  1  NE 

.42 

.07   .01 

.01 

.51 

PINKBAM  NOTCH 

.02 

.04 

.05 

.11 

StlERT  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.04 

.01 

.06 

WINCHESTER 

.09   .18 

.02 

.29 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

GRAFTON 

.64 

.01 

.01 

.66 

LTMAN  FALLS  // 

.04   .04   .01 

.09 

MANCHESTER 

.06 

.01   .01 

.01 

.09 

MORRISVILLE 

.02 

.03 

.05 

NEWPORT  // 

.02 

.01   .01 

.04 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.01 

.01 

.02 

SKARSBURG  STATION 

.70 

.03   .20 

.02 

.95 

STOCEBBIDGE 

-27 

th- 

.01 

.01 

.01 

.03 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.23 

.01 

.09 

.35 

CLAYTON  LAEE 

.05 

.01 

.58   .08 

.01 

.73 

fOBT  KENT 

.28   .04   .36 

.08   .03   .011  .01   ,02   .10 

.09        .22 

1.24 

nRRENVILLE 

.08 

.02 

.10 

BOULTON  AIRPORT  6 

• 

* 

•    * 

•     .18 

mOLTON  1  NE 

.15 

.14 

.01 

.30 

HILLINOCKET  AIRPORT 

.10 

.10 

MASSACHUSETTS 

niGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

HIGBGATE  PALLS  // 

-28 

th- 

.64   .01 

.65 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAEE 

.01 

.01 

.02 

RORrOLI  2  SW  // 

.03 

.01 

.04 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.19 

.28 

.05 

.52 

BETHEL 

.01 

.03 

.01 

.08 

.11 

.01 

.25 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01   .05   .08 

.04 

.14 

.01 

.33 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.08   .15   .05 

.01 

.01 

.03 

.07 

.01 

.43 

BASTPORT  WB  CITY 

.12 

.01 

.13 

EUSTIS 

.17   .01 

.03   .01 

.01 

.01 

.01 

.25 

GILEAO 

.14 

.01 

.05 

.15 

.07 

.42 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01   .70 

.17 

.06 

.07 

.01 

1.02 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.05 

.22 

.02 

.02 

.33 

BOULTON  AIRPORT  6 

• 

•    *     * 

* 

.11 

* 

* 

*     * 

•     .49 

BODLTON  1  NE 

.03 

.85 

.26   .01 

.01 

1.16 

HILLINOCKET  AIRPORT 

.13 

.70 

.01 

.84 

MILTON 

.01 

.09 

.02 

.09 

.08 

.01 

.30 

l(»TH  ANDOVER 

.18   .01 

.01 

.03 

.01 

.24 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01   .01 

.05   .04 

.10 

.03 

.24 

BOXBUKY 

.19   .02 

.02 

.01 

.24 

RUMFORD  ISSE 

.37 

.05 

.04 

.01 

.47 

SKOWHEGAN 

.29 

.03 

.01 

.01 

.34 

SOUTH  ANDOVER 

.07   .03 

.01 

.04 

.01 

.16 

SUNDAY  RIVER 

.01   .10 

.05 

.08 

.02 

.26 

SWANS  FALLS 

.23 

.55 

.01 

.79 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.11 

.02 

.13 

HARVARD  FOREST  // 

.15 

.05 

.01 

.21 

(NIGHTVILLE  DAM 

.01   .01 

.01 

.20 

.01 

.01 

.25 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.40   .03 

.43 

STATE  FARM 

.    _ 

-    -    - 

_ 

_ 

_ 

« 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WASBINGTON 

.30   .01 

.31 

WEST  BRIMFIELO 

_ 

_ 

_ 

_ 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

• 

• 

• 

NEW  HAMPSHIRE 

ERROL 

.01 

.24   .04 

.01 

.01 

.31 

rBANELIN  FALLS  DAM 

.07 

.07 

GOBRAM 

.06 

.04 

.17 

.02 

.29 

HANOVER 

.06 

.01 

.07 

LANDAF7 

.44   .52 

.01 

.03 

1.00 

LEBANON  AIRPORT  6 

« 

• 

• 

• 

LINCOLN 

.01 

.18 

.19 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.09   .25 

.20 

.10 

.64 

PINKHAM  NOTCH 

_ 

-    .    . 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

„ 

_ 

_ 

. 

. 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.16 

.01 

.04   .08  ,  .04 

.06 

.07 

.02 

.50 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

1       .04 

.01 

.05 

WARREN  1  SE  // 

.05 

.02 

.16 

.20 

.43 

tnOELL 

.01 

.08 

.02 

.11 

tnCHESTER 

.02 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WBB  AIRPORT 

.01   .09  i  .02   .01 

.07 

.01 

.21 

CCBINTR  // 

.07 

.46 

.53 

HIGBGATE  FALLS  // 

.01   .03  1 

.24 

.09 

.06 

.03 

.06   .04        .01 

.57 

LTMAN  FALLS  // 

1 

.01   .24   .07   .09 

.01 

.03 

.09 

.54 

MANCHESTER 

.12   .01 

.13 

MOHTPELIER  AP  6 

* 

• 

•     •     .38 

• 

• 

• 

• 

MORRISVILLE 

1.00   .04   .04 

.01 

i.oe 

NEWPORT  // 

.11 

.12 

.04             .01 

.03 

.01 

.32 

lOBTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.22   .06 

.28 

SIARSBURG  STATION  : 

.04 

.04 

•••  r«f*r«DC«  Mt««  (ollovliig  Stktlon  Id< 
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HOURLY  PRECIPITATION 
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A.  M.  Houi  ending 

P.  M.  Houi  ending 

Sbtion 

3 

T 

1     1 

I 

o 

1 

2 

3 

4 

5    6 

7 

8    9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4  1 

S 

6 

7 

'\ 

9 

10 

11 

12 

H 

STOCKBRIDGE 

.05 

.05 

TYSON 

.05 

.04 

.09 

nUION  VILIJIGE  DAM 

-29th- 

.02 

.27 

.01 

.01 

.31 

1 

i 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.22 

.22 

.01 

.01 

.46 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.05   .06 

.09 

.06 

.05 

.09 

.06 

.46 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.49 

.07 

.18 

.10 

.08 

.02 

.96 

HARTFORD 

.20 

.01 

.01 

.02 

.01 

.25 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.21 

.01 

.01 

.01 

.24 

JEWETT  CITY 

•     .44 

.05 

.05 

.08 

. 

.62 

MOODUS  RESERVOIR 

.12 

.05 

.04 

.04 

.01 

.26 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.05   .01 

.16 

.09 

.03 

.04 

.01 

.39 

NEWINGTON 

.15 

.15 

.01 

.01 

.01 

.01 

.34 

NORFOLK  2  SW  // 

.01   .01 

.01 

.03 

.04 

.10 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.18 

.01   .01 

.01 

.05 

.01 

.27 

HOCKVILLE 

.03 

.25 

.02 

.01 

.01 

.01 

.33 

STORRS  // 

.04 

.06 

.07 

.17 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

* 

• 

* 

* 

.23 

UAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.02   .01 

.32 

.26 

.13 

.14 

.01 

.01 

.90 

BETHEL 

.01 

.13 

.35 

.05 

.05 

.01 

.03 

.05 

.01 

.69 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.05 

.05 

.02 

.02 

.01 

.51 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.02 

.07 

.13 

.09 

.13 

.06 

.02 

.01 

.04 

.01 

.59 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.17 

.19 

.20 

.12 

.09 

.01 

.02 

.81 

EUSTIS 

.01 

.08   .01   .01 

.13 

.31 

.38 

.16 

.03 

.04 

.01 

1.17 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.03 

.05 

.08 

.06 

.01 

.25 

GILEAD 

.02 

.01 

.18 

.02 

.05 

.04 

.01 

.02 

.35 

GRAND  LAKE  STREAM 

.01 

.01 

.02 

.34 

.37 

.15 

.06 

.02 

.98 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.04   .01   .04 

.03 

.18 

.47 

.32 

.17 

.08 

.04 

.01. 

.03 

1.44 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

* 

.90 

* 

* 

* 

* 

HOULTON  1  NE 

.02 

.07 

.18 

.12 

.33 

.12 

.05 

.02 

.08 

.99 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03   .05 

.01   .01 

.25 

.26 

.32 

.11 

.11 

.03 

.02 

.02 

1.22 

KILTON 

.08 

.17 

.09 

.01 

.04 

.01 

.09 

.01 

.02 

.01 

.53 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.04 

.01 

.12 

.10 

.04 

.39 

.24 

.22 

.03 

1.20 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

.18 

.53 

.06 

.06 

.02 

.86 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.09 

.03 

.60 

.07 

.01 

.02 

.82 

ROCKLAND  1  W 

1.79 

.21 

.10 

.14 

.02 

.01 

2.27 

ROXBURY 

.09 

.15 

.03 

.29 

.15 

.18 

.02 

.91 

RUMFORD  ISSE 

.06 

.14 

.10 

.09 

.19 

.02 

.01 

.61 

SKOWHEGAN 

.02 

.15 

.28 

.05 

.12 

.07 

.04 

.01 

.74 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.13 

.13 

.12 

.22 

.27 

.01 

.02 

.01 

.92 

SOUTH  WEST  HARBOR 

1.06 

.29 

.15 

.12 

.06 

1.68 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.08 

.14 

.01 

.20 

.07 

.02 

.01 

.01 

.56 

SWANS  FALLS 

.17 

.40 

.09 

.48 

.11 

.04 

.15 

1.44 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.82 

.45 

1.29 

BLUE  HILL  // 

.07 

.05 

.01 

.13 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.08 

.04 

.12 

CAMBRIDGE 

.08 

.04 

.02 

.05 

.19 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.18 

.20 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01   .01 

.01 

.03 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.15 

.10 

.03 

.28 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.05 

.01 

.01 

.04 

.01 

.12 

WASHINGTON 

.01   .01      i 

.28 

.05 

.35 

WESTFIELD  2  NE  6 

•     .01 

[ 

* 

• 

* 

* 

* 

.23 

WESTOVER  FIELD  6 

♦ 

* 

♦ 

* 

« 

.30 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

* 

* 

* 

* 

.35 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.25 

.02 

.01 

.28 

BRISTOL  // 

.15 

.45 

.03 

.06 

.01 

.70 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.53 

.02 

.55 

DURHAM 

.81 

.03 

.84 

ERROL 

.01   .01 

.01 

.05   .01 

.01 

.13 

.19 

.49 

.02 

.09 

.11 

.01 

1.14 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.41 

.38 

.04 

.05 

.01 

.08 

.06 

1.03 

GORBAM 

.15 

.10 

.05 

.04 

.01 

.06 

.02 

.02 

.01 

.46 

HANOVER 

.03 

.30 

.05 

.03 

.04 

.02 

.01 

.48 

HILLSBORO  2  W 

.14 

.10 

.05 

.29 

LANDAFF 

.03   .01 

.02 

.40 

.13 

.10 

.04 

.01 

.74 

LEBANON  AIRPORT  6 

•     .05 

♦ 

* 

* 

* 

* 

.15 

LINCOLN 

.10 

1.08 

.07 

.27 

.01 

.06 

.01 

1.60 

MACDOWELL  DAM 

.30 

.30 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.09   .02 

.06 

.20 

.04 

.03 

.25 

.07 

.02 

.07 

.05 

.03 

.03 

.01 

.97 

NASHUA  1  NE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

NEW  DURHAM 

.11 

.34 

.06 

.01 

.02 

.06 

.60 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.03   .01 

.10   .11   .01 

.12 

.46 

.47 

.15 

.02 

.01 

1.50 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.63 

.02 

.02 

.01 

.68 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.22 

.10 

.04 

.16 

.05 

.02 

.07 

.01 

.68 

WENDELL 

.02 

1.41 

.04 

.16 

.22 

.85 

2.70 

WINCHESTER 

.24 

.01 

.01 

.26 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 
.02 

.01 

.01 

.03 
.23 
.27 
.31 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.12   .04 

.05 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.25 

.01 

.01 

WOONSOCKET 

.27   .01 

.03 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.11   .44 

.07 

.21 

.21 

.02 

.03 

.02 

.05 

.06 

1.23 
.63 
.46 

2.06 

CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 

.05 

.03        .50 

.70 

.25 

.67 

.01 
.10 
.08 

.03 
.24 
.03 

.26 
.01 

.06 
.05 

.01 
.05 

.01 
.01 

HYMAN  FALLS  // 

.06 

.04 

.04 

1.44 

.10 

.12 

.07 

.01 

1.88 

MANCHESTER 
MONTPEHER  AP  6 

•     .54 

, 

•     •     • 

* 

.59 

.32 

* 

.25 

* 

.04 

* 

.01 

* 

.11 

.01 
.12 

• 

• 

• 

.01 

• 

.75 

.72 
1.17 
.75 
.56 
.94 
.22 
1.31 

MORRISVILLE 

1 

.04 

.53 

.01 

.01 

.10 

.02 

.01 

NEWPORT  // 

.04   .01   .01  i       .01   .14  '  .05   .01 

.01   .01   .10 

.41 

.36 

.01 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

SEARSBURG  STATION 

STOCKBRIDGE 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

.01   .01 

.01 

.60 
.12 
.01 

.04 
.02 
.75 

.02 

.02 
.23 
.58 

.01 

.04 
.30 
.10 
.08 
.32 

.01 

.06 
.05 
.04 

.01 
.01 
.01 
.06 
.01 

.01 
.03 
.02 

.04 
.08 

.02 
.03 

.01 

.01 

1 

-30th- 

CONNECTICUT 

i 

.02 

.02 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

j 

.01 

.01 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 
.01 

.01 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

!oi 

NORFOLK  2  SW  // 

S««  reference   i 


following  Station    Index 
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HOURLY  PRECIPITATION 
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Station 

A.  M.  Hour  ending 

• 

P. 

A.  Hour  ending 

a 

1 

1 

o 

1    1 

2  : 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

I-" 

STORRS   // 

.02 

.02 

.01 

.05 

MAINE 

CARIBOO   WB   AIRPORT  // 

.01 

.01 

CLAYTON    LAKE 

.01 

•           1 

.01 

EASTPORT   WB  CITY 

.01 

.01 

EUSTIS 

.02 

.01 

.03 

GILEAD 

.02 

.02 

GRAND   LAKE   STREAK 

.01 

.01 

.02 

.04 

HOULTON   AIRPORT  6 

• 

.22 

gOULTON    1    NE 

.03 

.01 

.01 

.05 

MILLINOCKET   AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

NORTH  ANDOVER 

.03 

.01 

.04 

SDMDAT  RIVER 

.02 

.02 

MASSACHDSBTTS 

BIRCH   RILL  DAM 

.02 

.02 

HARVARD    FOREST    // 

.02 

.02 

WESTOVER   FIELD  6 

NEW   HAMPSHIRE 

GORHAM 

.01 

.01 

.02 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.02 

.03 

VERMONT 

HOMTPELIER  AP  6 

.02 

• 

« 

.01 

-31 

st- 

CONKECTICUT 

BLOOMFIELD 

.10 

.10 

.20 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.07 

.13 

.24 

CANDLTWOOD   LAKE 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

HARTFORD 

.18 

.18 

HARTFORD   WB  AIRPORT  // 

.01 

.17 

.05 

.23 

;EWETT  CITY 

• 

.05 

.05 

NOODUS   RESERVOIR 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.09 

NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.07 

.02 

.01 

.14 

NEWINGTON 

.06 

.06 

.01 

.01 

.06 

.06 

.01 

.01 

.28 

NORFOLK   2   SW    // 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

/UTNAM  HEIGHTS    // 

.32 

.01 

.20 

.53 

ROCKVILLE 

.29 

.29 

SHEPAUG    DAM 

. 

- 

. 

_ 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

STORRS     '/ 

.10 

.01 

.14 

.01 

.26 

WATERBURY  CITY   HALL 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

. 

_ 

_ 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY  6 

• 

• 

• 

• 

* 

.04 

• 

• 

• 

• 

* 

.14 

MAINE 

ADGUSTA   AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.05 

.01 

.01 

.03 

.07 

.03 

.02 

.30 

BETHEL 

.01 

.11 

.07 

.03 

.02 

.01 

.02 

.04 

.03 

.01 

.02 

.37 

CARIBOU    WB   AIRPORT   // 

.01 

.01 

EASTPORT   WB      CITY 

.01 

.01 

.05 

.03 

.16 

.26 

EUSTIS 

.01 

.03 

.09 

.05 

.03 

.01 

.03 

.25 

01  LEAD 

.02 

.02 

.01 

.10 

.06 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.31 

GRAND    LAKE    STREAM 

.01 

.02 

.02 

.05 

GREEyVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.11 

HOULTON    1    NI 

.03 

.03 

NILLINOCKET  AIRPORT 

.02 

.02 

.01 

.04 

.04 

.13 

HILTON 

.09 

.06 

.04 

.01 

.04 

.04 

.02 

.03 

.33 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.04 

.04 

.01 

.01 

.07 

.01 

.04 

.01 

.24 

OLD   Town   AIRPORT 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.06 

.16 

PORTLAND  WB      AIRPORT  // 

.01 

.15 

.12 

.05 

.07 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.06 

.04 

.66 

ROCKLAND   1   W 

.03 

.04 

.08 

.01 

.03 

.01 

.04 

.01 

.04 

.01 

.13 

.12 

.55 

ROXBURY 

.01 

.10 

.06 

.01 

.02 

.01 

.05 

.06 

.03 

.02 

.37 

RUMFORD   ISSE 

.01 

.04 

.10 

.05 

.04 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.32 

SKOW BEGAN 

.05 

.05 

.03 

.01 

.01 

.04 

.19 

SOUTH  ANDOVER 

.04 

.05 

.01 

.01 

.03 

.03 

.05 

.02 

.24 

SOUTH  WEST   HARBOR 

.02 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.32 

.49 

SUNDAY   RIVER 

.03 

.10 

.10 

.23 

SWANS   FALLS 

.09 

.01 

.02 

.01 

.15 

.25 

.02 

.05 

.05 

.01 

.02 

.01 

.69 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.02 

.05 

.02 

.12 

, 

.22 

BIRCH  HILL  DAM 

.13 

.16 

.01 

.09 

.21 

.01 

.61 

BLUE    HILL  // 

.01 

.06 

.03 

.08 

.18 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.04 

.02 

.12 

.03 

.23 

CAMBRIDGE 

« 

• 

* 

• 

* 

* 

• 

* 

• 

* 

• 

* 

.13 

.04 

.02 

.19 

HARVARD    FOREST   // 

.02 

.06 

.03 

.03 

.15 

.01 

.02 

.01 

.33 

BYANNIS   1    E 

.04 

.06 

.10 

KKIGRTVILLE   DAM 

.01 

.02 

.01 

.01 

.12 

.01 

.01 

.19 

HENDON  AIRPORT 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

NEW   BEDFORD 

.01 

.01 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.12 

.02 

.05 

.12 

.01 

.03 

.01 

.03 

.15 

.54 

ROCKPORT   1    ESE   // 

.04 

.10 

.01 

.01 

.01 

.03 

.20 

STATE    FARM 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

STERLING    3    NW 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

. 

WASHINGTON 

.04 

.01 

.07 

.09 

.02 

.02 

.25 

•EST    BRIMFIELD 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

WESTFIELD   2   NE   6 

• 

* 

• 

• 

• 

.10 

• 

* 

* 

• 

.04 

* 

• 

* 

* 

• 

.01 

WESTOVER   FIELD  6 

• 

.01 

« 

« 

* 

• 

• 

.02 

* 

• 

• 

• 

.01 

WORCESTER   AIRPORT   6 

• 

• 

* 

• 

• 

.32 

• 

• 

* 

• 

.02 

* 

* 

• 

• 

* 

.02 

NEW   HAMPSHIRE 

BLACnATER  DAM 

.01 

.01 

.11 

.22 

.20 

.23 

.09 

.01 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.05 

.14 

.28 

.16 

.09 

1.71 

BRISTOL  // 

.08 

.09 

.04 

.03 

.09 

.09 

.01 

.12 

.17 

.03 

.02 

.03 

.06 

.04 

.04 

.94 

COKORD  WB     AIRPORT 

.13 

.18 

.16 

.29 

.04 

.03 

.03 

.01 

.03 

.12 

.33 

.89 

.24 

.17 

2.65 

OORBAM 

.04 

.18 

.25 

.33 

.22 

.07 

.04 

.01 

.01 

.09 

.17 

.56 

1.97 

IKROL 

.05 

.04 

.04 

.01 

.05 

.05 

.07 

.05 

.36 

FRANKLIN  FALLS   DAM 

.03 

.13 

.19 

.15 

.02 

.02 

.06 

.05 

.04 

.03 

.02 

.06 

.08 

.05 

.02 

.95 

GORHAM 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.19 

BAKOVER 

.11 

.06 

.03 

.05 

.25 

.04 

.07 

.15 

.38 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

1.22 

BILLSBORO  2  W 

.01 

.24 

.30 

.45 

.04 

.01 

.01 

.01 

.03 

.05 

.05 

.16 

.44 

.30 

.54 

2.64 

LAIDAFF 

.03 

.08 

.19 

.02 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.03 

.45 

LEBANON   AIRPORT  6 

• 

• 

* 

* 

• 

.15 

• 

• 

* 

« 

.08 

• 

• 

* 

• 

• 

.57 

LIKCOLN 

.01 

.01 

.06 

.01 

.01 

.17 

.20 

.13 

.02 

.07 

,08 

.12 

.03 

.04 

.03 

.99 

MACDOVELL  DAM 

.01 

.05 

.21 

.29 

.18 

.17 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.40 

1.37 

■OnilT  WASHINGTON  WB  // 

.03 

.02 

.10 

.07 

.06 

.04 

.03 

.12 

.05 

.07 

.04 

.05 

.06 

.74 

NASHUA   1    NE 

.04 

.11 

.10 

.10 

.16 

.02 

.01 

.01 

.55 

NEW  DURHAM 

.04 

.12 

.11 

.18 

.07 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.09 

.20 

.06 

1.04 

PINKHAM   NOTCH 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSBURG   RESERVOIR   // 

.04 

.09 

.11 

.15 

.04 

.02 

.03 

.48 

SURRY  MOUNTAIN   DAM 

.03 

.07 

.45 

.22 

.13 

.01 

.04 

.01 

.04 

.01 

.02 

.15 

.70 

.59 

.68 

3.15 

•  ARREN    1    SE    // 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.19 

.50 

.04 

.02 

.18 

.03 

.01 

.04 

1.08 

WENDELL 

.01 

.03 

.21 

.23 

.14 

.01 

.03 

.03 

.01 

.04 

.05 

.08 

.03 

.08 

.05 

.06 

.05 

1.14 

'INC  HESTER 

.02 

.01 

.05 

.19 

.14 

.34 

.03 

.01 

.54 

.16 

1.49 

>   f ol lovlnc  Statloa   ladaz. 
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Table  4-Coiitinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1950 


Station 

■  A.  M.  Hour  ending 

P. 

A.  Houi  ending 

3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11    12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.01 

.06 

.07 

NEWPORT 

.11   .01 

.01 

.01 

.14 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

PROVIDENCE  WB  CITY 

k 

.01 

.07 

.08 

WOONSOCKET 

.06   .01 

.27 

.34 

VERMONT 

BLOOHFIELD 

_     -    _ 

_    _    _ 

_ 

- 

_    _    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.04 

.17 

.02 

.03 

.02 

.04 

.10   .08 

.03 

.01 

.01 

.55 

CORINTH  // 

.11 

.25 

.27 

,02 

.01 

.04   .01 

.02 

.01 

.74 

GRAFTON 

.01 

.23   .80   .38 

.12 

.01 

.03 

.02 

.02 

.11 

.06   .21 

.06 

.21 

.05 

.01 

2.33 

HIGHGATE  FALLS  // 

.03 

.05 

.09 

.13   .04 

.01 

.35 

LYMAN  FALLS  //                    1 

.04 

.04 

.13 

.04 

.04   .25 

.06 

.04 

.02 

.02 

.68 

MANCHESTER 

.01        .01 

.05   .17   .18!  .07   .03 

.04 

.02 

.04 

.04 

.02 

.01 

.20 

.17   .01 

.38 

.24 

.32 

.07 

2.08 

MONTPELIER  AP  6 

« 

*     *     * 

V 

.09 

* 

* 

• 

* 

*     .20 

MORRISVILLE 

.03 

.02 

.22 

.01 

.01 

.07 

.02   .07 

.01 

.01 

.47 

NEWPORT  // 

.04 

.03 

.13 

.11 

.14   .03 

.01 

.49 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.04 

.08 

.22 

.01 

.01 

.03   .02 

.02 

.01 

.01 

.45 

SAINT  JOHNSBURY 

_    _    _ 

_     -     - 

_ 

- 

_    _    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SEARSBURG  STATION 

.03 

.10   .43   .30 

.35 

.02 

.03 

.95 

.80 

.22 

.65 

3.88 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.29 

.28 

.02 

.05 

.16 

.06   .03 

.01 

.05 

.04 

1.03 

TOWNSHEND 

_    _     _ 

_     -     _ 

- 

_ 

_    _    _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

TYSON 

.02   .10 

.17   .08 

.01 

.01   .01   .01 

.01 

.01 

.06 

.02 

.30 

.72 

.15 

.01 

.08 

.03 

.05 

1.85 

UNION  VILLAGE  DAM 

.14 

.29 

.04 

.01 

.09 

.11 

.02 

.02 

.72 

roXlowloK   Sta 
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Tables 

U 

t\L 

JL.I 

1 

£L1V 
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i^rij 

r-vi 

um 

LlLkl 
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NEW  ENGLAND 
AUGUST  1950 

Station 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

Ji 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

COKHKCTICUT 

BRItWEPOHT 

MAX 
HIK 

81 

e9 

75 
60 

70 
63 

80 
61 

79 
55 

74 
60 

75 
57 

82 
52 

86 
56 

83 
66 

85 
62 

77 
57 

79 
55 

81 
58 

82 
55 

82 
58 

80 
65 

78 
63 

79 
66 

74 
66 

77 
55 

78 
51 

80 
59 

82 
60 

81 
59 

85 
60 

83 
63 

84 
67 

86 
70 

79 
67 

84 
66 

80.0 
60.7 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
MID 

80 
66 

74 
60 

68 

63 

80 
62 

77 
58 

73 
61 

76 
59 

82 
54 

86 
60 

82 
68 

85 
66 

74 
55 

81 
56 

77 
57 

81 
58 

82 
65 

80 
68 

77 
66 

77 
68 

74 
64 

76 
58 

78 
54 

79 
61 

80 
62 

80 
61 

86 
63 

82 
66 

83 
70 

84 
71 

78 
67 

79 
67 

79.1 
62.4 

COLCHESTER 

MAX 
MIM 

89 
70 

80 
56 

72 
57 

68 
59 

81 
48 

78 
55 

68 
52 

74 
46 

83 
49 

87 
64 

57 

86 
56 

76 

78 
47 

79 
47 

82 
56 

81 
62 

78 
64 

79 
64 

79 
68 

72 
54 

72 
45 

77 
57 

72 
52 

82 
S3 

82 
53 

86 
61 

82 
69 

82 
71 

82 
65 

81 
62 

78.9 
57.3 

CREAK  HILL 

MAX 
MIM 

82 
67 

72 
58 

68 
57 

75 
55 

68 
53 

72 
55 

74 
53 

79 
51 

82 
59 

80 
65 

80 
61 

70 
55 

75 
51 

77 
53 

78 
54 

77 
56 

78 
62 

76 
63 

74 
63 

70 
60 

71 
58 

72 
50 

76 
57 

81 

63 

79 
64 

83 
59 

80 
61 

78 
61 

81 
66 

74 
61 

76 
61 

76,1 
58.  S 

DAXBURT 

MAX 
MIN 

83 
69 

76 
59 

68 
60 

78 
58 

76 
50 

70 
54 

74 
54 

81 
45 

86 

54 

82 
64 

84 
60 

74 
55 

75 
46 

79 
48 

82 
49 

81 
56 

80 
60 

79 
61 

79 
63 

73 
63 

74 
51 

70 
45 

78 
56 

82 
55 

80 
54 

86 
58 

85 
62 

82 
63 

86 
69 

78 
67 

84 
64 

78,9 
57.2 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIX 

84 
61 

74 
60 

75 
61 

76 
52 

77 
48 

73 
51 

76 
54 

81 
44 

86 
48 

83 
60 

81 
56 

75 
46 

76 
42 

11 

81 
47 

82 
52 

82 
56 

82 
58 

78 
64 

75 
62 

74 
47 

77 
44 

79 
54 

84 
54 

82 
54 

85 
57 

85 
59 

82 
56 

84 
65 

80 
62 

81 
62 

79.6 
54,3 

GREENIICB 

MAX 
MIM 

81 
67 

76 
58 

69 
61 

79 
61 

77 
52 

71 
55 

74 
55 

82 
48 

86 
55 

84 
62 

86 
61 

75 
55 

76 
51 

79 
52 

81 
54 

82 
57 

79 
61 

77 
62 

79 
62 

73 
64 

74 
51 

77 
48 

77 
54 

82 
57 

80 
57 

85 
59 

83 
59 

83 
62 

85 
62 

85 
62 

83 
64 

79.4 
57.7 

HABTTORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIM 

81 
62 

75 
59 

67 
62 

80 
60 

77 
54 

71 

58 

75 
55 

83 
49 

87 
56 

85 
68 

85 
63 

77 
57 

79 
49 

79 
53- 

83 
54 

83 
61 

81 
62 

82 
65 

80 
65 

74 
62 

77 
55 

77 
50 

80 
61 

83 
58 

83 

58 

86 
61 

84 
64 

83 
68 

85 
69 

82 
65 

79 
64 

80.1 
59.6 

HCUHT  CARICEL 

MAX 
MIM 

79 
64 

77 
58 

63 
61 

81 
59 

77 
52 

69 
57 

74 
52 

82 
49 

87 
53 

82 
63 

84 
60 

75 
53 

78 
52  i 

79 
55 

82 
50 

80 
56 

78 
62 

78 
61 

76 
66 

73 
61 

75 
52 

78 
49 

78 
59 

80 
57 

79 
55 

86 
58 

82 
61 

81 
68 

81 
68 

80 
65 

81 
64 

78.5 
58.1 

HElt  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
65 

74 
61 

66 
62 

79 
62 

78 
58 

71 
60 

74 
57 

78 
51 

82 
58 

79 
68 

85 
67 

76 
58 

79 
55 

78 
57 

78 
54 

81 
66 

79 
67 

76 
67 

79 
67 

74 
63 

77 
58 

78 
52 

77 
60 

80 
60 

80 
59 

83 
61 

81 
63 

81 
71 

83 
71 

80 
66 

81 
66 

78.3 
61.6 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

83 
69 

74 
58 

74 
60 

77 
61 

78 
60 

77 
60 

75 
55 

75 
54 

85 
59 

83 
67 

84 
66 

83 
60 

79 
55 

78 
56 

80 
56 

80 
64 

79 
66 

79 
64 

79 
66 

76 
69 

75 
59 

75 
54 

75 
62 

78 
59 

76 
59 

80 
59 

79 
62 

81 
67 

80 
69 

82 
69 

74 
64 

78,5 
61,5 

NORPOLK  2  SW 

MAX 

MIN 

83 
69 

78 
56 

68 
56 

67 
56 

70 
53 

70 
54 

68 
52 

70 
44 

75 
53 

80 
64 

77 
60 

75 
48 

71 
46 

72 
50 

73 
49 

75 
58 

78 
50 

78 
63 

78 
63 

74 
60 

68 
49 

67 
45 

71 
55 

75 
53 

79 
53 

77 
58 

80 
58 

81 
58 

77 
65 

80 
61 

73 
61 

74.5 
55.5 

NORTH  KENT 

MAX 
MIN 

87 
64 

76 
60 

70 
62 

78 
54 

77 
48 

75 
52 

76 
54 

83 
44 

85 
49 

83 
63 

83 
57 

77 
52 

79 
44 

78 
49 

82 
47 

82 
53 

82 
58 

82 
62 

78 
66 

72 
62 

77 
49 

75 
44 

79 
54 

85 
54 

83 
54 

86 
53 

85 
59 

83 
61 

86 
60 

80 
64 

81 
64 

80.2 
55.4 

NORWALE 

MAX 
MIN 

79 
66 

73 
60 

70 
63 

80 
60 

79 
50 

72 
58 

72 
56 

84 
47 

86 
51 

84 
63 

87 
59 

78 
56 

79 
48 

80 
48 

85 
50 

83 
54 

80 
65 

79 
59 

79 
61 

74 
66 

78 
52 

78 
46 

79 
55 

82 
55 

81 
55 

86 
56 

83 
59 

83 
63 

87 
66 

79 
65 

84 
66 

80.1 
57,4 

NORWICH  3  ESE 

MAX 
HIM 

79 
66 

72 
58 

68 
58 

80 
60 

75 
49 

70 
55 

73 
51 

83 
50 

86 
51 

82 
65 

85 
60 

77 
57 

74 
53 

82 
46 

82 
48 

80 
58 

77 
63 

77 
64 

80 
62 

74 
68 

77 
56 

77 
45 

78 
58 

82 
54 

78 
55 

85 
52 

80 
58 

81 
63 

81 
69 

80 
65 

77 
62 

78.5 
57.4 

PUTKAK 

MAX 
MIM 

76 
61 

69 
55 

66 
56 

80 
57 

79 
47 

68 
53 

73 
49 

81 
49 

86 
49 

83 
62 

86 
60 

77 
55 

80 
47 

78 
46 

81 
48 

83 
55 

82 
58 

81 
61 

83 
65 

73 
64 

76 
53 

77 
44 

79 
58 

84 
54 

87 
54 

86 
52 

84 
60 

83 
64 

85 
68 

74 
64 

75 
60 

79.2 
55.7 

SALISBDRT 

MAX 
MIM 

81 
64 

72 
58 

72 
59 

74 
57 

71 
51 

74 
54 

74 
55 

80 
46 

84 
54 

82 
65 

79 
60 

75 
47 

76 
44 

77 
51 

80 
50 

78 
58 

80 
57 

79 
63 

76 
64 

73 
59 

72 
49 

It 

78 
55 

82 
54 

81 
55 

84 
61 

83 
59 

78 
61 

82 
66 

77 
60 

76 
62 

77,5 
56,0 

SHEPAUC  DAM 

MAX 

MIM 

84 
68 

79 
61 

72 
62 

74 
58 

74 
54 

73 
57 

72 
55 

75 
49 

79 
54 

80 
64 

80 
61 

80 
54 

74 
48 

74 
52 

76 
52 

77 
56 

78 
60 

77 
64 

78 
65 

77 
66 

69 
51 

72 
46 

72 
58 

76 
55 

78 
55 

79 
59 

81 
60 

80 
63 

78 
69 

80 
65 

77 
65 

76,6 
58,3 

STAKPORD 

MAX 
MIM 

79 
71 

75 
62 

70 
64 

80 
64 

79 
55 

78 
55 

75 
59 

80 
S3 

87 
57 

85 
67 

87 
63 

74 
59 

78 
54 

78 
55 

79 
56 

82 
60 

79 
65 

77 
63 

78 
66 

74 
68 

75 
54 

76 
51 

77 
59 

SO 
60 

80 
58 

84 
60 

82 
62 

83 
67 

86 
71 

77 
67 

81 
67 

79.2 
61,0 

STORKS 

MAX 
MIM 

75 
59 

69 
55 

62 
56 

76 
59 

74 
S3 

66 
54 

73 
50 

77 
46 

85 
55 

80 
66 

80 
61 

72 
54 

74 
49 

76 
54 

77 
47 

80 
56 

78 
62 

78 
64 

77 
64 

73 
62 

72 
51 

74 
43 

76 
57 

79 
53 

78 
52 

83 
54 

80 
58 

79 
64 

80 
68 

75 
60 

74 
59 

75.9 
56.3 

WASHINGTON 

MAX 
MIM 

84 
66 

80 
58 

76 
61 

77 
57 

75 
50 

74 
52 

80 
45 

87 
51 

83 
63 

84 
59 

76 
55 

80 
47 

81 
49 

82 
54 

81 
58 

81 
61 

83 
64 

72 
61 

72 
51 

75 
44 

78 
56 

82 
55 

79 
53 

85 
56 

84 
57 

84 
58 

84 
64 

79 
63 

79 

79.9 
56.0 

WATERBURY 

MAX 
MIN 

86 
73 

79 
62 

71 
62 

80 
60 

79 
56 

75 
59 

77 
57 

85 
50 

90 
56 

86 
69 

88 
63 

78 
60 

80 
55 

82 
60 

85 
53 

84 
63 

83 
65 

83 
67 

80 
68 

77 
65 

76 
55 

81 
50 

81 
58 

86 
60 

84 
57 

90 
61 

86 
63 

84 
68 

88 
70 

84 
68 

83 

65 

82,3 
61,2 

•ATKRBUEY  CITY  HALL 

MAX 

MIN 

94 
74 

80 
62 

79 
64 

79 
62 

80 
58 

79 
60 

72 
58 

78 
56 

82 
51 

85 
57 

85 
63 

85 
62 

77 
56 

80 
56 

80 
54 

83 
64 

82 
67 

82 
65 

84 
68 

78 
68 

71 
56 

75 
50 

80 
60 

80 
60 

81 
58 

82 
62 

89 
67 

85 
67 

85 
72 

88 
69 

86 
66 

81,5 
61.7 

ISSTBROOK 

MAX 
MIN 

79 
70 

75 
56 

72 
60 

78 
60 

78 
50 

78 
55 

76 
52 

78 
44 

85 
50 

81 
62 

83 
57 

78 
49 

80 
45 

78 
47 

79 
47 

80 

81 
62 

78 
59 

80 
60 

75 
69 

78 
56 

76 
45 

78 
59 

80 
52 

78 
52 

80 
53 

80 
57 

82 
64 

81 
68 

82 
65 

78 
63 

78.9 
56,3 

IIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

85 
70 

84 
64 

80 
60 

75 
55 

70 
52 

71 
50 

72 
49 

72 
47 

80 
58 

84 
59 

82 
62 

84 
57 

80 
50 

74 
52 

75 
54 

87 
57 

82 
62 

78 
62 

78 
54 

75 
68 

63 
58 

75 
47 

73 
58 

80 
56 

80 
54 

83 
58 

82 
59 

83 

58 

83 
69 

83 
70 

82 
65 

78,5 
57,9 

IIIIDSOR  LOCKS  BRADLEY 

MAX 
MIN 

80 
63 

73 
59 

69 
61 

81 
58 

79 
52 

73 
58 

76 
53 

84 
46 

90 
53 

87 
65 

86 
62 

78 
55 

SO 
52 

79 
53 

84 
52 

85 
58 

83 
59 

85 
63 

80 
64 

74 
62 

78 
53 

78 
47 

80 
59 

83 
56 

85 
57 

87 
59 

86 
62 

84 
64 

86 
66 

80 
63 

76 
62 

80.9 
57.9 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
56 

71 
52 

78 
56 

77 
57 

78 
60 

72 
55 

75 
50 

79 
48 

86 
54 

88 
66 

76 
56 

76 
51 

79 
53 

75 
57 

80 
54 

84 
54 

86 
59 

89 
60 

68 
53 

71 
63 

76 
57 

78 
48 

79 
54 

83 
58 

77 
57 

82 
60 

79 
57 

88 
62 

71 
52 

68 
52 

61 
55 

77.5 
55.7 

BAIGOR 

MAX 

MIM 

80 
56 

77 
50 

83 
59 

81 
59 

80 
58 

75 
58 

80 
47 

83 
47 

87 
53 

87 
65 

87 
58 

81 
50 

84 
49 

84 
50 

84 
52 

85 
54 

87 
62 

87 
63 

88 
54 

71 
64 

76 
56 

79 
47 

77 
54 

83 
57 

83 
56 

80 
57 

82 
62 

87 
60 

83 
60 

72 
59 

74 
56 

81.5 
55.9 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIM 

66 
57 

70 
49 

75 
56 

74 
56 

75 
59 

75 
60 

69 
47 

69 
51 

82 
54 

82 
61 

79 
59 

73 
55 

76 
55 

75 
53 

73 
50 

74 
54 

76 
63 

79 
61 

65 
58 

72 
59 

70 
59 

72 
48 

67 
56 

75 
52 

74 
52 

67 
55 

73 
57 

74 
65 

74 
62 

65 
55 

61 

50 

72.6 
55.7 

BELFAST 

MAX 

MIN 

72 
58 

76 
48 

78 
53 

76 
54 

75 
52 

74 
58 

75 
44 

76 
43 

87 
50 

89 
58 

78 
55 

78 
47 

80 
48 

81 
51 

76 
54 

79 
48 

79 
59 

78 
58 

68 
55 

74 
61 

79 
58 

74 
44 

70 
53 

78 
53 

71 
53 

71 
55 

75 
60 

84 
59 

76 
61 

69 
50 

61 

55 

76.0 
53.4 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIM 

69 
50 

71 
45 

77 
56 

72 
55 

S 

70 
49 

75 
44 

80 

84 
52 

80 
57 

70 
49 

71 
44 

75 
41 

73 
45 

74 
49 

79 
49 

80 
60 

70 
46 

58 
44 

71 
58 

68 
47 

74 
44 

76 
SO 

81 
56 

79 
58 

73 
55 

73 
58 

72 
58 

58 
46 

68 
43 

63 
47 

72.5 
50.2 

CORIKNA 

MAX 
MIN 

73 
53 

73 
49 

78 
48 

76 
53 

75 
48 

74 
55 

76 
38 

85 
43 

86 
49 

90 
60 

84 
48 

79 
40 

80 
39 

80 
39 

80 
46 

85 
43 

85 
59 

88 
57 

72 
50 

72 
62 

75 
55 

78 
39 

78 
45 

84 
55 

79 
56 

75 
57 

80 
S3 

85 
53 

80 
51 

71 
48 

72 
54 

79.0 
49.8 

lASTPORT  WB  CITY 

MAX 
MIM 

67 
54 

67 
51 

70 
56 

70 
54 

74 
53 

63 
54 

65 
50 

67 
52 

83 
53 

83 
57 

75 
58 

73 
55 

74 
52 

73 
53 

68 
54 

63 
51 

65 
54 

62 
55 

61 
54 

69 
57 

66 
53 

68 
51 

65 
53 

64 
51 

69 
48 

67 
53 

65 
53 

71 
56 

65 
54 

62 
52 

59 
51 

68.2 
53.3 

■AST  SANGERVILLE  2  E 

MAX 
MIM 

74 
51 

74 
43 

76 
52 

74 
51 

75 
52 

71 
46 

75 
39 

78 
43 

82 
48 

82 
60 

It 

74 
45 

78 
46 

76 
44 

76 
47 

80 
46 

80 
57 

84 
57 

75 
49 

70 
57 

77 
53 

82 
48 

74 
55 

81 

58 

73 
47 

67 
47 

71 
49 

76.3 
49.7 

lAST  WINTHROP 

MAX 

MID 

74 
58 

72 
52 

76 
54 

78 
58 

76 
60 

74 
60 

74 
50 

77 
48 

84 
52 

86 
60 

84 
56 

77 
50 

80 
46 

76 
48 

78 
52 

82 
50 

84 
60 

86 
64 

74 
54 

73 
60 

77 

56 

78 
44 

78 
50 

82 
58 

80 
58 

80 
60 

78 
62 

85 
64 

82 
60 

70 
54 

68 
SB 

78.2 
55. 4 

rAXmUGTON 

MAX 

MIR 

74 
52 

73 
49 

77 
49 

75 
53 

77 
52 

75 
56 

77 
44 

!S 

86 
46 

85 
55 

80 
47 

78 
44 

79 
40 

76 
44 

80 
47 

86 
45 

84 
57 

88 
57 

71 
53 

70 
56 

74 
54 

82 
40 

79 
41 

85 
51 

78 
52 

77 
56 

78 
61 

85 
60 

75 
54 

68 
51 

65 
56 

78.0 
50.5 

FORT  BBNT  ISE 

MAX 
MIM 

11 

75 
46 

S3 
53 

80 
56 

76 
59 

11 

84 
39 

88 
43 

87 
48 

85 
57 

76 
50 

75 
40 

75 
37 

76 
36 

83 
42 

85 
40 

85 
59 

83 
53 

58 
38 

75 
49 

74 
38 

79 
36 

83 
42 

85 
53 

88 
51 

86 
52 

80 
50 

76 
62 

74 
50 

73 
40 

68 
38 

78.9 
46.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


HEW  EHGLAVD 
ADGDST  1950 


Table  5-Continued 


Station 


GARDINEH 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT 

JOSESBORO 

LAC   FRONTIERE 

LEWISTON 

HAD I SON 

mLLINOCKBT 

HILLINOCKET  AIRPORT 

MILLWOCKET  DAM 

NORTH  BRIDGTON 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUBFORD  3  SW 

RUMFORD  ISSE 

UNITY 

WINSLOW 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 
ADAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

COHASSET 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 


Day  of  moatli 


70  1  74  I  79 


MAX  I  77 
HIN  ;  55 


49 

53 

69 
33 

80 
43 

68 
54 

76 
55 

73 
49 

81 
51 

77 
43 

80 
55 

" 

81 

48  I  44   56 


MAX  i  78 
MIN   52 

MAX   73 
HIN 


HIN   57   51 


75  1  78 
55  !  57 


72   79 
42  I  37 


72 
46  I  49 


71   74   85 
40  40   29 


10   11  I  12 


86  88 
50   60 


82   80 
48   53 


80  85 
50   55 


59  I  48  I  46 


79   77   81 
56   46  I  46 


68  I  74 
50  42 


70   76 
51   41 


67  I  72 
42   32 


87   74   78 
65   57  ,  53 


81   76 
54   44 


80  80 
47   51 


75   77 
38  I  37 


72   73 
30  31 


76   75 
42   45 


1  76  1  73 

58  I  45 


78   73 
54   45 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


83  I  60 
40  i  39 


76   75 
;  57   53 


'85  !  S3 
1  61  1  52 


84   83 
53   63 


57 


74  !  77 


79  1  79 
46  i  47 


16   17  I  18 


22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


84   86  I  90 

49  I  58  I  61  I 


77   81  I  82 
41   56   55 


78   8a 
53   S3 


84   86 
58   57 


85  I  82 
60  I  59 


76   83 

45   49  1  57 


81  I  84 
46  ;  49 


76   79 
57   45 


'72   75 

41   37 


I  72   76 
45   43 


82   66 
46   47 


67  I  72 
55   58 


76   85 
53  I  58 


78   80 

42  '  SO 


83   78 
59   42 


;  79  I  77 

43   S3 


76  I  83   83 

S5  I  52   63   63 


72   78   81   80 
51   42  I  40  45 


90  1  84   77  [  80  77 
69   59   54  I  55   58 


90   91 
52   64 


77  81 
44   52 


87   82 
52   55 


74   89 
43   53 


74   81 
44   45 


75 

I  56 


74 

78' 

52 

54 

76 

82 

56 

57 

1  77   77 
58   53 


70  I  72 
58   61 


66   71 

51  i  52 


66   68 

58  i  55  I  57 


80   79   75 
60  1  53   59 


75   75  I  72 
60  !  45   46 


80  i  77  I  65 


75   77 
42   50 


69  1  72 
58   60 


70   69 
54   60 


80  77 
61   57 


79   70 
61   59 


MAX 

HIN 


1  75   73 
<  55 


77   76 

60  I  55 


65   79   73 
59   58   58 


71   79   78 

58   55   57 


74   76   78 

59   56   61 


79   79   72 
60   57   57 


74   83   80   74 


72   75 
56  146 


64   69 
58  I  44 


76   75 
48   42 


69   79 
52   46 


80   78 
57   47 


88   72 
58   47 


90  86 
50   58 


88   85   81 
52   67   63 


79   77 
46 


76  !  72 
42   47 


78  I  80 
46  49 


78  I  83 
44   44 


86  1  88 
61  I  55 


81   80 
63   66 


80   83 
60   64 


82  '  84 
61  !  59 


84   86 
60   61 


85   88 
.  59   59 


78  I  83 
45   46 


80  !  85 
49  I  52 


77  I  80  80  80 


81   80 
49  45 


76  i  75 
40  !  39 


67   64 

57   56 


87  '85 
64   71 


82  i  81 
61  ,  66 


!  72 
57 


79 
64 


93   75 
69   55 


75 

154 


56 

59 

72 
58 

71 
60 

74 
54 

84 
60 

76 
48 


86  I  79 
67   63 


87  jSl 
58  ,48 


81   77 
54   51 


79   82 
50   50 


83   84 

SO  \  59 


80  80 
55   60 


75  I  77 

;  54  1  51 


79  !  76 
53   45 


74   77 
45  ;  40 


I  80  1  75 
!  57   52 


i  76   83 
46   55 


62   70 
55   56 


70 
56   59 


80  I  82 
46  I  54 


77   81 
52   61 


75   83 
57   61 


75  81 
59   64 


79  '75 
60  I  48 


I  78  I  82 

[54   62 


80   77 
53   57 


84   80 
57   58 


83   74 
55   57 


'70  ,74 
:52   54 


75  82 

1  50   50 


87 
64 

62 
68 

87 
60 

75 
S7 

78 
52 

80 
54 

81 
57 

81 
65 

80 
66 

79  i 
66 

] 

11 

87 
67 

86 
66 

85 
49 

83 
48 

80 
54 

78 
S3 

84 
58 

85 
62 

89 
66 

86 
55 

89 
65 

86 
66 

85 
54 

80 
S3 

83 
53 

78 
51 

85 
58 

86 
61 

87 
62 

91 
53 

87 
66 

86 
65 

80 
SO 

83 
49 

80 
51 

86 
50 

87 
55 

89 
60 

90 
63 

78 
64 


[81 
67 


'78  I  74 
I  59   45 


71   77 
43   42 


74   77 

50  44 


73  I  78 

50  146 


72  I  78 

[57   58 


[84   67 

55   48 


76   79 
48   52 


79  1  84 
50   56 


[  69 

;  52 


70 
66 

71 
49 

73 
64 

77 
57 

74 
67 

80 
61 

80 
69 

75 
60 

71 
67 

74 
55 

82 

74 

as 

84  I  83 
70   61 


83   79   85 

60   61  \   63 


72   78 
51   60 


75 
55  I  59 


83   68 
52   52 


86   84 
60 


77   82 
50   51 


69   73 
52   46 


67   72 
48   48 


80  80 
63  59 


80  81 
56   61 


78  I  82 
59   58 


80 
61 

76 
52 

77 
53 

[ 
79 
52 

78 
60 

78 
55 

78 
57 

83 
59 

72 
55 

79 
47 

81 
56 

84 
58 

75 
58 

80 
46 

81 
54 

83 
55 

80 
56 

81 
48 

81 
56 

84 

i  *^ 

57   70 
44   41 


82   68 
56   55 


67   70 
51   47 


85  72 
62   53 


84  184 
53   62 


79   77 
55 


67   72 
46   47 


78.7 
54.5 


75.0 
47.1 


75.3 
50.7 


72.8 
52.3 


75.1 
40.6 


77.0 
56.6 


78.  S 
51.2 


77.6 
51.7 


76.1 
52.5 


76.5 
47.9 


78.6 
54.2 


77.4 
54.7 


77.6 
50.2 


76.8 
58.2 


77.3 
54.1 


75.3 
53.2 


74.5 
51.3 


76.3 
50,7 


75.9 
54.5 


75.8 
50.6 


86  83  1  83 
64   64  I  60 


84   85   78 
61   70   63 


83  81 
60   65 


82  {88 

57   58 


83   63 
59   59 


78   78 
65  I  67 


86   85 
65   69 


88   87 
64   69 


76.9 
53.0 


77.6 
53.7 


78.9 
54.0 


78.9 
52.9 


80.5 
54. 1 


80.2 
57.6 


76.9 
51.8 


77.8 
58.8 


78.9 
62.8 


80.8 
60.5 


77.2 
58.3 


76.1 
59.3 


80.1 
60.1 


77.2 
58.9 


78.8 
60.8 


82.2 
58.4 


82.3 
58.5 


81.9 
57.3 
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Table  5-ContiDued 


NE«  ENGLAND 
AUGUST  19S0 


Day  oi  moDth 


2    I   3    I   4 


7       8      '9      10  I  11   I  12      13  I  14     15     16      17     18     19 


26     27     28  j  29  I  30 


BOOSAC   TUmEL 

BTANNIS    1    E 

INIGBTVILLE   OAK 

urn  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOVELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEI  BEDFORD 

PITTSriELO  WB  AIRPORT 

PLTHOUTB 

PROVINCETOWN  2  WNW 

ROCEPORT  1  ESE 

SANDWICH 

SBELBDRNE  FALLS 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

STOCKBRIDGE 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALU 

WALPOLE 

WEST7IELD  2  NE 

WESTON  2  NW 

WESTOTER  FIELD 

WILLABD  BROOK  STA  FORES 

WORCESTER  AIRPORT 

WORCESTER  1 

NEW  HAMPSHIRE 
ALEXANDRIA 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

■iMPTON 

JNCORD  WB  AIRPORT 

RHAM 

ST  DEERING 


MAX   83 
MIM   61 


MAX  ,  79 
MIM   70 


MAX   81 
MIN   62 


MAX   91 
MIN   S6 


MAX   77 
MIM   63 


MAX   89 

MIN   63 


MAX   82 
MIN   64 


MAX   77 
MIN   66 


MAX   76 

Mm  ',   63 


'  MAX   80 
MIM   62 


MAX   90 
MIN   63 


78   65   74 
S8   S8   55 


71   70   77 
62   59   60 


77  ' 
57' 


MAX 
MIN 


MAX   72 
MIN   61 


MAX  '  78 
MIN   64 


MAX   87 
MIN   63 


MAX  I  89 
MIN  70 


MAX   91 
MIN   64 


MAX 

MIM 


MAX   78 
MIN   60 


MAX  84 
MIR  59 


MAX   77 
MIN   63 


MAX  I  84 
'  MIR   61 


MAX   72 

MIN   55 


MAX  ,  68 

MIH  '  56 


MAX   78 
MIM  '  58 


MAX  '  74 
HIM  '  59 


MAX  ,  78 
HIM   64 


MAX  '  82 
HIM  55 


I  MAX   71 
MIM   56 


74 
56 

73 
59 

78 
55 

77  1 

50  , 

75 
55 

70 
53 

71 
59 

81  ! 
51 

72 
57 

72 
58 

82 
62 

76  ■ 
52 

74 

57 

74 
58 

85 
63 

82 
57 

70 
58 

72 
58 

78 
SB 

78 
58 

70 
62 

71 
61 

74 
63 

73; 

58| 

69 
61 

69 
60 

74 
61 

76 : 

59  ' 

65 
58 

73 
58 

71 
55 

^1  i 

53  1 

67 
61 

69 
57 

81 
60 

81 ; 

56 

84 
64 

73 
66 

79 
60 

79 
58 

67 
58 

68 
57 

80 
60 

75 
57 

64 

62 

66 
60 

73 
61 

72 
60 

70 
57 

66 
59 

70 
58 

74 
54 

«8 
59 

73 
60 

79 
60 

79 
57 

90 
55 

75 
62 

67 
60 

80 
54 

67 
60 

71 
60 

71 
61 

65 
50 

67 
55 

67 
59 

74 

59 

74 
58 

67 
59 

66 

55 

80 
61 

78 
52 

67 
53 

71 
55 

80 
62 

80  i 

46 ; 

70 
55 

73 
58 

80 
59 

80  , 

50 

68 
55 

69 
56 

80 
60 

77  1 
51 

70 
58 

71 
61 

76 
60 

76 
57 

72 
51 

71 
51 

83 
60 

80 
53 

70 
58 

69 
58 

80 
60 

78  1 
50 

71 
SO 

70 
52 

81 
63 

79  1 
55  1 

68 
54 

66 
58 

76 
57 

74 

54 

70 
55 

70 
53 

79 
59 

76 
S3 

60 
51 

68 
44 

75 
55 

74 
SO 

75 
49 

64 
46 

74 
48 

74 
54 

71 
54 

75 
47 

72 
59 

68 

53; 

66 
56 

71 
51 

78 
59 

78 
55 

75 
52 

62 
44 

73 
48 

78  1 
50 

72 
51 

74 
51 

83 
57 

80  ; 
54 

MAX 
MIM 

73 
62 

75 
54 

75 
51 

84 
59 

81 
58 

MAX 
HIM 

74 
63 

74 
61 

72 
54 

79 
59 

77 

52 : 

MAX 

HIN 

81 
51 

76 

48 

66 
42 

75 

50 

72 

45 

75 
45 

76 
57 

84 
42 

73 
41 

80 
51 

85 
51 

76 
54 


80   84   83 
49   52   58 


78   82 
68   61 


77   80   84 


80   80   80 
53   65   69 


86   85   76   80   78  I  82   84   85 
48  I  62   59   46   44   50   46   52   56 


82   88 
51   59 


86   84 
56   68 


85   76 
51   47 


78   80 
54   53 


89   88   86 
56   68   66 


82   80   80 
58  ;  68   68 


77   73   75 
62   66   66 


63   67   66 


82  I  79   73 
49   60  I  53 


89   86   88 
60   66   64 


78   79   81 
59   54   53 


88   85  ;  82 
56   66   66 


78   74   80 
62   68   65 


80  ,  85  i  82 
SO  :  58   58 


87   87   86 
52  <  62  I  65 


81   85   84 
55   68  I  62 


54 

53 

56 

76 
54 

76 
50 

76 
52 

69 
53 

72 
54 

72 
53 

73 
60 

76 
57 

78 
57 

79   82 
47   54 


82   83 
55  '  58 


86   88 
54   58 


80   82   84 
54   58   64 


45  43   50 


75   74 
59   51 


79   67   83 
54   52   57 


74   74 
58   65 


79   78 
60   66 


77   79 
46   53 


82   84 
56   61 


80   78 
59   62 


78   71 

65  j  47 


80   79 
72   62 


72   76 
66   52 


79   80 

46   S2 


73   78 
68   58 


76   78   80 

55   56   55 


42   56   52 


79   80  1  80 
46   48   54 


78   80  84 


81   82   86 
50   59   59 


77   74 
68   61 


68   70 
54   46 


76   78 
60   58 


74   75 
55   56 


82   85 

64   66 


72   80  ,  74  I 
55   53   57  ' 


67   69   70 
57   55   56 


82   85   83 
55   61   63 


76   74   74   74 
60   66   68   68 


75   76 
46   46 


78   77   78  I  82 
52   51   51   57 


81   80  80 
54   50   55 


80   78 
47   62 


87   88 
58   66 


86   84 
53   66 


85   85 
47   62 


89   87 
49   62 


70  ,  72 
45   42 


75   74 
51   56 


83   82   83 
55   65   63 


87   85   81 
51   65   61 


77   78 
56   42 


80   81 
44   45 


79   84 
45   44 


74   76 
53   49 


77   79 
49   45 


84   85   82 
53   63   61 


81   83 
49   60 


75   78 
46   S3 


76   82  79 

56  ;  60  66 

81   81  80 

48   57  66 

84   84  85 

43   49  54 

83   85  85 

46   50  58 

80   83  I  85 

48  ;  58  62 


80 

64  I 


74   70 
67   50 


73   73 
68   58 


80   85 
67   55 


71   67 
58   49 


77   75 
63   55 


58  :  63   61 


75  I  75   80 
42   51   53 


76   78   78 

54   59   58 


79   77   81 
52   51   54 


75   78 

49   54  I 


72   72 
58   60 


73   76 
45   48 


76   79 
49   50 


79   78 
51   60 


71   74  I  77 

43  S3  I  54 


72  1  73 
51  1  54 


79  I  83 
64   65 


84  I  80 
65   64 


84  \   81 
63  i  64 


83  :  83 
62   64 


78   78 
70   60 


77  I  79 
45   55 


82   85 
48   57 


88   85   8S   80   84   81   84   86   87 
56   72   65   50   47  ;  49   51   57   59 


85  I  82 
67   62 


78   79  ,  79   86   85   83 
53  47  ,  52  I  50  59  58 


85  85 
56   65 


78   79 
46   47 


82   80   80   74   75   74 


61   66   58   54 


79  , 
.44  I 


84   82  ,  82 
58   64  65 


83  83  72 
49   65   47 


75   77 
52  ,  48 


53   59 
76 


75   76   76 
44   42   48 


84  t  86  I 
57   61  I 


78   81 
58   61 


79   81   84 
52  55  I  60 


81 
66 


70   76 
63  i  SO 

73  i  77 

61  {  48 

74  70 
66   58 

72  75 

62  50 

73  79 
68  I  56 

72   76 

63  52 

70 


78   85   85 
43   53   54 


45   58  :  53 


80  82 
48   57 


73   73 
64   54 


83   82   84 
47   57   56 


65   74   73  I  74 
40   37  '  46   39 


80  82  I  72 
54   63  ^  55 


86  85  83 
50   62   60 


84   84   85 
43   51   50 


77   79  I  78 
46   46   52 


76   78  :  78 
38   S3  '  39 


84  .  I 

46  I  ' 


80   82   80  ;  84 
42   45   51  I  45 


80   82  '  78   86 
46   48   54  I  47 


85   84   88   75 
48   57   42   49 


!  84  [81 

!  57  43 


74   86 
43   53 


78   80 
42  '  47 


76   84 
:  49   50 


82   86 
47   55 


81  I  81 
40  '  50 


84   88 
47   56 


87   86 
49   58 


83   83 
43   59 


78  !  81 
59   60 


78   83 
55   56 


85  !  65   68   72   76   77   83 

62  58  '  60  SO  40  45  48 


84   83  ,  65 


55   58   59   48   38   41   45 


70   76   79 


81   75  '  69   70   74 
59   $9   63  I  46   44 


88  '  80   72  I  75  I  78 
60   62   64   53   38 


83  ;  86   67 


89   70   73 
62   64   64 


72  ,  74   79 
49  ;  37  I  38 


77   79  I  81 
48   42  '  50 


91   79   72   78   79   76 
63   61   66   57   44   S3 


78   78 
43   58 


78  73  70  78 
38   37  I  42  I  52 


87   70 
64  I  63 


85   80 


71  :  74  77  78 
66  '  53  :  38  ;  50 


70 


55 

56 

79 
57 

79 
57 

84 
56 

87 
58 

85 
55 

85 
55 

81 
59 

86 
60 

85   89 
60   60 


78   82 
58   58 


74   69 
54   55 


74   81  1 
62   62 


80   83 
53   58 


76   84 
64   64 


87   86 
59   60 


79   81 
61   69 


86   86 
60   62 


88   85 
60   63 


84   84 
63   65 


86  I  88 
62   64 


87  ;  85 
62  :  61 


79   74 
71   64 


84   80 
66   60 


85   85 
65   61 


84   72 
69   60 


83   80 
61   59 


82   82 
64   66 


76   77 
50  49 


,  76   79 

i  53   51 


75  I  79  ; 
60   59 


72   77 
59   60 


81  I  80 
55   58 


83   83 
59   62 


80   85 
63   64 


76   75 
63  ;  67 


85  I  85 
59  I  61 


84   82 
59   61 


77   80 
55  '  58 


73   76 
60   60 


81   84 
57  !  53 


83  I  84 
52  I  56 


83   87 
56   58 


82   86 
55   54 


84   88 
59   60 


76   78 
63   65 


82   82  I 
59   65  1 


84   82 
62   64 


83   70 
67   58 


76  I  74 
72   62 


85  I  83 

63  1  62 


85   79 
69   65 


82   84 
70   67 


80   72 
66   62 


76   70 
65   57 


80  85 
62   60 


80   85 
55   58 


85  I  84 
59   63 


83  I  82 
61   62 


84   82 
60   63 


85  80 
68   59 


84   68 

67  !  58 


80  I  84   85   79 
S3  !  55  64  62 


79.5 
53.6 


77.6 
61.4 


80.8 
55.1 


80.3 
55.2 


79.2 
59.6 


83.3 
59.7 


77.5 
60.1 


73.0 
60.8 


75.5 
62.6 


75. 6 
53.9 


78.7 
60.8 


77.7 
56.8 


77.0 
59.3 


72.8 
62.4 


77.6 
55.  5 


80.8 
59.3 


82.4 
59.6 


74.2 
55.1 


75.0 
58.8 


78.9 
57.7 


79.7 
54.0 


80.9 
55.0 


78.0 
57.1 


80.5 
57.4 


81.8 
57.0 


80.1 
57.8 


80.4 
56.8 


76.5 
58.3 


77.9 
59  57.0 


67   60 
55   55 


75.4 
50.8 


78   74   84   82   73   62   75.5 
56   58   60   65   53   54   49.6 


75   83  I  82  i  79  I  70   70  '  75.5 
59   59  I  68   61  I  50   57   53.3 


81   87   86  I  86   84  I  80  I  62  I  79.5 
56   56   61  I  63   63  I  59   57   54 . 5 


84  I  80  82  :  86  I  85  80  56  77.7 

49   50   55  I  55   58  !  53   54   47.7 


82   84   86  86   86   70   64   80.2 
56   56   61   61   64   59   59   53 . 9 


79   86  87   87   86   75   63   80.6 
54   54   62   62   69   57   58   55.7 


50   52   60  '     35 


83  ,  83  83  81 
5S   59  I  60  .  62 


65   78 . 2 
98  I  53 . S 

67  I  75.3 
60  I  46.4 


See  rofereoce 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


MEW  EHGLMD 
AUGUST  1950 


Station 

Day  of  month 

1 
1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FIRST  CONH  LAKE 

MAX 
MIN 

69 

55 

75 
49 

64 

48 

78 
52 

74 
47 

68 
42 

70 
42 

75 
42 

79 
47 

78 
55 

77 
49 

58 
39 

68 
37 

70 
42 

70 
38 

72 
40 

75 
48 

81 
54 

75 
54 

65 
55 

70 
42 

65 
37 

73 
39 

77 
42 

81 
54 

79 
55 

71 
58 

81 
60 

76 
61 

75 
46 

67 
47 

72.8 
47.6 

FRANKLIS  1  HW 

MAX 
MIN 

81 
65 

68 
55 

74 
56 

81 
59 

79 
53 

80 
55 

78 
49 

86 
47 

89 
50 

92 
62 

83 
60 

82 
42 

83 
44 

81 
52 

83 
45 

86 
46 

87 
58 

91 
62 

74 
62 

75 
64 

75 
55 

79 
44 

82 
48 

86 
54 

81 
57 

86 
59 

90 
63 

90 
61 

87 
62 

70 
60 

63 
58 

81.4 
55.1 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

82 
64 

74 
52 

73 
51 

80 
53 

80 
53 

77 
53 

77 
48 

87 
45 

89 
49 

90 
52 

85 
57 

80 
43 

80 
44 

80 
50 

81 
46 

85 
46 

86 
56 

90 
61 

82 
62 

74 
63 

74. 
53 

79 
39 

83 
47 

87 
54 

85 
55 

85 
58 

89 
61 

90 
60 

85 
62 

81 
59 

62 
57 

81.7 
53.3 

GLENCLIFF  2  NW 

MAX 

MIN 

69 
57 

72 
53 

71 
46 

69 
54 

69 
55 

67 
51 

71 

45 

73 
44 

78 
53 

77 
58 

74 
53 

69 
52 

72 
51 

71 
50 

70 
45 

79 
54 

81 
53 

80 
56 

71 
62 

69 
61 

11 

71 
45 

77 
49 

79 
53 

78 
57 

72 
61 

79 
58 

81 
62 

79 
64 

69 
52 

65 
54 

73.5 
53.3 

HANOVER 

MAX 
MIN 

75 
62 

62 
56 

72 

51 

75 
61 

73 
55 

76 
50 

75 
53 

81 
47 

83 
52 

83 
63 

72 
55 

74 
43 

76 
42 

77 
52 

79 
43 

77 
47 

85 
58 

83 
62 

68 
62 

71 
66 

71 
52 

75 
45 

79 
47 

83 
55 

80 
55 

79 
59 

83 
60 

84 
64 

75 
62 

68 
55 

62 
59 

76.0 
54.6 

KEENE  1  S 

MAX 
MIN 

82 
64 

68 
55 

75 
56 

82 
62 

78 
49 

77 
53 

78 
47 

87 
42 

89 
47 

86 
60 

83 
59 

81 
41 

84 
40 

79 
SO 

85 
43 

84 
45 

87 
57 

89 
65 

77 
66 

71 
66 

78 
48 

78 
42 

82 
51 

87 
52 

85 
54 

88 
57 

89 
62 

86 
63 

86 
6S 

73 
58 

69 
58 

81.4 
54.1 

LAKEPORT  1 

MAX 
MIN 

70 
65 

66 
55 

76 
51 

81 
57 

79 
58 

80 
58 

81 
53 

85 
51 

86 
54 

88 
61 

75 
65 

81 
50 

79 
52 

80 
56 

84 
52 

86 
53 

89 
55 

87 
64 

70 
61 

72 
61 

75 
55 

81 
48 

83 
52 

85 
57 

82 
60 

82 
59 

88 
62 

87 
63 

85 
65 

65 
58 

62 
58 

79.7 
57.1 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
57 

66 
49 

78 
49 

78 
51 

72 
51 

77 
46 

78 
48 

84 
43 

85 
47 

86 
58 

71 
42 

75 
38 

77 
38 

80 
46 

81 
39 

79 
43 

88 
52 

87 
58 

73 
58 

73 
53 

73 
42 

78 
40 

82 
45 

86 
50 

83 
50 

83 

55 

86 
55 

88 
62 

84 
57 

67 
54 

66 
57 

78.8 
49.5 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

70 
58 

72 
54 

72 
54 

79 
60 

74 
56 

71 
58 

70 
51 

76 
48 

82 

53 

80 
63 

L^ 

74  1  75 
48   48 

74 
54 

78 
50 

79 
51 

82 
58 

84 
63 

71 
64 

70 
63 

72 
54 

73 
44 

74 

52 

78 
56 

79 
58 

82 
56 

79 
60 

82 
60 

84 
64 

68 
58 

66 
58 

75.7 
55.9 

UASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

88 
62 

71 
51 

73 
49 

80 
53 

82 
49 

78 
52 

72 
45 

78 
41 

84 
45 

87 
59 

85 
56 

81  1  78 
42  1  43 

81 
46 

80 
44 

85 
45 

86 

54 

87 
57 

87 
61 

72 
65 

73 
52 

76 
37 

79 
48 

82 
52 

83 
53 

85 
53 

85 
56 

85 
57 

86 
61 

75 
57 

65 
56 

80.3 
51.6 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

MAX 
MIN 

55 
47 

52 
41 

58 
45 

53 
43 

47 
40 

48 
37 

49 
36 

56 
42 

55 
45 

55 
47 

47 
33 

47  ,  45 

33  j  37 

48 
39 

50 
39 

55 
43 

61 
46 

64 
50 

53 
48 

54 
41 

46 
35 

53 
38 

55 
40 

59 

46 

58 
46 

57 
50 

58 
51 

58 
52 

56 
48 

57 
45 

53 
47 

53.6 
42.9 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

72 
61 

75 
53 

73 
52 

82 
57 

78 
49 

74 
53 

76 
48 

85 
44 

87 
47 

86 
54 

82 
58 

80   81 
44  1  45 

81 
47 

85 
46 

86 
48 

88 
51 

90 
55 

77 
62 

72 
67 

78 
56 

80 

41 

83 
43 

86 
52 

85 
55 

88 
56 

86 
56 

85 
60 

87 
65 

67 
60 

66 
58 

80.7 
53.0 

NEW  CASTLE 

MAX 
MIN 

74 
59 

62 
54 

69 

54 

72 
59 

72 
63 

79 
60 

75 
53 

80 
51 

88 
52 

80 
67 

86 
66 

71   78 
52  1  54 

72 
56 

77 
54 

75 
55 

76 
61 

82 
61 

74 
60 

72 
63 

77 
60 

74 
53 

72 
57 

72 
57 

65 
58 

74 
58 

72 
61 

86 
61 

82 
62 

72 
57 

67 
58 

75.1 
57.9 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

64 
56 

59 

54 

69 
52 

72 

55 

70 
54 

70 
53 

71 
51 

77 
51 

80 

57 

80 
63 

71 
50 

70   72 
48   49 

77 
54 

75 
52 

77 
57 

81 
57 

81 
63 

66 
59 

69 
59 

69 
48 

73 
50 

75 
55 

78 
55 

78 
56 

78 
61 

82 
61 

81 
61 

80 
63 

64 
54 

60 
54 

73.2 
55.2 

PETERBORO   2S 

MAX 
MIN 

70 
60 

65 
53 

72 
52 

77 
60 

75 
52 

69 
54 

72 
45 

82 
45 

84 
47 

83 
62 

78 
54 

77   78 
44   47 

76 
51 

81 
48 

82 
55 

84 
57 

87 
64 

78 
62 

70 
61 

73 
50 

78 
44 

79 
56 

84 
56 

82 
57 

84 
62 

84 
62 

82 
61 

83 
67 

70 
60 

62 
55 

77.5 
54.9 

PINKBAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

70 
56 

61 
50 

68 
44 

72 
54 

68 
50 

77 
44 

73 
41 

71 
49 

76 
49 

81 
57 

69 
52 

71   72 
42   42 

69 
56 

74 
42 

78   77 
45  ;  54 

80 
55 

66 
55 

65 
58 

70 
46 

71 
39 

75  v79 
43  [48 

72 
49 

72 
58 

79 
58 

80 
62 

72 
57 

58 
53 

60 
54 

71.8 
50.4 

PLTMOUTB 

MAX 
MIN 

73 
63 

72 
55 

75 
48 

82 
59 

79 
55 

79 
49 

80 
49 

87 
45 

88 
50 

88 
60 

88 
55 

85  !  85 
50  1  40 

82 
52 

83 
43 

82 
45 

88 
59 

88 
59 

72 
60 

74 
62 

76 
51 

82 
40 

83  1  87 
45  1  56 

82 
54 

83 
59 

90 
60 

89 
60 

83 
62 

70 
56 

63 
58 

81.2 
53.5 

SDSRT  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

MIN 

80 
63 

67 
55 

73 
55 

81 
62 

78 
49 

74 
55 

76 
48 

82 
42 

87 
47 

87 
59 

85 
55 

76 
41 

78 
40 

76 
50 

83 
41 

82 
47 

86 
56 

88 
66 

76 
64 

72 

64 

74 
47 

77 
38 

80 
49 

85 
52 

83 
S3 

85 
55 

85 
63 

84 
64 

84 
63 

79 
57 

70 
59 

79.8 
53.5 

TUCKERMAN  RAVINE 

MAX 
MIN 

67 
51 

54 
44 

64 
43 

61 
53 

59 
47 

60 
46 

61 
38 

66 
44 

66 
45 

67 
56 

62 
43 

60 
39 

59 
43 

59 
46 

63 

40 

67 
45 

71 

55 

72 
54 

60 

53 

60 
S3 

57 
40 

60 

40 

63 
44 

68 
49 

63 
49 

66 
57 

71 
&8 

67 
61 

65 
59 

60 
48 

60 
49 

63.2 
48.1 

WEST  ALTON 

MAX 
MIN 

85 
65 

79 
56 

66 
53 

70 
61 

75 
62 

74 
62 

72 
54 

72 
53 

77 
58 

81 
62 

84 
69 

72  ,  73 
52   53 

74 
57 

73   76  ;  81 
55   56   60 

81 
65 

83 
61 

72 
60 

11 

l\ 

73   76 
55   59 

79 
58 

77 
61 

78 
64 

82 
68 

84 
69 

83 
58 

65 
58 

76.1 
59.0 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 
MIN 

84 
60 

81 
56 

64 
52 

78 
55 

78 
53 

76 
50 

78 
52 

79 
47 

85 
49 

86 
54 

86 
55 

75   77 
42  !  42 

1 

79 
45 

79   83 
43   46 

81 
50 

89 
59 

88 
62 

74 
66 

75 
50 

It 

80 
46 

82 
49 

88 
57 

84 
58 

83 
60 

88 
62 

88 
62 

84 
57 

78 
57 

80.8 
52.9 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

80 
60 

72 
48 

72 
50 

86 
54 

80 
54 

74 
52 

74 
44 

82 
42 

88 
42 

88 
64 

84 
60 

80 
46 

82 
44 

82 
48 

84 
46 

86 
46 

86 
56 

90 
58 

80 
60 

72 
66 

78 
5* 

80 
40 

80 
SO 

84 
48 

82 
54 

86 
52 

86 
56 

86 
60 

86 
62 

78 
58 

64 
54 

81.0 
52.5 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

SO 
62 

70 
52 

77 
49 

82 
57 

82 
61 

77 
55 

78 
50 

83 
47 

87 
51 

88 
62 

82 
59 

78 
44 

81 
46 

80 
SO 

81 
47 

86 
48 

86 
57 

88 
60 

67 
59 

72 
61 

73 
51 

78 
45 

81 
50 

86 
S3 

83 
54 

84 
56 

87 
64 

87 
64 

87 
65 

69 
56 

65 
57 

80.2 
54.6 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

77 
61 

72 

4. 

70 
45 

78 
55 

75 
52 

77 
45 

79 
43 

82 
43 

84 
45 

86 
53 

73 
50 

77 
41 

78 
41 

79 
46 

79 
42 

83 
45 

87 
59 

87 
55 

70 
61 

72 
61 

72 
53 

78 
41 

78 
44 

86 
SO 

73 
SO 

78 
55 

85 
SO 

84 
58 

81 
63 

70 
53 

63 
53 

77.8 
50.2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

79 
62 

70 
62 

67 
62 

74 
63 

72 
61 

68 
60 

69 
59 

72 
60 

77 
64 

75 
66 

78 
67 

70 
60 

75 
60 

76 
59 

11 

76 
64 

76 
66 

77 
66 

76 
68 

77 
68 

71 
62 

73 
61 

74 
61 

76 
61 

74 
61 

78 
62 

78 
64 

77 
67 

78 
69 

75 
65 

75 
65 

74.5 
63.1 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

78 
60 

69 
56 

65 
57 

80 
57 

80 
53 

67 
55 

70 
51 

80 
51 

87 
59 

82 
68 

86 
63 

75 
54 

79 
51 

78 
54 

82 
57 

82 
61 

81 
65 

78 
63 

82 
64 

74 
65 

77 
55 

78 
50 

80 
58 

85 
55 

83 
55 

86 
58 

83 
60 

83 
65 

84 
68 

70 
63 

73 
60 

78.6 
58.4 

KINGSTON 

MAX 

MIN 

78 
62 

70 
59 

66 

61 

76 
60 

77 
51 

69 
57 

^5 

79 
59 

83 
53 

SO 
65 

85 
60 

74 
S3 

77 
46 

79 
48 

78 
48 

77 
55 

78 
63 

78 
66 

77 
67 

81 
69 

76 
60 

75 
46 

77 
56 

81 
53 

77 
55 

81 
52 

79 
58 

81 
66 

77 
69 

75 
65 

74 
63 

77.0 
58.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
61 

70 
60 

67 
62 

80 
62 

78 
58 

68 
58 

70 
55 

79 
54 

86 
62 

82 
69 

86 
64 

74   77 
58   54 

78 
57 

81 
55 

81 
63 

79 
65 

79 
65 

79 
66 

77 
67 

77 
57 

75 
52 

77 
59 

81 
57 

83 
58 

81 
58 

82 
62 

82 
66 

82 
71 

72 
62 

75 
62 

78.0 
60.6 

PROVIDENCE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

81 
62 

71 
60 

67 
63 

81 
63 

80 
60 

69 
58 

71 
55 

82 
55 

89 
63 

86 
70 

89 
64 

77 
59 

80 
56 

80 
58 

84 
58 

84 
65 

82 
67 

81 
66 

80 
67 

76 
67 

78 
59 

78 
54 

78 
64 

83 
61 

81 
63 

85 
62 

84 
64 

88 
69 

87 
74 

74 
63 

75 
62 

80.0 
62.3 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

86 
63 

78 

56 

68 
58 

78 
60 

84 
52 

82 
56 

79 
54 

80 
46 

88 
50 

91 
54 

91 
59 

77   73 
46  46 

85 
49 

82 
50 

88  ;  87 
51   53 

85 
60 

83 
65 

75 
67 

75 
52 

77 
45 

79 
47 

84 
52 

88 
57 

84 
60 

89 
61 

86 
62 

87 
61 

87 
59 

78 
60 

82.4 
55.2 

BENNINGTON 

MAX 
MIN 

84 
58 

78 
57 

II 

77 
56 

71 
51 

74 
53 

75 
51 

79 
42 

83 

47 

82 
58 

82 
62 

73  i  75 
39   37 

76 
46 

77  1  82   82 

43  !  51   50 

84 
56 

78 
59 

78 
58 

78 
45 

76 
39 

79 
47 

82 
52 

82 
50 

85 
57 

84 
58 

84 
59 

84 
62 

72 
56 

75 
60 

79.0 
52.0 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

76 
59 

I? 

79 
47 

79 
60 

75 
52 

77 
47 

78 
43 

83 
45 

83 
49 

82 
53 

82 
52 

75  1  74 
41  1  40 

76 
47 

82  1  82  1  91 
40  1  43   57 

90 
53 

75 
59 

73 
63 

73 
42 

76 
40 

80 
42 

85 
50 

85 
50 

82 
55 

81 
58 

80 
66 

78 
61 

67 
51 

68 
59 

78.8 
50.7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
59 

66 
57 

79 
63 

73 
60 

71 
58 

76 
53 

76 
51 

S3 
52 

85 
58 

85 
63 

65 
53 

73  ;  76 
47  !  47 

74 

51 

80   79  '  88 
46   57   63 

77 
61 

72 
58 

78 
55 

72 
49 

78 
48 

81   87 
60   59 

84 
62 

73 
59 

86 
60 

85 
70 

70 
51 

65 
51 

71 
58 

76.9 
56.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

78 
59 

75 
51 

78 
50 

76 
53 

76 
47 

77 
41 

77 
47 

83 
37 

84 
43 

85 
54 

82 
52 

76   79 
35  '  33 

1 

78 
47 

81   81   89 
38   40  49 

85 
48 

71 
57 

72 
61 

72 
38 

78 
33 

81   84 
39   46 

81 
43 

81 
49 

84 
S3 

87 
53 

81 
56 

71 
49 

68 
54 

79.1 
48.5 

CHELSEA  2  S 

MAX 

MIN 

82 
56 

78 
53 

64 
50 

76 

55 

76 

53 

71 
45 

74 
44 

77 
42 

83 
44 

83 
52 

83 
51 

69  '  75 
40  37 

77 
40 

76 
37 

79   80 
38   49 

88 
53 

84 
56 

70 
66 

74 
43 

72 
38 

78  :  82 
41   44 

86 
49 

82 
53 

80 
58 

87 
61 

84 
63 

77 
54 

70 
54 

78.0 
49.0 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

73 
59 

64 
52 

78 
52 

73 
52 

74 
52 

73 
50 

79 
40 

81 
38 

84 
44 

81 
56 

75 
56 

75   78 
36   35 

75 
46 

80 
40 

80  85 
46   41 

86 
47 

70 
56 

72 
60 

78 
44 

78 
34 

81  86 
43  48 

83 
49 

84 
50 

85 
55 

84 
62 

82 
59 

69 
54 

68 
59 

77.9 
48.9 

EAST  B&BNET 

MAX 
MIN 

82 
61 

76 
54 

61 
51 

77 
54 

75 
55 

69 
48 

73 
49 

75 
50 

80 
51 

82 
55 

82 
56 

65 
46 

71 
45 

73 
45 

72 
45 

76 
46 

72 
49 

85 
60 

81 
61 

71 
61 

72 
46 

68 
44 

77 
44 

79 

48 

83 
54 

81 
56 

75 
61 

84 
63 

80 
67 

76 
53 

64 
53 

75.4 
52.6 

>  Qotes  following  Stabon  Index, 
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Table  S-Coolinued 

U 

n.1 

Jjl 

1 

ILIV 

11  1 

:<iij 

ni 

Ull 

lljt. 

) 

REW  ERGLARD 
AUGUST  1950 

SUtion 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

' 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

EROSBDBG  FALLS 

MAX 
MIR 

80 
61 

71 
50 

84 
52 

74 
57 

74 
S2 

78 
SO 

81 
43 

83 
45 

84 
52 

83 
58 

67 
52 

74 
42 

77 
40 

7S 
46 

80 
39 

79 
49 

88 
55 

74 
61 

72 
58 

78 
59 

73 
41 

80 
41 

84 
48 

88 
53 

86 
53 

76 
57 

88 
58 

81 
68 

69 
53 

68 
50 

71 
56 

78.1 
51.6 

LEMItlGTOM  3  NE    * 

MAX 
MIR 

74 
47 

65 
46 

79 
54 

72 
59 

70 
49 

78 
44 

76 
41 

80 
44 

81 
46 

80 
55 

67 
51 

71 
37 

71 
38 

71 
43 

74 
38 

76 
41 

83 
56 

78 
54 

72 
50 

73 

S3 

68 
43 

75 
39 

78 
41 

84 
50 

82 
59 

73 
57 

81 
51 

80 
64 

68 
56 

67 
50 

67 
59 

74.6 
48.9 

MIDDLESEX 

MAX 
MIH 

80 
62 

78 
53 

63 
52 

79 
60 

7S 
56 

71 
50 

75 
46 

78 
47 

82 
49 

83 
52 

84 
55 

65 
45 

73 
41 

77 
44 

76 
41 

79 
43 

79 
51 

88 
55 

80 
60 

72 
62 

76 
43 

70 
45 

78 
44 

83 
48 

86 

51 

84 
55 

79 
58 

86 
60 

85 
65 

82 
52 

68 
53 

77.9 
51.5 

■ONTPELIER  AP 

MAX 
MIR 

76 
55 

62 
53 

76 
54 

71 
55 

70 
52 

73 
45 

77 
45 

81 
44 

82 
50 

81 
59 

66 
48 

73 
42 

75 
39 

74 
45 

77 
39 

79 
47 

86 
51 

80 
58 

70 
57 

76 
53 

70 
45 

77 
39 

80 
44 

86 
49 

83 
52 

80 
59 

86 
56 

83 
66 

75 
52 

67 
49 

65 
59 

76.0 
50.4 

KEtPORT 

MAX 
MIR 

76 
SI 

62 
51 

82 
54 

75 
55 

72 
51 

75 
48 

78 
45 

83 
48 

83 
54 

83 
60 

64 
48 

74 
44 

74 
43 

74 
47 

78 
43 

78 
49 

66 
57 

77 
57 

70 
57 

77 
51 

69 
4S 

78 
45 

82 
50 

85 
57 

83 
60 

69 
62 

86 
61 

78 
66 

67 
49 

66 
49 

68 
60 

75. 9 
52.2 

MOHTHFIELD  NORWICH  USIV 

MAX 

MIR 

74 
60 

74 
54 

75 
54 

72 
61 

69 
52 

71 
46 

75 
44 

80 
43 

81 
49 

82 
60 

80 
S3 

71 
42 

74 
37 

78 
48 

77 
37 

79 
45 

87 
52 

85 
58 

75 
59 

79 
66 

74 
42 

77 
39 

81 
43 

85 
49 

83 
51 

80 
58 

80 
57 

80 
65 

80 
62 

67 
52 

66 
61 

77.1 
51.6 

RTrrLAND 

MAX 

MIR 

74 
60 

74 
54 

78 
60 

74 
60 

72 
57 

75 
50 

74 
50 

79 
46 

82 
52 

81 
62 

81 
59 

70 
43 

74 
42 

74 
54 

75 
4S 

78 
51 

84 
SI 

82 
62 

72 
59 

76 
56 

69 
47 

75 
43 

79 
49 

83 
52 

84 
54 

80 
62 

85 
57 

83 
67 

80 
57 

64 
51 

66 
59 

76.7 
53.9 

SAIMT  AI.RAKS 

MAX 
MIR 

75 
62 

70 
55 

83 
55 

79 
60 

72 
S7 

70 
57 

78 
52 

83 

54 

84 
63 

85 
66 

70 
54 

73 

47 

75 
52 

72 
49 

80 
50 

75 
60 

85 
60 

83 
61 

70 
58 

77 
64 

70 
46 

77 
52 

82 
60 

85 
63 

84 
65 

80 
56 

86 
56 

76 
67 

70 
54 

63 
49 

70 
57 

76.8 
56.8 

SAIirr  JOHHSBHRT 

MAX 
MIR 

77 
60 

77 
52 

79 

50 

78 
49 

77 
48 

77 
46 

80 
45 

84 
44 

85 
51 

85 
57 

82 
54 

76 
44 

76 
42 

78 
48 

80 
41 

80 
45 

88 
55 

88 
57 

78 
59 

74 
64 

73 
44 

78 
40 

84 
43 

d4 
51 

88 
51 

82 
58 

85 
59 

87 
66 

83 
61 

65 
50 

66 
59 

80.1 
51.4 

SOKEBSET 

MAX 
MIR 

77 
56 

69 
51 

58 
50 

74 
54 

65 
43 

67 
45 

70 
50 

68 
35 

73 
49 

77 
49 

75 
55 

69 
50 

68 
45 

70 
43 

69 
38 

74 
41 

77 
49 

80 
52 

81 
56 

67 
58 

65 
44 

65 
40 

73 
40 

76 
43 

78 
47 

77 
48 

82 
51 

80 
55 

80 
59 

79 
55 

72 
56 

72.7 
48.6 

TEST  BURKE 

MAX 
MIR 

71 
56 

71 
47 

63 
45 

80 
49 

79 
54 

70 
44 

I? 

77 
40 

80 
41 

82 
41 

82 
S2 

63 
37 

72 

38 

73 
40 

74 
37 

76 
36 

71 
41 

85 
54 

85 
56 

74 
60 

76 
41 

70 
34 

70 
34 

80 
39 

82 
46 

82 
47 

80 
55 

82 
63 

82 
64 

70 
49 

69 
49 

75.7 
46.1 

WILDER  1  E 

MAX 
MIH 

78 
53 

71 
49 

67 
52 

77 
52 

75 
52 

71 
47 

11 

79 
45 

83 
48 

86 
57 

86 
53 

74 
42 

73 
42 

78 
48 

80 
38 

81 
42 

80 
53 

88 
57 

86 
59 

70 
63 

70 
49 

72 
48 

77.2 
49.9 

WOODSTOCK 

MAX 

MIR 

76 

61 

72 
55 

75 
S3 

77 
60 

74 
50 

78 
47 

80 
51 

86 
42 

85 
49 

84 
59 

80 
54 

76 
40 

78 
42 

80 
40 

82 
41 

81 
42 

90 
54 

85 
54 

72 
63 

69 
66 

77 
45 

80 
40 

83 
44 

85 
51 

82 
SS 

87 
49 

87 
57 

88 
60 

79 
60 

80 
55 

66 
59 

79.8 
51.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Slatioa 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H.    EVAP 
WIND 

.22 
16 

.09 
33 

.11 
12 

.08 
5 

.19 
18 

.15 
38 

.18 
34 

.22 
34 

.22 
26 

.17 
23 

.19 
30 

.20 
28 

.23 
27 

.20 
12 

.20 

19 

.20 
27 

.15 
17 

.15 
13 

.16 
36 

.11 
28 

.10 
35 

.20 
24 

.16 

17 

.12 
18 

.15 
15 

.12 

17 

.11 
14 

.14 
27 

.17 
29 

.17 
29 

.06 
20 

4.92 
721 

t  notM  following  Statioo  Index. 
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STATION  INDEX 


Stabon 


C0HK8CTICUT 

ANSOKIA 

BAK8RSVILLB 

BALTIC 

BARKKAUSTED 

BLOOKFIELD 

BRIDGE PORT 

BRIDGEPORT    WB    AIBI 

BR  I'STOL 

BULLS  BRIDGE  DAU 

BURLINGTON 


County 


0120  NEW  HAVEK 
0227  LITCHFIELD 
02S1  HE*  LONDON 
0299  LITCHFIELD 
0634 ; HARTFORD 

10801 : FAIRFIELD 
i 0806, FAIRFIELD 
0830 1  HARTFORD 
0961  LITCHFIELD 
'  0973 j HARTFORD 


CANDIEIOOD  LAKE         , 1093 ■ FA IRFIELO 

COCKAPONSET  FKST  RANGER j 1488 ; MIDDLESEX 
COLCHESTER  1499  NEW  LONDON 

COLLINSVILLE  j 1 G36 i HARTFORD 

CRBAN  HILL  1715^LITCHFIELD 


DANBURY 

DAVSON  LAKE 

DERBY 

BAST  HAVEN 

SASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

CREEKKICH 

GROTON 

HARTPORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 


i  RESERVOIR 
JE»ETT  CITY 
LAKE  KONOKOC 
LAUREL  RESERVOIR 
MANCHESTER 


1762 
Il79s! 
U844 


1 2658 
|3137 
!3207 
;3446 
|34S1 

3583  1 1 
3«57'l 
;3989  1 
1 4096  11 
14443  I 


FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW  HAVEN 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
HARTFORD 


4599  FAIRFIELD 
14767  MIDDLESEX 
MILFORD  l4790lHEW  HAVEN 

BOHAWK  FOREST  RNGR  STA  i 4933 ' L ITCHFIELD 
M000U9  RESERVOIR        ,5018  MIDDLESEX 

MOUNT  CAHMEL  5077  KEW  HAVEN 

NATCHAUG  FOREST  RNGR  SrA;5125  WINDHAM 
NATHAN  HALE  ST  FOREST  5131  TOLLAND 
NEW  HARTFORD  | 5262 , LITCHFIELD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT     5273  NEW  HAVEN 


41  50 

41  37 

41  S6 

41  SO 


41  24 
41  10 
41  46 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 

72  44 

73  12 
73  08 

72  58 

73  29 

72  58 

73  28 
72  31 
72  20 

72  56 

73  20 

73  29 

72  59 

73  05 

72  S2 

73  15 

73  32 
73  42 
72  02 
72  42 

72  39 

73  18 

71  54 

72  11 

73  33 

72  29 

73  31. 


HEWIHGTON 
NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 


5285  HARTFORD 
5309  NEW  LONDON 
5445  LITCHFIELD 
5510  NEW  HAVEH 
'5641  NEW  HAVEN 


NORTH  KENT  '5664  LITCHFIELD 

NORTH  STAMFORD  RESERV01R5772  FAIRFIELD 
NORWALR  5892  FAIRFIELD 

NORWICH  3  ESE  5904  NEW  LONDON 

PACHAIJG  ST  FRST  3  NE     6131  NEW  LONDON 

PEOPLES  FHST  RANGER  STA  16239  LITCHFIELD 
PROSPECT  16597  NEW  HAVEN 

PUTHAM  6645  WINDBAH 

PUTNAM  HEIGHTS  6650  WINDHAM 

PLTHAM  LAKE  6655  FAIRFIELD 


4|4t  12 

5|4I  33 

73  05 

7|41  50i  73  18 

5  41  30j  72  26 

41  24  72  55 

41  53  72  05 

41  46'  72  21 

41  53I  72  57 

41  lel  72  53 

41  42  72  44 

41  20;  72  07 

41  58  73  13 

41  20  72  46 

41  23 1  72  43 

41  46l  73  26 

41  07  73  32 

41  08!  73  26 

41  33|  72  01 
71  51 


ROCKVILLZ 
ROCK WOOD  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

THOHPSONVILLB 

TORRINGTON  1 

TORRINCTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WASHINGTON 
WATERBURY 

WATER8UBY  CITY  HALL 
VEPAWAUC  RBSBRVOIR 
WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WHITNEY  LAKE 
WIGWAM  RESERVOIR 


6942  TOLLAND 

G954  TOLLAND 

6966  LITCHFIELD 

7002  FAIRFIELD 

7109  LITCHF1F.LD 

7157,  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 
7432  HARTFORD 
7946  TOLLAND 
8065  FAIRFIELD 

813B  TOLLAND 
8364  HARTFORD 
8436  LITCHFIELD 
8441  LITCHFIELD 
8488  FAIRFIELD 

8859  LITCHFIELD 
8906  NEW  HAVEN 
8911  NEW  HAVEN 
9007  NEW  HAVEN 
9067  MIDDLESEX 

9162  HARTFORD 
9174  HARTFORD 
9508  HARTFORD 
9544  tew  HAVEN 
9S6B  LITCHFIELD 


17 

I  5  41  56 

7  41  30 

17  41  54 

il7  41  54 

,  4  41  05 


4  41  39 

,17  41  58 
6  41  23 


41  38 
41  33 

41  34 
41  18 
1  18 


WILLIWANTIC  9592  WINDHAM 

WINDSOR  LOCKS  BRDLY  CAA  9704  HARTFORD 

WOLCOTT  RESERVOIR  9759  NEW  HAVEN 

WOODBURY  9783  LITCHFIELD 


73  00 

72  57 
71  56 

71  52 

73  38 

72  26 

73  38 
73  26 
73  32 
73  27 

73  21 
73  18 
72  49 

72  IB 

73  10 

72  IS 

72  36 

73  07 
73  08 
73  09 

73  19 
73  02 
73  02 
73  02 
72  26 


41  45  I  72  47 

42  00  72  58 
44  72  57 
20   72  55 

41  40  I  73  08 

41  43  72  14 

41  56  :    72  41 

41  37 ;  72  56 

34  I    73  16 


AUGUSTA  GJLA  APT 

0275  KENNEBEC 

9 

Id! 

69  48 

BANGOR 

0350  PENOBSCOT 

11 

481 

68  48 

BAH  HARBOR 

0371  HANCOCK 

4 

231 

68  12 

BELFAST 

0460 , WALDO 

4 

24 

69  00 

BETHEL 

0571 : OXFORD 

' 

25 

70  48 

8RASSUA  DAM 

0814  SOHEBSET 

9 

45 

40 

69  50 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

1175  AROOSTOOK 

1546 

52 

6S  01 

CLAYTON  LAKE 

1472  AROOSTOOK 

15!46 

37  1 

69  32 

COR INN A 

1628  PENOBSCOT 

57 

69  13 

lASTPORT  WB  CITY 

2426  WASHINGTON 

4  44 

54 

66  59 

EAST  3AHGEHVILLE  2  K 

2442  PISCATAQUIS 

nl45 

10! 

69  20 

2539  KENNEBEC 

I9I 

ELLSWORTH 

2620  HANCOCK 

4  144 

321 

68*26 

2700  FRANKLIN 

945 

13; 

70  29 

FARMINCTOH 

2765  FRANKLIN 

9j44 

40! 

70  09 

FORT  FAIRFIELD 

2808  AROOSTOOK 

IS  46 

46' 

67  52 

PORT  KENT  1  SB 

2878  AROOSTOOK 

IS  47 

151 

68  36 

FORT  KENT 

28;»3  AROOSTOOK 

I5I47 

15' 

68  36 

CAROINER 

3046  KENNEBEC 

9144 

15. 

69  45 

G I LEAD 

3110  OXFORD 

1  44 

24 

70  58 

GRAND  LAICB  STREAM 

3261  WASHINGTON 

14  145 

111 

67  48 

GREENVILLE 

3333  PISCATAQUIS 

9145 

27 

69  36 

HlfUM 

3800  CUMBERLAND 

I3I43 

51 

70  48 

HOULTON  CAA  APT 

3892  AROOSTOOK 

15  146 

07 

67  47 

HOULTON  1  WE 

3897  AROOSTOOK 

15  46 

08 

67  50 

JACEMAN  1  NNW 

4086  SOMERSET 

9  45 

38 

70  16 

J0KES80R0 

4183  WASHINGTON 

4  44 

39 

67  39 

4566  ANDROSCOGGIN 

1  I44 

06' 

70  10 

MAOtlAS 

4878  WASHINCTOM 

4  44 

43 

67  28 

MADISON 

4927  SOMERSET 

9  144 

48 

69  54 

MIDDLE  DAM 

5261  OXFORD 

I  I44 

45 

70  58 

MILLINOCKET 

5304  PENOBSCOT 

n'45 

39 

6S  42 

Mli-LINOCKET  CU  APT 

5309  PEHOB8C0T 

11  145 

40 

68  42 

■  nxiMOCKKT  DAM 

S3I4  PISCATAQUIS 

11  146 

17 

68  46 

MILTON 

5357  OZFOaD 

1  ,44 

27 

70  39 

MOOS EH BAD 

S460  SOMEBSKT 

9  45 

35 

69  43 

NORTn  ANDOVBB 

5805  OXFORD 

1  44 

39 

70  47 

NORTH  8II0CTOM 

5875  SUHBBRLAKD 

12  44 

08 

70  43 

OLD  TOWB 

6420  PENOBSCOT 

11  44 

56 

68  39 

OLD  Town  CAA  AFT 

6425  PEKOBSCOT 

11 '44 

57 

68  40 

OROXO 

6430  PENOBSCOT 

ii;44 

52 

68  42 

PORTLAND 

6900  CUMBERLAND 

70  15 

PORTLAND  W8  AltPORT 

6d05  CUVBSRLANC 

4  43 

39 

70  19 

PRENTISS 

6927  PENOBSCOT 

U  45 

19 

68  10 

PRBSQUB  IflLE 

6937  AROOSTOOK 

15 

46 

39 

68  00 

640 


Obser- 
vation 

time 


Obser 


ANSONIA  WATER  CO 
WATER  liUB  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO 
WATER  BUR  HARTFORD 
ENG  DBPT  HARTFORD 

MRS.  H.  G.  KELIA 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BRISTOL  WATER  CO 
CONN  LIGHT  I  POWER 
WATER  BUB  HARTFORD 


T.  3.  C«LD 

JOSEPH  L.  SIMKO.JR 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BIRMINGHAM  WATER  CI 
NEW  HAVEN  WATER  CO 
BRIFICEPOBT    HYDHAUUC 

CONN    POWER   CO 
CHARLES    E.    MOHR 
WATER    fc    ELEC    DEPT 
ENG    DEPT    HARTFORD 
V   S    WEATHER    BUREAU 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 
JEWtTT    CITY    WTR   CO 
NEW    LONDON    WTR    WKS 
STAMFORD    WATER    CO 
MANCHESTER    WTR    DEPT 


»    WATER    CO 


HAVEN    WATER    CO 
TE    PKtFRST    COMM 
MID    FRANK    P.    O' NEILL 


8A  B.  W,  MAC  FABLAND 
STATE    PKftFRST    COMM 

6P  STATE  PKLFRST  COMM 
WATFR  BUB  HARTFORD 
U    S    WEATHER    BUREAU 


MIDEKG    DEPT    HARTFORD 
DEPT    PUBLIC    WORKS 
EDWARD    C.    CHILOS 
NEW    HAVEN    WATER    CO. 
NEW   HAVEN    WATER   CO. 

GPJMRS.MARY   C.    OLIVER 
8a;sTAMF0RD    water    CO 
6P    L.    M      COMSTOCK 
IPJCHARLES    K.    CRABY 
J .     ABBOTT 


STATE    PKliFRST    COMM 
NEW  HAVEN   WATER   CO 
ALPHONSE    BONNER 
WHITMAN    DANIELSON 
GREENWICH    WATER    CO 


8A 

MID  ROCKVILLE  WTR&AQUE 
SA, GREENWICH  WATER  CO 
7A  CONN  LIGHT  L  POWER 
3plRlDGEFIELD  WTR  SUP 
5P:raR0LD    MYERS 

I  5PJBRIDGEP0RT    HYDRAtLIC 

WqiTOONlBUR    ENG    WATERBURY 

8A  ,WTH  COM  NEW  BRITIAN 
I  HA  CONN  LIGHT  l>  POWER 
I   7A   CONN   LIGHT   L   POWER 


IID{ 


NOOH  NOON  SUB 


IID    ACH    EXP   STATION 
SA'COHH    LIGHT   ll>    POWER 
AR;T0BRINCT0N    WTR    CO 
8A    TORRINGTON    REGlSTEl 
7P|BRIDGEPORT    HYDRAULK 

SPlTHE    GUNNERY    SCHOOL 

P 'AMERICAN    REPUB    CO 

ENG    WATERBURY 

4p'new  haven  water  CO 

4P    JAMES    HINTOtL 

8A  WATER  BUR  HARTFORD 
8A  |waTER  bur  HARTFORD 
8A  WTH  COM  VKW  BRITIAN 
8A  iNEW  HAVEN  WATER  CO 
HOOHNOOMWATEHBUHY    WATER    CO 

7A    CONN    LIGHT    Ii    POWER 
IID    CIVIL    AEKO    ADM 
6A    WTR   COH    NEW    BRITIAN 
8A    WALTER    JOHNSON 


HIDCIVIL   AERO   ADM 
3P  BANGOR   HYDRO-ELEC  CC 
SP   ACADIA   NATL   PARK 
8P|a.    L.    RAMSDELL 

MIDIRUHFORD   FL5   PWR  CO 


CLOSED  7/50 


7A' WALTER   THURJTON 
628;»IDiMID    U    S    WEATHER    BUREAU 
lOOOl  !mio    AHBIE   K,    PACQUET 

360J    6P}     6P' RAYMOND    R.     PALMER 
75    HID   HID    U    S    WEAIVER    BUREAU 


5P|E.    L.    HOWARD 

4p| augusta  water  dist 
iip  bangor  hydho-elecco 
hioIdonald  a.  chick 

6pc.  s.  preble 

7a  c.  ».  norswobthy 
4 p  howard  l.  cousins 
mid  george  w.  cvb 

SslSAMUAL  D.  SOULE 
7PiRUMF0HD  FLS  PWR  CO 

MID|STATE  fish  HATCHERY 

MIDlB.  C.  SAWYER 
6P  CE?rrRAL  MAINE  POWER 
IIDImIOICIVIL  aero  ADM 
6P|  epIwiLLIAM  CUUMINC 


173 

Jp 

24 

1190 

420 

ep 

450 

570 

4P 

500 

139 

SB 

710 

88 

1061 

MID 

6P(I 


M.  TRIP 


182  MID  MIUjL'NION  WATER  PWR  CO 

I  8A,  BANGOR  HYDRO-ELEC  CO! 
6P1  6P  I  GREAT  NORTH.  PAPER 


5P'  BAJGREAT  NORTH.  PAPER 
MID  HID, CIVIL  AERO  ADM 
7A  ERVIH  LOVKLL 
MIDJrUMFORD  FLS  PWB  CO 

7A  B.  LA  MOMTACNE 
HID,RUMPORO  FLS  PWR  CO 

7P{C.  L.  CHADBOURME 

SplT.  W.  CLARK 
MIDlCIVIL  AE80  ADM 


24|HII 


■\  PHtS  DEPT  U  OF  MS. 
65'hID  MID  U  S  WEAIflER  BUREAU 
eiiNID  MIDiU  S  WEATHER  BOREAU 
622  7P   TP; L.  A.  AVBRILL 
606l  5P,  51  MAINE  EXP  STATION 


Station 


RIPOCENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
ROMFORD  3  SW 

RUHFORD  1  SSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HABBI 
SQUA  PAN  DAN 

SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  PORKS 
UNITY 
UPPER  DAM 


MASSACHUSETTS 

; ADAMS 

AMHERST 

Iashburnham 

'  ASHLAND 
ATHOL 

BEECH WOOD 
BBLCHERTOWN 
BILLERICA 
BIRCH  HILL  DAM 
jBLUE  HILL 

BOSTON  WD  AIRPORT 
! BOVLSTON 
BROCKTON 
CAMBRIDGE 
CHATHAM 

I  CHESTER 
I  CHESTERFIELD 
I  CHESTNUT  HILL 
j CLINTON 
COHASSBT 

' COLDBROOK 
:EAST  WAREHAU 
; EDGARTOWN 
(FALL  RIVER  2  NE 
FITCHBORO 

I FRAM INGRAM 
I  FRANKLIN 
[GARDNER 
I GROTON 
iflARDWICK 

j  HARVARD  FOREST 

[hatchville 
haverhill 

HEATH 
I HOLYOKE 

■HOOSAC  TUNNEL 


HYANNIS  1  B 

IPSWICH 

JEFFERSON 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 
MANSFIELD 

HENDON  AIRPORT 

MIDDLERORO 
jMIDDLKTON 
jUILFORD 

MILLBURY 

JMONTACLTK  CITY 

'mount   WACHUSET 

: NANTUCKET    WB    AIRPORT 

I  NEW    BEDFORD 

I NEWBUBYPOBT 

NEW  SALEM 
I  NEWTON 
jNOHTHBRIOGB 
! NORTH  TRURO 


PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PRINCETON 
QUA6BIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  AIR  STATION 

SANDWICH 
I SBCBEGAHSET 
ISHELBURNB  FALLS 
; SOUTH  ECHEMONT 

SPOT  POND 
'SPRINGFIELD 
I  STATE  FARM 

STERLING 

STERLING  3  NW 

8T0CKBBIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TintNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE  1 
WARE  2 
{WASHINGTON 
WEBSTER 

WEST  BRIHFIELD 
'WEST  CUMMIKGTON 

WESTFIELD 
IWESTFIELD  2  NE  CAA 


IWEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 
;WEST  RUTLAND 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 
iWIMCBENDON  . 


NEW  BAMPSHIRS 


ALSXAMDRIA 
BATH  2  8SW 
enCH  BILL 
BENTON 
BERLIN 


County 


'174  PISCATAQUIS 


KNOX 
KNOX 
OXFORD 
OXFORD 


OXFORD 
HANCOCK 
AROOSTOOK 


5 98. OX FORD 

SOMERSET 
OXFORD 


WASHINGTON 

KENNEBEC 

WASHINGTON 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 


WORCESTER 


NORFOLK 
HAMPSH IRE 
MIDDLESEX 

0666  WORCESTER 
0736  : 


SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 

MIDDLESEX 

BARNSTABLE 


CONNECTICUT 
1436  HAMPSHIRE 
1447  SUFFOLK 

WORCESTER 

NORFOLK 


WORCESTER 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 


2975| MIDDLESEX 
2997. NORFOLK 
305?; WORCESTER 
3270, MIDDLESEX 
3401  I  WORCESTER 

I 
3429  WORCESTER 
34711  BARNSTABLE 
3505' ESSEX 
3S49{ FRANKLIN 
3702  HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

WORCESTER 

3985  HAMPSHIRE 
IDDLESEX 
105 i  ESSEX 
313  MIDDLESEX 
,4491  BRISTOL 


4903' FRANKLIN 
50771  WORCESTER 
51 59 i NANTUCKET 
5246J BRISTOL 
5285  ESSEX 

5306i FRANKLIN 
5317|H1DDLESEX 
5514  WORCESTER 
5891  BARNSTABLE 


6251  I  HAMPSHIRE 
6262lpLYMOirTH 
631i'bBKKSHIRE 
63221  WORCESTER 
6414  BERKSHIRE 


6425:HAMPSHIRE 
6486  PLYMOUTH 
G644| WORCESTER 
6699  HAMPSHIRE 
6977  ESSEX 

7124  ESSEX 
7190  BARNSTABLE 
7293  BRISTOL 
7370; FRANKLIN 
7692  BERKSHIRE 

8030  HIOOLESEX 
8046  HAMPDEN 
8101  PLYMOUTH 
8154  WORCESTER 
8159  STERLING 

8181  BERKSHIRE 
8301  ESSEX 
8367  BRISTOL 
8573  WORCESTER 
8580| FRANKLIN 

8755  NORFOLK 
H793!haMPSHIRE 
8798IhAHPSBIRE 
8B42lBERKSRIR£ 
8918  I  WORCESTER 

909J I  HAMPDEN 
9136  'HAMPSHIRE 
9191 |HAMPDEN 
9196  HANDDEN 
9360  MIOULESEX 

9371 IbEKXSHIRE 
9382  I  HAMPDEN 
9442  1 
970S  Mil 


0038 [GRAFTON 
0496  CRAPTON 
0527  BELKNAP 
0675  I  GRAFTON 
0690 1  COOS 


I   I 
3'  J 


5  53'  69  15 


4  31  73  25 

4  33J  70  33 

4  461  69  43 

4  36  70  44 

4  16  68  19 

,6  32,  68  20 


r  70  52  725 

4  02  70  59  1  400 

5  20 1  69  58  I  570 
4  35  69  201  530 
4  52  70  52,  1484 


,5  34  67  26 
,4  33 1  69  38 
,5  09   67  24 


1 
I 

42  39[  73  06 

24  72  32 

I  42  39  71  53 

4  42  IB  71  .76 

5|42  35I  72  13 

42  I3I  70  49 

42  171  72  21 

42  34'  71  16, 

42  38  72  07  I 

42  13j  71  07 

42  22:  71  02' 


•12  17  72  59  I 

42  23  72  51  [ 

42  20,  71  12' 

42  24[  71  41 , 

42  161  70  501 

42  23;  72  04 [ 

4  41  461  "^0  *^ 

70  31 

4|41  421  71  10 

2  341  71  46 


10 


;  10  ' 


71  25 

71  24 

71  59 

71  35 


17 
4  2  06 
S[42  35: 
10  42  36 
S    42    20| 

5!42  32;  72  11 

4  I  41  37  70  32 
10{42  46  71  02 

5  42  40|  72  49 

5  42  13|  72  36 

5]42  41  72  58 

5;42  29|  72  00 

4  41  39  70  16 

4  I  42  40  70  53 

10,42  22  71  54 

5142  17[  72  52 

;  4  142  191  71  23 

; 10142  41  71  10^ 

I  10142  38  71  19i 

I  4j42  03  71  12| 

I  4^42  06,  71  34J 

I  4|41  54'  70  54i 

j  4[42  361  71  01 

4|42  10  71  31 

I  4  42  12j  71  45' 

I  S[42  35!  72  34 

I I0I42  291  71  53' 

'    4'41  1S[  70  04[ 

;  4141  38  70  56' 

4  I  42  50  70  SSI 

72  20  1 
71  13 
71  40 
70  04 


5'42  2Sl 
4  42  18 
4  I  42  06 [ 

4I42  021 


5  42  24 [  72  24 

4142  01'  70  49 

5  42  27  73  04 

5  42  32  72  12 

7  42  26  73  1 


42  27 

42  22 

42  39 

42  32| 

41  4':;  I 

41  50| 


I  17 


41  57 

42  27 
42  28 

42  17 
42  28 

41  51 

42  39 

42  36  j 

42  111 
5l42  17! 
5  42  16 
5142  22 

42  03, 

42  10, 
42  29 
42  06  I 
42  09; 
42  23' 

42  11 
42  12 

2  22! 

2  40; 


72  16' 
72  5B 
72  42 
72  43 


Obser- 
vation 
time 


6P  OLIVER  I 


'  NORTH.  PAPER 


MID'MARSHALL  E. 


MAINE  POWER 


2A  1 


LINE  I 


WARREN 


MID  RUMF08D  FLS  PWR  CO 
MID|CENTRAL  MAINE  POWER 
HID,RUMPORD  FLS  PWR  CO 
MIDiU  S  COAST  GUARD 
7A[M.  C.  STEVENS 


MID  ROLAND  FLEET 
MID  PUBLIC  SERVICE  CO 
'  8A  GLADYS  H.  DURCIN 
6P   6P  HERTON  R.  REYHOLD; 
'  9P  UNION  WATER  PWR  C< 


5P|  5P, ALTON  J.  AMES 

8a[  8A  HOLL' WORTH/WBITNEY 

8A   8A  ST  CROIX  PAPER  CD 


MID  8 A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
IID  MASS  ACR  EXP  STA 
8A|M.  C.  STEWART 
7A[ METRO  WATER  WORKS 
8A I  STATE  DEPT  HEALTH 


A  STATE  DEPT  HEALTH 
A 'metro  DIST  WTH  COMM 
P  GEORGE  S.  FLINT 


HILL  OBSEHVTYi  2  3  4  5 


72  55 

70  42 

71  52 

72  17 
70  37 


71  06 

72  35 

70  57 

71  49 

71  48  j 

73  19' 

70  54; 

71  09 


73  08,  1800 


MID  U  S  WEATHER  BUREAU 
AB  METRO  WATER  WORKS 
-IP  CITY  ENGINEER 

MID  HARVARD  UNIVERSITY 
SP  U  S  C  C 


8A 


STATE  DEPT    HEALTH       ' 

STATE  DEPT    HEALTH 

METRO  WATER    WORKS 

METRO  WATER   WORKS 

OSCAR  JOHNSON 

METRO    DIST    WTR   COMM 
G.    8.    ROUNSVILLE 
ELIZABETH   B.    BOUGH    ' 
RICHARD    C.     BRICHAM     , 
k'DEPT    PUBLIC    WORKS 

k^  METRO    WATER    WORKS        ! 

L   STATE  DEPT   HEALTH 

I     6A    STATE    DEPT    HEALTH 

I     8A| STATE    DEPT    HEALTH 

BAj STATE   DEPT    HEALTH 

I  I 

|H1D|DIR   HARVARD    FOREST 
[     8A1 STATE    DEPT   HEALTH       , 
7P|     TP'SARL    F.    SMITH 

I     8A| STATE    DEPT    HEALTH 
8A    A.     W.     LADD 

8A      8A1NEW    ENGLAND    PWR    CO 
8AI STATE    DEPT    HEALTH 

ep|    6Pl WARREN   SPERL  , 

8a[  STATE   DBPT  HEALTH 
AR| METRO   WATER   WORKS       ' 


4P|    4P) FLOYD    B,    ANDERSON  2   3   4   5 

7a[     7aI metro    water   WORKS  I    2   3        5 

9P'MI0    ESSEX    COMPANY  ;     2    3         5 

5P      5P    PROPS    LOCKSkCAHALS  2    3         5 

,     8A    STATE    DEPT    HEALTH  3 

.MID    ALBERT    POULIOT  3    4 

I     8A    STATE   DEPT    HEALTH  3 

SSI     8A, WILLIAM    R.    HOELZEL  .23         S 

BA; STATE    DEPT    HEALTH  3 

SAJNEW    ENGLAND    PWR    CO  3 

I  saJmrs  MARGAUT  LOBLEV    3 

I  ARl FRANCIS  HARRINGTON  1    3 

MID,  MID  U  S  WEATBER  BUREAU  2  3  4  5 

HID   4PJCITY  ENGINEER  2  3  4  5 

8Ai STATE  DEPT  BEALTB  '    3 


8 A  METRO  DIST  WTR  COMM 
8A: STATE  DEPT  HEALTH   ' 
8 A  STATE  DEPT  HEALTH 
HID  U  S  COAST  GUARD     I 


I  ' 

A j METRO  DIST  WTR  COMM [ 
A [state  DEPT  HEALTH   [ 
A  I  STATE  DBPT  HEALTH   ■ 
HARVARD  FOREST 

mid[mid  u  s  weather  bureau  I 


STATE  DEPT  HEALTH   [ 
PLYMOUni  CORDAGE  CO. 
METRO  WATER  WORKS 
METRO  WATER  WORKS 
REV.  R.  M.  BARKER   , 

U  S  COAST  GUARD  ! 
W.  A.  WINSOR  I 
BRISTOL  CO  AGR  SCHL 
NEW  ENGLAND  PWR  CO  [ 
STATE  DEPT  HEALTH   ' 

METRO  WATER  WORKS 
U  S  ARMORY  , 

JAMES  E.  WARREN 
METRO  WATER  M0RK8 
NUNCIO  LANCIANl 

NESBIT  R.  BANGS     ' 
WBSTON  K.  LEWIS 
WATER  WQRKS         , 
HAROLD  SMALL 
W  MASS  ELEC  CO      I 
I 
PAROR  R.  CHICK 
J.  W.  RBILLY 
STATt  DBPT  HEALTH 
MRS.  A.  «.  JOHNSON 
STATE  DBPT  HEALTH   ! 


1200  I  6P|  6P 


42  42l  72  OS  I 


44  09,  71  59 


71  48,   5001  SP 


NORMAN  THURSTON 
STATE  DBPT  HEALTH 
CIVIL  AERO  ADM 
WESTON  COLLBCB 

STATE  DEPT  HEALTH 
U  S  ARMY 

METRO  WATER  WORKS 
0.  R.  FLEMING 
STATE  DEPT  HEALTH 


71  35 

1100 

71  53 

1300 

71  10 

1110 

9P  JOHN  ORLINSKI 
7A  LLOYD  L.  ALDRICH 
'     ,'PUBLIC  SERV  CO  K  B 
SP  JAMES  LEONARD 
8A  8A  BDW  FENN.  BROWN  CO 


STATION  INDEX 


Station 


BVTlLtltn 
SLACIVATtl  DAM 
tew  C«1*IRS    FALLS 

eiADroKO 

•IISTOL 

SCCE3   CDtmi 
CABPTOIi 

cKrrit  auaoi 

CLARnoirr 

CLSAl   »K!OK 

CtWCOBD    «B    AIKPOIT 

DUTiLLB  mm 

DOBLIR 
DOOAJi 
lAST  DURI«C 

tASTIAN    FALLS    DAI 

tUtOL 

FABTA* 

riKST    OOHX    LAQ 

rmilLLIAl    3    3" 


JIELIH   FALLS  OAI 


con  AS 

lAPoni 

IlLLSBDAO   2   « 

inira  1  sff 

LAIXKMT   1 
;  tKlPORT    2 

(ICASTIB 

RBAJfOH    CAA    APT 


vcnisni 

*  "SASBSIC    LAD 

oxiDlIi 

■  lUU    6    I 

■ILFOtO 

■OUWT   WA8BIICT0W   ■ 

"AsaoA  I  n 

■-«SSUA    3    H 


MOCTH   VILUCE 

pvrnMMU}  2  s 

PimiAl   MTTCH 

PirrsBitG  usiiToii 

Pt-TWHTS   2   t 

>UT1I   OAICBUIT 
'CTH    LTXDIBORO 

■oyni  siTToii 
*6un  txAU 


?  I  n  Am 

^I'UT   WOITAIII  OAl 
rnourTOii  CAP 

TLXHUAR    RATin 
tALPOU! 

•AMIR    1    SB 

■ATIITILH   fALLIT 

RIRCKLL 

VlirrvOKTB 

VB5T    LBBAROR    1    S« 

■?*T    ILTWIT 

•MiTiriiii) 

■  imoT 

*I!ICBB3TZR 

■  IRDBAR 

■OLPiamO    FALLS 
■OOOSTOCI 

TOSI    PORD 

pioviHcrroRH.  rass 

SROOKLTII.    com. 
HIWPORT,    R.I. 
LAC   FMirTlERZ.IIAin 
■AC    DOVILL   OAII,    R.fl. 


Coxuity 


a  a 


Obeer 
I  vation 
I   time   ' 


Relei 


Observer 


0T03   GRAFTOR 
0741    MSRRIIACX 
0«34    MSRItlHACX 
0910    ntltlllACK 
09»B   CRAtTOR 

1048  CRArrOR 
1099  CRAFTOR 
1339  8BUDIAP 
IS32  5(n.LlTAR 
\i90  CRAFTOH 

)«S3  mumACK 

3023  COOS 
313«  CBKSBIRB 
2174  STKAFFOBD 
2294  HILLSSOBO 

2427  BBRRIIUCX 

2842  COOS 

2»»8  COOS 

2999  COOS 

3024  cinaBiti 

SIfiO  CBAFTON 
31T7    BBRRIVACK 
3182   MBltllurK 
3 159    Bn.E<IAP 
J409  CRAnOR 

34^>^  COOS 
3850   CUFTOR 
40«2  HlLLSeOKO 
4314   COOS 
4299  CHBBHIBB 

4«7S    BBLDfAP 
44(IU   BKLIRAP 
45»6   COOS 
4  560   CRAFTOR 
465C  GKArrON 

4732  CRAFTOR 
5072    HILL3B0R0 
3211    BILLSBOBO 
5362   SULLIVAN 
5400  COOS 

5413   RILLSBOBO 
5639  COOS 
5707   RILLSBOIO 
5712   RILLSBOBO 
5730   CHBSBIU 

5780  STRAFPORO 

5843  BIRBIBACK 

5868  SULLIVAN 

5982  RBXBIHACK 

8  234  COOS 

6302    HILLSSOBO 
Rii97    HILLSDGRO 
t*ai6    CfXJ? 
6856    COOS 
6944   CBAFTOR 

7967  RBRRIIUCK 
808:  niLLSBOBO 
81«»  nBRIIUCK 
8194  KILLSeOBO 
8350  CBEsniBE 

8S07    SULLIVAR 
8539  CBBSHIBE 
867a  CBArTOR 
8754   COOS 
8854   CHBSBIRE 

888S  CBAPTON 
e»60  GRAFTON 
9074  StJLLIVAK 
9091  CRAFTOR 
9318  CBAFTOR 

9474    CBAFTOX 
9618  COOS 
9676   BSBRIBACK 
9726  CHESHUE 
9740    ROCZINGnAM 

9865  CARBOLL 
9940  CRAFTOR 
9966    COOS 

6676    BARNSTABLE 
0918   VINDKAU 
5225    HETPOItT 
>4420  AROO6T0OC 
5013   BILLSBOBO 


S   44  17t  71  43 

10  43  19  71  43' 

to   43  10  71  31 , 

10   43  15  71  58: 

10  43  36  71  *2 

10   43  44l  71  59 

10   43  S3|  71  3S 

10   43  43  71  39 

5   43  23  72  21. 

10   44  04  71  3B  , 

10-43  12'  71  30' 

1|44  52'  71  SO, 

10   42  54  72  04 

4  43  OS,  70  SB' 
10  43  04  71  49 

, 10  43  2?  71  40' 

I  1  44  471  71  08' 

,  r  44  16  71  2TI 

!  S  45  06  71  IB 

S'42  45  72  11 

5  44  13  71  44' 

10  43  27  71  40 

10  43  38  71  39 

10  43  25  71  25 

5  44  00  71  S3 

1  44  33  71  11 

5, 43  42  72  17 

iO; 43  07  71  S6 

S  44  75 1  71  28 

5^42  56,  72  17' 

10|43  33  71  as 

10; 43  32  71  28 

5  44  29  71  34 

544  11  71  54| 

3,  43  38  73  19 

10  44  03  71  40 

10  43  00  71  28| 

10  42  59  71  24 

5  43  33  72  15 

1  44  37  71  1?; 

10  42  50  71  39 

1  44  16  71  18 

10  42  46  71  36 

10  47  4S'  71  29 

5  42  59  72  08 

10  43  26'  71  10 

10  43  2Si  71  59 

5,43  22:  72  10 | 

10143  is:  71  22' 

5  I  44  451  71  38  I 


2  3 


1600' 
33»! HID 

i«5o: 

1320, 

73l  SP 
787;  «P 

300  i 
1280 

1S20  7a! 
1««0|  7A< 
1200     I 


SPl  8P  CBORCB  >■  TUCEBR 

5P|  5P,A.  F.  SPMWORASS     |  2  3  4  5 

7A  L.  R.  BSRRT 

8A|  RLTR    5      MOORS 

7A   PUBltC   SSRVICB  CO 


7A  PAia  D.  SRITH 

7A  tRASTl'S  DOLE        | 

8A  GEORGE  R.  BHORR     t 

7aIcikt  vt  public  sbbv' 
,0  s  bncirver 


2 1  MID 


■  ID|D   S    *SAT»R   6URSAU 
BAjCBRTIIlTDE   E.    MASH 
8aI DUBLIN   5CB00L   IRC 
SP. UNIVERSITY   or   N   H 
6P  CHARLES   E.    RE IDT 

7 A   PUBLIC    SKRV   CO   N  H    1 
9P  C.    B.    CAHPBSLL  I 

7A    J.    C.    CREPBAU  I 

7*   CONN   RIVKB   POWER   COi 
BA    MASS    DEPT    HEALTH 

6P    ROGER    PKABODT 
6P    r.     J.    SOUTKMAYD 
5P  IIORRIS   H.    HUHPRRBT 
7A:  ARTHUR    G.    BROWJI 
7A   STATE   SANATORIUM 

MIO   KVCRETT  CATCRELL 
8P  OARTNOUTH   COLLBGB 
7A   PUBLIC    SERV   CO   R   R 
7A,C.    C.     RC    INTIRE 
6P  HERTON   T.    GOODRICH 

7A| KEHNETH   E.    GOULD 
6PI ARTHUR   «.    MARSHALL 
7AJTWIN   ST   GAStKLEC   CO 
MIDI HEURAN   L.    TITUS 
MID   CIVIL    AERO    ADM 


830  I    7A   ROBERT   Y.    SINCLAIR 

171   MID   HID   PUBLIC   SERVICE   CO 
260  NOOMWON   HAKCHESITR   VTR   »XS 
1040  8A   KIMBALL   UNION   ACAD    | 

1190  '    8P   ANDROSCOCCIK   RES   COj 

?50  8A   C.    S.    EHERSOK 

6262'mID{HID   U   S   VSATHRR   OUKEAU    | 

150,  'mid  PUBLIC   SERVICE  CO 

125,    7A      7A   PENNICRUCK   1 
1520,  6P   DAVID    P. RBEELkRICRTl 


540 


903  I 


HID  PUBLIC  SERV  CO  K  I 
5P I  COLBY  JR  COLLEGE 
BA  H.  P.  5HEPARD 
7AJD.  J.  FREDERICK 
6A|NE«  ENC  POWER  00 


10  42  56 
10  42  51 
13  44  16 
5  45  03 
10  43  46 


71  55 

71  57 

71  15 

71  23 

71  42 


10  43  29  71  53 

10  42  S3  71  47 

10  43  IS  71  56 

10  43  04  71  43 

10 '43  OS  72  07 

5  ,43  23  73  05  '. 
5  43  00  72  19 
10  43  59   71  33 ; 

71  17 

72  26  I 


BOO  '    8a|hrs.    M.    B.    RAMSST 

1000,  SPl    6P   G.    A.     MCRISOK 

2000 1  7P      7P    J.    B      DODGE 
1350'  MID   N   H    RATER   RFfiOIWCSS 

620  7P   7P  MRS.  C.L.  STILPHBH 

690'      8A  n>KA  F.  POWERS 
649l      7P  HARRf  W.  HOLT 
750'         PUBLIC  SERV  CO  S  fl 
650     '  6P  AUGUST  BRUYKEEL 
1400     !  6P  FRED  R   JENNINGS 


5  I43  05 

10 '43  55 

10  43  57 

5  43  32 

10  ,43  52 

5  43  38 


71  53  I 

71  30 

72  07 

71  55 

72  19 


1010     ,6AM.  ■.  BANNISTER 

540  ;  5P      5P  B.    G.    LANTOH 
2120  ,         ,  US   BNGItfEERS 

3800  1  7P>    7P  A   M  C   SKI    SHELTER 
320  1  8A   FRANK   DRISCOLL 

700'  4P   N   H    »1SR   HATCHBRT 

1500  U   S   ENGINEERS 

935  HID    PUBLIC    SERV   CO    N    H 

600  7A   R.    L.    DOWNING 

550  8A      8A   GRANITE   ST   ELEC   CO 


48   71  51 


10  -< 

5  44  23  71  36 

10  43  27  71  55 

5  42  46  72  23 

10  42  47  71  19 

10  43  36  71  13 

10  43  59  71  41 

1  44  30  71  20 


610 
1045 
900 
450 


.  7A  ELVA  M.  CHIVELL 
7A  PUBLIC  SERV  CO  N  B 
8A  MRS.  RUTH  M.  GRACE 
MID  CARL  D.  GRUPE 
6P  !  6P  HERMAN  BAKER 


514   6P|  6P  KENNETH  BERRY       I 
720   6Pl  SP  FRED  S.  BROWN 
1500       aA  US  BUREAU  FISHEHIESi 


Station 


&\ 


■  RHOOB    ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK    ISLAND   WD  CITY 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  VB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
nSTBRLY  1  W 

fOONSOCKET 

VERMONT 

BARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON 

BETHEL 
BLOOHFIELD 
BOLTONVILLE 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


CAVENDISH 
CBELSEA  2  S 
CHITTENDEN 
CORIKTH 
CORNWALL  1  N 

DORSET  1  S 

BAST  BARMET 
BMOSBURG  PALLS 
ESSEX  JUNCTION 
GILUAN 

GRAFTON 
HIGHGATE  FALLS 
LEHINCTON  3  NE 
, MAMCRESTER 
MARSHFIELtt 

HAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  APT 

MORRISVILLE 

NEWPORT 

KOBTBFIELD  NORWICH  I 

PERU 

PLTMOUTH 

RANDOLPH  CENTER 

READING  BILL 
RBADSBORO  1  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS 


Countjr 


'0576  WASHINGTON 

I0B96  NEWPORT 

3306  PROVIDENCE 

426f-  WASHINGTON 

6C9H  PROVIDENCE 

lr.70rt  PROVIDENCE 

18911  WASHI.*ICTON 
1 94 23  I  PROVIDENCE 


10337    WASHINGTON 
0499    WINDHAM 
055S    BENNINGTON 

|0660,R1NDSOR 
lOeoO    ESSEX 
,0724    ORANGE 

lOHl    CHITTENDEN 

1213 , ESSEX 

1243'wiNDSOR 

i:i60  ORANGK 
i 1433, RUTLAND 

156S  ORANGE 
jlSSOJADOISON 

'l7H6 IbENNINCTON 
!l962 jCALEDUNIA 
2769 'franklin 
2828  ICHITTENDKN 
,3341  ESSEX 

I        ! 

I  3400, WINDHAM 
39M  I  FRANKLIN 
4603  ESSEX 
I  4882 'BENNINGTON 
I  4985  HASHINOTON 

'5029  WINDHAM 
5044  CALEDONIA 
5132  HASHINGTON 
■5278  WASHINGTON 
|53G6 .LAMOILLE 

15542  ORLEANS 
/iS733'WASHlNGTON 

6335  ■8ENNINCT0N 
I643H    WINDSOR 

6717    ORANCF 

6746  WINDSOR 

'6761  BENNINGTON 

16893  WINDSOR 

'699S  RUTLAND 

'7025  FRANKLIN 


3    J 


I  Obser- 


1  4 

41 

36 

71  39 

1  4  41 

to 

71  3S 

4'41 

53 

71  34 

*    *I 

29 

71  32 

1  4  41 

44 

71  35 

4 

41 

50 

71  25 

i  4 

41 

22 

71  50 

5SU     '  SA  EDMUND  R.  GREENE  3 

35   HID i HID   U   S   WEATHER   BUREAU  2   3   4   6 

420      8P     BP   AGRICULT'AL   EXP  STA  2   3        5 

100      9P      9P   AGRICULT-AL   EXP  STA  2   3        5 

55    HID    HID    U    S    WEATHER    BUREAU  2    3    4    5 

12   HID   MID   V  S   WEATHER   BUREAU  3   3   4    5 

40               BP   JULIAN   L.MC   KENZIK  3 

200             MIO   SEWAGE   OBPT  3   4 


2  |44    14 

5  143   08 

6  '42   5] 
I 

5  ,43   SO 

6  44   46 
I44    11 

2  44  a 

5  45   00 

5  43  23 
5  43  59 
2  43  41 
S  44  02 
2   43   58 

2  43  14 
5  44  20 
2  ,44  52 
2  44  30 
5   44   25 


72 

33 

71 

36 

72 

06 

73 

09  1 

71 

32 

860   5P 


8A  GREEN  MT  POWER  CORP 
8A  BELLOWS  FL5  BLEC  CO 
5P  STATE  Fiai  HATCHERY 


72  35 

72  37 
72  57 

72  17 

73  12 


560       7A  G.  DOUGLAS  CURTISS 

940;  4P   4P  GEORGE  L,  COOPER 
660       SA  R.  N.  BROWN 
331  HID  HID  U  S  WEATHER  fiUKEAU 
1020       7A  P.  E.  FEARON 

800  SP   6P  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

750  7P   7P  MRS  THEODOBF  TAPLIN 
1030     I  7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
MID  GEORGE  C.  RASTINGS 

504  5P.  5P  SARAH  E.  LANE 

980 i  GP   6P  RUFUS  S.  GILBERT 

680'  8A'  bA  CONN  RIVER  PO'ER  CO 

432  6P   6P  L.  n.  POMEROY 
270'      8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
850       8A  BERYL  BOYLE 


11901  HID  AVERV  H,  PARK 

73  03    ISOi  UID  ORIN  KARRIS 

71  31  I  1015  '  7P  CONRAD  W.  BAKER 
73  04    950  HID  DANA  S.  REDINGTON 

72  16'  1150  I      8A  GREEN  HT  POWER  CORP 


73 

06 

72 

02 

72 

45 

73 

07 

71 

43 

5  43  14 
SU3  32 
5  |43  57 


72  4  1 
72  03 
72  40  I 
72  34  I 

72  36  ' 

72  12  1 
72  40 
72  54 
72  43 
72  36  ' 

72  34  I 
72  57  I 
72  4B  ; 

72  58  j 

73  05 


B50 


8A  I 


FR 


JR. 


8A  CONS  RIVER  POWER  CO 

459   8A   8A  GREEN  UT  POWER  CD 

1122  {HID  MID  CIVIL  AERO  ADH 

600      UID  WATER  &  LIOiT  DKPT 

7G6lHID,HU)  HILTON  W.  DREW 

B40  I  6P   6P  GEORGE  H.  BURNHAH 

1660     i  RA  DONALD  G.  PAIGE 

1420  I      6P  VIOLET  D.  PELKEY 

1380  1      8A  VT  STATE  ACR  SCHOOL 


1500  J 
1122 

860 

600   6P 


5P  T.  F.  ROWLEB 

8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 

9A  B.  P.  ORDWAV 

6P  GEORGE  L,  KIRK 

5P  DONALD  E.  DAVIS 


5  42  04  72  15 
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NEW  ENGLAND   -   SEPTEMBER    1950 

W.    H.    Tracy,    Section   Director   -   Boston,    Mass. 

WEATHER    SUMMARY 

During  the  greater  part  of  September  1950,  sub-normal  temperature  prevailed  due  to  the  frequent  drift  of  cool 
Canadian  air  across  the  Section.  The  first  killing  freeze  in  the  extreme  north  arrived  on  the  13-14th;  more 
generally  throughout  the  Northern  Division  by  the  17-18th  ,  and  over  most  of  the  Section  except  south  coastal 
areas  on  the  24-25th.  In  some  part  of  the  Section,  date  records  for  low  temperature  were  equalled  or  broken 
on  the  17th,  18th,  23d,  25th  and  26th.  The  minimum  readings  on  the  morning  of  the  25th  at  many  places  were  the 
lowest  of  record  for  so  early  in  the  season.  Cold  weather  in  this  last  period  was  due  in  part  to  reduced  day- 
time insolation,  A  smoke  layer  aloft,  which  had  moved  across  the  northern  part  of  the  country  from  forest  fires 
in  Alaska  and  Western  Canada,  stagnated  over  the  Section  from  the  25th  to  the  29th.  This  effectually  depressed 
the  daily  maximum  temperatures,  but  because  of  the  height  of  the  smoke  stratum,  did  not  prevent  radiational  cool- 
ing at  night.  Thus  the  growing  season  terminated  one  to  three  weeks  before  the  normal  time.  Only  in  protected 
or  coastal   areas   did    annual   vegetation   survive   for    further   growth  when   recovery   to    summer  warmth   followed. 

The  month  was  dry,  with  a  46%  deficiency  in  rainfall.  Showers  were  frequent  but  light  In  the  first  five  days, 
except  in  central  and  southern  Vermont,  where  there  was  a  heavy  carry-over  from  the  storm  of  the  last  of  August, 
and  in  central  Norfolk  County,  Mass.,  where  an  excessively  heavy  downpour  in  a  thunderstorm  caused  some  flooding, 
strictly  local,  on  September  1.  An  unofficial  report  was  received  of  a  two-inch  rainfall  in  forty  minutes  in 
Walpole  Center,  Mass.  The  greater  part  of  the  month's  precipitation,  with  the  above  exceptions,  occurred  during 
the  passage  off-shore  of  a  very  severe  extra-tropical  storm  on  the  ll-12th.  By  morning  of  the  12th  the  center 
of  this  storm  had  reached  a  point  about  85  miles  east -southeast  of  Nantucket.  For  several  days  the  storm  had 
been  the  object  of  continuous  observation,  and  the  eastern  seaboard  had  been  alerted  to  the  prospect  of  gales 
and  flood  tides.  Winds  at  Nantucket  and  off  the  elbow  of  Cape  Cod  attained  peak  g^usts  of  over  75  miles  per  hour 
shortly  before  midnight,  but  precautionary  measures  held  the  damage  to  a  minimum.  However,  several  fishing 
vessels  were  caught  in  the  worst  sector  of  the  storm,  where  winds  of  hurricane  velocity  and  mountainous  seas  over- 
whelmed the  105-ft.  scalloper  "Theresa  A",  which  was  lost  with  all  eleven  hands.  Another,  the  "Muriel  and  Russell" 
might  have  met  a  like  fate,  but  managed  to  make  the  North  Chatham  Beach.  Though  the  vessel  broke  up,  the  10-man 
crew  was  able  to  make  shore  with  the  aid  of  the  Coast  Guard.  At  Provincetown ,  Mass.,  a  life  was  lost  when  an 
automobile  was  blown  off  the  road  and  overturned.  In  combination  with  the  naturally  high  spring  tides,  the  hur- 
ricane swell  and  the  gale-driven  surf  pounded  sea-walls  and  coastal  highways,  in  some  places  undermining  build- 
ings. Pleasure  boats  and  other  small  craft  suffered  the  largest  money  loss  in  New  England  history,  though  fewer 
in  number  than  in  the  1938  hurricane.  At  Marblehead,  Mass.,  alone,  wide  open  to  a  northeaster,  yacht  replace- 
ment damage  was  set  at  $1,125,000:  at  Winthrop,  where  a  50-ft  section  of  sea-wall  was  smashed,  $300,000:  on 
Cape  Cod,  damage  to  traps  alone,  $150,000,  so  that  the  overall  estimate  of  $2,000,000  seems  low.  Along  the  south 
New  England  coast,  west  of  Buzzard's  Bay,  the  winds  were  less  violent,  and  of  course  off-shore,  so  damage  was 
confined  mostly  to  wires  and  trees.  Many  communities  were  without  light  or  power  all  night,  and  20,000  homes 
without    telephone    service. 

The  latter  half  of  September  was  cool  and  quite  uneventful  as  to  weather  changes.  Light  snow  fell  in  the  White 
and  Green  Mountains,  extreme  northern  New  Hampshire  and  Vermont  and  central  Maine  on  the  23d  and  24th,  but  the 
amounts  were  not  measurable  at  any  of  the  reporting  stations  except  First  Connecticut  Lake,  N.  H.,  where  one 
inch  was  recorded.  Precipitation  generally  was  very  scanty  in  these  last  two  weeks,  so  that  in  eastern  Massachu- 
setts, where  drought  effects  had  eased  somewhat,  water  shortages  again  became  acute.  In  the  major  storage  reser- 
voirs, however,  water  levels  remained  near  normal,  slightly  higher  than  a  year  ago.  Ground-water  storage  at  the 
end   of    the   water    year  was    also   appreciably   greater    than   at    the    end   of   September,    1949. 

The  Section  average  temperature,  based  upon  the  records  from  159  stations  was  56.5°,  which  is  3.7°  below  the  mean 
for  the  past  63  years,  and  the  lowest  since  1893;  The  highest  monthly  mean  reported  was  62.6°  at  Stamford  and 
Waterbury,  Conn.,  the  lowest  46.6°  at  Lac  Frontiere,  Me.  The  highest  temperature  reported  was  90°  at  several 
stations  on  the  1st  and  8th:  the  lowest  12°  at  Lac  Frontiere,  Me.,  on  the  22d.  The  average  monthly  precipita- 
tion, based  upon  the  records  of  157  stations,  was  2.02  inches,  which  is  1.69  inches  less  than  the  mean  for  the 
past  63  years.  The  greatest  monthly  amount  reported  was  6.27  inches  at  Nelson,  N.  H.,  the  least  0.40  inch  at 
Block  Island,  R.  I.  The  greatest  amount  in  an  observational  day  was  4.10  inches  at  Nelson,  N.  H.  ,  on  the  1st; 
in   any   24   hours   4.42    inches   at    Nantucket,    Mass. ,    on   the   ll-12th. 

M.T.N. 
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In  addition  to  the  climatologic:il  datn  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope-  Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  froM  Hydroclimatlc 

rative  weather  stations,  this  bulletin  rerirs  contains  records  from  Hydro':li[iia  Network  stations  were  presented  in  bulletins.  (Hydrologic  IJullctins)  which 

tic  Network  stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Ilydrologic  Bulletin  were  issued  monthly  for  each  of  S  drainage  .ireas  embrncing  the  entjri  United 

Series.   The  Hydroclim,T tic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  pages — mostly  of  States,  but  since  tlie  Network  was  established  to  meet  tne  internal  require- 

the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  w.ts  ments  of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  wa!-  made  for 

established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  t:nt:ineers,  Department  of  the  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 

Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations-  in  order  to  provide  records  agencies  L-nd  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ret- 

of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and  erence  copies  of  the  Ilydrologic  Bulletin  Sex ies  are  available  for  inspection 

related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about  may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washinrton 

2,000  lecording,  and  1,000  uon- recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the  25,  D.  C. 
Weather  l^ureau  tlirough  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 

by  the  Corps  ol  Engineers.   These  transfers  .".vcr;  (.ed  about  $2.S0,0rt0  per  year  be-  Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 

tween  1040  and  194-1,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42,  through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 

the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  individuals  as  listed  in  the  Station  Index, 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  l;ureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  Increasing  needs  of  t^^ir  program  in 
the  Western  States. 
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12 

- 

6.8 

• 

BUWINCTON  WB  AP,    VT. 

ssw 

15 

8.3 

27 

S 

22 

89 

88 

68 

80 

0 

4 

7 

0 

0 

12 

52 

7.2 

• 

CARIBOO   WB   AP,    ME. 

ssw 

19 

12.2 

45t 

w 

23 

89 

88 

56 

74 

4 

5 

5 

0 

0 

" 

- 

6.9 

COBCOBD   WB   AP,    H.B. 

HW 

12 

4.2 

31 

K 

11 

90 

86 

56 

77 

4 

6 

2 

0 

0 

13 

47 

6.8 

EASTPORT   WB   CITT.    ME. 

- 

- 

8.6 

40 

NE 

12 

- 

- 

- 

- 

1 

5 

1 

0 

0 

8 

55 

6.7 

HARTFORD  WB  AP.   OOHW. 

HUB 

13 

6.0 

24 

H 

11 

89 

89 

58 

78 

6 

3 

4 

0 

0 

13 

43 

7.0 

KT.    WASBIICTOII,    WB,    K.H. 

- 

- 

26.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

7 

0 

0 

16 

35 

7.0 

NAKrucirr  wb  ap,  mass. 

SW 

14 

11.6 

72» 

RE 

11 

86 

85 

72 

86 

7 

3 

1 

1 

2 

14 

48 

7.3 

HEW  HAVEM  WB  AP ,    COHM. 

- 

_ 

6.5 

26 

NE 

11 

. 

- 

- 

- 

3 

7 

1 

0 

0 

12 

51 

6.8 

PITTSFIELO  WB  AP,    MASS. 

- 

- 

6.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

6 

5 

1 

0 

13 

- 

7.3 

POITLAHD  WB  AP ,    ME. 

KKB 

10 

7.3 

37 

NE 

12 

92 

88 

66 

84 

5 

5 

1 

0 

0 

13 

56 

6.5 

PWVIDENCE  WB  AP,    R.I. 

RNK 

" 

7.6 

34» 

NE 

11 

87 

87 

58 

78 

6 

3 

5 

0 

0 

15 

44 

6.6 

*Also  on  other  Dates    | 

tData  obtained  b;  visual   obs« 
recording  eqiilpnent    4s  not   a 
Is   not   necessarily   tbe    faste 
Ing  during  the   period. 

rvation 

vail  able 
St  Mile 

since 

—It 

occurr- 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

£  -? 

Year 

e 
? 
e 

> 
< 

1 

1 

] 

1 

> 
< 

s 

X 

i 

> 

< 

II 

4 

11 

<  s 

3  1 

q1 

1888 

56.0 

82 

18 

58.7 

88 

22 

7.21 

0.0 

8.60 

0.0 

14 

1889 

59.0 

90 

17 

62.3 

89 

32 

3.92 

0.0 

4.10 

0.0 

13 

1890 

58.4 

85 

20 

62.0 

86 

24 

4.65 

0.0 

5.72 

0.0 

13 

1891 

62.0 

92 

30 

65.3 

92 

34 

1.79 

0.0 

2.41 

0.0 

10 

1392 

57.5 

83 

27 

60.5 

88 

29 

2.48 

0.0 

2.18 

0.0 

7 

1893 

54.4 

59.6 

84 
92 

25 
22 

57.8 

86 
92 

30 
28 

2.60 
3.79 

0.0 
0.0 

2.33 
3.29 

0.0 
0.0 

12 
9 

1894 

64.2 

1895 

59.6 

100 

24 

63.9 

98 

29 

2.47 

0.0 

2.42 

0.0 

8 

1896 

56.7 

96 

24 

60.8 

92 

30 

5.29 

0.0 

6.69 

0.0 

13 

1897 

57.1 

96 

24 

61.5 

94 

29 

2.16 

0.0 

2.22 

0.0 

7 

1898 

60.6 

92 

25 

64.5 

95 

33 

3.78 

0.0 

2.36 

0.0 

8 

1899 

56.7 

87 

23 

60.7 

88 

30 

3.93 

0.0 

4.92 

0.0 

10 

1900 

60.3 

99 

25 

65.0 

97 

32 

2.80 

0.0 

3.02 

0.0 

8 

1901 

59.6 

94 

20 

63.8 

93 

30 

2.76 

0.0 

3.91 

0.0 

10 

1902 

58.9 

95 

27 

61.8 

91 

32 

4.11 

0.0 

4.83 

0.0 

12 

1903 

59.6 

95 

23 

62.4 

94 

28 

1.28 

0.0 

2.04 

0.0 

5 

1904 

55.0 

88 

18 

61.0 

88 

22 

5.72 

0.0 

4.91 

0.0 

11 

1905 

56.8 

88 

22 

60.8 

89 

25 

5.13 

0.0 

5.65 

0.0 

10 

1906 

59.3 

97 

24 

63.9 

95 

26 

1.69 

0.0 

2.85 

0.0 

7 

1907 

58.1 

89 

23 

62.9 

93 

30 

6.74 

0.0 

8.59 

0.0 

13 

1908 

61.4 
57.6 

95 
86 

23 
24 

63.4 
61.6 

90 
86 

28 
28 

1.00 

0.0 
0.0 

1.16 
4.40 

0.0 
0.0 

3 
10 

:909 

5.82 

1910 

57.3 

84 

26 

61.8 

85 

28 

3.23 

0.0 

2.55 

0.0 

10 

1911 

56.1 

88 

22 

61.1 

87 

21 

3.73 

0.0 

3.11 

0.0 

11 

1912 

56.6 

87 

25 

61.6 

92 

26 

3.69 

0.0 

2.37 

0.0 

10 

1913 

56.6 

96 

19 

60.3 

91 

24 

2.96 

0.0 

3.50 

0.0 

8 

1914 

58.2 
61.4 

97 
96 

19 
25 

61.9 
65.2 

97 
95 

18 
28 

1.47 
1.99 

0.0 
0.0 

0.53 

0.0 
0.0 

I       i 

1915 

1.57 

1916 

58.1 

90 

28 

62.6 

93 

28 

4.33 

0.0 

2.74 

0.0 

9 

1917 

55.5 

90 

21 

58.6 

88 

26 

1.31 

0.0 

1.91 

0.0 

7 

1918 

54.5 

85 

23 

59.4 

91 

29 

6.93 

0.0 

6.  76 

0.0 

13 

1919 

57.0 

90 

21 

62.1 

94 

31 

4.52 

0.0 

5.55 

0.0 

12 

1920 

59.0 

91 

25 

63.5 

92 

28 

6.30 

0.0 

4.63 

0.0 

10 

1921 

60.5 

96 

25 

66.0 

95 

25 

2.44 

0.0 

2.37 

0.0 

9 

1922 

58.7 

90 

18 

63.4 

90 

26 

2.01 

0.0 

2.82 

0.0 

5 

1923 

59.0 

87 

24 

64.2 

96 

26 

2.78 

0.0 

1.96 

0.0 

8 

1924 

55.8 

93 

22 

60.1 

98 

27 

5.83 

0.0 

4.97 

0.0 

10 

1925 

56.5 

92 

20 

62.6 

90 

24 

4.71 

0.0 

3.36 

0.0 

10 

1926 

56.3 

89 

25 

60.7 

89 

31 

2.93 

0.0 

1.83 

0.0 

9 

1927 

58.0 

86 

21 

62.5 

88 

33 

1.94 

0.0 

2.77 

0.0 

8 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 


54.8 
59.5 
60.9 
60.1 
59.3 

59.0 
62.0 


55.5 
57.9 
58.6 

55.6 
57.5 
56.9 
58.4 
59.0 

56. 3 
59.3 
60.3 
60.2 
59.1 

58.8 
56.6 
M.l 


60.0 
63.9 
66.3 


63.6 
62.7 

63.8 
64.8 
61.1 
62.5 
61.4 

60.5 
62.4 
61.0 
63.4 
62.7 

61.4 
63.6 
65.3 
64.1 
62.8 

63.3 


89 
_11!2. 


Precipitation 


3.81 
2.47 
2.10 
4.58 
5.25 

3.73 
65.2 
4.56 
2.65 
3.04 

7.88 


3.26 
4.78 
2.14 
4.11 

2.23 
5.60 
4.91 
3.76 
2.23 

1.04 
4.36 
2.15 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

T 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
T 


0.0 
0.0 


4.26 
2.61 
1.23 
1.97 
5.68 

9.10 
7.97 
4.16 
4.03 
4.31 

10.57 


2.48 
3.18 
1.05 
3.07 

1.42 
6.72 
2.31 
3.72 
3.28 

0.99 
4.19 
1.87 


2  ■? 


0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
T 


«  -o 

3  » 

o 


See  reference  notes  /ollowlng  Station  lodez 
-  263  - 


Table  2 

\^1jXI 

Vi.rt.1 

V^JLiV 

^vax' 

^«-L 

Ljn.1 

rt. 

NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1950 

Temperature 

Precipitation 

i 
< 

la 

a 

« 

a 

s 

.3 

1 

1 

No.  o 

days 

e2 

■3 

II 

1 

Snow 

,  Sleet,  Hail 

Nc 

.  of  days 

Station 

Si 

it 

Z  0 

1 

Max.  depth 
on    ground 
at  obsn. 

e 
Q 

i 

0 

3 

8 
in 

Is 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 
BRIDGEPORT  WB  AP 
COLCHESTER 
CREAK  BILL 
DANBDRY 

62.0 

62.0 

S8.8M 

58.2 

59.6 

-  2.8 

-  3.5 

-  2.7 

86 
85 
83 
81 
86 

2+ 

33 
37 
26 
29 
29 

25 
25 
25 
25 
25 

137 
134 

231 
196 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
4 

1 

2 

1.54 
1.50 
1.49 
1.71 
1.24 

-  2.41 

-  2.36 

-  2.76 

.40 
.55 
.34 

.31 

13 
13 
11 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
10 
12 
10 

3 
3 

4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

FALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

BIDDLETOWN 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

57.8 
60.1 
60.3 
60.4 
61.2 

-  3.5 

-  1.4 

-  .6 

85 
86 
87 
84 
82 

24 
30 
33 
38 
37 

25 
25 
25 

17+ 
25 

228 
179 
183 

149 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 

0 
0 
0 

1.32 
1.62 
1.09 
1.24 
1.09 

-  2.99 

-  2.40 

-  2.15 

.31 
.72 
.35 
.41 
.54 

10 
13 
3 
14 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
9 

7 
7 
9 

2 
1 
2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  KENT 
NORWALK 
NORWICH  3  ESE 

61.8 
55.1 
59.2 
60.5 
59.9 

-  2.7 

-  2.6 

82 
79 
86 
86 
88 

10 

36 
28 
27 
28 
30 

25 
25 
25 
25 

25+ 

140 

196 
169 
192 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 
2 
5 

.99 
1.79 
1.85 
1.81 
1,64 

-  2.46 

-  2.19 

.31 
.53 
.66 
.50 
.49 

14 
2 

1 
14 
10 

.0 

T 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 

9 
13 
11 

7 

7 

2 
2 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

PUTNAH 
SALISBURY 
SBEPAItG  DAH 
STAMFORD 
STORRS 

58.1 
57.8 
58.6 
62.6 
56.4 

86 
83 
81 
85 
83 

26 
28 
32 
31 
31 

25 
25 
25 
25 
25 

236 
232 

270 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
1 
1 
2 

2.37 
2.05 
1.73 
1.56 
1.22 

-  1.72 

-  2.85 

1.30 
.54 
.40 
.51 
.42 

1 
10 
10 
14 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

°o 

0 
0 

7 
11 
13 
9 
9 

2 
2 
3 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

WASHINGTON 
WATERBURY 

WATERBURY  CITY  HALL 
WESTBROOK 
WIGWAH  RESERVOIR 

59.  OM 
62.6 
62.1 
59. 2M 
58.9 

86 
88 
88 
83 
83 

1+ 
1  + 

28 
32 
35 
26 
29 

24+ 

25 

25 

25 

25 

192 
136 

207 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

4 
2 

1.50 
.89 
.93 

1.50 

-  2.98 

.75 
.29 
.35 

.35 

10 
14 
14 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
9 

9 

2 

1 
1 

4 

0 
0 
0 

0 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

59.4 

90 

30 

25 

202 

1 

2 

1.75 

.55 

10 

.0 

0 

11 

3 

0 

STATE 

59.7 

1.50 

T 

HAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

54.9 

55.7 
54.4 
50.2 

-  2.9 

-  2.3 

82 

78 
83 
81 

8 

8 

7 

31 

32 
29 
23 

22+ 

22 

22+ 

22 

305 

275 
315 
439 

0 

0 
0 
0 

3 

1 
3 
10 

1.33 
1.20 
2.28 
1.50 
1.26 

-  2.71 

-  1.69 

-2.33 

.40 
.52 
1.64 
.79 
.45 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
7 
6 
10 

2 
2 

2 

0 
0 

1 

0 
0 

CORINNA 

EASTPORT  WB  CITY 
EAST  SANGERVILLE  2  E 
EAST  WINTHROP 
FARHINGTON 

52.5 
53.7 
52.1 
55.6 
53.2 

-  2.1 

-  5.1 

81 
78 
79 
78 
82 

8 
7 

8+ 
7+ 

7 

22 
36 
22 
28 
25 

22 
25 
22 
26 
22+ 

370 
334 
379 
281 
349 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
0 
8 
3 

7 

1.26 
1.10 
.98 
1.89 
1.53 

-  1.68 

-  2.36 

.53 
.53 
.32 
.50 
.53 

.0 

-.1 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

7 

I 

a 

2 
2 

1 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT  KENT  ISE 
GARDINER 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT 
HOULTON  1  NE 

53.1 
55.5 
49.9 
50.7 
52.0 

-  3.9 
^  5.3 

-  3.6 

-  3.3 

86 
82 
82 
82 
84 

8 
8 

7 
8 
8 

19 
28 
22 
22 
24 

22 
25 
22 
22 
22 

362 
280 

427 
387 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

4 
12 
10 

5 

1.64 

1.50 

1.12 

.66 

.67 

-  1.80 

-  2.01 

-  2.63 

-  2.39 

-  2.38 

.50 
.58 
.33 
.26 
.30 

18 

.0 

.0 

T 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
11 

6 
6 

3 
3 

1 
1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

JONESBORO 

LAC  FRONTIERE 

LEW  I STON 

MADISON 

MILLINOCKET  AIRPORT 

53.7 
46. 6M 
55.4 
53.7 
52.7 

-  4.4 

-  3.6 

-  3.1 

80 
81 
82 
83 
83 

8 

I 

7 
7+ 

28 
12 
32 
27 
24 

21 
22 
25 
26 
22 

561 
288 
333 
375 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

1 
6 
5 

.64 
2.44 
1.44 
1.51 
1.04 

-  2.25 

-  2.50 

-  2.79 

.25 

.52 
.75 
.33 

IS 
4+ 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

8 
6 
5 
8 
10 

1 

3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MILLINOCKET  DAM 

NORTH  BRIDGTON 

OLD  TOWN 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND 

49.4 
54.5 
55.3 
51.9 
57.6 

-  5.2 

-  2.9 

82 
82 
83 
81 
81 

9 

7 
9 

8+ 
21 

22 
27 
28 
23 
36 

22 

25 
26 
22 
25 

310 
303 
387 
232 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
3 
3 

7 
0 

1.48 
1.69 
1.14 
1.38 
1.83 

-  2.23 

-  2.46 

.60 
.54 
.55 
.59 
.92 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
5 
8 
g 

3 
3 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESqUE  ISLE 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

54.5 
53.1 
52.6 
55.8 
51.6 

-  3.4 

-  1.8 

-  3.3 

81 
82 
81 
82 
81 

7 
8 
8 

7 
7 

27 
27 
22 
30 
26 

26 

22 

22 

24+ 

26 

312 
357 
371 
274 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
8 
3 
7 

1.82 
.83 
1.09 
2.00 
2.47 

-  1.28 

-  2.30 

-  1.23 

.91 
.38 
.34 
1.55 
.89 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
7 
7 
13 

3 

1 
2 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

RUMFORO  ISSE 
UNITY 
WINSLOW 
WOODLAND 

54.2 
54.9 
54.5 
53.8 

-  3.7 

-.  5.5 

-  3.6 

83 
81 
82 
84 

7 
8 
8 
8 

29 
30 
28 
24 

22+ 
25 
26 
22 

321 
305 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

4 
8 

1.50 
1.74 
2.02 
1.29 

-  2.20 

-  1.81 

-  2.71 

.72 
.70 
.70 
.38 

.0 

T 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 
8 
10 

7 

2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

STATE 

53.4 

1.45 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

56.9 
59.2 
55.3 
58.9 
61.5 

-  3.5 

-  2.0 

-  2.9 

-  1.7 

89 
84 
81 
84 
86 

10 

1+ 
8+ 
1 
1 

25 
29 
22 
31 
38 

25 

25 
25 
25 
25 

200 
291 
209 
149 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
5 
1 
0 

3.31 
2.24 
1.60 
1.84 
.89 

-  1.41 

-  1.55 

-  2.12 

-  2.25 

1.66 
.93 
.95 
.48 
.22 

11 

1 

1 

1 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

10 
10 
9 
8 
8 

3 
3 

1 
4 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

BROCKTON 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
EAST  WAREBAK 
EDGARTOWN 

61.3 
58.5 
60.4 
59.8 

-  2.0 

-  3.3 

-  1.9 

85 
82 
81 
83 

1 

1 
2 
9 

35 
32 
34 
35 

24 
25 
25 
26 

148 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
0 
0 

5.77 
1.36 
1.72 
2.21 
3.48 

2.19 

-  2.22 

-  2.39 

-  2.73 

2.12 
.50 
.46 
.87 

1.57 

5 
12 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
10 
11 
10 

7 

5 
I 
2 
2 
3 

2 
0 
0 
0 
2 

FALL  RIVER 
FITCHBURG 
FRAMINGHAM 
HAVEPJJILL 
HOOSAC  TUNNEL 

61.4 
59.0 
59.1 
59.2 
57.1 

-  1.6 

-  2.7 

-  3.6 

-  4.5 

-  2.7 

85 
85 
87 
86 
87 

8 
10 
10 

9 
10 

37 
31 
32 
30 
29 

25 

24 

25+ 

25 

25 

154 
195 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 
1 
2 

1.46 
1.69 
1.76 
2.52 
3.06 

-  2.10 

-  1.97 

-  1.83 

-  .77 

-  1.58 

.43 

.67 

.53 

1.35 

1.11 

10 
2 

12 
1 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 

10 
9 

11 

2 
2 
3 
3 

4 

0 
0 
0 

1 
1 

BY ANN IS  1  E 
KNIGETVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 

61.2 
58.8 
ST. 4 
58.9 
60.6 

1.9 

-  4.9 

-  3.3 

-  2.5 

83 
86 
86 
83 
88 

8t 

8 

2 

9 

9 

36 

26 
26 
32 
32 

25 
25 
25 
25 
25 

149 

209 

200 
171 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 

4 
1 

1 

3.92 
1.38 
1.63 
2.23 
1.39 

.52 

-  2.08 

-  1.23 

-  2.07 

1.75 
.55 
.63 

1.11 
.50 

12 

1 

12 

1 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
10 
11 

9 
10 

4 
1 
2 
2 
2 

2 

0 
0 

1 

0 

MIDDLE TON 

NANTUCKET  *B  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

58.9 
59.9 
61.0 
54.7 
60.9 

-  2.9 

-  2.2 

-  2.7 

-  .7 

82 
81 
81 

11 

1 

10 

2 

8+ 
1+ 

34 
43 
39 
30 
32 

25+ 

18 

25 

25 

25 

205 
174 
151 
313 
163 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

1 

1.17 
5.74 
1.72 
2.81 
2.36 

-  3.13 
3.29 

-  1.78 

-  1.21 

-  1.33 

.61 
2.37 

.77 
1.33 

1.00 

12 
11 

11 
10 

1 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

10 

7 

6 

12 

7 

1 
3 
3 
3 
4 

0 
3 

0 

1 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index 


Table  2— Continued 

V^IjII 

VJ-rt.1 

K^L,< 

J»dH 

^rtjj 

LJIXl 

n. 

NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1950 

Temperature 

Precipitation 

1 
1 

Departurs 
from  normal 

1 

ja 

X 

1 

1 
1 

^ 

•3 
1 
1 

No.  o 

daya 

3 

&1 

1 

s 
d 

Snow 

Sleet,  Hail 

No 

of  days 

Station 

s  s 

a   jQ 

is  s 

i2 

Max.  depth 
on    ground 
at  obsn 

s 

1 

o 

3 

9 
i 

5 

If 

ROCKPORT  1  ESE 
SAKDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD 
SPRIXCFIELD  NE«S  BLOC 

58.9 
59.8 
56.2 
61.3 
61.1 

-  2.1 

-  3.4 

-  2.5 

80 

76 
90 
85 
86 

r 

8 

1 
10 

33 
41 

29 
33 
33 

25 
25 
25 
25 
25 

196 

174 

153 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

1.55 
1.87 
2.43 
2.01 
1.41 

-  2.56 

-  1.48 

-  1.59 

.85 
.45 
.60 
.75 
.54 

4 

4 
11 

3 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 

10 

8 

9 

1 

5 
4 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

STOCKBRIDGE 
SWAMPSCOTT 
TAUHTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

55.6 
57.9 
59.4 
36.8 
58.5 

-  3.2 

-  2.7 

-  1.6 

-  3.5 

78 
76 
83 
84 
85 

9 
I* 

i: 

9 

28 
33 
30 
22 

25 
25 
26 
25 

25 

288 
217 
201 
260 
213 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 
3 

4 
3 

1.92 
.82 
2.50 
1.35 
1.86 

-  2.69 

-  2.92 

-  1.21 

-  1.91 

.77 
.33 
1. 11 
.61 
.68 

1 
1 

2 

1 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

7 
10 
10 
10 

2 

1 
2 
1 
3 

0 
0 

1 

0 
0 

•ALPOLE 

WEST  CUmilMCTON 
reSTFIELD  2  KK 
WESTON  2  K» 

weStover  field 

57.7 
53.5 
58.0 
58.8 
59.1 

-  3.7 

-  3.6 

84 
82 
86 
85 
85 

1 

1 
9 

1 

26 
24 
31 
28 
29 

25 
25 
25 
25 
25 

237 
345 
226 
206 
200 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 
2 
3 

1 

2.36 
1.72 
1.19 
1.69 
2.45 

-  3.02 

-  3.14 

1.29 
.61 
.47 
.35 
.55 

1 

1 

10 

10 

11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

6 

10 

12 

10 

3 

4 
1 
2 

4 

1 

0 
0 
0 
0 

(ILUkRO  BROOK  STA  FORES 
IORCESTER  AIRPORT 
WORCESTER  1 

58.1 
57.0 
57.8 

-  4.2 

86 
84 
83 

21 
9 

1 

27 
32 
30 

26 
25 
24 

225 
261 
234 

0 
0 
0 

3 
1 
3 

1.38 
2.07 
1.74 

-  1.89 

.42 
.48 
.46 

1 

1 
10 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

9 
9 
8 

3 

4 
3 

0 
0 
0 

STATE 

58.8 

2.12 

T 

NEW  BAID>SBIRS 

ALEXANDRIA 
BERLIN 
BETBLEBEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

52.1 
50.5 
52.9 
56.6 
52. 5M 

-  5.8 

-  3.9 

81 
81 
79 
84 
82 

9 

I 
9 
8* 

28 
26 
29 
24 

26 
22 
22t 
25 

382 

359 
261 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

10 

5 

5 

2.50 
1.87 
3.35 
3.15 
3.00 

-  1.69 

-  .43 

.65 

.41 

1.21 

2.24 

1.02 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

14 

8 

9 

11 

4 

3 
3 
3 

4 

0 
0 

1 
1 
1 

CONCORD  »B  AIRPORT 

DDRBAM 

EAST  DEERING 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

55.6 
57.6 
55. 6M 
49.1 
56.6 

-  2.4 

-  2.6 

-  4.7 

-  2.8 

86 
86 
83 
77 
84 

9 
9 
9 

9 
9 

27 
29 
24 
25 
27 

25+ 

25 

24 

25+ 

25 

287 
231 
288 

258 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 
3 

.96 
2.25 
4.83 
2.38 
2.68 

-  2.49 

-  1.48 

-  2.73 

-  1.31 

.52 
1.40 
3.93 

.55 
1.44 

.0 
.0 
.0 
1.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
9 
13 
9 

1 
3 
2 
3 
3 

0 

1 
1 

0 

1 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
CLEXCLIFF  2  SW 
DEHE  1  S 
LAKEPORT  1 
LEBANON  AIRPORT 

55.9 
52.5 
58.0 
57.0 
53.7 

-  3.5 

-  1.4 

84 
76 
86 
86 
84 

7+ 
9 
9 
9 

7 

26 
28 
23 
31 
23 

25 

11 
25 
25 

273 
367 
230 
252 
341 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

4 
1 
7 

2.13 
2.99 
4.50 
2.68 
1.92 

-  1.19 

.90 

-  1.06 

1.15 
.97 

3.15 
.70 
.60 

.0 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
14 

13 

10 

8 

3 
6 
2 
4 

5 

1 

0 

1 

0 
0 

MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
NASHUA  3  N 
HEW  CASTLE 
NEW  LONDON 

56.7 
55.9 
55.7 
57.5 
S3. 2 

-  3.8 

-  5.1 

80 
85 
86 
83 
76 

9 
10 
7+ 
8 

7+ 

32 
24 
25 
31 
29 

26 
25 
25 
24 
25 

231 
353 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
5 
7 
1 
2 

2.32 
2.79 
2.20 

1.86 

-  1.06 

-  1.22 

1.50 
.75 
.88 

1.40 
.90 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

12 

9 

9 

3 

4 
4 

1 

1 

0 
0 

0 

PETERBORO   2S 

PINKEAM  NOTCH 

PLYMODTB 

SnRRT  MOUNTAIN  DAM 

WEST  ALTON 

55.7 
49.8 
55.9 
57.1 
56. 3M 

-  4.3 

-  1.8 

85 
80 
88 
84 
78 

9 

8 
9 
8+ 
10 

27 
28 
26 
22 
36 

25 

26 

25+ 

25 

25 

288 
450 
279 
247 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
7 
5 
5 
0 

1.68 
2.67 
2.49 
3.90 
2.47 

-  2.96 

-  1.38 

1.20 
.87 
.82 

2.77 
.62 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
T 
0 
0 
0 

24 

10 
12 

7 
9 
11 

1 

4 
2 

4 

1 

0 

1 

0 

WEST  LEBANON  1  SW 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

55.5 
56.4 
56.1 
53.2 

86 
86 
81 
83 

10 
9 

84^ 

7+ 

26 
22 
31 
^25 

25 
25 
26 
25 

272 
266 
353 

0 
0 
0 
0 

3 
5 

1 
4 

2.22 
1.59 
2.29 
3.07 

-  2.10 

.87 

.55 

1.00 

1.13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

11 

11 

9 

12 

2 
2 
3 

4 

0 
0 

1 
1 

HOONT  WASHINGTON  WB 

38.9 

-2.1 

64 

8 

12 

24+ 

777 

0 

13 

4.97 

-  2.51 

.96 

11 

2.5 

2 

24+ 

14 

7 

0 

STATE 

54.9 

2.69 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

PROVIDENCE  «B  CITY 

61.8 
59.2 
59.1 
60.3 
61.2 

-  1.6 

-  2.8 

-  2.0" 

78 
85 
81 
85 
87 

1 
1 
8 

1 
1 

45 
30 
26 
35 
36 

25 

24+ 

25 

24 

25 

127 
204 
206 
182 
163 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
3 
0 
0 

.40 
2.39 
1.28 
2.09 
1.88 

-  2.26 

-  2.62 

-  1.37 

.22 
1.08 
.38 
.89 
.76 

11 
1 

10 
10 

I 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

7 
9 
9 

0 
2 
1 
3 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

STATE 

60.3 

1.61 

.0 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BLOOMFIELD 

BORLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 
CHELSEA  2  3 

58.2 
53.3 
55.1 
54.3 
52.2 

-  3.5 

-  5.2 

-  3.8 

-  4.2 

86 
80 
80 
87 
83 

10 

7+ 
7* 
9 
8 

27 
25 
31 
22 
25 

25 
22 
25 
25 
25 

342 
294 
318 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 

1 
5 
9 

4.12 
2.20 
2.45 
2.73 
3.59 

.66 

-  2.08 

-  1.03 

-  1.01 

.13 

1.42 
.80 
.71 
.92 
.98 

.0 

.0 

T 

.0 

.6 

0 
0 
0 
0 

1 

25 

11 
12 
12 
11 
13 

3 
3 

4 
3 

4 

2 
0 
0 
0 
0 

CORNWALL  1  H 
DORSET  I  S 
EAST  BARNET 
ENOSBDRG  FALLS 
LEMINGTON  3  NE 

58.0 
55.3 
52.3 
55.3 
50.2 

-  3.0 

-  5.4 

-  3.1 

81 
84 

79 
83 
79 

7+ 
9 
8 
8 

7 

35 
24 
26 
27 
24 

22+ 

25 

25 

22+ 

22 

213 
293 

291 
434 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
3 

4 
9 

1.73 
3.03 
2.51 
2.59 
1.63 

-  1.42 

-  .79 

-  1.42 

.80 
1.60 
.66 
.62 
.42 

.0 
.0 
.0 
T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 

14 

10 
10 

3 
3 
5 
5 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  AP 

NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 

HOTLAND 

53.6 
51.7 
52.9 
53.6 
56.2 

-  3.9 
2.5 
2.9 

83 
80 
82 
82 
79 

10 
7+ 
8+ 

7 
9 

28 
26 
28 
28 
27 

25+ 

25 

20+ 

25+ 

25 

391 
360 
335 
265 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

7 
7 
5 
2 

2.87 
2.16 
1.63 
2.32 
2.53 

-  2.39 

-  .75 

-  1.33 

.67 
1.11 

.35 
1.10 

.97 

T 
T 
T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
11 
13 
14 

10 

4 
2 
2 
3 
4 

0 

X 
0 

1 

0 

SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

ONION  VILLAGE  DAM 

WEST  BURKE 

57.7 
54.2 
50.8 
55.9 
49.3 

3.6 
-  4.6 
'  3.1 

80 
84 
81 
79 
79 

7+ 
7 
9 
4+ 

8* 

32 
25 
25 
28 
22 

25 
25 
18 
25 
22+ 

230 
319 

277 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
5 
8 
3 

12 

3.10 
1.75 
5.40 
1.40 
2.28 

-  .21 

-  1.82 

.88 

-  2.13 

.85 
.65 
2.76 
.60 
.64 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
11 
10 

6 
14 

5 
3 
4 
2 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

WILDER  1  E 
WOODSTOCK 

56.5 
56.4 

-  1.2 

81 
86 

10 
9 

28 
25 

25 
25 

260 

0 
0 

2 
5 

2.50 
1.74 

-  1.03 

-  1.73 

1.06 
1.03 

1 

12 

.0 
.0 

0 
0 

10 

7 

4 
3 

1 
1 

STATE 

54.2 

2.56 

T 

See  leference  notes  following  S^ahon  Index. 
-   265   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 


CONNECT I CDT 

ANSON I A 

BAKERSVILLE 

BARKHAHSTED 

BLOOHFIELD  R 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  «B  AP        R 

BRISTOL 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAH 
BURLINGTON 

CANDLEWOOD  LAKE  B 

COCKAPONSET  FRST  RNGR 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE 
CREAH  BILL 

DANBURT 
DERBY 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
FALLS  VILLAGE 
GREENWICH 

GROTON 

HARTFORD  R 

BARTFORD  (TB  AIRPORT     R 
HEMLOCKS  RESERVOIR 
JEWETT  CITY  R 

LAUREL  RESERVOIR 

MANCHESTER 

HEAD  POND  RESERVOIR 

HIDDLETOWN 

MOHAWK  FOREST  RANGER  ST 

MOODOS  RESERVOIR        R 
NATCHAUG  FOREST  RANGER 
NEW  HARTFORD 
NEW  HAVEN  HB  AIRPORT    R 
NEWINGTON  R 

HEW  LONDON 

NORFOLK  2  SW 

NORFOLK  2  SW  R 

NORTB  KENT 

NORWAI.k 

NORWICH  3  ESE 

PEOPLES  FOREST  RANGER  S 

PUTNAM 

PUTNAM  HEIGHTS        //R 

PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE 
ROCK WOOD  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHE P AUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD 

STEVENSON  DAM 
STORRS 
STORRS 

THOMPSONVILLE 
TORRINGTON  1 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WASHINGTON 

WATERBURY 

WATERBURY  CITY  HALL 

WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGHAU  RESERVOIR 

WILLIMANTIC 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

woLCorr  reservoir 

WOODBURY 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 
AUGUSTA  AIRPORT 
BANGOR 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BETHEL 
BRASSDA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 
CORINNA 

EASTPORT  WB  CITY 
EAST  SANGERVILLE  2  E 
EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 
BUSTIS 

EUSTIS 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT  ISE 
FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAD 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

GREENVILLE 
HIRAM 

HODLTON  AIRPORT 
HOULTON  1  NE 
HOULTOH  1  NE 

JACEMAN  1  NNW 
JONB3BOR0 
LAC  FRONT  I ERE 
LEWISTON 
MACHIA3 


.05 

.69 

.23 

.02 

.36 

.06 

.02 

.35 

.05 

.22 

.07 

.19 

.12 

28 

:09 

23 

.39 

.05 

.33 

.06 

.30 

.08 

.10 

.13 

.12 

.10 

.05 

.09 

.03 

.02 

.39 

.35 

.06 

.30 

.05 

.11 

.33 

T 

03 

.11 

31 

.05 

OB 

.04 

.48 

.38 

.31 

.04 

.03 

.36 

.05 

.01 

.01 

.08 

.OS 

.12 

T 

.14 

.31 

.06 

11 

03 

.4i 

T 

.2! 

T 
04 

.08 

15 


16 


17 


20 


21   22 


24 


28 


29 


30 


.15 
.03 


.16 
.07 


1.54 

l.SO 
1.41 
1.35 
1.70 
2.19 

1.80 
1.28 
1.49 
2.21 
1.71 

1.24 

1.13 
1.58 
1.32 
1.62 


1.56 

1.26 
1.22 
1.23 
3.94 
1.38 

1.16 


1.16 
1.26 
1.74 
1.26 


1.53 
1.39 
l.»4 


2.44 
1.44 
1.80 


DAILY  PRECIPITATION 


T*bl«  3-Cantinuad 


I 
I 


Statico 

Day  o(  Month 

I 

1 

!3_ 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UDISOII 

■  IDCU    M» 
alLLlHOCK£T    AIRPORT 

■  llXIItOCKFT    AIRPORT 
HILLIMOCKET    DAM 

H 

.35 

.3Sl 
Oil 

T 

01 
.01 

.75 
.75 
.33 
.35 

.36 

16 
15 

.17 
.16 
.60 

.05 

.18 
.39 

T 

T 

02 

.16 
.33 

.35 

.02 
.OS 
.11 
.24 
.31 

T 

.07 
.02 
.04 

T 

T 

.02 
.03 

.01 
.11 
.01 

.14 

T 

.04 

.02 

.08 

1.51 
2.15 
1.04 
1.06 
1.48 

MILTON 
MOOSEBCAD 
MORTB    AKDOVSM 
MOMTB   BRIDCTCII 
OLD  Ton 

R 

.19 
.30 
.09 
.31 
.34 

.11 

.19 

.OS 

1 

.71 

.24 

•  .47 

.54 

.55 

.03 

.38 

.10 

.05 

T 

.50 

.49 
.47 
.13 

.05 

.03 

T 

.01 

.10 
.02 
.05 

.33 

I 
.07 

t 

.01 

.01 

I 

.05 

.04 

02 

T 

.03 

.08 
.06 
.07 
.04 

I 

T 

1.84 
1.84 
1.16 
1.69 
1.14 

OLD  TOIK   AIRPORT 

OLD  Ton   AIRPORT 

OROMO 

PORTUMD 

PORTUUID  MB  AIRPORT 

R 

.19 
30 
.38 

.931     T 
9,J     T 

.05 

.03 

T 
T 

.59 
.55 
.64 
.54 

.58 

.02 

.03 
.01 
.02 

T 

T 
T 
T 

.17 
.15 
.13 
.26 
.25 

.01 
.01 
.01 

.01 
.01 

.03 

.01 
.06 
.07 
.01 

OS 
.05 
.07 

.28 

.13 

T 

T 

T 

.01 

.03 

T 

T 
T 
T 

1.38 
.96 
1.38 
1.83 
1.82 

pimiss 

PUSQOI    ISLR 
■OCKLAMD 

B 

.19 

OS 

l.SS 

1.30 

T 
.11 

.38 
.26 
.21 
.21 
.12 

.09 
.17 
.04 
.03 
.27 

T 

.05 

.14 
.09 
.41 

.02 

.01 

.08 
.34 
.03 

.13 

.06 
.01 

T 

.08 

.06 
.12 

.02 
T 

.83 
1.09 
2.00 
1.54 
1.03 

imrORD  3    3> 
RDUORD  i    SSE 
ROIOORD   1    SSE 
SROnZGAR 

B 

1 
» 

.09 
.31 
.IS 
.30 
.17 

.08 
.01 

.57 
.89 
.72 
.77 
.29 

.08 
.02 
.05 
.42 

.07 

T 

.39 
.65 
.47 
.55 
.18 

.05 

T 

.14 

.04 
.01 
.01 
.09 

.01 

T 
T 

.02 
.14 
.08 
.03 

.11 
.20 
.03 
.07 

.03 
.01 

.02 

1.18 
2.47 
1.50 
1.68 

SOtTTB    ASDOVER 
SOOTB    WEST    ftARBOR 
SQCA    PAX    DAM 
SdlDAir    RUSR 

S«A»S  rAixs 

» 

B 
R 

.10 
1.17 
.IC 
.13 
.15 

.07 
.11 

.47 
.36 
.13 
.41 
.44 

.03 
.13 
.02 

.04 

.61 
.09 

.54 
.71 

.02 

.01 

.02 

.06 
.04 

.52 
.01 

.06 

.03 
.01 

.14 

.01 

.05 
.01 
.08 

.11 

.07 
.10 
.02 

.01 

I 
.02 

1.33 
1.70 
1.25 
1.41 
1.63 

TBI    fORRS 
ORITT 
OPPKR    DAM 
■INSLOM 
•OODUIND 

.18 
.48 
.60 
.58 
.23 

T 

.02 
.11 
.3^ 

.19 
.70 
.36 
70 

.10 
.08 
.10 
10 
.38 

.04 

I 

.24 
.38 
.02 

.24 

.18 

.15 
.03 
.10 
.11 

OS 
.15 
.02 
.10 

.02 

.04 

.01 
.03 

.06 

.16 
.11 

.03 
.05 
.11 

.07 

T 

.02 

.86 
1.74 
1.85 
2.02 
1.29 

MASSACBUSETTS 

ASBBURMRAM 

ASBl^ND 

ATSOL 

.43 
.93 

.36 
.11 
.58 

.51 

.22 
.45 
72 

.37 
.01 
OS 

.14 
09 
.33 
.13 
.18 

.07 
.07 

.02 

.24 

1.66 
.31 
.06 
.06 
.18 

.17 
.08 
.10 
.57 
.07 

.02 

.10 
.12 
.07 
.04 
.09 

.02 
.05 

.19 
.07 
.06 

04 

.08 

T 
.03 

.02 

.07 

.05 
.05 
.06 

.02 

3.31 
2.24 
1.33 
1.60 
2.03 

BEECHTOOD 
BEWaiRTOn 
BIRCB   BILL    DAM 
BIRCB    BILL   DAM 
BLUE   BILL 

R 

.05 
.95 
95 
.48 

.94 
53 

.01 
.02 
.20 
24 
.43 

.18 
.21 
.05 

.02 

T 
.04 

T 

.10 
.09 
T 

T 

.14 

.05 

.03 

.45 

.77 

!0! 
.OS 
.33 

.03 
.01 

.07 
.08 
.10 
.09 
.06 

T 

04 
T 

.02 
.05 
.00 
T 

T 

T 
.01 

T 

.02 

.03 

T 

.03 

.OS 

T 

2.00 
1.29 
1.60 
1.53 
1.84 

BOSTO!(    RB  AIRPORT 
BOTLSTOK 

BsocrroN 

CAMBRIDGE 
CHATBAM 

R 
R 

.15 

.20 
.06 

.16 
1.82 

.21 

.10 
.04 

.11 
34 
.59 
.62 
.31 

.01 

2.12 
.06 
.43 

.02 

T 

T 

.23 
.27 
.12 

.22 

.14 
.33 

.29 

.06 
.55 
.52 
.11 
2.67 

.03 
OS 
.10 
.05 
.87 

T 

T 

T 
T 

.10 

T 

.11 

.04 

T 

.04 

.02 

.03 

T 

.89 
1.5B 
5.77 
1.40 
4.65 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CBXSTRUT   BILL 
CLIRTOR 
COLCBROOE 

.03 
.08 
.IT 
.30 

.45 
.14 
.09 
.18 

OS 
.20 

.19 

.11 
.34 
.24 

.2i 

1.04 

.05 

.09 
.08 

.03 

.10 
.02 

.22 
.47 
.03 
.09 
.19 

.22 
.28 
.50 
.46 
.01 

.04 
.03 

.13 
.17 
.06 
.05 
.01 

.02 

.01 

T 
T 

.01 

T 

.06 
.01 

.09 

.08 
.07 
.09 
.03 

T 

1.37 
1.79 
1.36 
1.72 

1.40 

BAST   VAREBAM 
EOCARTOn 
PALL  RIVER 

riTCBBirac 

PRAMIRGBAM 

.02 
.37 
.20 
.28 

.48 

T 

.67 

.22 

.05 

.08 
.02 
.04 

.04 

T 

.42 

.17 

.22 

T 
T 
T 

.01 

.43 

.19 

.20 
.04 
.42 

.87 
1.57 
.11 
.21 
.53 

.02 
.01 

.24 
.49 
.12 
.06 
.02 

.02 

1.03 

.08 

T 

T 

OS 

.07 

.08 
.15 

.07 
.06 

T 
T 

2.21 
3.48 
1.46 
1.69 
1.76 

FRASELIM 
GROTOll 
BARDIICI 
BARVARD  FOREST 
BAICBVILLE 

//B 

.1^ 
.40 
.02 

.'o& 

1.35 

!05 

.87 
.42 

.39 

.12 

.05 
.15 
.07 

.07 
.46 

!02 
.06 

06 
.06 

.06 
.10 

.   .10 

.08 
.09 
.06 
.06 
.21 

.44 
.47 
.19 
.OH 
1.90 

T 
.01 

.03 

.07 
.04 
.08 
.08 
.45 

T 
T 
.01 

.28 

,03 
.11 
.01 

.01 

T 
.02 

.06 
.11 
.07 

.12 

1.91 
2.26 
1.17 
1.38 
3.29 

BATBRaiU. 
HEATH 
BOLTOD 
S0O3AC  TDHIIEL 
BOBBARCSTO!) 

.60 
.25 
.33 
.62 

.22 

T 

.04 
T 
.08 

.35 
.32 
.16 

.40 
.28 

.04 

T 

T 
T 

T 
T 

.17 

1.11 

.26 
.27 
.11 
.22 
.26 

.02 
.14 
.15 
.09 
.04 

T 
I 

.01 
.02 

T 

.05 

.25 
.11 

.08 

T 

T 

04 
.01 
.04 

T 

.06 

.04 
.08 
.10 

.13 

.08 

2.52 
2.73 
1.81 
3.06 
1.51 

BTAifHlS    1    E 
BTAKRIS    I    E 
IP3»1CB 
JEFFERSOR 
ERICBTVILLE    DAM 

R 

.03 
.45 

.55 

.04 

.18 
.45 

.12 
.14 

.07 

.19 
.41 
.11 
.85 
.10 

.30 
.31 

.02 

T 
.02 

.09 
.12 

.40 
.95 
.03 

.11 

1.75 

1.20 

.60 

!is 

.06 

1.00 
.95 
.04 

.15 

.05 

.01 

T 
.03 

.08 
.12 

.05 

.04 

.01 
.11 

3.92 
3.82 
1.82 
2.16 
1.38 

OIGBTVILLE    DAM 
LAKE   COCBITOATE 
LAIRERCS 
LORBLL 
MARSFIELD 

R 

.55 

.27 

1.11 

.50 

.12 

.14 

.80 

.14 

.05 
.50 

T 

.03 
.23 
.03 
.19 

ioB 
.23 

.08 

.13 

T 
.01 

.11 
.08 
.24 
.07 
.07 

.15 
.63 
.03 
.34 

.48 

.02 
.04 

I 

.16 
.04 
.0^ 
.09 
.08 

.03 
.01 

I 

.11 
.09 

.05 

T 
T 

.04 

.05 
.03 

.06 

.03 

.04 

1.41 
1.63 
2.23 
1.39 
1.83 

MIDDLEBORO 
BIDDLETOR 
MILFORD 
BILLBURI 
MOKTAGUE  CITT 

.02 
.21 
.10 
.13 
36 

1.44 
.08 
94 

1.26 
.33 

03 
T 

.03 
.17 

.13 
.08 
.26 
.19 

.18 

.30 
.071 
.03 
.19 

.01 
.07 
.02 

.13 
.03 
.03 
.26 

.64 
.61 
.42 
.35 
.08 

.02 

T 

.01 

.07 
.04 
.09 
.07 
.12 

.02 

.02 

t" 

.06 

T 

.07 
.02 
.05 
.01 
.04 

T 

3.87 
1.17 
3.01 
2.57 
1.17 

MOORT    •ACBOSBT 
RAMTVCRET   RB   AIRPORT 
REV  BEDFORD 
REV   BEDFORD 

REWBDRTPORT 

R 

.48 
03 

26 
.77 

01 
.261 

OL 
.82 

T 
06 
05 

T 

T 
.10 

.44 

.07 

.09 

T 
.69 

2.37 

77 
.28 

T 

.60 
2    06 
.38 
.18 
.27 

T 

.08 
1.07 
.18 
.18 
.02 

T 

06 

.01 

T 

I 
.11 

T 

.09 
.07 
.07 

.10 

T 

.03 

1.71 
5   74 
1.72 
1.72 
2.23 

REV   SALEM 
RERTOK 
RORTB   TRURO 
RORTB   IRURO 
PELBAM 

R 

.35 
.07 

.10 
.05 

.23 
17 
.16 

.70 

OS 

• 

.50 
.18 
.02 
.19 
.93 

.09 
.16 

.09 
.01 

.22 
.04 
.23 

T2S 

.20 
.65 
.44 

Tl9 

.OS 
.03 

.12 

.09 
.60 

.14 

T 
.02 

.03 

06 

I 

.01 
.06 

.10 
.10 

T 

.07 

1.62 
1.48 
1.66 

3.46 

PEMBROKE 

PERD 

PETERS  BAM 

PITTSFIELD  RB    AIRPORT 

PLAIHFIELD 

R 

.18 
.36 

.44 

.49 

1   39 
.20 
.88 

.46 

.11 

29 
.17 

.10 
.02 
.17 
.21 
29l 

.39 

T 

T 

I 
1.33 

.40 
.10 
.06 
.49 

.60 
.30 

.09 
.20 

.03 
.01 

.09 
.06 
.12 
.11 

T 

.03 
.07 
.13 

t 

.35 

.M 

.19 

.04 

T 
.05 

.04 

03 
.05 
.07 
T 

3.0a 
1.83 
1.41 
3.81 
3.35 

PLTMODTB 
PRIRCETOM 
QDABBIR    IHTAKE 
ROCEPORT    t    ESE 
ROCKPORT    1    ESE 

R 

1.0< 

.06 
.10 
.05 

.81 
.53 

T 

I 

.08 
.10 

.73 
.85 
.83 

.29 

T 

.OS 
.08 

.40 

.20 
.33 

.53 
.53 
.17 
.12 
02 

.07 
.0: 

.04 
.04 

.20 

.05 

.08 
.03 

T 

.15 

.07 

3.36 
3.13 
1.76 
1.53 
1.46 

3ARD(ICB 
3EGREGA»3ET 
SBELBURKE   FALLS 
SOOTBBRIDGE 
SOUTH    EGREMOrr 

29 
07 
46 
.30 
.16 

1.56 
SO 
84 
.27 

OS 
.08 

30 

.39 
.12 
.12 

.18 

.03 
.0< 

.43 
.90 
.6C 
.22 
.17 

31 

;■! 

.18 

T 

.2t 

.2! 
.14 
.04 
.U 

T 

.02 

.09 

.It 

T 

T 
OS 

.09 

.13 
.04 
.04 
.12 

.06 

T 

1.87 
3.83 
3.43 
3.34 
1.49 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

HEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1950 

EtaT  of  Month 

I 

Statjon 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SPOT  POND 

.17 

.66 

.02 

.29 

.07 

.01 

.22 

59 

,04 

.12 

3.19 

SPRINGFIELD 

.15 

.17 

.75 

T 

.28 

.18 

.17 

.17 

I 

.14 

T 

T 

T 

T 

2.01 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

OS 

.14 

.17 

.01 

54 

.11 

,20 

.14 

T 

T 

.02 

1.41 

STATE  FARU 

R 

1.84 

.04 

.37 

.09 

.53 

.21 

.07 

.07 

3.22 

STERLING 

.35 

• 

* 

.66 

T 

' 

.63 

T 

T 

.06 

1 

1.70 

STOCKBRIDCE 

.77 

.20 

.03 

.30 

.06 

.12 

T 

.17 

.03 

.11 

.07 

.06 

T 

1.92 

S»A1U>SC0TT 

.33 

I 

.03 

.03 

T 

T 

.19 

.09 

.03 

T 

.12 

T 

.82 

TAUNTON 

1.11 

.01 

.08 

.01 

.01 

T 

,95 

.18 

.10 

I 

T 

.03 

.02 

T 

2.50 

TOLLT  DAK 

.61 

T 

.15 

.04 

.08 

.13 

.09 

.10 

.07 

.01 

.07 

T 

1.35 

TURNERS  FALLS 

.68 

.10 

.03 

.38 

.31 

.07 

.11 

.08 

.08 

.02 

1.86 

•ALPOLE 

1.29 

.40 

.10 

.04 

T 

,18 

.25 

.06 

,01 

T 

.03 

T 

2.36 

WARE   I 

.97 

.06 

.15 

.20 

.22 

.08 

.05 

.04 

1.77 

WARE   2 

.08 

.08 

.05 

.20 

.15 

.15 

.14 

.16 

.01 

1.02 

WASHINGTON 

R 

.72 

.27 

.05 

.19 

.07 

.13 

.02 

.10 

.08 

.04 

.05 

.02 

.02 

1.76 

WEST  BRIUFIELD 

R 

.31 

.27 

03 

.25 

.26 

.02 

.12 

1.26 

WEST  CDIUINGTON 

.61 

.46 

.25 

.25 

T 

T 

.10 

.05 

1.72 

WESTFIELD 

.09 

.08 

.11 

.13 

.14 

.31 

.14 

.24 

.02 

.17 

.04 

.01 

1.48 

WESTFIELD  2  NE 

.15 

.13 

.47 

.03 

.07 

.09 

.10 

T 

.07 

.01 

.07 

1.19 

WESTON  2  NW 

.08 

.08 

.22 

.13 

,02 

.01 

T 

.35 

.20 

.44 

T 

.04 

T 

T 

T 

T 

.08 

.04 

1.69 

WESTOVER  FIELD 

.45 

.18 

,06 

.45 

.55 

.13 

.05 

.26 

T 

.22 

.10 

T 

T 

2.45 

WEST  RUTLAND 

1.09 

.03 

.17 

.01 

.02 

.11 

1.43 

WILLARD  BROOK  STA  FOREST 

.42 

.25 

.37 

T 

.01 

.05 

.11 

.06 

T 

.05 

T 

T 

.06 

1.38 

WINCEENDON 

.50 

.49 

.30 

.02 

.12 

.03 

.12 

.02 

T 

.04 

1.64 

WORCESTER  AIRPORT 

.48 

.35 

.05 

T 

.44 

.47 

.17 

T 

.04 

T 

.01 

T 

.06 

T 

2.07 

WORCESTER  1 

.42 

.23 

15 

T 

.46 

.37 

.04 

T 

T 

.05 

.02 

1.74 

NEW  SAUPSHIRE 

ALEXANDRIA 

,50 

.30 

.60 

T 

.65 

.03 

.09 

.02 

.02 

.08 

.13 

.08 

T 

T 

2.50 

BATH  2  SSW 

.09 

.69 

.22 

.05 

.11 

.25 

.21 

.62 

.14 

.05 

.02 

.03 

.02 

.04 

T 

2.54 

BENTON 

.40 

.30 

.08 

T 

.67 

.02 

.19 

.03 

,08 

.08 

T 

.20 

.02 

2.07 

BERLIN 

.34 

.18 

.23 

,18 

,03 

.41 

.31 

I 

T 

.06 

.02 

T 

.01 

.01 

.01 

.07 

.01 

T 

T 

1.87 

BETHLEDEU 

.91 

1.21 

T 

T 

.61 

.13 

.23 

.08 

,16 

T 

.02 

3.35 

BLACEHATER  DAU 

2.24 

,07 

.28 

.35 

.04 

.08 

.05 

.03 

.01 

3.15 

BLACKWATER  DAU 

R 

1.59 

.22 

.13 

.12 

.27 

.09 

,02 

,03 

.02 

.03 

2.52 

BOW  GARY  INS  FALLS 

2.05 

.62 

.34 

,03 

.01 

.03 

T 

04 

T 

.11 

.03 

.03 

3.29 

BRADFORD 

1.66 

1.12 

.31 

.08 

.14 

.08 

.11 

.02 

.05 

.02 

.04 

T 

3.63 

BRISTOL 

//R 

.28 

.15 

.40 

.02 

.05 

.07 

.02 

.07 

.06 

.01 

1.13 

BUCKS  CORNER 

1.13 

.23 

.44 

.12 

.73 

.09 

.05 

.18 

.04 

.15 

.02 

.12 

.03 

3.33 

CAHPTON 

1.02 

.20 

.49 

.02 

.28 

.39 

.06 

,03 

.07 

T 

.22 

T 

.22 

3.00 

CENTER  HARBOR 

.35 

.37 

.42 

T 

.10 

.14 

.03 

,01 

.19 

.03 

.20 

T 

1.84 

CLAREEONT 

.72 

.73 

.12 

.05 

.53 

.05 

.15 

.03 

.04 

.03 

.07 

T 

2.52 

CONCORD  WB  AIRPORT 

R 

52 

.19 

.11 

.01 

T 

.02 

T 

.05 

T 

.02 

.03 

.01 

T 

.96 

DIXVILLE  NOTCH 

.82 

.10 

.11 

.32 

.11 

.33 

.30 

.19 

.05 

.11 

T 

.09 

.06 

.05 

2.64 

DUBLIN 

1  95 

.39 

.30 

• 

.22 

.12 

.10 

.03 

3.11 

DURBAH 

1.40 

.04 

.12 

.29 

.02 

.06 

.02 

.29 

.01 

T 

T 

2.25 

DURHAII 

R 

.55 

.06 

.05 

.28 

.03 

.05 

.27 

.02 

1.31 

EAST  DEERING 

3.93 

.20 

.35 

.08 

.01 

.18 

.04 

.02 

.02 

4.83 

EASTMAN  FALLS  DAU 

1.30 

.70 

.41 

.01 

.11 

.04 

.07 

T 

.35 

.03 

.08 

.01 

T 

3.11 

ERROL 

• 

.32 

.36 

.52 

.10 

,02 

.21 

.06 

1.59 

ERROL 

R 

.12 

.35 

.52 

.03 

.09 

.02 

.02 

.23 

1.38 

FIRST  CONN  LAKE 

.55 

.05 

.13 

.49 

.07 

.15 

.28 

.04 

.15 

.10 

.10 

.22 

.05 

2.38 

FITZWILLIAU  3  SW 

.66 

.56 

.06 

.23 

.05 

T 

.22 

.19 

.11 

.03 

.12 

03 

.07 

2.33 

FRANKLIN  I  NW 

1.44 

.20 

.27 

.12 

.03 

.09 

.37 

.08 

.08 

2.68 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

1.15 

.10 

.28 

.07 

.03 

.07 

.29 

04 

T 

.10 

2.13 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

R 

.87 

.24 

.12 

.02 

.07 

.06 

.29 

.04 

.02 

.02 

1.75 

GILMANTON 

.69 

.14 

.22 

.18 

.14 

.08 

14 

1.59 

GLENCLIFF  2  NW 

.47 

.02 

.38 

.07 

.97 

.02 

.25 

.05 

.27 

.01 

.25 

.04 

.15 

.04 

2.99 

GORHAM 

R 

.31 

.01 

.43 

.15 

.59 

.07 

.03 

.02 

1.61 

eiLLSBORO  2  W 

R 

.52 

.29 

.02 

.20 

.11 

.03 

.02 

1.19 

JEFFERSON 

.53 

.12 

.26 

.20 

.05 

.45 

.30 

.10 

.15 

.03 

.07 

.05 

.21 

T 

.02 

2.54 

KEENE  I  S 

3.15 

.10 

.06 

.02 

.02 

.87 

.04 

.12 

.02 

.07 

.01 

.01 

01 

4.50 

LAKEPOHT  1 

70 

.69 

.35 

.44 

T 

.13 

.04 

.01 

.15 

06 

.11 

T 

2.68 

LAKEPORT  2 

,99 

.05 

.70 

.15 

T 

,03 

.16 

.05 

.02 

.04 

2.19 

LANCASTER 

.30 

.22 

.30 

.41 

,09 

.01 

.04 

.04 

.03 

1.44 

LANDAFF 

R 

.26 

.31 

.05 

• 

.77 

,21 

.02 

.05 

.03 

1.70 

LEBANON  AIRPORT 

.31 

.02 

.29 

.26 

.60 

T 

.27 

T 

T 

03 

.14 

T 

T 

T 

1.92 

LINCOLN 

1 .  04   .18 

55 

.20 

T 

.25 

.55 

,05 

.10 

02 

T 

.10 

.28 

.05 

T 

3.37 

LINCOLN 

//R 

.26 

.16 

.59 

.05 

.10 

.70 

.10 

.05 

.01 

.11 

.22 

.14 

2.49 

MAC  DOWELL  DAU 

1.43 

.12 

.10 

.03 

.13 

.20 

.10 

T 

.05 

.14 

.04 

2.34 

MAC  DOWELL  DAM 

R 

.95 

.20 

.03 

.10 

.08 

.15 

.10 

.05 

.14 

.02 

1.82 

MANCHESTER 

1  50 

.28 

.31 

.07 

T 

.01 

.02 

.05 

T 

,06 

T 

,02 

2.32 

MASSABESIC  LAKE 

.59 

75 

.13 

.17 

.56 

.40 

.02 

.02 

.09 

,02 

.02 

.02 

2.79 

MERIOEN 

1.38 

.44 

.21 

.08 

.37 

.15 

.14 

.05 

.10 

.02 

T 

.19 

T 

3.13 

MILAN  6  N 

33 

.38 

.17 

.60 

.14 

.03 

.10 

.03 

.05 

1.83 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

R 

.65 

.03 

.16 

.89 

.40 

.08 

.96 

.19 

.32 

.52 

,35 

T 

.02 

.24 

.16 

T 

4.97 

NASHUA  1  NE 

R 

.60 

23 

.25 

.44 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

. 

NASHUA  3  N 

.88 

.15 

34 

.26 

.37 

,07 

.04 

.08 

.01 

2.20 

NELSON 

4.10 

1.50 

.02 

.26 

.10 

11 

.07 

.08 

.03 

6.27 

HEW  CASTLE 

1.40 

.10 

.01 

.15 

.05 

,08 

T 

_ 

,05 

.05 

.05 

T 

_ 

NEW  DURHAM 

.94 

.08 

.13 

.12 

.01 

.05 

.04 

03 

.01 

1.41 

NEW  LONDON 

.90 

.08 

20 

.22 

.07 

,13 

.12 

.01 

T 

.13 

T 

T 

1.86 

NEWPORT 

,66 

1.00 

.21 

.05 

.41 

.04 

,15 

.05 

.03 

.04 

.01 

.04 

2.69 

NORTH  CHICHESTER 

2.00 

.62 

.18 

.25 

.03 

.05 

.04 

T 

.02 

.05 

3.24 

NORTH  STRATFORD 

.65 

.15 

.08 

.28 

.12 

.07 

.18 

.15 

.05 

.09 

.09 

.18 

.20 

.10 

2.39 

NORTH  VILLAGE 

1.18 

.77 

.22 

.05 

T 

.07 

.02 

2.31 

PETERBORO   2  S 

1.20 

.17 

.02 

.02 

.03 

.04 

.10 

.01 

.06 

T 

.03 

1.68 

PINKHAM  NOTCH 

45 

.05 

.87 

.02 

T 

.58 

.02 

T 

.13 

.30 

04 

.13 

.06 

.02 

2.67 

PINKHAM  NOTCH 

R 

.26 

.10 

.77 

.01 

.58 

.05 

.09 

.38 

.14 

.11 

.03 

2.52 

PITTSBURG  RESERVOIR 

//B 

.11 

.71 

.04 

.08 

.01 

.35 

.06 

.08 

.02 

.01 

.17 

.13 

1.77 

PLYMOUTH 

.82 

.11 

.25 

.41 

T 

T 

.14 

T 

.58 

.18 

T 

T 

2.49 

SOUTH  DANBUav 

.70 

.79 

.25 

T 

.33 

.11 

.05 

.07 

.14 

.08 

T 

2.52 

SOUTH  LTNDEBOHO 

.92 

.26 

.16 

.02 

.04 

.02 

,08 

.06 

.10 

.04 

1.70 

SOUTH  WEARE  I  SE 

1.05 

1  04 

T 

T 

.03 

2.12 

STODDARD 

2.23 

.34 

.12 

.53 

.07 

,15 

.03 

.04 

3.51 

SUNAPEE 

.47 

.88 

.11 

.10 

.32 

.03 

14 

.05 

.06 

.03 

.04 

.01 

2.24 

SURRT  MOUNTAIN  DAU 

2.77 

.08 

.09 

.67 

.02 

.14 

.01 

.10 

02 

3.90 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

R 

.61 

13 

.04 

.55 

.06 

.01 

.13 

.11 

.02 

.01 

1.67 

WALPOLE 

2.50 

.64 

,10 

.80 

.10 

.17 

.03 

.11 

.02 

.01 

.03 

4.51 

WARREN  1  SE 

R 

.25 

.03 

,40 

.17 

.72 

.02 

.17 

.10 

.22 

.02 

.07 

.06 

2.23 

WENDELL 

H 

.89 

.03 

.19 

.20 

.11 

.12 

.02 

.02 

.02 

1.60 

WENTWORTH 

.93 

.28 

.29 

.19 

.29 

.61 

.11 

.16 

.09 

,19 

17 

3.31 

WEST  ALTON 

.62 

.56 

.28 

18 

.07 

.07 

.16 

,01 

.42 

05 

05 

2.47 

WEST  LEBANON  1  S» 

87 

24 

23 

06 

.30 

.20 

,12 

.08 

T 

T 

.03 

.08 

.01 

2.22 

WEST  RUHNEY 

.73 

,21 

T 

42 

.09 

.30 

33 

.05 

.14 

.08 

T 

.12 

13 

.13 

.17 

.02 

2.92 

WHITEFIELD 

53 

.16 

.29 

.53 

02 

.35 

.26 

.14 

.03 

.02 

.05 

.08 

.03 

T 

2.49 

WILMOT 

53 

.82 

.34 

.15 

.35 

.08 

,12 

.15 

T 

.04 

09 

2.67 

WINCHESTER 

n 

.54 

.08 

.17 

.48 

.10 

.05 

.09 

.05 

.05 

.02 

.04 

.02 

1.69 

WINDHAM 

.55 

.02 

.52 

.20 

.03 

T 

T 

T 

.12 

.04 

.04 

.01 

.05 

.01 

1.59 

WOLFEBORO  FALLS 

1.00 

.05 

.37 

.11 

.18 

.04 

T 

.43 

.06 

.05 

T 

2  29 

WOODSTOCK 

.43 

.07 

.70 

.07 

T 

1.13 

.08 

03 

.02 

.22 

.02 

.26 

.04 

3.07 

YORK  POND 

.60 

.11 

.36 

.07 

T 

,43 

.42 

.08 

.06 

.10 

.16 

.07 

.13 

T 

2  59 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tabl*  3-Coolinuad 


StaboB 

D>7  d  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12      13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UODE    ISLAND 

IDSTIII 

BLOCK    ISLAKD   IB  C ITT        I 

GBUVTILLI 

IiaCSTOII 

nTPO>T 

l.OB 
M 

16 
01 

T 
T 
.01 

-.29 
T 
.21 

.06 

.03 

.02 

T 

.11 

.04 

T 

T 

.38 
.03 

.65 
.22 

.5* 

T 

.97 

01 

.13 
.13 
.07 
.20 
.13 

T 
T 

.00 

T 

.01 

.04 
.08 

.06 
.04 

T 
T 
04 

1.97 

.40 

2.39 

1.26 

.84 

mOTlDSNCE   WB  AIRFOKT     B 
PaOTIDCIICE   IB  C  ITT             B 
nSTBILT    1    • 
MOBSOCKT                                 B 

.4T 
.?• 

.43 

.OS 

T 

.17 

.11 

.04 

T 
T 

.03 

.89 
.35 
.32 
.03 

.25 
.28 
.36 
33 

.13 
.11 
.18 
.13 

.03!      .  1« 

.  Oi:      .  OS 

.26 

.03 

i 

T 
.06 

T 

T 

T 
T 
I 

.04 
.05 
.06 
.02 

T 
T 

T 
T 

T 

2,09 
1.88 
1.36 
1.06 

TIBIIOICT 

BZLLOtS    FALLS 

BKTREL 

SLOOHTIELD 

BOBLIIiCTC!!    IB   AIRPOBT     B 

.VI 
1.42 
.T9 
.80 
.11 

.la 

.78 
.20 

T 

.20 

:?? 

.07 
36 
.14 

.20 
.02 
.07 
.18 
.16 

.01 

T 

T 

.01 

.46 
1.33 

.29 
.71 

.66 
.14 
.57 

.05 
15 
41 

.01 

.28 
07 
24 
.  IT 
,35 

.03 

Oi 
.05 

04 
.02 

.01 
,02 

.03 

.08 
.28 

.01 
.06 

.01 
.01 

.01 

.01 
.06 
.17 
,18 

.02 

,07 
.01 

.03 
.07 

T 

2.47 
4    12 
2.79 
2.20 
2.43 

CANAAM 
CAVENOISB 
CBELSEA   3    3 
CBITTEKCISII 

coamra                        //« 

.74 

.92 

.98 

1.4S 

.35 

.08 
.12 
.23 
.90 

04 

.10 
.42 
.08 
.03 
.10 

.28 

.25 
.05 
.05 

T 

.01 

T 

.21 

.06 
.62 
.40 
.35 
.63 

.18 
.22 
.73 
.17 

.14 
.22 
.27 
.16 

.26 
.07 
24 
.16 

.11 

T 

.01 

.07 

.01 

.03 
T 

.07 

.03 

.11 
.07 

.03 
.05 

.03 

.08 
.10 
,07 
.06 

.08 

T 

.16 

.0= 

.03 
.11 
.03 

2.14 
2.73 
3.59 
3.58 
1.58 

COENIALL   1    B 
DORSET    1    S 
EAST    BARsrr 
ESOSBUSG   FALLS 
ESSSJ   JUSCTIOK 

.40 
1.60 
.39 
.19 
.57 

.34 
.10 

.22 
.08 
.45 

T 

.10 

.66 
.05 
.32 

.80 
.38 
.40 

.38 

.17 

.25 
.40 
.04 

.45 
.08 

.10 
.15 

.28 
.62 
.41 

.08 

T 

,03 

.31 

,32 

T 
T 

.13 
,01 
,3( 
.03 

.02 
.24 

T 
.15 

.01 

.04 

.19 
.26 

.01 
.03 

,05 

04 
.09 

1.73 
3.03 
2,51 
2,59 
3.15 

GILHAK 

SRArrON                                        B 

BICHG\TE    FALLS                  //B 

LEMINGTON    3    NE 

LTBAN    FALLS 

.08 
1.07 
.03 
.15 
.16 

T 

.1! 
.17 

.04 

.10 

:J1 

oa 

.01 
.15 

.47 

.12 
.27 
.09 
.12 
.24 

.22 

.10 
.46 
.14 

.15 

at 

.3< 

,03 
.08 
03 
.04 

.03 

.04 
.24 

03 

.04 
K 

.01 
.07 
.20 

.15 

.10 

T 

.93 
2.27 
1.96 
1.63 
1.32 

BAKCBESTER                                 B 

HARSHFIELD 

BATS    BILL 

BC    IHOOE    FALLS 

BIDDLESEX 

1.21 
.43 

.80 
.43 
.67 

3, 

T 

.50 
.04 
.01 

.22 

.20 
.28 

.21 
T 

.16 
.48 
.88 
.42 
.54 

I 

.07 
.15 
.06 
.13 

2( 

03 
.31 
.22 

.06 

,06 
,01 
11 

,10 

.10 
.05 

:S5 

.10 

.05 
.08 

.07 

.01 

.13 
.06 
,03 

.06 

.02 
.01 

,02 
,04 

2.30 
2.37 
3.11 
2.22 
2.87 

■OBTPBLIBB  AP 

B0BBI3T1LLE                              B 

nwPOBT 

BCTPOBT                                        R 

BOBTHFIELD  (CORIICH  HIIIT 

.17 
.22 
.08 
.07 
.30 

T 

OS 

.02 
.01 

.07 
.11 
.19 
.H 
.12 

I 

.07 

.01 

.02 

.01 

.17 
.01 

1.11 
.66 
.17 

.15 
1.10 

.01 
.07 

.35 
.38 
.32 
.29 

.31 

.03 
05 
,35 
.34 
,04 

,04 
.05 
09 

,01 

.11 

.17 

T 

,01 
.01 

T 
,01 

T 

.04 
,19 
.18 
.14 
.12 

.02 

.03 
,06 
,03 

.04 
12 

T 

T 

2.16 
1.84 
1.63 
1    52 
2.32 

BOBTBFIELD  KORIICB   UBITB 

PERU 

PLTBOCTB 

REALinC   SILL 

READ680R0    1    SSE 

.20 
1.36 

:35 

1.17 

1.04 
.35 

.02 
.05 

.09 

.35 

.47 
.39 

.03 
.13 

.04 

1.03 
.47 

.71 
2.22 

i:tJ 
.11 

18 

.01 

.2^^ 
.22 

.27 
12 

.02 
.05 

.02 

,16 

,15 
.04 

'tt 

.04 

.06 
.04 

.09 
,12 

.25 
,14 

.09 

.09 

T 

.31 

.01 

T 

1.92 
4.52 
1.85 
2.67 
4.69 

ROCBESTEB 

BOTLAKD 

SAIKT   ALBAHS 

SAIKT  JOHKSBIIRT 

SAIBT   JOB2I5BURT                    B 

1    36 
.42 
.85 
.27 

1? 

T 

.11 
T 

.06 

T 

.03 
.14 
.26 

.07 

.92 
.97 
.20 
.65 
.65 

.35 
.06 

.02 

.23 
.36 
.39 
.13 
.09 

.07 
.05 
.59 
.10 
.11 

,04 
05 
,56 
,04 

.2: 

.11 

.25 

■  iq 
.09 

T 

.20 

T 

.12 

.02 

T 

.10 
,07 

.10 

.02 
.03 

3.75 
2.53 
3.10 
1    75 

SALISBDRT 

SEABSBUBG   BOOKTAIII 
SEARSBUBG   STATIOH 
SEARSBUSG   STATIOH                B 
SOBERSET 

1.26 
2   31 
2.99 
51 
2    76 

.51 
.71 

.17 

.04 
44 
.27 
.10 
.13 

.20 

.06 

.74 

.41 
1.11 
90 
.23 
.98 

.37 

.02 

.17 
.11 
.15 
.14 
.15 

.26 

.04 
.01 
OS 
,09 

06 
48 
10 

,23 

.05 

.14 
,09 
.07 

.01 

.11 

.07 

,13 
02 
,17 

.01 

.01 

3.25 
5.30 
5.32 
2.26 
5.40 

SOCTB   KBWBDRT 

SPBISGFIELD 

3T0CEBBIDCE                              B 

TOnSBEBD 

TDHBIIIDCE 

.74 
.66 
.38 
2.00 
.28 

.24 
1.00 

.76 

20 
.02 

.19 
OS 
.14 
.22 
.24 

.10 
.01 

.31 

I 
'.S? 

:J2 

.14 
.08 

- 

.06 

.17 

.12 
.40 

.12 
.02 

.03 

.11 

.05 
.09 

.or 

- 

- 

T 
,02 

,12 

.03 

,10 

.04 

.04 

.13 

.02 

I 

.01 
.CI 

- 

- 

- 

- 

- 

2.41 
3.11 

4,39 
2,28 

TT30B                                             B 

OmOB   VILLAGE    DAB 

DBIOB   TILLAGE    DAB                B 

TIRBOII    1    S 

WABOSBORO 

.61 
.38 
.15 
.87 
2.56 

.61 

.22 

T 

.08 

.35 
.20 
.20 
25 
.06 

.16 

T 

.11 

.29 

52 
.84 

05 

.08 
.20 

.02 

.15 
.12 
.12 
.20 

.39 
I 

01 
T 
.04 

,04 
T 

.01 
.16 

,06 
.02 
.01 

.02 

.01 

.02 
T 
02 

.02 

.06 
T 

,03 
.04 

T 
.01 

T 

2.22 
1.40 
1.22 
2.66 
4.02 

■ATERBURT 

•EST   BVRKE 

reST   BCRXE    3   n 

■EST    DAKTILLB 

WEST   BARTFOBO                       ^ 

.61 
.64 

.46 

.65 

.10 
.09 

.20 

T 
.05 

.25 

.11 
.39 

.24 
.03 

.33 
.20 
.10 
.48 
.51 

.56 
.10 
.15 
.55 
.17 

• 

.08 
.61 
.13 

.23 

.01 

.11 

16 
10 
31 
.27 
.08 

.02 
.01 

.03 

.10 
13 
T 

.23 

.14 
.05 

.06 

.03 
.16 

.10 

.05 
.12 
.20 

T 

.10 
.06 
.15 
.19 

06 
.05 

2.41 
2.28 

2.48 
2,33 

WK3T011 

niTE    aiTER   JUHCTIOII    IB 

niTIUGBAB 

•ILOER    1    £ 

B0OD8T0CE 

.70 
1.01 
2    16 
1.0« 

.30 

.85 
.23 
.27 
.25 

.20 

.24 
.32 
.26 

T 

.04 
.02 

.02 
T 

.39 

■iil 

.20 
.22 
.22 
.14 
1.03 

.02 

.19 
.12 
.14 
12 

.04 
.13 
.01 
.10 

.25 

T 

.08 

T 

.11 

T 
T 
T 

.02 
.02 
.05 

.02 

09 

.08 

.08 
.16 
.06 

,05 

.01 

I 

2.82 
2.50 
5.15 
2.50 
1.74 

.  t69    . 


HOURLY  PRECIPITATION 


CONNECTICUT 
BLOOUFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

HAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  I  NE 
BILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ASDOVES 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOW BEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HYANNIS  1  E 
EMIGHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPOHT  I  ESE  // 
STATE  FARM 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 

HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 
MACDOWELL  DAM 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  19S0 


A.  M.  Hour  ending 


.02 
.01 
.01 


02 

.01 

06 

.06 

.01 

11 

.04 

45 

.26 

.03 

OS 

.01 

06 

.02 

.01 

01 

21 

.30 

.17 

.06 
.02 

.02 
.01 
.04 

.09 
.01 
.24 
.03 
.02 
.07 
.34 
.07 
.03 


.08  .01 

.01  .02 

.03  .01 

.01  .01 


.03 
.01 


.01        .02 
.01   .01 
.18 
.01   .01 

.03 

.05   .02   .01 


10    11 


P.  M.  Hour  ending 


-1st- 


.01   .29   .02 


.07 
.07 


.01 
.09 


.02 

.01   . 03 1 


.01 
.01 


.01 
.01 


.02   .01 

.01 

.03   • 


.01 
.01 


.05 
.01 
.01 


.03 

.03   .01 

.02 


.01   .26 
.01 


.09 
.01 


.04 

.01 
.06 
« 
.05 

.08 

.03 
.04 
.02 

.06 
.48 


.03   .03 
.01 


.04 
.04 


.06 
.01 
.12 
.02 
.06 
.48 


.04 
.03 


.38 

.35 

.29   .01 


.24  .17 
.21 
.01 

.54  .11 
.04 
.35 

.06   .01 

•     .28 

.05  .03 
.50 

.09   .01 

.01 


.02 
.39 
.07 
.01 


.32 
.03 


.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.05 

.05 

.02 

.05 

.01 

.01 
.01 

.05 

.04 

.05 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.22 

.46 

.03 

.04 

.09 

.26 

.06 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.04 

.06 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.06 

.03 

.03 

.16 

.23 

.02 

.01 

.05 

.05 

.01 

.01 

.08 

.01 

.40 
.12 

.04 

.08 

.08 

.23 

.21 

.04 

.03 

.03 

.01 

.08 

• 

* 

* 

♦ 

• 

• 

.01 

.52 

.03 

.01 

.02 

.04 
.01 
.03 
.01 


1.55 
.10   .18   .01 


.01   .02   .01 

.13   .10 
.01 


.01 
.01 
.12 
.01 


.28 
.41 
.16 


.02 
.01 


.01 
.05 
.38 


.01 
.14 


.12 
.09 


RHODE  ISLAND 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


.14 
.10   .30 


.60 
.01 


.02 
.02 


VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHPIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION  // 
STOCKBRIDGE 
TYSON 
DHION  VILLAGE  DAM 


CONHECTICUT 
CANDLEWOOD  LAKE 
MOODUS  RESERVOIR 
ROCrVILLE 


.02 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 
.22 
.01 


.01 
.01 

.01]  .02 
.011  .02 
. 01 i  .01 


.01 
.01  : 


.03   .02   .01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 
.01 


.03 
.01 


.01 
.02 


.01 
.10 
.03 


.03 
.03 


.02 
.50 


.01 
.01 
.02 


.16 
.04 


.02 
.10 
.49 


.62 
.02 
.05 


-2d- 


.01 
.04 
.01 

.04 
.01 
.11 
.14 


.01 
.01 


.03 
.01 


.01 
.01 
.01 


.23 
.01 


.02 
.01 


MAINE 


Sea   refar«Dce 


followlBK   Sta 
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TabU  4-Coatmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBEB  1950 


A.  M.  Hour  •nding 


10       11        12 


P.  M.  Hour  ending 


5         6 


8         9        10        11        12 


KASSACBUSETTS 
HANTUCEET  IB  AIRPORT 
NEW   BEOFORO 

NEW  BAMPSHIRS 
MOUNT  WASHINGTON  WB   // 

RBOOS    ISLAND 
BLOCK    ISLAND  WB  CITT 
NEWPORT 
PROVIDENCE   WB  AIRPORT 


CONNECTICUT 
BLOOMTIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD   LAKE 
BARTFORD 

BARTFORD   WB  AIRPORT  // 
JEWETT   CITY 
MOODUS    RESERVOIR 
NEW    RAVEN    WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK   2   SW   // 
POTNAN    REIGBTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS    // 
WINDSOR  LOCKS   BRADLEY   6 

MAINE 

BETTOL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

GILEAO 

MILLINOCKET  AIRPORT 

HILTON 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE   HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
HARVARD   FOREST   // 
BYAKNIS    1    E 
KNIGBTVILLE   DAM 
NEW   BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT   1    ESE    / 
STATE    FARM 
WASHINGTON 
WEST    BRIMFIELD 
WESTFIELD   2   NE   6 
WESTOVER   FIELD   6 
WORCESTER   AIRPORT   6 

NEW   HAMPSHIRE 
BLACKWATER   DAM 
BRISTOL   // 
CONCORD   WB   AIRPORT 
DURHAM 

FRANKLIN    FALLS    DAM 
GORHAM 

BILLSBORO    2    W 
LEBANON   AIRPORT   6 
LINCOLN 
NACDOWELL    DAM 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA   1    NE 
NEW   I'JRHAM 
PINKHAM  NOTCH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN    1    SE    .  ' 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE    ISLAND 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE   WB  CITT 
WOONSOCKET 

VERMONT 
GRAFTON 

MONTPELIER  AP   6 
NEWPORT   // 

NORTHFIELO   NORWICH  UIIIV 
SEARSBURC   STATION  // 
STOCKBRIDGE 
TYSON 


CONNECTICUT 
WINDSOR   LOCKS    BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA   AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON   LAKE 
EASTPORT  WB  CITT 
FORT    KENT 
GILEAD 

GRAND   LAKE   STREAM 
GREF.NVILLE 
BOULTON   AIRPORT  6 
HOULTON   1    NE 
MILLINOCKET   AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVEH 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTUND  WB   AIRPORT   // 
ROCKLAND   1    W 
ROXBURY 
RUMFORD   ISSE 


.09      .05      .05      .02      .02 


.01 

.02 

.01 

.01 

.15 

.17 

.05 

.02 

.17 

.09 

.03 

.03 

.05 

.01 

.14 

.03 

.10 

.08 

.13 
.01 

.01 

.09 

.09 

.03 

.03 

.01 

.04 

.02 

.05 

.09 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

.18 

.04 

.03 

.02 
.01 


.08 
.03 


.01      .01 
.07 


.01 

.03      .01 

.02      .04      .01 


.01 
.30 


.06 
.01 


.04 
.01 


.03 

.03 

.03 

.05 

.02 

.06 

• 

* 

.04 

• 

• 

.02 

• 

• 

.05 

01 

.01 

.09 

.32 

.04 

.02 

02 

.02 

.02 

.03 

.04 

.04 

.03 

.04 

01 

.03 

.01 

.01 
.01 

.08 

.02 

.03 

.01 
.05 

.01 

.01 

.04 

.02 

.05 

.04 

.06 

.10 

.30 

.04 

.02 

.04 

.01 

.03 

.17 

.05 

.10 

.01 

.05 

.01 

.01 

* 

• 

• 

* 

.15 

.01 

.01 

.03 

.02 

.05 

.01 

02 

,03 

.01 

.05 

.10 

.09 

.05 

01 

.01 

.09 

.35 

.06 

.09 

.10 

.10 

.05 

.03 

.01 

.02 

.23 

.23 

.02 

.01 

.02 

.05 

.13 

.03 
.03 

.01 

01 

.13 

.08 

.16 

.10 
.20 

.01 
.01 

.01 

.02 
.01 
.02 

.01 
.01 


.01 
.01 


-3d- 


.01 

.02      .01 


.01 
.01 
.05 
.03 


.02 
.01 
.02 


.01 

* 
.01 


.01       .01 
.01      .04 


.01 
.01 


.01 
.02 


.01 
.01 


.02 
.03 


.04 
.01 


-4th- 


03 

.01 

.01 

08 
02 

.01 

.01 

06 

.06 

.01       .03 
.01 


.01  I 
.01 


.02  I 

.01 
.03 


.03      .01       .01 


,01 
.08 


.04 
.09 


.04 
.01 


.02 
.06 


.05  I    .01 
'    .01 


.02 
.01 
.03 


.01      .05 
.01      .02 


.02 
.10 


.01 
.01 


.01 
.16 


.17 
.25 


.03 
.08 
.12 


.01 
.03 


.03      .02 

.02      .02 

.02 

.01 

.01       .02 


.14 
.01 


.03      .06 
.05      .03 


.01      .02      .01 


.04 

.01      .01 
01      .01       .01       .01 


.03 
.07 
.01 
.01 


.01 
.06 


.04 
.01 


.01 
.01 


.04 
.03 


.02 
.09 


.05 
.05 


.01  .01 
.01  .01 
.02 


.07 
.14 
.22 


.03 
.04 
.01 


.02 
.06 


.01 
.02 


.01 
.07 


.04 
.06 


.01 
.07 


.02 
.03 
.01 


.02 
.01 
.01 

.01 

.02 

.04 
.01 

.01 
.01 


.02 
.02 
.01 
.03 
.01 


.01      .01       .03  I    .01 


.01 
.03 


.02 
.03 
.01 

.03 

.01 


.01 

.01       .01 

.01 
.01 


.01 
.05 


.01 
.05 


.02  ' 

.02 

.01 

.02 

.02 


.01 
.04 
.01 


a»»  r«f*r«oc«  DOtvB  follovlBg  ati 


Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


VEH   EHGLARB 
SEPTEMBER  1950 


A.  M.  Hour  ending 


8 


10       11        12 


P.  M.  Hour  ending 


SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOTEB 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUMDAT  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BLUE  HILL  // 
BOSTOH  KB   AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HTANNIS  1  E 
KNIGBTVILLE  DAM 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACEWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 

HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 
MACDOWELL  DAM 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1  NE 
NEW  DURHAM 
PINKBAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRT  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGBGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION  // 
STOCKBRIDGE 
TYSON 
UNION  VILLAGE  DAM 


CONNECTICUT 
JEWETT  CITY 
STORES  // 

MAINE 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
GORHAM 
LANDAFF 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NASHUA  1    NE 
NEW  DURHAll 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 

RHODE  ISLAND 
WOOBSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
HIGBGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 


.16 
.01 
.01 


.08 
.01 
.01 
.01 


.13 
.02 


.10  .01 
.12 
.01 


.01   .01 
.06   .02 


.13   .08 
.05 


01 

.01 

.03 

.02 

01 

.11 

.03 

.09 

01 

.01 

.01 

03 

.01 

.11 

.07 

02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.14 

.07 

01 

05 

.07 

.06 

03 

.02 

.07 

.01 
.01 

.02 

.01 

.01 

• 

• 

01 

.01 

.01   .01   .01 


01 

.02 

01 

.01 

01 

.14 

.26 

.08 

.02 

01 

.06 

.10 

01 

.03 

01 

.01 

.01 

03 

.01 

.01 

.07 

01 

.01 

.02 

.04 

02 

.03 

.08 

♦ 

02 

.02 

01 

.03 

.01 

01 

.01 

.01 

.02 

07 

.19 

.01 

.14 

.10 
.01 


.02 
.01 


.10 
.01 
.01   .01 


.01 


.01 


.01   .03   .03 

.01 
.08   .01 
.03 


.03 
.01 


.01   .02   .02  1  .01 


.01   .15 
.01 


.03 
.01  .01 
.01   .01 


.05 
.01 


08 

.03 

01 
01 

.01 

06 

.01 

.06   .01 

.01   .01 

.02 


.01 

-Sth- 


.08 
.01 


.02 
.02 


.01 
.01 


.01   .01 
.01   .02 


.01 
.01 


.04 

.03   .01 


.01   .02   .01 


.02 
.03 


.01 

.12   .01 


.01   .01 

follovlDK  station  Inde 


.01   .14 
.14   .01 


.03   .07 

.01        .01 

.10 
.07   .01   .01 


.02 
.11 


.09 

. 02  i  .01 


.09 
.01 


.16 
.19 


.05 
.05 


.02 
.01 


.25 

.01   .10 


.02   .01   .01 


•     •     .46 


.02   .01 
.06   .01 


.01 

.07   .01 


.02   .03   .02 


.02   .01 

.01   .04 


.02   .01   .01 


.07 
.05 


.01 
.01 


.02   .01 
.06 


.01   .07 
.01   .03 


.01   .04   .24 


Table  4-Continu»d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAm) 
SEPTEnER   1950 


A.  M.  Hoax  •nding 


P.  M.  Hour  ending 


1         2  3 


4  5         6 


7  8         9 


10        11        12         1  2         3  4         5         6 


7         8         9 


10       11        12 


XORTHFIELJ)  XORIICB  UMrV 


HE«   HAMPSHIRE 
NE 


I 


COmiECTICUT 


COKKECTICBT 
BLOOHFIELD 
BRIDGEPORT  IB  AIRPORT 

CAXDLEwooD  urn 

BARTTORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JBWKTT  CITY 

MOODUS    RESERVOIR 

HEW    HAVEH   WB  AIRPORT 

MEWIHGTOII 

RORFOLK   2   SW   // 

PtrniAH  HEIGHTS  // 

ROCKVIIXE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MASSACHDSETTS 
AHEERST 
BIRCH  HILL  DAK 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
HTAKNIS  1  E 
rWIGHTVILLE  DAM 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
RCCKPOHT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
WAS  BI BGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL  // 
niANELIN  PALLS  DAM 
HILLSBORO  2  W 
LARDAFF 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 
MACDOWELL  DAM 
HOtTNT  WASHIRGTON  WB  // 
im  DURBAM 
PINKHAM  NOTCH 
SDRRT  MODNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE  /, 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTB  // 
GRAFTON 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBORG  STATION  // 
STOCKBBIDGE 
TYSON 
UNION  VILLAGE  DAM 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LACE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  EATEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLE  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGBTS  // 
ROCrVILLE 
STORRS  // 
WIRD30R  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 

EASTPORT  WB  CITY 
EUSTI3 
G I  LEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
BOULTON  1  NE 
MILTON 

NORTH  ANDOTEB 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RDMFORD  ISSE 


-6th- 

-8th- 

.03 

-10th- 


.14      .14      .02 


.04      .14       .01 


.02      .06      .01 
.02      .03 


.01 
.OS 


•07  I 
.02 


.01  .02 
.02 

•  .01     • 

.01  .OS      .04 

.05  .09      .03 


.01       .04      .OS  i 


.04 

.01 
.02      .02 


.01 
.03 


.03 
.02 


.04      .08      .02      .01       .01       .01 
.02      - 


.10      .05      .01       .06 

.06  .03 

.03      .05      .01 


.05 
.06 


.03 
.01 


.01 
.02 


.06  .03 
.01  .01 
.01      .04 


.04      .01 

.02 

.04       .08 


.01       .01 

.01 

.09  .01 

1.13      .24      .08 
.05      .01  .01 

.01 


.01       .01      .01 
.01       .01 


.03 
.05 


.01 

.02      .07 


.01 
.02 


-llth- 


.02  .01 
.02  .01 
.03      .01 


.02      .02      .06 


.03 
.06 


.04 
.08 


.02 
.08 
.01 


.06 
.04 


.06 
.05 


.01 
.01 
.02 


.01 
.07 


.10 
.08 

.01 
.02 
.02 
.09 


.02 

.02 


.01 
.01 


.07 
.01 


.14 
.02 


.12 

.01 


.05 
.02 


.08 
.13       .30 


.07 
.01 


.15 
.08 
.05 
.02 


02 

.01 

15 

.58 

.16 

01 

.10 

.24 

.15 
.01 
.04 

.01 
.13 


.05 
.06 
.02 
.10 
.11 
.05 
.07 
.06 
.09 

.06 
.02 
.09 


.01 
.02 


.03 
.02 
.03 

.05 
.04 
.04 
.02 
.09 
.01 
.01 
.09 
.01 


.02      .01      .01 


.02 
.02 
.01 
.03 

.01 
.08 


.03 
.01 


.04 
.01 


.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.04 

.03 

.01 

.04 

• 

.15 

.04 
.08 

.01 
.03 
.24 
.04 
.06 
.02 


.02 
.11 


.02 
.01 
.01 
.13 


.01 

.14 

.01 

.01 

• 

.01 

.02 

.05 
.04 
.06 


.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

01 

.04 

02 

.01 

.01 
.01 

B««  r«f«r*De*  oot««  lollovlag  liktlea  lodcz 
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Table  4-Continued 

nv^ 

un 

JUX 

rn 

£^^ 

iri. 

V±\l 

iwr 

\ 

NEW  ENGLAND 

SEPTEMBER 

1950 

A. 

A.  Houz  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

t- 

SKOWHEGAN 

.01 

.03 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.18 

SOUTH  ANDOVKR 

.01 

.08 

.07 

.02 

.01 

.01 

.05 

.05 

.01 

.08 

.09 

.03 

.05 

.03 

.01 

.01 

.61 

SOOTH  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

.06 

.01 

.09 

SUNDAY  RIVER 

.03 

.09 

.09 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01 

.03 

.04 

.01 

.07 

.05 

.02 

.01 

.54 

SWANS  FALLS 

.01 

.05 

.02 

.02 

.12 

.20 

.06 

.06 

.07 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.71 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.11 

.03 

.01 

.01 

.03 

.12 

.31 

BIRCH  BILL  DAM 

.01 

.02 

.03 

BLUE  HILL  // 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.02 

.04 

.05 

.03 

.06 

.04 

.02 

.04 

.04 

.01 

.04 

.03   .03 

.45 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.03 

.03 

.01 

.22 

CAMBRIDGE 

.05 

.02 

.03 

.03 

.06 

.07 

.01 

.02 

.03 

.01 

.33 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.01 

.01   .02 

.06 

HYANNIS  1  E 

.05 

.01 

.12 

.05 

.10 

.10 

.02 

.18 

.20 

.04   .08 

.95 

KNIGHTVILLE  DAM 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.11 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.02 

.20 

.28 

.57 

.05 

.01 

.16 

.40 

.14 

.15   .39 

2.37 

NEW  BEDFORD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.04 

.02 

.04 

.01 

.01 

.05   .02 

.28 

NORTH  TRURO 

.08 

.06 

.02 

.01 

.01 

_ 

_ 

_ 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

R0CB3>0RT  1  ESE  // 

.04 

.03 

.04 

.03 

.04 

.06 

.02   .07 

.33 

STATE  FARM 

.03 

.01 

.01 

.01 

.20 

.13 

.01 

.03 

.01 

.02 

.04   .03 

.53 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02   .01 

.07 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.05 

.06 

.02 

.03 

.04 

.01 

.01   .03 

.26 

WESTFIELD  2  NE  6 

♦ 

.21 

« 

* 

* 

* 

* 

.02 

« 

*     • 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

.20 

* 

* 

* 

* 

* 

.15 

* 

* 

* 

* 

• 

.12 

* 

• 

♦    • 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

* 

• 

• 

* 

.03 

• 

• 

* 

• 

• 

.01 

• 

• 

♦ 

• 

• 

.33 

* 

* 

*     • 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACSWATER  DAM 

.21 

.01 

.01 

.01 

.03 

.27 

BRISTOL  // 

.05 

.05 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

ERROL 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.05 

.15 

.17 

.03 

.01 

.01 

.01 

.52 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

GORHAM 

.04 

.09 

.08 

.03 

.03 

.05 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.08 

.06 

.01 

.01 

.59 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.11 

LANDAFF 

• 

« 

* 

• 

* 

* 

• 

« 

* 

« 

* 

• 

.77 

.77 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

.26 

* 

* 

* 

* 

* 

.29 

* 

* 

* 

* 

* 

.02 

* 

* 

* 

* 

• 

.19 

. 

* 

*     * 

LINCOLN                   • 

.06 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

.25 

.13 

.02 

.01 

.01 

.03 

.70 

MACDOWELL  DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.03 

.04 

.05 

.06 

.05 

.04 

.03 

.04 

.06 

.10 

.11 

.09 

.04 

.05 

.04 

.04 

.03 

.02 

.02 

.02 

.96 

NEW  DURHAM 

.05 

.05 

PINKHAM  NOTCH 

.04 

.04 

.10 

.04 

.01 

.01 

.05 

.09 

.08 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.58 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.03 

.03 

.01 

.08 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.03 

.01 

.06 

WARREN  1  SE  // 

.04 

.05 

.04 

.01 

.26 

.07 

.16 

.06 

.01 

.01 

.01 

.72 

WENDELL 

.02 

.02 

.01 

.05 

.01 

.11 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.05 

.03 

.10 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

* 

♦ 

♦ 

» 

* 

♦ 

* 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

♦ 

♦ 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

•     .22 

.22 

NEWPORT 

.02 

.01 

.01 

.10 

.01 

.01 

.16 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01   .01 

.25 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.03 

.08 

.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01   .01 

.28 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.02 

.02 

.06 

.02 

.02 

.02 

.04   .01 

.35 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.04 

.16 

.09 

.11 

.14 

.01 

.14 

.01 

.01 

.01 

.71 

CORINTH  // 

.08 

.03 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

.06 

.07 

.12 

.04 

.02 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.63 

GRAFTON 

.02 

.01 

.08 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01   .02 

.27 

BIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.09 

LYMAN  FALLS  // 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06 

.03 

.04 

.03 

.01 

.24 

MANCHESTER 

.05 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.16 

MONTPELIER  AP  6 

* 

.15 

• 

« 

* 

* 

* 

.46 

» 

• 

* 

• 

• 

.33 

• 

* 

• 

♦ 

• 

.28 

» 

* 

*         * 

MORRISVILLE 

.06 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.18 

.15 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.66 

NEWPORT  // 

.02 

.03 

.05 

.01 

.01 

.03 

.15 

NORTHFIELD  NORWICH  ONIV 

.03 

.04 

.01 

.01 

.08 

.12 

.12 

.02 

.01 

.07 

.05 

.11 

.08 

.20 

.06 

.02 

1.03 

SAINT  JOHNSBUHY 

.09 

.15 

.10 

.03 

.03 

.05 

.01 

.02 

.04 

.04 

.04 

.03 

.01 

.01 

.65 

SEARSBURG  STATION  // 

.02 

.01 

.04 

.01 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.02 

.04 

.03 

.05 

.02 

.03 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.42 

TYSON 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.05 

.01 

.07 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.29 

UNION  VILLAGE  DAM 

.04 

.09 

.01 

.03 

.02 

.09 

.11 

. 

.05 

-12 

.01 
th- 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.53 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.02 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.15 

HARTFORD 

.02 

.02 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

JEWETT  CITY 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

MOODOS  RESERVOIR 

.01 

.02 

.02 

.05 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.02 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.04 

.01 

.04 

.01 

.01 

.12 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

ROCKVILLE 

.01 

.01 

.02 

STORKS  // 

.01 

.02 

.01 

.04 

.01 

.09 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

.01 

• 

* 

* 

• 

« 

.04 

MAINE 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.01 

.02 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.08 

BIRCH  HILL  DAM 

.03 

.02 

.05 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

.08 

.04 

.03 

.01 

.01 

.33 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.03 

.01 

.06 

CAMBRIDGE 

.05 

.04 

.01 

.01 

.11 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.02 

HYANNIS  1  E 

.12 

.13 

.19 

.31 

.17 

.08 

.06 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

1.20 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.15 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.41 

.44 

.38 

.11 

.18 

.31 

.10 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

2.06 

NEW  BEDFORD 

.04 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.18 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.09 

BOCKPORT  1  ESE  // 

.02 

.02 

STATE  FARM 

.01 

.04 

.04 

.04 

.02 

.01 

.05 

.21 

WASHINGTON 

.02 

.03 

.05 

.01 

.02 

.13 
.02 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.01 

WESTFIELD  2  NE  6 

.01 

* 

* 

♦ 

♦ 

• 

.06 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

.09 

• 

* 

• 

• 

• 

.04 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.11 

• 

« 

• 

* 

• 

.06 

NEW  HAMPSBIBE 

DUKBAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

Se«  r«f«r«Dce  ootea  followlnf  Station  lodsx. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


msir   EXGLAXD 
SEPTEMBEB   1950 


A.  M.  Houi  ending 


10        II        12 


P.  M.  Hour  ending 


I 


LEBAXOII    AIRPORT    6 
MACDOtELL    DAII 
SDRST   HOUirrAIR  DAM 
■ARSEX   1    SE  // 
imCKISTKE 

RHODE    ISLAKD 
KEWPORT 

PROTIDEMCE   *B  AIRPORT 
PROTIDEXCE  WB  CITT 
lOOHSOCIXT 

VERMOKT 
MOKTPELIER  AP   6 
KCTfPORT 
SEARS8URG   STATIOH  // 


comracTicnr 

BLOOKTIELO 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CAKDLEVOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

HOODDS  RESERVOIR 

HEW  HATEN  WB  AIRPORT 

KimCTOX 

ROBrOLI  2  SW  // 

nnXUI  BEICBTS  // 

STOBRS  // 

flUDSOB  LOCKS  BRAOLET  6 

MASSAC  BUSETTS 
OIIGFTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WASBINCTOR 
WESTFIELD  2  HE  6 
WESTOTER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

RHODE  ISLAXD 
KEWPORT 

PROVIDEMCE  WB  AIRPORT 
PSOTIDENCE  WB  CITT 

TERMORT 
SEARSBDRG  STATIOR  // 
STOCIBRIDGE 
amOR  TILLAGE  DAM 


CORHECTICnr 
SLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIEP<»T 
HARTFORD 

aARTTORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITT 
VOODUS  RESERVOIR 
HEW  HAVER  WB  AIRPORT 
lEWmCTOIl 
KORFOLE  2  SW  // 
PUTVAM  HEIGHTS  // 
ROCCTILLE 
3T0RRS  // 
WIKDSOR  LOCKS  BRADLET  6 

MA  IKE 
ADCUSTA  AIRPORT 
BETHEL 
EnSTIS 

NORTH  AVDOTER 
PORTLAXD  WB  AIRPORT  // 
SEOWHEGAK 
SOOTB  AKDOTEB 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  BILL  DAM 
BLOE  HILL  // 
BOSTOM  WB  AIRPORT  // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST  // 
BTAmiS  1  E 
nilGErTTILLE  DAM 
HAimjCtET  WB  AIRPORT 
XEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCIPORT  1  ESE  // 
STATE  FARM 
WASHIMCTOll 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD  2  HE  6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER  AIRPORT  6 

HEW  HAMPSHIRE 
BLACIWATER  DAM 
BRISTOL  // 
CORCORD  WB  AIRPORT 
FSARELIII  FALLS  DAM 
GOSBAM 

BILISBORO  2  W 
LAIDAFF 

LEBAROR  AIRPORT  6 
LTRCOLR 
MACDOWELL  DAM 
MOORT  WASHIKCTOR  WB  // 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
SURRT  MOORTAIR  DAM 
WARRER  1  SE  // 
WERDELL 
Wmc  HESTER 


.01 

.01      .01 

.01       .01 


.02      .OS 
.01      .03 


.03 
.04 


.02 
.01 


.04 
.01 
.01 
.03 


.04 
.03 


.03 
.02 
.01 
.01 


.15 
.02      .01 


.01  .03  .02 

.02  .03  .02 

.01  .02  .01      .01 

.05  .01  .01 


.02 
.01 
.04 


01 

.01 
.04 

.02 

.03 

.02 

04 

.01 

06 

.03 
.01 

02 

.02 

07 

.01 

.05 

01 

.01 

.04 

07 

.01 

.01 

.01 

.02 

.16 

• 

.05 
.02 
.02 
.02  I 
.03 


.02 
.02 

.04  ' 

.05 

.02 


.01 
.02 

.03 
.05 
.06 
.01 


-13th- 


06      .12      .04      .02 


.02      .01      .01 


-14th- 


.10 
.01 
.26 


.18 
.03 


.23 
.01 
.02 
.01 


.06 
.01 


.01 
.02 


.06 
.05 


.05 
.01 
.02 
.02 


.02 
.02 


.05 
.01 
.01 


.12      .05      .02 
.08       .13  I    .06 


.15 
.02 


.01 
.01 


.03 

.04 

.01 

« 

• 

.10 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.08      .07      .05 


.01      .05      .02 
.01 


.03      .01      .01 


.01 

.01      .02      .02 


.02 
.01 


.07 
.01 


.02 
.01 


.05 
.08 


.10 
.09 
.01 


.05 
.09 


.27 
.09 
.01 


.15 
.14 
.06 
.03 
.07 
.07 


.01 
.01 


.01 
.10 
.08 
.14 
.02 
.07 
.05 
.05 
.09 


.01 
.01 
.01 


.01 
.03 
.01 


.05 
.01 


.14 
.01 


.01      .05      .01 


.03      ,03      .02      .01      .01 
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NEW  ENGLAND 

Table  4-Continued 

SEPTEMBER 

1950 

A.  M.  Hour  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

a 

p 

btatlon 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

t- 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

* 

• 

* 

* 

♦ 

* 

* 

* 

» 

♦ 

• 

* 

* 

* 

• 

.13 

.13 

NEWPORT 

.06 

.04 

.01 

.fll 

.01 

.01 

.01 

.15 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.09 

.01 

.10 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.08 

.01 

.09 

WOONSOCKET 

.02 

.01 

.03 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.06   .01 

.01 

.04 

.03 

.04 

.07 

.02 

.02 

.01 

.03 

.04 

.01 

.05 

.45 

CORINTH  // 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.16 

GRAFTON 

.01 

.04 

.04 

.01 

.10 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.03]  .06 

.10 

.04 

.01 

.04 

.04 

.05 

.03 

.03 

.01 

.01 

.46 

MANCHESTER 

.01 

.03 

.06 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

1 

.01 

.20 

MONTPELIER  AP  6 

* 

• 

* 

* 

* 

.15 

• 

• 

* 

* 

• 

.15 

• 

* 

* 

* 

• 

.05 

MORRISVILLE 

.03 

.01 

.04 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.08 

.01 

.04 

.38 

NEWPORT  // 

.01 

.03 

.05 

.05 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.29 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

.01 

.27 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.09 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.03 

.05 

.03 

.02 

.14 

UNION  VILLAGE  DAM 

1  .01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.12 

-15th- 

CONNECTICUT 

JEWETT  CITY 

.06 

.01 

.07 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

« 

* 

* 

* 

• 

.02 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

.23 

.01 

.26 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.03 

.04 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.11 

EUSTIS 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.03;  .04 

.18 

FORT  KENT 

.01 

.01 

.07 

.07 

.16 

GILEAD 

1 

.01 

.01 

GREENVILLE 

.01 

.03 

.05 

.01 

.02 

.02 

.14 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.01 

.20 

.03 

.01 

.25 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.01 

1 

.01 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

] 

.01 

.01 

ROCKLAND  1  W 

1 

.01 

.01 

RUMFORD  ISSE 

.01 

1 

.01 

SKOWHEGAN 

.01   .04 

.03 

.01 

.09 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.01 

.02 

SUNDAY  RIVER 

.03 

.02 

.01 

.06 

SWANS  FALLS 

.04 

.04 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.02 

.05 

KNIGHTVILLE  DAM 

.oi:  .01 

.01 

.03 

NORTH  TRURO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.04 

.05 

.04 

.13 

WASHINGTON 

.01 

.03 

.04 

.08 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

* 

* 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.02 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.02 

DURHAM 

.26 

.01 

.27 

ERROL 

.01 

.01 

.01 

.03 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.14 

.14 

.01 

.29 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.02 

LANDAFF 

.01 

.01 

.  02 

LINCOLN 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01   .01 

.02 

.08 

.10 

.32 

.05 

PINKHAM  NOTCH 

.02 

.03 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.05 

.04 

.03 

.04 

.03 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.04 

.35 

WENDELL 

.02 

.02 

WINCHESTER 

.01 

.02 

.02 

.05 

RHODE  ISLAND 

.06 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.06 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
GRAFTON 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.06 

.03 

.08 

.07 

.04 

.02 

.35 
.04 

HIGHGATE  FALLS  // 

.02 

.01 

.01 

.01 

. 03  1  .01 

.04 

.04 

.01 

.01 

.02 

.11 

.09 

.01 

.14 

.05 

.05 

.06 

.11 

.05 

.01 

.88 
.15 

LYMAN  FALLS  // 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

MANCHESTER 

.01 

i 

.03 

.02 

.05 

.01 

.01 
.01 

.01 

.13 

MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01  1 

.02 

.13 

* 
.01 

♦ 

.02 
.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 
.03 

.01 
.01 

.05 
.34 
.02 
.11 
.08 
.39 
.01 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.01 

.01 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.01 

.01 

TYSON 

.01 

.03 

.08 

.03 

.02 

.05 

.04 

.04 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

UNION  VILLAGE  DAM 

.01 

-16 

th- 

CONNECTICUT 

.04 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.02 

!o4 

NORFOLK  2  SW  // 

.02 

.02 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

• 

•■ 

* 

* 

* 

.02 

MAINE 

.02 

AUGUSTA  AIRPORT 

.01 

.01 

BETHEL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.20 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.02 

.05 

.06 

.04 

.02 

.01 

!l5 
.02 

CLAYTON  LAKE 

.05 

.03 

.04 

.03 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.02 

EUSTIS 

.01 

.01 

.21 

FORT  KENT 

.09 

.11 

.01 

!o6 

GREENVILLE 

.03 

.02 

.01 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

♦ 

* 

.03 

.24 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.15 

.05 

.02 

.01 

.01 

.05 

OLD  TOWN  AIRPORT 

.04 

.01 

.01 

SUNDAY  RIVER 

.01 

MASSACHUSETTS 

.07 

AMHERST 

.01 

.02 

.03 

.01 

.06 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.03 

.01 

.06 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.06 

.04 

WASHINGTON 

.01 

.02 

.01 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAKD 
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I 


A.  M.  Hour  anding 

P.  M.  Hour  ending 

Suaon 

3 

1 

% 

1     1 

2 

3 

4 

S 

6         7 

8 

9 

10 

U 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8         9 

10 

11 

12 

H 

WESTFIELD  2    HE   6 

. 

•           •           .       ■     .           .07 

»ESTOVEH    FIELD    6 

• 

.01 

• 

•           «           •           ♦           .21 

MEW   HAMPSHIRE 

COKCORI}  «B  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

ERROL 

.02 

.06 

.01 

.09 

LmCOUi 

.01'                                     ! 

.01 

MACDOIELL    DAM 

.05 

.05 

MOUliT  WASaiHGTOK  WB  // 

.10 

.10 

.10      .08      .04      .03      .02      .03 

.01 

.01 

.52 

PINKHAII    NOTCH 

.03 

.02 

.03      .01 

.09 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

.02 

.01 

1                 .01      .01'     .01 

.06 

SDRRT  IIOCMTAIII  DAM 

.01 

.04 

.04 

.02 

.11 

lARREM   1    SE    // 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.10 

IINC HESTER 

.01 

.02 

.02 

.05 

VERMONT 

■ 

BURLIIIGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

GRAFTOII 

.02 

.02 

.02 

.06 

BICHGATE   FALLS  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

LTMAN   FALLS   // 

.01 

.01 

.01 

.03 

MANCHESTER 

.03 

.03 

1 

.06 

MONTPELIER   AP   6 

• 

.01 

« 

*           •           • 

•           .04 

MORRISVILLE 

.01 

.01 

.03 

.05 

NEWPORT   :■  / 

.01 

.02 

.01 

.01      .02 

.01 

.01 

.09 

TTSON 

.01 

.03 

.04 

DNIOM   VILLAGE   DAM 

.01 

1 

.01 

-18th- 

1 

MAINE 

FORT   KENT 

- 

- 

-          _          _ 

-         -         _ 

-           -           - 

- 

GRAND   LAKE   STREAM 

- 

- 

_            J         _ 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

. 

SEOW BEGAN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HEW   HAMPSHIRE 

EHKOL 

.01      .01 

.02 

LANDAFF 

.01 

.01      .01 

.02 

.05 

HACDOWELL  DAM 

.14 

.14 

WARREN   1    SE   // 

.02 

.07 

.05 

.08 

.22 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.02 

1 
1 

-19th- 

CONNECT ICDT 

STORKS   // 

.01 

.01 

.02 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY   6 

• 

• 

♦     ♦ 

* 

.01 

MAINE 

BETHEL 

.01      .01 

.02 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.05 

.05 

.04      .01 

.01 

.16 

CLAYTON   LAKE 

.03 

.07 

.03 

.01 

.14 

EASTPORT  WB  CITY 

I 

.01 

.01 

EUSTIS 

1 

.01 

.01 

.02 

GRAND  LAKE   STREAM 

.08 

.01 

.09 

GREENVILLE 

1 

.01 

.01 

.02 

HOULTON   AIRPORT    6 

1 

• 

* 

•           * 

* 

.10 

* 

*           *           * 

•           .01 

MILLINOCKET   AIRPORT 

.01 

.01 

.01             .01! 

.04 

MILTON 

j 

.01 

.01 

NORTH   AHDOVER 

1 

.01 

.01 

SKOWHEGAX 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

SOUTH  WEST   HARBOR 

1                          1 

.01 

.04      .01 

.06 

SUNDAY  RIVER 

1 

.01       .01 

.01 

.03 

SWABS    FALLS 

.01 

.01 

MASSACHUSETTS 

KNIGBTVILLE    DAM 

.03 

.02 

.05 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

.02      .01 

.01 

.04 

WASHINGTON 

i 

.05 

.05 

WESTFIELD  2   NE   6 

• 

• 

*           * 

• 

.01 

WESTOVEH    FIELD    6 

* 

• 

*           * 

• 

.10 

WORCESTEH   AIRPORT    6 

• 

* 

•           * 

* 

.01 

NEW   RAMPSBIHS 

BLACKWATER   DAM 

.01 

.01       .01 

.03 

BRISTOL  // 

.01      .02 

.01 

.01 

.02 

.07 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

DURHAM 

.01 

.01 

.02 

ERROL 

.01 

.01 

.02 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

.03 

.01 

.04 

COR HAM 

.01      .02 

.03 

LEBANON   AIRPORT    6 

« 

• 

•           * 

.03 

LINCOLN 

.01 

.01       .01 

.07      .01 

.11 

MOUNT   WASHINGTON  WB  // 

.04 

.06 

.08      .06 

.06 

.05 

.35 

NEW    DURHAM 

.02 

.02 

.04 

PINKRAM   NOTCH 

.08 

.22      .02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.38 

PITTSBURG    RESERVOIR   // 

.01 

.01 

.01      .02 

.02 

.01 

.08 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.02 

WARREN    1    SE    // 

.01      .01 

.02 

WENDELL 

.01 

.01 

.02 

VERMOHT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT                             , 

.03                              .14 

.01 

.05      .06 

.29 

CORINTH   // 

I            -oi 

.02 

.03 

.01 

.07 

HICHGATE   FALLS   // 

.01      .04 

.08 

.07 

.03      .01 

.24 

LYMAN   FALLS   // 

1 

.01 

.02 

.01       .01 

.01 

.02 

.01 

.09 

MANCHESTER 

j 

.01 

.02 

.06      .01 

.10 

MOBTPELIER    AP    6 

• 

•           •           . 

•           .05 

• 

» 

•           * 

* 

.05 

MORRISVILLE 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01       .01 

.11 

NEWPORT   // 

.03 

.01 

.04 

.02 

.02      .04 

.16 

NORTHFIELD   NORWICH  UllIV 

.03 

.01 

.04 

SAINT    JOHNSBURY 

.01 

.01 

.02 

.04 

.08 

SEARSBURG    STATION    // 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

TYSON 

.03 

.04 

.01 

.08 

UNION   VILLAGE    DAM 

.01 

.01 

-20th- 

COmiECTICUT 

ROCKVILLE 

.03 

.03 

MASSACHUSETTS 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.01 

.05 

.01       .01 

-21 

.01 

st- 

.01 

.01 

.11 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

•1 

.03 

.011 

.04 
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A.  M.  Houi  ending 

p.  M.  Hour  ending 

Stabon 

3 

J 

1    2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MAINE 

CARIBOU  *B  AIRPORT  // 

.03 

.02 

.01 

.06 

CLAYTON  LAKE 

.03 

.04 

.01 

.08 

MASSACHUSETTS  ■ 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.02 

-22 

>d- 

.03 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

CANDLEWOOD  LAKE 

* 

« 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

♦ 

• 

.05 

.05 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.02 

.03 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

NEWINGTON 

.01 

.01 

.01 

.03 

NORFOLK  2 'SW  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

STORRS  // 

.01   .01   .01 

.01       .01 

.05 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

*    *     * 

• 

.01 

• 

• 

• 

• 

.01 

* 

• 

• 

• 

MAINE 

BETHEL 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.02 

EUSTIS 

.01 

.01 

.02 

GRAND  LAKE  STREAM 

.05 

.05 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.13 

HOULTON  AIRPORT  6 

• 

* 

* 

• 

MILTON 

.02 

.02 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

ROXBURY 

.01 

.01 

.02 

RUMFORD  ISSE 

i 

.01 

.01 

.01 

.03 

SUNDAY  RIVER 

j 

.01 

.01 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.04 

.02 

.08 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

.01 

.02 

BIRCH  HILL  DAM 

.02 

.02 

BLUE  HILL  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.05 

.04 

.01 

.10 

CAMBRIDGE 

.01 

.05 

.02 

.01 

.02 

.11 

HYANNIS  1  E 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.12 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.09 

NEW  BEDFORD 

.04 

.03 

.07 

NORTH  TRURO 

.01 

.02 

.03 

.06 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

.04 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.02 

.01 

.03 

STATE  FARM 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.02 

WESTFIELD  2  NE  6 

* 

*    *     * 

* 

.01 

* 

* 

« 

• 

* 

.05 

• 

* 

* 

• 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

« 

• 

* 

.06 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

.02 

BRISTOL  // 

.02 

.01 

.02 

.01 

.06 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.02 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

* 

LINCOLN 

.01 

.01 

.01 

.02 

.10 

.05 

.02 

.22 

MACDOWELL  DAM 

.01 

.01 

.02 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.01 

.01 

.02 

NEW  DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.02 

.01 

.14 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.01 

.01 

WARREN  1  SE  // 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

WENDELL 

.02 

.02 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

• 

• 

♦ 

* 

* 

* 

♦ 

♦ 

* 

.01 

.01 

NEWPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.08 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.03 

.02 

.05 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

CORINTH  // 

.01 

.01 

.01 

.03 

GRAFTON 

.01 

.02 

.01 

.04 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.07 

SEARSBURG  STATION  // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.11 

TYSON 

.01 

.01 

.02 

UNION  VILLAGE  DAM 

-2: 

id- 

- 

.01 

.01 

.02 

CONNECTICUT 

MOODUS  RESERVOIR 

.01   .02 

.03 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

•     .01 

MAINE 

BETHEL 

.06 

.01 

.07 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.13 

.03   .01 

.17 

CLAYTON  LAKE 

.01   .06   .05 1       .03   .12 

.08   .03 

.02 

.40 

EASTPOHT  WB  CITY 

.07 

.07 

GILEAD 

.02 

.02 

.04 

GREENVILLE 

.02   .01 

.02 

.05 

HOULTON  AIRPORT  6 

.06 

• 

^ 

* 

.le 

MILTON 

.06   .02 

.08 

NORTH  ANDOVEH 

.05   .02 

.07 

ROXBURY 

.01 

.08 

.01 

.01 

.11 

BUMFORD  ISSE 

.01 

.05   .01 

.07 

SOUTH  ANDOVER 

.01   .01 

.04   .03 

.01   .01 

.  11 

SUNDAY  RIVER 

.01 

.07 

.01       .01 

.10 

SWANS  FALLS 

.01 

.01 

.02 

Sa«   reference 
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Table  4-CoDtinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
SEPTEMBER   19S0 


MASSACHUSETTS 
tASBINGTON 
VESTTIELO   2   KE   6 

NEW   HAMPSHIRE 
BI^CEWATER   DAM 
BRISTOL   // 
ERROL 

rRANELIN   FALLS   DAM 
GORHAM 
LANDAFF 

LEBANON  AIRPORT   6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
NEW   DURHAM 
PINKBAM  NOTCH 
PITTSBURG   RESERVOIR  // 
SURRT  MOUNTAIN   DAM 
WARREN   1    SE    ' 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
GRAFTON 

HIGBCATE   FALU  // 
LYMAN    FALLS    // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP   6 
MORRISVILLE 
NEWPORT   // 

NORTHFIELD  NORWICH  DNIV 
SAINT    JOHNSBUHT 
SEARSBUBG    STATION    // 
TYSON 
UNION  VILLAGE  DAM 


MAINE 
CLAYTON   LAKE 
GREENVILLE 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY   RIVER 

NEW   HAMPSBIBI 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINFHAM  NOTCH 
PITTSBURG   RESERVOIR  // 
WINCHESTER 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH   / ' 
MONTPELIER  AP  6 
NEWPORT  // 
SAINT   JOHNSBURT 
UNION  VILLAGE   DAM 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

VERMONT 
CORINTH   /' 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD    NORWICH    UNIV 
SAINT    JOHNSBURY 


MAINE 
FORT   KENT 
HOOLTON    1    NE 

NEW   HAMPSBIRE 
NASHUA   1    NE 

VERMONT 
STOCKBRIDGE 


A.  M.  Hoar  ending 


.01      .01 
•  .01 


.01 
.03 
.01 


.14      .02 
.01 


.01  .08 

.01  .01 

.01  .01 

.01  .01 

.01  .01 


.01      .01 

.13 


.03       .05 
.03 


.01 

.02 


.01  j    .04      .03 
.07      .02       .04 


10        11         12 


.01 

.03      .05 


.03 
.01 


.01      .03      .03 


.02 
.01 


.01       .01       .01 
.01 


.01      .03      .01 
.01      .01 


-24th- 


p.  M.  Hour  ending 


•  .01 

.01      .01 


.01      .02      .02 

.01      .01 

.01      .02      .02 


•  .02 

.01  .01 


.03 

.02  .01 

.06      .03 


-25th- 


-30th- 


.02      .01 

.01      .02       .01 


10         11         12 


.03  .01 

.01 
.02 


.03      .03      .02 

.01 

.02      .01 


.03 
.01 
.23 
.02 
.02 
.03 

.14 
.24 
.01 
.11 
.17 
.01 
.06 


.19 
.01 
.07 
.15 
.01 

.19 
.14 
.09 
.02 
.02 
.06 
.03 


.04 
.04 
.01 
.02 


.16 
.03 
.13 
.02 


.01 
.05 

.06 
.07 
.01 


.03 
.04 
.09 
.03 
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Table  5 

D 

AI 

LY 

1 

iLl^ 

IFJ 

IR 

AT 

UB 

lE^ 

) 

NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1950 

Station 

Day  of  month 

0 

1 

1 

2 

3 

4 



5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1  12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22 

23 

- 

25 

26 

1 
27  28 

29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

1    i 

) 

BRIDGEPORT 

MAX 

HIN 

86 
69 

83 
70 

73 
62 

78 
63 

71 
48 

75 
52 

80 
49 

81 
54 

82 
57 

80 
65 

72 
60 

67 
53 

64 
S3 

68 
53 

77 
60 

72 
53 

67 
38 

70 
41 

70 
55 

66   74   63 
55   52   54 

67 
S3 

56 
36 

601  62 
33   44 

66   63 
46   51 

66 
48 

73 
57 

71.1 
52. 8 

BBIDGEPORT  WB  AP 

MAX 
HIN 

85 
72 

81 
70 

70 
63 

79 

58 

72 
51 

74 
53 

79 
53 

82 
57 

75 
60 

75 
68 

70 
60 

66 

54 

63 

51 

67 
54 

76 
64 

74 
49 

67 
41 

68 
45 

69 
62 

63   74   60 
55   54   S3 

69!  57 
45   40 

60 
37 

601  66!  62 
50   48   SO 

64 
48 

71 
58 

69.9 
54.1 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

80 
65 

83 
67 

83 

59 

67 

59 

45 

70 
57 

75 
43 

80 
47 

83 
53 

81 
59 

80 
58 

60 
51 

60 
42 

50 

70 
S3 

75 

71 
32 

66 
39 

70 
SO 

67   58   73 
55   46 1  50 

59   68 
50   31 

55 
26 

61 
31 

62   63]  63 
42 1  37i  39 

65 
56 

69.6 
48.0 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

81 
69 

81 
66 

70 
56 

73 
54 

65 
45 

73 
49 

77 
50 

80 
53 

80 
60 

77 
62 

68 
54 

62 
48 

60 
48 

59 
50 

69 
56 

66 
50 

63 
36 

65 
39 

62 
SO 

1 
61 1  71   65 
49   49  45 

62   52 
49   34 

50 
29 

59 
40 

62 
42 

58 
50 

61 

48 

74  i 
51  j 

66.9 
49.4 

DAN BURY 

MAX 
MIN 

86 
71 

81 
68 

72 
60 

78 
61 

66 
43 

72 
44 

78 
45 

81 
49 

82 
54 

76 
63 

72 
60 

65 
51 

62 
50 

65  j  74 
52 1  58 

71 
52 

63 
35 

64 
34 

67 
53 

59 
54 

72 
52 

63 
49 

65   S4 
49   32 

58 
29 

63 
40 

65 
44 

62 
49 

64 
44 

75 
56 

69.2 
50.0 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

MIN 

81 
67 

79 
62 

71 
58 

75 
59 

68 
45 

74 
39 

79 
42 

83 
44 

85 
52 

76 
54 

70 
56 

66 
49 

63 
46 

64!  72 
51:  56 

67 
52 

68 
29 

69 
30 

67 
42 

60 
51 

72 
51 

62 
47 

63   53 
48   32 

58 
24 

62 
34 

65 
40 

63 
44 

65 
39 

76 
45 

69.2 
46.3 

GREENWICB 

MAX 

MIN 

86 
68 

81 
68 

77 
60 

78 
60 

68 
43 

72 
47 

80 
48 

82 
52 

79 
54 

76 
62 

71 
59 

66 
50 

60 
49 

64 

52 

76 
57 

71 
52 

64 
35 

68 
39 

69 
49 

67 
53 

73 
50 

64 
48 

67   59 
50   34 

59 
30 

62 
42 

64   61 

44   48 

66 
43 

75 
54 

70.2 
50.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

VAX 
HIN 

87 
71 

83 
67 

67 
59 

79 
55 

70 
48 

75 
49 

82 
49 

82 
53 

82 
58 

79 
64 

66 
55 

64 
53 

85 
49 

68 
52 

76 
62 

71 
47 

66 
37 

70 
39 

68 
51 

61 
54 

75 
51 

58 
52 

67 
40 

55 
34 

61 
33 

60 
38 

65   64:  63 

45   45 1  44 

78 
55 

70.2 
50.3 

IlIDDLETOWN 

MAX 
HIN 

82 
67 

84 
69 

81 
59 

72 
62 

76 
48 

67 
49 

70 
50 

78 
53 

81 
58 

78 
63 

77 
57 

60 
52 

62 
48 

64 
52 

72 
61 

74 
57 

69 
38 

62 
39 

65 
51 

67 
54 

65 
52 

72 
51 

62 
52 

65 
38 

54 
39 

58   63   63   63 
40  45 1  46   44 

69 
54 

69,2 
51.6 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
73 

82 
67 

67 
61 

79 
58 

70 
53 

75 
52 

76 
50 

80 
54 

78 
57 

78 
67 

70 
57, 

65 
50 

65 
51 

67 
54 

74 
63 

73 
49 

66 
39 

68 
41 

69 
61 

61 
54 

76 
53 

60 
52 

69 
46 

56 
40 

61 
37 

60   65 

47   45 

64   65 
48   49 

68 
56 

69.6 
52.8 

NEW  LONDON 

MAX 
MIN 

82 
70 

82 
70 

77 
62 

77 
62 

77 
49 

75 
53 

78 
52 

80 
57 

75 
58 

76 
65 

74 
59 

63 
53 

65 
49 

67 
52 

75 
61 

73 

57 

72 
40 

69 
42 

69 
57 

68 
56 

76 
50 

64 
54 

69 
54 

56 
37 

62 
36 

62 
39 

63 
49 

64   62 

44  i  50 

67 
50 

70.6 
52.9 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
HIN 

73 
62 

78 
62 

74 
56 

61 
55 

72 
45 

62 
43 

69 
47 

74 
48 

78 
53 

79 
59 

71 
55 

60 
47 

59 
44 

61 
49 

60 
51 

66 
50 

63 
32 

57 
34 

64 
43 

63 
49 

53 
49 

66 
45 

53 
46 

58 
36 

46 
28 

53 
33 

59 
43 

66 
44 

58 
39 

60 
43 

|63.9 
146.3 

NORTH  KENT 

MAX 
MIN- 

86 
68 

81 
65 

69 
59 

76 
61 

70 
46 

76 
41 

82 
43 

81 
46 

81 
53 

77 
57 

71 
60 

68 
50 

64 
47 

63 
53 

72 
57 

71 
50 

66 
33 

70 
33 

68 
46 

65 
53 

73 
52 

63 
49 

65 
51 

57 
31 

61 
27 

62 
35 

65 
41 

62 
47 

64 
40 

77 
52 

70.2 
48.2 

NORWALE 

HAX 
HIN 

86 
68 

84 
68 

73 
63 

78 
60 

71 
42 

76 
49 

83 
45 

80 
50 

80 
52 

78 
61 

73 
60 

67 
52 

63 
49 

66 
54 

77 
58 

73 
49 

67 
33 

70 
35 

69 
46 

65 
56 

71 
49 

62 
53 

68 
47 

57 
32 

61 
28 

64 
40 

70 
40 

71 
47 

70 
41 

73 
58 

71.5 
49.  S 

NORWICH  3  ESE 

HAX 
HIN 

88 
68 

85 
67 

76 
60 

78 
60 

72 
47 

74 
45 

78 
43 

85 
47 

80 
55 

80 
60 

70 
57 

66 
50 

69 
42 

68 
50 

75 
60 

72 
55 

It 

70 
31 

64 

54 

68 
46 

75 
47 

65 
SO 

68 
50 

59 
32 

60 
30 

63 
30 

63 
43 

65 
40 

63 
42 

74 
58 

71.3 
48,4 

PUTNAM 

HAX 
HIN 

86 
70 

83 
66 

68 
59 

78 
56 

69 
43 

72 
44 

80 
46 

83 
46 

82 
55 

78 
60 

63 
55 

60 
47 

66 
39 

66 
50 

77 
59 

71 
50 

ti 

71 
30 

69 
50 

56 
52 

73 
47 

59 
50 

66 
40 

54 
29 

60 
26 

62 
29 

64 
38 

64 
41 

44 

76 
52 

69.4 
46.8 

SALISBURY 

MAX 
HIN 

80 
67 

81 
62 

71 
56 

75 
59 

69 
45 

71 
43 

79 
46 

82 
47 

83 
55 

76 
57 

63 
56 

63 
48 

63 
48 

58 

51 

71 
56 

68 
50 

63 
33 

67 
34 

64 
49 

63 
50 

71 
51 

66 
46 

62 
49 

60 
32 

57 
28 

58 
37 

62 
42 

48 

36 

74 
46 

68.0 
47.6 

SEEPAUG  DAM 

HAX 
HIN 

80 
69 

81 
66 

78 
60 

72 
61 

73 
49 

67 
48 

69 
46 

72 
52 

74 
55 

76 
60 

74 
59 

62 
50 

63 
50 

63 
53 

68 
57 

69 
56 

67 
37 

61 
36 

64 
47 

64 
54 

74 
52 

74 
50 

58 
51 

62 
36 

52 
32 

55 
38 

61 
41 

62 
40 

60 
40 

67 
49 

67.4 
49.8 

STAMiORD 

HAX 

HIN 

85 
71 

84 
70 

77 
63 

81 
63 

73 
47 

71 
51 

79 
50 

78 
54 

79 
57 

76 
65 

73 
61 

66 
53 

64 
53 

67 
55 

78 
60 

73 
55 

67 
37 

69 
42 

69 
58 

69 
57 

75 
54 

69 
54 

70 
52 

62 
37 

11 

62 
48 

67 
45 

62 
51 

66 
46 

73 
60 

71,8 
53.3 

STORRS 

MAX 
HIN 

83 
68 

78 
63 

64 
57 

74 
51 

66 
47 

70 
45 

74 
46 

77 
50 

77 
53 

75 
59 

59 
52 

59 
48 

65 
43 

63 
48 

73 
59 

66 
41 

59 

36 

66 
37 

65 
51 

53 
50 

n 

56 
48 

62 
37 

49 
35 

53 
31 

60 
32 

61 
41 

61 
45 

59 
44 

71 
51 

65'.  5 
47.2 

WASHINGTON 

HAX 
MIN 

86 
69 

81 
66 

75 
48 

74 
44 

79 
44 

80 
47 

80 
54 

77 
57 

68 
58 

63 
49 

62 

48 

63 
52 

73 
58 

70 
32 

65 
46 

65 
52 

11 

68 
48 

66 
51 

28 

59 
28 

65 
31 

65 
40 

62 
49 

63 
38 

74 
S3 

70.2 
47.8 

WATERBURY 

HAX 
HIN 

88 
72 

88 
70 

75 
61 

80 
64 

72 
49 

76 
48 

84 
48 

87 
52 

85 
58 

80 
64 

75 
58 

66 
52 

65 
51 

69 
54 

77 
62 

73 
57 

67 
36 

72 
35 

69 
52 

69 
54 

77 
54 

69 
51 

68 
54 

57 
34 

61 

32 

65 
41 

67 
45 

66 
53 

65 
45 

81 
58 

73.1 
52.1 

WATERBUHY  CITY  BALL 

HAX 
HIN 

87 
72 

88 
70 

84 
66 

75 
62 

78 
50 

70 
48 

73 
48 

82 
52 

82 
58 

82 
66 

78 
58 

62 
52 

62 
52 

68 
56 

73 
60 

77 
57 

71 
38 

66 
38 

69 
57 

68 
53 

66 
55 

70 
51 

66 
53 

67 
37 

56 
35 

60   66 
37   46 

66 
45 

64 
46 

72 
58 

71.6 
52.5 

WESTBROOK 

HAX 
HIN 

83 
69 

83 
62 

75 
61 

78 
62 

72 
43 

75 
45 

76 
41 

81 
46 

79 
51 

80 
60 

72 
59 

66 
52 

64 
43 

68 
52 

75 
65 

73 
52 

67 
31 

68 
33 

69 
52 

66 
54 

76 
44 

66 
52 

68 
49 

61 
28 

61 
26 

61   62 
31   40 

63 
38 

62 
41 

70.7 
47.7 

WIGWAM  RESERVOIR 

HAX 

MIN 

80 
70 

83 
67 

80 
61 

73 
61 

76 
46 

70 
47 

73 
53 

74 
56 

73 
57 

72 
61 

70 
61 

68 
54 

62 

48 

62 
52 

61 
53 

70 
56 

62 
35 

61 

36 

66 
51 

69 
54 

70 
52 

70 
50 

65 
51 

60 
30 

61 
29 

60   63   60 
35   42   40 

1 

60 
42 

62 
45 

67.9 
49.8 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

MAX 
HIN 

90 
67 

84 
64 

66 
56 

81 
54 

72 
47 

75 
47 

82 
47 

84 
52 

83 
56 

77 
60 

63 
55 

65 
52 

68 
46 

67 
52 

77 
60 

72 
45 

67 
34 

71 
36 

69 
48 

61 
53 

74 
50 

56 
49 

67 
37 

53 
32 

61 
30 

58   65 
35   44 

63 
47 

64 
43 

77 
50 

70.4 
48.3 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

HAX 
HIN 

70 
59 

71 
58 

64 
53 

58 
52 

63 

51 

71 
45 

80 
52 

82 
57 

81 
55 

66 
56 

59 
53 

59 

47 

66 
43 

63 

44 

70 
52 

62 
43 

59 
39 

62 
39 

66 
46 

60 
36 

63 
40 

52 
31 

62 
37 

51 
33 

55 
31 

58   61 
32   38 

62 
47 

63 
47 

73 
47 

64.4 
45.4 

BAR  HARBOR 

HAX 
HIN 

65 
56 

73 
61 

73 
54 

59 
51 

61 
52 

68 
47 

76 
48 

78 
52 

76 
51 

73 
56 

65 
53 

58 
52 

65 
48 

64 
43 

65 
53 

64 
56 

59 
43 

60 
40 

62 
52 

61 
42 

62 
43 

60 
32 

64 
50 

60 
41 

54 
37 

56  1  59 
40   39 

60 
42 

60 
42 

65 
41 

64.2 
47.2 

BELFAST 

HAX 
MIN 

66 
57 

79 
58 

67 
54 

56 
53 

67 
52 

75 
44 

83 
47 

80 
50 

82 
49 

70 
53 

65 
53 

60 
51 

71 
43 

64 
39 

65 
40 

67 
38 

67 
40 

65 
33 

65 
44 

61 
35 

64 
33 

54 
29 

66 
44 

54 
36 

56 
32 

59  1  60 
29   34 

59 
39 

60 
41 

66 
39 

65.8 
43.0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

HAX 
MIN 

73 
57 

65 
43 

63 
39 

52 
48 

63 
44 

69 
38 

81 
48 

81 
53 

77 
54 

62 
45 

62 
44 

62 
37 

68 
32 

67 
30 

61 
46 

56 
40 

55 
34 

60 
31 

53 
34 

55 
27 

50 
28 

54 
23 

58 
33 

49 
30 

50 
27 

53   59 
31   32 

S3 
41 

56 
49 

77 
49 

61.5 
38.9 

CORINNA 

MAX 
MIN 

■72 
56 

74 
52 

71 
48 

58 
48 

62 
48 

72 
36 

80 
48 

81 
48 

80 

51 

76 
50 

63 
50 

62 
45 

68 
39 

66 
33 

70 
50 

65 
45 

60 
31 

64 
28 

60 
39 

59 
27 

61 
30 

52 
22 

62 
45 

52 
29 

55 
27 

58   58 
24   29 

57 
42 

56 

45 

70  1 

38  j 

64.8 
40.1 

EASTPORT  WB  CITY 

MAX 
HIN 

65 
53 

72 
54 

59 
51 

55 
51 

60 
51 

69 
48 

78 
53 

75 
56 

65 
52 

65 
55 

57 
52 

58 
51 

65 
48 

60 
48 

57 
51 

63 
46 

59 
43 

57 
42 

58 
46 

54 
41 

59 
42 

51 
41 

61 
42 

52 
38 

53 
36 

56  1  57 
39  !  44 

58 
45 

52 
46 

60 
44 

60.3 
47.0 

BAST  SANGERVILLE  2  E 

MAX 
HIN 

70 
55 

70 
52 

64 
47 

55 
47 

69 
47 

70 
41 

78 
44 

79 
52 

79 
49 

77 
51 

69 
SO 

60 
43 

67 
36 

61 
33 

62 
49 

62 
49 

58 
35 

63 
28 

62 
39 

58 
27 

58 
27 

62 
22 

62 
44 

52 
29 

52 
32 

58 
25 

57 
28 

55 
40 

54 
47 

72 
41 

63.8 
40.3 

EAST  WINTHHOP 

HAX 
HIN 

70 
60 

72 
54 

70 
54 

62 
54 

64   70 
54   44 

78 

48 

78 
50 

11 

78 
54 

66 
54 

61 
49 

65 
44 

64 
40 

68 
54 

68 
53 

61 
36 

62 
33 

63 

48 

64 
38 

65 
38 

60 
30 

63   58   54 
48   34   30 

58 
28 

60 
37 

62 
46 

63 
48 

70 
44 

65.9 
45.2 

FARHINGTON 

HAX 
HIN 

72 
58 

70 
49 

67 
52 

60 
51 

65 
51 

73 
38 

82 
44 

80 
47 

81 
49 

73 
50 

62 
52 

60 
48 

67 
35 

66 
37 

68 
51 

Ts 

59 
33 

65 
29 

67 
36 

60 

30 

62 
32 

52 

25 

60 
44 

51 
34 

54 

27 

60 
25 

60 
30 

59   62 
43  1  47 

71 
41 

65.1 
41.2 

FORT  KENT  ISE 

HAX 
HIN 

76 
59 

72 
S3 

65 
33 

60 
46 

67 
49 

73 
37 

83 
50 

86 
50 

82 
51 

80 
50 

11 

68 
39 

70 
28 

73 
27 

73 
45 

59 

44 

64 
29 

59 
32 

55 
45 

60 
35 

58 
30 

58 
19 

58 
44 

48 
30 

52 
26 

56 
27 

62 
39 

60  !  61 
40  !  43 

76 
46 

66.3 
39.8 

GARDINER 

HAX 
HIN 

70 
60 

73 
55 

64 
54 

60 
53 

65 
54 

73 
42 

80 
47 

82 
49 

81 
54 

71 
56 

63 
54 

59 
49 

67 
44 

62 
40 

70 
53 

66 
52 

61 
38 

63 
33 

67 
46 

67 
38 

65 
37 

57 
32 

64 
49 

54 
30 

55 
28 

59 
29 

62 
35 

64 
46 

63 
45 

74 
47 

66.0 
45.0 

GREENVILLE 

HAX 
HIN 

70 
55 

70 
42 

58 
42 

55 
48 

59  1  68 
36  \   34 

82 
48 

81 
46 

80 
47 

68 
50 

60 
47 

64 
37 

67 
32 

62 
30 

58 
46 

57 
41 

55 
36 

64 
32 

59 

31 

58 
24 

56 
27 

49 
22 

56 
31 

46 
32 

49 
29 

56 
29 

60 
29 

56 
35 

64 
45 

76 
47 

62.1 
37.7 

S« 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tdhle  5-Continued 


NEW   EHGLAND 
SEPTEMBER   1950 


9  I  10 


Day  of  month- 
13   14   IS   16  I  17 


18   19  I  20  21   22  23  I  24 


-i — h 


25  !  26  27  28  29  30  31 


BOOLTOM  AIRPORT 

BOULTOK  1  NE 

JOHESBORO 

LAC  rBOKTIIRE 

LEWISTOK 

MADISOR 

mLLmOCKET  AIBPOBT 

mLLIXOCCET  DAM 

RORTB   BRIOGTOK 

OLD  TOIli 

OLD  Town   AIRPORT 

FORTLAMD 

PCSTLAKO  WB  AIRPORT 

PREIfTISS 

PRESqUE  ISLE 

ROCKLAMO 

RCMFORD  3  SW 

RUMFORO  ISSE 

DUITT 

WIKSLOW 

lOODLABO 

IIASSACBOSETTS 
ADAMS 

AMHERST 

BIBCB  BILL  DAM 

BLUE   BILL 

BOSTOM  WB  AIRPORT 

CHESTirUT  BILL 

CLIBTOW 

EAST  WARERAM 

EDGARTOWV 

FALL  RIVER 

FITCBBURG 

FRAMIIiGHAM 

BAVERBILL 

BOOSAC   TUKKEL 

HTAKmS   1   E 

DIIGHTVILLE  DAM 

LAKE  COCEITUATE 


MAX   75   70   65 
HIR   56  43   40 


MAX 

MIK 


MAX 
MIX 


MAX 

MID 


MAX 

MIX 


MAX 

MIX 


MAX 
MIX 


MAX 
MIX 


MAX 
MIX 


MAX 
MIX 


MAX 
MIX 


MAX 
MIX 


MAX 

MIX 


75   70   64 
54   57   42 


68 
51 


76 
47 


55   60 
49   39 


62   62 
55   49 


68   63 
52   41 


64 

41 


73   72  69 


57 

52 

S2 

73 
59 

70 
50 

62 
50 

65 
41 

75 
51 

69 
34 

73 
59 

73 

53 

64 
51 

73 
60 

72 
62 

72 
52 

75 

57 

74 
53 

62 
SO 

71 
60 

81 
60 

62 
57 

72 
59 

78 
60 

60 
56 

60   62 
50   51 


77   71   63 
56   58   49 


74   76   71 
58   51   34 


55   61 
50  40 


67   67 
56   51 


55   60 
49   49 


68   63 
48   49 


69   81   82 
35   46   50 


69   80   84 
38   47   56 


72   79   80 
48   52   52 


68   78   81 
26   39   41 


72   81   82 
46   53   54 


71   83   81 
36   44   45 


71   83   83 
38   53   58 


60   69   79 
36   45   50 


73   82   80 
42   46   49 


69   79   80 
39   61   53 


70   80   81 
36   47   48 


74   81   79 

50   53   58 


73   81   79 
45  46   48 


68   78   82 
40   50   53 


71   80   81 
38   48   52 


80   66 
55  47 


79   70 
54   46 


75   70 
54   55 


80   66 
55   57 


82 
55 


79 
51 


81   67 
49   52 


80   68 
58   60 


80   67 
50   54 


77   70 
57   52  1 


80   76 
56   45 


60   62 
46   41 


67   59 
47   44 


55   67 
51   45 


6S   62 
38   28 


58   60 
54   50 


62   61 
52   48 


59   61 
51   45 


64   60 
46   38 


60   54 
54   53 


66   60 
54   49 


57   61 
51   46 


60   60 
55   53 


59   59 
54   51 


62   59 
47   40 


61   59   55 
46   48   34 


62   63   60 
52   35   32 


61   57   50   61 
40   39   28   24 


66   61 
45  44 


65   61 
48   41- 


72   60   60 
54   45   39 


66   66 
52   51 


61   59   58 
49   42   40 


701  60   55 

35!  48;  33 


70   62  1  61 
53  I  46   38 


65  I  63  I  59   63 
52  I  57 !  41   37 ' 


65   61 
50   41 


59 
33 


63   60 
46   49 


62   59 
40   40 


69   79 
57   57 


68   58   63 
55   54   S3 


MAX 
MIK 


MAX  j 
MIX 


MAX 
MIX 


MAX 
MIX 


MAX 
MIX{ 


MAX  I 
MIX 


MAX 
MIK 


70   70   58 
58   50   50 


72   73   69 
57   59   51 


53   60   53 


75  1  73 
60  I  46 


72   80  I  78 
60   59   55 


84   81 
70   64 


MAX 
MIR 


MAX  I 
MIK  ; 


MAX 
MIX 


78   76   74 
64   56   54 


84   80   65 
68   65   59 


86   80   66 
67   66   62 


MAX 

MIX 


MAX 
MIX 


MAX 

MIK 


MAX 
MIX  I 


MAX 

MIX 


MAX 
MIX 


MAX 
MIX 


MAX 
MIX 


MAX 

MIX 


MAX 

MIK 


MAX 

MIX 


MAX 
MIK 


85   80   77 
65   67   61 


80 
62 


77   78   82 
62  i  66  62 


82   82   72 

70   67   61 


74   84   81 
58   63   55 


87   82 
64   58 


61   65 
50   47 


58   63 
SO   50 


65   58 
52   52 


65   62 
49   47 


63   73 
56   50 


75   68 
52   48 


71   71 
53   42 


76   66 
L9   48 


79   67 
58   53 


77   74 
61   52 


74   66 
56   48 


76   77 
60   49 


69   78 
59   53 


71 
50 


71   77 
56   50 


70   80 
61   57 


75   73 
60   50 


78   62   76 
54   56   51 


72   69 
60   51 


84   80   78   74   85 
67   60   56   58   46 


71   86   81 
66   60   58 


63   78 
58   46 


73   82   80 
45   48   48 


70   81  I  80 

40   44  I  47 


73   83   82 
41  ,  48 !  51  ; 


79  I  81 
54   53 


65  I  74  '  82 
41   45   47 


71   82   84 
42   47  '  55 


75   76  I  83 
44   44   45 


75   80   84 
46   46  I  49 


71   76  ,  81 
35   39  .  38 


71   79   76 
48   53   59 


71   83  i  78  I 
53   57   62 


72   80   80  I 
52   51  :  54 


69   77   79  ' 
44   51   53 


74   70   78 
52   48   52 


70   73   75 
54   47   56 


73   80   85 
51   57   57 


70   76   82 
46   51   SO 


71   72   84 
47   48   SO 


77   82   82 
43   49   51 


68   75   80 
41   42   46 


72   78   83 
56   52   58 


78   84   86 
39   42   43 


70   74   81 
45   45   46 


79   69 
51   56 


78   65 
50   49 


80   67 
53   51 


88  ;  89 
47   54 


84   72 
53   60 


65   60 
55   46 


72   61 
42   38 


61   59 
54   53 


55   60 
52   37 


58   63 
53   44 


60   58 
51   46 


68   57 
54   49 


59   60 
52   49 


74   63 
57   49 


66   63 
56   51 


65   73 
39   40 


70   68   66 
55   45   42 


71   67   65 
53   36  !  33 


62   61   60 
40  49   35  I 


63   61 
47   47 


70   68 
93   S3 


67      62 
53   48 


66   65 
41   42 


69   68 
45   40 


70   72  , 
39   39 


69   65  . 
43   51 


65   58 
47   37 


68   56 
55   40 


62   62 
39   54 


521  57 
29   25 


58   58 
45   24 


59   58 
32   35 


55   61 
33   16 


68  i  61 
48   40 


62   61 
43   33 


56   60 

35   27 


61   55 

39!  24 


70   61 
45   36 


59   59 
49   35 


59   60 
39   27 


72   58 
51  !  43 


55   56 
25   22 


55   54 
35   24 


SO  48 
39   35 


501  55   59 

27!  30   33 


63   56   65   55 
28   35   33   30 


54   58 
26   12 


62   51 
40  36 


61   59 
33   28 


57   53 
27   24 


57   53 
26   22 


64   50 
36   30 


51   40 
33   24 


59!  58 
35   40 


55   59 
32   33 


52 j  57 1 
48   4BI 


54   57 
42   47 


57   59 

44   43 


62!  67 
38   36 


55   59   59 


60   50 
39   36 


58   57 
25   33 


59'  60' 
28  I  30 , 


59 
30 


62   53 
30   23  I 


68   55 
45   41 


62   55 
48   34 


66   54 
38   36 


66   54 
35   31 


60   50 
45   40 


50   51 
30   29 


57   58   60 
27   28   33 


54   58   59 
32   28   36 


60   60 
25   31 


60   57   62 
36   37   42 


58   61  I 
33 


30!  27 

60   56  '  58 
29   32   40 


50  I  54  : 
28 ;  29  < 


74   70   64   70 
60   52   35   35 


79   65   59   67   65 
51   SI   47   36   48 


75 
59 


85   75 
63   62 


83   82 
58   60 


79   79 
55   62 


83   79 
54   58 


82   79 
63   65 


83   85 
53   65 


86 

87 

54 

57 

86 

76 

55 

57 

87 
56 


60   56 
55   49 


62   58 
56   51 


64   58 
53   50 


70 
53 


60 

51 


62   58 
56   51 


59   59 
46  49 


61 
52 


62 
48 


63   64 
43   49 


60   57 
51   49 


59   67 
52   53 


65   60 
49   51 


58   69 
44   47 


58   66 
45   49 


65   64 
43   46 


70   65   61 
55   51   30 


74   69   63 
S3   54   39 


77   73   67 
59   49   45 


76   75   68 
56   57   43 


72   70   63 
57   55   39 


66   72 
53   58 


68   69   73 
52   57   37 


73   65 
55   42 


64   75   72 
51   5S   38 


77   72 
56   39 


76   73 
53   55 


63   62 
45   41 


62   61 
35   32  > 


67  i  60 
40   35 


61   60 
49   34 


65   67 
40   34 


60   58 
44   31 


70   63 
31   50 


68   62 
51   50 


65   65 
38   46 


67   61 
51   49 


71   61 
55  ;  54 


70   70 
51  '  54 


68   65 
52   50 


69   68 
50   54 


68   69 
38  ,   46 


68   63 
55   54 


71   70 
42   50 


74   73 
43   53 


68   56 
37   34 


66   56 
50  30 


58   50   50   48 
30   28   34   28 


63  i  50 
37   29 


61   54 
40   32 


63   60 
29   31 


57   56 
35   24 


63   67 
47   47 


76   58 
48   49 


68   64 
42   42 


70   58 
48   50 


74   59 
53   54  I 


71   71 
48   SO  j 


70   57 
49   44 


64   71 
52   52 


73   64 
52   52 


69   72 
46   47 


59   75 
46   45 


59   50 
38   35 


58   60   61 
i30   30   36 


58  ,  59 
26   33 


58   60 
29  I  35 


63 

51 

53 

47 

34 

30 

55 

62 

52 

35 

33 

31 

65 

60 

53 

29 

32 

31 

58   55 
34   40 


60   65 
48   46 


59   58 
45   47 


58   57 
40   41 


60   63 
48   45 


61  !  63 

39   38 


53   52 
40   49 


54   59  I 
38   49  ! 


62  I  63 
40  43  ' 


60  I  6? 

47  I  45 


61   66 

47   47  I 


60   61 
43   47  ; 


58   61 
31  i  31 


58   56 
43   37 


65   53 
47   34 


53  I  62   62   67 
25   33   40   44 


65 
48 


60   58 
29   32 


68   56 
47   41 


59   63 
40   49 


67 
45 


69 
39 


60   61 
36   37 


59   60 
32   35 


78   83   73 
60   63   63 


85   83 
53   56 


63 
52 


71 
44 


68 

68 

71 

40 

50 

58 

58 

64 

63 

42 

45 

49 

68   64   72 
55   30   31 

76   71   67 


72 

63 

74 

57 

71 

48 

50 

44 

42 

52 

70 

65 

62 

73 

58 

36 

49 

47 

44 

46 

67 

63 

73 

62 

71 

58 

56 

54 

S3 

S3 

68 

68 

74 

68 

62 

40 

50 

48 

48 

48 

71 

71 

58 

73 

59 

33 

53 

42 

42 

45 

69   56 
49   40 


56   67 
46   31 


60   68 
47   33 


57 
34 


57   58 
37   35 


63   62 
37   40 


56   62 
32   35 


57   63 
32   32 


50   57 
29   32 


61  :  61 
36  1  38 


58   60 
26   32 


57   62 
26  j  30 


65 
44 


66 
39 


67 
38 


69 
48 


64  j  75 
47  I   56 


66   68   62 
40   52   SO 


73 
56 


66 
44 

68 
43 

65 
49 

67 
40 

67 
46 

66 
49 

65 
42 

64 

4S 

77 
48 

68 
47 

67 
42 

66 
43 

68 
41 

63 
53 

67 
50 

63 
42 

68 
39 

81 
41 

67 
40 

66 
42 

66 
47 

See  leieience  note*  toUowlsg  Suiioo  lodez 
-   281   - 


69.6 
<49.9 


70.1 
52.7 


70.1 
47.8 


[70.5 
47.7 


70.5 
47.9 


;68 . 5 
45.6 


69.  S 
52.9 


71.5 
46.1 


69.4 
45.3 


Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGMKD 
SEPTEMBEB   1950 


Station 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

^12 

13 

14 

15 

16 

17  '  18 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

82 
62 

78 
63 

64 
59 

72 
60 

69 
51 

74 
49 

81 
50 

80 
54 

83 
56 

74 
60 

62 
56 

59 
52 

62 
47 

62 
50 

75 
55 

69 
50 

65,  69 
39  j  39 

70 
49 

65 
51 

70 
46 

58 
44 

67 
50 

54 
37 

60 
32 

60 
36 

65 
42 

64 
45 

64 
46 

75 
52 

68.4 
49.4 

LOWELL 

MAX 
MIN 

84 
64 

li 

78 
59 

77 
58 

73 
49 

76 
48 

84 
49 

84 
52 

88 
56 

84 
58 

66 
57 

59 
52 

66 
45 

63 
50 

77 
55 

72 
54 

68   73 
39   38 

73 
47 

71 
51 

73   66 
46   44 

67 
51 

61 
35 

64 
32 

61 
35 

66 
39 

65 
44 

65 
44 

80 
52 

72.2 
48.9 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

82 
66 

76 
60 

64 
62 

74 
62 

68 
54 

70 
48 

76 
52 

76 
52 

80 
54 

78 
60 

64 
56 

68 
54 

68 
48 

62 
50 

72 
54 

70 
54 

62   66 
42   38 

70 
54 

62 
54 

68  1  64 
46  I  48 

64 
42 

54 
38 

58 
34 

58  1  64 
34  1  40 

64 
42 

64 
46 

70 
52 

67.9 
49.9 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

76 
68 

76 
64 

65 
59 

72 
60 

69 
57 

68 
51 

71 
51 

76 
60 

75 
56 

81 
62 

69 
57 

57 
S3 

60 
52 

58 

54 

68 
57 

70 
52 

63   65 
47   43 

66 
58 

62 
55 

68   61 
54  )  54 

67 
51 

55 
44 

55 
44 

60 
45 

61 
45 

64 

45 

62 
54 

65 
52 

66.2 
53.5 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

76 
69 

81 
68 

68 
63 

72 
61 

69 
52 

71 
53 

79 
58 

79 
60 

80 
62 

76 
65 

66 
58 

58 
52 

64 
51 

60 
53 

71 
58 

72 
53 

65   69 
44   47 

65 
56 

61 
54 

71  '  60 
54   54 

68 
49 

57 
43 

58 
39 

60 
45 

64 

49 

64 
46 

62 
54 

69 
57 

67.8 
54.2 

NORTH  TRURO 

MAX 
MIN 

79 
60 

79 
63 

79 
62 

79 
60 

73 
57 

72 
59 

76 
54 

78 
61 

76 
58 

74 
61 

71 
62 

64 
55 

65 
S3 

60 

70 

69 

69   66 

66 

66 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
64 

75 
56 

60 
54 

70 
47 

62 
47 

70 
38 

75 
47 

81 
45 

81 
51 

70 
54 

60 
51 

63 
42 

67 
40 

60 
50 

67 
55 

62 
41 

59   64 
35   33 

61 
45 

57 
49 

66   52 
49  46 

57 
37 

44 

35 

53 
30 

58 
38 

62 
43 

62 
40 

63 
37 

75 
44 

64.5 
44.8 

PLTHOUTH 

MAX 
MIN 

85 
62 

85 
62 

72 
63 

77 
61 

75 
50 

69 

51 

81 
53 

79 

54 

84 
58 

80 
63 

67 
61 

62 
52 

61 
52 

60 
SO 

75 
52 

73 
58 

68!  70 
40  42 

70 
65 

66 
55 

72   66 
50   54 

69 
53 

59 
35 

61 
32 

58 
38 

65 
41 

62 
39 

61 
47 

75 
52 

70.2 
51.5 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 

MIN 

80 
64 

80 
63 

68 
60 

73 
60 

63 
53 

70 
S3 

77 
SO 

77 
57 

80 
58 

68 
57 

63 
55 

58 
53 

58 
46 

60 
45 

75 
52 

68 

55 

63 
43 

66 
41 

70 
S3 

64 
51 

68   60 
46   52 

69 
54 

56 
37 

59 
33 

58 
39 

63 
45 

64 
52 

64 

46 

69 
52 

67.0 
50.8 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

76 
71 

71 
68 

68 
63 

72 
60 

62 
54 

63 

57 

71 
56 

69 
60 

74 
62 

70 
64 

67 
60 

60 
56 

56 
54 

55 
54 

68 
54 

68 
56 

56 
46 

66 
47 

66 
54 

62 

58 

66   60 
54   54 

66 
51 

55 
44 

57 
41 

57 
45 

62 
50 

It 

60 
55 

68 
56 

64.4 
55.1 

SBELBURNE  FALLS 

MAX 

MIN 

67 
60 

77 
60 

80 
55 

60 
57 

72 
45 

64 
44 

83 
45 

90 
48 

87 
50 

83 
56 

66 
55 

59 
50 

62 
42 

72 
43 

60 
50 

si 

72 
34 

63 
34 

71 
35 

68 
46 

57   67 
47   46 

52 
47 

59 
32 

46 
29 

54 
33 

55 
36 

63 
46 

62 
43 

64 
43 

66.8 
45.6 

SPRINGFIELD 

MAX 
MIN 

85 
61 

84 
67 

80 
58 

77 
62 

74 
50 

73 
48 

81 
49 

82 
52 

83 

57 

83 
63 

76 
51 

62 
52 

68 
46 

69 
51 

76 
60 

68 
55 

64 
39 

69 
39 

69 
51 

67 
52 

75   73 
51   50 

68 
52 

61 
39 

60 
33 

58 
37 

65 
47 

64 
49 

67 
44 

78 
49 

72.0 
50.5 

SPRINGFIELD  NEWS  BLDG 

MAX 
MIN 

74 
63 

85 
68 

84 

69 

79 
67 

85 
52 

71 
50 

78 
50 

82 
60 

85 
59 

86 
57 

72 

58 

63 

48 

64 
47 

72 

53 

68 
55 

76 
56 

66 
39 

71 
44 

68 
50 

61 

54 

64   77 
52   52 

61 
52 

65 
34 

55 

33 

tl 

62 
38 

65 
45 

65 
46 

67 
48 

71.1 
51.1 

STOCKBRIDGE 

MAX 

MIN 

77 
67 

72 
64 

64 
57 

69 
55 

64 
54 

67 
39 

73 
41 

77 
42 

78 
53 

11 

66 

57 

62 
48 

64 
42 

60 
53 

67 
57 

63 
48 

58 
32 

64 
31 

63 
48 

59 
50 

66   55 
52   SO 

58 
42 

45 
35 

52 
28 

58 
38 

63 
44 

60 
42 

62 
38 

71 
44 

84.3 
46.9 

SWAyPSCOTT 

MAX 
MIN 

76 
62 

74 
62 

68 
59 

71 
59 

67 
49 

69 
48 

75 
52 

76 
57 

75 
57 

72 
60 

61 
58 

61 
49 

58 
45 

58 
48 

75 
54 

71 
56 

65 
41 

65 
42 

67 
54 

61 
52 

72   58 
46  1  52 

66 
51 

55 
35 

59 
33 

56 
38 

56 
40 

56 
46 

58 
47 

67 
54 

65.6 
50.2 

TAUNTON 

MAX 

HIM 

83 
71 

81 
65 

75 
62 

78 
61 

71 
49 

71 
47 

79 
45 

83 
47 

81 
55 

77 
62 

68 
60 

61 
52 

62 
44 

60 
50 

74 
55 

73 
57 

67 
39 

69 
32 

69 
43 

66 
53 

72   69 
47   53 

j 

67 
53 

59 
33 

60 
32 

62 
30 

64 
39 

65 
36 

63 
45 

74 
42 

70.1 
48.6 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

78 
66 

79 
59 

77 
57 

74 
56 

72 
45 

74 
36 

80 
37 

84 
41 

84 
47 

SO 
54 

68 
52 

60 
48 

68 
36 

69 

47 

72 

56 

66 
50 

67 
33 

65 
29 

70 
38 

68 
46 

70  1  66 
42   42 

58 
49 

54 
29 

58 
22 

58 
26 

63 
40 

63 
40 

66 
40 

82 
49 

69.8 
43.7 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

84 
65 

82 
60 

79 
55 

76 
56 

72 
43 

74 
50 

81 
44 

82 
46 

85 
50 

79 
55 

70 
S3 

64 
49 

69 
39 

67 
49 

73 

57 

70 
51 

65 
33 

70 

33 

70 
43 

70 
47 

74   69 
42   45 

1 

63 
49 

56 
32 

59 
28 

58 
30 

65 
41 

65 
43 

67 
42 

77 
44 

71.2 
45.8 

WALPOLE 

MAX 

MIN 

84 
66 

77 
64 

70 
58 

76 
60 

67 
45 

70 
47 

77 
45 

79 
47 

80 
52 

75 
59 

62 
56 

57 
51 

62 
45 

61 
48 

74 
56 

71 

57 

63 
35 

69 
33 

69 
47 

58 
51 

70   60 
43   49 

65 

47 

56 
28 

58 
26 

62 

30 

65 
38 

66 
39 

65 
43 

73 
55 

68.0 
47.3 

WEST  CUmilNGTON 

MAX 
MIN 

80 
61 

74 
54 

75 
55 

73 
50 

60 
43 

74 
34 

78 
38 

80 
37 

82 
45 

67 
49 

61 
51 

62 
45 

65 
31 

60 
40 

61 
47 

58 
46 

55 
27 

66 
27 

65 
35 

59 
47 

73   59 
43   44 

51 
43 

54 
28 

58 
24 

60 
30 

64 
32 

68 
39 

69 
40 

79 
37 

66.3 
40.7 

WBSTFIELD  2  NE 

MAX 
MIN 

83 

65 

82 
62 

62 

57 

76 
53 

68 
51 

77 
46 

83 
44 

85 
50 

86 
54 

70 
57 

60 

55 

64 

51 

69 
44 

68 

51 

73 
59 

67 
41 

63 
34 

70 
33 

67 
49 

57 
52 

74   54 
50^  49 

62 
40 

50 
35 

58 
31 

59 
32 

69 
41 

65 

45 

67 
41 

78 
41 

68.9 
47.1 

WESTON  2  NW 

MAX 
MIN 

84 
66 

81 
63 

71 
58 

78 
60 

75 
45 

75 
44 

81 
48 

84 
48 

85 
55 

71 
56 

62 
55 

57 
50 

62 
47 

63 
47 

75 
55 

72 
53 

66 
36 

71 
34 

70 
47 

67 
52 

74 
43 

62 
42 

65 
52 

58 
31 

61 
28 

63 
30 

65 
37 

68 
39 

66 
42 

79 
52 

70.4 
47.2 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

85 
68 

80 
63 

69 
57 

75 
56 

68 
51 

74 
48 

81 
46 

82 
48 

82 
54 

77 
61 

67 
57 

63 
52 

6S 
45 

65 
51 

73 
61 

70 
45 

65 
34 

70 
34 

66 
50 

59 
51 

75 
48 

64 
50 

63 
41 

50 
39 

59 
29 

59 
34 

64 
45 

64 
48 

67 
44 

79 
50 

69.4 
48.7 

WILLARD  BROOK  STA  FORES 

MAX 
MIN 

83 
62 

79 
60 

73 
55 

75 
55 

67 
44 

74 
43 

80 
41 

81 
49 

85 
54 

82 
57 

63 
53 

56 
49 

65 
38 

62 
46 

74 
59 

68 
52 

66 
36 

69 
32 

70 
45 

72 
41 

86 
41 

68 
41 

64 
51 

60 
28 

61 
34 

59 
27 

66 
42 

63 
44 

68 
37 

78 
48 

70.6 
45.5 

WORCESTER  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
67 

79 
60 

60 

54 

74 
51 

65 
48 

70 
52 

77 

54 

81 
59 

84 
58 

68 
54 

56 
49 

55 
47 

63 
42 

64 
47 

73 

58 

67 
41 

61 
37 

67 
41 

65 
51 

56 
47 

70 
47 

54 
43 

60 
37 

SO 
33 

56 
32 

60 
40 

63 
47 

62 
47 

60 
45 

75 
52 

65.9 
48.0 

WORCESTER  1 

MAX 
MIN 

83 
67 

79 
64 

69 
56 

75 
60 

66 
45 

71 
44 

80 
47 

82 
50 

82 
54 

70 
57 

63 
53 

56 
50 

65 
44 

66 
50 

73 
58 

69 
54 

62 
37 

69 
36 

69 
43 

59 
51 

71 
47 

56 
46 

65 
47 

52 
30 

58 
31 

61 
32 

64 
42 

63 
42 

63 

77 
51 

67.9 
47.6 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

75 
59 

70 
49 

54 
48 

67 
48 

65 
48 

70 

45 

80 
45 

79 
46 

81 
49 

65 
53 

57 
48 

64 
41 

64 
32 

53 
41 

68 
51 

58 
40 

57 
35 

65 
29 

68 
40 

60 
37 

60 
36 

49 
29 

56 
36 

43 
33 

55 
30 

55 
28 

60 
37 

60 
38 

63 

36 

78 
40 

63.3 
40.9 

BERLIN 

MAX 
MIN 

64 
58 

69 
49 

66 
46 

54 
60 

58 
51 

61 
35 

68 
39 

80 
42 

81 
47 

80 
48 

67 
SO 

56 
47 

61 
32 

64 
34 

IS 

66 
46 

S3 
37 

57 
29 

68 
32 

60 
31 

62 
32 

51 
26 

54 
28 

54 
35 

43 
31 

55 
27 

60 
31 

62 

34 

60 
43 

64 

37 

61.9 
39.0 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

71 
59 

66 

55 

64 
50 

66 
50 

60 
49 

69 
40 

78 
48 

77 
49 

79 
52 

71 
51 

64 
S2 

60 
47 

67 
36 

60 
45 

64 
50 

60 
42 

55 
35 

tl 

60 
45 

61 
31 

55 
41 

54 
29 

53 
39 

42 
32 

51 
29 

53 
31 

60 
40 

58 
45 

60 
48 

74 
43 

62.5 
43.2 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

73 
60 

80 
57 

72 
52 

72 
54 

70 
50 

73 
42 

82 
45 

83 
46 

84 
54 

82 
56 

66 
56 

60 
52 

62 
35 

66 
46 

69 
52 

63 
55 

63 
35 

68 
31 

72 
45 

60 
48 

65 
41 

59 
32 

60 
49 

57 
31 

55 
24 

58 
28 

64 
37 

62 
49 

65 
41 

81 
43 

68.2 
44.9 

CAMPTON 

MAX 

MIN 

62 
56 

76 
53 

71 
47 

66 
49 

69 
50 

66 

35 

73 
36 

82 
40 

80 
42 

82 
46 

70 
54 

59 
46 

65 
32 

68 
32 

60 
45 

66 
SO 

57 
37 

60 
28 

69 
29 

60 
35 

62 
39 

61 
28 

58 
30 

68 
28 

58 
25 

55 
24 

55 

63 

63 
44 

63 
39 

65.6 
39.3 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

77 
62 

77 
56 

59 
54 

^5^ 

tl 

75 
39 

83 
44 

81 
47 

86 
53 

70 
55 

60 
54 

60 
48 

65 
36 

59 
47 

72 
54 

65 
40 

63 
35 

70 
30 

72 
45 

58 
46 

69 
39 

55 
33 

63 
40 

53 
32 

59 
27 

59 
27 

66 
38 

65 
43 

64 
41 

79 
48 

67.5 
43.7 

DURHAM 

MAX 
MIN 

74 
62 

80 
59 

60 
57 

73 
56 

tl 

76 
42 

83 
41 

81 
48 

86 
52 

79 
58 

64 

57 

58 
51 

63 
44 

60 
45 

71 
51 

67 
56 

65 
38 

70 
33 

72 
46 

70 
44 

72 
43 

63 
49 

66 
52 

60 
30 

61 
29 

60 
30 

65 
35 

64 
44 

65 
42 

66 
46 

68.8 
46.4 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

75 
62 

76 
65 

69 
52 

73 
54 

70 
47 

73 
39 

SO 
44 

81 
47 

83 
51 

71 
S3 

69 
54 

58 
52 

65 
35 

55 
46 

69 
55 

65 
53 

63 
35 

67 
30 

68 
43 

62 
47 

53 
31 

52 
29 

63 
40 

58 
24 

59 
28 

65 
40 

63 
40 

65 
38 

79 
40 

67.2 
43.9 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

67 
57 

70 
49 

64 

47 

57 
48 

61 
47 

58 

37 

66 
38 

76 
43 

77 
43 

75 
46 

69 
50 

57 
45 

69 
31 

64 

38 

57 
43 

60 
46 

48 
30 

SO 
29 

62 
33 

59 
28 

59 
34 

51 
28 

50 
33 

49 
29 

37 
25 

46 
25 

58 
27 

60 
33 

60 
38 

69 
38 

60.2 
37.9 

FRANKLIN  1    NW 

MAX 

MIN 

74 
61 

78 
62 

75 
57 

67 
52 

71 

53 

69 
41 

52 

83 
44 

84 
54 

76 
56 

65 
56 

63 
53 

63 
38 

59 
46 

68 
53 

62 
46 

62 
35 

70 
33 

71 
40 

64 
45 

65 
42 

55 
35 

65 
49 

53 
31 

57 
27 

59 
29 

64 
38 

64 

47 

66 
45 

82 
48 

67.9 
45.3 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

71 
60 

76 
55 

68 
52 

72 
52 

67 
47 

74 
39 

It 

84 
46 

84 
52 

80 
55 

60 
55 

60 
52 

66 
37 

66 
46 

67 
52 

62 
55 

60 
33 

70 
30 

71 
39 

67 
46 

62 
42 

58 
34 

60 
47 

55 
32 

56 
26 

57 
28 

62 
36 

66 
44 

65 
42 

82 
46 

67.7 
44.1 

GLENCLIFF  2  NW 

MAX 
MIN 

72 
55 

67 
54 

Po 

66 
48 

58 
49 

63 
42 

74 
50 

73 
51 

76 
53 

68 
52 

59 
51 

61 
44 

64 
39 

59 
51 

61 
52 

59 
42 

55 
37 

59 
35 

59 
45 

58 
35 

54 
36 

49 
32 

51 
38 

SO 
33 

49 
28 

54 
35 

59 
40 

60 
43 

61 
49 

72 
45 

61.1 
43.8 
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Table  S-Continusd 

D 

AI 

LY 

T 

EV 

[PI 

•IL 

w 

JR 

E£ 

NEW   ENGLAND 
SEPTEMBER   1950 

Stabon 

Day  of  moith 

1 

1 

."^ 

3 

4 

TI 

6 

7 

8 

9   1  10  1 

11 

12 

13  '  14     IS     16     17 

18 

19  ! 

20 

21 

22 

23 

24 

25  !  26 

27 

"27] 

29 

30  i  31       j 

ICEEKE   1    S 

MAX 
MIN 

79 
6S 

80 
61 

71 
S3 

76 
56 

70 
49 

76 
40 

83 
43 

85 
45 

86      79 
53      56 

67 
55 

64 
51 

70 
38 

62      71      69 
48      51      50 

65 
31 

70 
33 

72 
44 

61 

46 

70 
46 

65 
43 

64 
52 

52 
30 

60 
23 

60 
28 

65 
44 

65 
44 

67 
41 

82             70.2 
51             45.7 

LAltEPORT    1 

MAX 
MIN 

79 
62 

73 
59 

59 
55 

71 
53 

68 

51 

74 
45 

84 
51 

82 
52 

86      68 
55      57 

58 
55 

60 
52 

64 
42 

60      69      59 
47      58      55 

61 
43 

70 
38 

68 
48 

63 
45 

62 
46 

S3 
39 

59 
40 

49 
35 

57 
31 

57 
33 

65 
41 

64 
49 

65 
47 

79 
50 

66.2 
47.8 

LEBANON   AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
S9 

74 
46 

62 
45 

72 
50 

64 
43 

75 
38 

84 
41 

82 
43 

83      72 
51      53 

59 
51 

66 
38 

69      57      67      60      62 
37      48      52      40      28 

69 
30 

72 
38 

64 
33 

64 
32 

56 
34 

60 
32 

49 
29 

60 
23 

59 
26 

63 
38 

64 
41 

65 
41 

79 
45 

67.1 
40.2 

HAJiCHESTER 

MAX 

Mm 

74 
60 

72 
56 

60 
53 

70 
52 

64 
48 

68 
44 

74 
46 

78 
48 

80      70 
57      59 

63 
56 

60 
56 

64      62      72 
44      52      58 

65      60 
47      43 

66 
37 

70 
52 

60 
52 

68 
46 

58 
42 

63 
45 

54 
40 

56 
36 

57 
32 

63 
40 

61 
44 

63 
44 

70 
46 

65.5 
47.8 

HASSABESIC    LAKE 

MAX 
MIN 

78 
60 

78 
56 

68 
51 

70 
54 

73 
45 

70 
39 

80 
41 

82 
44 

81      85 
49      52 

68 
57 

62 
53 

63      65      72 
35      43      51 

65 
53 

66 
29 

65 
28 

69 
38 

70 
48 

69 
37 

69 
35 

64 
49 

64 
25 

58 
24 

60 
26 

65 
35 

65 
40 

63 
38 

69 
43 

69.2 
42.6 

MOUIIT   VASHINGTON    IB 

MAX 

MIN 

54 
43 

48 
38 

43 
37 

46 
35 

38 
32 

44 

33 

57 
40 

64 
51 

62      56 
50      46 

53 
30 

44 

28 

45      50 
33      42 

45 
42 

42 
23 

28 
17 

40 
26 

42 
30 

42 
33 

35 
22 

37 
27 

37 
16 

19 
12 

23 

12 

44 

20 

48 
39 

51 
43 

53 
43 

53 
44 

1  44.8 
1  32.9 

NASBVA   3   N 

MAX 
MIN 

84 
57 

79 
58 

61 
56 

76 
55 

69 
43 

75 
40 

86 
42 

83 
41 

86      72 
44      52 

62 
55 

59 
52 

56      62 
38      38 

75 
49 

69 
58 

65 
32 

70 
30 

7l: 

31 

58 
50 

71 
40 

56 
40 

65 
43 

54 
28 

60 
25 

61 
27 

66 
30 

65 
38 

64 

41 

80 
45 

i  68.7 
42.6 

NEW   CASTLE 

MAX 
MIN 

72 

58 

79 
61 

80 

58 

72 

58 

65 
55 

72 
52 

80 
50 

83 
50 

82      71 
50      50 

70 
51 

58 
52 

59      60 
48      49 

66 
49 

65 
49 

64 
43 

63 
41 

72' 
41 

67 
41 

71 
48 

60 
43 

67 
42 

67 
31 

58 
35 

55 
39 

59 
42 

60 
46 

62 
41 

65 
51 

67.5 
I47.5 

NEW    LONDON 

MAX 
MIN 

74 
60 

68 
52 

55 
49 

68 
49 

63 
49 

67 
45 

76 
50 

76 
54 

76      66 
56      52 

58 
49 

58 
47 

59      53 
43      46 

'66 
50 

56 
40 

55 
37 

62 
37 

65 
43 

55 
42 

60 
40 

50 
37 

55 
35 

43 
32 

52 
29 

56 
36 

61 
43 

60 
46 

62 
45 

74 
48 

61.6 
44.7 

PETERBORO      2S 

MAX 
MIN 

76 
65 

75 
60 

63 
51 

72 
51 

65 
48 

72 
42 

80 
47 

84 
49 

85      69 
56      57 

59 
50 

55 
48 

65 
38 

57 
46 

67 
53 

63 
51 

60 
34 

66 
33 

67 
46 

61 
45 

68 
46 

52 
37 

60 
46 

49 
32 

54 
27 

59 
31 

63 
46 

61 
43 

62 
43 

79 
50 

65.6 
45.7 

I 

PIREBAll  NOTCH 

MAX 
MIN 

66 
56 

64 
49 

52 
47 

62 
47 

57 
43 

66 
36 

79 
43 

80 
46 

70      65 
44      48 

55 
50 

57 
42 

63 
33 

53 
39 

64 

48 

58 
41 

56 
35 

62 
30 

58; 

45 

57 
34 

50 
32 

45 
29 

52 
34 

38 
32 

50 

31 

53 
28 

58 
32 

58 
38 

62 

45 

75 
44 

1 

[59.5 
40.0 

PLTMOUTH 

MAX 
MIX 

79 
60 

76 
56 

64 
50 

72 
50 

72 
45 

76 
39 

85 
44 

83 
44 

88 
52 

79 
52 

62 
54 

68 
52 

69 
37 

62 
45 

68 
52 

62 
47 

62 
40 

71 
29 

66 
38 

63 
42 

66 
42 

59 
30 

61 
45 

48 
27 

59 
26 

59 
26 

64 
36 

65 
46 

65 
45 

82 
45 

68.5 
43.2 

SURRY  MOinrTAtli   DAM 

MAX 

MIN 

76 
65 

77 
59 

72 
52 

75 
55 

69 
50 

75 
39 

83 
41 

84 
43 

84 
49 

83 
55 

68 
55 

62 
51 

69 
36 

69 
49 

69 
57 

64 
52 

62 
30 

68 
28 

69 
39 

71 
44 

68 
48 

60 
39 

64 
52 

56 
28 

57 
22 

60 
27 

65 
42 

64 
40 

66 
40 

79 
49 

69.6 
44.5 

WEST  ALTON 

MAX 

MIN 

67 
59 

71 
61 

71 
56 

59 
54 

66 
52 

66 
48 

70 
51 

77 
55 

74 
58 

78 
60 

67 
56 

59 
54 

60      61 

47      47 

67 
52 

62 
45 

59 
40 

64 
46 

63 
47 

57 
47 

62 
40 

59 
45 

60 
39 

49 

36 

55 
38 

55 
44 

60 
48 

60 
49 

64 
SO 

63.5 
49.1 

WEST  LEBANON    1    SW 

MAX 
MIN 

65 
60 

80 
60 

74 
50 

62 
52 

74 
52 

65 
44 

76 
45 

85 

48 

83 
50 

86 
55 

72 
57 

60 
50 

68 
41 

69 
41 

58 
52 

67 
55 

60 
33 

62 
35 

70 
35 

72 
37 

67 
40 

63 
37 

57 
39 

60 
30 

47 
26 

57 
30 

59 
33 

64 
43 

65 
43 

65 
44 

67.1 
43.9 

WINDBAll 

MAX 

MIN 

84 
62 

80 

58 

70 
54 

74 

56 

70 
46 

74 
42 

82 
42 

82 
44 

86 
48 

76 
52 

62 
56 

58 
50 

64 
36 

62 
42 

75 
52 

70 
52 

66 
30 

70 
28 

70 
38 

64 
48 

72 
36 

58 
40 

68 
48 

56 
28 

62 
22 

60 
28 

66 
34 

64 
40 

64 
40 

78 
44 

69.6 
43.2 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

73 
61 

74 
58 

66 
53 

70 
52 

68 
50 

73 
41 

80 
47 

81 
47 

81 
52 

72 
54 

63 
54 

62 
51 

65 
40 

61 
43 

72 
55 

62 
50 

59 
37 

65 
34 

70  1 
47 

63 
43 

67 
45 

54 
34 

62 
50 

51 
37 

54 
34 

58 
31 

64 
37 

65 
45 

67 
41 

75 
46 

66.6 
45.6 

WOODSTOCK 

■AX 
Mil 

73 
56 

71 
53 

59 
47 

68 
50 

64 
SO 

72 
38 

83 
42 

81 
46 

83 
50 

72 
49 

62 
54 

65 
50 

68 
34 

57 
42 

62 
50 

61 
45 

59 
38 

66 
30 

57 
35 

61 
36 

62 
38 

47 
28 

59 
35 

57 
35 

55 
25 

57 
27 

62 
34 

64 
36 

65 
41 

79 
41 

65.1 
41.2 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

■AX 

MIH 

78 
70 

77 
68 

69 

66 

75 
61 

70 
56 

71 
56 

73 
57 

77 
63 

77 

61 

72 
66 

67 
59 

60 
54 

63 
54 

62 

55 

70 

60 

70 

53 

62 

50 

66 
48 

68 
60 

62 
54 

69 
55 

62 
57 

66 
51 

54 
46 

It 

62 

47 

62 
53 

63 
51 

63 
58 

69 
57 

67.2 
56.4 

GRESRTILLE 

MAX 

MIN 

85 
70 

81 
66 

69 
57 

77 
59 

68 
46 

70 
47 

79 
49 

84 
52 

82 
57 

76 
60 

62 
53 

57 
50 

65 
45 

63 
49 

74 
58 

73 
54 

66 
37 

69 
40 

67 

47; 

60 
51 

74 
47 

62 
48 

67 
49 

57 
30 

61 
30 

67 
35 

65 
41 

65 
41 

63 
47 

75 
55 

69.4 
49.0 

imCSTOII 

MAX 

MIR 

80 

70 

82 
69 

72 
61 

76 
61 

71 
59 

72 
SO 

77 
43 

81 
48 

77 
56 

80 
61 

70 
59 

61 
52 

66 
44 

63 
52 

71 
59 

72 
55 

65 
34 

68 
33 

67 
42 

61 
54 

63 
44 

63 
51 

68 
52 

57 
28 

60 
26 

61 

30 

63 

38 

65 
35 

62 

49 

78 
54 

69.1 
49.0 

PBOTIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

■  IN 

85 
71 

85 
66 

68 
61 

78 
57 

70 
52 

72 
50 

80 
52 

84 
56 

81 
58 

81 
63 

63 
56 

59 
53 

65 
49 

63 

52 

74 
60 

71 
47 

64 
43 

69 
40 

67 
51 

60 
53 

73 
49 

61 
53 

67 
42 

54 
35 

60 
36 

60 
37 

65 
43 

67 
41 

65 
51 

74 
55 

69.5 
51.1 

FSOriDEIiCE   WB  CITY 

■AX 
Mil 

87 
72 

84 
66 

68 
61 

80 
56 

71 
52 

73 
51 

82 
5* 

85 
56 

11 

77 
61 

61 
55 

57 
52 

64 
49 

63 
52 

75 
60 

74 
49 

65 
43 

72 
44 

67 
53 

59 
53 

74 
52 

61 
53 

68 
45 

56 
39 

61 
36 

64 
41 

66 
45 

66 
44 

63 
51 

77 
58 

70.2 
52.1 

VERMONT 

1 

BKLLOVS    FALLS 

■AX 

■11 

68 
60 

85 
60 

80 
54 

66 
56 

77 
56 

68 
46 

80 
47 

83 
48 

84 
51 

86 
55 

76 
57 

63 
52 

70 
43 

73 
43 

61 
51 

72 
54 

67 
34 

65 
37 

r. 

73 
46 

65 
46 

71 
42 

57 
43 

67 
31 

57 
27 

63 
32 

61 
34 

67 
47 

68 
44 

67 
45 

[70.4 
[45.9 

BLOOMFIELD 

■AX 

Mil 

69 
61 

72 
53 

67 
46 

65 
52 

62 
51 

70 
38 

80 
41 

80 
45 

80 
SO 

79 
50 

69 
54 

66 
46 

70 
35 

70 
37 

64 
53 

64 

45 

55 
33 

65 
29 

65' 
42 

61 
30 

61 
38 

55 
25 

54 
43 

48 
30 

50 
26 

55 
26 

62 
34 

60 
41 

63 
43 

77 
42 

65.3 
41.3 

■OLINGTON   WB  AIRPORT 

MAX 
Mil 

75 
62 

63 
52 

70 
50 

69 
52 

64 
47 

73 
43 

80 
50 

79 
49 

80 
54 

64 
54 

63 
58 

68 
47 

70 
42 

61 
55 

67 
56 

57 
48 

58 
40 

65 
36 

61 
40 

65 
33 

55 
36 

59 
34 

55 
41 

44 

33 

57 
31 

58 
34 

62 
41 

64 
53 

65 
44 

77 
44 

64.9 
45.3 

CATBIDISB 

■AX 

■II 

80 
56 

73 
SO 

68 
44 

72 
47 

64 
43 

73 
33 

82 
37 

81 
35 

87 
42 

74 
50 

67 
48 

66 
48 

66 
38 

60 
49 

68 
53 

61 
53 

61 
31 

68 
29 

70 
36 

64 
34 

65 
42 

56 
35 

58 
49 

52 
30 

55 
22 

58 
27 

62 
46 

63 
46 

64 
43 

77 
42 

67.2 
41.3 

CHELSEA   2   S 

■AX 

■n 

64 

60 

77 
57 

67 
46 

59 
50 

70 
50 

63 
41 

74 
41 

83 
42 

82 
44 

82 
50 

70 
52 

59 
47 

66 
34 

68 
36 

55 
50 

65 
54 

57 
33 

59 
29 

67 
30 

63 
30 

64 
32 

57 
32 

54 
34 

57 
29 

44 

25 

56 
26 

56 
29 

62 
37 

63 
42 

64 
42 

64.2 
40.1 

COnniALL  1   N 

■AZ 

■II 

70 
60 

70 
52 

69 
51 

71 
57 

65 
51 

75 
44 

81 
50 

80 
51 

81 
52 

78 
59 

69 
58 

65 
55 

70 
60 

68 
58 

68 
58 

64 
52 

60 
43 

68 
40 

64 
40 

69 
37 

67 
46 

53 
35 

58 
43 

53 
44 

58 
40 

58 
35 

60 
41 

63 
47 

67 
48 

79 
48 

67.4 
48.5 

DOaSR  1    S 

■AZ 

■n 

80 
63 

73 
54 

63 
50 

73 
55 

72 
46 

11 

81 
41 

81 
40 

84 
46 

71 
56 

66 
55 

69 
49 

79 
35 

59 
51 

64 

55 

63 

45 

66 
30 

66 
28 

70 
43 

65 
34 

65 
42 

55 
35 

58 
36 

60 
35 

57 
24 

59 
33 

60 
42 

63 
45 

66 
36 

78 
38 

68.0 
42.6 

U3T  RASMET 

■AX 

■II 

65 
60 

71 
57 

64 
49 

61 
52 

65 
53 

61 
45 

72 
46 

79 
47 

77 
49 

78 
52 

71 
52 

60 
52 

62 
39 

64 
39 

57 
48 

65 
54 

S4 

37 

54 

34 

64 
34 

58 
33 

60 
34 

53 
33 

53 

33 

53 
34 

42 
26 

53 
30 

55 
32 

60 
37 

59 
46 

63 
46 

61.8 
42.8 

nOSBURC   FALLS 

MAX 

■  IN 

78 
63 

67 
SO 

74 
44 

68 
54 

65 
50 

73 
38 

79 
45 

83 
43 

79 
50 

74 
46 

69 
56 

69 
46 

73 
37 

60 
47 

63 
53 

60 
45 

57 
33 

68 
31 

61 
50 

63 
29 

60 
36 

67 
27 

56 
41 

46 
38 

l^ 

63 
39 

67 
47 

67 
51 

68 
44 

81 
43 

67.1 
43.4 

LEMIKOTON   3   IE 

■AX 
Mil 

70 
52 

64 
SO 

59 
40 

67 
52 

60 
42 

69 
37 

79 
41 

78 
43 

79 
48 

73 
48 

61 
53 

62 
40 

61 
34 

58 
35 

64 
52 

58 
34 

54 

30 

63 
29 

56 
33 

60 
28 

53 
31 

SO 
24 

53 
37 

47 

29 

51 
29 

55 
25 

61 
32 

62 

37 

60 

41 

77 
40 

62.1 
38.2 

■lODLESEX 

■AX 

■n 

67 
63 

72 
56 

65 
48 

62 
50 

68 
52 

64 
43 

73 
44 

79 
47 

80 
49 

83 
52 

70 
53 

60 
47 

67 
40 

70 
40 

67 
52 

65 
52 

53 
34 

57 
35 

67 
35 

61 
35 

65 
35 

56 
35 

57 
37 

54 

36 

44 

28 

55 
28 

57 
33 

62 
39 

63 
46 

63 
45 

64.2 
43.0 

■OarPILIES  AP 

■AZ 
■II 

70 
58 

65 
50 

61 
46 

70 
49 

60 
42 

71 
39 

80 
44 

79 
43 

80 
49 

69 
50 

58 
50 

65 
40 

68 
35 

55 
49 

65 
52 

55 
42 

56 
33 

66 
29 

64 
35 

63 
29 

53 
31 

53 
30 

54 
36 

44 

31 

53 
26 

55 
28 

62 
35 

61 
43 

62 
42 

77 
41 

63.1 
40.2 

■mOBT 

■AZ 

■II 

69 
56 

66 
49 

68 
47 

67 
51 

65 
44 

71 
41 

80 
48 

82 
48 

82 
53 

73 
49 

61 
SO 

67 
43 

72 
37 

55 
48 

64 

52 

55 
44 

55 
35 

67 
34 

57 
32 

64 
28 

55 
30 

54 

28 

53 
35 

45 

29 

52 
28 

57 
31 

63 
40 

63 
47 

65 
44 

79 
45 

|64.2 
[41.5 

MAX 
Mil 

73 
60 

71 
52 

61 
42 

69 
54 

62 
51 

72 
37 

82 
43 

78 
41 

80 
44 

80 
50 

67 
55 

63 
47 

66 
35 

62 
50 

65 
53 

62 
47 

57 
34 

65 
29 

66 
49 

63 
29 

61 
36 

53 
30 

58 
35 

45 

33 

54 

28 

55 
28 

61 
36 

62 
46 

63 
44 

79 
42 

:65.2 

42.0 

■nLAMD 

■AZ 

■n 

77 
65 

75 
57 

67 
54 

71 
56 

64 
51 

70 
40 

76 
46 

77 
45 

79 
50 

76 
56 

69 
54 

65 
57 

67 
40 

64 

52 

65 
56 

61 
50 

57 
35 

64 

32 

4*^1 

65 
35 

65 
45 

64 
36 

57 
49 

tl 

55 
27 

57 
33 

59 
50 

4^7 

64 
45 

75 
42 

66.1 
46.3 

S« 

t«i«i 

•nc« 

aotM 

olloK 

'inoSl 

aUon 

Indai 

Table  5-ConUnued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEHBER  1950 


Station 


Day  of  month 
12       13      14      15      16   '   17 


18  I  19     20  I  21   I  22     23     24     25  i  26  ,  27  i  28     29  !  30  I  31 


SAINT  ALBANS 

SAINT  JOUNSBURY 

SOMERSET 

UNION  VILLAGE  DAM 

WEST  BURKE 

WILDER  I    E 

WOODSTOCK 


max; 

UIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


7o; 
59; 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


74   72 
531  49 


701  66 
49   48 


MAX   74 
MINI  64 


72   70   58 
49:  46!  Si! 


66 1  79 
50 1  56 


70;  65!  S3 
49   45   51 


63|  74   80   80  78   73! 
51   481  55   54l  60   52 


741  84 
40  43 


821 

51 


78  i  78 
46   47 


70   79 
37   39 1 


68   68   70 
58   45   44 


79   79   81   78 
35   37   50!  50 


67 
48 


58 
43 


61   57 
45   37 


65   59 
45   35 


56;  58 
46   45 


66   62   66 
42   55   36 


67   67   64 
30   42   30 


54   62   61 
25   26   42 


59   63   56   44 
48   36   43   38 


78 

42 


72   66   65 
47   45   31 


78!  78 1  811  72 
52   56 1  59 


86{  711 
501  54 


60   70 
52   43 


68   69 
50  38 


70   59   66   60   61 
43   57   59   37   37 


57;  68: 

SO:  54! 


50   32   30 


69'  70 
37;  37 


70;  67 

57 1  34 


55 
45 


78:  79   66   64   65   65   67   65   58   65   66   64   63   58 

471  551  57   50  40   50   57:  45   37   34   42   36   45   35 


55   57   62   50 
26   26   27   22 


51 
41 

53 
28 

40 
26 

54 
33 

58 
41 

57 
48 

49 

31 : 

54 
28 

57 
32 

61 
40 

50 
23 

53 
32 

42 
22 

52 
24 

55 
25 

57 
43 

61 
32 

50 
28 

61 
34 

61 
34 

58 
50 

561 
32 

56 
25 

59 
27 

60 
37 

56   61   62   64   76 
26   34   45   44   43 


60   62 
32   34 


63   63 
49   44 


60   60   62 
32   40  44 


65   681 

45   45 


64   64 1 
47   43! 


77; 

44: 


66.6 

48.7 


66.5 
41.8 


62.0 
39.5 


66.2 
I  45.6 


61.8 
36.7 


66.9 

46.0 


68.7 

44.1 


EVAPORATION  AND  WIND 


Diiy  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

$°% 

massabesic  lake,  N.H. 

EVAP 

.02 

.10 

.04 

.15 

.10 

.14 

.15 

.11 

.11 

.10 

.06 

.08 

.11 

.05 

.09 

.15 

.13 

.11 

.08 

.05 

.11 

.03 

.15 

.10 

.08 

.04 

.03 

,04 

.06 

B2.66 

WIND 

10 

12 

35 

31 

21 

19 

22 

18 

14 

19 

58 

136 

25 

13 

8 

38 

37 

24 

21 

40 

12 

18 

35 

48 

45 

20 

11 

5 

7 

6 

808 

WEST   ALTON,    N.B. 

EVAP 

. 

« 

• 

• 

• 

« 

.06 

.07 

.04 

.00 

.02 

.07 

.11 

* 

* 

. 

.05 

.12 

.02 

.02 

.04 

. 

« 

.13 

.16 

.05 

.02 

.01 

.01 

.04 

1.04 

WIND 

2 

16 

84 

21 

39 

36 

28 

12 

8 

2 

24 

42 

32 

7 

* 

116 

158 

93 

63 

10 

17 

90 

11 

138 

108 

49 

31 

9 

2 

15 

1263 

llevtng  Stktloo 


STATION  INDEX 


■AIlftStlLLE 
BALTIC 
BAUntAISTtO 
BLOOmrttLD 

BtlDCEPOKT 

BRIOCKPOIT  IB  Alt! 

BlISTOL 

BULLS    BRlDGt   DAB 

Bl-tLIMCTOli 


0!?0  n*    RAVEN 

0277  LITCRriILD 

0S51  n«   I4>II00II 

0299  LITCIFIKLD 

0634  BAtTFDRO 

ogoi  rAinriEU) 

0B06  rAIRFIEU) 

0830  BARTFOIIO 

09fil  LITCHFIELD 

0973  HARTFORO 


CANDLIVOOO   LAKE  1093  FAIRFIELO 

COCXATONSBT   FUST   lAMCIR  MSB  MIODLESEX 

COLCHESTER  U90  »T"   LOJfOOW 

COLLINSTILLE  1^3^  RARTFORO 

CRKAB    HILL  1715  LITCHMEtD 


I7K2  FAIRMELO 

179*  !*l"    HATIH 

184-1  FAIRMELO 

2169  WEt    HAVEIf 

7i8A  FAIRFIELD 

26SS  LITCHFIELD 

313?  FAIRFIELD 

3207  n»   LONOOM 

3446  RARTtORD 

34 M  HARTFORD 

3583  EKFIELD 

3457  WT*   LONDON 

3989  «»   LONDON 

4096  FAIRFIELD 

4443  BARTPORD 

4S99  PAIRf lELD 
4767  HIDOLESFX 
4790  NEW  HAVTN 
4933  LITCHFIELD 
5018    BIDDLESKX 

5077    NEW    BATES 
t  S125    VINDHAll 
5131    TOLLAND 
5262   LITCHFIELD 
3273   NEW  HAVEN 

S2«5    RARTFORT 
5309   KS«   LO<niO)i 
5445   LITCHFIELD 
5510    NEW   BAVEN 
5641    nn   RAVEM 


norm    EENT  5664  LITCBFIELD 

NORTH    STAMFOBD    RESnTOiR5772  FAIRFIELD 

IOt«ALE  5892  FAIRFIELD 

!IOB«iai    3    E9R  5904  HE*    LONOOR 

PACHAIX;    ST    niST    3    NE  6131  NEW    LONDO!) 


DAWSON    LAEE 

DERBT 

BAST   HAVEN 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

GREENWICH 

CBOTOB 

BARTroRO 

HAKTFORD    W6    AtRPOBT 

ITTVLOCES    RESERVOIR 
•'■TTT   CITT 

•r  KOKoaoc 

^EL   RESERVOIR 
'    tCSTBB 

MEAD    Pomi    RESERVOIR 

■IPOLETOWS 

BILFORO 

BOHAWK  PORSST  RNCR  STA 

BOCOCS  RESERVOIR 

WOmn   CARBEL 

BATCHADC   FOREST    RKR  S 

HITHAN    BALE    ST    FOREST 

vEw  HAirroaD 

BSW   BAVO    «B    AIRPORT 

nvlBCTOH 
BE*    LONDON 
RORPOLR    7   S« 
RORTH    BRAN FORD 
ROKTB    GUILPOtD 


41  70 

41  SO 

41  37 

41  56 

41  SO 


73  0?; 

72  0«! 
72  57 
72  44 


41  17  73  12 

41  10  73  08 

41  42  72  58 

41  40  73  29 

41  48  72  SB  ' 

41  79  73   28, 

41  28  72    31  ' 

41  35  72    20 

41  48  72   S8  I 

4  1  5?  73    20 1 

41  23  73  28 1 

41  2?  72  59 

II  19  73  05 

41  17  72  S7 

41  14  73  IS 

41  57  73  37 

41  OS  73  42 

41  71  72  02 

41  46  77  42 

41  44  72  39 

41  14  73  18 

41  38  71  54 

41  24  72  11 

4)  10  73  33 

41  46  72  29  I 

41  12  73  31 i 

41  33  72  43 

41  12  73  OS 


74 

72  5S 

53 

72  OS 

46 

7?  21 

53 

72  57 

16 

72  53 

42 

72  44 

ZO 

72  07 

5H 

73  13 

20 

23 

72  43 

46 

73  26 

07 

73  32 

8AANSr.fl  I A  WATFB  CO 
BaIwATFR    I'UB    HARTFORD 

■ID;BALTir  BILLS  CO 
SAIWATCK    niiR    HARTFORD 

KIO,ENC   DEPT   HARTFORD 


SP.BRS.  V.  C.  HFLIA 

S  WEATHER  BUREAU 
ISTOL  WATER  CO 
NN  LICBT  k    POWER 

8A  WATEN  bur  HARTFORD 


BID 


CONN  LIGHT  t.  POWER 
STATE  PEkFRST  rOIlM 
MARY  A.  LEAL 
tSiVlH   R.  WILDER 
T.  S.  COLD 


EPH  L.  SIHKO.JR 
8A  NEW  HAVCO  WATER  CO  I 
8A  BIRBINGHAM  WATER  C0\ 
8 A  NEW  HAVEN  »ATER  CO 
5P  BRIDGEPORT  I 


6P'C0NN  POWER  CO  I 
6PICHARLE!;  £.  HOHR  I 
■lOlVATeR  »  ELEC  DEPT   j 

hid  eng  dept  hartford  | 
mid  u  s  wfathtr  bl'peal    , 

tpIbbipceport  hydraulic 
bidjevett  city  wth  co  j 
salnew  london  wtb  wxs    [ 
8 a  stanford  water  co 
8a  manchester  vtr  dept 

8a|stamfcro  water  CO 

NXIK  KORNEL   BAILEY 

8a  ne«  haven  water  CO 

8A    STATE    PKI.FRST   COBB 
HID   FRANK   P.    O'NEILL 


380 1 

200;hID      sab.    V.    MAC    FARLAM) 
400,  8A  STATE    PKtiPRFT   COHB 

570  6P, STATE    PKfcFRST    COMB 

3801  '    8A! WATER    BUR    HARTFORD 

6IHIDI«ID    V   S    WEATHER    BUREAU 


150, 


41    08       73    26 


PEOPLES  FRST  BAKES  STA 

6239  LITCEFIELD 

5  41  56 

73  00 

PBOSPICT 

6597  BE*  HAVEN 

7  41  30 

72  57 

PUTKAM 

664S  VIBDBAJI 

17  41  54 

71  56 

PLTWAB  HE  1  CRTS 

6650  WINDHAM 

17  41  54 

71  52 

PCTXAM  LAO 

6655  FAIRFIELD 

4  41  05 

72  38 

•OCEVILLE 

6942  TOLLAIO) 

5  41  52 

72  76 

tOCEWOOD  LAEE 

6954  TOLLAND 

4  41  06 

73  36 

ROCET  IIVER  DAB 

6966  LITCHFIELD 

7  41  35 

73  26 

lonni  POND 

7002  FAIRFIELD 

4  41  18 

73  32 

8AL1SBU1T 

7109  LITCHFIELD 

7  41  59 

73  27 

9AUCATl<CX  KBSBRVOm 

7157  FAIRFIELD 

4  41  15 

73  21 

8BEPAUC  DAM 

7373  LITCHFIELD 

7  41  43 

73  18 

SBCTTLE  MEADOW  RES 

74  32  RABTPORO 

4  41  39 

72  49 

STAFFORD  SPRINGS 

7946  TOLLAND 

17  ;41  58 

77  18 

STEVENSON  DAB 

6065  FAIRFIELD 

6  41  23 

73  10 

STORES 

8138  TOLLAKD 

17  41  49 

77  IS 

TROBPSON VILLI 

8364  HARTFORD 

5  42  00 

72  36 

TO«BINCTON  1 

6436  LITCHFIELD 

7  41  48 

73  07 

TORE 1 IC TON  2 

8441  LITCHFIELD 

7  41  48 

73  08 

TRAP  FALLS  RkSEtVOIR 

8488  FAIRFIELD 

7  41  17 

73  09 

WASPIIiCTON 

1(859  LITCBFICLD 

7  41  3B 

73  19 

«ATEtRir«V 

8906  NEW  BAVBU 

4  41  33 

73  02 

WATERBtlY  CITT  HALL 

8911  NEW  HAVEN 

4  41  34 

73  02 

nPAVAUC  RESERVOIR 

9007  MEW  HAVEN 

4  41  18 

73  02 

WESTBaOOE 

9067  MIDDLESEX 

4  41  18 

72  26 

WEST  RARTTOID 

9162  HARTFORD 

5  41  45 

7?  47 

WEST  HARTLANO 

9174  HARTFOHD 

5  42  00 

72  58 

WBICVILLF  RESERVOIR 

95 OR  HARTFORD 

5  41  44 

72  57 

WHITBET  LAEE 

9544  NEW  HAVEN 

4  41  20 

72  55 

WIGWAM  RESERVOIR 

9568  LITCHFIELD 

7  41  40 

73  08 

IILLIMAWTIC 

9592  wimWAN 

17  41  43 

72  14 

liroSOR  l«:iS  BROLY  CAA 

9704  HARTFORD 

5  41  56 

72  41 

BOLCOTT  RISEBVOU 

9759  MEW  BAVEN 

4  41  37 

77  56 

WOODBIHT 

9783  LITCHFIELD 

7  41  34 

73  16 

■AIRE 

AVC05TA  CIA  APT 

0275  nnnrEBBC 

9  44  19 

69  48 

BAIWWR 

0350  PENOBSCOT 

1)  44  18 

68  48 

BAR  HARBOR 

0371  BANCOCX 

4  44  23 

68  12 

BELFAST 

04B0  WALOO 

4  44  74 

69  00 

BFTBEL 

0571  OXFORD 

1  44  25 

70  48 

BB.ASSUA  DAM 

0814  SOMERSET 

9  45  40 

69  50 

CARIBOU  VB  AIRPORT 

1175  ABOOSTOOE 

15  46  52 

68  01 

CUTTON  LAIK 

1 172  AROOSTOOK 

15  46  37 

69  32 

COEINNA 

162«  PENOBSCOT 

11  44  57 

69  13 

lASTPORT  WB  CITT 

2426  WASHINGTON 

4  44  54 

66  59 

BAST  SANCERVILLC  2   E 

2442  PISCATAQUIS 

11  45  10 

69  20 

EAST  WITTHROP 

2S39  KENNEBEC 

9  44  19 

69  54 

ELLSWORTH 

2620  HANCOCE 

4  44  32 

68  26 

EUSTia 

2700  FB.<NELIN 

9  45  13 

70  29 

FARMINCTON 

7765  FRAHELIR 

9  44  40 

70  09 

PORT  FAtRriELO 

2868  AROOSTOOE 

15  46  46 

67  57 

rOBT  EEjrr  I  SE 

2878  AROOSTOOK 

15  47  15 

68  36 

PORT  EFMT 

2HK3  AROOSTOOK 

15  47  15 

68  36 

CARDINSB 

3046  KENNEBEC 

9  44  15 

69  45 

CILBAD 

3110  OXFORD 

I  44  24 

70  58 

CBAND  LAD  5TREAB 

3261  WASHIMGTON 

14  45  11 

67  48 

CBIENVILLS 

3353  PISCATAQUIS 

9  45  77 

69  36 

BIRAB 

3800  CUMBERLAND 

13  43  51 

70  48 

■OULTOI  CAA  APT 

3892  AROOSTODK 

15  46  07 

67  47 

WOITOR  1  NE 

3«(97  AROOSTOOK 

15  46  08 

67  50 

JACEBAN  1  NNW 

40S6  so«Rsrr 

<)  45  38 

70  16 

iOKESBORO 

418:t  WASHINGTON 

t  44  39 

67  39 

LtWlSTON 

4566  ANDROSCOGGIN 

1  44  06 

70  10 

BACBIA9 

4878  WASHINGTON 

4  44  43 

67  28 

BAD I SON 

4927  SOMERSET 

9  44  48 

69  54 

MIDDLE  DAB 

5261  OXFORD 

1  44  45 

70  58 

■ILLIWOCEBT 

5304  PENOBSCOT 

11  45  39 

68  42 

IILLIBOCEET  CAA  APT 

5309  PSWOBSCOT 

11  45  40 

68  42 

■ILLINOCEET  DAM 

5314  PISCATAQUIS 

11  46  17 

68  46 

BILTON 

5357  OXFORD 

1  44  27 

70  39 

BOOBEHEAD 

5460  SOMERSET 

9  45  35 

69  43 

HOTR  ANDOVEB 

5805  OXFORD 

1  44  39 

70  47 

BOm  BRIDCTOir 

JB75  SUMBHHLAND 

12  44  OS 

70  43 

OLD  TOWN 

6420  PEWOBSCOT 

11  44  56 

68  39 

OU)  TOWN  CAA  APT 

6425  PEKOaSCOT 

11  44  57 

68  40 

OaONO 

6430  PENOBSCOT 

11  44  52 

68  42 

MCTLaND 

6900  CUMBERLAND 

4  43  39 

70  15 

VDRTLATD  WB  AIRPORT 

6905  CUmBBLA«» 

4  43  39 

70  19 

Pinrriss 

6927  PENOBSCOT 

11  45  29 

68  10 

niSftUE  ISLE 

6937  AROOSTOOK 

15  46  39 

6«  00 

I  MID  EHG    DEPT    HAKTFORD 

14       5P,     5 P  DEPT    PUBLIC    WORKS 

1380.     7A|     7A  EDWARD    C.    CBILDS 

213  ,    8A  NEW   HAVEN   WATER   CO. 

276'  SA  KEW   HAVEN    WATER    CO. 

465      6PI    6p'mRS.HARY  C.    OLIVER 
200  I  SA   STAMFORD   WATER   CO 

116;    6P     6P;l. 
705   4P    ' 

770 :  I    8A|. 

435  !    8A   STATE   PKIiFRST   COMM 

424  6A    HE"    HAVEN    WATER    CO 

240  9P      9P   ALPHONSE    BONNER 
555  'hid    WHITMAK    DANIELSON 

300'         j    8A  GREENWICH    WATER   CO 

SIOJ  ;HID    ROCXVILLE    RTRfcAOUE 

BA  GREENWICH  WATER  CO 

t  7A  CONN  LIGHT  t   POWER 

'  3P  RIDGEFISLD  WTR  SUP 

SP,  5P  HAROLD  MYERS 


CLOSED  7/50 


I  1015 


I  5P  BRIDCEPORT  1 

841  toCMKOOKBUR  FKG  WATEHBURY 

372     '    BA  WTR  COM  NE"  BRITIAN, 

625  8A   CONN   LIGHT   t   POWER     ' 

I  7A    CONN    LIGHT    I.    POWER 

640   MID    BID    ACR    EXP    STATIOS 
100  8A    CONN    t  ICHT    1>    POWER 

580  All   TORRINGTON    *TR    CO 

603  8A  TORRINGTON   REGISTER 

7P    BRIWJEPORT    HYDRAULIC 

620  5P  5P  THE  GUNNERY  SCHOOL 
340  7P  7P  AMERICAS  REPUB  CO 
475  KDOMNOOMBUR  ENG  VATERBURY 
186  ,  4P   NEW  HAVEN    WATER   CO 

40  I    4PJ    4P    JAMES    RINTOUL 

275  SA    WATER    BUR    RARTPOHD 

1180  8A    WATER    BUR    HARTFORD 

570       SA  WTR  COM  ffE"  BRITIAN 

36       BA  NEW  HAVEN  WATER  CO 

J«OOm)00»l»ATERBURY  WATER  CO 

250  '  7A   CONK   LIGHT   (.   POWER 

169   HID   HID   CIVIL   AERO    AOK 
768  8A    WTR    rOM    NEW    BRITIAN 

960  8A   WAITER   JOHNSON 


350   MID   MID  CIVIL   AERO   ADM  2   3   4    5 

61                3P   BANGOR   HYDRO- ELEC  (30  2   3        5 

30      5P      SP   ACADIA   NATL   PARK  2   3        S 

20      ap      SP    A.     L.    RAHSDELL  2    3         5 

640             HID   RUMFORD   FLS   PWR  CO  3   4 

1100                 7A    WAI.TFR    THURSTON  3 

628    KID    HID    V    S    WEATHER    BUREAU  i     2    3    4    5 

1000             MID   ABBIE    K.    PACQUET  3   4 

36u      6P      6P    RAYMOND    R.    PALMER  I     2    3         5 

75   MID   MID    U   S   "TAIHER    BUREAU  12   3   4   5 

400      5P      5P  E.    L.    HOUARD  i    2   3        5 

173      4P      4P   AUGUSTA    »ATKR   D18T  I    2   3        5 

24             lip  BANGOR   HYDRO-ELKCCO  3 

1190             HID  DONALD   A.    CRICK  '         3   4 

420      6P,    6P  C.    S.    PREBLE  i    7   3        5 

450 


7A  C.  W,  NORSWORTHT 
4P  HOWARD  t .  COUSINS 
IID  GEORGE  W.  CYR 
39   88   88  SAMUAL  D.  50ULE 

7P  RUBFCRD  ELS  PWR  CO 


710     I  7P  RUBFCRD  ELS  PWR  CO  .    3  4 

88     HID  STATE  PISH  HATCHERY  3  4 

1061  HID  HID  B.  C.  SAWTEB  ,2345 

375       6P  CEITTRAL  MAINE  POWER'  3 

459  HID  HID  CIVIL  AERO  ADM  2  3    5 

410   6P   CP  IILI  rAM  CUKMIMC  2  3  4  5 
I 

1180       6P  P.    M.  TRIPP  3 

185   7A   7A  tflViN  C.  MASON  2  3    5 

187  MID.MIO  UNION  WATER  PWR  CO  i  7  3    5 

37'      8A  BANGOR  HYDRO-ELKCCO  3 

257   6P   6P  GREAT  NORTH.  PAPER  '73    5 

1500       7P  UNION  WATER  PWR  CO  '    3 

388   SP   8A  GREAT  NORTH.  PAPER  <  2  3    5 

405  MID, MID  CIVIL  AERO  ADM  2  3  4  5 

7A   7A  ERVIN  lOVlLL  7  3    5 

640     IMID  RVHFORD  FLS  PVR  CO  |    3  4 

I  I 

10281    <  7A  H.  LA  MONT ACNE  '    3 

740     MID  RUMrORD  FLS  P*R  CO  3  4 

450   7P  7P  C   L.  CHADBOURRE  2  3    5 

108   5p:  5P  T.  W.  CLARE  12  3    5 

124  HID, MID  CIVIL  AERO  ADR  2  3  4  5 

115       4P  PHT9  DEPT  U  OF  ME.  3 

65.MID'MID  V  S  WEATHER  BUREAU  I  2  3    5 

61  MID  Min  U  S  WEATHER  RURFAU  7  3  4  5 

62?   7P   7P  L.  A.  AVERILL  2  3    5 

606   5P   5P  MAINE  EIP  STATION  2  3    5 


Obser 

Station 

^  1 

2;  \     County 

1 

O 

■■P 

vation 

Observer 

Refer 
to 

1 

2   ^ 

§ 

I 

tables 

^ 

1^,  ^ 

:3 

a 

^  £ 

'  — 

RIPOCBMUS  DAM 

7174 

PISCATAQUIS 

11  45  53 

69  15 

965 

5P   8A  GREAT  NORTH.  PAPER 

2  3    5 

ROCKLAKD 

7  750  KNOX 

4  44  06 

69  07 

40 

6P   6P  OLIVER  ".  HOI.MSS 

2  3    5 

7 

ROCia.AND  1  W 

7255  KNOX 

4 

44  06 

fi9  08 

30 

MID  CENTRAL  MAINE  POWER 

3  4 

ROXBUBY 

7315  OXFORD 

1 

44  40 

70  36 

720 

MID  MARSHALL  E.  REED 

3  4 

RUM FORD  3  SW 

7325, OXFORD 

1 

44  31 

73  25 

674 

2A 

2A  EVALINE  A.  WARREN 

2  3    5 

7 

HUHFORD  1  SSK 

7330, OXFORD 

,  1 

44  33 

70  33 

505 

MID 

MID  BUMFORD  Fl.S  PWR  CO 

2  3  4  5 

SROVHECAN 

7827  SOMERSET 

1  9 

44  46 

69  43 

165 

HID  CENTRAL  MAINE  POWER 

3  4 

SOUTH  ANDOVER 

7940  OXFORD 

1  1 

44  36 

70  4-1 

650 

MID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 

3  4 

SOimi  WEST  HARBOR 

8301  HANCOCK 

41  16 

68  19 

10 

MID  U  S  COAST  GUARD 

3  4 

SqUA  PAN  DAH 

8398  AROOSTOOK 

15 

46  32 

68  20 

5SR 

7A  M.  C.  STEVENS 

3 

SUNDAY  RIVER 

8598  OXFORD 

I  1 

44  30 

70  52 

725 

HID  ROLAND  FLEET 

3  4 

SWANS  FALLS 

B64I  OXFORD 

4 

44  02 

70  59 

400 

HID  PUBLIC  SERVICE  CO 

THE  FORKS 

8721  SOMFRSBT 

9 

45  20 

69  58 

570 

RA  GLADYS  H.  DURCIN 

3 

UNITY 

8936  WALDO 

9 

4-t  35 

69  20 

530 

6P   6P  MERTON  R.  REYMOLDS 

2  3    5 

UPPER  DAM 

8942.0Xf-0RD 

1 

44  52 

70  52 

1484 

9P  ONION  WATER  PWR  CO 

3 

VANCEBORO 

8969  WASHINGTON 

14 

45  34 

67  26 

460 

5P   5P  ALTON  J.  AMES 

2  3    5 

WINS LOW 

9826  KENNEBEC 

i  * 

44  33 

69  38 

90 

6A   8A  MOLL' WORTH/WHITNEY 

2  3    5 

WOODLAND 

9891  WASHINGTON 

!l4 

45  09 

67  24 

140 

BA   8A  ST  CROIX  PAPER  CO 

2  3    5 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049: BERKSHIRE 

8 

12  39 

73  06 

750 

MID   PA  NEW  ENGLAND  P"fi  CO 

2  3    5 

7 

AMHERST 

OlZl)  HAMPSHIRE 

1  5 

42  24 

72  32 

217 

BP  MID  MASS  ACR  fcXP  STA 

2  3  4  5 

ASHHURNHAM 

01 90 ! WORCESTER 

1  10 

42  39 

71  53 

1190 

8A  M.  C.  STEWART 

3 

ASHLAND 

42  18 

71  28 

227 

7A  METRO  "ATEB  WORKS 

3 

ATHOL 

0257 1  WORCESTER 

42  35 

72  13 

1000 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

3 

BEECH WOOD 

0551' NORFOLK 

42  13 

70  49 

40 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

3 

BELCHERTOWN 

0562  HAMPSHIRE 

42  17 

72  21 

556 

tIA  METRO  DIST  WTB  COMM 

3 

BILLERICA 

0655  MIDDLESEX 

10 

42  34 

71  16 

139 

7P 

7P  GEORGE  S.  FLINT 

2  3    5 

BIRCH  HILL  DAM 

0666  WORCESTER 

5 

47  38 

72  07 

840 

4P 

HID  L.  P.  VIGNEAULT 

2  3  4  5 

7 

BLUE  HILL 

0736; NORFOLK 

'  4 

42  13 

71  07 

640 

7P 

7P  BLUE  HILL  OBSEBV TY 

2  3  4  5 

BOSTOK  WB  AIRPORT 

0770 ! SUFFOLK 

4 

42  22 

71  02 

12 

MID 

HID  U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

7 

BOYLSTON 

0801  WORCESTER 

71  43 

540 

AR  METRO  WATER  WORKS 

BROCKTON 

08G0  PLYMOUTH 

42  05 

71  01 

110 

4P 

^p  CITY  ENGINEER 

2  3    5 

7 

CAMBRIDGE 

1097  MIDDLESEX 

42  23 

71  07 

35 

MID  HARVARD  UNIVERSITY 

3  4 

CHATHAM 

1376  BARNSTABLE 

41  40 

69  57 

38 

5P  U  S  C  G 

3 

CHESTER 

1425  CONNECTICUT 

12  17 

72  59 

600 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

3 

CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

42  23 

7?  ?9 

1360 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

3 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

COHASSET 

COLDBROOK 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOKN 
FALL  RIVER  2  NE 
t ITCHBURG 

FRAMINGRAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HARVARD  FOREST 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HOLYOKE 

HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANNIS  1  E 
IPSWICH 
JEFFERSON 

KNICHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAVRENCE 
LOWELL 
MANSFIELD 

MENDON  AJRPOR1 


SUFFOLK 

' 1561  WORCESTER 

1582  NORFOLK 

1589  WORCESTER 

2451  PLYMOUTH 

2501  DUKES 

2642  BRISTOL 

I  2806  WORCESTER 

' 2975  MIDDLESEX 

I  2997  NORFOLK 

I  305?  WORCESTER 

, 3270  MIDDLESEX 

3401  WORCESTER 

3429  WORCESTER 

3471  BARNSTABLE 

3505  ESSEX 

3549  FRANKLIN 

370?  HAMPDEN 

3713  BERKSHIRE 

3772  WORCESTER 

3821  BARNSTABLE 

'3876  ESSEX 
3931 


3985  HAMPSHIRE 
14012  MIDDLESEX 
4105  ESSEX 


MIDDLETON 

MILFORD 

MILLBURY 

MONTAGUE  CITY 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NtWBUBYPORT 

NEW  SALEM 
NEWTON 
NORTHDBIDGE 
NORTH  TRURO 


PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM 

PITTSFIELD  WB  AIBPORT 


4449  BRISTOL 

4667  WORCESTER 
4711  PLYMOUTH 
474-1  ESSEX 
4760  WORCESTER 
4771  WORCESTER 

4903  FRANKLIN 


PLAINFIELD 
PLYMOUTH 
PRINCETON 
QUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  AIR  STATION 
SANDmCH 
SBCRGCANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTH  EGREHOKT 

SPCrr  POND 
SPRINGFIELD 
STATE  FARM 
STERLING 
STERLING  3  HW 

STOCKBRIDCE 
SWANPECOTT 
TAUNTON 
TULl.Y  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLS 
WARE  1 
WARE  7 
WASBINGTOH 
WEBSTER 

WEST  BRIHFIKLD 
WEST  CUHMINGTON 
MESTFI8LD 

WESTriBLD  2  NE  CAA 
WSSTON  7  NR 


VEST  OTIS  9371  BERKSHIRE 

WESTOVER  FIELD  9382  HAMPDEN 

WEST  RUTLAND  9442  WOBCESTER 

WILLARO  BROOK  ST  FOREST  970e  MIDDLESEX 
WIMCBSRDON  9770  WORCESTER 


5159  NANTUCKET 
5246  BRISTOL 
5285  ESSEX 

5306  FRANKLIN 
5:117  HIDDIESEX 
5514  WORCESTER 
5891  BARNSTABLE 


6251  HAMPSHIRE 
6762  PLYMOUTH 
6311  BERKSHIRE 
63  72  WORCESTER 
6414  BERKSHIRE 


6425  HAMPSHIRE 
648R  PLYMOUTH 
664  1  WORCESTER 
669»  HAMPSHIRE 
6977  ESSEX 

7174  ESSEX 
7190  BARNSTABLF- 
7293  BRISTOL 
7370  FRANKLIN 
7692  BERKSHIRE 

8030  MIDDLESEX 
8046  HAMPDEN 
8101  PLYMOUTH 
8154  WORCESTER 
8159  STERI.INC 

8181  BERKSHIRE 
8301  ESSEX 
8367  BRISTOL 
8;,7J  WORCESTER 
;8!^80  FRANKLIN 

8755  NORFOLK 
8793  HAMPSHIRE 
8798  HAMPSHIRE 
8847  DERKSRIRE 
R91«  WORCESTER 

9ri93  HAMPDEN 

9136  HAMPSHIRE 

9191  HAMPDEN 

919fi  HAMPDEN 

9360  MIDDLESEX 


MEM  HAMPsniRB 


16   70  50 


72 

04 

40 

70 

31 

71 

10 

71 

46 

71 

25 

71 

59 

35 

72 

12 

72 

11 

70 

32 

71 

07 

72 

49 

72 

36 

72 

58 

70 

Ifi 

70 

53 

71 

54 

72 

52 

71 

23 

71 

19 

71 

12 

71 

34 

71 

01 

71 

31 

71 

45 

72 

34 

71 

53 

70 

04 

70 

56 

70 

55 

950 


7A  METRO  WATER  WORKS 
,  8A   AR  METRO  WATER  WORKS 
7A   7A  OSCAR  JOHNSON 

BA   METRO   DIST    1>TR   COMM 
8a      8A  G.    D.    ROUNSVILLE 
8A      8A    ELIZABETH    B.    HOUOJ 
IIP    IIP    RICHARD    C.     BRIGHAM 
8A      SA   DEPT    PUBLIC    WORKS 

8A  7A  METRO  HATER  "QHKS 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
flA  STATE  DEPT  HEALTH 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
BA    STATE    DEPT    HEALTH 


1242, 


28      72   20 


02      70   04 


01       70   49 


RID    DIB    HARVARD    FOREST 
8A    STATE    DEPT    HEALTH 

60  7P      7P    EARL    F.     SMITH 
1450  8A    STATE    DEPT    HEALTH 

90  8A   A.    W.    LADD 

800  8A      8A   NEW   ENGLAND    PWR   CO 
1030  8A    STATE    DEPT    HEALTH 

25  6P      6P    WARREN    SPERL 
30  8A    STATE    DEPT    HEALTH 

820  AR    METRO    WATER    WORKS 

540  4P      4P    FLOYD    B.     ANDERSON 

148  7A       7A    METRO    WATER    WORKS 

57  9P   MID    ESSEX   COMPANY 

85  SP      3P    PROPS    LOCKStCANA'.S 
240  8A    STATE    DEPT    HEALTH 

410 '  KID    ALBERT    POULIOT 

50'  fiA    STATE    DEPT    HEALTH 

t7  SS      8A   WILLIAM   R.    HOELZEL 
275  8A    STATE    DEPT    HEALTH 

330 '  8A    NEW    ENGLAND    PWR    CO 

150'  8A    MRS    HARGAR£T    LOBLEY 

2000  AR    FRANCIS    HARRINGTON 

43    HID    HID    U    S    WEATHER    BUREAU 
63    MID      4P   CITY    ENGINEER 
20  SA   STATE   DEPT   HEALTH 

750  8A    METRO    DIST    WTR    COMM 

100  HA    STATE    DEPT    HEALTH 

300  8A    STATE    DEPT    HEALTH 

138  MID   U   S   COAST  GUARD 


150  8A    METRO    OJ ST    WTR    COMM 

65  8A    STATE    DEPT    HEALTH 

700  8A    STATE    DEPT    HEALTH 

080  8A    HARVARD    FOBEST 

153    MID  MID    U    S    WEATHER-BUREAU 


72    55       1650 

70  42  25 

71  52       1050 

72  17 
70   37 


80      7P 


8A    STATE    DEPT    HEALTH 
4P    PLYMOUTH    CORDAGE    CC 
Afi    METRO    WATER    WORKS 
8A    METRO    WATER    WORKS 
7P    REV       R.    H.    BARKER 


40  BP    U    S    COAST   GUARD 

20    HID    MID    W,     A.     aiNSOR 
35  8A   BRISTOL   CO   AGR   SCIIL 

400       8A      RA    NEW    ENGLA^a>    PWR    CO 
750  BA    STATE    DEPT    HEALTH 


71  06 

160 

7A 

METRO  WATER  WORKS 

72  35 

199 

4P 

4P 

U  5  ARMORY 

70  57 

HID 

71  49 

555 

AR 

METRO  WATER  WORKS 

71  48 

690 

MID 

NUNCIO  LANCIANI 

73  19 

850 

9P 

9P 

NESBIT  H.  HANGS 

70  54 

20 

7P 

7P 

WESTON  K.  LEWIS 

71  09 

20 

6P 

6P 

WATER  WORKS 

72  13 

685 

5P 

5P 

HAROLD  SHALL 

72  33 

200 

6P 

MID 

W  MASS  ELEC  CO 

71  15 

200 

RP 

HP 

PARKER  N.  CHICK 

72  17 

500 

RA 

J.  W.  REILLY 

72  16 

520 

STATE  DEPT  HEALTH 

73  OB 

1800 

MID 

MRS.  A.  W.  JOHKSO 

71  53 

150 

8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

7?  16 

425 

MID 

INA  R.  LAMB 

72  58 

1200 

NORMAN  THURSTON 

72  42 

251 

HA 

STATE  DEPT  HEALTH 

72  43 

CIVIL  AERO  ADM 

71  IB 

224 

5P 

SP 

WESTON  COLLEGE 

73  05 

1400 

«A 

STATE  DEPT  HEALTH 

72  32 

MID 

MID 

U  3  ARMY 

71  59 

900 

8A 

METRO  WATER  WORKS 

71  48 

500 

5P 

5P 

C.  R.  FLRtriNC 

72  05 

960 

BA 

STATE  DEPT  HEALTH 

ALEXANDRIA 
BATH    2    ESW 
BEECH   RILL 
BENTON 
BERLIN 


0038  GRAFTON 

10 

43  39 

71  53 

1371 

1496  GRAFTON 

5 

44  09 

71  59 

520 

)527  BELENAP 

JO 

43  39 

71  35 

1100 

)675  GRAFTON 

5 

44  06 

71  53 

1300 

0690  COOS 

1 

44  29 

71  10 

1110 

BP|  JOHN   ORJ.INSKI 
7A|LL0YD    L.    ALDRICH 

PUBLIC    SERV    CO    N    fl 
5P I  JAMBS    LEONARD 
SaIeDI   FINN.    BROWN  CO 


STATION  INDEX 


Station 


BSTBLSBBH 
BLACXIATBR  DAN 
BOW  GABVINS  FALLS 
BRADFORD 
BRISTOL 

BUCKS  CORNER 
CAMprOH 
CINTIR  RARBOR 
CLARKMONT 
CLIAR  BROOK 

CONCCHtD  WB  AIRPORT 

DIZVILLR  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DKERtNC 

KASTMAN  FALLB  DAH 

SRROL 

FABTAR 

FIRST  CONN  LAKE 

PITZWILLIAM  3  8» 

PRANCONIA 
FRANKLIN  1  HH 
FRANKLIN  FALLS  ^AM 


GORBAM 
HANOVKR 
BILL3B0B0  2  i 


KIBNE  1  Sf 

LAKEPORT  I 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
LANDAFF 
LEBANON  CAA  APT 

LINCOLN 


■ASSABESIC  LAKE 

HERIDRN 

MILAN  6    N 

MILFORD 

MOUKT  HASaiNCTON  IB 

NASHUA  1  NB 

NASHUA  3  N 

NELSON 

NE*  DURBAM 

NB«  LONDON 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH  STRATFORD 

NORTH  VILLAGE 
PETRRBOHO  2  S 
PINKBAK  NOTCB 
PITTSBURG  RESERVOIR 


SOUTH  DANBURV 
SOUTH  LYNDRBOHO 
SOUTH  SUTTON 
SOUTH  VEARE 
STODDARD 

SUN A PEE 

StnUty    MOUNTAIN    DAM 

THORNTON  GAP 

TUCOBKAN    RAVINE 

KALPOLE 

WARREN  ]  SK 

WATERVILLE  VALLEY 

WENDELL 

WBNTW0RT6 

WEST  LEBANON  1  SW 

WEST  RUMNEV 

WHITKFIELD 

WILMOT 

WINCHBSTRR 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 

PROVINCETOWN,  MASS 
BROOIXTM,  CONK. 
HBlPORT,  R.l. 
LAC  FRONTIERE, MAINE 
MAC  DOVELL  DAH.  N.H. 


County 


,  10481  GRAFTON 
10991  GRAFTON 
t33a, BELKNAP 

I  1552i  SULLIVAN 
15901  GRAFTON 

' 1683  MERRIMACK 
I  2023!  COOS 
'  2136,  CBBSBIRB 
I  2174  STRAFFORD 

2284  UILLSBORO 
I     I 
I  24271  MERRIMACK 

2842|C008 

2898  COOS 

2999  COOS 

3024  CHESHIRE 

3160 1  GRAFTON 
3177  MERRIMACK 
3ie2J  MERRIMACK 
33591  BELKNAP 
3409 1  GRAFTON 

34B5|CO0S 
3850  GRAFTON 
4062  HILLSBORO 
4314  COOS 
4399  CBBSBIRB 

4475  BBLOAP 
4480J BELKNAP 
4556  COOS 
4568  GRAFTON 
:  4656  GRA>TON 

I  47321  GRAFTON 
5072 1 HILLSBORO 
5211'aiLLSSORO 
5362  SULLIVAN 

j  5400  I  COOS 

! 5412; HILLSBORO 
5639  COOS 
5707  HILLSBORO 
5712, HILLSBORO 
5730lCHBSHIRE 

5780 1  STRAFFORD 
5843  MERRIMACK 
I  5868  SULLIVAN 
15982, MERRIMACK 
6234  COOS 

:6302|BILLSBORO 
6697, HILLSBORO 
16818  I  COOS 
1 6856  I  COOS 
16944  GRAFTON 

'7967  MERRIMACK 
18081  HILLSBORO 
,ei69lNSRRIHACK 
8194  HILLSBORO 
8350  CHESHIRE 

;8502  JSULLIVAN 
8539  ICHESHIRE 
867ilGRAFT0N 
8754  COOS 
8854  CHESHIRE 

'8885  GRAFTON 
8960  GRAFTON 
9074  SULLIVAN 
9091  GRAFTON 
9318  GRAFTON 

9474  IcUFTON 
9618  JCOOS 
|9676  HBBBIHACK 
9726  ICBBSHIBB 
19740  ROCRINGBAM 

9665  CARROLL 
9940  GRAFTON 
9966  COOS 

:6676  BARNSTABLE 
0918  WIKDHAU 
5225  NEWPORT 

14420  AROOSTOOK 
5013  , HILLSBORO 


43  12 

44  52 

42  54 

43  08 


44  13 

43  27 

10  43  28 

43  25 

44  00 

44  23 
43  42 

43  07 

44  25 
42  56 


10   44  03 

10(43  00 

10' 42  59 

5:43  33 


44  )7 
43  19 
43  10 
43  15 

43  36   71  4: 

71  59 
71  38 

71  29 

72  21 
71  3B 

71  30 

71  20 

72  04 

70  56 

71  49 

71  40 
71  OB 
71  27 

71  18 

72  11 

71 

71  40 

71  39 

71  25 

71  53 

71  11 

72  17 
71  56 

71  28 

72  17 

71  28 

71  28 

71  34 

71  54 

72  19 

71  40 

71  28 

71  24 

72  15 

44  37|  71  12 

42  50  71  39 

44  16.  71  IB 

42  46 1  71  26 

42  48  71  29 

42  59 1  72  08 

I 

43  26l  71  10 
43  25  71  59 
43  22  72  10 

43  15   71  22 

44  45 


42  : 


10 


10  43  29| 

10  '42  53I 

10  43  19 

10I43  04  I 

10  143  05 ; 


71  55 
71  57 
71  15 
71  23 
71  42 

71  53 
71  47 
71  56 

71  43 

72  07 

72  05 
72  19 
71  33 


71  30 

72  07 

71  55 

72  19 

71  51 
71  36 

71  55 

72  23 
71  19 


71  12 

IOI43  591  71  41 

1  I44    30      71  20 

5  142   04      72  15 

17  ;41   48  I    71  56 

4 i41   30 i    71  18 

116(46   42      70  00 

1 10  42   54      71  59 


43 

,., 

43 

43 

59 

43 

05 

43 

55 

57 

43 

22 

43 

52 

43 

38 

44 

48 

44 

23 

43 

27 

47 

4B 

42 

47 

43 

36 

Obser- 
vation 
time 


GBQRCE  B.  TUCKER 
A.  F.  SNODGRASS 
L.  B.  BERRY 
RUTH  S.  MOORE 
PUBLIC  SERVICE  CO 

PAUL  D.  SMITH 
BRASTUS  DOLE 
GEORGE  W.  BROWN 
CBNT  VT  PUBLIC  SERV 
U  G  ENGINERR 

U  S  WEATHER  BUREAU 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL  INC 
UNIV8RSITV  OF  N  H 
CHARLES  E.  RE IDT 

PUBLIC  SERV  CO  N  H 
G.  E.  CAMPBELL 
J.  C.  CREPEAU 
CONN  RIVER  POWER  CO 
MASS  DEPT  HEALTH 

ROGER  PBABODT 
F.  J.  SOUTHMATD 
MORRIS  V.  HUHPHRET 
ARTHUR  G.  BROWN 
STATS  SANATORIUM 

EVERETT  CATCHELL 
DARTMOUTO  COLLEGE 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
C.  C.  MC  INTIHK 
MERTON  T.  GOODRICH 

7aI KENNETH  E.  GOULD 
ARTHUR  N.  MARSHALL 
TWIN  ST  CASbELEC  CO 
HERHAN  L.  TITUS 
CIVIL  AERO  ADM 


7A  ROBERT  T.  SINCLAIR 
NIDI  PUBLIC  SERVICE  CO 
KOON  MAKCHESTEfi  WTR  WKS 
8A  KIMBALL  UNION  ACAD 
8P| ANDROSCOGGIN  RES  CO 


C.  S.  EMERSON 

V  S  WEATHER  BUREAU 
PUBLIC  SERVICE  CO 
PEKNICBUCX  WTR  WKS 
DAVID  P. WHEELWRIGHT 

PUBLIC  SERV  CO  N  E 
COLBY  JR  COLLEGE 
R.  P.  SHEPARD 

D.  J.  FREDERICK 
NEW  ENG  POWER  CO 


Refer 


.  M.  H.  RAMSEY 
6P  G.  A.  MORISON 
7P|J.  B.  DODGE  2  3  4  5 

IID|N  H  WATER  RESOURCES 
7P  MRS.  G.L.  BTJLPBBN 

8A 


EDNA  F.  POWERS 
HARRY  W.  HOIT 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
AUGUST  BRUTNEEL 
FRED  R.  JENNINGS 

6A  H.  R.  BANNISTER 
5P  H.  G.  LAWTON 

U  S  ENGINEERS 
7p!a  H  C  SKI  SHELTER 
8A  FRANK  DRISCOLL 


N  H  FISH  HATCHERY 
U  S  ENGINEER:' 
PUBLIC  SERV  CO  N  H 
R.  L.  DOWNING 
GRANITE  ST  EL  EC  CO 


7A  ELVA  M.  CHIVELL 
7A  IPOBLIC  SERV  CO  H  H 
6A  MRS.  RUTH  N.  GRACE 
MID  CARL  D.  CRUPE 
6P  HERMAN  BAKER 


US  BUREAU  FI5HERIE: 

0.  E.  ajLLETT 
A.  MORRISON  ENNIS 
NEWPORT  WATEB  WKS 
U.S.  CUSTOMS 
U.S.  EMGINEEItS 


Station 


AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

GREENVILLE 

I  KINGSTON 

IpROVIDSHCE   WB   AIRPORT 
JPROVIOENCE    WB    CITY 
,WEST8RLY   1    W 
WOONSOCKBT 

VERMONT 

BAR  RE 

BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON 

BETBEL 

BLOOMFIBLO 
IBOLTONVILLE 
IbURLINCTOK   WB   AIRPORT 
ICANAAH 

IcAVENOISB 

CBELSEA    2   S 

CBITTBNDEN 
iCORINTR 
ICORNWALL    1    N 

DORSET   1    S 

east  barnet 
Ibnosburg  falls 
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HAHCHESTER 
iMARSHFIBLD 
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WASHINGTON 
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WASH INC  TON 
PROVIDENCE 
PROVIDENCE 
WASHINGTON 
PROVIDENCE 


WASHINGTON 

WINDHAM 
BENNINGTON 
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0690! ESSEX 
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,MAYS  MILL 
[MC  INDOE  FALLS 
'MIDDLESEX 
MONTPELIER  CAA  APT 
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searsburg  mountain 
isearsburg  station 
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i  south  newbury 
|6pringfield 
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townshend 

Itunbridge 
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'west  TOPSHAM 
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lARLINGTOM,    MASS. 
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time  > 


WINDSOR 
ORANGE 
RUTLAND 
ORANGE 
ADDISON 

BENNINGTON 

CALEDONIA 

FRANKLIN 

CHITTENDEN 

ESSEX 


4    41    36  1  71  39 

4   41    10  71  36 

4    41    53  71  34  I 

4   41    29 i  71  32  1 

4  .41    44  71  25  I 

4  ;41    50  71  25  , 

4 |41    22  71  50  I 

41   59  71  31  I 


44   14  I 

43   08 

42   51  I 


44  11 
2  44  28 
5  145   00 


72   33 

72  27 

73  10 

72   33 

71  36 

72  06 

73  09 
71    32 


5  '43   23  72  35  ! 

5 '43   59  72  37 

2    43    41  72  57  , 

5  |44   02;  72  17  '■ 

2   43   58  I  73  12 , 

2  143   14  73  06 

5   44    20  72  02 

2  I44    52  72  45 

2 144    30  73  07 

5  i44    25  '  71  43 


8 A   EDMUND    R.    GREENE  | 

35    MID    UIDiU    8    WEATHER    BUREAU     , 
AORICULT'AL    BXP    3TA 


'  9P  AGRICULT'AL  EXP  STA ' 
I, HID  1)  S  WEATHER  BUREAU  I 
I. KID  U  S  WEATHER  BUREAU  I 
I  8P  JULIAN  L.MC  KENZIE  I 
I  HID [SEWAGE  DEPT  I 


I  8AIOREIN   HT   POWBR  CORP  3 

8A1  8a' BELLOWS   FLS   ELEC  CO  2   3        5 

5P:  SP, STATE    Tim    HATCBERT  2   3        5 

j  7A  G.    DOUGLAS   CURTISS  3 

4P  4P  GEORGE   L.    COOPER         '2345 

,  8A   R.    N.    BROWN  3 

MIDIHID  U    S  WEATHER  BUREAU  2  3  4  5 


3400, WINDHAM 
3914,  FRANia.IN 
4603  ESSEX 
4882'bBNNINGTON 
4985  WASHINGTON 
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72  37 
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15044 
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|5366  LAMOILLE 
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WASHINGTON 
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WINDSOR 

ORANGE 


16746  WINDSOR 
16761  :DENNIHGTON 
16893 {WINDSOR 
6995  !RUTLAND 
7025  jFRANKLIN 

7054  ^CALEDONIA 
7098  IaDDISON 
7142  BENNINGTON 
7152  JBENNINGTOH 
7401  IWINDHAH 


5  44  54  71  31 

8  43  10  73  04 

2  44  25|  72  16; 

3;42  45!  72  44 ! 

5  44  isl  72  03 

2  44  181  72  40 

2i44  12  72  34 

2  144  34  72  36 


600 


16  !44   56  72    12  I      766 

2  .44   08'  72    40  I      840 

5  |43    14  1  72   54  '    1660 

5   43    32i  72   43  \    1420 

5  I43   57  1  72   36      1380 


1500 


5  (43  31  72  34 

5  .42  51  I  72  57  ;  1122 

S  )43  52/  72  48  860 

2  43  37  ;  72  58  ^  600 

2  I44  49  I  73  OS  540 

5  44  25  72  00  '  711 

2  43  54  73  06  374 

3  42  50  I  72  57  ,  2360 
5  |42  52  I  72  55  I  1660 
5  I42  58  ,  72  57  2080 


WINDHAM 


WINDRAH 

ORANGE 

WINDSOR 
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WIKDBAH 
WASHINGTON 
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I 
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17969 'FAIRP IB U> 
8556  [ORANGE 
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72  04 
5l43  16'  72  27 
5  43  48  72  47  ! 
5  43  02!  72  40 : 


•.   49  [  IC30 


420 


43  55  72  29  1 

43  28  72  421  lOSO 

42  46  72  31 

43  03 1  72  47 \    1020 

44  23  72  46 


)8|  71  58  I 

5  |44  41  I  72  03  I 

5  I44  24  i  72  09 

5  43  42'  72  26  , 

5  |43  18  72  48  j 

44  OS  I  72  18  I 

43  39  I  72  IB  j 

42  46  I  72  53 

43  40  72  20  I 
43  38  72  31  | 


4  43  04  '  70  43 

10  43  33.  71  19 

!  t  |41  04  I  73  30 

I  5  143  48  1  72  16 


228 


7A  1 


E. 


6Pl  6P  CENT  VT  PUBLIC  SERV | 

7P   7P  MRS  THEODORE  TAPLIN 

:  7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

'HID  GEORGE  C.  HASTINGS 

SP'.  5P, SARAH  E.  LANS 


2  3 


6P      6P  RUFUS   S.    gilbert  2   3 

8A   CONN    RIVER    POWER   CO  2    3 

6P|L.    H.    POMEROY  2    3 

8a|nBW    ENGLAND    PWR   CO     '  3 

8A    BERYL    BOYLE  3 

HID [AVERY  H.    PARK  3 

HID'orIN    HARRIS  3 

7P|C0NRAD    W.     BAKER  2    3 

HID    DANA    S.    REDINCTON  3 
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sa.corn  river  power  CO  3 
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HID 'WATER  k  Liaat  DEPT  3 
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I    SAIVT   STATE   AGR   SCHOOL  3 

5P  T.    F.    ROWLEE  3 

I    8A,NEII   ENGLAND    PWR  CO  3 

i    9A  ,B.    P.    ORDRAY  3 
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I    8A|nEW    ENGLAND    PWR    CO     1  3    ■ 

8A  [    8A [L. 


I    7A   BAY   E.    LYEAN 
I    saIfred  DREEKB  I 

9aISPRINGFLD  TERM  RWY  I 
IhidIalfred  H.  DURKEE  ' 
[    7AI IVAN   P.    ROBINSON  i 

i 
1    6P;CKARL£S  b.    adahs 
[midiedith  SPAULOIIC 
1    8A   CONN   RIVER   POWER   CO ' 
I    6P I  WENDELL    R.    DAVIS  I 

.    8A;NEW   ENGLAND   PWR  CO    I 

SaIgilman  w.    ford  I 

7a|portland  pipe  line    j 

8A!0.     P.    BRtCKETT 
BA   EVA   K.    DOUBLEDAY 
7 A   ARTHUR    .1.    FOLLBTTB 


6P[    6P  JOBH  r.    NICHOLS 


SP  !   6P  U.S.C.G. 
8A  ,   8A  G.R.HC   CILVRAT 
SA  I    5A  jROeERT  E .    COX 
!   BA  U.S.    EWGIKEEBS 


'«» 


CoBBtal,   5   Connecticut,   6   Contocook.   7   Bouaa 

tonic.   8 

Hudson ,   9 

Kennebe 

17   Tbaaes 

REFERENCE  NOTES 

uma  of  the  Station  Index  are  BHalgned  on  a  atate  b 
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0  dupUc 

B  12  3SW,  Indicate  dJBtance  in  BlleB  and  direction 
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^ostoirice. 

10   Kerrlnac 


12  PresuapBcot ,   13  Saco , 


The  tour  digit  Identltlcatlon  ouBbvrB  In  the  indaz  1 

PlCuroB  and  letters  foIlo>li«  the  station  aaac.  auci 

Observation  times  jeIvbd  In  the  above  table  are  In  local  Standard  Tlae . 

Dvlayed  data  and  corrections  will  be  carried  onlj  In  the  June  and  Deceaber  Iseues  of  tbls  bulletin. 

Honthlf  and  seasonal  saovlall  for  the  preceding  12  Bonttis  will  b«  carried  la  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  tbe  Index,  but  for  vhlch  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  alsslog  or  received  too  late  to  be  loclu< 

Unless  otberwlBc  indicated,  dlaenslonal  unite  used  In  this  bulletin  are:   Tesperatures  In  *F,  precipitation  and  evaporatloo  In  Inches 
Standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

iBOUDts  la  Table  4  are  trom   recordlnf  gages.   Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  l^ble  3  are  from  non'recordlng  gagsB,  unless  otherwise  Indicated. 

Bwts  In  Tsbles  3,  S.  6,  and  snovlall  data  In  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  tbe  Station  Index  for  obserwstlon  time. 

■me*  «n  ground  la  Tkble  7  Is  st  obserwatloa  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   Par  thea*  ststlone  snow  on  ground  values  are  at  7:30  P. 

-   No  record  In  Tables  3,  4.  6  and  7  and  tbe  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry.   When  hourly  preclplt 
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Station  not  equipped  with  recording  gage,   see  Table  4  for  6-hourly 

AS 
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ThlB  entry  in  time  of  observation  column  m  the  Station  Index  means 
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Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  «Btlmated,  using  a  ra 

full  month. 
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Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage.   All  other  data 
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Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at 

Trace,  an  amount  too  ssall  to  measure. 

T 

Includes  total  for  previous  month. 
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CHATTANOOGA:   1950 


NEW   ENGLAND   -  OCTOBER   1950 

W.   H.    Tracy,    Section  Director   -  Boston,   Mass 

WEATHER   SUMMARY 

Not  since  January  of  this  year  has  there  been  a  month  with  a  substantial  temperature  excess.  October, 
however,  was  warmer  than  normal  by  three  to  more  than  four  degrees  in  the  interior,  though  near  the 
coast  the  departvire  was  less  than  one  degree.  The  month  opened  with  maxima  in  the  8&'s,  almost  a  record 
for  some  points  so  late  in  the  season.  The  near  drought  ccndltions  which  were  developing  in  the  latter 
half  of  September  became  accentuated  in  the  first  decade  of  October.  Except  in  ^lextreme  southern  parts, 
hardly  a  tenth  of  an  inch  of  rain  fell  in  this  twenty-five  day  period.  Sunshine  and  mild,  balmy  days 
were  favorable  for  the  harvest  of  root  crops,  apple  picking,  late  baying  and  fall  plowing.  Work  pro- 
ceeded apace  on  the  great  yield  of  cranberries  in  southeastern  Massachusetts  and  on  the  excellent  potato 
crop  of  Maine.  This  latest  phase  of  recurring  dryness  was  too  late,  however,  to  influence  production  in 
other  food  crops,  but  the  failure  to  replenish  moisture  in  the  subsoil  maintained  the  serious  shortage 
of  water  for  public  and  industrial  usage,  particularly  in  the  northeastern  counties  of  Massachusetts.  An 
increasing  fire  hazard  with  drying  of  fallen  leaves  resulted  in  eleven  woodland  blazes  in  Massachusetts 
alone  on  the  7th.  In  central  and  southern  Maine,  with  class  4  hazard,  there  were  outbreaks  daily,  kept 
in  check  only  by   constant   vigilance. 

In  the  10-13th  period  a  weak  seccndary  disturbance  on  the  coast  merging  with  a  depression  moving  east- 
ward from  the  Lake  Region  produced  scne  heavy  general  precipitation.  By  far  the  greatest  part  of  the 
month's  total  was  accounted  for  in  this  storm.  Two  Inches  or  more  fell  at  many  stations  -  the  greatest 
amounts,  three  to  over  four  inches,  were  reported  in  Essex  and  Middlesex  Counties,  Mass.,  and  in  south- 
eastern New  Hampshire,  precisely  the  area  where  the  long-term  drought  has  been  most  serious.  The  rain- 
less decade  which  followed  this  storm  brought  a  return  of  fire  hazard  and  low  water  supplies  in  many 
communities.  Numerous  small  acreages,  largely  brushland,  were  burned  over  in  Massachusetts,  southern 
New  Haiapshire  and  Maine,  in  the  latter  part  of  this  period.  Again  at  the  end  of  the  month,  when  relative 
humidity  readings  as  low  as  16%  were  recorded,  a  250-acre  brushland  blaze  occurred  within  ten  miles  of 
the  Section  Center.  Hardly  a  third  of  an  inch  of  precipitation  occurred  in  the  latter  half  of  the  month 
except  over  the  Interior  hl^lands  of  Maine,  where  snow  fell  to  depths  of  one  to  eight  inches.  A  mass 
of  cold  Canadian  air  advanced  across  the  northeastern  part  of  the  country  at  this  time  and  by  the  27th 
and  28th,  aided  by  radiational  cooling,  minima  were  depressed  to  hard  freezing  levels,  in  some  cases  to 
the  lowest  of  record  so  early,  in  sharp  contrast  to  the  first  and  last  few  days  of  the  month.  Electrical 
storms  on  the  30th  were  reported  as  far  apart  as  southeastern  New  Hampshire  and  northeastern  Maine,  but 
only   at   Prentiss,   Me.,   where   a   barn  was   burned,   was   there   report    of  damage. 

Ground-water  levels  and  stream-flow  continued  well  below  normal.  The  major  reservoirs,  though  drawn  up- 
on as   per   seasonal   practice,   were  mostly   at    higher   than  normal    levels. 

The  Section  mean  temperature,  based  upon  the  records  from  152  stations  was  51.1°  which  is  1.4°  above  the 
average  for  the  past  63  years.  The  highest  monthly  mean  reported  was  57.5°  at  Providence,  R.  I.;  the 
lowest  40.6°  at  Lac  Frontlere,  Me.  The  highest  tei^>erature  reported  was  89°  at  Waterbury,  Conn,  on  the 
1st;    the   lowest    10°    at   Lac   Frontlere,    Me. ,    on   the   28th. 

The  average  monthly  precipitation,  based  upon  the  records  of  153  stations,  was  2.21  inches,  which  is  1.20 
Inches  less  than  the  average  for  the  past  63  years.  The  greatest  monthly  amoimt  reported  was  5.09  inches 
at  Jackman,  Me.;  the  least  0.69  inch  at  Plymouth,  Mass.  The  greatest  amount  lu  any  24-hour  observational 
period  was  3.67  inches  at  Newburyport ,  Mass.,  measured  on  the  11th.  The  average  snowfall  for  the  North- 
ern Division,  based  on  78  records  was  .6  inch;  for  the  Southern  Division,  none;  for  the  Section,  based 
on  149  records,    .3   inch,   which   Is    .1    inch  more   than  the  mean   for   the   past   63   years.  M.T.N. 
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Id  addltloD  to  the  cllmatological  data  from  sone  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  froa  Hydrocllma- 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologlc  Bulletin 
Series.   The  Hydrocllnatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages--mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  *375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States, 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatlc 
Network  stations  were  presented  In  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
Individuals  as  listed  In  the  Station  Index, 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


ITEW   EMGLANO 
OCTOBER    1950 


Wind  duection 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relab 

ve    humidity  averages  - 
pwoent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

III 

lis 

SUtioa 

1 

•Sa? 

III 

• 
• 

> 
< 

J    • 

£  a 

Direction 

ol 
fsstest  mile 

m 

OH 

a 
ncQ 

i 

s 

s 

3 
A 

gi 

S 
1 

d 

1 

BLOCK    ISLAHD  WB  CITT  R.I. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

3 

2 

2 

I 

0 

0 

8 

. 

. 

See 
Table  2 

BUJE  BILL,    MASS 

M* 

- 

14.6 

37 

* 

13 

- 

81 

57 

75 

2 

5 

0 

1 

1 

0 

9 

63 

4.1 

" 

BOSTON  WB  AP  MASS 

St 

13 

11.5 

32+ 

E 

10 

77 

76 

55 

67 

3 

2 

2 

0 

1 

0 

8 

S8 

4.2 

■• 

BRIDGEPORT  VB  AP  CONH 

- 

- 

- 

30» 

SE 

10 

82 

86 

59 

74 

4 

5 

2 

1 

0 

0 

12 

- 

5.0 

•• 

BDRLIXCTON  WB  AP  VT 

ssw 

22 

9.9 

- 

MW 

20 

81 

82 

61 

75 

6 

4 

6 

0 

0 

0 

16 

52 

6.4 

" 

CARIBOU  WB  AP  ME 

SSB 

13 

14.5 

42» 

WSW 

14 

83 

84 

62 

76 

6 

6 

6 

0 

0 

0 

18 

7.7 

•• 

CONCORD  WB  AP  NtH. 

MW             10 

5.0 

29 

NW 

20 

85 

85 

50 

74 

3 

3 

2 

0 

1 

0 

9 

54 

5.1 

" 

EASTPORT  WB  CITY  ME 

- 

- 

10.9 

41 

.n 

11 

- 

- 

- 

- 

3 

6 

4 

0 

1 

0 

14 

52 

6.1 

" 

HARTFORD  WB  AP  CONN 

N 

12 

8.9 

25 

mt 

20 

87 

91 

56 

76 

7 

0 

1 

1 

1 

0 

10 

53 

5.9 

" 

MT.    WASHINGTON  WB   N.H. 

- 

- 

31.5 

- 

- 

- 

- 

.- 

- 

2 

5 

6 

1 

1 

0 

15 

47 

6.3 

•■ 

NANTUCKET  WB  AP  MASS 

E 

11 

11.4 

37 

s« 

13 

86 

83 

70 

86 

7 

3 

1 

^ 

0 

0 

12 

59 

5.1 

" 

lEW   HAVHI    WB   AP    CONN 

- 

7.3 

28 

SE 

10 

- 

- 

" 

- 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

11 

67 

5.0 

" 

PITTSFIELD  WB  AP   MASS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

12 

- 

5.2 

" 

PORTLANII  NB  AP  ME 

SW 

10 

7.7 

43 

E 

10 

91 

86 

64 

83 

4 

3 

2 

2 

0 

0 

11 

63 

4.9 

■• 

PBOVIDENCE  WB  AP  R.I. 

NW 

12 

7.7 

24 

SW 

19 

85 

84 

54 

74 

6 

1 

1 

1 

1 

0 

10 

66 

4.4 

■■ 

+  Also  on  other  dates 

•    Data   obtained  by   visual 
recording  equlpaent    is   n 
Is   not    necessarily    the    1 
log  during    the    period. 

oljservation  since 
ot   available.      It 
astest   Mile  occur- 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

1 

Temperature 

Precipitation 

Northern 

Southern 

North'^m 

Southern 

•  ^ 

'Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

S^ 

Year 

il 

Year 

°  % 

a-l 

s^ 

°w 

e 

1 

« 

e 

s 

s 

^ 

ft 

la 
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•    =3 

°4 

ft 

1 

B 

ft 

ts 

a 

ft 

la 

ft 

&3 

^J 

1 

M 

S 

• 

i 

• 

i 

i 

J 

1 

Ji 

1 

<  s 

5.2 

> 
< 

J3 
XT 

X 

ft 

> 
< 

1 

> 

< 

Vi 

1 

Ii 

II 

1888 

42.0 
42.5 

-U- 

8 
6 

45.6 
47.9 

■^ 

21 
16 

6.16 
TTST 

0.0 
0.0 

4.98 
5.34 

0.0 
0.0 

14 
12 

1928 
1929 

47.7 
46.0 

88 
80 

3 
14 

53.8 
50.5 

90 

80 

15 
19 

2.54 
2.88 

0.6 
1.2 

2.49 
2.79 

0.0 
0.0 

9 

1889 

TX 

8 

1890 

45.9 
45.7 

80 
90 

12 
10 

48.5 
49.8 

84 
91 

21 
16 

4.92 
2.55 

0.0 
0.0 

8.12 
5.07 

0.0 
0.0 

16 
10 

1930 
1931 

47.5 
49.9 

97, 

15 
21 

50.5 
55.2 

92 
86 

15 
18 

2.64 
3.76 

1.8 
0.0 

3.25 
2.80 

0.8 
0.0 

9 

1891 

84 

10 

1892 

45.6 

77 

20 

50.0 

84 

20 

1.30 

0.0 

1.44 

0.0 

8 

1932 

49.9 

84 

16 

53.8 

86 

20 

3.84 

0.0 

8.15 

0.0 

11 

1893 

49.3 

80 

11 

53.1 

88 

11 

3.98 

0.0 

3.90 

0.0 

7 

1933 

46.3 

79 

11 

51.4 

79 

18 

4.47 

0.4 

3.55 

0.0 

10 

1894 

48.1 
42.7 

76 
77 

23 

52.8 
46.7 

80 
75 

ST 

16 

3.89 
2.37 

- 

5.86 
3.80 

; 

13 
8 

1934 
1935 

44.0 
47.1 

77 
80 

19 
16 

49.1 
52.1 

79 
82 

21 

17 

2.30 
1.17 

2.2 
0.0 

3.03 
0.96 

T 
0.0 

10 

1895 

9 

7 

1896 

44.5 

74 

12 

48.2 

78 

20 

3.50 

0.0 

3.63 

0.0 

13 

1936 

46.5 

81 

7 

52.4 

83 

11 

5.11 

0.1 

3.95 

0.0 

11 

1897 

47.9 

88 

12 

52.3 

91 

18 

1.15 

0.0 

1.00 

0.0 

4 

1937 

46.4 

84 

11 

50.8 

81 

IT 

5.29 

T 

4.67 

0.0 

11 

1898 

48.9 

91 

18 

52.8 

87 

23 

5.36 

0.0 

7.32 

0.0 

11 

1938 

50.0 

88 

19 

55.0 

91 

22 

2.30 

0.0 

2.50 

0.0 

6 

1899 

49.2 

82 

14 

53.0 

84 

20 

1.89 

0.0 

2.06 

0.0 

7 

1939 

46.6 

88 

10 

52.1 

91 

14 

4.58 

0.4 

4.79 

0.0 

12 

1900 

52.4 

85 

15 

55.8 

85 

17 

3.84 

0.0 

3.57 

0.0 

10 

1940 

43.7 

81 

.8 

47.8 

80 

13 

1  .09 

0.8 

1.54 

T 

7 

1901 

47.6 

78 

15 

52.0 

82 

21 

2.88 

T 

3.09 

0.0 

S 

1941 

46.1 

88 

9 

53.4 

90 

20 

3.63 

0.6 

2.32 

0.0 

13 

1902 

46.5 

79 

14 

52.2 

79 

20 

4.60 

T 

5.24 

T 

9 

1942 

48.9 

82 

18 

53.0 

85 

19 

2.72 

T 

3.50 

0.0 

8 

1903 

47.2 

77 

10 

52.6 

79 

19 

3.23 

0.1 

3.29 

T 

10 

1943 

47.9 

82 

14 

51.8 

84 

15 

5.47 

0.2 

5.07 

0.0 

13 

1904 

44.3 

76 

11 

48.6 

81 

14 

2.43 

T 

2.02 

T 

8 

1944 

46.1 

86 

9 

51.1 

88 

14 

3.54 

0.5 

2.21 

0.0 

8 

1905 

46.5 

81 

10 

51.8 

85 

18 

1.39 

0.0 

1.95 

0.0 

5 

1945 

45.2 

82 

15 

50.7 

86 

21 

4.41 

0.5 

2.65 

T 

13 

1906 

47.7 

80 

15 

51.9 

78 

18 

4.25 

T 

4.46 

0.0 

8 

1946 

50.4 

86 

15 

55.5 

90 

21 

3.23 

0.4 

1.17 

T 

7 

-.307 

43.0 
50.0 

78 
88 

10 
14 

47.4 
53.9 

76 
93 

11 
16 

4.47 
2.54 

0.6 
T 

4.78 
3.19 

0.0 
0.0 

8 
7 

1947 
1948 

53.7 
46.5 

91 
84 

13 
11 

57.7 

90 
83 

17 
13 

0.74 
2.86 

T 
0.4 

1.95 
3.29 

T 
T 

4 

1908 

51.3 

9 

1909 

46.8 

92 

13 

?d.O 

86 

18 

1.23 

0.0 

1.61 

0.0 

8 

1949 

50.9 

89 

14 

56.4 

91 

19 

2.42 

T 

2.15 

T 

8 

1910 

47.9 

"ST 

10 

53.5 

89 

15 

1.69 

0.0 

1.61 

0.0 

8 

1950 

48.5 

88 

10 

54.1 

89 

16 

2.42 

0.6 

1.97 

0 

8 

1911 

45.9 

78 

17 

49.4 

76 

15 

3.33 

0.1 

1.72 

0.0 

11 

1912 

49.2 

89 

20 

54.2 

87 

19 

3.84 

0.0 

2.16 

0.0 

8 

1913 

52.6 

84 

20 

54.4 

87 

22 

6.03 

0.0 

7.34 

0.0 

13 

1914 

49.9 

87 

8 

54.9 

86 

13 

1.80 

0.9 

2.58 

0.0 

5 

1915 

49.2 

81 

18 

53.2 

82 

19 

2.44 

0.0 

3.09 

0.0 

9 

1916 

48.0 

87 

18 

52.0 

8S 

17 

2.09 

0.0 

1.79 

0.0 

7 

1917 

45.1 

81 

19 

49.0 

79 

19 

5.85 

0.0 

5.76 

0.0 

13 

Period 

47.3 

92 

1 

52.0 

94 

11 

3.32 

0.4 

3,.  33 

T 

1918 

48.2 

81 

19 

54.1 

82 

22 

4.32 

0.0 

1.27 

0.0 

10 

1919 

46.6 

83 

11 

53.7 

90 

22 

4.25 

0.0 

2.85 

0.0 

14 

1920 

52.6 

87 

18 

57.3 

88 

27 

2.23 

0.0 

1.62 

0.0 

6 

1921 

47.1 

90 

11 

52.3 

82 

14 

2.91 

0.0 

1.23 

0.0 

8 

1922 

45.0 

90 

10 

53.0 

92 

13 

2.34 

1.5 

2.82- 

0.0 

8 

1923 

47.5 

80 

16 

52.4 

82 

19 

3.77 

0.0 

5.13 

0.0 

9 

1924 

47.3 

80 

10 

52.2 

88 

13 

0.63 

T 

0.25 

0.0 

3 

1925 

39.7 

75 

1 

46.2 

79 

16 

TTo 

6.7 

4.32 

1.1 

13 

1926 

ITTT 

87 

TT 

50.6 

84 

22 

4.92 

n 

5.03 

Tnr 

11 

1927 

50.1 

89 

17 

55.4 

94 

21 

5.81 

0.0 

4.85 

0.0 

10 

See  reference  notes    foil 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


HEW  ENGLAND 
OCTOBER  1950 


Temperature 

Precipitation 

1 

If 

h 

• 
Q 

1 

1 

o 

•3 

Q 

No.  o 

days 

1 

|S 

li 

1 

. 

Snow,  Sleet.  Haii 

No 

.  of  days 

Station 

2  g 

"  1 

S  0 

3 
s2 

Max.  depth 
on    ground 
at  obsn. 

« 

i 
8 

s 

! 
n 

s   „ 

COKNECTICUT 

BRIDGEPORT 
BRIDGEPORT  WB  AP 
COLCHESTER 
CREAH  BILL 
DANBURY 

56.1 
56.6 
54.1 
53.9 
54.8 

2.2 

2.8 
3.6 

83 
80 
85 
83 
83 

28 
31 
18 
23 
26 

27 
27 
27 
27 
27 

277 
261 

337 
310 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

7 

1 

4 

2.24 
1.73 
1.53 
2.35 
2.11 

-  1.57 

-  2.28 

-  1.22 

1.10 
.94 
.61 
.80 

1.07 

10 
10 
10 
12 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
9 
7 
8 

3 

2 
2 
5 
3 

1 

0 
0 
0 

1 

FALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

IIIDDLETOWM 

MOUNT  CARMEL 

51.9 
55.5 
55.0 
56.0 
53.9 

2.3 
3.8 
2.4 

84 
83 
84 
80 
84 

17 
25 
23 
26 
23 

27 
27 
27 
27 
27 

400 
298 
315 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
2 

4 
2 
3 

1.32 
1.74 
1.85 
2.07 
2.10 

-  1.71 

-  1.67 

-  1.21 

.42 
.66 
1.07 
.86 
.68 

12 
10 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
3 
6 

7 

3 
3 
2 
3 

4 

0 
0 

1 

0 
0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  KENT 
NORWALK 

55.9 
56.9 
49.6 
54.0 
55.4 

4.1 
2.7 

3.3 

84 
82 
77 

1 

27 
29 
20 
21 
22 

27 
27 
27 
27 
27 

281 
249 

341 
297 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
8 
8 
7 

1.70 
1.61 
2.25 
1.66 
2.02 

-  1.65 

-  2.07 

-  1.62 

.87 
.58 
.58 
.59 

.85 

10 
10 
13 
10 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

6 

10 

e 

5 

3 

2 
4 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

NORWICH  3  ESE 

PUTNAM 

SALISBURY 

STAMFORD 

STORRS 

54.8 
52.4 
53.2 
57.0 
52.2 

4.0 
1.4 

88 
85 
83 
82 
82 

2 

1 

19 
17 
21 
27 
21 

27 
27 
27 
27 
27 

316 
387 
363 
250 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 
7 
1 
6 

1.94 
1.85 
1.61 
1.66 
2.14 

-  2.32 

-  1.44 

1.02 

1.05 

.54 

.83 

1.30 

10 
10 
12 
12 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 

6 

7 
5 

3 
2 
3 
3 
2 

1 
1 

0 
0 

1 

WASHINGTON 

WATKRBUKY 

WESTBROOK 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

54. 8M 
57,1 
53.  7M 
54.2 

4.1 

85 
89 
86 
87 

1 

21 
26 
19 
22 

27 
27 
27 
27 

313 
259 

343 

0 
0 
0 
0 

2 
6 
6 

1.66 
1.82 
2.42 
2.21 

-  1.87 

1.25 

.74 

1.20 

1.67 

10 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 
7 
5 

2 
3 

2 
2 

1 

0 

1 
1 

STATE 

54.5 

+  2.4 

1.90 

-  1.61 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  BARBOR 

BELFAST 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

48.9 

50.1 
48.6 
42.6 

1.3 
1.1 

82 
77 
77 

1 

27 

27 
24 
19 

164 

28 
28 
28 

491 

456 
502 
687 

0 

0 
0 
0 

4 

3 

€ 

13 

2.44 
1.91 
1.55 
2.72 
1.9B 

-  2.27 

-  2.83 

-  1.57 

1.54 

.97 

1.07 

1.25 

.40 

12 
11 
11 
11 
12 

T 
.0 
.0 
.0 
1.8 

T 
0 
0 
0 
2 

23 
23 

I 

7 

6 

12 

2 
2 

I 
2 
3 

1 

0 

1 
1 

0 

CORINNA 

EASTPORT  WB  CITY 
EAST  SANGERVILLE  2  E 
EAST  WINTHEOP 
PAEMINGTON 

46.2 
48.3 
46.  2M 
49.6 
48.0 

.8 
.6 

82 
73 
78 
83 
84 

18 
33 
25 
22 
21 

28 
27 
23 
28 
16 

576 
513 
570 
475 
523 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

1 
13 

9 
13 

2.37 
2.33 
2.62 
2.15 
2.69 

-  1.22 

-  .82 

1.04 
1.16 

.98 
1.23 

11 
11 

12 
12 

1.0 
.2 
.0 
T 

2.0 

T 
0 
0 
2 

23 
33 

10 
11 

7 
8 
9 

2 
3 

2 
3 

1 
1 

0 

I 

FORT  KENT  ISE 
GARDINER 
GREENVILLE 
BOULTON  AIRPORT 
BOULTON  I    NE 

44.1 
49.7 
43.7 
43.4 
45.6 

1.1 

-  .8 

-  .0 
.4 

78 
84 
79 
77 
76 

2 

I 
3 
3 
3 

20 
24 
21 
17 
19 

23 

16+ 

16+ 

28 

28 

641 
469 
655 
662 
593 

0 
0 

0 

15 

7 

16 

13 

9 

2.30 
2.45 
3.48 
2.62 
2.27 

-  1.18 

-  1.58 

-  .08 

-  .65 

-  1.00 

.70 

1.40 

1.46 

.64 

.47 

11 
12 
12 
11 
11 

2.0 

T 
7.0 
2.8 
2.5 

2 

0 

4 
3 

24 

23 
23 

8 

7 

12 

11 

11 

5 
2 
5 

4 
4 

0 

1 
1 

0 
0 

JONESBORO 
LAC  FRONTIERS 
LEWISTON 
MADISON 
MILLINOCEET 

46.7 
40.6 
50.5 
47.8 
45.1 

1.9 

1.3 

-  1.0 

80 
78 
82 
81 
76 

2 
2 

24 
10 
28 
19 
18 

27 
28 
28 
16 
28 

748 
449 
524 

612 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
20 

4 
11 

8 

2.23 
3.27 
2.85 
2.00 
2.19 

-  .70 

-  1.60 

-  1.70 

1.50 

1.01 

1.29 

.92 

.76 

10 
12 
12 
12 
13 

.0 

T 
1.0 
4.5 

0 
0 

9 

8 

7 

10 

11 

2 

2 
2 

4 

1 
1 
a 

0 
0 
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MILLINOCKET  DAM 
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OLD  TOWN 
OLD  TOWN  AIRPORT 

45.5 
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49.7 
48.9 
45.9 

-   .6 

.8 
1.0 

78 
78 
81 
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81 

19 
18 
24 
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18 

28 

28 

16 

16+ 

28 

598 

470 
492 
582 

0 
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0 

9 

17 

9 

4 
13 

2.28 
2.92 
2.80 
2.47 
2.48 
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-  .47 
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.57 
.90 
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.86 
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13 
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11 
13 

3.5 

T 

.5 

1.2 

3 

0 
0 
T 

23 
23 

11 

11 

9 

0 

7 

3 
5 
3 

4 
4 

0 
0 
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0 

PORTLAND 
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49.2 
46.9 
44.3 
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.5 

.2 
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85 
85 
76 
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79 

3 
3 
3 

30 
21 
25 
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23 

27 

27 

16+ 

23+ 

28 
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0 
0 
0 
0 
0 

I 
11 

9 
13 
11 

1.89 
2.11 
2.55 
1.80 
2.77 

-  1.03 

-  1.56 

-  1.65 

1.08 
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.79 
.53 
.83 

12 
12 
12 
20 
13 

.0 

.0 

3.0 

1.0 

7.0 

0 
0 
3 

22 

7 
7 

10 
8 

15 

2 
3 
3 

4 
4 

1 

0 
0 
0 
0 
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WINSLOW 

49.6 
47.2 
49.3 
48.5 
48.3 

3.1 
2.2 

-  1.0 

85 
82 
85 
82 
83 

1+ 

25 
21 
24 
28 
22 

28 
28 
28 
27 
28 

475 

485 
505 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
12 
6 
7 
9 

2.64 
3.22 
2.49 
1.87 
2.32 

.01 

-  .72 

-  1.17 

1.32 
.90 
.87 
.80 

1.12 

11 
12 
12 
11 
13 

.0 
1.4 
1.5 

T 

0 

I 
T 
1 
0 

23 
23 
33 

8 
12 
10 
10 
•5 

3 

4 
4 
2 
3 

a 

0 
0 
0 

1 

WOODLAND 

46.0 

-   .7 

80 

1 

20 

28 

0 

14 

2.45 

-  2.13 

1.09 

12 

1.0 

T 

23+ 

10 

4 

1 

STATE 

47.0 

-  0.9 

2.43 

-  1.13 

1.4 

MASSACBUSETTS 

ADAMS 
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BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

51.6 
54.  OH 

49.5 
54.1 
56.4 

3.2 
3.7 

2.8 
2.8 

85 
88 
81 
81 
85 

3 

1 
1 
1+ 

1 

19 
22 
17 
27 
33 

28 
27 
28 
27 
27 

350 
475 
350 
281 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

11 
1 
0 

2.07 
1.87 
1.37 
2.22 
1.99 

-  .74 

-  1.71 

-  1.52 

-  1.16 

.75 

.71 
1.24 
1.28 

13 

12 
10 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

a 

a 
a 

a 

0 

CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
COBASSET 
EAST  WAREBAM 
EDGARTOWN 

56.0 
53.1 
53.7 
55.2 
54.3 

3.5 
2.4 

3.2 

83 
85 
76 
83 
76 

1* 

1 

2+ 

2 

2 

27 
23 
29 
26 
28 

27 
28 
27 
27 
28 

291 
367 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 

a 

4 
3 

2.08 
2.67 
1.68 
.98 
1.18 

-  1.51 

-  .57 

-  2.79 

1.S4 

1.68 

1.14 

.53 

.66 

11 
10 

11 
11 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
3 
3 

FALL  RIVER 
FITCHBDRG 
FBAMINGHAM 
HAVEBBILL 
BOOSAC  TUNNEL 

55.9 
54.4 

54.2 
64.1 
52.1 

2.8 
3.7 
2.4 
.7 
3.4 

85 
85 
86 
86 
83 

1 
2 
2+ 

1 
3 

28 
29 
26 
26 
22 

27 
21+ 
27+ 
27+ 
27 

291 
339 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

7 

5 

4 

11 

1.40 
3.16 
2.28 
4.17 
2.08 

-  2.26 

-  .32 

-  1.17 
1.27 

-  .68 

.75 
1.97 
1.73 
3.10 

.80 

12 
11 
11 
10 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

3 

a 

3 
2 

2 

HYANNIS  1  E 
KHIGBTVILLE  DAM 
LAKE  COCBITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 

55. 6M 

54.2 

52.2 

53.9 

55.1 

2.2 

1.1 
2.9 
3.3 

82 
88 
84 
84 
86 

1 
1 
2 
1 

1 

29 
19 
21 
28 
26 

27 
27 
27 
27+ 
28 

282 
334 

349 
312 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
8 
9 
2 
3 

1.20 
2  25 
2.04 
3.14 
2.78 

-  2.40 

-  1.67 

-  .18 
.68 

.70 
1.52 
1.45 
2.40 
1.75 

10 
10 
11 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

a 
a 
a 

3 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NORTB  TRUBO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

54.2 
54.4 

56.4 

49.9 

.2 
3.2 

3.1 

78 
77 
80 

80 

3 

1 
1 

1+ 

28 
34 
33 

22 

27 
27 
27 

27 

340 
323 
266 

458 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
0 

10 

3.46 
1.26 
.97 
1.14 
1.55 

-  .00 

-  2.13 
-2.83 

-1.53 

2.44 
.85 
.50 

.62 

11 
10 
10 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

a 
a 
t 
a 

3 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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BOCKPORT  1  ESE 
SANDIICH 
SEELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD 

55.5 
54.1 
55  2 
50  9 
56.6 

3.3 
3.5 

3.6 
2.7 

81 
79 
82 
82 
87 

3 

1 
1 
3 
1 

27 
29 

36 
22 
27 

27 
27 
27 
27 
27 

297 
333 
298 

272 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

0 
9 
3 

.69 
1.45 
1  16 
2.37 
1.72 

-  3.25 

-  1.91 

-  .82 

-  1.99 

1.00 
.55 

1.35 
.79 

10 
10 

11 

10 

.0 
.0 
0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

4 
8 
7 

2 

2 
2 
2 

0 

1 

0 

1 

0 

SPRINGFIELO  NEITS  BLDC 

STOCEBRIDGE 

SWAMPSCOTT 

TADHTOS 

TtlLLT  DA* 

56.  9M 

50.9 

53.2 

53.8 

52.0 

3.1 
2.2 
3.3 

84 
79 
77 
84 
86 

2* 

2 

3 

1 

1 

26 
19 
29 
21 
18 

28 
27 
27 
27 
27 

429 
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397 

0 
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0 
0 

10 

1 

7 
10 

2.23 
1.40 
1.89 
1.30 
1.96 
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12 
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0 
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6 
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8 
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2 
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0 

1 
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0 

TVRKERS  FALLS 
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lESTFISLO  2  NE 

lESTON  2  NV 

53.3 

sa.6 

49.6 
52.9 
54.0 

3.6 

2.2 
3.3 

85 
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83 
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87 
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1» 
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1 

20 
23 
16 
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27 

28 
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5 

5 
7 

1 
2 
2 
2 
2 

1 
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1 
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19 
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1 
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«  1.9 
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85 
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18 
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10 

9 
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2.87 
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1.1 

85 
84- 
80 
80 
86 

2 
2 
3 
3 
2 

24 
21 
18 
18 
20 

27 
28 
27 
28+ 
28 

424 
437 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

8 

15 

14 

8 

2.27 
2.61 
2.69 
2.78 
1.69 

-  1.04 

-  .29 

-  .26 

-  1.06 

.69 
.74 
.83 
1.05 
.77 

10 
11 
11 
11 
11 

.0 

T 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

12 

8 

12 

7 

4 
4 
3 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

WOODSTOCK 

49.8 

3.0 

83 

It 

18 

28 

465 

0 

10 

2.44 

-   .73 

1.05 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

STATE 

49.3 

♦  2.2 

2.28 

-  0.94 

T 

SECTION 

51.1 

t    1.4 

2.21 

-  1.20 

0.3 

See  reference  notes  followuig  Stabon  Index. 
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Table  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^ 

Day  of  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7       8   1    9    1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19     20 

21      22  j 

23     24 

2S     26      27     28 

29 

30 

31 

P 

COKHECTICOT 

1 

1 

AKSONIA 

BAKERSVILLE 

BABKHAHSTED 

.56 

.96 
1.14 
1.10 

16 
.90 
.38 

.37 
.70 
.24 

.46 
■11 

.04 

.25 

.11 
.18 

T 

.20 

.03 

.05 
.03 

.02 
03 

1.86 
1.95 
2.00 
2.02 

BLOOBFIELD                                 » 
BRIDGEPORT 

.04 

T 

.70             1 
.75       .03 

.02 

.27 

T 

.01 

.02 

2.24 

BhIDGEPORT  WB  AP                  R 
BRISTOL 

.01 

T 

T 

.94 
1.00 

.01 
.45 

.46 
.36 
.52 
.28 
.25 

.19 

.03 

T 

.23 
.22 
.24 

T 
.04 

.03 
.03 

.01 

.02 
.04 
.05 

1.73 
2.34 
1.53 

BROOKLYN 

BDLLS   BRIDGE   DAU 

BURLIHGTON 

.03 

.68 
.55 
.95 

.35 
.52 

.22 
.24 

.16 
.13 

.10 
.10 

.01 
.02 

.01 
.02 

1.68 
2.23 

CANDLEWOOD  LAKE                     R 
COCKAPONSET  FRST  BHGR 

T 

.05 
.50 
.61 
.91 

.60 

.90 

.39 
.21 
.23 
.21 
.80 

.05 
.21 
.21 
.20 
.28 

.02 

T 

.32 
.18 
.27 

.06 
.01 

.03 

T 

.02 
.02 

.01 
.02 
.15 

.87 
2.10 
1.53 

COLCHESTER 
COLLINSVILLE 
CREAB   HILL 

.01 

.02 

.46 
.28 

.01 

.18 
.32 

.05 

.04 
.04 

.03 

2.06 
2.35 

DANBURV 

DERBY 

EASTON   LAKE    RESERVOIR 

FALLS   VILLAGE 

GREENWICH 

.05 
.01 
.01 

.01 

.05 

1.07 
.75 

1.51 
.26 
.66 

.12 
.34 

.57 
.46 
.79 
.42 
.45 

.35 
.05 

.11 

.03 
.08 
.08 

.03 

.29 
.26 
.28 
.20 
.34 

.01 

.08 
T 

.03 
.02 
.02 
.02 
.04 

T 
T 

.02 
.01 

.05 

2.11 
2.02 
2.74 
1.32 
1.74 

GROTON 

.07 

.72 

.92 

1.07 

1.16 

.73 

.70 
.62 
.58 
.94 
.65 

.05 

.27 
.17 

1.81 
1.71 

HARTFORD                                      R 
HARTFORD  ICB  AIRPORT          R 
HEMLOCKS   RESERVOIR 
JEffKTT  CITY                               R 

T 
.05 

.03 

T 
.40 

T 
.04 

T 

.20 
.32 
.26 

T 

.03 

.05 

T 

T 
.01 

1.85 
2.94 
1.73 

LAUREL    RESERVOIR 
MANCHESTER                                      : 
MEAD   POND   RESERVOIR 
MIDDLETO™                                      1 

.03 

T 

.45 
.38 

.87 
.86 
.52 

.09 
.20 
.12 
.05 
.32 

.23 
.32 
.28 
.80 
36 

.29 
.61 
.40 
.02 
.26       .03 

.02 
.02 

.01 

.25 
.12 
.26 
.30 
.18 

.03 
.10 
.05 

.13 

.05 

T 

.06 

T 

.07 

.06 

.05 

T 

.01 
.04 
.08 

1.46 
1.73 
2.17 
2.07 
1.95 

MOHAnt    FOREST   RANGER   ST 

yOODUS    RESERVOIR                  R    [ 
MOUNT  CARMEL 

T 

T 

.82 
.68 
1.04 
.71 
.83 

.42 

.38 
.45 

.22 
.62 

.01 

T 

.21 
.31 
.20 

T 
T 

T 
.01 

T 

.01 

.07 

1.41 
2.10 
1.94 

NATCHAUG   FOREST   RANGER         1 

.87 
.23 

.20 

T 

.05 

1.83 

NATHAN   HALE    STATE   FRST 
NEW    HARTFORD 

T 

.37 

.28 

.09 

.07 

.02 

.02 

1.91 

NEW   HAVEN   WB  AIRPORT        H    j 

NEWINGTON                                    R 

NEW   LONDON 

NORFOLK   2    SW 

NORFOLK    2    SW                            R 

.01 
.08 

T 

.87 
.64 
.58 
.53 
.95 

T 

.46 
.02 

.45 
.66 
.51 
.27 
.69 

.16| 
.58 

.14 

.03 

.02 
.05 

T 
T 

T 

.32 
.18 
.23 
.14 
.27 

.14 

.01 

.07 
.05 

.01 

T 

.02 

.02 
.03 

1.70 
1.48 
1.61 
2.25 
2.15 

NORTH   KENT 

NORWALK 

NORWICH  3   ESE 

PACHAOG    ST   FOREST  3    NE         1 

.05 
.04 

.59 
.80 
1.02 
.36 
.77 

.06 

.08 
.50 
.35 

.58 
.85 
.45 
.56 
.37 

.041 

.31 
.17 

T 

.08 

.33 
.26 
.29 
.12 
.10 

T 
T 

.15 
.05 

.03 
.02 
.10 
.04 

T 
T 

.06 
.03 
.07 

1.66 
2.02 
1.94 
2.14 
1.S2 

PEOPLES    FOREST  RANGER   S      1 

PUTNAM                                                 1 

1.05 
.96 

1.08 
.43 
.75 

.55 
.48 
.35 
.90 
.32 

.02 

.23 
.19 

T 
.01 

.01 

.03 

1.85 
1.68 

PUTNAM   HEIGHTS                  //R , 
PUTNAM    LAKE 

.02 

.07 

.24 

.03 

T 

.03 

.28 
.11 

.01 

T 

.07 

2.15 
1.47 

ROCKVILLE                                    R 
ROCKWCOD   LAKE 

.01 

.03 

.11 

.02 

T 

.24 

T 

T 

.05 

1.53 

ROCKY    RIVER  DAM 

ROUND   POND 

SALISBURY 

SHUTTLE   MEADOW    RESVR 

STAFFORD    SPRINGS 

.01 

.25 
.78 
.52 
.73 
.62 

.16 

.24 
.26 
.25 

.32 
.50 
.54 
.56 
1.33 

.47 

T 

.26 

.19 

T 
.18 

T 
.01 

.18 

.25 

.21 

1.14 

.08 

T 

.03 

.01 

.04 
.02 
.02 

.03 

.02 
.02 
.03 

1.51 
1.28 
1.61 
2.10 
3.76 

STAMFORD 
STEVENSON   DAM 

T 

.35 
.99 

.37 

.83 
.29 
.59 
.56 
.28 

.04 
.27 
T 

.42 

.06 

.03 

.26 
.23 
.  18 

T 
.04 

.03 
.02 

.09 
.06 
.05 

1.66 
2.28 
2.14 

STORRS 

STORRS                                           K 

TUOMPSONVILLE 

T 

1.30 

1.24 

.55 

.58 

.14 

.11 

.05 

.02 
.04 

.08 

3.04 
2.03 

TORRINGTON    1 

TOHRINGTON    2 

TRAP   FALLS   RESERVOIR 

WASHINGTON 

WATERBURY 

.63 

.38 

1.37 

1.25 

.74 

.18 

.05 
.04 

.60 
.34 
.80 
.05 
.67 

.08 
.25 
.03 

.17 

.05 

.20 
.16 
.28 
.26 
.30 

.02 

.04 
.02 
.03 

T 

.07 

.03 

T 

1.55 
1.35 
2.71 
1.66 
1.82 

WESTBROOK 
WEST   HARTFORD 
WEST   HARTLAND 

1.20 
.74 

.90 
.02 

.53 
1.25 

.35 
1.65 

.83 

.47 

.35 
.26 

.07 
.19 
.35 
.20 
.22 

.07 

.20 
.18 

.19 

.04 
.02 

.02 
.02 
.45 
.03 

.03 
.03 

2.42 
2.17 
2.05 
2.07 

WBICVILLE   RESERVOIR 
WILLIMABTIC 

T 

.04 

T 

.07 

2.38 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY 
WOLCOTT   RESERVOIR 
WOODBURY 

T 

1.67 

1.05 

.76 

T 

.45 

.24 

.33 
.50 
.37 

.01 
.15 
.15 

.17 
.20 
.21 

.07 
.02 

.03 
.02 
.03 

T 

T 

.02 

.03 

2.31 
3.46 
1.80 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

T 

.20 

.38 

1.54 

T 

T 

T 

.01 

.18 

T 

.08 

.05 

. 

_ 

3.44 

AUGUSTA   AIRPORT                     R 

BANGOR 

BAR   HARBOR 

BELFAST 

T 

.77 
1.77 
1.25 

.36 
.02 
.90 

.24 
.10 
.13 

- 

T 
T 

T 
.02 

.03 

.04 

.04 

T 

.12 
.21 
.18 

.12 
.10 
.24 

.22 
.11 

.01 

T 
T 

T 
T 

1.91 
1.55 
3.73 

BETHEL 

.03 

.68 

.67 

1    .12 

.37 

.11 

1.44 

.80 
.19 
.40 
.47 

.75 

.06 

1.38 

.01 

.08 

,01 
T 

.07 

T 

.02 

.18 

T 

.28 

.30 
.12 

.67 

.03 

.11 

' 

' 

.06 

T 

T 

3.07 

BRASSUA    DAM 

CARIBOU   WB  AIRPORT             R 

T 

.08 

.04 

T 

.07 
.14 

T 
.25 

.23 
.15 

.39 
.43 

.17 
.39 

T 
.02 

.15 

.15 

.22 

T 

T 

.02 

.08 
.04 

1.99 
2.65 

CLAYTON  LAKE                            R 
CORINNA 

.IB 

.02 

.02 

.06 

.03 

.22 

.09 

.12 

.02 

2.37 

EASTPORT  WB  CITY                  R 
EAST    SANGERVILLE    2   E 
EAST  WINTBROP 
ELLSWORTH 
EUSTI3 

I 

T 

T 

1 

T 

.08 

T 

.42 

.15 

1.16 

1.44 

.73 

.26 

.55 

.27 

.98 
.89 
.65 

.84 

.10 

.02 
.02 

.05 

.01 
.08 

T 

.05 

.05 

.15 

T 

.43 

.06 
.18 
.10 

T 
66 
1     .12 
.02 

.11 

.08 
.13 
.25 

.05 

.03 

.03 
.03 
.15 

.02 

T 

2.33 
3.63 
3.15 
1.94 
1.95 

BUST  IS                                           H 
FARMINGTON 

.16 
.08 

.52 
.74 
.10 
.70 

.62 
1.23 

.15 
.  10 

,05 
.05 
.38 
.30 

.02 

.07 

.04 
.05 
.16 

.48 

.17 

.20 

.32 

.04 
.18 

.58 
.07 

1 
.11 

.02 

.11 

T 
.02 

.07 

3.31 

2.69 
1.87 

FORT  FAIRFIELD 

.OC 

.10 

.25 

.35 

.20 

.30 

2.30 

FORT   KENT    ISE 

.08 

.17 

FORT   KENT                                   R 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

" 

~ 

" 

GARDINER 

GILEAD 

GILEAD                                           R 

GRAND   LAKE   STREAM                R 

GREENVILLE 

.05 

.01 
.83 
.91 
.08 
.04 

.68 
.09 
.58 
.90 
.58 

1.40 
.42 
.85 
.28 

1.46 

,60 
.14 

.03 

i 
1    T 

.02 
.04 

.09 
T 

T 

.03 
.07 
.08 

.01 

.39 
.38 

.03 

.02 
.18 
.49 

.10 
.36 
.33 
.02 

1    ■"' 

.14 
.05 
.06 
.17 
.28 

.06 

T 

T 

.01 
.02 
.08 

.05 

T 

2.45 
2.41 
3.00 
2.16 
3.48 

GREENVILLE                                 R 

.01 

.56 
.45 
.44 
.47 
.44 

1.36 

.03 
.97 
7 

1 

.02 

.07 

.27 

.55 
.25 

.02 
.04 

.29 
.10 

.11 
.03 

3.39 
2.72 

HIRAM 

.88 

5( 

T 

.12 

T 

.19 

.35 

.08 

.34 

T 

.09 

.11 

.05 

.19 

3.62 
3.37 

HOULTON  AIRPORT 

!38 
.47 

,  It 

.07 

19 

.32 

.07 

.28 

.10 

1    ■^ 

.05 

.20 

HOULTON    I    KE 

[at 

1 

.09 

.18 

.31 

.08 

.26 

.09 

.06 

.17 

2.19 

HOULTON    1    NE                            R 

JACKMAN    1    NNW 
JONESBORO 
LAC    FRONTIERB 
LEWISTON 
HACUIAS 

.11 

.32 
1.50 

.20 

.50 

.22 

.44 

1.55 

1.36 

.67 

1.01 

1.29 

.04 

.40 
.09 
T 

.13 

.48 
.04 

.54 

T 

.45 

.31 

T 

.01 

.75 
T 

.73 
.33 

.17 

.21 

.03 

.50 

T 

.30 

.26 
.08 
.05 

,20 

T 
.14 

.17 
.02 

.41 

.05 

.03 

.01 

5.09 
2.23 
3.27 
2.85 
2.06 

MADISON 
MIDDLE   DAM 

.09 

.01 
.23 

.70 
.26 
.27 
.62 

.65 

.92 
.48 
.32 
.65 
.65 

.01 
.12 

.76 
T 

03 

T 

T 

T 
.04 

.01 
.05 

T 
.07 

.02 

.02 

T 
.14 

.21 
.37 
.06 

.04 
.31 

.03 
.14 
.06 

T 

.04 

.16 

.05 
.04 
,02 

T 

2.00 
1.89 
2.19 

MILLINOCKET 

.01 

.05 

T 

.02 

.04 

T 

.23 

.39 

.03 

.21 

T 

.03 

T 

2.28 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.04 

.06 

.25 

.38 

.23 

.02 

.02 

2.30 

MILLINOCKET  AIRPORT           R 

1 

' 

Sm  nfMMio*  aalm  following  Sutloa  Indoz. 

. 

294 

^Bu)] 


lie  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

T 1 1 

I 

2 

3    i4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12   ;   13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30      31 

S 

mixiiiacnT  du 

.22 

.47j     .  57 

.12 

.38 

.34 

T 

.18 

.35 

.08 

.11 

T 

.10 

2.02 

■  ILTOII 

.03 

.51 

.57 

.87      .031 

.02 

.32 

.02 

.06 

.04 

.01 

.071             1 

2.54 

■OOSEmAO 

.04 

.34    1   31      .01 

.01 

.01 

T 

.10 

.32 

.12 

.68 

.03 

OS 

•  osl         1 

3.07 

nonTH  nmonii 

R 

.M 

.43 

.50 

.73       .03 

.04 

.02 

.04 

.16 

.35 

.05 

.02 

1           j     2.46 

■KItfCB  Buiocroii 

.44 

.89 

.  80<      .  08 

] 

.02 

.21 

.05 

.11 

.10 

! 

2.80 

OU)  Town 

.90 

.70!      .321 

T 

T 

.c- 

.06 

.14 

.25 

.02 

.01 

2.47 

OLD  TOfN   AIRPORT 

.46 

.57 

.86 

T 

T 

T 

.03 

.08 

.21 

T 

.27 

2.48 

OLD   Ton   AIRPORT 

R 

.38 

.52 

.75 

.03 

.04 

.13 

.03 

.24 

T 

2.12 

ORONO 

.58 

.13 

.49 

.05 

T 

T 

.02 

T 

.15 

.04 

.02 

T 

T 

T 

1.48 

PORTIAITD 

T 

.28 

.23 

1.08 

T 

I 

T 

.11 

.15 

.02 

.01 

1.88 

PORTUDO)   WB   AIRPORT 

I 

T 

.63 

.27 

.99 

T 

T 

T 

.10 

.09 

.02 

.01 

1 

2.11 

PRSNTISS 

.72 

.79 

.13 

.02 

.03 

.04 

.28 

.24 

.22 

T 

.081 

2.55 

PRZSQUE    ISLX 

.24 

.10 

.25 

.08 

.53 

.26 

.03 

T 

.31 

1.80 

RIPOCKimS  DjUI 

• 

.19 

.29 

.83       .02 

.06 

.04 

.25 

.02 

.24 

.16 

.33 

.23 

.08 

.03 

2.77 

ROCKLAND 

.03 

1.32 

1.01 

T 

.08 

.04 

.06 

.06 

.04 

2.64 

ROCKLAND    1   « 

1 

.86 

.35 

.96 

.05 

.10 

.01 

.06 

.01 

2.40 

ROXSCRT 

1.03 

.92 

.03 

.02 

.36 

.18 

.07 

2.61 

ROIBCRT 

R 

.02 

.36 

.58 

.80 

.051 

.03 

.08 

.32 

.09 

.02 

03 

2.38 

RUVrORD   3    SI 

.0< 

.01 

.75 

.72 

.90 

.08' 

.11 

T 

.27 

.05 

.14 

.04 

.11 

J. 22 

RDMFORD    1    SSE 

.OS 

.41 

.65 

.87 

.09 

.05 

T 

.27 

.03 

.02 

T 

T 

.05 

2.49 

ROarORD    1    SSE 

I 

.04 

.45 

.80 

.98 

.08 

.03 

.10 

.17 

.03 

.03 

.05 

2.76 

SKOraECAN 

1 

1 

.14 

.56 

1.24 

.03 

.04 

.24 

.06 

.06 

2.37 

SOUTH   AHDOrSR 

1 

.01 

.38 

.54 

.91 

.04 

.03 

.08 

• 

.19 

.09 

.01 

2.29 

SODTB   WEST   RARBOR 

R 

.92 

.23 

.10 

.15 

.03 

.02 

1.45 

SqcA    PAN  DAH 

T 

T 

.20 

.39 

.361     .03 

.07 

.22 

.37 

.03 

.07 

.08 

.08 

T 

.12 

2.02 

SUKDAT    RITSR 

1 

.08 

.77 

.57 

1.18 

.07 

.08 

.03 

.04 

.05 

.11 

.33 

.03 

3.04 

SWANS    FALLS 

X 

.87 

.44 

.67 

.02 

.23 

.02 

.17 

.02 

.15 

2.79 

TSE   PORKS 

.34 

.04 

1.26' 

.08 

.17 

.02 

.46 

.05 

.12 

.04 

2.58 

UIIITT 

.02 

.80 

.50 

.24 

.02 

T 

.01 

.11 

.10 

.06 

T 

.01 

1.87 

OPPER   DAM 

.08 

.23 

.38 

.26 

.08 

.06 

.12 

.34 

.12 

.05 

.06 

1.78 

VINSLO* 

.45 

.46 

1.12 

T 

T 

T 

T 

.22 

.07 

T 

T 

2.32 

nODLAND 

T 

T 

1.09 

.37 

T 

.03 

.05 

T 

•     ■ 

.39 

.32 

.08 

.04 

.08 

2.45 

lUSSACBUSETTS 

.03 

.12 

.55 

.24 

.75 

.11 

.02 

.12 

.07 

.44 

.02 

1    2.07 

AUBERST 

• 

1.01 

.71 

.09 

.01 

.33 

.02 

1.87 

AMHERST 

> 

1.01 

.71 

1 

.09 

.01 

.03 

.02 

1.87 

.01 

1.44 

.10 

.40J 

.01 

.22 

.01 

T 

.01 

.04 

2.74 

ASHLAND 

1.11 

.51 

.10 

.10 

T 

.05 

T 

2.67 

ATBOL 

.66 

.15 

.77 

.16 

.02 

.01 

.02 

1.99 

BEECHVOOD 

T 

1.24 

.29 

.28 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.81 

BELCRERTOVN 

.37 

.60 

.33 

.43 

.10 

.08 

.03 

.01 

1.95 

BIRCH  HILL   DAM 

.46 

.05 

.71 

.13 

T 

.02 

T 

I 

1.37 

BIRCH   BILL   DAM 

X 

.45 

.03 

.70 

.13 

.02 

1.33 

BLOE   HILL 

T 

1.24 

.02 

.77 

T 

.07 

.08 

.02 

.02 

2.22 

BOSTON   TB  AIRPORT 

R 

1.28 

T 

.42 

T 

.03 

.23 

T 

.03 

1.98 

BOTLSION 

• 

2.02 

« 

.73 

* 

* 

« 

.18 

.02 

2.95 

CAMBRIDGE 

I 

1.90 

.46 

.06 

2.42 

CBATHAM 

.40 

.02 

.26 

.04 

.02 

T 

.74 

CHESTER 

.65 

.90 

.25 

.34 

.09 

.14 

.07 

.05 

2.49 

CEESTERPIBLD 

.57 

1.15 

.25 

.30 

.05 

.13 

.10 

.04 

2.59 

CBESTNCT  BILL 

.01 

1.54 

.17 

.28 

.03 

.03 

.02 

2.08 

CLINTON 

T 

1.68 

.26      .52 

.01 

.15 

.03 

.02 

2.67 

COBASSET 

1.14 

.18 

.25 

.05 

.06 

1.68 

COLDBROOK 

.03 

.57 

.67 

.07 

.19 

.02 

1.55 

EAST   lASERAH 

.53 

.02 

.32 

^ 

.06 

.04 

T 

.11 

.98 

KDGARTOWN 

.11 

.66 

.09 

.02 

1 

1.18 

PALL   RIVER 

T 

.50 

.75 

.12 

T 

.03 

1.40 

FITCBBURC 

.16 

1.77 

.20 

.68 

.01 

.12 

T 

T 

.02 

3.16 

PRAM INGRAM 

1.33 

.13 

.27 

.08 

T 

.07 

2.28 

7RANKLIN 

1.68 

.32 

.40 

.20 

T 

T 

T 

2.60 

GARDNER 

.10 

1.55 

.88 

.35 

.02 

.18 

.02 

T 

.01 

.01 

3.12 

GROTON 

.04 

1.00 

.06 

.60 

.23 

.33 

.03 

2.89 

aARD»ICK 

.27 

1.66 

.26 

.21 

.10 

.12 

.02 

.01 

2.05 

HARVARD    FOREST 

//« 

.82 

.22 

.70 

.27 

.07 

.04 

1.92 

BATCBVILLE 

.04 

.39 

.07 

.38 

.02 

.05 

.05- 

.04 

; 

1.04 

HAVERHILL 

3.10 

.15 

.84 

.02 

.05 

T 

.01 

I       '            i 

4.17 

HEATH 

.29 

1.16 

.15 

.37 

.04 

.10 

.09 

.04 

.01  1 

2.25 

HOLTOKE 

.41 

.45 

.26 

.48 

.10 

.05 

.05 

.01 

T       i 

1.81 

aOOSAC    TOUNEL 

T 

.21 

.80 

.19 

.46 

.10 

.01 

.04 

.13 

.10 

.04 

2.08 

BDBBARDSTON 

.15 

1.45 

.29 

.43 

.06 

.10 

.04 

.02 

2.54 

HYANNIS    1    E 

.70 

.30 

.08 

.12 

T 

T 

1.20 

BTANHIS    1    E 

■ 

.75 

.27 

.05 

.14 

1.21 

IPSWICB 

1.48 

.14 

.25 

.04 

.06 

.01 

T 

.07 

2.05 

JEF7ERS0N 

1.44 

.67 

, 

.29 

, 

3.90 

nilGBTVILLE   DAM 

1.52 

.15 

.37 

.13 

.05 

.03 

T 

3.25 

niGCTVILLE    DAM 

B 

1.85 

.02 

.40 

.13 

.01 

.01 

.03 

2.25 

LAD  COCBITUATX 

1.45 

.12 

.33 

.08 

T 

.06 

2.04 

LAIBZIKE 

2.40 

.88 

.47 

.11 

.06 

T 

T 

.02 

T 

3.14 

UXXLL 

1.75 

.36 

.53 

.08 

.04 

T 

.02 

2.ii 

MANSFIELD 

1    .66  1    .28 

.60 

.03 

.09 

.02 

T 

1.88 

MIDDLXBORO 

T 

.02  1    .67  1    .15 

.63 

.01 

.10 

T 

T 

1.58 

■imLETOH 

T        2.44       .11 

.83 

T 

.04 

.03 

.01 

3.4S 

■ILPORD 

1.66 

.16 

.46 

.04 

.10 

.22 

.02 

2.76 

■  ILLBUHT 

T 

.14 

1.55 

.14 

.30 

.07 

.12 

T 

T 

.03 

2.85 

MOHTAODE  CITY 

.38 

.88 

.14 

.26 

.13 

.05 

.02 

1.06 

MOUNT   VACHUSET 

• 

1.22 

.77 

.26 

.03 

.02 

2.30 

KANTUCKET  »B  AIRPORT 

T 

.06 

.01 

.85 

.31 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

1.26 

HEW  BEDFORD 

.50 

.01 

.20 

.04 

.21 

.01 

.97 

»E»  BEDFORD 

■ 

.51 

.24 

.21 

.01 

.97 

T 

3.67 

.11    1.04 

.02 

T 

T 

.05 

.04 

.22 

.01 

.02 

4.98 

nv   SALEM 

• 

1.44 

•           .93 

.13 

.05 

.04 

T 

2.59 

nfTDN 

1.44 

.20      .50 

.05 

1 

2.  IS 

MORTHBRIDOE 

.15 

1.33 

.19      .32 

.10 

.10 

.08 

3.87 

NORTH    TRURO 

.31 

.12 

.48       .04 

.08 

.02 

.02 

.77 

1.14 

NORTB   TRURO 

■ 

.35 

.43 

.08 

.03 

.89 

PKLHAM 

.23 

1.10 

• 

1.02 

.03 

.12 

T 

2. S3 

PEMBROO 

T 

.55 

.08 

.60 

T 

.07 

T 

T 

I 

T 

1.40 

PERU 

.50 

.44 

.35 

.43       .06 

.08 

.06 

.13 

.01 

.10 

3.36 

PITERS HAH 

1 

• 

.80 

, 

.73 

, 

.25 

, 

.55 

1.83 

PITTSFIELD  VB  AIRPORT 

R 

T 

.03 

.63 

.04 

.27 

.39      T 

.15 

T 

.04 

T 

.02 

1.55 

PLAINFIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

.33 

•              22 

.l*- 

.21 

PLYMOUTH 

• 

.14 

.47 

.05 

.03 

T 

.69 

PRINCETON 

• 

1.97 

1.11 

.33 

.05 

3.46 

QUABBIN    INTAKE 

• 

.99 

, 

.71 

• 

.15 

.03 

1.8* 

ROCKPORT    1    BSE 

1.00 

.40 

T 

T 

.05 

T 

1.45 

ROCKPORT    I    ESS 

1 

.97 

.48 

.05 

1.48 

SANDWICH 

T 

.55 

.48 

.10 

T 

.03 

1.16 

SIGRECANSET 

.25 

.37 

.27  1    .47 

.10 

.08 

.12 

1.86 

SHELBURXE    FALLS 

.38 

1.35 

.21 

.15 

.06 

.13 

.06 

T 

.03 

2.37 

TCUTIBRIDCE 

.39 

1.28 

.34 

.47 

.04 

.10 

.02 

.03 

.02 

3.69 

.55 

.70  ,    .17 

.21      T 

.09 

.06 

.06 

T 

.01 

l.SS 

SPOT  POND 

2.29  1   .13 

.33 

.01 

.08 

.05 

.02 

.01 

2.93 

SPRINGFIELD 

T 

.79 

.06 

.50 

.15 

T 

.16 

T 

.05 

T 

.01 

1.73 
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DAILY  PRECIPITATION 


Stahon 

Day  of  month 

.2 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2 

SPBIHGFIELD  jraWS   BLDO 

.71 

.38 

.34 

.57 

T 

, 

.23 

T 

2.23 

STATE  tkim                                B 

.68 

.57 

.04 

.05 

1 

1.34 

STERLIHG 

T 

• 

2.00 

* 

• 

.64 

• 

• 

* 

.23 

* 

.02 

2.89 

STERLING    3    NW                          R 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.19 

.03 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCKBRIDCE 

T 

.64 

.22 

.33 

.11 

.20 

T 

.10 

1.40 

SWAMPSCOTT 

1.22 

.11 

.45 

T 

.19 

.01 

.01 

1.89 

TABMTOK 

.62 

.54 

.01 

.10 

.02 

.01 

1.30 

TULLY  DAH 

.80 

.01 

.91 

T 

.15 

.01 

.06 

.01 

.61 

1.96 

TCSffiBRS   FALLS 

T 

1.00 

.19 

.23 

.05 

.15 

.06 

T 

T 

1.68 

WALPOLE 

1.03 

T 

.86 

T 

.12 

T 

T 

.01 

2.02 

WARE      1 

.12 

1.20 

.20 

.35 

.02 

.14 

.03 

.02 

.01 

2.09 

irASE      2 

.10 

1.05 

.27 

.27 

.16 

.08 

.05 

1.98 

WA3BIK0TON                                 B 

.80 

.36 

.39 

.14 

.02 

.08 

1.79 

»BBSTER 

.20 

.56 

.15 

.38 

.09 

.07 

.05 

.06 

1.56 

WEST  BRIHPIELD                       B 

.81 

.50 

.03 

.20 

.02 

1.56 

WEST  CTOMIBCTOK 

1.60 

.20,     .30 

.10 

.12 

2.32 

WESTFIELO 

.75 

.87 

.25 

.33 

.13 

.02 

.05 

T 

.03 

T 

2.43 

WESTFIELD   2    BE 

T 

1.48 

.85 

.13 

.05 

.01 

2.52 

WESTOB   2    HW 

1.42 

.09 

.48 

.01 

T 

.02 

.01 

.04 

2.07 

WISTOVER   FIELD 

T 

T 

.85 

.58 

T 

.11 

T 

1.54 

WEST   RUTLABD 

.05 

.58 

. 

.69 

.05 

.21 

.03 

1.61 

WILLARD   BROOK    3TA  FOREST 

2.15 

.35 

.62 

.08 

T 

.10 

.22 

.05 

.02 

3.59 

WINCHENDOK 

.63 

.28 

.30 

.20 

.07 

.04 

1.52 

WORCESTER  AIRPOBT 

T 

T 

1.32 

T 

.80 

.02 

T 

.15 

T 

.03 

T 

T 

3.32 

HEW   BAUPSBIRE 

ALEXANDRIA 

.02 

.85 

.29 

.79 

.02 

. 

« 

« 

. 

.39 

2.36 

BENTON 

.OS 

.49 

.34 

.42 

.51 

.02 

.04 

T 

T 

.18 

.05 

.08 

.05 

.07 

1.30 

BERLIN 

.03 

.02 

.78 

.02 

.33 

T 

.13 

.07 

.03 

.19 

.02 

.06 

T 

T 

.12 

1.80 

BETBLEBEH 

.08 

.31 

.32 

.33 

.43 

.03 

.06 

.03 

.24 

.03 

.02 

T 

.03 

1.91 

BLACKWATER  DAU 

1.07 

.53 

.50 

.15 

.10 

.25 

.27 

3.87 

BLACCTATER  DAa                       R 

1.46 

.15 

.50 

.23 

.10 

.25 

2.69 

BOW   OABVINS   FALLS 

T 

1.431     .06 

.42 

T 

.20 

.01 

.02 

.01 

2.15 

BRADFOFJ) 

T 

1.33       .18 

.87 

T 

.25 

.11 

.02 

.03 

.07 

2.86 

BRISTOL                                   //a 

, 

1.18 

.10 

.69 

.27 

.09 

.02 

.02 

2.37 

BUCKS  CORNER 

1.00 

• 

.81 

• 

.19 

.13 

.03 

2.16 

CAMP TON 

.09 

.87 

.95 

.90 

.03 

T 

.29 

.39 

.05 

.14 

.01 

3.72 

CtNTER  BARBOR 

T 

.05 

1.20 

.10 

.60 

T 

.25 

.18 

T 

.12 

2.50 

CLARE MONT 

T 

.80 

.03 

.32 

.17 

.09 

.05 

T 

.04 

1.50 

CONCORD  WB   AIRPORT             R 

T 

1.19 

.07 

.39 

.17 

T 

.02 

T 

.08 

1.92 

DIXVILLB    NOTCB 

1           1     •" 

T 

.62 

T 

.15 

.24 

T 

T 

.31 

T 

.39 

.07 

2.76 

DUBLIN 

•       1     .92 

.38      .52 

.02 

.18 

.08 

.04 

.01 

2.15 

DURBAH 

.05 

I.24I1.II 

1.11 

T 

T 

.09 

T 

.06 

.05 

3.71 

DURBAH                                           R 

.03 

2.19i     .08 

1.06 

.01 

.08 

.02 

.03 

.03 

3.53 

EAST  DEERING 

1.25 

.28 

.52 

.02 

.16 

.09 

.09 

.01 

2.42 

EABTUAN   FALLS   DAH 

T 

1.41 

.14 

.62 

T 

T 

T 

.29 

.05 

.04 

.04 

.03 

2.62 

ERROL 

.03 

.48 

.43 

.36 

.09 

.07 

.06 

.30 

.15 

.12 

2.07 

ERROL                                             H 

.03 

.47 

.39 

.37 

.06 

.08 

.26 

.07 

.16 

.10 

1.99 

FABYAN 

.13 

.65 

• 

.35 

.15 

.05 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FIRST  CONN   LAKE 

.02 

.02 

.43 

.55 

.20 

T 

.18 

.02 

.40 

.02 

.18 

.06 

.20 

.10 

2.38 

FRftNltLIN    1    NW 

1.21 

.23 

.78 

.29 

.04 

.08 

.08 

2.71 

FRANKI.IN    FALLS   DAM 

1.05 

.28 

.70 

.22 

.08 

.07 

.02 

2.42 

FRANKLIN    FALLS   DAM             R 

1.25 

.08 

.70 

.29 

.07 

2.39 

GILBANTON 

1.29 

.21 

.28 

.22 

.19 

2.19 

GLENCLIFF  2    NW 

.07 

.67 

.35 

.56 

.28 

.01 

.07 

.23 

.05 

.12 

.05 

.07 

.01 

2.54 

GORBAH                                           R 

.07 

.61 

.32 

.44 

.16 

.02 

.02 

.02 

.14 

.06 

.02 

1 

1.88 

BILLSBORO  2   W                          R 

1.32 

.07 

.89 

.20 

.14 

.02 

2.64 

JBFFERSON 

.06 

I 

.50 

.01 

.80 

.03 

T 

.11 

.32 

.01 

T 

T 

.12 

T 

1.96 

KEENE    1    S 

T 

.53 

.06 

.57 

.01 

.21 

.01 

.11 

.01 

1.51 

LAKEPOBT   I 

.02 

.02 

1.20 

.09 

.28 

.01 

I 

T 

.31 

.08 

.02 

.04 

T 

2.07 

LAKEPORT   2 

.74 

.38 

.34 

.27 

.08 

T 

.03 

1.84 

LANCASTER 

.07 

.01 

.61 

.30 

.52 

.03 

.01 

.31 

.15 

.23 

2.24 

LANDAFF                                        R 

.34 

.26 

.64 

.09 

.1^ 

.03 

.21 

.02 

.01 

.10 

1.78 

LEBANON  AIRPORT 

T 

.37 

.38 

.87 

T 

T 

.19 

.05 

.03 

T 

T 

.02 

1.91 

LINCOLN 

T 

.05 

.80 

.05 

1.60 

T 

.05 

.05 

.25 

.20 

.05 

T 

.25 

.10 

3.46 

LINCOLN                                   //R 

.60 

.22 

1.S6 

.05 

.04 

.30 

.31 

.01 

.03 

.30 

3.42 

HAC   DOWELL  DAB 

T 

.86 

.31 

.97 

.05 

.18 

T 

.06 

.03 

2.46 

MAC   DOWELL  DAK                       R 

.01 

1.12 

.06 

.99 

.02 

.19 

.07 

.02 

2.48 

IIANCBESTER 

T 

1.85 

.08 

1.05 

T 

.06 

T 

.21 

T 

.03 

T 

T 

T 

3.08 

HERIDEH 

.01 

.75 

.19 

.24 

.01 

.24 

.05 

.01 

T 

T 

1.50 

MILAN   6   N 

.12 

.22 

.36 

.63 

.15 

.10 

.10 

.33 

.26 

.10 

2.37 

MOUNT  WASBINOION   WB          R 

.11 

1.27 

.49 

.78 

.28 

.22 

.10 

.09 

T 

.22 

T 

.05 

.07 

.02 

.08 

3.78 

NASBUA   3    N 

2.01 

.09 

.61 

.18 

T 

.04 

.03 

2.96 

NELSON 

1.00 

.13 

1.47 

.04 

.18 

.02 

.25 

3.09 

NEW   CASTLE 

T 

T 

T 

1.60 

.20 

.85 

T 

T 

.03 

.12 

T 

2.80 

NEW   DURHAM 

1.05 

.10 

.80 

.15 

.01 

.02 

.02 

2.15 

NEWPORT 

T 

.76 

.42 

.01 

T 

.18 

.08 

.03 

T 

.03 

1.51 

NORTB  CBICBESTER 

T 

T 

1.23 

.05 

.45 

.02 

.18 

.02 

T 

.05 

.22 

2.22 

NORTH   STRATFORD 

.18 

.95 

.12 

.83 

.05 

.28 

.10 

.24 

.05 

.02 

.12 

2.94 

NORTB  VILLAGE 

1.18 

.07       .59 

.20 

.05 

2.09 

PETERBORO      2    S 

.87 

.13 

.62       .03 

.20 

.05 

1.90 

PINKHAH   NOTCH 

.12 

.78 

.56 

.83 

.38 

.02 

.02 

.02 

.07 

T 

.42 

.08 

.29 

.03 

.09 

3.71 

PINKHAU   NOTCH                          R 

.12 

1.16 

.26 

.93 

.26 

.04 

.06 

.30 

.02 

.32 

.03 

.08 

3.58 

PITTSBDRG   RESERVOIR      //R 

.03 

.18 

.32 

.38 

.24 

.01 

.12 

.30 

.02 

.25 

.15 

.03 

.08 

2.11 

PLYMOUTH 

.80 

.32 

.91 

T 

.26 

T 

.37 

2.66 

SOUTH  DANBDRY 

T 

1.18 

.09 

.98 

.24 

.15 

.04 

T 

2.68 

SOUTB  LYBDEBORO 

1.69 

.14 

.58 

.25 

.07 

.02 

.01 

2.76 

SOUTB   WEARS    1    SE 

1.92 

.16 

.14 

« 

.26 

.07 

.09 

T 

2.64 

STODDARD 

1.05 

.22 

1.25 

.03 

.21 

.03 

.15 

.04 

2.98 

SUNAPEE 

1.02 

.09 

.49 

.20 

.08 

.04 

.05 

1.97 

SURRY   MOUNTAIN   DAM 

T 

.50 

.11 

.43 

T 

.10 

.04 

.10 

T 

1.28 

SURRY   MODHTAIN   DAM             R 

.54 

.05 

.42 

.13 

.10 

1.24 

WALPOLE 

.10 

1.08 

.17 

.11 

T 

.23 

.09 

.03 

.04 

1.85 

WARREN    1    SE                               R 

.06 

.58 

.30 

.70 

.02 

.01 

.25 

.12 

.02 

2.06 

WENDELL                                         R 

.02 

.73 

.22 

.40 

.10 

.04 

.02 

1.53 

WENTWORTB 

.98 

.19 

.51 

.02 

.40 

T 

.08 

2.18 

WEST    LEBANON    1    S« 

T 

.04 

.72 

.06 

.64 

T 

.02 

T 

.15 

.03 

.03 

.06 

1.75 

WEST   RUMNEY 

.02 

.08 

1.18 

.02 

.80 

.03 

T 

.29 

.28 

T 

T 

.11 

2.81 

WBITEFIELD 

.13 

.02 

.62 

.02 

.83 

.02 

.06 

.02 

.23 

.01 

.02 

.14 

T 

2.12 

WILMOT 

1.06 

.20 

.56 

.25 

.17 

T 

.05 

2.29 

WINCHESTER                                 R 

.03 

.99 

.04 

.40 

.04 

.14 

.04 

.03 

.09 

1.80 

WINDHAM 

.02 

1.36 

.65 

.90 

T 

.12 

.06 

.04 

.02 

.04 

3.21 

WOLFEBORO   FALLS 

T 

.74 

.62 

.47 

.01 

.22 

.01 

.05 

.06 

2.18 

WOODSTOCK 

.01 

T 

.65 

.45 

1.52 

.34 

T 

.04 

.24 

.03 

.34 

.05 

.26 

T 

T 

3.93 

YORK  POND 

.03 

.83 

T 

.4  5 

.25 

T 

.02 

.37 

T 

T 

.12 

T 

2.07 

RBODE    ISLAND 

AUSTIN 

.55 

.84 

.53 

.54 

.24 

T 

T 

2.70 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY        R 

T 

T 

.56 

.40 

.05 

.01 

.12 

T 

1.14 

GREENY I LLE 

1.39 

.04 

.92 

.01 

.01 

2.37 

NEWPORT 

.01 

.79 

.56 

.22 

1.58 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT      R 

T 

T 

1.84 

.66 

T 

.20 

T 

.01 

T 

I 

2.71 

PROVIDENCE   WB  CITY             R 

T 

1.73 

.88 

.16 

T 

T 

T 

2.77 

WESTERLY    1    W 

T 

.88 

.75 

.05 

.27 

1.75 

WOONSOCKET                                 R 

1.67 

.59 

.14 

2.40 

otM  ioUxming  SUtion  L 
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Tabl*  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 
1 j 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9      10 

u 

iL 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30' 

31 

. 

URU 

T 

1.34 

.03 

.10 

.09 

.11 

T 

.01 

.31 

.02 

.15 

.03 

!     2.11 

BSLXOffS    FALLS 

.06 

1.3! 

.18 

.IS 

T 

.2J 

.08 

.04 

.01 

i      2.04 

BBTHEL 

.01 

.57 

.09 

.20 

.25 

.08 

.07 

1.24 

BLOOMPISU) 

.29 

.74 

.27 

.72 

.11 

I 

.le 

.10 

T 

.16 

.08 

.03 

.12 

.07 

T 

2.87 

BURLI!*GTOM   VB  AltPMT     S 

T 

T 

.41 

.10 

.08 

.10 

.27 

T 

.03 

T 

.33 

T 

.23 

T 

.04 

.03 

1.61 

CANAAN 

.0< 

.01 

.67 

.01 

.67 

.08 

T 

.03      .01 

.22 

.01 

.30 

:;s 

.04 

.04 

2.21 

CATEKDISH 

T 

1.49 

.42 

.33 

.02 

.02 

T 

T 

.26 

.02 

.04 

.11 

.01 

2.82 

CHELSEA    a    S 

.03 

^  1.34 

.08 

.32 

T 

.03 

T 

.30 

.07 

.02 

.09 

01 

2.29 

CBirnETOSK 

T 

1      .63 

.06 

.41 

.08 

.04 

.25 

.06 

.09 

1.64 

CORIMTH                                   //■ 

■>a    .60 

.43 

04 

.24 

.01 

.13 

.01 

.15 

2.21 

CORNVALL    1    M 

.12 

.23 

.17 

.15 

.12 

.02 

.12 

.02 

T 

.05 

1.02 

IMRSKT    1    8 

.33 

.13 

.20 

.80 

.12 

.17 

.10 

.26 

1     2.01 

EAST   BAtnT 

.01 

.03 

1.22 

.03 

.50 

.1(^ 

.01 

.06 

.06 

.30 

.02 

.02 

.08 

2.60 

EKOSBimG    PALLS 

.Ofl 

.88 

.36 

.12 

.35 

.35 

.22 

.60 

.03 

T 

2.66 

ESSEX    JWCTIOH 

.02J     .68 

.02 

OS 

.04 

.38 

T 

.40 

.17 

.15 

.04 

1.95 

GILMAK 

.K 

T 

.98 

T 

.74 

T 

.07 

.05 

.28 

T 

.08 

2.40 

GRAFTOK                                        1 

1.30 

.09 

.35 

.06 

.16 

.02 

.08 

.01 

.01 

.03 

2.31 

HIGaCATI  PALLS                  //■ 

.94 

.14 

.05 

.14 

.11 

.03 

.08 

.03 

.49 

.07 

.07 

.08 

3.20 

LEMIIIGTOII   3   Vt 

.U 

.25 

.40 

.50 

• 

.30 

.10 

.20 

.28 

.04 

.22 

T 

T 

2.39 

LTHAH   PALLS 

.u 

.38 

.35 

.69 

.27 

.14 

.07 

.19 

.02 

.12 

.07 

.06 

3.98 

MAHCHESTSn                                 B 

.M 

.16 

.08 

.38 

1.37 

.25 

.01 

.07 

.08 

.11 

2.55 

MARSHPIELD 

.18 

.03 

.88 

T 

.01 

.14 

.01 

.03 

.38 

.01 

.11 

.08 

1.88 

MAYS   MILL 

.30   1.20 

.30 

.32 

.03 

.03 

.15 

.18 

.05 

.10 

.02 

2.66 

MC    IKI>0E    PALLS 

.09 

.03 

1.12 

.06 

.60 

.06 

.01 

.05 

.33 

.05 

.04 

.10 

2.47 

MIDULSSEX 

.IS 

.01 

1.34 

.05 

.23 

.10 

.15 

.03 

.04 

.31 

.10 

.16 

.02 

2.69 

HOtrrPSLIBR  AP 

T 

.88 

.66 

.20 

.02 

T 

.07 

T 

.37 

.01 

.14 

T 

.04 

.02 

2.41 

MORRISVILLE                               R 

.OS 

.43 

.42 

.09 

.08 

.23 

.14 

.32 

.22 

.03 

.05 

.06 

2.19 

irSTPORT                                              1 

.02 

.58 

.29 

.38 

.05 

.17 

.20 

.02 

.21 

.03 

.18 

.06 

.01 

2.19 

MEYPORT                                       -R 

.03 

.57 

.27 

.31 

.02 

.01 

.10 

.04 

.17 

.29 

.15 

.03 

.03 

.02 

2.04 

NORTHPIBLD  RORVICB  OMIT      I 

.03 

.55 

.80 

.09 

.05 

.02 

• 

.31 

.08 

.10 

2.03 

EORTHPIELD  NORUCa  UMITB 

.M 

.63      .65 

.12 

.02 

.03 

.30 

.12 

1.93 

PERU                                                           1 

.04 

.09  1.0« 

.16 

1.06 

.67 

T 

T 

.27 

.21 

.05 

.20 

3.79 

RSADim   HILL                                 1 

1.50 

.50 

.27 

.40 

.12 

.17 

2.96 

UADSBORO    1    SSE 

.18 

.90 

.23 

.62 

.18 

.02 

.04 

.16 

.13 

.07 

2. S3 

T  • 

T 

.70 

.10 

.36 

.15 

.29 

.10 

T 

1.70 

RUTLAKD 

.04 

.13 

.43 

.13 

.41 

.02 

.19 

.03 

.03 

T 

T 

.07 

1.4B 

SAIMT  ALBAMS 

.08 

.69 

.31 

.07 

.26 

.03 

.04 

.09 

.46 

.04 

.11 

.09 

2.27 

SAirr   JOBMSBQRT 

.10 

.50 

.74 

.19 

.39 

.02 

.13 

.04 

.27 

.08 

.11 

T 

.04 

T 

2.61 

SAIITT   JOBHSBURY                     B 

.07 

.77 

.46 

.49 

.02 

.08 

.03 

.27 

.07 

.01 

.05 

2.32 

SALISBURY 

.10 

.01'     .63 

.05 

.54 

.19 

.05 

.22 

.02 

.02 

.04 

1.87 

3BARS8URG   MOUKTAIH 

.111     .93 

.25 

1.34 

.72 

.02 

.18 

.16 

.07 

3.80 

SEARS8URC    STATIOM 

.01 

.16 

.89 

.26 

.98 

.55 

I 

.18 

.13 

.01 

.04 

3.21 

SXARSaURG    STAT I OH                B 

.02 

.94 

.05 

.40 

1.05 

.18 

.04 

.05 

.01 

.03 

2.77 

SOMERSET 

.06 

.83 

.24 

.75 

.32 

.24 

.14 

.11 

2.89 

SOOTB    MEWBURY 

T 

.71 

.06 

.74 

.01 

.02 

.01 

.23 

.05 

.02 

.09 

1.94 

SPBIMCPIKU) 

.20 

1.09 

.22 

.10 

.20 

.09 

.06 

1.96 

STOCEBSIDGE                               R    i     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.28 

.12 

.03 

- 

TOnSHX<ID                                         ' 

.33 

1.49 

.22 

.09 

.24 

.10 

.03 

.04 

2.54 

TOnSHRND                                   B    j     - 

. 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

.21 

.03 

- 

- 

- 

- 

- 

TUBBRIDGE 

T 

.52 

.64 

.22 

.12 

.02 

> 

.25 

T 

.08 

.17 

2.02 

TTSOM                                              B    1 

.06 

.92 

.03 

.35 

.31 

.17 

.01 

.07 

.05 

.11 

!    2.08 

0BIOM   VILLAGE   DAM 

.31 

.49 

.15 

.15 

.12 

T 

T 

T 

T 

1.22 

DMIOM   TILLAGE   DAM                B 

.29 

.47 

.22 

.04 

.11 

.02 

1.15 

TIBMON    1    S 

27   1.30 

.18 

.18 

T 

.17 

.03 

.021 

.01 

.05 

2.21 

VARDSBORO 

.02 

1.27 

.46 

.15 

.26 

.06 

.02 

1 

.04 

2.28 

WATERBaRY 

.46 

.02   1.28 

.09 

.26 

.51 

.23 

.01 

.24 

.10 

.13 

.05 

3.38 

VEST  BORES 

.17 

.0? 

1.05 

.03 

.78 

.06 

.03 

.10 

.24 

.08 

.07 

.15 

2.78 

WIST  DAKVILLB 

.27 

.04 

• 

1.12 

.53 

.07 

.14 

.03 

.30 

.10 

.07 

T 

.07 

2.74 

TEST    HARTTORD 

T 

1.45 

.14 

.15 

T 

.17 

.11 

.05 

.15 

2.22 

fESTOH    2    S 

.02 

.83 

.06 

.38 

.09 

.20 

.15 

.10 

1.83 

WEST   TOPSHAM 

1.27 

.02 

.30 

.19 

.08 

.02 

.24 

.25 

2.37 

raiTE    RIVER    JUNCTIOH    111 

.Oil 

T 

.91 

.06 

.55 

.02 

.01 

.16 

.06 

.03 

.OS 

1.90 

VBITIHGHAH 

T      1 

.13 

1.09 

.22 

.70 

.34 

.02 

.05 

.17 

.22 

.12 

3.06 

fflLDBR    IB                                                   ; 

T 

1 

T 

.77 

.07 

.50 

T 

T 

.19 

.05 

.04 

.07 

1.69 

10OD3T0CE                                                                               ; 

i 

.82 

1.03 

.19 

.10 

28 

J 

2.44 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1950 


A.  M.  Horn  «nding 


S    6 


10   11    L2 


P.  M.  Hour  •nding 


10   U   12 


-1st- 


HASSACHDSETTS 
STERLING  3  HW 

VERKONT 
STOCKBRIDGE 
TOVNSBEND 


MAINE 
ADGDSTA  AIRPORT 


MAINE 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLATTOK  LAKE 
GILEAD 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
ROXBTOY 
RUttFORD  ISSE 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RITER 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 
GORHAH 

MOUKT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
WARREN  1  SE  // 
WENDELL 

VERMONT 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UKIV 
SAINT  JOHNSBURY 
TYSON 


CONDECTICDT 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MASSACHDSETTE 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
DURHAM 

MACDOWELL  DAM 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 


MASSACHUSETTS 
HASTUCKET  WB  AIRPORT 


MASSACHUSETTS 
NAHTDCEET  WB  AIRPORT 


VERMONT 
SEARSBDRG  STATION  // 


CONNECTICUT 
BLOOKFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWeOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVES  WB  AIRPORT 
HEWINGTON 
NORFOLK  2  SW  // 
PUTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILLE 
STORRS  // 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
BETHEL 

CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
BUST IS 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 
ROCKLAND  1  W 
HOXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 


-2d- 


-3d- 


.01      .01 
.02 

.05 
.07 


-4th- 


.01 
.02      .01 


-8th- 
-9th- 

-10th- 


.05 
.01 


.02 
.04 
.01 


.09 
.04 
.02 


.12 
.05 
.01 
.11 


.20 
.35 


.05 
.09 


.15 

.30 

.25 
.19 
.29 

.08 
.14 
.38 
.10 
.06 
.20 


.15 
.06 

.05 
.05 
.19 
.28 
.03 
.14 
.03 
.39 
.16 
.19 
.47 


.07 
.01 


.10 
.07  • 


.06 
.02 
.02 
.01 
.01 
.07 


.01 
.15 
.19 


.03 
.01 


.02      .01 

S«0  r»f«reac«  aotea  follovloK  6t«ttOD   Indaz. 
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.02 
.10 
.12 
.08 
.03 
.01 


.01 
.07 
.09 
.05 
.02 
.01 
.02 
.02 
.01 

.02 
1.00 


.01 
.01 


.03 

.02      .01 

.01      .01 


.10      .02 

.01 

.02      .04 


.01 
.01 


.09      .08      .08 


.03      .01 
.18      .04 


.02 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.07 


.06 
.10 


.13 
.05 


.04 
.01 

.10 
.03 
.01 
.02 
.01 
.01 


.05 
.01 


.04 
.03 

.03 
.12 
.03 
.03 

.09 
.01 


.02 

.02 

.01 

.01 

.07 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.07 

.01 

.03 

.04 

.03 

.06 

.05 

.08 

.04 

.04 
.07 
.01      .05 


.08 
.06 
.08 
.06 
.32 
.04 
.02 


.11 
.01 


.08 
.01 
.05 
.07 
.01 
.03 
.02 
.18 
.02 


.05 
.08 
.01 
.17 
.02 
.03 


T*bU  4-ConHnn«ri 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   EISGLAHD 
OCTOBER  1950 


A.  M  Houi  anding 

1 
P  M.  Houj  •nding 

1 

Station 

I 

-■ 

.2 

1 

a 

3 

4 

S 

6 

7 

•1 

9 

10 

11 

12 

I 

2 

3 

4  1 
1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

MASSACHDSnrS 

AMBERST 

.15 

.10 

.15 

.20 

.06 

.03 

.08 

.02 

.01 

.03 

.07 

.01 

.03 

.07 

1.01 

BIRCH  BILL  OAH 

.05 

20 

.10 

.03 

.01 

.01 

.05 

.45 

BLUE  HILL  // 

.02 

.41 

.18 

.13 

.16 

.04 

.01 

.08 

.17 

.03 

.01 

1.24 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.01 

.37 

.37 

.07 

.08 

.15 

.01 

.05 

.07 

.10 

1.28 

CAMBRIDGE 

.20 

.47 

.20 

.21 

.06 

.43 

.08 

.07 

.15 

.03 

1.90 

BARTARD  FOREST  // 

.02 

.17 

.24 

.13 

.06 

.07 

.08 

.02 

.03 

.82 

BTAiniS  1  E 

.13 

.17 

.01 

.03 

.05 

.01 

.01 

.19 

.10 

.04 

.01 

.75 

nilGHTVILLE  DAM 

.11 

.15 

.35 

.20 

.18 

.15 

.02 

.03 

.17 

.08 

.10 

.08 

.03 

1,65 

RANTDCKET  tB  AIRPORT 

.06 

.14 

.13 

.01 

.01 

.07 

.25 

.15 

.02 

.01 

.85 

MEW  BEDFORD 

.30 

.13 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.51 

MORTB  TRimo 

.03 

.12 

.03 

.02 

.05 

.05 

.05 

.35 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.10 

.16 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

.14 

.03 

.62 

ROCtPORT  1  BSE  // 

.22 

.17 

.01 

.02 

.23 

.03 

.26 

.03 

.97 

STATE  FARM 

.15 

.19 

.10 

.01 

.11 

.08 

.03 

.01 

.68 

lASBIXGTOM 

.01 

.06 

.01 

.14 

.03 

.05 

.03 

.05 

.03 

.09 

.05 

.03 

.02 

.14 

.05 

.01 

.80 

VEST  BRIMFIELD 

.11 

.08 

.25 

.19 

.05 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.81 

WESTFIELD  2  HE  6 

• 

• 

* 

• 

• 

.46 

• 

« 

* 

• 

• 

.77 

• 

• 

* 

* 

• 

.23 

* 

• 

♦ 

• 

WESTOVKR  FIELD  6 

• 

• 

• 

• 

• 

.44 

* 

• 

• 

• 

* 

.41 

WORCESTER  AIRPORT  6 

* 

• 

• 

• 

• 

.05 

• 

• 

• 

• 

• 

.77 

• 

• 

* 

* 

* 

.48 

♦ 

♦ 

• 

* 

MEW  BAMPSBIRE 

BLACKWATER  DAM 

.03 

.19 

.13 

.08 

.33 

.12 

.13 

.05 

.04 

.19 

.06 

.01 

.04 

.02 

.03 

.01 

1.46 

BRISTOL  // 

.01 

.24 

.14 

.02 

.21 

.07 

.21 

.09 

.01 

.03 

.08 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

1.18 

COMCORO  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.24 

.06 

.06 

.11 

.51 

.02 

.08 

.05 

.01 

.01 

1.19 

DURHAM 

.06 

.16 

.03 

.04 

.26 

.41 

.15 

.22 

.15 

.36 

.17 

.08 

.05 

.01 

.04 

2.19 

SRROL 

.01 

.07 

.05 

.24 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.47 

FSAMCLIM  FALLS  DAM 

.01 

.16 

.15 

.01 

.26 

.14 

.31 

.01 

.08 

.08 

.04 

1.25 

CORHAM 

.01 

.02 

.22 

.04 

.02 

.09 

.06 

.04 

.05 

.04 

.02 

.61 

HILLSBORO  2  V 

.02 

.17 

.15 

.10 

.13 

.19 

.09 

.10 

.08 

.04 

.09 

.03 

.04 

.01 

.01 

.02 

.05 

1.32 

LAMOAFF 

.01 

.08 

.08 

.01 

.05 

.02 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.34 

LEBAMOM  AIRPORT  6 

• 

• 

* 

• 

♦ 

.25 

• 

* 

* 

* 

* 

.12 

LINCOLN 

.02 

.01 

.01 

.04 

.13 

.08 

.10 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.06 

,05 

,01 

.60 

MACDOWELL  DAM 

.16 

.23 

.02 

.20 

.04 

.07 

.07 

.04 

.11 

.01 

.04 

.04 

.02 

.04 

.01 

.02 

1.12 

MODKT  WASHINGTON  WB  // 

.02 

.02 

.05 

.05 

.07 

.10 

.08 

.08 

.06 

.06 

.06 

.06 

.10 

.08 

.05 

.04 

.05 

.05 

.05 

.07 

.07 

1.27 

MEW  DURHAM 

.04 

.15 

.01 

.01 

.10 

.28 

.03 

.05 

.10 

.15 

.06 

.02 

.02 

.02 

.01 

1.05 

PINKBAM  NOTCH 

.02 

.03 

.01 

.01 

.03 

.15 

.26 

.10 

.02 

.14 

.08 

.13 

.15 

.02 

.01 

1.16 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.01 

.01 

.10 

.01 

.03 

.18 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.03 

.09 

.21 

.10 

.04 

.06 

.01 

.54 

WARREN  1  SE  // 

.06 

.10 

.07 

.01 

.08 

.01 

.10 

.04 

.04 

.04 

.03 

.58 

WEXDELL 

.07 

.16 

.03 

.07 

.04 

.12 

.06 

.03 

.06 

.05 

.01 

.01 

.02 

.73 

WINCHESTER 

.01 

.04 

.14 

.08 

.31 

.13 

.06 

.02 

.08 

.01 

.01 

.10 

.99 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

• 

♦ 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

.56 

.56 

NEWPORT 

.08 

.29 

.02 

.30 

.10 

.79 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.31 

.11 

.20 

.44 

.50 

.22 

.02 

.02 

.01 

.01 

1.84 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.29 

.10 

.22 

.36 

.67 

.09 

1.73 

WOOMSOCKET 

.14 

.27 

.03 

.12 

.48 

.32 

.12 

.04 

.04 

.05 

.03 

.02 

.01 

1.67 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

,01 

.12 

.06 

.01 

.01 

.02 

.04 

.04 

.03 

.02 

.02 

.41 

COBINTH  // 

.03 

.06 

.05 

.06 

.08 

.15 

.12 

.02 

.01 

.02 

.60 

GRAFTOK 

.01 

.15 

.05 

.09 

.21 

.40 

.13 

.02 

.03 

.04 

.06 

.09 

.02 

.01 

.04 

.04 

.01 

.10 

1.50 

BIGBCATE  FAIJ.>i  // 

.01 

.03 

.06 

.04 

.09 

.11 

.07 

.02 

.04 

.17 

.08 

.07 

.06 

.02 

.05 

.02 

.94 

LTMAN  FALLS  // 

.03 

.11 

.01 

.01 

.05 

.05 

.03 

.04 

.14 

.07 

.04 

.58 

MANCHESTER 

.04 

.03 

.01 

.05 

.03 

,16 

MONTPELIER  AP  6 

* 

« 

* 

* 

.50 

• 

* 

* 

* 

* 

,37 

« 

* 

« 

« 

MORRISVILLE 

.02 

.08 

.07 

.05 

.01 

.06 

.03 

.01 

.03 

.02 

.04 

.01 

,43 

MIWPORT  // 

.04 

.14 

.10 

.02 

.03 

.01 

.03 

.07 

.06 

.06 

.01 

.57 

MORTHFIELD  NORWICH  CNIV 

.07 

.02 

.06 

.05 

.14 

.09 

.03 

.07 

.01 

.01 

.06 

.02 

.02 

.65 

SAINT  JOHNSBURY 

.01 

.01 

.04 

.12 

.14 

.04 

.04 

.01 

.02 

.03 

.01 

.15 

.11 

.03 

.01 

.77 

SRARSBURG  STATION  // 

.01 

.01 

.04 

.01 

.04 

.13 

.16 

.05 

.05 

.03 

.07 

.06 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.13 

.06 

.94 

TTSON 

.15 

.03 

.07 

.17 

.29 

.07 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.92 

UNION  VILLAGE  DAM 

.01 

.03 

.01 
-11 

.10 
th- 

.06 

.04 

.04 

.29 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

. 

.01 

.01 

JEWETT  CITY 

.01 

.02 

.03 

NORFOLK  2  SW  // 

.01 

.01 

.02 

VIMDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

.04 

MA  IRE 

BETHEL 

.03 

.03 

.01 

.03 

.01 

.19 

.29 

.03 

.01 

.04 

.67 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.07 

.09 

.06 

.04 

.37 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.07 

.10 

.01 

.02 

.02 

.31 

EASTPORT  WB  CITY 

.20 

.23 

.30 

.14 

.17 

.03 

.07 

.02 

1.16 

BUSTIS 

.01 

.01 

.05 

.18 

.14 

.11 

.01 

.01 

.52 

GILEAD 

.03 

.01 

.04 

.06 

.10 

.13 

.10 

.07 

.03 

.01 

.58 

GRAMO  LAKE  STREAM 

.21 

.16 

.19 

.07 

.05 

.01 

.01 

.12 

.07 

.01 

.90 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

.21 

.07 

.01 

.01 

.01 

.56 

BOULTON  AIRPORT  6 

• 

* 

♦ 

• 

• 

.46 

* 

• 

• 

• 

• 

.14 

• 

* 

• 

« 

• 

.04 

HOOLTON  1  HE 

.01 

.06 

.01 

.12 

.06 

.05 

.10 

.01 

.01 

.01 

.44 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.13 

.01 

.02 

.05 

.05 

.01 

.02 

.03 

.02 

.09 

.10 

.02 

.07 

.02 

.01 

.65 

HILTON 

.03 

.02 

.01 

.03 

.05 

.10 

.09 

.22 

.02 

.57 

NORTH  ANDOVER 

.04 

.03 

.04 

.05 

.04 

.16 

.12 

.02 

.50 

OLD  It^WN  AIRPORT 

.21 

.01 

.01 

.09 

.12 

.07 

.01 

.52 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.01 

.02 

.03 

.06 

.07 

.08 

.27 

ROCKLAND  1  W 

.01 

.02 

.01 

.01 

.22 

.06 

.01 

.01 

.35 

ROZBDRY 

.02 

.01 

.04 

.05 

.24 

.16 

.06 

.58 

ROMFORD  ISSE 

.04 

.04 

.01 

.03 

.11 

.05 

.21 

.18 

.07 

.06 

.80 

SKOWHEGAN 

.07 

.02 

.04 

.03 

.18 

.17 

.02 

.03 

.56 

SOUTH  ANDOVER 

.03 

.01 

.01 

.03 

.06 

.05 

.17 

.14 

.03 

.01 

.54 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.07 

.02 

.02 

.02 

.03 

.05 

.01 

.01 

.23 

SUNDAY  RIVER 

.04 

.02 

.02 

.05 

.05 

.05 

.19 

.15 

.57 

SWANS  FALLS 

.01 

.03 

.04 

.04 

.09 

.20 

.20 

.02 

.01 

.64 

MASSACHUSETTS 

BIRCB  BILL  DAM 

.03 

.03 

BLUE  HILL  // 

.02 

.02 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.01 

.02 

KKIGHTVILLE  DAM 

.01 

.01 

.02 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

.04 

WESTFIELD  2  NE  6 

• 

.02 

WORCESTER  AIRPORT  6 

• 

.02 

• 

• 

• 

• 

NEW  BAMPSBIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.05 

.04 

.01 

.01 

.02 

.15 

BRISTOL  // 

.05 

.03 

.01 

.01 

.10 

COHCORD  VB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.01 

.07 

DURHAM 

.02 

.02 

.03 

.01 

.08 

ERBOL 

.01 

.01 

.10 

.18 

.05 

.03 

.01 

.39 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.08 

GORBAM 

.03 

.01 

.01 

.09 

.08 

.10 

.32 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 


Table  4-Coiitinued 

J^-K^ 

LX  AJ 

LX^.L 

x>-^x 

^ 

OCTOBER  1950 

A.  M.  Hour  ending 

p. 

a.  Hour  ending 

Station 

3 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

H 

HILLSBORO  2  W 

.01   .02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

LANDAPF 

.04 

.16 

.03 

.01 

.02 

.26 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

• 

* 

* 

.38 

LINCOLN 

.03 

.15 

.02 

.01 

.01 

.22 

MACDOWELL  DAH 

.03   .02 

.01 

.06 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

.06   .06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.04 

.02 

.02 

.03 

.02 

.49 

NEW  DURHAM 

.01   .02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.10 

riNKHAM  NOTCH 

.01 

.03 

.08 

.10 

.04 

.26 

I'.TTSBURG  RESERVOIR  // 

.02 

.17 

.12 

.01 

.32 

SURRY  MOUNTAIN  DAH 

.04 

.01 

.05 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.07 

.OB 

.04 

.06 

.03 

.01 

.30 

WENDELL 

.10   .06 

.06 

.22 

WINCHESTER 

.04 

.04 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.10 

CORINTH  // 

.03 

.12 

.11 

.19 

.11 

.04 

.60 

GRAFTON 

.04   .01 

.01 

.02 

.01 

.09 

HIGHGATE  FALLS  // 

.01 

.03 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.14 

LntAH  FALLS  // 

.01 

.01 

.07 

.14 

.02 

.25 

MANCHESTER 

.01   .02 

.01 

.04 

.08 

MONTPELIEH  AP  6 

•     .04 

* 

• 

* 

* 

* 

.63 

MORRISVILLE 

.02 

.10 

.15 

.10 

.04 

.01 

.42 

NEWPORT  // 

.01 

.02 

.14 

.04 

.05 

.01 

.27 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.04   .07 

.20 

.17 

.12 

.02 

.02 

.01 

.65 

SAINT  JOHNSBUSY 

.01 

.12 

.24 

.07 

.01 

.01 

.46 

SEARSBUBG  STATION  //                    .01 

.01 

.02 

.01 

.05 

TYSON 

.01   .01 

.01 

.03 

UNION  VILLAGE  DAM 

.06 

.09 

.14 

.10 

.04 

.01 

.01 

.02 

.47 

-12th- 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

.04   .04 

.10 

.10 

.02 

.02 

.06 

.06 

.03 

.03 

.10 

.10 

.70 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.14 

.03 

.06 

.04 

.06 

.02 

.01 

.06 

.01 

.02 

.46 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.10 

.04 

.01 

.03 

.04 

.04 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.39 

HARTFORD 

.02 

.05 

.15 

.03 

.05 

.10 

.05 

.05 

.12 

.62 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

.03 

.03 

.16 

.01 

.02 

.05 

.07 

.05 

.02 

.02 

.12 

.58 

JEWETT  CITY 

.01 

.36 

.03 

.02 

.06 

.11 

.04 

.01 

.01 

.65 

MOODUS  RESERVOIR 

.08 

.08 

.02 

.06 

.06 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.38 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.13 

.01 

.10 

.09 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.45 

NEWINGTON 

.03   .03 

.09 

.09 

.02 

.02 

.06 

.06 

.03 

.03 

.10 

.10 

.66 

NORFOLK  2  SW  // 

.04 

.10 

.03 

.01 

.04 

.03 

.04 

.09 

.15 

.06 

.01 

.04 

.05 

.69 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

.01 

.13 

.06 

.01 

.01 

.03 

.04 

.08 

.07 

.03 

.01 

.48 

ROCKVILLE 

.03 

.12 

.07 

.01 

.02 

.09 

.32 

.06 

.01 

.15 

.02 

.90 

STORRS  // 

.10 

.15 

.01 

.03 

.01 

.09 

.09 

.01 

.07 

.56 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

* 

• 

• 

* 

* 

.06 

• 

* 

• 

« 

• 

.21 

♦ 

♦ 

• 

* 

* 

.06 

MAINE 

BETHEL 

.11 

.04 

.06 

.17 

.15 

.19 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.80 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

.09 

.14 

.03 

.04 

.06 

.02 

.02 

.40 

CLAYTON  LAKE 

.01 

.12 

.13 

.04 

.09 

.02 

.02 

.04 

.47 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01 

.11 

.06 

.05 

.03 

.27 

EUSTIS 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.07 

.25 

.06 

.04 

.02 

.07 

.62 

GILEAD 

.01 

.07 

.06 

.23 

.01 

.02 

.01 

.10 

.25 

.09 

.85 

GRASD  LAKE  STREAM 

.02 

.01 

.06 

.04 

.01 

.13 

.01 

.28 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.19 

.46 

.17 

.23 

.21 

.01 

.03 

.01 

.01 

1.36 

HOULTON  AIRPORT  6 

* 

• 

* 

♦ 

« 

.28 

* 

* 

t 

« 

* 

.25 

« 

*     •     • 

HOHLTON  1  NE 

.01 

.15 

.04 

.02 

.05 

.04 

.06 

.08 

.01 

.01 

.47 

MILLINOCKET  AIRPORT 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.06 

.05 

.07 

.24 

.06 

.02 

.01 

.65 

MILTON 

.01 

.02 

.05 

.08 

.14 

.14 

.16 

.09 

.03 

.01 

.03 

.11 

.87 

NORTH  ANDOVER 

.01 

.04 

.01 

.08 

.13 

.18 

.17 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01       .01 

.73 

OLD  Town  AIRPORT 

.05 

.17 

.11 

.03 

.04 

.01 

.04 

.01 

.11 

.14 

.O-. 

.75 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

.05 

.12 

.01 

.30 

.06 

.08 

.06 

.07 

.11 

.02 

.11 

.99 

ROCKLAND  1  W 

.02 

.09 

.02 

.22 

.10 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.33 

.08 

.05 

.96 

ROXBUHY 

.03 

.02 

.03 

.06 

.14 

.13 

.19 

.13 

.02 

.01 

.03 

.01 

.80 

RUMfORD  ISSE 

.01 

.02 

.05 

.19 

.30 

.16 

.10 

.04 

.01 

.03 

.05 

.02 

.98 

SKOWHEGAN 

.02 

.08 

.01 

.07 

.11 

.30 

.20 

.17 

.24 

.04 

1.24 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.03 

.03 

.02 

.07 

.15 

.24 

.22 

.04 

.01 

.01 

.04 

.03   .01 

.91 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.08 

.02 

.10 

SUNDAY  RIVER 

.21 

.01 

.01 

.07 

.15 

.18 

.15 

.02 

.02 

.01 

.02 

.17 

.15        .01 

1.18 

SWANS  FALLS 

.01 

.04 

.01 

.06 

.10 

.21 

.20 

.01 

.01 

.02 

.67 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.03 

.03 

.03 

.04 

.03 

.30 

.13 

.03 

.02 

.02 

.05 

.71 

BIRCH  HILL  DAK 

.03 

.01 

.01 

.24 

.05 

.06 

.13 

.05 

.05 

.07 

.70 

BLUE  HILL  // 

.03 

.12 

.04 

.01 

.10 

.35 

.09 

.01 

.02 

.77 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

.02 

.13 

.02 

.02 

.15 

.07 

.01 

.42 

CAMBRIDGE 

.07 

.06 

.01 

.01 

.01 

.02 

.15 

.06 

.07 

.46 

HARVARD  FOREST  // 

.02 

.05 

.01 

.02 

.17 

.03 

.10 

.12 

.06 

.05 

.04 

.03 

.70 

HYANNIS  1  E 

.16 

.04 

.04 

.01 

.02 

.27 

KNIGHTVILLE  DAM 

.01 

.03 

.01 

.02 

.10 

.03 

.10 

.07 

.01 

.01 

.01 

.40 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.27 

.01 

.03 

.31 

NEW  BEDFORD 

.01 

.02 

.09 

.08 

.04 

.24 

NORTH  TRURO 

.10 

.27 

.03 

.02 

.01 

.43 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.02 

.01 

.02 

.05 

.05 

.27 

ROCKPORT  1  ESE  // 

.02 

.01 

.10 

.02 

.01 

.14 

.15 

.01 

.46 

STATE  FARM 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.33 

.05 

.02 

.01   .02 

.57 

WASHINGTON 

.02 

.01 

.11 

.01 

.03 

.04 

.02 

.03 

.05 

.04 

.36 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.03 

.01 

.05 

.07 

.08 

.08 

.06 

.01 

.01 

.04 

.05 

.50 

WESTFIELD  2  NE  6 

♦ 

• 

• 

* 

• 

.15 

* 

• 

• 

• 

* 

.46 

* 

♦ 

• 

• 

* 

.24 

WESTOVER  FIELD  6 

* 

♦ 

♦ 

* 

* 

.18 

» 

* 

♦ 

• 

* 

.25 

« 

• 

• 

* 

* 

.15 

WORCESTER  AIRPORT  6 

«     .01 

* 

* 

• 

* 

♦ 

.17 

• 

* 

• 

• 

* 

.44 

• 

• 

• 

• 

* 

.13 

• 

*     *     * 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.02 

.01 

.05 

.02 

.03 

.12 

.01 

.16 

.08 

.50 

BRISTOL  // 

.01 

.02 

.06 

.02 

.10 

.09 

.31 

.08 

.69 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.05 

.02 

.21 

.02 

.01 

.02 

.01 

.39 

DURHAM 

.02 

.08 

.03 

.02 

.17 

.02 

.13 

.14 

.13 

.01 

.29 

.01 

.01 

1.06 

ERROL 

.01 

.01 

.04 

.01 

.05 

.01 

.07 

.01 

.01 

.10 

.05 

.37 

FRANKLIN  FALLS  DAH 

.08 

.02 

.03 

.18 

.05 

.09 

.25 

.70 

GORHAM 

.02 

.03 

.05 

.12 

.01 

.01 

.15 

.04 

.01 

.44 

BILLSBOHO  2  W 

.01 

.01 

.07 

.01 

.02 

.20 

.10 

.41 

.05 

.01 

.89 

LANDAFF 

.03 

.02 

.01 

.13 

.04 

.01 

.ir 

.05 

.16 

.03 

.03 

.64 

LEBANON  AIRPORT  6 

* 

* 

* 

• 

* 

.06 

* 

* 

* 

• 

• 

.18 

* 

* 

* 

* 

* 

.63 

LINCOLN 

.01 

.06 

.05 

.15 

.11 

.30 

.11 

.22 

.49 

.05 

.01 

1.56 

MACDOWELL  DAM 

.05 

.02 

.13 

.20 

.10 

.40 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.99 

HOUMT  WASHINGTON  WE  // 

.02 

.06 

.08 

.08 

.10 

.10 

.10 

.14 

.10 

.78 

NEW  DURHAM 

.03 

.02 

.11 

.03 

.09 

.09 

.29 

.04 

.01 

.01 

.08 

.80 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.03 

.21 

.05 

.22 

.17 

.10 

.02 

.12 

.93 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

.05 

.02 

.02 

.02 

.12 

.12   .01   .02 

.33 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.04 

.01 

.03 

.09 

.03 

.15 

.06 

.01 

.42 

WARREN  1  SE  // 

.01 

.04 

.03 

.10 

.04 

.07 

.12 

.01 

.02 

.09 

.11 

.01 

.01   .04 

.70 

WENDELL 

.04 

.01 

.05 

.05 

.06 

.16 

.01 

.02 

.40 

WINCHESTER 

.03 

.02 

.03 

.05 

.09 

.14 

.04 

.40 

Se«   refsreiu 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGIAHD 
OCTOBER   lio. 


A.  M.  Hoax  •nding 


10       11        12 


P.  M.  Hour  ending 


8         9         10        11        12 


\ 


RHODE    ISLAND 
hVOCl    ISLAKD  WB  CITT 
IIE»POItT 

PROTIDENCE   »B  AIRPORT 
PROyiDEKCE   »B  CITY 
WOONSOCKET 

VERHOXT 
BURLINGTON   VB  AIRPORT 
CORIITTH   // 
GRAFTON 

HICBCATE   FALLS   // 
LTVAN  FALLS   // 
HA NC HESTER 
HONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT   // 

NOKTHFIELD  NORWICH   UNIV 
SAINT    JOHNSBDRY 
SEARSBURG   STATION   // 
TTSON 
UNION  VILLAGE   DAK 


CONNECTICUT 
CANDLEWOOD   LAKE 
NORFOLK   2   SW   // 
WINDSOR   LOCKS   BRADLEY   6 

HAINE 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
IDSTIS 
GILEAD 
CREEKTILLE 
BOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON   1    NE 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
ROXBURY 
ROMFORD  ISSE 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 
SWANS    FALLS 

MASSACHUSETTS 
HYANNIS   1    E 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STERLING   3   NW 
WASHINGTON 
WEST    BRIMFIELD 
WORCESTER  AIRPORT   6 

NEW    HAMPSHIRE 
GORHAM 
LANDAFF 
LINCOLN 
MACDOWELL  DAM 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKBAM   NOTCH 
PITTSBURG   RESERVOIR   /  ' 
WARREN   1    SE   // 
WINCHESTER 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH   // 
GRAFTON 

HIGHCATE   FALLS   // 
LYKAN  PALLS   // 
MANCHESTER 
MONTPELIER   AP    6 
MORRISVILLE 
NEWPORT    // 
SAINT   JOHNSBURY 
SEARSBURG   STATION  // 
TYSON 
UNION  VILLAGE   DAM 


NEW  HAMPSHIRE 
GORHAM 
PITTSBURG  RESERVOIR  7/ 

VERMONT 
MONTPELIER   AP   6 
NEWPORT    // 

NORTHFIELD  NORWICH   UNIV 
STOCKBRIDGE 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
HOT   HAVEN  WB  AIRPORT 

MAINE 
ROCKLAND  1    W 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND  WB  CITY 


MAINE 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT   // 
CLAYTON   LAKE 
EASTPORT   WB  CITY 
EUSTIS 
GILEAD 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT   6 


.01 

.01 


.03 
.06 
.02 


.03      .05      .02 


.01 
.06 


02 
.01 
.09 


.01 
.02 


.01 
.02 


.07 
.20 
.03 


.02 
.02 
.02 


.01 
04  .05 
.14  .01 
.03 

.01 
.03      • 


.01  .03 
.01  .01 
.08  .06 
.02  .07 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 
.02 


.01 
.02 

.01 
.04 
.01 


.01 
.02 
.01 


.16 
25 
.  28 


.01 
.03 
.06 


.02 
.13 


.03      .02 

.10      .07      .04 


.01 
.02 
.15 
.07 


.01 
.01 

.03 
.24 
.09 


.18 
.02 
.01 


.07 
.03 


.02 
.02 


.01 
.01 


.01 
.01 
.01 


.03 

.01 


02      .01 
.01      .01 


.15      .05      .03 


.09 
.01 
.01 


.01 
.01 


.03      .03      .02 
.04 


08 
.01 
08 


.05 
.08 


.02 
.01 


.04      .05      .01 
.01 


-14th- 


-15th- 


-17'th- 


.11 
02 
.02 
01 


.06 
.05 


.02 
.02 


.01 
.01 


.01 
.01 
.02 


.03 
.08 


.02 

.05      .01 

.01 

.04      .01 


.15 
.03 


.05 
.03 


.01 
.02 
.09 


.02 
.04 


.11 
.01 


.03 
.01 


.03      .02 
.02      .08 


.05 
.04 


.01 
.01 


.03 
.01 


.01 
.04 


.02 

.03 


.05 
.01 


-13th- 


.01 
.02 


.03 
.02 


.03 

.03      .01 


.02      .02      .03 


.04      .04      ,03 
.01 

.01      .01       .01 


.03      .02 
.01 


.03      .04      .04 
.01       .01      .03 


.01      .01       .04  !    .02 


.04 
.01 


.01 

.01 


.06      .01 

.02 
.02 
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Table  4-Continuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER  19 SO 


Station 


A.  M.  Houi  ending 


P.  M.  Houx  ending 


HOULTON   1    m 

HILLINOCKET   AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

ROXBURY 

RUMFORD  ISSE 

SKOWHEGAN 

SOUTH  ANDOVER 

SUNDAY  RIVER 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 
GOREAM 
LANDAFF 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 

VERMONT 
BURLINGTON  W8  AIRPORT 
HIGUGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MONTPELIEH  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 

NOHTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
TOWNSHEND 


MAINE 
CLAYTON  LAKE 
HOBLTON  AIRPORT   6 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

VERMONT 
HONTPELIER  AP  6 


MAINE 
CARIBOU  WB   AIRPORT    // 
CLAYTON    LAKE 
EASTPORT   WB  CITY 
EUSTIS 

HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 

VERMONT 
HIGHGATE  FALLS  // 
NEWPORT  // 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 

NEW  HAMPSHIRE 
DURHAM 
ERROL 
GORHAM 
LANDAFF 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
WARREN  1  SE  // 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
HIGHGATE   FALLS   // 
LYMAN  FALLS   // 
MORRISVILLE 
NEWPORT   // 
SAINT   JOHNSBURY 


.02 

.01 


.0* 

.02 


.01 
.01 


03        01 
.02      .01 


.01 

.01 

03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 
.02 

.01 

.03 
.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 
.01 

.82 

.02 
.03 

.05 

.04 

.01 

.02 

.10 

.03 

.08 

.02 
.05 

.01 
.08 

* 

• 

* 

.01 

• 

01 

.01 

.07 

.02 

.08 

.01 

07 

.03 

.02 

.01 
.03 
.01 


.06      .03      .01 


-18th- 


-19th- 


05 
01 


.02 
.04 


-20th- 


.02      .07      .07 
.01      .02      .28 


.07      .06      .01 
.12 


.02 
.01 


.06 
.02 


.01 
.01 


.03 
01 


.19      .06 
.01 


.04 
.01 
.01 


.01 
02 

.05 
01 
.02 


.02 
.06 


.10 
.01 


.01 
.02 


.35 

.01 


.05 

.01 

.01 

.07 

.01 

.14 

.01 

.02 

-22d- 


CONNECT  icirr 

ROCKVILLE 

MAINE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GRAND   LAKE   STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT   6 
HOULTON    1    NE 
MILLINOCKET   AIRPORT 
NORTH   ANDOVER 
OLD  TOWN  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 


.01      .01      .03 


.01 
01       .02        04 


.03 
.02        02 


01 
.03 


.03      .03       .04 


.06      .04      .06 

.03 

•  .06      » 

.03      .01      .03 
.01 
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.20 

.05 

.03 

.06 

.04 

.01 

.01 

* 

* 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 
.02 


.01 
.01 


Tabl*  4-ContiBa«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEI   ENCL/IND 
OCTOBER   1950 


VERHONT 
HIGBCATE  FALLS    // 


COHKECTICUT 
BLOOHFIELD 
BRIDGEPORT  WB  AP 
CAMDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  »B   AIRPORT   // 
JEWETT    CITY 
MOOJUS   RESERVOIR 
MET    BAVEK  WB  AIRPORT 
HEWmCTON 
HORFOLK   2   SW   // 
PUTNAM   HEIGHTS   // 
ROCEVILLE 
STORRS   // 
WINDSOR   LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON   LAKE 

EASTPORT  WB  CITY 

EDSTIS 

FORT   KENT 

GILEAD 

GRAND  LAKE   STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  AIRPORT   6 

BODLTON   1    NE 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT   // 

ROCKLAND  1    W 

ROXBDRY 

RDMFORD  ISSE 

SKOWHEGAN 

SOOTH    ANDOVER 

SOUTH   WEST    HARBOR 

StWDAY   RIVER 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH   BILL   DAM 
BLUE   HILL   // 
BOSTON  WB  AIRPORT   // 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST   // 
HTANNIS   1   E 
KNIGBTVILLE   DAM 
MANTOCKET  WB  AIRPORT 
NET  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE   FARM 
STERLING   3    NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 
WESTFIELD    2    NE    6 
WESTOVER  FIELD  6 
WORCESTER   AIRPORT    6 

NEW    HAMPSHIRE 
BLACKWATER   DAy 
BRISTOL   // 
CONCORD  WB   AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN   FALLS    DAM 
GORHAV 

BILLSBORO    2    W 
LANDAFF 

LEBANON    AIRPORT    6 
LINCOLN 
MACDOWELL  DAM 
MOUNT   WASHINGTON  WB   // 
MEW    DURHAM 
PINKHAM   NOTCH 
PITTSBURG   RESERVOIR   // 
SURRY  MOUNTAIN   DAM 
WARREN    1    SE    // 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
NEW.   '.RT 

PROVIDENCE   WB    AIRPORT 
PROVIDENCE    «B   CITY 
WOONSOCKFT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH   // 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS   // 
LYMAN   FALLS    // 
MANCHESTER 
MONTPELIER    AP    6 
MORRISVILLE 
NEWPORT   // 

WORTHFIELD   NORWICH   UNIV 
SAINT    JOHNSBURY 
SEARSBURG   STATION   // 
STOCKBRIDGE 
TOWNSHESD 
TYSON 
ONION   VILLAGE    DAM 


A.  M.  Hotu  Andizig 

P.  M.  Hotti  mdiuq 

1 

1    1     2          3          4 

1 

5    !    6 
1 

7 

^ 

9 

10 

U 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

^■J 

12 

.2 

.01 

.01 

.01 

-2: 

Id- 

.03 

.03        03,      .05 

05 

01 

.01 

.18 

.03 

02      .04      . 03 
.07      .05        09 

02 

.08 
06 
05 

.08 

03 
04 
07 
.05 

01 
03 
.04 

.02 

.01 

.23 
.32 
.17 
.20 

01        041     .01 

13 

.06 

.01 

.26 

02        03        02      .07 

05 

02 

.21 

06 

03      ,04        03|       08 
1       07 

.02        05 

1     .04 

06 
07 
11 
08 

01 
02 
.01 
03 

.02 
.03 
.03 

.01 
.02 

03 

.01 

.32 
.18 
.27 
.19 

.01       .01       .01 

.01 

.04 

.03 

.11 

01 

.06 

.05 

.01 

.01 

.14 

> 

* 

.           •           . 

* 

.10 

• 

* 

* 

* 

* 

.06 

• 

* 

• 

• 

* 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

.08 
.03 

.07 
.03 

.01 
.03 

.01 
.04 

.03 

.01 

.03 

.30 
.17 

.02 

.01 

.03 

.03 

.05 

.07 

.06 

.05 

.04 

.02 

.01 

.39 

.01 

.02 

.04 

.04 

.06 

.04 

.07 

.06 

.05 

.02 

.02 

.43 

.01 

.04 

.02 

.03 

.07 

.01 

.05 

.03 

.01 

* 

* 

* 

* 

♦ 

• 

.01      .02 

.05 

.04 
.01 

.04 
.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.04 

.04 

.02 

.02 

.17 
.02 
.18 

.07 

.04 

.04 

.04 

.09 

.06 

* 

.10 

.06 

* 

.03 

.01 
.29 

.01 
.26 

• 

* 

.55 
.26 

.05 

.04 
.02 

.03 

.01 

.03 
.10 

.05 
.10 

.06 
.06 

.04 
.02 

.01 

* 

* 

.08 

.38 
.32 

.02 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.16 

.02 

.01 

.01 

.01 
.02 

.01 
.04 

.02 
.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.13 
.10 

.01 
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.02 

.01 

.04 
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.10 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.08 

.03 

.01 
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.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.  08 

.05 

.  01 
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.01 

.01 
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.10 
.24 

01 
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01 

01 

* 

* 

.01 

.04 

.06 
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* 

,01 

.03 
.15 
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.02 

01 

.04 
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.04 

.08 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

.01 

.01 
02 
.01 

.01 
.01 
.06 
.01 

.02 
.04 

.01 

01 
03 

.03 
.03 

.01 

. 

.09 
.13 
.07 
.03 

•           *           * 

«           •           * 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

• 

* 

♦ 

.11 

.01 

.01 

.04 

.05 

.03 

.02 

.27 

.02 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.14 

.02 

.02 
.10 

.02 

.08 
.03 

.01 

.02 
.03 

.03 
.02 
.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

' 

.13 
.03 
.21 
.08 

.01 

.02 

.05 
.03 

.01 
.02 
.03 
.02 

.01 
.02 
.04 
.03 

.01 

.01 
.02 

.06 

.04 
.03 

.02 
.01 

.01 

.01 

.01 

.15 
.04 
.19 
.14 

.09 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.20 

• 

•           •           • 

« 

.05 

• 

* 

♦ 

• 

« 

.08 

* 

•           *           • 

• 

.06 

* 

* 

* 

* 

« 

.11 

* 

* 
01 

.02 
01 

.01 
01 

.03 

01 

• 
01 

* 

.02 
.01 
.02 

.03 

.03 
.01 

.02 
.01 
.02 

.03 
.03 

.13 

.01 
.01 
.01 
.01 
.02 
.02 
01 
.01 

.03 
.11 
.02 
.01 
.04 
.01 
.02 

.08 

.08 
.07 
.01 

.04 
.09 
.02 
.03 
.07 

.04 
.04 
.06 
.03 
.06 
.09 
.03 
.07 

.01 
.01 
.02 
.02 
.04 

.01 
.01 
.01 

.01 

.01 
.02 

.01 
.01 

.01 
.01 

.01 

.01 
.01 

.01 
.01 

.01 
.01 

.23 
.27 
.17 
.08 
.26 
.29 
.14 
.20 
.21 

* 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

02 

• 

* 

« 

* 

* 

.17 

.01 

02 

02 
02 

01 

04 

.01 
.05 

02 
.02 
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.02 
.02 

.02 
.01 
.04 
.01 

.12 
.01 
.04 
.01 

.08 
.02 
.05 
.05 

.01 
.02 
.03 
.04 

.01 

.01 

.01 

.30 
.19 
.22 
.15 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.05 

.09 

.02 

.03 

.01 

.01 

.30 

.01 

.03 

.03 

.01 
.01 

.03 
.01 

.02 

.02 

.10 
.02 

.06 
.06 
.10 
.04 

.02 
.03 
.01 
.01 

.02 
.01 
.01 

.01 
.01 
.01 

.01 

.01 
.01 

.01 

.25 

.13 
.25 
.10 

.03 

.01 

.03 

.04 

.02 

.01 

.14 

•         « 

•           •           •         1  ♦ 

.01      .02    1 .02 
.02      .03 
.01   ;  . 04 

.08 
.07 
.05 

.03 
.05 
.05 

'03 
.03 
.01 

.12 

.01 

.02 

.12 
.22 
.20 
.16 

.05 

.07 
.01 

.02 

.11 

.15 

.04 

.01 

.01 

.14 
.33 

.01      .01      .02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.08 
.06 

.06 
.03 

.01 
.01 

.01 

.01 

.01 

.24 
.16 

01 

.01 

.02 

.01 

.03 
.01 

.08 

.14 
.03 

.10 
.02 

.03 
.03 
.09 

.02 
.06 
.10 

.01 
.04 
.01 

.02 
.01 

.01 

.01 

.01 

.01 
.01 

.49 
.19 
.25 

• 

01 
01 

.04 
.04 

01 
.01 

.03 

.01 

.01 
01 

.01 
.05 

04 
01 

.10 
.03 
.01 

01 
.01 
.01 
.01 

.02 
.10 
.08 
11 
.01 

07 
01 
03 

• 

07 
.10 
.13 

09 

.12 
.02 
.01 

.01 
.01 
.02 
.05 
.04 
.03 
.07 
06 

.01 
.02 
.01 
.03 
.02 
.02 
.07 
.03 

* 
.01 

.01 

.02 
01 

.01 
03 

.01 
.01 

.01 

.28 

.02 

* 

• 

.32 
.29 
.30 
.27 
.18 
.28 
.21 
.17 

.06 

«5 

.11 

See  referetM 
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Table  4-Continu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NED    ENGUND 
OCTOBER    19S0 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M,  Hour  ending 

1 

Station 

] 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5         6 

1 

7         8 

9 

10 

11 

12 

H 

- 

-24th- 

MAINE 

BETHEL 

_          -          _ 

_ 

_ 

_ 

CLAYTON   LAKE 

.02 

.02 

EUSTIS 

♦ 

* 

« 

* 

* 

* 

GILEAD 

.02 

.04 

.05 

.05 

.03 

.04      .01 

.03      .02 

.02      .01       .01 

.33 

GRAND   LAKE    STREAM 

.01 

.01 

,02 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.02 

HOULTON   AIRPORT    6 

* 

05 

MILTON 

.02 

.02 

NORTH  ANDOVER 

01 

.01 

03 

01 

.04 

.05 

.02 

03 

.05 

.05 

.02 

.02 

.01 

.35 

OLD   TOWN   AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

PORTLAND  WB  AIRPORT   // 

.01 

.04 

.04 

.09 

ROCKLAND  1    W 

.01 

,01 

ROXBURY 

.01 

.02 

,06 

,04 

.05      ,03 

.02      .01      .01 

.01      .01       ,01 

.01 

.01 

.02 

.32 

RUMFORD  ISSE 

01 

01 

.02 

01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.17 

SOOTH    ANDOVER 

« 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

.13 

.01                  .01 

.01 

.16 

SUNDAY    RIVER 

.03 

.01 

.01 

.05 

SWANS    FALLS 

.02 

.02 

MASSACHUSETTS 

' 

AMHERST 

.01 

.01 

BLUE    HILL    // 

.02 

.03 

.02 

.01 

.08 

BOSTON  WB  AIRPORT   // 

.16 

.05      .01      .01 

.23 

KNIGHTVILLE   DAM 

.01 

.01 

NORTH   TRURO 

.01 

.02 

.03 

ROCKPORT   1    ESE   // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

STATE    FARM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

STERLING    3    m 

.03 

.03 

WASHINGTON 

.01 

.01 

.02 

NEW    HAMPSHIRE 

DURHAM 

.01 

.01 

.02 

ERROL 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01      .01 

.07 

LEBANON   AIRPORT    6 

• 

• 

* 

* 

* 

.05 

NEW    DUUHAM 

.01 

.01 

PINKHAM   NOTCH 

.01 

.01 

.02 

VERMONT 

CORINTH   // 

.01 

.01 

GRAFTON 

.01 

.01 

.02 

LYMAN   FALLS    // 

.02 

.02 

MANCHESTER 

.01 

.01 

MONTPELIER  AP  6 

• 

.03 

* 

* 

* 

* 

* 

.01 

SEARSBURG    STATION   // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

TOWNSHEND 

.01 

.02 

.03 

TYSON 

- 

-25 

th- 

.01 

.01 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

CANDLEWOOD    LAKE 

.01 

.01 

01 

.03 

JEWETT   CITY 

.05 

.05 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

NORFOLK   2    SW    // 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

PUTNAM  HEIGHTS   // 

.01 

.01 

STORRS  // 

.01 

.01 

.02 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY   6 

♦ 

• 

• 

• 

• 

.03 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT   // 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02      .02 

.15 

CLAYTON   LAKE 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.01 

.02 

.01 

.15 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.01      .09 

.11 

EUSTIS 

* 

* 

* 

« 

« 

« 

* 

* 

♦ 

* 

* 

• 

* 

*           * 

*           •           .31 

.58 

GILEAD 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

GRAND  LAKE   STREAM 

.02 

.02 

.01      .04 

.02      .02      .03 

.01 

.17 

GREENVILLE 

.01 

.01 

.05 

.04 

.07 

.10 

.01 

.29 

HOULTON  AIRPORT   6 

* 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

.09 

HOULTON   1    NE 

.01 

.05 

.02 

.01 

.09 

MILLINOCKET   AIRPORT 

.02 

.02 

.04 

.07 

.04 

.01 

.02 

.01 

.23 

MILTON 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06 

OLD   TOWN   AIRPORT 

.04 

.05 

.07 

.01 

.01 

.06 

.24 

PORTLAND  WB  AIRPORT   // 

.01 

.01 

.02 

ROCKLAND    1    W 

.02 

.01 

.02 

.01 

.06 

NORTH   ANDOVER 

.01 

.01 

01 

.02 

.05 

ROXBURY 

01 

01 

02 

,01 

.02 

.01 

.01 

.09 

RUMFORD    ISSE 

01 

01 

01 

.03 

SKOWHEGAN 

01 

.04 

01 

.06 

SOOTH   ANDOVER 

01 

01 

01 

01 

,04 

,01 

,09 

SOOTH    WEST    HARBOR 

02 

01 

.03 

SUNDAY  RIVER 

.01 

02 

01 

01 

02 

02 

01 

.01 

.11 

SWANS    FALLS 

.01 

.04 

02 

.03 

05 

01 

01 

.17 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.01 

01 

.01 

.03 

BIRCH    HILL    DAM 

02 

.02 

BLUE   HILL  // 

.02 

.02 

CAMBRIDGE 

* 

♦ 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

♦ 

* 

* 

• 

• 

*         ♦ 

*           *           * 

«           *           * 

* 

* 

.06 

.06 

HARVARD  FOREST  // 

.01 

.03 

.03 

.07 

KNIGHTVILLE   DAM 

.01 

.01 

NEW   BEDFORD 

.01 

.01 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

WASHINGTON 

.03 

.03 

.02 

.08 

WEST   BRIMFIELD 

.02 

.02 

WESTFIELD  2    NE   6 

* 

* 

* 

« 

* 

.05 

WESTOVER    FIELD   6 

« 

* 

* 

* 

* 

.11 

WORCESTER  AIRPORT   6 

* 

• 

« 

* 

* 

.03 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.10 

BRISTOL  // 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.09 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

DURHAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

ERROL 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.16 

FRANKLIN  FALLS   DAM 

.01 

.02 

.03 

.01 

.07 

GOP.EAH 

.06 

.06 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.05 

,03 

.01 

.01 

.03 

.14 

LANDAFF 

.01 

.01 

.02 

LEBANON  AIRPORT   6 

• 

« 

• 

* 

* 

.03 

LINCOLN 

05 

.12 

03 

.02 

.04 

02 

.01 

01 

,01 

.31 

MACDOWELL   DAM 

.03 

03 

01 

.07 

MOUNT   WASHINGTON  WB  // 

« 

02 

.02 

.01 

.05 

NEW    DURHAM 

02 

.02 

PINKHAM   NOTCH 

01 

01 

02 

03 

.06 

05 

04 

09 

01 

.32 
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Tabu  4-CoBilBiMd 


HOURLY  PRECIPITATION 


XEV   KHGUlKD 
OCTOBEB   IBSO 


I 


A.  M.  Houi  •nrtinq 


10        11        U 


P.  M.  Hour  •ndiny 


234S6         789        10 


PITTSBURG   RISEBVOIH    // 
SURBT  ■OWTAIM  DAM 
I&RRXn   1    SE   // 
mCDELL 
tINCHESTXS 

RHODE  ISLAND 
PROVIDSHCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  fB  AIRPORT 

coRiirra  // 

GRAFTON 

BIGBGATE   FALI^  // 

LTMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

HONTPELIER  AP  6 

MOBBISTILLE 

NEWPORT  // 

DORTHFIELO   NORWICH   UN IV 

SAINT   JOHNSBURT 

SEAHSBURG  STATION  // 

STOCKBRIDGE 

TOWNSHEND 

TTSON 


MAINE 
CARIBOO  WB  AIRPORT  // 
BOULTON  AIRPORT  6 
HILTON 
ROXBURT 
SUNDAY  RIVER 

NEW  HAMPSHIRE 
GORHAM 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PIHEHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 

VERMONT 
GRAFTON 
LTMAN  FALLS  // 
MONTPELIER  AP  6 
MORBISVILLE 
NEWPORT  // 
TTSON 


MASSACHUSETTS 
STERLIMG  3  NW 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD   LAKE 
PUTNAM   HFIGHTS   // 

MAINE 
MILLINOCEET  AIRPORT 
MILTON 
RUHFORD   ISSE 
SWANS   FALLS 

NEW   HAMPSHIRE 
BRISTOL   // 
HILLSBORO  2   W 
UNDAFF 
LINCOLN 
MACDOWELL  DAM 
MOUNT   WASHINGTON  WB  // 
MEW   DURHAM 
WARREN  1    SE   // 
WINCHESTER 

VERMONF 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH   // 
(XAFTON 

BIGBGATE   FALLS   // 
MANCHESTER 
MOirrPELIER  AP  6 
■OBRISVILLE 
BEWPORT   // 
SAIirr   JOHNSBURT 
SBARSBURG   STATION  // 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
JBWTTT  CITY 
«BW  BATEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK   2   SW   // 
PUTNAM  HEIGHTS   // 
3T0RRS   // 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
EASTPORT   WB  CITY 
GILEAD 

(SAND  LAKE   STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  AIRPORT   6 
BOULTON  1    NE 
MILLINOCKET  AIRPORT 
MILTON 
NORTH  ANDOVER 


01 

01 

.02 

.02 

02 

.01 

.01 

01 

.01 

• 

• 

01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01      .01 
.02      .01 


01       .01 
02 


01 

.01 

.02 

01 

.01 

.03 

01 

01 

01 

01 

.01 

02 

01 

.01 

01 

.05 
.06 

.01 

.01 

01 

01 

01 

01 

.02 

.01 

01 

.04 

.02 

01 

.01 

.01      .01      .01 


.04      .01 
.01      .01 


.03 
01 

.02 
01 


.01 
.03 


.02 
.01 
01 
.01 


.03 
.03        01      .01 


.01 
.02 


.02 
.01 
.02 


.02      .01 

.03 

.04 


.06 
.01 


.01      .01 

.08      .01 

.01 
.03 


.04      .01 
.02 


.01      .01 

-26th- 


01       .01       .01 


.01      .01 

-27th- 


.01      .01 
•  .01 


01       .02      .01 


-28th- 


01      .01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


01 

.01 

.01 
.01 

.01 
.01 

03 

.04 

01. 

.03 

.02 

.02 

• 

« 

• 

.04 

.01 

.01 
.01 

.03 

-29th- 


.02      .01 
.01      .01 


8««  r«f«r«ae*  aot«a  follovlna  ttatlea   Indvs. 
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Tabls  4-Contmu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW   EMGLAND 
OCTOBER  19S0 


A.  M.  Houx  «ndwg 


4S6789         10        11L2 


P.  M.  Hour  ending 


S         6  7         8         9         10 


PORTLAND  WB  AIRPORT   // 

ROCKLAKD   I   W 

ROXBURY 

RUUFORD  JSSE 

SKOWHEGAN 

SOOTH  AmOVER 

SOUTH  »mST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWAPS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AUHERST 
BLUE  HILL  // 
BOSTON  WB  AIRPORT  // 
HARVARD  FOREST  // 
KNIGHTVILLE  DAU 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WESTFIELD  2  NE  6 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAUPSBIRi: 
BLACEWATER  DAU 
BRISTOL  // 
ERROL 
LANDAF7 

LEBANON  AIRPORT  6 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR  // 
WENDELL 
WINCHESTER 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 
GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS  // 
LYMAN  FALLS  // 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 
MORRISVILLE 
NEWPORT  // 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION  // 
STOCKBBIDGE 
TYSON 
UNION  VILLAGE  DAM 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 
CLAYTON  lAEE 
EASTPORT  WB  CITY 
GRAND  LAKE  STREAM 
BOULTON  AIRPORT  6 
HOULTON  1  NE 

NEW  HAMPSHIRE 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 


MAINE 
AUGUSTA  AIRPORT 
BETHEL 
FORT  KENT 

MASSACHUSETTS 
STERLING  3  NW 


OS 

.01 

.02 

01 

06 

04 

01 

.01 

01 

01 

01 

02 

.01 

.08 
.01 


.03 
01 


.01      .02      .01 
.03 


02 

01      .03      . 01 


.01      .03 
.01 


.01 
.OS 


.01 

.02 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.06 

* 

* 

« 

* 

OS 

.02 

.07 

.04 

.01 

.04 

.01 

.02 

.03 

.02 

01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01      .01 


-30th- 


.01      .06 
.04 


-31st- 


.06 

•91 


.03 
.15 


.02 
.02 
.03 
.04 
.03 
.02 


.25 
.02 
.10 
.10 


.08 
.08 
.02 
.09 


.02 
.IS 

.03 
.06 
.06 


.06 
.02 
.05 
.03 
.03 
.11 
.02 


.08 
.04 
.02 

.OS 


.08 
.03 


a««  r«f»r«B< 


tollovlnc  Stfttlon  lDd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEI   ERGLAHO 
OCTOBEB   1950 


Day  of  month 


11      12      13     14     IS      16      17     18     19     20 


T" 


22     23     24     2S     26     27     28     29     30     31 


COFKECnCUT 
BSIDGEFORT 

B81DCEP0BT   IB   AP 

C0LCHE3TKB 

C&EAM  HILL 

OAKBOBT 

FALLS  TILLAGE 

GREEinilCB 

BABTTORD  tB  AIRPOBT 

■  tDOLETOn 

■Omn  CABIISL 

m  EATEX  *B  AIBPOBT 

MEI  LOKDOH 

RORTOLE  2  Sf 

■OBTB  EEBT 

■OBVALZ 

MBIICB  3  ESE 

POniAM 

SALISBDBT 

STAMTOBD 

STOBBS 

lASaiNGTON 

lATEBBOBT 

WESTBBOOK 

IIKUeOB  LOCKS  BBADLET 

lUIlCE 
ADGDSTA  AIBPORT 

BAB  BABBOB 

BELFAST 

CABIBOD  WB  AIBPORT 

CORimA 

EASTPORT  WB  CITT 

EAST  SANCERTILLE  2  E 

EAST  IIHTHROP 

PAkMINGTOX 

PORT  EEKT  ISE 

GARDIMEB 

GBEENTILLE 

BOULTOR  AIRPOBT 


MAX  1  83  :  78 

mil  I  54  I  ST 


78   66 
56   SO 


EAX 
MIH 


MAX 

MIN 


MAX  ;  83 

MIR  ;  47 


80   72 
54   58 


58 

49 

80 

79 

•.J 

51 

78 

66 

54 

82 

42 
66 

67  67 
53   56 


MAX 

MIR  I 


MAX 
MIR 


MA! 

MIN 


MAX 
MIR 


MAX 
MIR 


MAX 
MIR 


MAX 
MIR 


MAX 

MIR 


MAX 
MIR 


MAX 
MIR 


MAX 

MIR 


MAX 

MIR 


84   83 
47  i  46 


83  I  79 
55  I  56 


84   79 

SO   56 


82   79 
SI   51 


81   69 
44  I  43 


80   66 
54  I  45 


82   69 
55   46 


76   75 
54   51 


77   66 
S4   44 


60   62 
35   37 


60   64  J 
34  I  32  I 


60   68 
27  I  28  > 


52   49   41 


72   75 
52   50 


80 
54 


77   75 

I  43  I  42 


82   65 
49  I  46 


79   68 

52  \  43 


80   70 
55   49 


78   62 
48   41 


64   66  I  71 
40   50  i  52 


82   81   75 
52   52   47 


89   84 
51   56 


MIR   49  <  50 


MAX   87   83 
MIN   50   55 


76   67 

41   50 


MAX 

MIR 


MAX 
MIR 


82   74 
52   52 


77   68 

48  !49 


MIR   44   44 


MAX   68   75 
MIR   47   41 


MAX   82   76 
HIK   44   39 


MAX   73   62 
MIN   SO   50 


MAX  .  78   76 
MIN   45   44 


MAX   83   79 
MIR  ,49  '48 


MAX  84  I  79 
MIR  47   44 


MAX   71   78 

VIN   55   36 


MAX   84   75 
HIR  46   48 


MAX   76  I  77 
MIR   46   41 


MAX   75   75 
MIR  :  41   40 


76   62 
51   43 


70   70 
60   S3 


78  >  68 
48   51 


77   53 
49   34 


77   68 
50   45 


68   58 
54   44 


75   68 
42   42 


78   76 
54   50 


80   69 
56   45 


63   66 
31   28 


59  !  62 
37  I  34 


62   62 
35   32 


58   63 
26   27 


58   58 
39   42 


60   61 
28   28 


61   62 
32   32 


60   62 
28   28 


77   67   58 


48 
76 

35 
68 

52 

51 

79 

63 

46 

38 

77 

62 

52 

31 

56   62 
29  {  30 


32 

32 

65 
35 

67 
30 

63 
29 

65 
28 

69 
32 

66 
31 

64 
37 

62 
40 

58 
35 

62 
32 

62 
34 

65 
30 

65 
37 

69 
35 

65 

64 

33  i  31   46 


60   64 
35  43 


56   59 
37   40 


66  ,  I 

46  i  49  I 


69   72 

35  I  41 


65  I  66 
45   47 


70   75 
47  I  50 


67   68 
48   48 


68   72 
47   49 


60   63   76 
34   35   41 


62   60 
!  40   40 


58   71 
47  1  47 


60   60 
29  40 


30   30   40 


62   65   77 
34   38   39 


60 
32 


70   69 
51   57 


69 
54 

70 
57 

72 
58 

63 
55 

72 
57 

71 
58 

67 
53 


67   63 
49   51  I 


68  ;  64 
50  I  53 


65   67 
46   50 


69   67 
49   55 


68   61 
45   SO 


66   60 
43   48 


70   63 
45   51 


69   62 
48   51 


63   65 
49   58 


67   61 
46   48 


67   64 
51   54 


67   65 
50   57 


55   60 
44   46 


65   61 
45   51 


71   64 
44   56  { 


68   62 
48   55 


67   62 
49   51 


62   57 
44  I  50 


68   63 
44   52 


68   62 
48   49 


57   57 
46   47 


60   58 
48   47 


61   58 
47   48 


52 
34 


60   52 
36   41 


54   55 
44  >  46 


62   58 
41   41 


68   57 
48   47 


65   55 
45   44 


54   49 

25   37 


66   59 
48   48 


S3   48 
40   42 


51   51 
35   41 


55 
44 

59 
37 

55 
44 

59 
31 

59 
39 

60 
37 

58 
4S 

61 
41 

62 
48 

11 

56 
36 

59 
33 

58   63 
38   34 


56   62 
39   29 


70   6a  I 
48   37  I 


72   64 

48   40  i 


74   67 
57  I  28  I 


70   55 
46   45 


69   51 
50   45 


52  '   60 
42  i  36 


58 

65 

34 

30 

59 

65 

41 

35 

54 

63 

35 

35 

65   61 

52   39 


70   65 
48   56 


63   60 
48   48 


68   60 
43   54 


69   64 
SO   54 


58   63 
48   38 


57   61 
47  I  34 


53   62 
38   39 


60   62 
44   36 


52  <  54 
33   28 


60   65 
37   27 


55   61 
37   32 


59   57 
48   43 


59   60 
45   51 


59   58 
43   48 


58   63 
34   29 


55   60 
43   35 


55   62 
35   31 


65   65 
37   29 


60   63 
38 


70   77  i  76 
33  !  46   53 

69   73  I  75 
26   41  I  42 


68 
35 


66  I   68 
49  >  25 


65   70  48 
46   40   40 


67   58   45 
45  I  38   40 


73   56  !  49 

46   41   44 


70   57   49 
29   39   41 


48 

52 

71 
48 

76 
56 

68 
51 

71 
57 

74 
46 

74 
51 

68 
52 

70 
57 

70 
57 

70 
56 

63 

46 

69 
48 

77 
43 

77 
49 

78 
42 

75 
52 

74 
48 

73 
55 

74 
47 

75 
55 

70 
46 

74 
49 

71 
48 

73 
56 

70   65 
54   36 


69   66 
45   32 


70   67   50 
44   43   43 


69  :  48   48 


71   61 
49   40 


71   67  ! 
58  40  ; 


70   59  . 
50   31  ! 


66   69 
57  :  29 


68  {  64 
59   30 


68   67 
38   28 


69   48 
41   42 


49   52 
45 


69  I  63 
48   42 


62   63  j  44 


53   48 
41   44 


70   56   52 
40  45   45 


70  :  58   48 
48   40  40 


46   44 

38   39 


69   78   75 


73   76 
58   35 

65   64 
37   32 

70   70 
55   31 

I    I 
70   70 
46  I  34 


66   73   72  1  72   62 


48   54   57   33 


57   58   61 
27   45   45 


70   77 
50   56 


55   56 
39   30 


56   56 
30  42 


60   57 
27   39 


66  I  56  '  45 


61   52 
46   46 


66   47   44 

40   36   40 


68   60   48 
39   40   42 


72   60   50 

50   42  I  45 


70   61   51 
43  :  43   44 


68   48   46 
40   39   43 


56   46 
35   35 


66   52 

47  i  36 


57   57 
44   40 


58   57 
41   44 


59   56 
50   44 


58   55 
41   45 


60   58 
46   48 


56   56 
46   46 


54   58 
42   46 


60   60 
46   47 


55   53 
45   38 


46   46   47   45   53 
28   24   31   34  ,  36 


S3   49 
40   36 


55   51 
36   26 


S3  I  56 

40  1  32 


52   S3 
39  '  30 


57 

37 


53   53 
35   47 


57 
42 


57   56 
45   42 


47   46   48 
32   25   25 


61   56 
40   37 


S3   54 

45   47 


59   55 
39  36 


62   62 
45   42 


58   62 
46   44 


48   48 
30   30 


64   60 
43  '  42 


43   43 
34   35 


51   55 
18   22 


57   47 
39  '   33 


35  1  38 
27   30 


62   50 
40   35 


58   51 
40   29 


45   42 
34   34 


42 

29   25 


62 
44 

56 
34 

53 
36 

39 
32 

40 
32 

61 
44 

55 
27. 

48 
36 

38 
32 

36 
32 

55 

41 

49 

37 

50 
30 

40 

20 

40 
32 

60   52   59   57 

17  '  20 


69   72   69 
SO  44   36 


53   53 
36   25 


61  I  49   51   66 


65   55 
47  ,  34 


60  I  58  I 
40  I  35  [ 


60   49 
36   25 


55   58 
19   25 


31 

50 

57 
26 

69 
53 

61 
32 

70 
54 

59 
33 

66 
55 

47 
22 

55 
35 

58 
25 

69 
54 

55   51 
38   27 


46   52 
27   21 


53   68 
29   49 


SO   45  I  46 
39   34   27 


51   51   47 
39  {  39   32 


45  I  40  !  36 
30   24 


53   65 
46   49 


48   45 

33   30 


48  I  54 
24   36 


46   SO 
19   38 


48   54 
18   38 


SO   45   43 

40   36   33 


36  >  46 
29  '   31 


46   SI   62 
27   37   45 


55   65 
44   50 


50  48   51 
27   22  I  43 


42   46   48 
29   30   31 


58 
32 


50   39   41   51   SO 
37   33   34   36   34 


SO 
24 


58   67 
45   47 


47   51   54   55   54 
26   21   30   36   40 


49   51 
22   38 


50   54 

37   35 


56   45 
34   31 


55   46 
3S  I  31 


29 

31 

40 

45 

30 

32 

39   42 
29   21 


21   29   39 


42   40  I  47   51  ;  56   46 

33   20  <  ir  I  40  I  35   30 


65. B 
46.3 


65.4 
47.7 


60.5 
41.6 


63.9 
43.8 


65.9 
43.6 


66.2 
37.5 


66.3 
44.6 


66.4 
43.5 


65.6 
46.4 


6S.2 
42.5 


65.3 
46.5 


66.5 
47.2 


60.0 
39.2 


66.3 
41.6 


67.3 
49.4 


66.8 
43.8 


65.5 
39.2 


64.7 
41.6 


67.0 
47.0 


63.2 
41.2 


68.5 
45.6 


66.3 
41.1 


66.2 
42.1 


57.8 
40.0 


58,0 
42.1 


59.0 
38.2 


51.4 
33.8 


57.4 
34.9 


54.4 

42.1 


57.1 
35.2 


60.2 
38.9 


S8.7 
37.3 


54.2 
34.0 


60.2 
39.2 


53.7 
33.6 


53.3 
33.4 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBEB  1950 


Station 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HODLTON  1  NE 

MAX 
MIN 

71 
58 

75 
48 

76 
54 

67 
40 

66 
33 

67 
30 

67 
40 

65 
42 

68 
41 

52 
35 

52 
40 

52 
44 

54 
45 

50 
37 

50 
30 

49 
24 

49 
38 

48 
42 

54 

35 

54 
45 

47 
30 

45 
26 

35 
22 

40 
30 

46 

33 

40 

33 

40 
29 

47 
19 

52 
38 

11 

92 
34 

54.3 
36.8 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

67 
48 

80 
51 

66 
38 

tl 

67 

36 

59 
36 

67 
36 

60 
33 

63 
33 

75 
44 

54 
46 

55 
51 

60 
38 

58 
27 

53 
30 

49 
40 

53 
39 

49 
40 

49 
45 

59 
32 

64 
35 

51 
27 

51 
31 

41 
34 

46 
35 

49 
26 

47 
24 

49 
31 

49 
45 

55 
33 

54 

35 

56.9 
36.5 

LAC  FRONT I ERE 

MAX 

MIN 

7« 
55 

78 
37 

74 
51 

It 

52 
25 

59 
23 

67 
29 

60 
36 

68 
37 

54 
22 

45 
32 

51 
36 

53 
35 

41 
27 

45 
23 

48 
17 

51 
25 

50 
24 

50 
31 

55 
36 

46 
23 

41 
24 

29 
16 

35 
22 

45 
26 

39 
25 

43 
21 

52 
10 

49 

33 

57 
38 

47 
28 

52.1 
29.0 

LEWISTON 

MAX 

MIN 

82 
50 

75 
53 

80 
53 

62 
46 

61 
38 

62 
34 

62 
36 

65 
47 

75 
43 

59 
47 

60 
50 

59 
50 

57 
45 

53 
36 

55 
36 

58 
29 

60 
46 

67 
47 

67 
48 

62 
42 

58 
40 

45 
31 

38 
34 

40 
35 

52 
39 

44 

38 

52 
30 

50 
28 

54 

48 

69 
49 

57 
41 

59.4 
41.6 

UADISON 

MAX 
MIN 

81 
45 

78 
42 

80 
46 

74 
47 

60 
28 

62 
28 

62 
30 

66 

41 

76 
39 

61 
44 

54 
43 

58 
46 

56 
45 

50 
37 

55 
27 

58 
19 

58 
39 

65 
46 

61 
38 

61 
40 

53 
24 

50 
33 

38 
30 

37 
30 

52 
33 

47 
32 

52 
28 

50 
21 

53 
42 

70 
45 

61 
34 

59.3 
36.2 

HILLINOCKET 

MAX 
MIN 

76 
52 

71 
40 

72 
50 

72 
44 

53 
35 

57 
39 

52 
36 

56 
40 

70 
38 

65 
39 

48 
40 

57 
43 

55 
47 

48 
38 

40 

32 

47 
26 

53 
34 

52 
41 

53 

39 

53 
41 

43 
33 

42 
30 

32 
24 

35 

30 

45 
32 

43 
34 

47 
30 

45 
18 

52 
37 

62 
44 

56 
37 

53.3 
36.9 

MILLINOCKET  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
45 

76 
42 

77 
52 

61 
39 

59 
35 

64 
31 

63 
39 

59 
41 

74 

41 

52 
41 

48 
42 

56 
46 

55 
43 

48 
37 

50 
29 

53 
26 

54 
38 

55 

41 

55 
41 

57 
37 

48 
33 

40 
24 

32 
24 

36 
31 

46 
34 

44 

35 

46 
22 

45 
19 

52 
40 

61 
46 

55 
28 

54.8 
36.2 

HILLINOCKET  OAU 

MAX 
MIN 

75 
50 

77 
38 

78 
43 

77 
37 

56 
29 

58 
29 

60 
35 

63 
31 

62 
36 

72 
30 

52 
37 

48 
40 

57 
46 

54 
37 

42 

30 

49 
24 

50 
30 

50 
32 

53 
36 

63 
39 

55 
30 

48 
30 

42 
21 

33 
25 

37 
29 

47 
28 

42 
29 

45 

18 

48 
22 

SO 
40 

58 
35 

54.9 
32.8 

MORTH  BRIDGTON 

MAX 
MIN 

B4 
46 

76 
50 

79 
47 

73 
47 

62 
31 

62 
30 

60 
42 

64 
47 

76 
44 

61 

46 

62 
46 

66 
49 

58 

46 

S3 
33 

57 
31 

58 
24 

62 
42 

65 

36 

71 
46 

66 
41 

57 
29 

47 
37 

38 
32 

38 
32 

52 
35 

43 
36 

51 
26 

49 
25 

52 
44 

69 
50 

62 
45 

60.1 

39.2 

OLD  TOWN 

MAX 
MIN 

80 
49 

70 
46 

75 
55 

68 
51 

58 
34 

63 
33 

60 
35 

63 

38 

73 
40 

69 
46 

56 
46 

60 
46 

58 
49 

53 
40 

51 
32 

56 
26 

58 
42 

58 
40 

57 
45 

64 
46 

51 
35 

49 
33 

37 
29 

40 
33 

50 
37 

49 
37 

45 

34 

51 

26 

56 
41 

60 
50 

58 
41 

57.9 
39.8 

OLD  TOWN  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
46 

74 
39 

76 
52 

63 
35 

60 
28 

65 

24 

63 
30 

65 
36 

75 
37 

55 
43 

55 
42 

60 
43 

59 
40 

53 
31 

52 
26 

55 
21 

58 
37 

59 
34 

57 
45 

61 
39 

51 
32 

44 

29 

37 
27 

40 
33 

50 
33 

45 
31 

48 
22 

51 
18 

55 
42 

61 
40 

56 
29 

57.5 
34.3 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

85 
52 

71 
56 

76 
57 

67 
47 

63 
41 

63 
40 

60 
42 

63 
51 

73 
50 

59 
50 

64 
52 

60 
51 

59 
46 

57 
41 

57 
38 

56 
35 

62 
48 

62 
50 

67 
52 

67 
43 

57 
36 

50 
39 

40 
37 

44 
37 

56 
42 

48 
37 

50 
30 

54 

33 

56 
49 

70 
47 

62 
44 

60.6 
44.3 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
46 

71 
53 

78 
53 

65 
42 

63 
31 

63 
30 

58 
31 

66 
44 

74 
47 

59 
48 

64 
48 

59 
45 

57 
45 

56 
32 

58 
28 

58 
25 

64 
44 

65 
42 

69 
48 

65 
33 

58 
26 

50 
36 

38 
35 

43 
35 

55 
33 

45 
28 

50 
21 

53 
24 

56 
44 

71 
43 

63 
32 

60.6 
37.8 

PRENTISS 

MAX 

MIR 

75 
55 

73 
45 

76 
S3 

64 
43 

56 
29 

62 
34 

62 
39 

56 
42 

70 
46 

68 
40 

59 
42 

65 
44 

63 
45 

50 
39 

48 

28 

49 
25 

54 
39 

52 
40 

53 
43 

52 
38 

44 

29 

40 
28 

37 
25 

36 
32 

46 
33 

44 

35 

50 
29 

54 

27 

52 
38 

64 
48 

68 
34 

56.2 
37.6 

PRESQOE  ISLE 

MAX 
MIN 

72 
52 

71 
41 

77 
50 

71 
38 

55 
28 

61 
33 

63 
38 

60 
38 

68 
42 

60 
29 

52 
41 

55 
42 

57 
44 

45 

36 

52 
31 

48 
25 

48 
29 

59 
34 

52 
33 

56 
41 

45 

29 

45 
23 

35 
20 

39 
22 

45 
31 

43 
32 

39 
29 

50 
20 

51 
35 

55 
46 

47 
33 

54.1 
34.4 

BIPOGENUS  DAH 

MAX 

MIN 

75 
48 

76 
45 

79 
46 

78 
41 

58 
37 

55 
33 

63 
36 

63 

35 

65 
42 

61 
39 

50 
40 

47 
42 

55 
47 

36 

40 
33 

48 
26 

50 
28 

53 
39 

50 
37 

60 
40 

54 

31 

45 
32 

33 
25 

31 
27 

46 
31 

44 

31 

44 

30 

43 
23 

48 
24 

49 
41 

63 
35 

54.2 
35.5 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

85 
50 

70 

52 

68 
52 

65 
52 

63 
33 

53 
33 

59 
33 

65 
36 

75 
44 

59 
48 

64 
50 

58 
44 

57 
51 

58 
37 

57 
31 

60 
26 

59 
42 

62 
46 

56 
42 

66 

43 

58 
28 

49 
39 

44 

38 

44 

36 

51 
38 

SO 
35 

50 
26 

SO 
25 

56 
43 

69 
43 

60 
37 

59.4 
39.6 

ROHFORO  3  SW 

MAX 
MIR 

82 
47 

79 
47 

82 
51 

61 
35 

58 
30 

63 
28 

61 
33 

65 
42 

77 
42 

58 
43 

60 
40 

56 
44 

55 
40 

49 
33 

54 
26 

56 
24 

58 
42 

66 
42 

69 
47 

62 
36 

56 
24 

45 

36 

37 
32 

35 
32 

50 
31 

41 
32 

50 
22 

48 
21 

52 
43 

68 
45 

55 
30 

58.3 
36.1 

RUHFORD  ISSE 

MAX 

MIN 

85 
49 

79 

49 

81 
53 

63 
43 

59 
33 

63 
31 

63 
33 

66 
46 

80 
43 

61 
44 

61 
44 

56 
48 

55 

41 

SO 
37 

55 
30 

58 
26 

59 
45 

68 
44 

69 
48 

63 
40 

59 
33 

46 

36 

38 
32 

37 
34 

52 
34 

44 

35 

53 

27 

49 
24 

52 
43 

69 
45 

57 
37 

59.7 
38.9 

UNITY 

MAX 
MIN 

82 
47 

75 
44 

77 
49 

68 
47 

58 
36 

64 
34 

60 
38 

65 
42 

76 
40 

65 
46 

53 

45 

58 
44 

57 
45 

SO 
38 

52 
32 

55 
30 

56 
43 

60 
45 

59 
42 

64 
42 

53 
31 

46 

33 

35 
30 

38 
32 

48 

35 

46 

33 

46 
28 

50 
30 

54 

41 

69 
50 

58 
40 

57.9 
39.1 

WINSLOW 

MAX 
MIN 

83 
47 

78 
51 

75 
54 

65 
36 

52 
37 

64 
36 

65 
31 

62 
36 

68 
42 

73 
42 

61 
46 

54 

46 

60 
42 

57 
41 

52 
36 

55 
24 

57 
33 

60 
31 

58 
34 

63 
45 

61 
32 

57 
38 

42 
33 

37 
33 

46 
35 

51 
32 

52 
31 

SO 
22 

53 
30 

54 

49 

60 
49 

58.8 
37.7 

WOODLAND 

MAX 

MIN 

80 
40 

77 
39 

73 
46 

72 
32 

62 
29 

58 
28 

64 
32 

65 
34 

67 
37 

73 
41 

57 
40 

56 
46 

60 
50 

55 
39 

53 
32 

50 
24 

54 
29 

54 

36 

55 
41 

57 
45 

63 
32 

56 
27 

39 
32 

35 
28 

42 
34 

49 

36 

45 
31 

45 
20 

50 
25 

54 
36 

55 
36 

57.3 
34.7 

■ASSACEDSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

82 
47 

84 
49 

85 
48 

79 
43 

65 
26 

64 
28 

68 
30 

70 
40 

73 
48 

73 
52 

60 
48 

61 
48 

59 
45 

S4 

39 

59 
28 

62 
24 

62 
28 

68 
29 

81 
43 

79 
50 

67 

29 

75 
29 

71 
34 

46 
39 

47 
38 

54 

33 

50 
21 

11 

99 
31 

68 
48 

67 
35 

66.1 
37.1 

AMHERST 

MAX 

MIN 

88 
48 

83 
53 

82 
54 

70 
50 

62 
32 

68 
30 

68 
36 

71 
44 

77 
51 

65 
52 

69 
47 

61 
49 

57 
48 

57 
39 

62 
32 

63 
29 

72 

73 
49 

77 
58 

67 
51 

67 
30 

66 
46 

50 
39 

45 

42 

58 
43 

49 
37 

53 
22 

49 
24 

67 
47 

74 
44 

70 

41 

65.8 
42.2 

BIRCB  BILL  DAM 

MAX 
MIN 

81 
40 

80 
42 

76 
49 

74 
44 

59 
27 

63 
23 

62 
28 

65 
41 

76 
48 

66 
49 

60 
45 

58 
46 

52 
44 

51 
39 

56 
24 

60 
18 

62 
25 

71 
41 

70 
47 

68 
54 

62 
24 

66 
31 

51 
33 

39 
36 

94 

37 

50 
34 

92 

22 

52 

17 

49 

68 
48 

6« 
32 

62.3 
36.7 

BLUE  BILL 

MAX 

UIN 

81 
60 

81 
60 

81 
55 

61 

51 

62 
40 

62 
44 

59 
44 

64 
50 

68 
52 

58 
54 

66 
51 

61 
53 

58 
46 

56 
37 

58 
40 

56 

36 

67 
43 

66 
50 

75 

49 

69 
51 

64 
37 

l\ 

45 

37 

44 

37 

57 
43 

48 
35 

50 
27 

58 
36 

66 
46 

72 
51 

66 
48 

62.7 
45.4 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
59 

79 
60 

84 
59 

64 
50 

66 
47 

62 
44 

61 
46 

64 
55 

69 
54 

60 
56 

69 
55 

65 
54 

59 
49 

59 
43 

61 
43 

58 
41 

70 
47 

66 
53 

78 
53 

70 
45 

64 
42 

62 
46 

47 
40 

50 
39 

61 
47 

49 
36 

49 
33 

57 
43 

65 
51 

75 
55 

68 

51 

64.4 
48.3 

CHESTNtIT  BILL 

MAX 
MIN 

83 
54 

82 
54 

83 
55 

82 
55 

61 
41 

63 
35 

61 
43 

65 
46 

71 
55 

68 
55 

67 
54 

66 
55 

63 
49 

57 
39 

59 
38 

58 
35 

69 
40 

68 
55 

76 
51 

76 
61 

65 
35 

63 
47 

52 

39 

47 
39 

59 
43 

58 
41 

51 
27 

59 
31 

67 
50 

73 
92 

72 
51 

65.9 
46.0 

CLINTON 

MAX 
MIN 

85 
54 

80 
51 

78 
52 

65 
51 

61 
36 

63 
32 

62 
33 

67 
44 

72 
50 

59 
53 

65 
50 

63 
55 

56 
48 

57 
38 

59 
33 

59 
29 

6S 
34 

70 
51 

73 
50 

69 
60 

64 
33 

J? 

43 
35 

49 
36 

61 
38 

51 
35 

51 
26 

56 
23 

65 
48 

71 
40 

67 
47 

63.5 
42.6 

COBASSET 

MAX 

MIR 

67 
54 

76 
57 

76 
53 

70 
55 

59 
45 

59 
38 

60 
42 

59 
49 

61 
54 

62 
52 

59 
54 

65 
54 

65 
47 

59 
39 

59 

39 

55 
39 

55 
40 

67 
43 

61 
50 

75 
56 

71 
37 

57 
39 

64 
46 

52 
44 

49 
43 

58 
40 

49 
29 

46 

31 

58 
44 

69 
92 

73 
51 

61.7 
45.7 

EAST  WAREBAM 

MAX 
MIN 

71 
48 

83 
53 

80 
51 

76 
52 

72 
39 

68 
34 

63 
43 

63 
47 

69 

56 

71 
61 

66 
55 

67 
56 

66 
51 

63 
41 

59 

35 

58 
30 

60 
35 

64 
52 

66 
48 

70 

58 

73 
32 

70 
41 

73 
48 

55 
47 

53 

42 

60 
37 

50 
26 

53 
39 

63 
48 

69 

46 

67 
41 

65.8 
44.6 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

69 
48 

76 
51 

74 
50 

67 
S3 

62 

41 

65 

36 

64 
51 

65 
52 

70 
56 

71 
55 

63 
52 

64 
54 

67 
50 

61 
42 

58 
44 

52 
32 

63 
37 

65 
46 

61 
51 

63 
54 

72 
33 

63 
39 

67 
48 

55 
48 

53 
41 

59 
41 

52 
29 

58 
28 

62 
45 

67 
43 

70 
40 

63.8 
44.8 

FALL  RI7EB 

MAX 
MIN 

85 
56 

78 
57 

80 
56 

66 
53 

65 
40 

67 
39 

66 
45 

75 

49 

74 
55 

62 
56 

II 

62 
56 

58 
49 

56 
42 

59 
41 

63 
38 

66 
41 

71 
53 

72 
53 

72 
46 

64 
38 

67 
45 

49 
43 

47 
41 

59 
41 

51 
35 

52 
28 

62 
32 

69 
50 

73 
93 

69 
49 

65.4 
46.3 

FITCBBDRG 

MAX 
MIN 

80 
52 

85 
53 

84 
55 

83 
51 

68 
37 

66 
34 

67 
43 

67 
45 

71 
51 

78 
54 

55 

50 

68 
51 

61 
49 

58 
40 

60 
32 

64 
31 

65 
34 

73 
50 

I? 

78 
56 

74 
29 

69 
32 

62 
36 

42 
37 

46 
38 

59 
35 

46 
29 

58 
32 

56 
31 

67 
51 

73 
46 

66.4 
42.3 

FRAM INGHAM 

MAX 
MIN 

80 
48 

86 
51 

84 
50 

86 
53 

68 
37 

68 
33 

65 
38 

65 
43 

70 
52 

75 
55 

59 
52 

69 
54 

63 
48 

60 
37 

59 
33 

63 
28 

66 
36 

71 
47 

71 
50 

78 
56 

70 
32 

70 
37 

63 
37 

42 
37 

48 
37 

61 
38 

48 
26 

56 
26 

61 
31 

68 
47 

75 
45 

66.7 
41.7 

BAVEBBILL 

MAX 
MIN 

86 
50 

82 
52 

84 
53 

71 
48 

s 

67 
32 

66 
35 

71 
42 

75 
52 

60 
53 

68 
52 

62 
49 

60 
48 

60 
38 

62 
33 

63 
29 

72 
37 

67 
48 

79 
47 

72 

48 

66 
35 

60 
42 

44 

38 

45 

38 

60 
40 

50 
37 

54 

26 

58 
26 

66 
49 

77 
90 

68 
44 

65.9 
42.3 

BOOS  AC  TDNNEL 

MAX 

MIN 

78 
46 

82 
49 

83 
49 

11 

.5 

31 

62 
32 

67 
36 

64 
41 

72 
49 

75 
50 

56 
47 

68 
50 

62 
47 

50 
38 

56 
32 

59 
28 

64 
28 

72 
32 

77 
45 

82 
49 

66 
31 

71 
32 

72 

35 

46 
38 

48 
40 

59 
34 

49 
22 

57 
23 

48 
31 

71 
47 

73 
39 

65.6 
38.5 

HTAmiS  1  E 

MAX 

MIR 

82 
S3 

72 
55 

72 
56 

64 
51 

65 
42 

65 
40 

69 
46 

74 
49 

74 
58 

62 
52 

66 
56 

67 
56 

63 
51 

s? 

60 
40 

63 
34 

63 
38 

60 
53 

62 
51 

73 
55 

62 
39 

65 
45 

56 

S3 
48 

60 
42 

53 
39 

55 
29 

60 
32 

68 
47 

79 
46 

68 
46 

64.9 
46.3 

Se«  lefeienco  notes  foUowing  Statioo  Index. 


Table  5-Coatinued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   EKGLAIIO 
OCTOBER   leso 


SUiUon 

Day  of  month 

1 

1    2 

3 

4   5 

6    7   8 

9 

10 

11  '  12  j  13 

14 

15  ;  16 

17   16  19 

20 

21   22 

23 

24 

25 

26  |27 

26 

29  30 

31 

i 

DUGBTVILLE  DUI 

BAX   88   84 
BIN   46   SO 

I'll 

85   79   60   66   68   71 
SO  1  46   29   28   37  !  48 

•I'll 

74 
51 

68 
54 

1 
67   65   58   58 
44   S3  ,  48   39 

63   62   73   7S   81 
30   26  ,  28   43   48 

72 
57 

72   70   64   43 
28   39  1  39 1  42 

58 
42 

52   57 
36   19 

1 
59'  73 
22   48 

74 
:  42 

71 
36 

68.1 
40.3 

LUa  COCBITCATE 

BAX   79  '  84 

BIN  1  45  '  48 

81 
47 

83   68   66  '  62  :  61  1  66  1  73 
53   32   29  :  35  1  3£.   50   52 

1    '        J 

60   68  '  62   61 
49   50  1  47   32 

59  1  62   63   70 

30  1  26   34   42 

70 
47 

78 
55 

70 
28 

68   63  1  43 
37   37   36 

47 
37 

61 
33 

50 
21 

54   59 
22   28 

66 

75 
37 

65.5 
38.8 

LAIRENCE 

BAX  1  84  ;  80 

BIN  1  50  1  57 

82 
54 

68   63   63  ;  62  1  6!> 

52   41   35   38   40 

73   60 
53   54 

66   62   59 

52   53  1  48 

60 
39 

59 
34 

60   70   65 
34   40   50 

77 
50 

69 
47 

65 
36 

58   43   46 

42   38   38 

60 
42 

48 
37 

52 
28 

56   65 
28   50 

74 
48 

65 
47 

64.0 
43.7 

lonu. 

BAX  1  86   83 

BIN   SO  J  55 

85 
52 

77   67   68   64  j  70 
52   40  34   35   45 

74  1  66 
54   54 

69   62   58 
51   53   49 

58 
39 

63 
35 

63   71  '  67 
32   38   51 

79 
51 

71 
59 

69 
34 

62   49  45 
40   39   38 

60 
40 

53 
38 

54 
27 

56   66 
26   49 

74 
49 

69 
45 

66.4 
43.7 

MIDDLETOK 

BAX  <  76  '  74 
BIN  '  52   54 

78  i  70  ',   62  1  60  '  60  1  64 
56  !  54  1  42   34   38   48 

70  '  64 
54   54 

66   64   60 
54   54   50 

56 
40 

56 
36 

56   66   66 
32   40   52 

72 
52 

72 
60 

62 
38 

58   SO   48 
44   40  I  40 

58 
44 

56 
40 

50   54   64 
28   30   48 

70 
52 

68 
46 

62.9 
45.4 

HAMTDCIET  WB  AIIPORT 

BAX   77   69 
BIN   51   52 

66   61 
54  1  48 

60  j  60   63   68 

43   43   52   S2 

65 
55 

61 
55 

63   66   61 
S7   55   50 

56 

46 

55 
39 

58  1  61   65 

39   45   50 

60 

56 

71 
46 

58  ,  63   54   52 
46  !  48  1  50  48 

58 
41 

51   50 
40   34 

58   64 
37   48 

63 
47 

63 
42 

61.3 
47.4 

NEW  BEDFORD 

BAX  1  80   74 

fl»  !  55   58 

76   64 
S6   49 

11 

62 
45 

65   70 
51   52 

75 
56 

61 
57 

66   63   60 
55   52   49 

59 
45 

56 
45 

62 
40 

64   69 

45   56 

67 
57 

74 
48 

61   65  1  54   50 

42   50  I  45  1  44 

58 
45 

53   51 
37   33 

58 
40 

65 
44 

73 
54 

72 
52 

64.3 
48.4 

NORTH  TRDBO 

BAX 

BIN 

1 

1 

76 
56 

64  i  65   52   S3 
45  1  50   46   42 

54 
48 

55 
41 

51   62 
36   37 

68 
51 

68 
41 

68 
31 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

BAX 
BIN 

80   80 
44   48 

77   59 
46   35 

54 

30 

64 
27 

66 
38 

70 
45 

75 
53 

57 
48 

62   57  i  48 
45   46   38 

52 
35 

57 
32 

61  1  65   71 
26   32   44 

74 
45 

61 
36 

64 
29 

66 
32 

44 

38 

43   53 
38   40 

43 
29 

S3   52 
22   25 

68 
52 

69 
48 

64 
39 

61.6 
38.2 

PLnOOTH 

BAX 
BIN 

80   79 
51   54 

81  1  72 
SS  '  55 

61 
37 

61 
34 

62 
44 

65 
55 

67 
56 

61 
51 

68   66   62 
55   56   49 

59 
38 

57 
37 

60   68   64 
32   37   56 

74 
48 

74 
59 

68 
36 

73 

45 

53 
48 

53 
47 

58 
39 

57 
36 

49 
27 

58 
28 

71 
46 

75 
51 

71 
49 

65.4 
45.5 

ROCCPORT  I  ESE 

BAX   79   71 
BIN   S3   57 

76   64  ;  62 

55  1  53   42 

62 
37 

62 
40 

62 
52 

65 
53 

58 
55 

63   65   63   58  1  54 
54   54   49  39  1  38 

55 

37 

67  160 
45   51 

71 
51 

71 
51 

58  :  58 
38  1  45 

52 
45 

48 
43 

58 
45 

51 
40 

48 
29 

57 
36 

61 
50 

71 
53 

62 
50 

61.7 
46.5 

SADDWICH 

BAX   82   72 
BIH   50   56 

72  1  58 
56  1  SO 

58 
47 

60 
46 

61 
54 

64 
56 

63 
56 

60 
56 

63   62  !  60  '  58  i  54  j  58 
57   54   51   48  44   43 

62   61 
46   52 

62 
54 

71 
48 

60   64 
43   47 

52 

51 

52 
49 

56 
46 

50 
40 

45 
36 

56 
40 

65 
50 

68 
54 

68 
46 

61.2 
49.2 

SaSLBDHHE  FAU.S 

BAX 
BIN 

75   77 
45   51 

82  1  79 
53  1  48 

63 
33 

59 

31 

65 
35 

65 
39 

67 
17 

75 
S3 

56   64   58   54   52   60   60   71 
45   47   49   39   31   29   30   33 

71 
45 

76 
53 

63 
29 

67 
31 

65 
34 

42 
38 

44 

41 

54 
38 

46 
22 

49   52 
23   29 

67 
45 

72 
39 

62.9 
38.9 

SPRINGFIELD 

BAX 
BIN 

87   85 
53   55 

84   81  '  67  i  68 
56   52   38   33 

70   74 
43   47 

74   71 

56  1  52 

67   65   64   59   61 
49   56   SO   43   36 

62  !  70   70 
33   37   50 

75 
56 

75 
59 

67 
32 

67 
44 

67 
37 

45 
42 

61 
44 

57 
39 

53 
27 

54 

29 

69 
39 

75 
52 

75 

51 

68.4 
44.8 

SPRINGFIELD  HEWS  BLDC 

MAX 

BIN 

78   84 
53   53 

82   84   70   65  !  69  ,  71 

54   52  1  38  i  35  1  45  1  48 

72  1  75 
50  1  59 

63   68   62 
48   50   50 

58   61 
41   34 

58 
30 

64   70 
35   48 

71 
54 

70 
58 

69 

41 

44 

41 

53 
38 

28 

26 

48 

77 
42 

69.3 
44.4 

STOCDSIOGE 

BAX 
BIN 

76 
44 

79 
47 

75 
47 

59  i  55 
44   28 

64  1  67  1  71 
28  1  38  [  46 

73  1  62 
51   52 

65 
46 

57   51 
51   42 

56   57 

36   30 

62 
24 

68   72 

30  41 

76 
43 

64 
42 

67   66  j  46  !  46 
28   29  {  40   41 

56 
42 

48 
29 

55 

19 

56 
22 

69 
54 

74 
45 

67 
38 

63.2 
38.6 

SWAMPSCOTT 

MAX 

BIB 

74 
51 

71 
54 

77 
55 

63 
50 

63 
41 

62   60 
36   36 

61 
51 

67   57 
52   53 

68 
52 

60   58   57   57   57   66   63 

52   <8   41   39   36  ,   46   52 

72  171 
52  1  48 

58   58   48   48 
37   44  i  39   37 

58 
38 

48 
36 

46 
29 

57   58 
42   49 

73 
52 

67 
48 

61.4 
45.0 

TADNTON 

MAX 
HIN 

84 
52 

79 
49 

79 
54 

65 
52 

64 
31 

64 
28 

64 
40 

70 
43 

72 
55 

63 
52 

66 
54 

65   60   58   59   64   65   68  i  72   71 
55  1  50  '-38   31   26  1  30  1  53  j  48   56 

64   69   54   49 
37   39   44   41 

58 
37 

53 
36 

52 
21 

58   69 
22   46 

75 
52 

68 
38 

65.2 
42.3 

TULLT  DAM 

MAX 

BIN 

86 
42 

84 
42 

80 
48 

75 
47 

64 
26 

66 
26 

64 
28 

70 
43 

78 
48 

68 
SO 

64 
46 

60  j  57 
S3  1  44 

56 
33 

61   64  {,  70   73 
27   24  1  28   43 

74   70 
46   56 

68   67  1  54   43 
25   34   35   39 

57 
40 

53 
36 

55 
18 

55   65 
20   50 

72 
51 

69 
32 

65.9 
38.1 

TDRNEBS  FALLS 

BAX 
BIN 

85   83 
47   48 

82 
56 

69 
48 

65 
31 

68 
29 

68 
34 

70 
47 

76 
49 

67 
50 

67 
45 

61  1  60 
51  1  45 

58 
31 

60   63   73   74 
29   25   30   48 

79 
53 

74 
52 

67  j  66   56  ;  53 

28  1  35   36  1  39 

60 
40 

S3 
36 

54 
20 

52   67 
20   44 

74 
49 

70 
35 

66.9 
39.7 

WALPOLE 

BAX  1  80   78 

BIN  {48  ,49 

80   65   62  1  66 
46   47   34  1  29 

62 
38 

66 
44 

70 
S3 

58 
53 

67 
52 

63   57 
52   47 

58   61   60   68   66 
33   30   29   33   51 

74 

49 

69 
50 

64   65   48   44 

29   45   38  ,  38 

60 
40 

48 

33 

55 
23 

60  1  66 
25   48 

73 
50 

68   63.9 
45   41.3 

■EST  CUimiNGTON 

BAX   83   82 
BIN   43   44 

79   70   55   64  1  65 
42   42   26  >  23   32 

67 
43 

75 
47 

60 
50 

60 
46 

58   57  i  53   55  '  60   68   74  i  74  i  73 
45   37  j  35  '  25   21   26   41  ;  42  i  40 

68   65   SO  48 
27   30   36   36 

57 
34 

55 
25 

54 
16 

55   70 

18  i  37 

73 
32 

69  '  64.4 
34   34.7 

WESTFIELD  2  NE 

MAX   85   83 

MIN  1  48   54 

83   68   59 
56   44   31 

68   70 
30  1  40 

73 
48 

73 
57 

60 
52 

66 
46 

60  1  56   58   62   64  , 71  j  71 
48   46   38   31   28   30   45 

79   66 
57   39 

68   63  '  44 
31   37   39 

45 
42 

60 
43 

49 
26 

56 
19 

SO 
23 

68 
48 

76 
45 

70 
36 

65.3 
40.5 

WESTOH  2  NW 

MAX   87   83 
MIN   SO   49 

85   69  1  65 
SO   52   33 

65   69 
28   40 

65 
30 

75 
53 

64 

52 

69 

51 

63   59   59   65   64   71   70 
52   47   36   35   26   34   52 

78   71 
49   55 

69   61   49 
30  :  43   37 

46 
37 

62 
41 

53 

35 

55 
23 

61 
21 

67 
47 

76 
49 

69 
46 

66.6 
41.4 

WESTOVER  FIELD 

MAX   86   82 
MIN   51   52 

82   68   62 
57   46   32 

68   67  1  72 
30  1  41  1  47 

74   60 
55   55 

68 
47 

62   57 
51   46 

58 
42 

67   61   70   73 
34   29   32   49 

75   67 
56   45 

67   65   49   44 
29   41   40  j  42 

59 
44 

SO 
30 

50 
20 

52 
25 

67 
49 

72 
52 

70 
38 

65.3 
42.2 

■ILLARO  BROOK  STA  FORES 

MAX 
MIN 

!?t 

81   75   63 
49   49   32 

65 
31 

65   71 
31   39 

76   62 
48  49 

65 
48 

62   55 
54   45 

55 
30 

55   61 
30   28 

69 
30 

70 
48 

78 

43 

76 
57 

40 
37 

57 
38 

51 
33 

55 
19 

72 

66 
45 

65.2 
40.2 

WORCESTER  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
58 

80 
55 

81   63   59 
53   41   36 

1 

64 
41 

61   66 
39  47 

72   56 
50   50 

63 
47 

60   52 

48  j43 

52 
36 

57   58 

36  1  38 

67 
41 

71 
51 

74 
51 

64 
42 

65 
36 

64 
38 

40 
34 

42 
35 

56 
38 

44 

29 

53 
23 

53 
29 

63 
47 

69 
SO 

65 
48 

61.8 
42.3 

NEW  BAMPSBIRE 

ALEXANDBIA 

MAX 
BIN 

81   80 
48   49 

75 
55 

60  '  58 
41   32 

61   61   65 
27   29  42 

76 
38 

55 
42 

57 
42 

56   50 
45   37 

51 
35 

55  1  57   65  1  69 
29  1  26   30  45 

76 
44 

61 
37 

61 

68 
43 

58 
32 

63.3 
38.5 

BERLIN 

BAX 
BIK 

80   82 
44   49 

85   79   58   57   61   60 
48   43   34  1 28   31   35 

68   78 
39   45 

50 
43 

55   56 
45   47 

49 
34 

46   51   54   61 
31   21   27   40 

64   76 
41   48 

51   54 
31   37 

48 
32 

37 
33 

45 
33 

48 
33 

35 
28 

51 
21 

50 
26 

58 
39 

67 

41 

58.5 
36.4 

BETaLEBER 

BAX 

BIN 

78   81 
51  !S3 

76   70   50   60   65   70 
55   38   35   32   34  ,  45 

75   62 
43   40 

53 
40 

56   52  ,   '.6   50   54   56   64  1  75   64 

46   36   31   26   25   38   42  ^  43   34 

55   49   46   44 
28   38   32  1  33 

51 
31 

43 
30 

47 
21 

49   58 
27   40 

66 
45 

58 
35 

58.8 
37.0 

BLACKWATER  DAN 

BAX 
MIN 

83  isi 
47   53 

79   75   61   64  1  63   69 
49   48   40   28  ,  29   48 

77   66 
42   47 

62 
46 

60   56   53  1  58   61  ,  69   74   79  1  71 

46   47  39   27   23  ;  31  |  45  |  49   49 

69   61   44  1  42 
30   28  1  37   37 

55 
38 

49 
36 

52 
28 

50   56 
19   45 

73 
43 

73 
36 

64.0 
39.0 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

80   83 
41   49 

81   79   62  1  61   64   64 
49   45   30   25   26   29 

66   78 
34   37 

54 
44 

58   58   53   S3   56   60   65   72   74 
47   46   34   22   19   20   31   47   44 

1    ■    '        1 

59  :  63   57   41 
26  1  28   33   35 

39 
35 

53 
34 

39 
19 

52   48 
18   22 

57 
41 

72 
38 

61.3 
33.8 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85   81 
45   so 

81   66   63   65   65   69 
50   43   29   28   31   48 

77   58 
43   49 

64 
49 

60   55   56  j  59   60   70   70   79   67 
46   41   29   24   21  ,  36   43  j  SO  41 

66   58   40  :  44 
31   28   37   37 

58 
38 

44 

33 

1? 

54   59 

21   49 

73 
47 

64 
32 

63.3 
37  9 

DDR  BAB 

MAX 
MIN 

86 
45 

78 
56 

82   71   65   65   61   67 
52  1 49   39  '  31   32   43 

76   63 
50   50 

64 
50 

60   58 
48   47 

58  1  60   59   69  66 
31  ,29   26   34   45 

78   71 
45  49 

71 
33 

56   43   44 
29  ,  37   37 

57 
40 

54 
36 

51 
23 

55   60 
23   43 

71 
42 

67 
43 

64  1 
39.9 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

82 
47 

81 
48 

78   66   61   63 
52   48   28   27 

63  1  67 

28  141 

74   63 
42  ,49 

62 
46 

58   56 
47  '  46 

S4 

32 

58   61   68 
25   22   37 

70 
44 

74  :  70 

46   47 

65 
28 

62   44   39 
36   34   36 

56 
39 

46 
28 

55 
25 

51 
21 

60 
47 

68 
48 

69 
37 

62.7 
38.1 

FAST  AN 

MAX 

MIN 

73   80 
40   45 

80   75   56   54  ;  57 

45   36   30   25  [ 29 

73 
38 

49 
34 

53   53 
37   38 

46 
28 

40  45   56   55 
25   18   33   40 

56   75 
40  40 

FIRST  COHll  LAKE 

MAX 

MIN 

74   76 
43   48 

79   75   58   57   60  63 
48   35   30   29   35   40 

70   72 
44   45 

SO 
40 

52   53 
42   43 

45  ,  37  1  37   52   55  '  59   72 
30   24  , 21   2S   38  ,  40   43 

45   48   42   33 
23   30   30   30 

39 
31 

45 

29 

32 
24 

45 

27 

47 
34 

55 
44 

64 
31 

54.5 

34.7 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

84 
46 

81 
51 

82 
50 

66 
49 

62 
33 

64 
29 

65 
32 

67 
45 

78 
43 

65 
47 

64 

46 

58   56 
46   46 

56 
32 

58 
21 

62 
22 

68 
34 

72 
43 

76 
SO 

66 
45 

64 
28 

56 
28 

47 
35 

44 

35 

54 
40  < 

47 
38 

54 
28 

SO 
22 

1 

54 
48 

1 

72 
48 

62 
32 

63.0 
38.5 
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Table  5-Conhnued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBEB  1950 


Station 

Day  of  montB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1  14 

IS  I  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

is 
< 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

MAX 

UIN 

83 
46 

80 
50 

78 
46 

70 
48 

62 

28 

65 
28 

64 
29 

72 
44 

78 
42 

70 
47 

62 
46 

57 
45 

56 
44 

53 
31 

55   60 
23   21 

67 
32 

72 
43 

73 
49 

70 
49 

64 
27 

60 
27 

54 

35 

39 
37 

53 
38 

46 
37 

52 
27 

48 

19 

51 
46 

11 

64 
32 

62.  S 
37.5 

GLENCLIFF  2  NW 

MAX 
UIN 

75 
50 

77 
53 

61 
45 

55 
43 

53 
42 

SO 
39 

48 
31 

47 
32 

53 
26 

61 
40 

64 
46 

71 
43 

62 
41 

56 
38 

55 
31 

43 
36 

39 
33 

47 
35 

45 

29 

48 

26 

52 
28 

54 
43 

67 
45 

58 
42 

55.9 
38.2 

KEENE  1  S 

MAX 

MIN 

87 
47 

83 
50 

78 
52 

1? 

64 
30 

67 
28 

68 
32 

73 
51 

79 
44 

65 
51 

66 
47 

60 
50 

57 
45 

58 
32 

63 
26 

64 
21 

72 
29 

74 
42 

77 
51 

67 
51 

67 
26 

64 
32 

56 
37 

43 
41 

58 
41 

48 
35 

56 
18 

53 
19 

63 
51 

75 
48 

67 
30 

65.8 
38.8 

LAKEPORT  1 

MAX 
MIN 

82 
50 

79 
56 

79 
55 

61 
48 

60 
37 

64 
34 

63 
42 

66 
49 

74 
45 

61 
45 

61 
45 

58 
53 

53 
47 

52 
37 

55 
35 

59 
29 

66 
39 

70 

51 

76 
50 

64 
47 

65 
36 

55 
35 

39 
36 

41 
36 

54 
39 

41 
37 

53 

31 

51 
29 

55 
47 

71 
48 

59 
42 

60.9 
42  3 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 

MIN 

84 
46 

82 
49 

SO 
50 

63 
41 

62 
25 

66 
27 

67 
28 

72 
43 

75 
40 

61 
45 

59 
44 

60 
46 

52 
39 

55 
26 

57 
21 

59 
18 

67 
34 

71 
43 

76 
48 

66 
28 

65 
22 

57 
25 

41 
35 

43 
36 

56 
37 

40 
33 

55 
20 

50 
18 

65 
45 

72 
42 

62 
29 

62.6 
34.9 

UANCBESTER 

MAX 
MIN 

78 
46 

75 
51 

77 
49 

60 
46 

57 
36 

60 
32 

59 
35 

63 
38 

70 
51 

56 
50 

61 
48 

60 
48 

54 
43 

52 
35 

54 
32 

56 
26 

63 
38 

63 
46 

72 
50 

63 
40 

60 
38 

58 
34 

41 
39 

43 
39 

55 
41 

41 
34 

49 
31 

55 
26 

61 
50 

70 
46 

60 
38 

59.5 
40.5 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

MAX 
MIN 

57 
44 

57 
47 

53 
30 

34 
21 

27 
19 

37 
27 

46 
32 

46 
37 

53 
42 

42 
28 

36 
31 

39 

31 
18 

19 
14 

22 
13 

29 
14 

40 
27 

45 
35 

50 
43 

43 
16 

30 
15 

34 
27 

32 
25 

35 
21 

30 
19 

18 
10 

31 
13 

32 
23 

41 

32 

41 
33 

39 
22 

37.7 
26.1 

NASHUA  3  N 

MAX 
MIN 

43 

86 
48 

88 
48 

S3 
49 

77 
30 

64 
27 

66 
31 

65 
34 

70 
49 

77 
52 

57 
48 

66 
47 

63 
48 

57 
31 

57 
28 

61 
23 

61 
26 

69 
36 

70 
44 

78 
50 

69 
27 

68 
28 

61 
36 

48 
38 

44 

35 

60 
30 

47 
21 

S3 
19 

57 
23 

64 
41 

73 
33 

65.3 
36.2 

NEW  CASTLE 

MAX 
UIN 

82 
52 

80 
54 

78 
57 

65 
53 

63 
43 

61 
39 

60 

39 

63 
50 

76 

51 

65 
53 

64 
51 

58 
52 

58 
42 

58 
40 

55 
37 

56 
35 

69 
44 

72 
48 

76 
52 

69 
53 

61 
39 

52 
39 

44 

39 

44 

37 

58 
37 

46 
37 

55 
38 

49 
32 

55 
SI 

70 
50 

67 
48 

62.2 
44.9 

PETERBORO   2S 

MAX 
MIN 

S3 
52 

82 
52 

78 
51 

66 
46 

58 
33 

63 
27 

62 
31 

68 
46 

76 
46 

61 
47 

60 
44 

55 
47 

51 
41 

50 
35 

56 
30 

60 
26 

67 
40 

72 
46 

74 
47 

72 
42 

64 
31 

60 
38 

38 
30 

39 
34 

53 
39 

44 

30 

52 
24 

49 
21 

61 
46 

68 
50 

62 
43 

61.4 
39.2 

PINKBAH  NOTCH 

MAX 
MIN 

78 
47 

76 

52 

72 
55 

68 
41 

53 
35 

58 
29 

59 
30 

63 
41 

72 
40 

58 
40 

54 
41 

'  52 

1  *^ 

50, 
37 

44 

32 

51 

28 

54 
24 

58 
37 

66 
44 

75 
44 

65 
36 

56 
32 

47 
33 

35 

30 

33 
30 

48 
31 

38 
29 

48 
24 

43 
26 

50 
40 

64 
41 

55 
34 

56.2 
36.4 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

86 
46 

82 
52 

80 
53 

71 
45 

63 
40 

65 
27 

64 
29 

68 
45 

80 
41 

65 
45 

60 
41 

'59 
!48 

57 
45 

56 
36 

58 
26 

63 
22 

68 
32 

75 
49 

75 
49 

67 
42 

66 
33 

60 
30 

45 
35 

40 
35 

57 
35 

49 
35 

58 
26 

49 
21 

51 
45 

75 
4S 

62 
41 

63.7 
38.6 

SURRY  HOUNTAIN  DAU 

MAX 
MIN 

81 
43 

81 
46 

79 
49 

71 
46 

61 
28 

66 
25 

66 
31 

70 
45 

77 
46 

72 
50 

64 
45 

59 
50 

55 
46 

54 
28 

57 
25 

61 
21. 

70 
30 

71 
40 

75 
47 

70 
49 

64 
25 

62 
29 

57 
36 

43 

39 

57 
41 

48 
32 

53 
IS 

52 
19 

62 
50 

73 
47 

64 
31 

64.4 
37.3 

WEST  LEBANON  1  SW 

MAX 
MIN 

79 
50 

83 
51 

83 
50 

80 
43 

63 
30 

61 
31 

65 
33 

67 
36 

70 
42 

74 
46 

55 
47 

61 
47 

61 
49 

53 
31 

54 
27 

58 
21 

58 
26 

68 
44 

69 
43 

78 
51 

59 
25 

66 
29 

56 
33 

42 
38 

45 
35 

56 
35 

42 
22 

52 

18 

50 
23 

61 
45 

71 
31 

62.6 
36.5 

WINDHAM 

MAX 

MIN 

86 
42 

82 
48 

84 
44 

72 
44 

66 
28 

66 
26 

64 
26 

70 
36 

78 
52 

72 
50 

68 
50 

66 
44 

60 
46 

58 
30 

60 
24 

62 
24 

70 
30 

68 
42 

80 
42 

74 
54 

66 
26 

62 
30 

48 
36 

44 
36 

60 
38 

56 
28 

54 

18 

58 
18 

64 
46 

76 
42 

68 
32 

66.5 
36.5 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
UIN 

80 
49 

77 
52 

80 
50 

70 
47 

59 
33 

64 
32 

63 
35 

67 
46 

75 
42 

60 
45 

60 
45 

58 

j47 

56 
46 

54 
39 

56 
28 

58 
25 

65 
39 

68 
46 

69 
47 

65 
44 

62 
38 

55 
31 

40 
35 

40 

35 

56 
38 

48 
35 

SO 
26 

54 
24 

55 
48 

68 
50 

60 
36 

61.0 
39.8 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

82 
46 

80 
48 

79 
51 

74 
45 

63 
29 

65 
28 

64 
29 

65 
43 

78 
38 

61 
47 

61 
44 

1  56 

54 

42 

54 
40 

55 
30 

59 
24 

61 
35 

72 
45 

72 

41 

63 

41 

59 
37 

60 
28 

40 
37 

44 

37 

52 
36 

43 
35 

56 
27 

50 
30 

50 
39 

70 
45 

60 
37 

61.4 
38.1 

RHODE  ISLAND 

1 

i 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

78 
58 

68 
58 

69 
55 

63 
53 

59 
47 

61 
48 

62 
55 

66 
57 

67 
57 

63 
57 

64 
56 

i64 
1  54 

60 
51 

57 
48 

56 

46 

57 
45 

62 
49 

66 
56 

63 
57 

68 
52 

58 
44 

65 
52 

56 
47 

54 
45 

61 
51 

52 
41 

48 
37 

59 
44 

65 
56 

66 
55 

66 
55 

62.0 
51.2 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

85 
52 

80 
55 

81 
51 

65 
48 

64 
36 

65 
33 

66 
42 

72 
48 

72 
53 

62 
54 

68 
53 

62 
150 

58 
34 

59 
37 

59 
36 

63 
34 

68 
36 

73 
53 

74 
53 

70 
43 

66 
33 

71 
45 

47 
36 

44 

38 

59 
40 

49 
32 

54 
24 

58 
27 

69 
49 

73 
53 

67 
45 

65.3 
42.7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

86 
50 

76 
55 

81 
53 

67 
48 

64 
40 

64 
35 

65 
50 

73 
50 

73 
56 

62 
56 

67 
54 

64 

1  53 

59 
48 

60 
42 

58 
36 

62 
36 

66 
37 

71 
56 

74 
57 

71 
45 

61 
37 

68 
45 

48 
41 

48 
40 

60 
44 

50 
33 

51 
28 

59 
28 

65 
53 

75 
53 

70 
44 

65.1 
45.3 

PROVIDENCE  WB  CITY 

MAX 
UIN 

88 
53 

77 
59 

S3 
56 

68 
48 

66 
43 

65 
38 

66 
49 

72 
50 

72 
55 

64 
57 

70 
54 

64 
54 

61 
49 

60 
43 

59 
40 

64 
37 

68 
41 

72 
55 

75 
56 

72 
44 

61 
38 

72 
48 

48 
41 

48 
40 

62 
45 

51 
36 

53 
31 

60 
31 

65 
51 

77 
54 

70 
50 

68.4 
46.6 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

MIN 

82 
48 

83 
52 

83 
S3 

84 
48 

69 
33 

68 
35 

71 
36 

70 
37 

74 
48 

77 
49 

59 
48 

57 
49 

63 
49 

57 
36 

60 
30 

65 
28 

68 
32 

74 
43 

74 
45 

76 
56 

70 
28 

67 
33 

61 
38 

43 
38 

46 
42 

59 
39 

47 
23 

58 
21 

SO 
25 

64 
47 

76 
35 

66.3 
39.5 

BLOOUFIELD 

MAX 
MIN 

82 
47 

83 
51 

80 
53 

73 
34 

57 
33 

62 
29 

66 
31 

70 
41 

76 
40 

74 
46 

57 
43 

55 
48 

55 
41 

43 
34 

51 
25 

55 
20 

59 
42 

64 

41 

73 
47 

71 
41 

53 
25 

50 

41 

45 
36 

42 
35 

51 

37 

41 
33 

51 
26 

47 
19 

57 
46 

68 
47 

65 
31 

60.5 
37.5 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
49 

82 
51 

76 
52 

57 
41 

61 
39 

62 
37 

67 
42 

71 
55 

71 
49 

64 
50 

57 
48 

61 
'51 

51 

41 

50 
38 

52 
28 

56 
27 

62 
46 

58 
46 

75 
50 

65 
36 

59 
30 

46 

38 

47 
34 

47 
33 

54 
40 

40 
32 

47 
25 

54 
35 

66 
53 

67 
42 

55 
32 

60.0 
41.0 

CAVENDISH 

MAX 

MIN 

82 
41 

81 
42 

78 
50 

67 
37 

59 
28 

63 
26 

64 
28 

70 
43 

74 
40 

60 
48 

59 
46 

61 
45 

50 
42 

54 
33 

56 
27 

58 
20 

70 
30 

68 
38 

78 
44 

66 
44 

65 
25 

56 
26 

47 
35 

42 
38 

53 
39 

48 
32 

51 
18 

48 
IS 

58 
42 

71 
46 

61 
29 

61.9 
35.5 

CHELSEA  2  S 

MAX 
MIN 

79 
45 

82 
49 

82 
50 

77 
38 

59 
28 

60 
26 

64 
29 

65 
31 

68 
39 

78 
45 

56 
45 

55 
45 

59 
46 

48 
32 

51 
24 

55 
19 

58 
20 

64 
39 

69 
45 

79 
54 

55 
24 

62 
26 

53 
35 

40 
36 

44 

37 

54 
36 

39 
20 

52 
18 

52 
20 

61 
46 

71 
31 

61.0 
34.8 

CORNWALL  1  N 

MAX 
UIN 

79 
47 

82 
49 

76 
53 

62 
41 

60 
37 

61 
34 

64 
42 

70 
50 

73 
40 

66 
47 

56 
47 

60 
51 

53 
41 

50 
34 

54 
28 

57 
26 

64 
39 

62 

47 

75 
48 

64 
45 

56 
36 

50 
35 

47 
34 

45 
33 

54 

39 

41 
34 

47 
22 

52 
27 

65 
49 

67 
42 

60 
32 

60.4 
39.6 

DORSET  I  S 

MAX 
UIN 

82 
48 

85 
48 

75 
51 

65 
43 

66 
41 

67 
27 

70 
31 

75 
44 

80 
40 

66 
48 

62 
46 

60 
46 

S3 
40 

54 
33 

58 
25 

65 
21 

68 
36 

63 
46 

78 
48 

70 
45 

67 
24 

58 
30 

53 
36 

45 
34 

53 
39 

48 
33 

56 
15 

54 
22 

69 
42 

70 
42 

66 
33 

64.5 
37.3 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

73 
51 

78 
51 

81 
55 

77 
40 

55 
35 

58 
32 

63 
34 

63 
36 

64 
44 

74 
45 

54 
46 

55 

47 

56 
48 

49 
35 

48 
27 

51 
26 

53 
28 

61 
42 

64 

47 

75 
54 

54 
27 

54 

30 

49 
34 

40 
34 

45 
38 

52 
35 

36 
23 

47 
21 

49 
28 

S7 
SO 

67 
36 

58.1 
38.0 

ENOSBURC  FALLS 

MAX 
UIN 

80 
45 

87 
45 

SO 
5S 

59 
33 

60 
41 

65 
32 

65 
50 

76 
50 

78 
46 

62 
49 

53 
45 

59 
47 

54 
42 

53 
33 

53 
24 

57 
22 

59 
44 

63 
43 

79 
46 

69 
40 

55 
27 

49 
40 

44 

34 

43 

34 

55 
40 

42 
33 

51 
19 

53 
24 

68 
SO 

70 

40 

64 
39 

61.5 
39.2 

LEMINGTON  3  NE 

UAX 

UIN 

82 
48 

78 
46 

76 
53 

55 
33 

53 
33 

61 
27 

65 
30 

70 
36 

72 
40 

57 
43 

57 
44 

55 
47 

50 
37 

43 

34 

48 
24 

53 

17 

59 

41 

62 
40 

77 
46 

68 

34 

50 
24 

43 
38 

40 
35 

40 
34 

50 
36 

40 
32 

48 
22 

49 
16 

57 
45 

67 
40 

49 
32 

57.2 
35. 7 

MIDDLESEX 

UAX 
UIN 

79 
47 

80 
49 

85 
49 

76 
37 

53 
33 

60 
30 

63 
32 

65 
35 

69 
42 

76 
46 

58 
45 

53 
47 

59 
47 

50 
30 

51 
26 

57 
21 

57 
27 

66 
42 

67 
44 

80 
SO 

51 
27 

61 
32 

49 
36 

tl 

45 
36 

53 
36 

40 
21 

51 
23 

S3 
30 

63 
4S 

72 
32 

60.7 
36.5 

MONTPELIER  AP 

MAX 
UIN 

79 
46 

84 
49 

77 
49 

57 
37 

57 
33 

62 
29 

63 

33 

67 
48 

75 
42 

58 
45 

53 
44 

58 

,48 

49 

35 

50 
34 

52 
26 

56 
22 

66 
44 

65 
46 

78 
47 

65 
35 

62 
27 

SO 
34 

40 
33 

40 
32 

51 
36 

37 
31 

50 
22 

48 
31 

61 
4S 

70 
39 

54 

31 

59.2 
37.2 

NEWPORT 

UAX 
UIN 

81 
50 

83 
49 

79 
47 

57 
37 

58 
35 

64 
34 

66 
40 

71 
48 

71 
43 

58 
43 

55 
43 

59 
48 

50 
35 

42 
34 

51 
27 

56 
25 

62 
45 

58 
41 

77 
50 

67 
33 

52 
28 

44 

36 

40 
32 

43 
34 

53 
36 

37 
32 

46 
23 

49 
30 

63 
47 

69 
43 

51 
30 

58.5 
38.0 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

UAX 
UIN 

80 
51 

84 
51 

78 
57 

73 
37 

58 
33 

62 
29 

63 
31 

68 
49 

74 
41 

68 
49 

55 
44 

55 
47 

55 
41 

50 
31 

52 
26 

56 
21 

65 
39 

65 
47 

78 
47 

71 
44 

60 
27 

51 
30 

46 
34 

42 
35 

54 

39 

4S 

35 

49 

20 

47 

24 

61 
46 

70 
41 

65 
33 

61.4 
38.0 

RUTLAND 

UAX 
UIN 

78 
46 

83 
49 

76 
54 

63 

40 

57 
32 

64 
31 

67 
37 

72 
50 

75 
47 

67 
50 

58 
47 

60 
50 

51 
44 

54 
34 

54 
29 

58 
25 

64 
36 

65 
51 

76 
47 

70 
46 

63 
38 

54 

33 

44 

38 

45 

34 

55 
41 

47 
34 

50 
21 

54 

2i 

65 
SO 

68 
45 

63 
34 

61.9 
40.0 

SAINT  ALBANS 

UAX 
MIN 

80 
58 

85 
57 

75 
62 

65 
38 

60 
40 

64 
34 

69 
48 

72 
56 

72 
53 

65 
51 

53 
46 

1 58 
52 

56 
41 

44 

38 

51 
28 

57 
28 

58 

47 

59 
43 

76 
46 

70 
43 

55 
30 

49 
37 

43 
38 

44 

32 

59 
42 

42 
35 

46 
24 

54 

30 

67 
50 

70 
52 

60 
38 

60.6 
42.5 

See  referesce  notes  foUowrin?  Statloo  Index. 


Tabla  S-Coctmuad 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  19S0 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAIRT  JOHHSBDST 

VAX 

SI 

84 

80 

75 

so 

63 

66 

69 

78 

73 

55 

57 

58 

49 

55 

58 

61 

69 

75 

72 

59 

54 

47 

48 

S3 

49 

50 

48 

58 

71 

66 

62.6 

HIR 

49 

S3 

56 

38 

33 

31 

31 

44 

42 

48 

45 

50 

44 

34 

28 

22 

42 

43 

47 

44 

26 

42 

34 

37 

39 

36 

23 

21 

46 

S2 

32 

39.1 

somas  ET 

KAZ 

75 

78 

80 

72 

56 

52 

61 

62 

67 

72 

51 

54 

55 

41 

46 

52 

58 

63 

72 

74 

56 

62 

52 

41 

44 

47 

38 

53 

SO 

64 

58.3 

mil 

39 

40 

46 

39 

26 

26 

29 

37 

39 

43 

42 

44 

39 

30 

25 

21 

24 

43 

42 

44 

28 

27 

32 

35 

34 

29 

IB 

20 

22 

29 

33.1 

nST  BDRXE 

MAX 

74 

78 

80 

78 

56 

56 

60 

65 

68 

75 

55 

56 

56 

48 

45 

50 

55 

57 

61 

70 

52 

54 

46 

40 

41 

50 

38 

46 

50 

56 

66 

57.5 

■UN 

43 

48 

48 

34 

28 

27 

24 

27 

38 

39 

43 

44 

45 

35 

24 

19 

19 

40 

41 

49 

24 

24 

37 

35 

31 

33 

20 

18 

18 

49 

30 

33.4 

■ILDEB   1   E 

MAX 

S2 

86 

84 

81 

64 

66 

70 

71 

72 

77 

55 

56 

59 

55 

55 

56 

58 

67 

70 

75 

59 

61 

57 

41 

45 

S3 

42 

52 

49 

60 

71 

62.9 

■■IN 

S3 

53 

56 

52 

33 

33 

34 

39 

46 

48 

50 

48 

50 

33 

29 

24 

28 

48 

52 

52 

27 

31 

34 

38 

40 

37 

23 

20 

24 

47 

33 

39.2 

I00D8T0CC 

MAX 

83 

83 

78 

63 

60 

65 

66 

70 

77 

65 

64 

66 

53 

53 

50 

60 

70 

68 

80 

65 

61 

63 

46 

43 

53 

SO 

51 

50 

59 

72 

63 

62.9 

HIN 

43 

45 

SO 

41 

28 

26 

29 

45 

41 

47 

45 

44 

40 

33 

29 

21 

34 

46 

47 

50 

24 

27 

36 

38 

40 

33 

20 

18 

42 

40 

32 

36.6 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CARIBOO  WB  AIRPORT.    ME.      SRCWFALL 
SN   ON  GND 

T 

1.8 
2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

EASTPORT   »B   CITY.    ME. 

SNtWPALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

EAST   IIKTHROP,    ME. 

SNOWFALL 

T 

T 

FORT   KENT   1    SE .    ME. 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

2.0 
2 

nRRKWILLE.    ME. 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

2.0 

T 

5.0 

4 

T 
2 

T 

BOILTON  AIRPORT.    ME. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.8 
3 

T 

T 

HOOLTOM    1   NE.    ME. 

SNOWFALL 

T 

T 

2.5 

PRESQOE   ISLE,   HE. 

SNOWFALL 

1.0 

T 

RDMFORO  3   SI,    ME 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.4 

1 

WOODLAND,    ME. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

T 

BERLIN,    N.    H. 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

BETHLEHEM,   N.B. 

SNOWFAU. 

T 

DURHAM,    N.    H. 

SNOWFALL 

T 

FIRST   CONN   LAKE.    N.    B. 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.2 

1 

.5 

T 

GLENCLIFF   2   NW ,    N.    H. 

SNOWFALL 

T 

.4 

MOUNT  lA^INGTON  WB ,    NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

1.4 
2 

2 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

1.3 

1 

T 

1 

.6 
2 

.8 
3 

2 

1 

T 

PINKBAM    NOTCH.    N.    H. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

.1 

T 

T 

WOODSTOCK,    N.    H. 

SNOWFALL 

T 

BLOOMFIELD,    VT. 

SNOWFALL 

T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,    V 

SNOWFALL 

T 

ENOSBURC   FALLS,   VT. 

SNOWFALL 

T 

LEMINGTON   3   NE .    VT . 

SNOWFALL 

T 

T 

NORTHFIELL   NORWICH,    VT. 

SNOWFALL 

T 

SAINT    JOHNSBURY,    VT  . 

SNOWFALL 



T 
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STATION  INDEX 


Station 


CONmCTICOT 

AMSOKIA 

BAKERSVILLB 
BALTIC 
BAREHAMSTED 
BLOOUFIEU} 

BftlOCEPORT 

BttlOCEPORT  VB   AIR) 

BRISTOL 

BROOCLm 

BULLS 


County 


DAU 


0120   ITEl   lUVBM 

10227  LtTCUFIEU) 
0251, NEV  LOHIKW 
|0299ILITCHriEll> 
|0634lHARTr(JitD 

OaOllPAIRPIELD 
0a06:FAIRFIELD 
,0830  HARTFORD 
:09ia:iriNDE4H 

|0»61 Ilitchfield 

0973 i BARTyoRD 
'lU93   FAIRFIELD 
1488    UIDDLESEX 
H99    KEW    LOUDON 
1 536 , HARTFORD 

ll715|L11"CHPIEL0 
,1762iFAIBFIEU) 
|l798<NS«  HAVEH 
11844  FAIRFIELD 
|2169!nEV   haven 

:228B'fAIRPIBLD 
'2658' LITCHFIELD 
,3I37,FAIRFIEU> 
|3207  KEV  LONDON 
!3446;HARTF0RD 


HARTFORD  «8   AIRPOBT  3451 JHARTFORD 

HEHLOCKS   RESERVOIR  3563 lENTIELD 

JEWETT  CITY  '38S7'NrW   LONWBl 

Un   KONOXOC  3989  KEW   LOKDOK 

LAUREL    RESERVOIR  4096    FAIRFIELD 


BURLINGTON 
CANDLEVOOD   LACE 
COCKAPOMSET    FOREST   R 
COLCRESTFR 
COLLINSVILLE 

CREAH  HILL 
DANBURT 
DAItS(»l    LAKE 
DERBY 
F.AST    BATEN 


HEAD    POND    RESERVOIR 

KIDDLE TOWN 

MILFORU 

yOHAWI   FOREST  RS 

MOODUS    RESERVOIR 
llOUNT   CARKEL 
HATCBAOG   FOREST   RS 
NATHAN    HALE    ST    FOREST 
NEW    HARTFORD 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 


NORTH  GUILFORD 

NORTH   KENT 

NORWALK 

NORWICH   3    ESE 

PACHAUG   ST   FOREST  3   NE      6131   HEW   LONDON        17 


14443  HARTFORD 
4599  FAIRFIELD 
|4767' MIDDLESEX 
i4790,HEW  HAVEH 
4933   LITCHFIELD 

5018   HIDDLESBX 
5077   KB!   HAVEN 
!S125  IwtNDHAM 
15131   TOLUUfD 
5262   LITCHFIELD 

I  5273  I  NEW   HAVEN 
I  5265   BARTFOtD 
; 5309, NEW   LONDON 
5445 ! LITCHFIELD 
5510   NEW   HAVEN 

IS641  NEW  HAVEN 
'5664:lITCHFIELD 
.5892  FAIRFIEU} 
5904   HEW   LONDON 


PEOPLES   FOREST  RS 

PROSPECT 

PUTNAH 

PUTNAU    HEIGHTS 

PUTNAH    LAO 

ROCKVILLK 
ROCKWOOD    LAKE 
ROCKY   RIVER   DAU 
BOUND    POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK    RESERVOIR 
SHEPAUG    DAU 
SHUTTLE  ICEAIKJW   RES 
VTAFFORD    SPRINGS 
STAMFORD 

STEVEHSON    DAU 
STORRS 

TB0MP30NVILLE 
TORRINGTON  1 
TORRIHCTON   2 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

WATERBURY 

WATERBURY  CITY  HALL 
WEPAWAUG  RESERVOIR 


6239  LITCHFIELD 
,6597  NEW  HAVEN 
664 S  WINDHAM 
6650  WINDHAM 
6655  FAIRFIELD 

6942  TOLLAND 
6954  TOLLAND 
'6966  LITCHFIELD 
7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 

7157  FAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 
7432  HARTFCBD 
7946  TOLLAND 
7969  FAIRFIELD 

6065  FAIRFIELD 
.8138  TOLLAND 
8364  HARTFORD 


8441  LITCHFIELD 

8488  FAIRFIELD 
8859  LITCHFIELD 
1 89061  NEW  HAVBK 
8911  KEW  HAVEN 
9007  NSW  HAVEN 


WESTBROOK  9067  MIDDLESEX 

WEST  HARTFORD  9162  HARTFORD 

■EST  HARTLAND  9174  HARTFORD 

WBIGVILLE  RESERVOIR  9508  HAHTFORD 

WHITNEY  LAKE  9544  NEW  HAVEN 

WIGWAM  RESERVOIR  9568  LITCHFIELD 

WILLIMANTIC  9592  WI?<DHAM 
WINDSOR  LK6  BRADLEY  CAA  9704  HAHTFORD 

■OLCOTT  RESERVOIR  9759  NEW  HAVEN 

WOODBURY  9783  LITCHFIEUJ 


MAINE 

AUG08TA  C&A  AIBPORT 

BANGfW 

BAB  HARBOB 

B1LFA3T 

BETHEL 

SRASSDA  DAM 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINHA 
EASTPORT  WB  CITY 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

EAST  tINTEROP 

ELLSWORTB 

E0STI3 

FARMINGTOK 

FORT   FAIBFIELD 
FOBT   KENT    1   S8 
POST   KENT 
GARDIim 


GIL 

GSAND  LjUE  STRKAM 

CRrSHVILLE 

BIRAM 

BOOLTOK    CAA    AP 

BOULTOH    1   NE 

JACKMAN  1  NKW 
JOKESBOKO 
LAC  FRONT J ERE 
LEWISTOH 
MACHIAS 

HIDDLB  DAM 
MILLINOCKET 

MILLINOCKET  CAA  AP 
MILLINOCKET  DAM 

UILTON 
MOOSEHSAD 
HOITB  AHDOVKF 
KORTB  BRIDGTON 
OLD  TOWN 

OLD  Ton  CAA  AIRPORT 

OVOMO 

PORTLAKD 

POSTLAHD  TB  AIRPORT 

PUNTISS 


1  20 

5; 41  50 

117141  37 

5'41  56 

!  5|41  50 

i  4,41  12 

I  4  41  10 

'  5  41  42 

;i7|41  48 

I  7'41  40 


73  OS 
73  02 
72  06 
72  57 

72  44 

73  12 
73  08 

72  58 
71  56 

73  29 


S  41  48  72  58 
7  41  29. 73  28 
s!41  28172  31 
4141  35  72  20 
5  I  41  48  172  56 

41  52  73  20 
41  23  1 73  28 
41  22  72  S9 
41  19  73  05 
41  17  72  52 


41  14 
41  57 
41  05 
41  21 


73  15 
73  32 
73  42 
72  02 


72  43 

73  26 
73  26 
72  01 


41  46  172  42 

41  44  72  39 
41  14  I  73  18 
41  38  1 71  54 
41  24  72  11 
41  10  73  33 

41  46  72  29 
41  12  73  31 
41  33  72  43 
41  I2I73  05 
41  50  173  18 

41  30  [72  26 
41  24 172  55 
41  S3  I72  05 
41  46  '72  21 
41  53  i72  57 

41  16172  53 

41  42 

41  20 

41  58 

41  20 

41    23 

41  46 
41  08 
41  33 
41   3571    51 

5  41  56i73  00 
7  141  30,72  57 
17  -11  54  71  56 
17  41  54  71  52 
4   41   05   73   38 

I  I 

5141  52  72  26 
4  41  06;73  38 
7|41  35173  26 
4141  18i73  32 
7141    59   73    27 


73  21 
73  18 
72   49 

72  18 
7a  30 

73  10 
72   15 

72  36 

73  07 
73   08 

73  09 
73  19 
73  02 
73  02 
73    02 


6  41  23 
41   49 

.  42  00 
II  48 
II   48 

7  41    17 

7  41  38 
41   33 

I  41   34 

4  1 41    18 


4  41    IB   72   26 

5  41  45I72  47 
5  k^  00  72  58 
5  |4l  44  72  57 
4  |41    20  |72    55 

7  '41   ■ 


0275  KEHHKBEC 
|0350  PENOBSCOT 
10371  HANCOCK 
0480  JWALDO 
0571  OXFORD 

0814  SOMERSET 
1175  AROOSTOOK 
'1472  AROOSTOOK 
1628  PENOBSCOT 
2426  WASHINGTON 

2442  PISCATAQUIS 
'2539  KENNEBEC 
'2620  HANCOCK 
2700  FRANKLIN 
2765  FRANKLIN 

2868  AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
2S83  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 

3261  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4183  WASBDCTON 
4420  AROOSTOOK 
4566  ANDROSCOGGIN 
4678  WASHINGTON 

4927  SOIKB8ET 
5261  OXFORD 
5304  PENOBSCOT 
5309  PBNOnSCOT 
5314  PISCATAQUIS 

5357  OXFORD 
5460  SOMERSET 
5805  OXFORD 

587 S  SUHBERLAMD 
6420  PENWSCOT 

6425  PENOBSCOT 
6430  PSMOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBERLAND 
,8927  PENOBSCOT 


0  73  08 

7  |41    43    72  14 

5  141    56  ,72  41 

4  141    37    72  56 

7  !41   34   73  16 


44  19  69  48 
44  46  68  46 
44  23  68  12 
44  24  69  00 
44   25  70  46 


9  45  40^69  50 
15 j46  52168  01 
I5I46  37|69  32 
11   44    57   69    13 

4    44    54   66    59 

11  145  10  ,69   20 

,    9   44  1969   54 

4   44  32   68   26 

9  45  13  |70  29 

9   44  40  70   09 


15  46  46  .67  52 
:iS   47    IS  |68   36 

15  ;47    15  ,68   36 

,   9   44    15  169   45 

1  44    24  70   56 

14  45    11  167   46 
9!45   27l69  36 

13  43  51|70  48 

15  46  07  67  48 
15  46  08 |67  50 

9  45  38  70  16 

4  44  39  67  39  '■ 

15  |46  42  170  00 

1  44  06  70  10 

4  44  43  67  28 

9  44  48  69  54 
1    44   45   70   58 

11  45  39,68  42  1 
II  4S  39:66  41  I 
11   46   17  1 66   46    \ 

'     1,  44   2?!  70  39    I 
'     945   35,69   43 
'     ij  44   39  70   47 
! 12| 44   08;  70   43    | 
11    44   56| 68   39    I 

11  44  57  68  40  ' 
11  44  52168  42  , 
4  43  39  70  15  I 
4  43  30,70  19  I 
,11,45   29  66    to    . 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


BA   ANSON lA   WATER  CO 


HID   BALTIC    MILLS    CO 

8A    WATER   BUR   HARTFORD 
UIDlENC   DEPT   HARTFORD 

8P   MRS.    U.    G,    MELIA 
HID   U.S.    WEATHER  BUREAU 
8A I  BRISTOL  WATER  CO 
8A   A.    MORRISON   ENNIS 
7A   CONN    LIGHT   fc    POWKR 

8A   WATER    BUH    HARTFORD 
MID   CONN    LIGtIT   L   POWER 
SA  ST   PARK  It   FOREST  COM 
9a,IUHY   a.    leal 
8A, EDWIN   B.    WILDER 

5P'T,     S.    GOLD 
SS, JOSEPH   L.    SIMKO.JR. 
NEW    HAY£N    WATER   CO 
8A   BIRMINGHAM   WATER   CO 
SA    NEW    HAVEN   WATER   CO 


SPpRIDGEPORT  HYDRAULIC 
CONN    POWER  COMPANY 
CHARLES   £.    HOHB 
WATER   k  ELEC   DEPT 
KNG    DEPT    HARTFORD       j  3    4 

IID   U.S.    WEATHER    BURBAu!    2    3    4    5 
7PBR1DCEP0HT    HTDRAULIQ  3 

(ID  JEWXTT  CITY  WTH  CO 
Sa'nEW  LONDON  WTR  WKS 
8A  j  STAMFORD   WATER   CO 

8A I  MANCHESTER    WTR    DEPT 
8A I  STAMFORD   WATER   CO 
NOOf^KORNEL  BAILET 


FRANK    P.    O'NEILL 
B.    W.    MAC   FARLAND 
;T   PABK  4   FOREST  COM 
3T   PARK  li   FOREST  COM 
WATER   BUR    HARTFORD 

U.S.    WEATHER   BUREAU 
ENG   DEPT   HARTFCBD 
DEPT    PUBLIC    WORKS 
EDWARD  C.    CHILDS 
NEW    HAVEN   WATER   CO 


6A 

8A|nEW  haven  WATER  CO 
6P  MRS.  HARY  C.  OLIVER 
6P  L.  H.  COMSTOCK 
4P;CBARLES  K.  CRARY 
8A.A.    G.    ABBOTT 

8A  ST    PARK    b    FOREST   COM 

saInew  haven  water  CO 

9P'ALPH0N3K    BONh-ER 
MID   WHITMAN    DAHISLSON 
8A   GREENWICH    WATER    CO 

HID  BOCKVILLE  WTRiiAQUE 
8A  GREENWICH  WATER  CO 
TaIcOHN  light  ti  POWER 
SPIriDGEFIELD  WTR  SUP 
5P| HAROLD  MYERS 

5PJBRIDGEP0RT    HYDRAULK 
OOHBUR    ENG    WATERBURY 
8A    WTR   COM    NEW    B81TIAN 
8A    CONN    LIGHT   It    POWER 
5A    ROBERT    E.    COX 


'  7A  CONN  LIGHT  b  POWER 
HIDI MID    AGR    EXP    STATION 

8A,  CONN  LIGHT  &  POWER 
'     AR| TORRINGTON    WTR    CO 

8A    TORRINCTOTi    REGISTER 


7P| 


1160 
570 

36 

ROONtiOON] 

250  j      7A  ' 
169  MID  KID 


BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
>|THE  GUNNERY  SCHOOL 
>;  AMERICAN  REPUB  CO 
t^BUR  ENG  WATERBURY 
'iNKW  RAVEN  WATER  CO 

'i  JAMES  RINTOUL 

> I  WATER  BUR  HARTFORD 

J  WATER  BUR  HARTFORD 

.  IwTR  COK  NEW  BRITIAN 

i|NEW  HAVEN  WATER  CO 

WATERBURY  WATER  CO 
CONN  LIGHT  It  POWER 
CIVIL  AERO  ADM 
WTR  COM  NEW  BRITIAK 
WALTER  JOHNSON 


MID  CIVIL  AERO  ADM 
3P  JAHGM  HTDRO-ELSC  CO 
ACADIA  NAT  PARK 
..  RAHSDE1.L 
ID  RUKFORD  FLS  PWR  CO 


1100       7A' WALTER  THURSTON 
628iMID  MID, U.S.  WEATHER  BUREAU 

1000;  iMIDJABBIE  K.  PACQUET 
360  6P|  bP  RAYMOND  K.  PALMER 
75  MID  MID  U.S.  WFJ\TRER  BUREAU 

5P:E.  L.  HOWARD 
4p1 AUGUSTA  WATER  DIST 
llPpANGOR  HYDRO-KLBC  CO 
MID  IDONALD  A.  CHICS 
6P{C.  S.  PREBLE 

7A  jC.  W.  NORSWORTHT 
4P  4P  HOWARD  L.  COUSINS 

HID  GEORGE  W.  CYR 
SS   SS  ISAHUAL  D.  SOULE 
710  j    ]  7P  :rUMFORD  FLS  PWB  CO 

88l     MIDlSTATE  FISH  BATCHEBT 
1061  MID  MID'B,  C.  SAWYER 
375,    I  6P1CENTRAI,  HAINE  POWER 
459  MIDlMIDClVlL  AERO  ADM 
410'  6P   6P  WILLIAM  CUMMIHG 

1180     ;  ep  P,  11.  TBIPP 
185   7A  I  7A  IRVIN  C.  MASON 

1200  6P  6P,U.  S.  CUSTOMS 
182  IIID  |UID  UNION  WATER  PWR  CO 
32     '  8A  BANGOR  HYDBO-ELEC 


400 

5P 

173 

4P 

24 

420 

6P 

450 

520 

4P 

500 

139 

SS 

CO      : 


257 


10281 
740 
450 
106 


124    MID    MID, CIVIL   AERO  ADM 
115  '     4P| PBTS    DEPT   U    OF    ME. 

65|KID'HID  U.S.  WKATHER  BUREAU 
61  HID  MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
622      7P      7P  L.    A.    AVE&ILL 


6P|    GPlCREAT    NORTH.    PAPSR 
I    7P. UNION   WATER  PWR   CO 
BAGRyjiT  NORTH.    PAPER 

iid  midicivil  aero  adm 
7a!ervin  LOVBLL 

MID,  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
7A{  H.  LA  MONTACNB 

MID  BUHFORD  FLS  PVB  CO 
7PC.  L.  CHADBOURNE 
5P'  T.  W.  CLARK 


1    ; 

Obser- 

Station 

i 

M 

County 

(5 

Latitude 
Longitude 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1 

Q. 

PRZSQUE  ISLE 
iRlPOGEHUS  0AM 
1  ROCKLAND 

ROCKLAND  1  W 

ROXBURY 

6937 

7250 
7255 
7315 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

15  46  39  68  00 
11  45  53  69  15 
t  44  06  69  07 
4  44  06  69  08 
1  44  40170  36 

I     i 

606   5P   SP  MAINE  EXP  STATION 
965   5P  8A  GREAT  NORTa.  PAPER 
40,  6P   6P  OLIVER  V.  HOLMES 
30'     MID  CENTRAL  MAINE  POWER 
7201     MID  MARSHALL  K   REED 

2  3   5   7 

2  3   5 

2  3   5   7 

3  4 

3  4 

' RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 
SKOWHEGAN 
SOUTB  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 

73251  OXFORD 
7330 1  OXFORD 
7827 1  SOMERSET 
7940; OXFORD 
8301  HANCOCK 

1  44  31 
1  1  44  33 
9I44  46 
1  44  36 
4  144  16 

73  25 
70  33 

69  43 

70  44 

68  19 

674 1  2A 
505  HID 

165' 
650, 
10 

2A  KVALINE  A.  WARREN 
HID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
MID  CENTRAL  MAINE  POWER 
MID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
MID  U.  3.  COAST  GUARD 

2  3   5   7 
2  3  4  5 

3  4 

3  4 

3  4 

SQUA  PAN  DAM 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALl^ 
THE  FORKS 
,UMITY 

83 981  AROOSTOOK 
8598  OXFORD 
6641  OXFORD 
8721  SOMERSET 
8936  WALDO 

15  46  32 
1  44  30 
4! 44  02 
9145  20 
9|44  35 

66  20 
70  53 
70  59 
69  58 
69  20 

586 
725 
400 
570 
5301  6P 

7A  M.  C.  STEVENS 
MID  ROLAND  FLEET 
MID  PUBLIC  SERVICE  CO 
BA  GLADYS  M.  DURCIN 
6P  MEBTON  B.  REYM0LD3 

3 

3  4 

3  4 

3 

2  3   5 

UPPER  DAM 
VANCEBORO 
WINSLOW 
WOODLAND 

8942  OXFCWD 
8969  WASHINGTON 
9826' KENNEBEC 
9891 j WASHINGTON 

1  44  52 
14  45  34 

9  44  33 
14:45  09 

70  52 
67  26 
09  38 
67  24 

1484 
4601  5P 
90  8A 
140 1  BA 

9P 
5P 
8A 
6A 

UNION  WATER  PWR  CO 
ALTON  J.  AMES 
ROLL ' WORTR/WH I TN  E V 
3T  CROIX  PAPER  CO 

3 
2  3   5 

a  3   5 

2  3    5 

!      MASSACHUSETTS 

1 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAH 

0049 
0120 
0190 
0216 

BERKSBIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 

8|42  39 
5  42  24 
10i42  39 

4  42  16 

73  06 
72  32 
71  53 
71  28 

750  MID 
2171  ep 
1190 1 
227  1 

8A 
HID 
6A 
7A 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
MASS  AGR  EXP  STA 
H.  C.  STEWART 
METRO  WATER  WORKS 

2  3    5   7 
2  3  4  5 
3 

3 

ATHOL 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BILLERICA 
BIRCH  BILL  DAM 

0257 
0551 
0562 
0655 
0666 

WORCESTER 

NORFOLK 

OAMPSBIRE 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

5  42  35 

4  42  13 

5  42  17 
10  42  34 

5  42  36 

72  13 

70  49 
72  21 

71  16 

72  07 

1000 
40 
556 
139 
840 

7P 
4P 

SA 
8A 
8A 
7P 
MID 

STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COMH 
GEORGE  S.  FLINT 
L.  P.  VIGNEAULT 

3 
3 
3 

2  3   5   7 
2  3  4  5   7 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

B0TL3T0N 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

0736' NORFOLK 
0770, SUFFOLK 
O8OI; WORCESTER 
03G0' PLYMOUTH 
1097, MIDDLESEX 

4  42  2*1 
IOI42  22 
4  42  05 

71  07 
71  02 
71  43 
71  01 
71  07 

640!  7P 
12  MID 

540 

110  4P 
35 

7P 
HID 

HID 

BLUE  HILL  OBS. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO  WATER  WORKS 
CITY  ENGINEER 
HARVARD  UNIVERSITY 

2  3  4  5 

2  3  4  5   7 

3 
2  3   5   7 

3  4 

CHATHAM 
1  CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

1376 
1425 
1436 
1447 
1561 

BARNSTABLE 

CONNECTICUT 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

WORCESTER 

5|42  17 
5  42  23 
4I42  20 

10142  24 

69  57 
72  59 
72  51 
71  12 
71  41 

361 
6001 
13601 
124!  4P 
396 1  8A 

5P 
SA 
8A 
7A 
AR 

U.  S.  COAST  GUARD 

STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  WATER  WORKS 
METRO  WATER  WORKS 

3 

3 

3 
2  3    5 
2  3    5 

1 COHASSBT 
1  COLDBROOK 
, EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER  Z  HE 

1582'  NORFOLK 
1589! WORCESTER 
2451. PLYMOUTH 
2501  DUKES 
2642>  BRISTOL 

4 
5 

4 

* 

42  16 
42  23 
41  46 
41  23 
41  42 

70  50 
72  04 
70  40 

70  31 

71  10 

801  7A 

661 
18   8A 
20 1  8A 

190; IIP 

7A 
6A 
6A 
6A 
IIP 

OSCAR  JOHNSON 
METRO  DIST  WTR  COMM 
G.  B.  ROUNSVILl^ 
ELIZABETH  B.  aOU<a 
RICHARD  C.  BBIGHAH 

2  3   5 

2  3    5   7 
2  3    5   7 
2  3   5   7 

FITCHBURC 
1 FRAMINGHAH 
' FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

2606 
2975 
2997 
3052 
3270 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

10 

4 
5 
10 

42  34 

42  06 
42  35 
42  36 

71  46 
71  25 
71  24 
71  59 
71  35 

402 
172 
320 
1110 
325 

8A 
8A 

8A 

8A 
8A 

DEPT  PUBLIC  WORKS 

STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 

2  3    5 
2  3    5 

3 

3 

3 

RARDWICK 
HARVARD  FOREST 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 

3401 
3429 
347) 
3505 
3549 

WORCESTER 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

FRANKLIN 

5  42  20 
5  42  32 

4  41  37 
10  42  46 

5  42  40 

72  12 
72  11 

70  32 

71  02 

72  49 

950 

1242 

70 

1450 

7P 

8A 

eA 

7P 
8A 

STATE  DKPT  HEALTH 

STATE  DEPT  HEALTH 
EARL  F.  SMITH 
STATE  DKPT  HEALTH 

3 

3  4 
3 
2  3    5   7 
3 

HOLYOKE 
H008AC  TUNNEL 
HUBBARDSTOH 
BTANHIS  1  E 
IPSWICB 

3702 
3713 
3772 
3821 
3876 

HAMPDEN 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BARNSTABLE 

ESSEX 

5  42  13 
5  42  41 
5  42  29 
4  41  39 
4  42  40 

72  36 
72  58 
72  00 
70  16 
70  53 

90 
600 
1030 
25 
30 

8A 
6P 

8A 
SA 
6A 
6P 
6A 

A.  W.  LADD 
NEW  ENGLAND  PWR  CO 
STATE  DEPT  HEALTH 
WAPJIEN  SI'ERL 
STATE  DEPT  HEALTH 

3 

2  3   5   7 

3 
2  3  4  5 

3 

1  JEFFSRS(»I 
: KNICHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
1  LAWRENCE 
.LOVELL 

3931 
3985 

4105 
4313 

WORCESTER 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

ESSEX 

MIDDLESEX 

10 

5 

IC 

10 

42  22 
42  17 
42  19 
42  41 
42  38 

71  54 

72  52 
71  23 
71  10 
71  19 

820 
S4U 
148 
57 
85 

4P 
7A 
9P 
5P 

4P 
7A 
HID 
5P 

METRO  WATER  WORKS 
FLOYD  B.  ANDERSON 
METRO  WATER  WORKS 
ESSEX  COMPANY 
PROPS  LKS  li  CANALS 

3 
2  3  4  5   7 
2  3   5 
2  3   5 
2  3    5   7 

1  MANSFIELD 
1 UEHDON  AIRPORT 
1 MIDDLEBORO 
UIDDLETON 
;  MILFORD 

4449 

4667 
4711 

4760 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLTHOUTB 

ESSEX 

WORCESTER 

4  42  03 
4  42  06 
4  41  54 
4;  42  36 
4i42  10 

71  12 
71  34 

70  54 

71  01 
7131 

240 
410 
50 
97 
275 

SS 

8A 
8^ 
8A 

STATE  DEPT  HEALTH 

STATK  DEPT  HEALTH 
WILLIAM  H.  HOELZEL 
STATE  DEPT  HEALTH 

3 

3  4 
3 
2  3    5   7 
3 

MILLBURY 

MONTAGUE  CITY 
1 HODNT  WACKUSET 
j NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFtaiD 

47711  WORCESTER 
49031  FRANKLIN 
5077  WORCESTER 
5159  NANTUCKET 
5246i  BRISTOL 

4I42  12 

5I  42  35 
10|42  29 
4|41  15 
4j41  36 

71  45 

72  34 
71  53 
70  04 
70  56 

330 
150 
2000 
43 
63 

MID 
MID 

6A 
SA 
AR 
MID 
4P 

NEW  ENGLAND  PWR  CO 
MRS. MARGARET  LOBLET 
FRANCIS  HARRIMGTON 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  ENGINEER 

3 

3 

3 
2  3  4  5   7 
2  3  4  5 

NEWBUHYPORT 
NEW  SALEM 

1  NCffiTHBRIDGE 
1  HaHTB   TRURO 

5285:  ESSEX 
5306'  FRANKI.IH 
5317  MIDDLESEX 
5514  WORCESTER 
5891  BARNSTABLE 

4 ' 42  50 

5:  42  26 
4;  42  16 
4  42  06 

4  42  02 

70  55 
72  20 

71  13 
71  40 
70  04 

20 
750 
100 
300 
138 

8A 

8A 
BA 
6A 
HID 

STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  DIST  WTR  COM 
STATE  DEPT  HEALTH 
STATE  DEPT  HEALTH 
U.S.  COAST  GUARD 

3 
3 
3 
3 
2  3  4  5 

PBLBAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM 

PITTSFIBLD  WB  AIRPORT 

6251 
6262 

G322 
6414 

HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERKSHIRE 

5  42  24 
4;  42  01 

5  42  32 
7  42  26 

1 

72  24 

70  49 

72  12 

73  17 

1150 
65 
1700 
1580 
1153 

MID 

8A 
8A 
8A 
8A 
HID 

MBTRO  DIST  WTR  COMM 
STATE  DEPT  HEALTH 

HARVARD  FWIEST 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

3 
3 
3 

3 
2  3  4  5   7 

PLAIKPIELD 

PRINCETON 
PHOVINCETOWN 
QUABBIN  INTAKE 

6425 

6486 
6644 

6699 

BAMPSBIKE 

PLYMOUTB 
WORCESTER 
BARNSTABLE 
HAMPSHIRE 

1 
5  42  31 

4  41  59 

10  42  27 

5  42  04 
S|42  22 

72  55 

70  42 

71  52 

72  15 
72  17 

1650 
25 

1050 
10 
560 

4P 
6P 

8A 

4P 
AR 
6P 
8A 

STATE  DEPT  HEALTH 
PLYMOUTH  CORDAGE  COl 
METRO  WATER  WORKS   , 
0.  B.  BALLBTT 
METRO  WATER  WORKS 

3 
2  3   5   7 

3 
2  3    5 

3 

BOCKPORT  1  ESE 
SALEK  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSZT 
SBEL£URNE  FALLS 

6977  ESSEX 
7124  ESSEX 
7190  BARNSTABLE 
7293  BBISTOL 
7370^  FRANKLIN 

4|  42  32 

4  41  50 

5  42  36 

70  37 
70  52 

70  30 

71  07 

60 
40 
20 
35 
400 

7P 

8A 

7P 
8P 

SA 
8A 

REV.  R.  H.  BARKER 
U.  S.  COAST  GUARD 
W.  A.  WIN30R 
BRISTOL  00  AGR  SCB 
NEW  ENGLAND  PWR  CO  1 

3  3  4  5   7 

3  4 
3  3   5   7 

3 

2  3   5 

SOUTB  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD 
STATE  FARM 
STERLING 

7692 
8030 
8046 
6101 
8154 

BERKSBIRK 
MIDDLESEX 
HAMPDEN 

WGRCXSTKR 

7 
4 
5 
4 
10 

42  10 
42  25 
42  06 

41  57 

42  27 

73  25 

71  06 

72  35 

70  57 

71  49 

750 
160 
199 
60 
555 

4P 

6A 
7A 
4P 

MID 
AR 

STATE  DEPT  HEALTH 
METRO  WATER  WORKS 
U.  S.  ARMORY 
JAMES  E.  WARREN 
METRO  WATER  WORKS 

3 
3 
3  3   5   7 
3  4 

STERLING  3  HW 
STOCKBRIDCB 
SWAMPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 

8159 
8161 
6301 
8367 
8573 

STERLING 

BERKSHIRE 

ESSEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

10 

7 

4 
5 

42  26 
42  17 
42  28 

41  51 

42  39 

71  46 
73  19 

70  54 

71  09 

72  13 

690 

20 
20 
685 

5P 

KID 

i 

5P 

NUNCIO  LAMCIAMI 
NESBIT  H.  BANGS 
WESTON  K.  LEWIS     | 
WATER  WORKS 
HASOW   SHALL       ! 

3  4 
2  3   5   7 

2  3   5   7 

3  3   5 
2  3   5 

WALPOLE 
WARE  1 
WARE  2 
WASHINGTON 

8580  FRANKLIN 
87551  NORFOLK 
87931  HAMPSHIRE 
8796'  HAMPSHIRE 
8842  BERKSHIRE 

5 
5 

42  36 

42  11 
42  17 
42  16 

72  33 

71  15 

72  17 

72  16 

73  08 

200 
200 
500 
520 
1800 

6P 
8P 

8P 

8A 
8A 
HID 

W  MASS  ELEC  CO 
PARKER  N.  CHICK    , 
J.  W.  RSILLT 
STATE  DKPT  HKALTB  \ 
MRS.  A.  W.  JOHNSON  ; 

2  3    5 

2  3   5   7 

3 

3 

3  4 

WEST  BRIMFIELD 
WEST  CUMMINCTON 
WESTFIELD 
WBSTFIELD  2  NK  CAA 

8918. WORCESTER 
9093  HAMPDEN 
9136>  HAMPSHIRE 
9191'  HAMPDEN 
9196  HAMPDEN 

17 
5 
5 
5 
5 

42  03 
42  10 
42  29 
42  06 
42  09 

71  53 

72  16 
72  58 
72  42 
72  43 

450 
425 

251 
263 

6P 
HID 

8A 
MID 
6P 
8A 

STATE  DKPT  HBALTH   , 
INA  E.  UHB         i 
NORMAN  THURSTON 
STATE  DKPT  HEALTH 
CIVIL  AKRO  ADM 

3 

3  4 
3  3   5 

3 
2  3  4  5   7 

nSTOH    2    NW 

WEST  OTIS 

WESTOVEB  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WILLARD  BROOK  ST  FOREST 

9360  MIDDLESEX 
9371  BERKSHIRE 
9382,  HAMPDEN     ' 
9442  WORCESTER   1 
9708! MIDDLESEX   , 

4 

5 

5 
10 

42  23 
42  11 
42  12 
42  22 
42  40 

71  19 
73  05 

72  32 
71  59 
71  48 

224 
1400 
242 
900 
500 

MID 
5P 

5P 
6A 
MID 

eA 

5P 

WESTON  COLUGB      ] 
STATE  DKPT  BALTH   , 
D.  S.  ARMY          1 
METRO  WATER  WORES   1 
0.  R.  FLEMING      ' 

2  3    5 
3 

3  3  4  5   7 
3 

2  3   5 

WIHCHENDON 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

WimCBSTER  1 

9770  WORCESTER 
9923,  WdtCESTBR 
9928  WORCESTER 

5 

4 
4 

42  42 

42  16 
41  IB 

73  05 
71  52 
71  49 

960 
966 
636 

MID 

7P 

8A 
MID 
6P 

STATE  DKPT  BEALTB  '. 
CIVIL  AERO  ADM 
CLIFFORD  L.  DAVIS   , 

3 
3  3  4  5 

2  3   5   7 

HKW  HAMPSHIRE 

i 

1 

ALKZAMDSIA 
BATH  a  6SW 
BEECH  BILL 
BENTON 
BCBLIM 

0036 
0496 

0670 
0690 

GRAFTON 
GRArroN 
BSUtNAP 
GRAFTON     , 
COOS 

10 
5 

5 
1 

43  39 

44  09 

43  39 

44  06 
44  29 

71  53 
71  59 
71  35 
71  53 
71  10 

1371 
520 
1100 
1300 
1110 

8P 
8A 

9P 

7A 

SP 
8A 

JOSM  OBLINSII      1 
LLOTD  L.  ALDHICe 

PUBLIC  sErr  CO  M  a 

JAMBS  LBONABD 

Xtn   FEMM,  BROMM  CO 

3  3   5   7 

3 
8 

3 
3  3   5   7 

STATION  INDEX 


Stabo: 


CouDtr 


BUCnATO   0AM 
BOa   CABTIKS   FALLS 
BSADPOKO 
BSISTOL 

BOCKS   COKUCK 

CAMFTOa 
CUma   BABBOB 


CLUB   SBOOK 


USniAJI   FALLS   DAB 

KBBOL 

FABTAII 

riBST  con    LACE 

FITTWILLIAB  3   SI 

FBAMCdllA 
nUBELlB   1   K* 
FSAMKLIN    FALLS    DAB 

ciuuinTat 

GLBVCLIFF   2   MB 

COBHAM 
HAXOTO 
■ILLSBOftO    2    « 
JXFFXBSOII 

Kxzn  I  s* 

LAIKKMrr    1 

LAIXPOBT   3 

LABCASTVB 

LAKDAFF 

LSSAIKM  CAA   AIBKBT 

LIBCOU 

■AC   DCWBU  DAB 

MABcaiaTa 

■ASSABISIC   LAO 
BEBIDKB 


B1L 


I  6   M 


IlLFOBD 
mOVT  ■ASaiHGTGH   1 
KASHIU    I   n 
RASUCA  3    K 


BETPOtT 

KOBTB  CBICHMTEB 
BOKTH   STBATFOU) 
RornB   VILLAGE 
PCTEBMBO   2   S 
PinHU  BOTCa 

PITTSBIBtC  BBSBBVOIB 
PLTBOUTH   a   W 
SODTH  DAffiDKT 
SOOTH   LTKDEBMIO 
SOUTH   SVTTOH 


Toctxtaun  ratixx 

BALPOLS 

■  ABBEII    1    SZ 

VATVBTILLB   VALLXT 

vnrasLL 

fCST  ALTOI 
BBST  LEBAFOIt  1  S« 
VIST  RUKNTr 
VHITSFIELD 

■  ILMT 
BIBCHlSTia 
fIBDBAB 

■OLPIBOKO  FALLS 
VOODSTtXrE 

TGftB   POITD 

BBODB    ISLABD 

AUSTIM 

8L0CE   ISLAND  *B   CITY 

GBKEITTILU 

klBCSTQM 


Refer 

to 
tables 


0703  CBAFTOM 
0741  MKBBlllACK 
0834  KSBBIKACE 
0910  vrSBIBACE 
0«M  CRAFTtW 

104S  CRAFTOK 

10»9  ciArrcK 

1338  BELENAr 
1533  SULLIVAN 
13B0  GttAFTOM 

ieS3  HEBRIHACK 

3033  COOS 

2136  CHESHIRE 

2174  STmrFORO 

3384  HILLSBORO 

2437    KEBXIBACX 
3«43   C006 
28M   COOS 
3»99  COOS 
3024   CKESBIRI 

3160  CRAFTOi 
3177   BIRRtBACK 
31S2   HKRilllUCK 
3359  BELEKAP 
3409  GRAFTOH 

3485   COOS 
3850  CRArrow 
4063   HILLSBORO 
4314   COOS 
4399  CSSaiRE 

4475  BSLXKAP 
4490  BELKNAP 
4554  COOS 
456*   GRArrOM 
4656   CRAFTaH 

4732  CRAFTOH 
S013   BILLSBORO 
S072   HILLSBORO 
5211    HILLSBORO 
S362   SULLIVAN 

5400  COOS 
5412   BIU^BORO 
5639  COCS 
5707    aiLL2BOAO 
5712   HILLSBORO 

5730  CIC£H1R£ 
5768   ROCKINGHAM 
S780    STRAFFORD 
5843   KEBRIHACK 
5868   SULLIVAN 

5982   KSBRIMACE 
8234   COOS 
6302   HILLSBORO 

6697  HILLSBORO 
6618   COOS 

6856   COOS 
6944   CRAFTOH 
7967    HERRIHACK 
80fll    HILLSBORO 
B169   HFRRIHACK 

81»4  BILLSBOBO 
8350  CHESHIRX 
8502  SULLIVAN 
8539  CHESHIRE 
8678  CRAFTOH 

8754   COOS 
8854   CHESHIRE 
8885  GRAJTOH 
8»60  CRAPTOW 
»074    SUXLIVAN 

9091  GRAnXMf 
9104  BEUCNAP 
9318  CRAFTOIt 
9474  GRAFTON 
9618   COOS 

9676   HERRIHACK 
9726   CHESHIRE 
9740   ROCKIKRAM 
9665  CARROLL 
9»40  GRAFTOH 

*966  COOS 


0S76  VASBINGTON 
Oe»6  NtVPORT 
3306  PROVIDENCE 
4266  ■ASHINGTON 


5  44  17171  43 
IC  43  19' 71  43 
10  43  10  71  31 
10  43  15  71  38 
10  43  36  71  43 

10  43  44  71  59 
10  43  52  71  38 
10  43  43  71  29 
5  43  23  72  21 
10  44  04  71  38 

10   43    12  71  30 

1   44    S2  71  30 

10   42    54  72  04 

4  43  08  70  56 
10   43    04  71  49 

10  43  27  71  20 
1  44  47  71  08 
1  44  16  71  37 

5  45  06  71  18 
5  42   4S   73    It 

5  44    13   71   44 

10  43  27  71  40 
10  43  38  71  39 
10  43   25   71   25 

S   44   00   71    S3 

1    44    23   71  11 

5   43    42   72  17 

10  43   07   71  56 

5   44   25   71  28 

5   42   56   73  17 

10  43  33  71  28 
10  43  33  71  28 
S  44  29  71  34 
5  44  11  71  54 
S  43  38  72  19 

10  44  03  71  40 
10  42  54  71  59 
10  43  00  71  28 
10  42  59  71  24 
5  43  33  72  15 

1  44  37  71  12 

10  42  50  71  39 

1  44  16  71  16 

10  42  46  71  26 

10  43  48  71  29 

5  42  59  72  OS 

4  43  04  70  43 
10  43  26  71  JO 
10  43  25  71  59 

5  43  22  72  10 

10  43  15  71  22 

5  44  45  71  38 

10  42  56  71  55 

10  42  51  71  57 

13  44  16  71  15 

5  45  03  71  23 

10  43  46  71  42 

10  43  29  71  S3 

10  42  53  71  47 

10  43  19  71  56 

10  43  03  71  42 

10  43  OS  72  07 

S  43  23  72  05 

5  43  00  72  19 

10  43  59  71  33 

13  44  16  71  17 

5  43  05  72  26 

10  43  55  71  S3 

10  43  57  71  30 

5  43  22  72  07 

10  43  52  71  55 
10  43  33  71  19 
5  43  38  72  19 


Observer 


I    t470|    6P|    6Pi GEORGE   E.    TUCKER 


SKODCRASS 
7Ai L.    B.    BERRY  I 

6A:RDTH   3.    MOORE 
7A   PUBLIC   SKRVICR  CO 

7A   PAUL  D.    SHini 
7A,ERASTVS   DOLE 
SA  GEORGE   «.    BROVN 
7A   CENT    VT   PUBLIC   SEBV 
CORPS   OF   ENC INTERS 


339|  HID'HIO   U.S.    NEJ^THER   BUREAU  2   3   4    5 

16fto;          ,    8A,GERTnur£   E.    NASH  3 

1320                 8A    DUBLIN    SCHOOL    INC       >  3 

73      5P'     5P,  UNIVERSITY   OF   N   H  2   3   4    5 

787      6P1    6 P  CHARLES   E.    REIDT        [23        5 

300'          I    7A' PUBLIC   SERV  CO  N   U  3 

1280           ,    9P'G.    C.    CAMPBELL  3   4 

1630      7A|    7A   J.    C.    CREPEAH                '  2  3        5 

1660      7A>     7A.CONN    RIVFR    POW£R   CO,  2    3         5 

1200               8A   MRS. GLADYS   H.HOUUN  3 

6P  ROGER   PEABODT  3 

6P    F.    J.    SOUTHBATD  2    3         5 

SP I  MORRIS   H.    HUMPHREY  2   3    4    5 

7A   ARTHUR   C.    BROWN           |  3 

7A   STATE   SANATORIUM  2   3        S 


MIDI  EVERETT   GATCHELL 
8P; DARTMOUTH   COLLEGE       | 
7A   PUBLIC   SERV   CO  N   H    i 
7aI C.    C.    MC    INTIRE  ' 

6P  UEBTON   T.    GOODRICH   I 


7A' KENNETH  E.    GOULD        ,23        5 
520  I    6P  ARTHUR   R .    MARSHALL   ,         3 

880  7A   TVIN   ST  GASbELEC  COI         3 

960  'HID   HERMAN   L.    TITUS  I         3   4 

562   hid' HID  CIVIL  AERO  ADM  ,2345 

830  ;     7A   ROBERT   Y.    SINCLAIR  3    4 

965  ,     »A   CORPS  OF   ENGINEERS  3 

171   mid! HID   PtTOLIC   SERVICE   CO      !  2   3        5 

260  NOOrtNOON  MANCHESTER  RTR  HKS    i  2   3        Si 
1040           I    8A   KIMBALL   UNION   ACAO    |         3 

1190.  I    8P  AKDHOSCOCCIN   RES  COi         3 

250.  '    8A'C.    S.    EICERSCM  '         3 

6262   HID|MID   U.S.    VEATKER   BUREAU'  2   3    4    5 
ISO             HID  PUBLIC   SERVICE   CO  3    4 

125      7A      7A   PEKNICHUCK  WTR   WKS  2   3         5 


1520  6P  DAVID   P. WHEELRRICOT 

14      eP      6P   t1.    S.    COAST   GUARD 

540  MID   PUBLIC   SERV  CO  K   U 

1345   MID|    SPCOLEY   JR  COLLEGE 

900  I    8A   H.    P.    SHEPARD 


380 
903 
800 
1000 
2000 

1350 
620 
690 
649 
750 


7A  D.  J.  FREDERICK 
'  6A ' NEW  ENGLAND  PWR 

8A  MRS.  H.  H.  RAHSE 
6P   6P  C.  A.  MORISON 
7P   7P  J.  B.  DODGE 

HID  N  B  WATER  RESOURCES! 

7P  7P  MBS.  G.L.  STILPUEK  I 

I  8A  EDNA  F.  POWERS      \ 

7AI HARRY  W.  HOLT       i 

I     PCBLIC  SERV  CO  N  H 

'  8A  LEON  U.  GRANT       '■ 
6P  FRED  R-  JENNINGS 
6A  M.  W.  BANNISTER 
5P   5P  H.  G.  LAWTOK 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7P'  7P  A  M  C  SKI  SHELTER 

8A  FRANK  DRISCOLL 

4P  N  H  PISH  HATCHERY 

COUPS  OF  ENGINEERS 

MID  PUBLIC  SERV  CO  N  H 

7A  R.  L.  DOWNING 

BA,  8A  C.  R.  MC  CILVRAY    I 

8A   8A  GRANITE  ST  ELEC  CO 


10   44    48 

71    51 

6io; 

7A   BLVA   M.    CHIVELL 

5    44    23 

71   36 

1045 

7A   PUBLIC   SERV  CO  N   H 

10   43    27 

71    55 

900 

8A   MRS.    RUTH   M.    GRACE 

S   42   46 

72   23 

450 

MID  CARL  D.    GRUPE 

10   42   47 

71    19 

174 

6P 

6P   HERMAN   BAKER 

10  43   36 

71    12 

514 

6P 

6P  KXNNETB   BERRY 

10   43    59 

71   41 

720 

6P 

6P    FRED    S.    BROWN 

1    44   30   71   20 


8A   U.S. BUREAU   FISHERIES 


4    41    36   71  39  550               8A   EDMUND   R.    GRZEKE  3 

4    41    10  71  36  35   MID   HID   U.S.    WKATHER   BUREAU  2   3   ' 

4   41    S3    71  34  420      8P     8P  AGRICULT'AL  EXP  STA<  2   3 

4   41    29  71  32  100      9P      »P  ACftlCULT'AL  EXP   STA'  2   3 


Station 


-^       County 


NnPORT 

PROVIDBKCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WESTERLY  1  W 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BARRS 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON 

BETHEL 
BLOOHFIELD 

BOLTON  V I  l.LE 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CANAAN 

CAVENDISH 
CHELSEA  2  S 
CHITTENDEN 
CORINTH 
OWNWALL  1  N 

D<»tSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENGSBURC  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
CILKAN 

GRAFTON 
HIGHGATE  FALLS 
LEMINGTON  3  NE 
MANCHESTER 
MARSHFIELD 

HAYS  MILL 

MC  IHDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

UONTPELIGR  CAA   AIRPORT 

MORRISVILLE 

NEWPORT 

NOBTHFIELD    NOR«ICH    UNI 

PERU 

PLYMOUTH 

RANDOLPH  CENTER 

READING  HILL 
READSBOnO  1  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURT 
SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 
SOMERSET 

SOUTH   LONDONDERRY 
SOUTH   NEireURY 
SPRItTG  FIELD 
STOCKBRIDGE 
TOWNSHEHO 

TUKBRIDCE 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON  1  S 

WARDSBORO 

WATERBUBY 
WEST  BURKE 
WEST  BURKE  5  NV 
WEST  DANVILLE 
WEST  HARTFORD 

WESTON 

WEST   TOPSHAM 

WHITE    RIVER    JCT.     1    I 

WHITINGHAM 

WILDER  1  E 


WOODSTOCK 


I 
'9984 


B     &     g 
n        V  C  £ 

1(5    JS     ^      a 


5225  NEWPORT 
6698  I  PROVIDENCE 
6703, PROVIDENCE 
8911  iWASHINGTW 
9423  PROVIDENCE 


,0337, WASHING TON 
04 S9  WINDHAM 
0558  1  BENNINGTON 

O66O1WINDSOR 
I  0690  ESSEX 

0724  I  ORANGE 

1081  CHITTENDEN 
.1213   ESSEX 

1243  WINDSOR 
1360  ORANGE 
1433  RUTLAND 
1565  ORANGE 
;i580   ADDISON 

1786    BENNINGTON 
1962    CAIJ.DONIA 
2769, FRANKLIN 
2828    CHITTETOKN 
3341  ]ESSl;x 

'3400:wiNt)HAM 
3914  FRANKLIN 
4603  ESSEX 
4882  BENNINGTON 
4985  WASHINGTON 

'5020  WINDHAM 
5044  CALEDONIA 
5132  WASHINGTON 
5278  WASHINGTON 
5366  LAMOILLE 

5542  ORLEANS 

5733  WASHINGTON 

6335  BENNINGTON 

6438  WINDSOR 

16717  ORANGE 

'6746'wiNDSOR 
6761. BENNINGTON 
<6S 93  WINDSOR 
'6995  RUTLAND 
7025  FRANKLIN 

7054  CALEDONIA 
7098  ADDISON 
7142  BENNINGTON 
7152  BENNINGTON 
7401  WIND HAH 

7617  WINPIIAK 
7646  ORANGE 
7954  WINDSOR 
8057  WINDSOR 
8438   WINDa^U 

'8483  ORANGE 

!8S12  WIND.SOn 

8556  ORANGE 

86 09  WINDHAM 

,6747  WINDHAM 

8805  WASHINGTON 
9099  CALEDONIA 
9109  CALEDONIA 
9182  CALEDONIA 
9329  WINDSOR 

:9476  WINDSOR 

'9588  ORANGE 
9691  WINDSOR 
9735  WINDHAM 

'9764  WINDSOR 


51   73    10 

50  72  33 
46  71  36 
II  72  06 
2fl  73  09 
00   71    32 

23   72   35 


'  vation 
time 

i  I 

(2   £ 


Observer 


10  HID  NEWPORT  WATER  WORKS 
55  HID  HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
12  HID  MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
40  BP  JULIAN  L.  UC  KENZIK 
200      HID  SEWAGE  DEPT 


600  8A  CREEK  MT  POWER  CORP 

300  8A   8A  BELLOWS  FLS  ELEC  CO 

880  5P   5P  STATE  FISH  HATCHERY 

560  7A  G.  DOUGLAS  CURTISS 

940  4P   4P  GEORGE  L.  COOPER 

660  BA  R,  N.  BROWN 

331  MID  HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

1020  7A  P.  E.  KEARON 

800  6P   6P  CENT  VT  PUBLIC  SEBV 

750  7P   7P  HRS. THEODORE  TAPLIN 

1030  7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
HID  GEORGE  C.  HASTINGS 

504  5P   5P  SARAH  E.  LANE 


14    73 

06 

980 

6P 

6P 

RUFUS   5.    GILBERT 

20   72 

(U 

680 

HA 

UA 

CONN    RIVER    POWER  CO 

52   72 

45 

422 

6P 

L.    H.    POMEHOY 

30   73 

07 

270 

HA 

NEW    ENGLAND    PWR   CO 

25   71 

43 

850 

8A 

BERYL  BOYLE 

11   72 

37 

1190 

HID 

AVERY    H,    PARK 

56    73 

o;* 

150 

HID 

CRIN   HARRIS 

54   71 

31 

1015 

CONRAD   W.    BAKER 

10   73 

04 

950 

HID 

DANA    S.    REOINCTON 

25   72 

16 

1150 

8A 

GREEN    MT    POWER    CORP 

45   72 

44 

850 

8A 

MRS.    FRED    MAY.     JR. 

15    72 

03 

448 

8A 

CONN    RIVER   POWER   CO 

18    72 

40 

4  59 

«A 

HA 

GREEN    MT    POWER   CO 

12    72 

34 

CIVIL   AERO    ADM 

34   72 

36 

600 

MID 

WATER    &    LIGHT    DEPT 

56    72 

12 

766 

MtP 

MID 

MILTON    W.    DREW 

08   72 

40 

840 

GEORGE    a.    BUHNHAM 

14    72 

54 

1660 

HA 

DONALD   G.    PAIGE 

32   72 

43 

1420 

6P 

VIOLET    D.    PELKEY 

57    72 

36 

1380 

SA 

VT   STATE    AGR    SCHOOL 

31    72 

34 

1500 

5P 

T.    F.    ROTLEE 

51    72 

57 

1122 

HA 

NEW    ENGLAND    PWR   CO 

52   72 

4R 

860 

B.    P.    ORDWAY 

37    72 

5H 

600 

6P 

6P 

GEORGE    L.    KIRK 

49   73 

05 

540 

bP 

5P 

DONALD    E.    DAVIS 

25   72 

00 

711 

4P 

4P 

FAIRRANKS    MUSEUM 

54   73 

06 

374 

7A 

CE.NT    VT    PUBLIC    SERV 

50   72 
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CHATTANOOGA:    1951 


NEW   ENGLAND   -    NOVEMBER   1950 

W.   H.   Tracy,   Section  Director   -  Boston,    UasE 

WEATHER  SUMMARY 

The  month  opened  with  a  warm  wave  overspreading  the  Section,  raising  the  daytime  temperatures  to  the  highest  readings  for  November 
in  Weather  Bureau  history  on  the  2d.  At  some  stations  the  previous  maximun  record  for  the  month  was  exceeded  by  5°.  The  dry,  sunny 
weather  that  preceded  this  hot  spell  parched  the  fallen  leaves  to  the  point  of  high  hazard,  this  at  a  tljne  when  it  is  ordinarily  prac- 
ticable to  withdraw  some  of  the  fire  control  machinery.  This  danger  was  relieved  on  the  4-5th  when  the  first  of  the  three  major  dis- 
turbances of  the  month,  moved  northeastward  over  the  Section,  causing  moderate  to  heavy  rains.  Each  of  these  three  storms  caused 
southeast  to  south  gales  -  the  second  on  the  20-21st  was  more  severe  than  the  first  ,  and  the  third  on  the  25-26th  was  the  most  disas- 
trous  land  storm  of    its   kind    in  recent   history.      The  two   last-named   storms   are   described  below. 

Moderately  cold  weather  appeared  during  the  second  week,  but  mild,  frequently  balmy  conditions  prevailed  from  the  15th  to  the  20th. 
Preparatory  pre-winter  farm  work  proceeded  with  little  hindrance.  An  extensive  mass  of  Arctic  air  flowed  southeastward  across  central 
and  eastern  parts  of  the  country  on  the  20-21st .  Along  the  advancing  cold  front  there  was  an  elongated  trough  of  low  pressure,  with 
one  center  that  passed  northeastward  down  the  St,  Lawrence  Valley  and  a  secondary  wave  disturbance  that  developed  over  southern  New 
England,  bringing  very  warm,  moist  southwesterly  winds,  of  gale  velocity  at  times,  shifting  in  the  early  morning  of  the  21st  to  north- 
westerly gales.  Heavy  rains  fell  over  New  England  -  heaviest  in  eastern  Massachusetts,  where  there  were  two  to  three-inch  amounts 
during  the  night  of  the  20-21st.  This  changed  to  snow,  which  amounted  to  one  to  four  inches  in  interior  and  mountain  regions  and  to 
negligible  accumulation  eastward  to  the  coast.  Freezing  temperatures  then  brought  dangerous  driving  conditions  on  many  highways  back 
from  the  coast.  The  southwest  gales  did  much  minor  local  damage  to  trees,  signs,  windows,  and  power  lines.  In  the  Section  27,000 
telephones  were  put  out  of  commission,  17,000  in  Massachusetts  alone.  In  southern  Maine  it  was  described  as  the  worst  transmission 
line  tieup  for  three  years.  In  Everett,  Mass.,  the  wind  toppled  a  brick  wall  under  construction,  killing  a  workman  and  Injuring 
another.  There  were  many  skidding  accidents,  two  fatalities;  one  in  Proctorville,  Vt .  ,  the  other  in  Plalnfield,  Conn.  The  heavy 
rains  were  well  absorbed  into  the  soil,  and  raised  the  ground  water  levels,  still  critically  low  in  northeastern  Massachusetts.  Eventu- 
ally much  water  got  into  the  rivers  and  reservoirs  as  evaporation  was  low  and  transpiration  no  longer  effective.  Only  five  days  later 
this  Section  was  ravaged  by  a  much  more  severe  storm  described  below,  following  which  the  month  ended  in  a  quiet,  pleasant  and  near 
norma 1   t  empo . 

It  was  the  fourth  mildest  November  in  the  63  years  of  Weather  Bureau  Section  Records.  The  Section  average  temperature  based  upon  the 
records  of  152  stations  was  42.2°,  which  is  4.0°  above  the  mean  for  the  past  63  years.  The  highest  monthly  mean  reported  was  48.8° 
at  North  Truro,  Mass.  ,  the  lowest  34.0°  at  Fabyan,  N.  H.  The  highest  recorded  was  84°  at  several  stations,  in  both  the  Northern  and 
Southern  Divisions  on  the  2d;  the  lowest  1°  at  Fabyan,  N.  H.,  on  the  1st.  It  was  the  wettest  month  since  September,  1938,  and  the 
second  wettest  November  in  63  years,  exceeded  only  in  November,  1927,  when  6.80  inches  fell.  The  average  precipitation  for  the  Sec- 
tion, based  upon  the  records  of  151  stations,  was  6.53  inches,  which  is  2.89  inches  more  than  the  mean  for  the  past  63  years.  The 
greatest  monthly  amount  reported  was  12.92  inches  at  Pinkham  Notch,  N.  H.,  the  least  2.85  inches  at  Essex  Junction,  Vt  .  The  greatest 
amount  reported  in  any  observational  day  was  6.04  inches  at  Pinkham  Notch,  N.  H.  on  the  26th.  The  average  snowfall  for  the  Section 
was    1.3    inches,    which    is    3.3    inches    less    than   the   mean    for    the    past    63   years.  M.T.N. 

THE   GREAT    STORM   OF  NOVEMBER   25-26,    1950 

A  violent  combination  of  heavy  rains,  storm  tides,  flash  floods  and  winds  of  whole  gale  to  hurricane  force  reached  this  area  on  the 
night  of  the  25th,  as  a  suddenly  intensified  disturbance  from  the  southern  Appalachian  Highlands  moved  north  and  northwestward,  be- 
coming what  was  defined  as  the  most  violent  storm  of  its  kind  on  record.  Although  New  England  was  spared  the  heavy  snow  and  extremely 
lew  temperatures  that  so  paralyzed  other  sections  in  the  eastern  third  of  the  country,  the  gale  and  flood  toll  was  tremendous.  Hurri- 
cane velocities  in  the  gusts  were  attained  at  many  points,  both  coastal  and  inland.  The  inflowing  marine  air  was  relatively  warm  and 
very  moist,  and  as  it  overrode  the  advancing  cold  air  from  the  west  rapid  condensation  produced  heavy  general  rainfall,  exceeding  two 
inches  during  the  night  of  the  25-26th  in  the  Southern  Division,  and  as  much  as  a  four  to  six  inch  total  over  much  of  the  Section  in 
the  following  three  days.  Power,  light  and  telephone  blackouts  afflicted  nearly  all  communities  at  some  time.  More  than  100,000 
telephones  were  out:  800  poles  downed.  Coastal  highways,  sea-walls,  cottages,  small  craft  and  several  large  vessels  suffered  great 
damage.  This  was  true  not  only  on  the  east  coast,  but  to  an  even  greater  extent  on  the  south  coast  of  Connecticut,  as  the  siistained 
gales  veered  slowly  from  east  through  southeast  and  south,  thereby  becoming  directly  onshore  everywhere  at  some  t  iiae ,  and  this  during 
the  time  of  spring  tides.  Overflowing  rivers  inundated  residential  areas  in  western  Massachusetts  and  Connecticut,  and  many  places 
in  the  Northern  Division,  while  countless  cellars  and  warehouses  were  flooded  from  storm  tides  or  backed-up  drainage  systems.  Rivers 
rose  rapidly  and  flash  floods  were  reported  in  many  of  the  smaller  streams.  The  principal  rivers,  however,  crested  inland,  and  the 
heavy   flow  passed  to   sea  with   little  damage   except    to   flooded    lowlands. 

The  total  of  wind  and  water  damage  has  been  estimated  as  upward  of  $15,000,000,  and  the  death  toll  by  accident  over  the  week-end  was 
22,  of  which  9  were  attributable  directly  to  weather  causation.  On  the  28th  the  Reconstruction  Finance  Corporation  declared  all  of 
New  England  except  a  small  part  of  Connecticut  to  be  a  "disaster  area",  making  storm  distressed  industries  eligible  for  rehabilita- 
tion loans.  Lobstermen  and  fishermen,  much  of  whose  equipment  was  lost,  can  thus  get  aid  to  keep  them  in  business.  Along  the  Maine 
coast  such  losses  were  90%,  valued  at  $1,350,000:  other  property  damage  brought  the  state  total  up  to  an  estimated  $2,000,000.  New 
Hampshire's  largest  single  catastrophe  was  the  unroofing  of  a  large  wholesale  drug  warehouse,  the  stock  becoming  rain-soaked:  total 
loss  $500,000.  In  Vermont,  Middlebury  College  suffered  $150,000  damage  by  unroofing:  flood  or  roof  damage  in  all  communities:  in 
Rutland  alone  estimated  at  $1,000,000:  350  of  the  800  utility  poles  down  in  the  Section  were  in  Vermont.  The  Pownal  Valley  was  sub- 
jected to  another  "sherkshire"  ,  the  colloquial  term  given  those  southerly  gales  that  draw  up  the  valleys,  the  most  destructive  and 
disagreeable  type  of  storm  that  the  region  can  have.  The  early  settlers  applied  the  term  because  of  the  effect  on  church  steeples, 
which  consequently  were  modified  or  truncated  in  years  past,  an  architectural  oddity  that  is  apparent  in  this  valley  today.  Three 
steeples  were,  in  fact  damaged  in  this  gale.  Both  in  Vermont  and  New  Hampshire  standing  soft-wood  timber  was  decimated.  At  Cannon 
Mountain  the  roof  of  the  "Mittersill"  ,  a  million  dollar  ski  resort,  was  lifted  a  hundred  feet  in  the  air,  over  the  treetops,  crushing 
a  large  truck  when  it  grounded.  Storm  losses  in  Massachusetts,  estimated  to  have  exceeded  $5,000,000,  were  state-wide  as  to  gales  and 
rain,  augmented  along  the  coast  by  storm  tide  and  surf,  and  in  the  western  part  by  flash  floods.  Marine  casualties  were  not  confined 
to  the  open  waters  -  the  110  ft.  Boston  Floating  Lifeboat  Station  was  swamped  at  its  dock  in  the  protected  waters  of  Dorchester  Bay, 
the  nine  Coast  Guardsmen  aboard,  who  had  been  asleep,  just  managing  to  scramble  ashore.  Connecticut's  experience  was  no  less  costly. 
In  Milford,  on  the  coast,  and  wide  open  to  a  southeaster,  $750,000  damage  occurred  as  30  cottages  were  destroyed,  and  500  people  were 
made  homeless. 

In  this  storm  the  gales  were  even  more  violent  Inland  than  on  the  coast,  as  witness  that  the  Weather  Bureau  Office  at  New  Haven  re- 
ported "fastest  mile"  rate  of  57  mph ,  with  gusts  to  77,  while  at  Hartford  corresponding  figures  were  70  mph ,  with  gusts  to  at  least 
100.  At  Putnam  peak  velocity  was  92  mph.  In  Danbury  alone  losses  were  $500,000.  In  Rhode  Island  storm  tide  and  rain  flood  caused 
the  greatest  damage.  Everywhere  the  ruin  wrought  by  the  gale  was  augmented  by  the  three  to  six  inch  rain  following  so  closely  at  the 
heels  of  the  heavy  storm  of  the  20-21st.  There  were  some  places  where  property  losses  were  greater  than  in  the  hurricanes  of  1938  or 
1944,  just  as  there  were  areas  which  suffered  more  in  the  hurricane  of  1944  than  in  that  of  1938,  but  the  latter  still  stands  as  the 
most  destructive  known  of  any  New  England  catastrophe.  The  strong  gale  velocities,  however,  were  of  much  longer  duration  in  this 
November  storm  and  of  far  greater  areal  extent  than  in  either  of  the  hurricanes.  The  heavy  rains,  too,  were  remarkable  in  their  wide 
scope,  with  storm  totals  exceeding  three  inches  at  many  stations  in  all  six  states.  During  the  gale  short-circuit  flashes  from  trans- 
formers and  broken  wires  led  many  persons  to  believe  that  there  was  lightning.  Later,  on  the  28th,  summer  type  thunderstorm  activity 
did  appear  in  parts  of  Connecticut,  New  Hampshire  and  Vermont,  in  fact  a  man  was  fatally  struck  in  Walpole,  N.  H.  ,  while  working  on  a 
roof. 

Although  the  lower  limit  for  hurricane  velocity  specified  in  the  Beaufort  Scale  (73  mph)  was  exceeded,  this  storm  cannot  technically 
be   termed   a   hurricane   as    it   was   not    of   tropical   origin.  M.T.N. 
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related  works  by  the  Corps  of  Engineers,   This  Network,  now  numbering  about 
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ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 

-  316 


Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.C. 

llany  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 


suppLEME^r^AL  data 


NEW    ENGLAND 
NOVEHBER    1950 


I 

Wind  direction 

Wind 
m. 

.r- 

'    Relati 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

Percent  o* 

possible 

sunshine 

3 

181 

Station                              f      !    3  i  J 

1   '  Stl 

•       ses 

a.           a.c  a. 

1 

« 
> 
< 

Fditait 
mile 

8  1 

M 

Q       J 

i 

8 

J, 
s 

s 

s 

i 

i 

CM    S 

l' 

Is 

tt    BUKK    ISLAND  WB   CITy    R.I^ 

_ 

_ 

78 

ESE 

25 

. 

. 

_ 

_ 

2 

3 

5 

2 

1 

0 

13 

. 

6.6 

See 

Table   2 

BLUE    HILL.    MASS                                    S 

- 

17.6 

65 

E 

25 

- 

84 

60 

76 

5 

4 

2 

1 

1 

2 

15 

42 

6.4 

BOSTON   WB   AP    MASS                            SW 

22 

13.7 

80 

SE 

26 

73 

76 

58 

67 

6 

3 

3 

1 

2 

1 

16 

47 

7.0 

BRIDGEPORT  WB  AP  CXJNN             WNW 

12 

12.2 

62t 

Et 

25t 

78 

SO 

56 

71 

7 

3 

4 

1 

1 

0 

16 

- 

6.6 

BURLINGTON  WB  AP  VT                  SSW 

25 

11.5 

72 

SE 

25 

79 

78 

65 

74 

4 

12 

5 

2 

1 

0 

24 

19 

8.6 

CARIBOU  WB  AP   ME                         SSE 

20 

14.3 

40t 

.t 

5t 

84 

86 

74 

83 

8 

5 

3 

4 

2 

0 

22 

- 

8.7 

" 

CONCORD  WB  AP  N   B                   ,      SE 

IS 

6.8 

72 

NK 

26 

83 

84 

66 

71 

4 

3 

4 

3 

1 

0 

15 

37 

7.0 

" 

EASTPORT  WB  CITT  ME 

- 

13.2 

52 

SE 

26 

- 

86 

79 

84 

8 

5 

2 

2 

3 

1 

21 

30 

8.2 

" 

BARTFORD  WB   AP  CONN                         S 

14 

9.9 

70 

E 

2S 

85 

87 

61 

79 

7 

4 

2 

3 

0 

1 

17 

44 

7.5 

" 

MT   WASHINGTON   WB   N    B                      W 

- 

37.4 

- 

- 

- 

- 

- 

' 

- 

4 

7 

6 

1 

4 

1 

23 

19 

8.4 

" 

NANTUCKET  WB  AP  MASS                  NW 

14 

13.1 

47 

E 

25 

83 

84 

72 

81 

3 

5 

3 

3 

2 

0 

16 

38 

7.0 

" 

NOT   HAVEN  WB  AP  COm 

- 

9.2 

57 

E 

25 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

5 

1 

1 

0 

15 

55 

6.8 

" 

PITTSFIELD  WB  AP  MASS 

- 

10.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

5 

4 

2 

1 

1 

19 

- 

8.0 

" 

PORTLAND  WB  AP   ME                       SSW 

16 

9.8 

66 

E 

26 

87 

89 

72 

81 

6 

6 

■2 

2 

2 

0 

18 

42 

7.3 

•• 

PROVIDENCE  WB  AP  R   I                fSW 

15 

12.6 

56 

SE 

26 

78 

82 

61 

72 

5 

2 

3 

2 

2 

1 

15 

45 

6.8 

" 

tT   Airport    after   November    14,    1950 

t   Datim  obtained   by   visual    observation   s 
recording   equipment    Is   not    available, 
not    necessarily    the    fastest    mile   occur 
during    the   period. 

tnce 

It    is 
ring 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

£  ^ 

Year 

« 
o« 

• 

1 

i 

1 

e 

> 
< 

s 

■a 

X 

1 

0 

s 

11 

0» 

< 

11 
ll 

q1 

1888 

36.4 

78 

-9 

41.5 

go 

1 

5.51 

6.0 

6.83 

4.0 

14 

1889 

38.2 

68 

-   3 

42.9 

67 

8 

5.27 

5.0 

6.43 

0.0 

14 

1890 

34.0 

65 

2 

39.6 

71 

5 

2.13 

0.1 

1.17 

0.0 

8 

1891 

35.3 

67 

-14 

39.3 

68 

-    3 

2.57 

2.5 

2.77 

0.0 

10 

1892 

34.6 

70 

6 

39.6 

76 

11 

3.97 

8.3 

5.82 

5.8 

14 

1893 

34.2 

64 

-    1 

39.7 

72 

4 

1.79 

4.8 

2.35 

0.8 

7 

1894 

30.7 

63 

-   8 

36.2 

69 

1 

5.05 

10.8 

4.13 

7.2 

15 

1895 

37.1 

74 

-   3 

42.8 

78 

10 

5.75 

5.9 

3.58 

T 

15 

1896 

37.7 

72 

-11 

44.5 

74 

11 

3.41 

4.5 

3.08 

3.0 

12 

1897 

33.6 

67 

-   3 

40.5 

68 

I 

5.64 

8.4 

6.92 

6.6 

14 

1898 

35.4 
34.3 

64 
70 

-  3 

-  5 

39.8 
39.9 

67 
71 

8 
12 

4.29 
2.30 

17.7 
4.7 

6.82 
2.00 

19.0 

11 
6 

1899 

0.9 

1900 

37.1 

72 

-    1 

43.3 

74 

9 

5.79 

10.4 

5.20 

1.6 

12 

1901 

30.1 
39.0 

72 
68 

-  9 

-  1 

35.4 

68 
71 

2 
11 

2.09 
1.31 

11.2 
2.8 

2.32 
1.26 

1.8 
0.8 

7 

7 

1902 

44.9 

1903 

32.5 

77 

-    9 

37.7 

78 

-    1 

1.77 

5.9 

2.23 

2.0 

7 

1904 

29.3 

<)2 

-10 

35.9 

67 

0 

1.41 

8.7 

1.87 

3.0 

5 

1905 

33.1 

69 

-   6 

38.9 

68 

4 

2.95 

5.3 

2.30 

0.1 

8 

1906 

34.0 

64 

0 

39.7 

70 

10 

2.58 

13.3 

2.54 

3.8 

9 

1907 

34.6 

69 

0 

40.5 

67 

12 

4.09 

4.1 

5.81 

1.0 

10 

1908 

35.2 

64 

-   4 

40.5 

69 

12 

1.31 

5.7 

1.05 

1.0 

8 

1909 

38.6 

75 

7 

44.0 

78 

12 

2.88 

4.2 

3.05 

2.1 

9 

1910 

34. S 

63 

4 

38.6 

64 

9 

2.44 

8.7 

4.18 

3.8 

9 

1911 

34.1 

68 

0 

39.2 

71 

10 

3.20 

7.7 

4.93 

1.6 

11 

1912 

36.5 

70 

5 

42.5 

76 

9 

3.50 

5.0 

3.69 

1.3 

8 

1913 

38.5 

75 

-   6 

43.7 

73 

12 

1.94 

3.6 

2.54 

1.8 

7 

1914 

32.9 

76 

-10 

40.4 

74 

4 

2.47 

10.8 

2.82 

3.2 

8 

1915 

37.1 

70 

1 

42.2 

73 

15 

2.51 

2.6 

2.53 

0.3 

9 

1916 

33.0 

71 

-   7 

40.2 

68 

2 

3.34 

8.8 

2.56 

1.1 

9 

1917 

30.4 

70 

-20 

36.7 

68 

-   8 

1.01 

5.7 

0.91 

1.9 

5 

1918 

36.1 

70 

-   2 

42.1 

68 

5 

2.90 

2.2 

2.55 

0.1 

10 

1919 

34.5 

68 

-    1 

41.1 

75 

5 

4.17 

5.6 

4.94 

0.2 

12 

1920 

31.6 

69 

-19 

39.4 

78 

.11 

3.99 

12.8 

4.96 

2.0 

11 

1921 

31.5 
35.0 

75 
66 

-10 
3 

40.4 
41.2 

74 
76 

18 

5.30 
1.65 

2.8 
3.1 

6.50 
1.21 

2.5 
0.6 

17 
8 

1922 

5 

Temperature 

Precipitation 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

ffl  ^ 

Year 

2  9 

y-B 

s,S 

s. 

V 

S 

tr 

»  ^ 

s. 

o  :q 

°  I 

S 

> 
< 

1 

I 

5 
> 
< 

1 

3, 

1 
< 

1 
< 

JI 

<31 

1923 

36.0 

67 

2 

41.3 

76 

10 

3.97 

3.0 

4.09 

1.0 

9 

1924 

35.7 

76 

-12 

41.9 

78 

-   2 

3.02 

8.4 

2.32 

2.6 

7 

1925 

34.4 

67 

-20 

40.6 

68 

8 

4.07 

4.  9 

3.47 

0.5 

9 

1926 

35.2 

70 

-    5 

41.7 

72 

9 

4.62 

3.7 

5.12 

1.9 

11 

1927 
1928 

39.4 
34.9 

75 
79 

4 

-   8 

46.3 
42.1 

76 
78 

16 
9 

7.32 

5.3 
5.9 

6.23 
2.24 

0.4 
1.6 

13 

2.10 

10 

1929 

35.5 

75 

-    7 

41.9 

80 

2 

2.47 

3.3 

2.97 

1.6 

11 

1930 

37.2 

69 

-10 

41.6 

72 

-   6 

2.87 

1.8 

4.18 

0.5 

10 

1931 

40.9 

77 

-    1 

46.4 

80 

9 

1.50 

1.4 

1.18 

0.7 

9 

1932 

33.3 

67 

-    9 

39.9 

70 

2 

4.93 

1.6 

5.81 

T 

10 

1933 
1934 

28.6 

71 
71 

-20 
3 

36.7 
44.2 

71 
77 

-   5 

14 

2.13 
3.36 

10.9 
3.2 

1.40 
2.81 

6.4 
0.9 

11 

38.1 

13 

1935 

38.7 

75 

-    1 

45.0 

76 

6 

4.73 

4.8 

4.90 

4.1 

13 

1936 

30.4 

75 

-14 

37.8 

76 

1 

2.39 

8.1 

1.63 

3.5 

10 

1937 

36.1 

66 

-   2 

41.5 

70 

10 

4.63 

3.5 

5.86 

2.4 

11 

1938 

37.4 

79 

-19 

43.6 

80 

-10 

2.75 

16.5 

3.36 

12.3 

12 

1939 
1940 

32.1 
35.1 

63 
74 

-    1 
-10 

38.1 
40.7 

66 
74 

7 
-    1 

0.83 

1.2 
10.3 

1.29 
6.24 

0.5 
9.2 

3 

5.53 

14 

1941 

37.4 

77 

-   2 

44.5 

78 

12 

2.93 

2.7 

2.95 

0.1 

9 

1942 

35.0 

73 

2 

41.1 

75 

8 

4.06 

7.8 

5.52 

0.5 

14 

1943 

34.6 

67 

-    5 

40.1 

70 

4 

5.77 

19.7 

4.42 

5.1 

12 

1944 

38.1 

70 

5 

40.9 

74 

10 

3.47 

9.7 

6.20 

3.2 

11 

1945 

35.7 

74 

-    3 

42.7 

78 

10 

4.. 57 

13.6 

6.13 

7.8 

14 

1946 

37.9 

70 

-    3 

45.2 

79 

10 

2.73 

1.4 

1.19 

T 

9 

1947 

33.5 

68 

-   6 

38.7 

67 

6 

4.66 

8.4 

5.57 

1.2 

8 

1948 
1949 

41.4 

77 
69 

10 

-10 

46.6 

79 
73 

11 
5 

6.02 
3.62 

1.0 
6.1 

5.56 
2.59 

1.3 
2.2 

15 

33.0 

40.7 

12 

1950 

40.0 

84 

1 

44.6 

_M_ 

10 

6.95 

2.0 

6.07 

0.5 

11 

PERIOD 

35.1 

41.1 

3.50 

6.3 

3.73 

2.5 

See  reference  notes  fcllovlng  Station  Index 
-  317   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
NOVEUBER    1950 


Temperature 

Precipitatioii 

« 

< 

o 
X 

« 
Q 

8 
i 

2 

l_ 

■3 

£ 

No.  oi 

days 

1 

as 

1 

Snow 

Sleet,  Hail            1 

No 

oi  days 

Station 

"1 

•"1 
11 

3 
i2 

Max.  depth 
on    ground 
at  obsn.       { 

a 

0 

8 

If 

coNNEcricur 

BRIDGEPORT 
BRffiCEPORT  WB  AP 
COLCHESTER 
CKEAM   HILL 
DANBURY 

45.8 
46.0 
44.1 
41. 7H 
44.3 

3.2 

3.4 
3.8 

80 
77 
80 
77 
82 

2 

2 

3 

1+ 

2 

25 
29 
17 
17 
20 

15+ 

13+ 

15+ 

15 

15 

571 
563 

699 
618 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

9 

15 

16 

5.04 
3.34 
5.16 
4.89 
7.04 

1.51 

1.15 
1.34 

1.36 
1.36 
1.86 
1.57 
3.05 

25 
25 
26 
21 
25 

0 

T 

T 

2.0 

T 

0 
0 
0 
2 
T 

28+ 
29 

1 

14 

10 

9 

7 
4 

3 

7 
4 

2 

1 
3 
2 
2 

FALLS   VILLAGE 

GREENWICH 

HARTFORD   WB  AIRPORT 

MIDDLETOWN 

NEW    HAVEN   WB  AIRPORT 

41.1 
44.6 
44. P 
46.6 
45.1 

2.2 
5.1 
5.2 

80 
83 
83 
78 
74 

1+ 

1 

2 

3 

2 

11 
24 
22 
25 
22 

15 
23 
14 
23 
19 

709 
608 
607 

588 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
15 
13 

11 
10 

7.03 
6.17 
4.83 
6.68 
3.10 

3.75 

1.28 

.05 

2.02 
2.12 
2.14 
2.90 
1.25 

26 
25 
25 
26 
25 

3.0 
T 
T 

0 
T 

2 

0 
T 
0 
0 

28+ 
23 

10 
9 
10 
11 
11 

6 
4 
5 
3 
3 

4 
3 

1 
1 
1 

NEW   LONDON 
NORFOLK    2   SW 
NORTH   KENT 
NCKWALK 
NORWICH    3    ESE 

46.9 
38.5 
43.2 
44.5 
45.0 

3.5 
3.8 

77 
73 
81 
83 
79 

2 

2+ 

1+ 

2 

2 

27 
18 
18 
19 
15 

19+ 

13 

15+ 

15+ 

19 

535 

649 
605 
595 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
21 
17 
17 
12 

10.03 
6.35 
5.08 

1.64 

4.96 
1.38 
1.52 

26 
26 
21 

T 
6.5 
1.8 

T 
0 

0 
3 
2 
0 
0 

30 
29 

14 

10 

9 

5 
7 
5 

3 
3 
2 

PITT  NAM 
SALISBURY 
SHEPAUG   DAM 
STAMFORD 
STORRS 

43. 8M 

41.4 

41.9 

47.1 

42.7 

3.8 
3.1 

81 
80 
73 
80 
82 

2 
2 
3 
2 
2 

16 
18 
20 
25 
19 

15 
23 
23 
15 
23 

630 
701 

533 
664 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
17 
13 
14 

8.91 
6.51 
7.32 
3.65 
5.09 

2.60 
1.62 

1.87 
2.88 
1.15 
1.95 

26 
26 
21 
25 

T 
6.1 
1.0 

T 

T 

0 
2 
0 
0 
T 

28+ 
29f 

15 
13 
13 

9 

9 

6 

4 
5 
6 

4 
3 

1 
1 

WASHINGTON 

WATERBURY 

WATERBURY   CITY  HALL 

WESTBROOK 

WIGWAM   RESERVOIR 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY 

46.6 

46.7 

44.211 

43.5 

43.2 

4.8 

82 
84 
80 
76 
76 
83 

2 

2 
2 

2* 
■2 

21 
23 

19 
18 

14+ 
23 

548 
618 
646 

0 
0 
0 
0 

° 

14 
9 

17 
16 

6.  17 
7.05 
3.98 
6.49 
4.17 

2.65 

1.47 
2.29 
1.97 
2.45 
1.21 

2') 
25 
25 
26 
25 

T 
T 
T 
T 

0 
T 

T 
0 
0 
0 
0 
0 

30 

9 

9 

8 

13 

10 

7 
5 
4 
4 
5 

2 

3 
1 
3 
2 

STATE 

44.1 

3.1 

5.83 

2.04 

0.8 

MAINE 

AUGUSTA    AIRPCFT 

BANGOR 

BAR    HARBOR 

BEI.FAST 

CARIBOU    WB  AIRPORT 

41.7 

43.9 

41.7 
36.1 

5.2 
8.9 

69 

70 
62 
63 

2 

3 

2+ 

2 

17 

20 
17 
10 

23 

23 
23 
24 

693 

627 
696 
858 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

12 
15 
20 

7.75 
8.39 
9.37 
11.40 
6.53 

5.29 
4.82 

3.86 

2.16 
1.72 
1.53 
2.61 
1.27 

26 
21 
5 
21 
21 

.6 

4.8 

.8 

2.2 

T 
0 
0 

1 
1 

21+ 

18 
12+ 

11 

13 
16 
16 

14 

7 
7 

I 
9 

3 

4 
4 
4 
2 

CORINNA 

EASTPORT    WB  CITY 
EAST    SANGERVILLE    2 
EAST    WINTHROP 
FARMINGTON 

39.3 
43.3 

42.3 
39.3 

« 

6.6 

5.0 

70 
61 

70 
70 

2 

5 

2 
2 

15 
24 

16 
14 

14 
23 

23 
23 

767 
644 

680 
742 

0 
0 

0 
0 

16 
17 

8.27 
8.57 

6.88 
6.71 

5.25 
3.12 

2.49 
2.10 
1.70 
2.22 
2.43 

26 
5 
26 
21 
26 

.5 
2.3 

.5 
.2 

T 
T 

T 
0 

18+ 
19 

21+ 

13 
13 

11 
14 

7 
7 

6 
6 

3 
4 

3 
2 

FORT    KENT    1    SE 
GARDINER 
GREENVILLE 
HOULTON  CAA    AP 
JONES BORO 

38.1 
42.8 
37.0 
37.8 
40.7 

6.3 
6.4 
8.5 

73 
72 
64 
65 
61 

2 
2 
2 
2 
2+ 

10 
14 
10 
13 
18 

23 
23 
24 
24 
22 

802 
660 
834 
809 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
16 
22 
20 
17 

7.00 
8.22 
10.58 
10.30 
10.45 

4.26 
4.35 
7.50 
7.84 

1.85 
2.37 
4.62 
2.29 
3.19 

5 
26 
26 
21 
26 

6.0 
1.0 
3.0 
4.5 
1.5 

4 
0 
2 
3 
2 

22 

21+ 

18 

12 

10 
13 
12 
15 
14 

8 
7 
8 
9 

2 
3 
3 

4 

LAC    FHDNTIERE 

LEWISTON 

MADISON 

MILLINOCKCT 

MILLINOCKET    CAA   AP 

34.9 
41.9 
39.7 
38.9 
38.6 

5.9 
6.1 
5.9 
6.9 

75 
74 
71 
65 
65 

2 
2 
2 
2 
2 

6 
20 
13 
15 
16 

24 
23 
23 

14 
14 

895 
690 
754 
776 
787 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
13 
17 
18 
19 

6.40 
6.42 
5.64 
10.72 
10.28 

2.68 
2.30 
7.01 
6.57 

2.25 
2.55 
1.90 
3.55 
2.31 

4 

26 
26 
26 
26 

5.0 

T 

T 
1.0 

.4 

3 
0 
0 
0 

T 

4 

18+ 

13 
12 
9 
15 
15 

6 
6 

7 
8 

2 
2 

MILLINOCKET    DAM 

NORTH   BRIDGTON 

OLD   TOWN 

OLD   TOWN   AIRPORT 

PORTLAND 

36.7 
40.4 
42.8 
40.1 
44.0 

4.3 

6.8 

67 
77 
69 
69 
71 

3 
2 
2 
2 
2 

10 
12 
15 
14 
23 

24 
23 
23 
23 
23 

732 
658 
739 
621 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

16 

14 

17 

9 

7.64 
6.91 
9.48 
10.71 
5.95 

3.27 
6.27 

1.92 
3.15 
2.26 
2.43 
1.80 

27 
26 
27 
21 
21 

2.0 
.5 
6.8 
4.0 
3.3 

1 
0 
5 
4 
1 

22 

18 
18 
1+ 

11 
10 
16 
15 
13 

9 
6 
7 
8 
5 

PORTLAND    WB   AIRPORT 
PRENTISS 
PRESQUE    ISLE 
RIPOGENUS   DAM 
ROCKLAND 

41.5 
42.1 
38.1 
36.9 
43.4 

4.2 

8.0 
4.9 

73 
68 
69 
64 
69 

2 

3 
5 
3 

2 

13 
18 
12 
16 
16 

23 

23+ 

24 

24+ 

23 

699 
679 
800 
834 
642 

0 

I 

0 
0 

16 
15 
20 
21 
13 

5.73 
10.65 
7.15 
9.21 
8.50 

2.27 

4.63 
5.68 

1.72 
2.65 
1.71 
3.84 
1.74 

26 
21 
27 
26 
5 

3.1 

2.0 

2.8 

.5 

1 
6 

2 
0 
T 

1+ 
19 
21 

18+ 

12 
14 
11 
15 
15 

5 

7 
7 
8 
8 

3 

RUMFORD   3    SW 
RUMFOBD    1    SSE 
UNITY 
WINSLOW 
WOODLAND 

38.5 
40.4 
41.2 
41.1 
40.5 

7.0 
6.1 

4.7 
6.3 

75 
75 
74 
73 
67 

2 
2 
2 
3 

4 

10 
18 
15 
16 
12 

23 
23 
23 
23 
14 

791 
733 
708 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
16 
17 
17 
18 

9.02 
8.25 
9.26 
8.89 
12.61 

5.72 
4.95 

5.86 
8.99 

3.69 
4.25 
2.46 
2.96 
2.84 

26 
26 
21 
27 
28 

.7 
.6 

T 
5.5 

T 
0 

1 
T 

4 

21+ 

19 
22 
19 

15 
13 
14 
10 
11 

8 
6 

7 
6 
8 

2 
2 

4 
3 
8 

STATE 

40.2 

•    5.1 

8.52 

4.93 

2.1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BIRCH   HILL   DAM 

BLUl    HILL 

BOSTON    WB  AIRPORT 

40.5 
43.0 
41.0 
45.3 
47.8 

3.4 
4.3 

5.0 
5.8 

79 
82 
79 
81 
83 

2+ 

2 

3 

2 

2 

17 
19 
10 
23 
27 

13+ 

23 

23 

23 

23 

650 
713 
617 
512 

0 
0 
0 
0 

0 

17 
14 

17 

11 

3 

6.21 
6.60 
7.06 
8.21 
6.17 

2.67 
2.97 

4.29 
2.84 

2.95 
2.28 
3.05 
3.41 
2.04 

26 
25 
26 
21 
21 

.5 

.5 

T 

.5 

T 

T 
T 
0 
T 
T 

21+ 
28 

21+ 
21 

IS 

11 
10 
10 
10 

3 

7 
6 
4 
5 

2 

2 
3 
3 
3 

CHESTNUT    HILL 
CLINTON 
COHASSFT 
EAST    WAREHAM 
EDGARTOWN 

47.7 
44.1 
46.5 
46.4 
47.1 

6.0 
3.6 

3.9 

83 
78 
83 
68 
68 

2 
2 
3 
3+ 

1 

22 
19 
22 
19 
25 

23 
23 
23 
23 

15+ 

517 
618 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
12 

9 
11 

6 

7.20 
4.67 
5.91 
6.91 
6.70 

3.37 
1.11 

3.03 

3.05 
2.03 
2.47 
2.75 
2.26 

26 
26 
26 
26 
26 

0 
T 

T 

\ 

0 
0 
T 
0 
0 

22 

13 
10 
11 
12 
13 

3 

4 
3 
4 
6 

3 
2 
3 
3 
2 

FALL   RIVER 
FITCHBURG 
FRAKINGHAH 
HAVERHILL 
HOOSAC    TUNNEL 

47.0 
45.0 
45.0 
45.4 
41.7 

4.3 
6.2 
4.2 
3.7 
5.4 

77 
81 
83 
84 
81 

2 
3 
3 
2 
3 

26 
23 
19 
20 
17 

23 
24 
23 
23 
23 

535 
581 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
13 
11 
17 

6.24 
5.88 
6.80 
5.30 
7.34 

2.57 
2.41 
3.07 
2.23 
3.87 

1.92 
3.29 
3.36 
2.31 
4.16 

25 
26 
26 
26 
26 

T 

0 
.2 
.6 

0 

0 

T 
T 

21 
24+ 

11 
9 
9 
8 

13 

6 

4 
4 
3 
3 

3 
2 
3 
2 
2 

HYANNIS    1    E 
KNICHTVILIE    DAM 
LAKE    COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 

47.8 
42.6 
43.4 
45.4 
45.6 

4.2 

3.5 
5.9 
5.6 

70 
81 
82 
81 
81 

2 
2 
3 
2 
2 

24 
17 
16 
22 
21 

23 
23 
23 
23 
23 

511 

583 
578 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
19 
16 

9 
11 

6.18 
7.18 
7.11 
5.28 
5.59 

2.58 

3.17 
1.74 
1.90 

2.00 
2.40 
3.05 
1.28 
2.96 

26 
26 
26 
26 
26 

T 
T 
T 

0 
0 
0 

9 
9 
9 
10 
7 

5 
6 
4 

4 
4 

3 
3 

3 

4 
2 

MIDDLETON 

NANTUCKET   WB  AIRPORT 

NEW    BEDFORD 

NORTH   TRURO 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

46.5 
48.2 
48.1 
48.8 
39.4 

3.8 
4.6 

3.4 

1 
1 

76 
65 
73 
74 
76 

2 

10 
2 
2 

1+ 

22 
28 
30 
28 
16 

23 
23 
23 
22 
23 

555 
495 
501 
478 
758 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
1 
3 

1^9 

5.04 
6.23 
5.94 
5.53 
6.36 

1.82 
3.01 
1.91 

3,10 

1.86 
1.76 
2.50 
1.90 
2.80 

26 
26 
5 
26 
25 

T 
T 
T 

6.0 

0 
0 
0 

3 

29 

9 
13 
11 
14 
13 

3 
6 
4 

4 

5 

3 
2 
2 
2 
2 
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Table  2-Contmuod 

CUMATOLOGICAL  DATA 

NEW   ENGLAND 
NOVEMBER   1950 

1 

Tamperatiire 

Precipitation 

1 
i 

Irom  normal 

1 

1 

1 

1 

1 
% 

No.  of  dayfl 

1 

1 

Departure 

irom  normal        1 

1 

1 

1 

« 

Snow 

,  Sleet,  Hail 

No.  ot  days 

Station 

if 

s  s 

3 

H 

Max.  dopthj 
on    ground 
at  oban. 

1 

s 

o 
q 

8 
to 

C4 

.oLVKOOTH 
ROCCPOHT    1    ESE 
SANDWICH 
SHELBURNK    r  U.LS 
SPRINCrlELD 

48.1 
45.5 
47.9 
40.1 
46.5 

6.2 
4.3 

2.8 
4.3 

82 
71 
70 
79 
83 

2 
2 
2 
3 
2 

23 
22 
25 
17 
23 

7? 

23 
23 
23 

499 
582 
509 

551 

ft 

% 
0 
0 

10 
8 

1? 

12 

6.47 
6.26 
6. 57 
6.46 
3.33 

2.68 
2.37 

2.64 
-      .18 

2.29 
2.62 
1.76 
2.25 
1.94 

26 
21 
5 
26 
26 

.5 

1.0 
T 
T 

T 

0 

1 
0 
0 
0 

21 

7 
7 
11 
12 
6 

4 
4 
6 
4 
2 

3 

3 
2 
3 

1 

SPRINGFIELD  KEHS   BLDG 

nOCICBRIOCK 

aiAMPSCOTT 

TAUNTON 

TULLV  DAH 

41.5 
45.2 
45.7 
41.4 

3.9 
4.5 
5.5 

79 
71 
80 
80 

2 
2 

2 
2 

15 
22 
17 
12 

23 
23 
23 
23 

700 
590 
572 

0 
0 
0 
0 

18 

8 

11 

19 

5. 10 
6.44 
6.96 
5.09 
8.29 

2.40 
3.87 
1.03 

2.65 
3.01 
2.43 
1.62 
3.57 

26 
25 
21 
21 
26 

4.0 

T 

0 
T 

2 

T 
0 

T 

29 
21 

21 

9 

11 

9 

8 

11 

3 

5 

4 
4 
6 

2 
2 
3 
3 
2 

rURNSlS   FALLS 

WAU>OLF. 

(EST  CUMMINGTOH 

•E.STFIELD  2   NE 

lESTON   2   NW 

43.7 
44.4 
43. 3M 
42.0 
46.0 

4.6 

3.6 
6.0 

82 

82 
84 

2 
2 

5 

I 

17 
15 

17 
19 

23 
23 

15 
22 

633 
611 
642 
682 
564 

0 
0 

16 
13 

18 
13 

5.60 
6.47 
6.38 
4.43 
4.97 

2.20 

.42 
1.57 

1.40 
2.96 
1.90 
1.20 
1.63 

26 
21 
26 
25 
26 

.5 
T 

T 
T 

0 
0 
2 
0 

T 

28+ 
21 

11 
12 

8 
10 

6 

7 
4 
7 
7 
3 

1 
2 
2 

1 
3 

■SSTOVER   FIEU) 
WILLAXD  BRDOK  STA   FOREST 
•OBCESTER   AIRPORT 
•ORCVSTER    1 

43.5 

42.6 
43.2 

3.5 

81 

79 
81 

2 

2 
2 

18 

18 
18 

23 

23 
23 

639 

666 
647 

0 

0 
0 

16 

14 
14 

7.11 
6.56 
6.69 
3.24 

-      .44 

2.19 
4.07 
2.32 
1.31 

25 
26 
25 
26 

T 

0 
T 
T 

T 
0 
T 
T 

21+ 

29 
11 

9 
8 
9 
7 

6 
4 

6 

4 

3 
2 
3 

1 

STATE 

44.8 

4.5 

6.14 

2.46 

.4 

NE«   OAKPSHIRE 

ALE.TA.>.-DRIA 

BERLIN 
BETHLEBEM 
BLACKNATEK  DAM 
CAMPTON 

37.7 
37.9 
38.5 
41.3 
39.0 

4.7 

5. 8 

76 
75 
75 
80 

79 

I 

\ 
3 

10 

7 

9 

12 

10 

23 
23 
23 
23 
23 

810 

785 
703 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
19 
20 
17 
23 

6.01 
7.26 
6.18 
5.11 
6.04 

3.93 
3.40 

2.-:3 
3.80 
3.26 
2.60 
2.13 

26 
26 
26 
26 
26 

1.0 

1.0 

2.0 

0 

T 

I 
I 
1 
0 

T 

29 

22+ 

2Jj^ 

30 

13 

12 

11 

5 

4 
5 
5 

4 

1 
2 
2 

1 
3 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST   DfXKING 

FABYAN 

FIRSl    CONN  LAKE 

41.2 
43. 6M 
41.5 
34.  OM 
35.4 

5.8 
5.1 

5.2 

80 
80 
76 

72 

2 
] 

3 

11 
15 
13 
1 
12 

23 
23 
23 
23 

24 

707 
633 
698 

0 

I 

0 

17 
15 
13 

22 

4.55 
6.07 
7.42 

5.7* 

1.47 
2.85 

1.59 

1.33 
2.40 
4.22 
4.21 
1.77 

26 
26 
26 
26 
27 

T 

.5 

T 

8.0 

0 

T 
T 

5 

21+ 
21 

22 

11 
9 
9 

14 

7 
5 
4 

7 

1 
3 
2 

1 

FRANKLIN    1    NW 
FRANKLIN    FALLS   DAH 
GLENCL:FF  2   .NW 
KEENE   1    S 
LAKEPORT    1 

41.3 
40.2 
38.8 
41.5 
41.9 

5.4 

6.1 
4.8 

81 
79 
75 
80 
78 

2 
2 
2 
2 

.    13 
11 
10 
14 
17 

23 
23 
23 
23 
23 

707 
739 
776 
699 
S83 

0 
0 
0 
0 
0 

IC 
17 
16 
18 
IS 

4.76 
5.05 
5.54 
6.87 
7.29 

1.51 

1.95 
3.84 
3.S4 

2.28 
2.34 
2.10 
3.15 
3.60 

26 
26 
26 
26 
26 

T 
0 
1.7 

r 

.2 

0 
0 

1 

0 

T 

22+ 
22+ 

9 
9 

15 
9 

10 

6 
6 
5 
7 

4 

1 
2 
2 
2 
3 

LEB.tNON  AIRPORT 
IIAXCBESTER 
NASHUA   3  N 
NW   CASTI.E 
PETERBORO  2   S 

39.0 
43.7 
41.6 
44.6 
40.2 

t:l 

80 
77 
81 
80 

77 

2 

2 
3 
2 
2 

8 
22 
13 
21 
14 

23 

23 

23+ 

23 

23 

772 
634 

581 

738 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
10 
18 
10 
16 

5.17 
.     5.52 
5.58 
6.59 
6.58 

2.19 
3.33 

1.85 
3.63 
3.70 
1.95 

26 
25 
26 

26 

1.0 
T 
T 
T 
T 

T 
0 

0 

T 

29+ 
21 

11 
8 

10 
7 

10 

7 
5 
4 
5 

2 

1 
2 

4 

PIKXHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

SUR.tY   MOOOTMN  DAM 

WEST   LEBANON   1   SW 

WINDHAM 

37.6 
41.6 
40.5 
39.4 
42.9 

?.1 

73 
62 
79 
80 
84 

2 
2 
2 
3 
2 

8 
14 
11 
11 
10 

23 
23 
23 
23 
23 

818 
633 
729 

664 

0 
0 
0 
0 
0 

1? 
18 
20 
17 

12.92 
6.49 
6.92 
4.50 
6.13 

8.61 
3.23 

6.04 
2.76 
3.36 
2.41 
3.39 

26 
26 
26 
26 
26 

T 

1 
0 
0 
0 

0 

21+ 

15 
8 
9 
9 
9 

6 
6 
6 
3 
4 

4 
3 
2 
1 
2 

WOLFEBORO   FALLS 
•OODSTOCK 

41.5 
39.6 

76 
80 

2 
2 

14 

11 

23 
23 

699 
755 

0 
0 

14 
19 

7.55 
8.01 

3.85 

3.91 
3.30 

26 
26 

.5 
3.0 

T 
T 

21 
21+ 

10 
14 

4 
6 

3 
3 

MOUNT  WASHINGTON   WB 

24.3 

4.7 

50 

2 

-    1 

22 

1212 

0 

27 

10.76 

4.35 

3.38 

26 

14.0 

10 

30 

19 

8 

5 

STATE 

40.2 

4.7 

6.42 

3.05 

1.0 

RHODE   ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITV 

OlEENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

PROVIDENCE  WB  CITV 

43.7 
45.0 
44.0 
46.1 
47.9 

4.1 
3.1 
7.5 

67 
82 
7j 
81 
82 

2 

2 
2 
2 

2 

33 
21 
17 
23 
28 

21+ 

23 

14 

23 

23 

483 
591 
623 
560 
512 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
12 

13 

,    10 

5 

3.91 
7.95 
6.75 
6.89 
6.89 

.28 
2.52 
3.68 

1.75 

2.28 
2.10 
2.00 

25 

21 
21 
21 

I 
T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
10 
8 
10 
10 

3 

5 

7 
7 

1 

4 
3 
2 

STATE 

46.3 

3.2 

6.48 

2.77 

T 

VERMONT 

BELLOWS   PALLS 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON   WB  AIRPORT 
CAVENDISH 
CSQ.3EA   2   S 

41.9 
39.7 
40.2 
39.0 
37.7 

6.2 
3.9 
4.8 
4.9 

SI 

75 
75 
78 
77 

3 
2 
2 

\ 

16 
10 
14 
10 
8 

23 
23 
23 
23 
23 

753 
736 
773 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
17 
17 
21 
22 

5.71 
6.52 
4.36 
5.49 
4.51 

2.82 
3.56 
1.70 
2.22 
1.47 

2.70 
3.02 
1.38 
2.46 
2.20 

26 
26 
26 
26 
26 

2.5 
4.8 
1.4 
2.5 

0 

1 

1 

T 
2 

22+ 
28 

2  9.r 

30 

7 
15 
20 
13 
14 

3 

5 
4 
5 
3 

3 

1 
1 
1 
2 

CORNWALL    1    N 
DORSET    1    S 
EAST   BARNET 
IfMINCTON   3   NE 
MIDDLESEX 

43. 4M 

41.2 
38.5 
38.1 
38.6 

6.6 
5.8 

75 
78 
74 
74 

77 

2 
2 
3 

2 
3 

7 

10 

9 

6 

23 
23 

645 
711 

800 

0 

s 

17 

16 
19 
19 

7.10 
3.95 
5.79 
3.45 

1.15 

3.0. 
1.14 
2.72 
1.43 

26 
26 
26 

3.4 

.5 
4.5 
3.7 

2 
T 
3 
2 

30 
30 
22+ 
30 

11 
13 
11 
12 

6 
5 

3 

3 

1 
1 

1 

MONTPELIER    AP 
NEWPORT 

NORTRFIELD  NORWICH 
Rin-LA.MD 
SAINT   ALBANS 

38.3 
38.9 
40.0 
4!>.l 
41.4 

5.9 
7.2 
6.2 
5.5 

76 
74 
69 
79 
74 

2 
2 

2 
2 
2 

6 
8 

12 
16 

23 
23 
23 
23 
23 

796 
774 
744 
683 
699 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
18 
16 
14 

4.38 
3.95 
3.59 
5.30 
4.03 

1.54 

.66 

2.05 

1.74 

1.31 
1.24 
1.51 
2.50 
1.24 

26 
26 
26 
25 
26 

5.9 
3.2 
2.3 

5.1 
9.5 

3 
2 
2 

4 
2 

21 
21+ 
21 
29 

30 

16 
20 
13 
13 
13 

5 
6 
6 
6 
6 

1 
1 
1 

1 
1 

SAINT    JOHNSBURY 

SOMERSET 

UNION  VILLAGE  DAM 

WEST  BlUKE 

WILDER    1    E 

40.9 
35.4 

35. 6M 

38.0 

6.7 
3.5 

77 
72 

70 
78 

2 
3 

3 
3 

1 

5 
8 

23 
23 

23 
23 

714 

0 
0 

0 
0 

17 
23 

23 
20 

3.37 
6.97 
4.58 
3.98 

.57 
2.18 

.83 

3.91 
2.47 
1.00 
2.10 

21 
26 
26 
26 
26 

.1 

T 
2.0 
l.O 

0 

7 

0 
1 

30 
30 

13 
16 
8 
16 

5 
5 
5 

4 

1 

1 
1 

WOODSTOCK 

39.8 

5.1 

78 

2 

10 

23 

748 

0 

17 

5.11 

1.87 

2.65 

26 

8 

5 

1 

STATE 

39.4 

4.5 

- 

4.85 

1.64 

3.1 

1 
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DAILY  PRECIPITATION 


COSNECTICUT 

AUSOHIA 

BAKEkSVILLE 
BARKHAIfSTED 
BLOOHPIELD 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT   WB   AP 
BR I STOL 
BROOKLYN 
BURLINGTOK 
CASl-LUfOOD   LAKE 

cocKAPOiJsrr  frst  rkgr 

COLCHESTER 
COI.LIHSVILLE 
CREAU   KILL 
DAK BURY 

DERBY 

KASTON    LAKE   RESERVOTFt 

FALLS   VILLAGE 

GRr:ENVICH 

GROTON 

HARTFORD 

H.ARTPORD   WB   AIRPORT 

BEKI«-KS   RESERVOIR 

JEftETT   CITY 

LAKE   KOHOitOC 

LAUREL   RESERVOIR 

MAW CHESTER 

UIDDLETOWT. 

UOHAWK   FOREST   RANGER   ST 

IIOODUS   RESERVOIR 

NATCUAUG   FOREST  RAHCER 

WATHAN    niLESTATE    FRST 

SEW   HARTFORD 

NEW    HAVEN    WB   AIRPORT 

KEWIWGTON 

NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORFOLK  2  SB 
NOKTR  KENT 
HORWALK 

NORWICH  3  ESE 

PEOPLES  FOREST  RANGER  S 

PUTKAU 

PUTHAH   HEIGHTS  //R 

PUTNAU   LAKE 

ROCKVILLE 
ROCKVOOD    LAKE 
ROUND    POND 
SALISBURY 
SAUGATUCK   RESERVOIR 

SHtPAUG  DAU 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STAMFORD 

STEVENSON   DAM 

STOBRS 

STORRS 

TOKRINGTON    1 

TORRINGTON    2 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

WASHINGTON 
WATERBURY 

WATERBURY  CITY   HALL 
WESTBROOK 
WEST    HARTFORD 

WEST    HARTLAMD 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

WICKAM    RESERVOIR 

WILLIMAHTlC 

WINDSOR   LOCKS   BRADIJIT 


AUGUSTA   AIRPORT 
AUGUSTA   AlPORT 
BANGOR 
BAR   HARBOR 
BELFAST 

BETHKL 
BRASSUA   DAU 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTOK    LAKE 
CORINN-^ 

EASTPORT  WB  CITY 
EAST    SANGERVILLE    2    E 
EAST  WINTHROP 
ELLSWORTH 
EUSTIS 

EUSTIS 
FARMING TON 
FORT   FAIRFIELD 
fORT   KENT   ISE 
FORT   KENT 

GARDINER 

G I LEAD 

CILSAD 

GRAND   LAKE   STREAM 

GSEEHVILLE 

GRESKVILLE 
BIR4I1 

BOULTOB  CAA  AP 
HOITLTON    1    NE 
JACKUAK   1    KNV 

JONES BORO 
LAC   FROHTIBRS 
LEWISrON 
MACHUS 
MADISON 


Sw)  t«f«r9see  notoa  foUowlso  SUUoo  ladas. 
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Tdb'.e  3-Coatinued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


MIDDLE  DAK 
UILXIIfOCKET 
KILLIXOCICET  AIRPORT 
HILLINOCCSr   AIRPORT 
UILLIKOCKET  MH 

HILTON 
H0OS£RSA£> 
KORTO  AKDOVKR 
KORTH    SRIDGTOK 
OLD    XOWH 

OLD  TOTN   AIRPORT 

OLD    -nwv   AIRPORT 

PORr-A«D 

PORTUl^  VB  AIRPORT 

PREKTISS 

PRESqUE    I3LS 
RIPOGEKUS   DAM 
HOCKLAITD 
RariOJlKD    I    « 
ROXSURY 

R0Z8URT 
RltlFOnU   3    s« 
SmiFORD    t    S3B 
RUMFORO    1    5SE 
SKOWUEGAN 

SOUTH   AHDOVKR 
SOOTU    ANDOTSR 
SOUTH   »EST  HARBOR 
SQP^    PA.N    DAB 
SUNDAY    BlVKh 

-WAKS    FALLS 
S    rORKS 

rsiTY 
fPCR  am 

«I1I3L0« 
roODUAXD 


XASSACUU  SETTS 


ADAHS 
AHUERST 
AMBERS T 
ASBBURiniAH 
ASULAIfD 

ATHOL 
DEKCHftOOP 
BELCHERTOIN 
BIRCU  BILL   DAM 
BtRCH  HILL   DAM 

U.OE  BILL 

aOSTON  WB  AIRPORT 

BOVLSTOK 

CAMBRIDCX 

CHATHAU 

CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNVT  HILL 
CLIITTO!! 
COBASSBT 

C0L03R00K 
EAST  4ARERAX 
KDGARTOWK 
FALL  RIVER 
FITCHBURG 

FRAMIHGHAJI 

FRASKLIH 

GARD^'ER 

GSOTOS 

UAROVICK 

HARVARD  FOREST        / 

HATCHVILLE 

HAVERBILL 

BBATB 

BOLYOKE 

H003AC  TOVVEL 
BUBBARDSTOK 
HTANNIS  1  E 
HTAVNIS  1  E 

ips»rca 

JEFFER30H 
KVIGUTVILLE   DAU 
KHIGHTTILLE    DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWKENCE 

LOfELL 

HABSPIELO 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

HILFORD 

MILLBURT 
MOrrAGUE  CITY 
MOUKT  VACHVSET 
KAITTTJCICET  WB   AIRPORT 
REV   BLDKORO 

HEW   BEDFORD 
VEWBURYPORT 
RE*    SALEV 
HEViOM 
KORTHBRIDCB 

HORTH   TRURO 
SORTH    TRURO 
PSLHAH 
PEMBROKE 

PBKO 

PVTBRSUAM 

PITTSFIELD  ITB   AIRPORT 

PLAIlfFIBLD 

PLTMOUl-H 

PRIJICETOH 

qUABBIH  I!(TAK£ 
ROCXPORT  I  ESS 
ROCKPORT    t    BSE 

SAlfDVlCH 
JEGRECAMSET 


.01 


.osi 


.OS  1.83] 

.7*  l.«j 


Jiu!  t.asj   .m 
.71    1.18- 


T 


.7|l  1.18 

■HI 


r   1 

.S8 

1.70 

.57'  1.45 

oil 

.63   1.0« 

■ 

.62!     .9e 

1 

.291  l.SO 

.27'  1.42 

M 

.  77'     .  IS 

' 

.50 

1.T4 

; 

.60 

1.63 

oei 

1.4S 

.03 

10      11 


.03       .06!      .66       .70: 


I     .OS 


12  !  13     14 


.13      .48      .30 


l.OOj I.4J 


IS      16 


28      .79]     .80 


T 

.03    1.65 

.03 

.02 

.28    1.60 

.01 

.02i  1.64 

.01 

.04 

.11    1.27 

.34 

.40' 1.10 

.28 

•         1.48 

.02 

.531  1.45 

.02 

.43;  1.01 

1      .94 

.37      .93 

.20 

.07 

.4611.61 

.08 

.45'  1.90 

.01 

.02'  1.20 

.OS 

.03 

.19       .71 

.02 

T 

.03]  1.15 
T        1.20 

.09    1.92 

.09 

.15'  1.62 

T 

.541  1.71 

.02 

.251     .73 

.05!  l.Sl 

.03 

.11,  1.46 

.08 

.01 

.341 1.06 

.02 

.02 

20'     .85 

.05 

.18  1.37 
.25  1.06 
.25,  1.7S: 
.21  1.73 
.01,1.72 


.40  .55  1.10 
.39  1.30  .37 
T  .03    2.00 

.04       .20    1.02 


.02    1.65 

2.41 

.01    1.32 

.02' 1.67 


08       .22    1.39 


17 


19     aO     21     22      23 


.73| 


.91 

1.41 

!      .9« 

.85 

.66 

.91 

.32 

1.25 

.04 

2.12 

.17 

:21 

2.43 

.02 

23 

.24 

2.07 

.02 

.18 

1.80 

.17 

i.6e 

07 

.20 

2.65 

.09 

50 

1.00 

.05 

T 

.90 

.86 

.02 

.03 

1    65 

.03 

.64 

1.02 
1.10 

.21 

.87 

.91 

1.09 

.29 

1.29 

.08 

1.34 

1.13 

.14 

.38 

.99 

.14 

.98 

.04 

1.17 

.84 

.31 

.77 

.92 

.86 

1.16 

.17 
.09 

24 


2S     26 


30 


.8a| 
1.95 


.04! 


,02 

1.52 

.08 

2.50 

.19 

1.46 

.08 

1.61 

• 

1.52 

.07 

1.18 

.02 

1.17 

.11 

1.59 

.40 

1.30 

2.43 

.20 

1.50 

.33 

1.55 

.88 

.22 

.23 

1    20 

T 

2.27 

.85 

.24 

1.48 

.55 

1.45 

.55 

1.33 

.20 

1.76 

1.62 

.03 

.01 

T 

I 

I 

.03 

.49 
17!  1.46 


.03    1.4G 

1.35       .44 
1.35 


.04  3.411 
.55  2.04! 
T  1.38i 
.83  1.71 
T      I     .94 

1..I4 
1.45 
2.44 
.02!  1.25 
1.54 


{  1.87      .16  .: 

;  3. 55   1.29  .8 

I  2.31    1.92  .9 

-      I  2 .  09  .9 

i  I1.92I  .7 

.29   3.93!      .04  .4 

T      ;3.48,  .-J 

•      I     •       I  3.081  .7 

.02   3.15       .15  .7 

I  1.39   2.26  .8 

!  2.31    1.S9  .6 

i  1.91   1.26  • 

.03    1.75]      .09  .3 

.03' 1.73!      .09  .3 

'  I.60'  2.41  1.0 


1.71 

.89 
.65 
.46 
.38 


'3.84 

1.48 

1.65 

•        3.32 

.07  3.48 
.26  3.69! 
.10   4.25 


.0312.47       .66! 

T  •      j  4 .  20 

.I4I3.46I     .21! 

I  2.841 1.22 

.01    1 

.0SJ3.66 

.41   3.16 

.16  3.35 
'  2 .  08   1 

12.56: 

.21|2.96 


1.25  : 


.03 


2.00 
1.34 
1.20 
1.25 


.02:1. 56 
.07  1.21 
I        1.44 


i      .05' 2.95 

!2.28       .39 

2.28       ,39 

T        4.21 

2.75, 

3.381 

T        2.831 

2.50 

.0S!3.05 

2.04    1.14 

OS  2.39 
.17    1.73 

3.08 
.92    1.63 

2.57 

.18| 5.32 

.08   3.00 

3.05 

.02|2.03' 

2.47; 

! 

T         4.20' 


06!     .03!     .09 


.10       .041     .26' 


.03,     .08!     .22       .04' 


(3.29!     .01       .13!     T 


3,36 

2.54 

.09   3.92 

3.08 


T        2.11! 

I  .07  4.16 
I     .02  3.52 

2.00 
.47    1.65 

2.29 

3 .  83 

.75    2.40 

3.281     .09 

!  3 .  OS 

1.19!l.28{ 

T  I2.96J 
2.06 
2.16 
1.86 
2.85{ 


.25      .82 

.03|    .29 


1.46 

.03|l.29 

2.20 


, 

T 

1.10 

.32 

.03 

.20 

.17 

1.05 

.67 

.02 

1.37 
1.49 
I.70I 

t.65 
3.62 

1.37! 


.051    T        1.79 

.04!l.l8      .61 

2.34 

.02  2.75 

2.63 

.01    3.44 


.16!     .11!     .04 
.071     .14'    r 


.02 


1.90 1    .02      .16      .05 


2.40 
I  2.54] 

j     .02  4.071 

'  !5.20l 

.03     T      '2.80      .051 

.02|    .08  3.76 

T     :  I  2.29 

I  I  l3.74^ 

3.40i 

1.32 

.28    1    09 


.09'    .24      .02 


I 


5.14 

I  10.72 
10.28 


10.71 

9.05 

5.95 

I     5.73 

I  10.65 

I  7.15 
I  9,21 
I  8.50 
j  8. 35 
7.12 

7.02 
9.02 
B.2S 

6.78 
I 

7.31 
7.55 
9.62 
6.76 
7.65 

8.79 
6.69 
{  9.26 
6.39 
8.89 


5.52 
7.06 
6.67 

8.21 
6.17 
5.57 
6.57 
5.65 

9.72 
7.59 
7.20 
4.67 
5.91 

7.42 
6.91 
6.70 
6.24 
5.88 

6.80 
6.71 
6.92 
5.86 
6.20 


6.25 
S.30 
6.04 
5.36 

7.34 
6.71 
6.18 
6.15 
7.13 

6.76 
7.18 
7.27 
7  II 
5.28 

5.59 
7.33 
6.60 
5.04 
6.48 


5.94 
I  6.06 
5.96 
6.60 
6.17 

5.53 

6.23 
7.14 
8.3S 

8.«3 
8.36 
7.11 
6.67 
6.41 

6.09 
6.26 
6.20 
6.57 
5.88 
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Table  3-Contmued 


DAILY  PRECIPITATION 


SHELBURNK  FALLS 
SCUTBBRIDGE 
SOl'TB  EGREMONT 
SPOT  POKD 
SPRINGFIELD 

STATE  FARM  R 

STERLING 

STERLING  3  NW  R 

SrOCKBRIDGE 

SHAMPSCOTT 

TAUHTON 
TULLV  DAU 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE   1 

HARE      2 

WASHINGTON  R 

WEBSTER 

WEST    BRIMFIELD  R 

WEST  CUMMIHGTON 

WESTflcLD 
WESTTlKLll    -^    NE 
WEJiTON    2    Krt 
WESTOVER    FIELD 
WEST    RUTIJ.KD 

WILLARD   BROOK    STA    FOBfiST 
fflNCnrKIiON 
WORCESTER   AIRPORT 
WORCESTER    1 


NEH  HAHPSBIRE 

ALEXAIfDRIA 
BATB  2  SS'H 
BENTOK 

BERLIN 
BETSLEHEI^ 

BLACKWATFR    DAM 
BLACKWATRR    DAM 
BOW   GARVINS    FALLS 
BRADFORD 
BRISTOL 

BUCKS  CORNER 

CAMPTOH 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORU  WB  AIRPORT 

DI XV ILLS  SOTCR 
DUBLIN 

DUKHAU 
DURHAM 
EAST  DEFFISG 

EASTWAN  FALLS  DAM 

ERROL 

ERROL 

FABYAH 

rXRST  CONN  LAKE 

FITZWtLLJAH  3  SV 
FRANKLIN  1  NW 
VRANKLIN  FALLS  DAK 
FRANKLIN  FALLS  DAll 
GILMANTON 

GLENCLIPF  2  KW 
GORHAU 
BILLSBORO  2  V 

JEFFERSON 

ki;i:nb  i  s 

LAKEPORT  1 
LAKEPORT  2 
LAKDAFF 

LEBANON  AIRPORV 
LINCOLN 

LINCOLN 

HAC   DOWELL   DAU 

MAC  DOWELL   DAU 

KAHCBifSTER 

VERIDEK 

MILAN   6    H 

MOUNT   WASHINGTON    WB 

NASHUA    3    N 

KELSON 

NSW  CASTI.E 

NEW  DURHAM 

HEV  DURHAM 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTE   STRATFORD 

NORTH  VILLAGE 
PETERBORO  2  S 
PINKHAH  NOTCH 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG    RESERVO:^. 

PLYUOUTB 
SOUTH    DANBURY 
SOUTH    LVNDFBORC 
SOtTTH    WEARE    1    S£ 
STODDARD 

SUNAPEE 

SURRY    FOUNTAIN    DAU 

SURRY    UOUNTAIS    DAti 

WALPOLE 

WARREN    1    SE 

WENDELL 

^fEKTTORTH 

WEST    LEBANON    1    SW 

WEST  RUHNEY 

WHITEFIELD 

BILHOT 
WINCRESTER 
WINDHAM 

WOLFEBORO    FALLS 
WOODSTOCK 

YORK   POND 


Day  of  month 


1    I    2    I    3 


1.82 
1.16 
1.30 
1.30; 


.05    1.05 

.03|  1.25 
.81|  .33 
!  I.IC 
•  (1.07 
.70!     .251 

.11  1.261 
.65  .56 
.20' 1.401 
.881     .S3 1 

T      I  1 . 24 


12  I   13 

\ 


.13 

T 

.12 

.07 

1.S5 

.15 

.06 

.34 

.19 

.12 

T 

.02 

.03 

.05 

.08 

.13 

.11 

..-.9 

.03 

.02 
05 

.42 
.42 

:«i 


.05 
.051 


IS      16 


I    T 


.05 
.15 
.06 
.15 

T 

.07 
.10 
T 

.Oil 
.02] 


.63 

.50 

1 

.14 

.56 

.04 

.42 

.84 

.04 

1.51 

T 

.43 

1.03 

.56 

.22 

.57 

.37 

.10 

1.95 

.30  1 

.90 

1.17 

.42 

.84 

.58 

.65 

■ 

.35 

.30 

T 

1.03 

.02 

.27 

.86 

' 

17 


l!26 

1.38 

.15 

.89 

• 

1.47 

.15 

1.40 

.77 

.42 

.33 

.12 

.93 

.07 

.60 

.18 

.98 

.18 

1.42 

.44 

1.03 

T 

.74 

1.05 

.26 

1.18 

.18 

.38 

.62 

.10 

.90 

.11 

.56 

.89 

.09 

1.51 

.05 

.50 

1.35 

.06 

.99 

.86 

.02       .08  1 1.08  I 


.18 

1.22 

.05 

.13 

.96 

.14 

1.59 

.21 

.13 

1.03 

.05 

.10 

1.06 

.15 

.84 

.44 

.08 

.61 

.36 

1.10 

.75 

1.43 

.02, 

-^ 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

18  I  19     20     21 


.30 

.01 

.12 

T 

.17 

.33 

.05 

.23 

.02 

.04 

T 

.20 

.01 

.30 

.10 

.03 

.04 

1.67 
1.43 
2.27 


11.62 
2.16 

\  2.96 


23  I  24      25     26     27     28      29     30      31 


2.60 

3.08 

.  18|  1 .  94 

I.43I     .89 

2.03!  l!04 
3.01  .03 
2.35 

1.23 
.15  3.57 
.301 1.40 
.lol 1.59 
.03i2.50 


12.90 

.09.4.11      .08 

T      I     .0313.52 

2.85      .18 

.9511. 90| 

I  I  1.92! 


1.631     .03      .23 


.07    1.19      T 


1.17 
.95 
.36 


1.33 

T       I1.2S 

I    .83  1 

,55 >    .56 


.  18   1 . 

T       It. 

.93  1    . 


.O5I1.O2 


T      i4.07| 

3.45; 

2.321 1.04' 


.23:2.73 
1.34; 

T  ;1.60 
3 .  80 

T        3.26, 

.02:2.60 
.92'l.71 
.01  2.34 
.023. 65 
.36      - 

3.12: 

2 .  15 

2.38 

T        :<.08 

.64    1.63 

1.45    1 
3.91 

T  12.40 
.61:1.63 
.03   4.22 

2.« 


.45 
.071 

.43; 


.03!     .07!     .05 


2.67      .04 

4 .  21       .36 

.35   1.77' 


.02 

.19 

.26 

.17 

1.12 

T 

.10 

.50 

.30 

.22 

.11 

.18 

.79 

.85 

.03 

.20 

.50 

.70 

!33  I 


.18 

1.00 

.45 

.61 

.59 

.33 

1.12 

.27 

1.25 

T 

1.14 

.13 

1.03 

.87 

.28 

.05 

1.71 

L    45 

.34 

..10 

.78 

T 

.74 

.22 

.63 

1.53 

.56 

1.28 

.08 

1.20 

T 

1.65 

.01  ,3.00 

2.28 

.02    2.34 

.62  ]1.75 
2.91 


.04  12.10 

.31   4.85 

.02>1.95  I1.94 

[3.65 

.15  13.15 

T       :3 .  60 

.08   3.7«  j 

.11    1 . 84  I 

|1.27  :l.85  I 

T     :3.60 ; 

.93  '3.13  ' 
.26  4.36  ; 

12.92   1.77 

13.63 

i  .2.87 


.07 


1I.4O 
.85 
.93 


.19   1.02 


.94 

1.10 

1.97 

.20 

1.32 

.74 

1.38 

1.54 

.62 

.01 

.65 

.44 

.16 

1.06 
1.06 

.20 

1.14 
1.16 

.14 

1.07 
.99 

.05 
.72 

.95 
.2» 

1.60 
.30  3   38 

13.70 

:4.90 
T       II.95  11.00  j    .34 


.04  ; 
.41  I 


:2.95| 
.65  2.32 
.03  b.25  ! 


.05      .45 


I1.I2    1.45      T 


4. 55 
•  3 .  05 
.20  16.04 
.62  5.41 
.O3I2.8O1 


I  .15 
18  1.07 
.03  11.42 
.75 


.04j 


T        1.40 
.07    1.23 

.43  11.26 


T       12.78 

T 

.03   3.72 

.08 

.20  3.00 

.10 

'2.00 

.04 

.52  14.05 

.21 

.03  '4.10 

.03 

.07  13.36 

T 

1.92    1.56 

.01  :2.93 

.03 

.59  11.84 

1.86  ;2.02 

1.88 

.15 

T        2.41 

T 

T        3 .  10 

.08 

:i.52 

.52 

03  13 .  73 

T 

1.80   1.07 

.04 

T       b.39 

.05 

.17 

.11  I    .28 

.05  I    .22 


.021 

T      1 
.011 


.05 
.04! 


.04 
.04 
-"I 


6.46 
5.41 
6.09 
7.53 
3.33 

6.24 
5.54 
5.37 
6.44 
6.96 

5.09 
8.29 
5.60 
6.47 
5.43 

5.76 
7.85 
6.24 


5.25 
4.43 
4.97 


6.56 
7.15 
6.69 


6.01 
5.05 
4.36 
7.26 
6.18 

5.11 
5.28 
4.99 
6.32 


5.99 
I  6.04 
1  5.94 
I    5.53 

4.55 

7.42 
6.86 
6.07 
5.01 
7.42 

5.22 


7.34 
4.76 
5.05 
5.10 


5.54 
8.96 
6.53 


8.23 
8.09 
I  8.26 
5.52 
5.27 

4.92 

10.76 

S.5S 

8.16 

I  6.59 

i  5.87 
I  5.72 
I  5.78 
1  5.06 
I  5.91 

I  8.49 
I  6.58 
.12.92 
113.06 


6.49 
7.02 
5.88 
4.68 
8.15 

7.58 
6.92 
7.02 
5.80 
5.29 


5.19 

4.50 
6.75 


6.66 
6.07 
6.13 
7.55 
8.01 

6.92 


not*.  fcUowug  Sutton  lodv 
-    322    - 


J 

U^ 

AL, 

I        I 

I\J 

iVw 

11    1 

l.T' 

Lll 

v^'i 

>i 

SE»    EMOLABB 

Tibia  3-Ccnlinued 

BOVEIBER    1990 

Station 

1 

Day  ol  moDth 

1 

1      * 

'^ 

3    ,   4       S 

«!' 

1 
8   1    9 

10 

11 

12  I  13  1  14 

15 

16 

17    le 

19 

20     21 

22  1  23 

24 

25  {26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

i 

! 

1 

: 

1 

AUSTIN 

T     j  1.34      .10 

'     .16 

T     Is.  OS 

i  3.64 

.14 

.16 

1 

7.79 

auxri  I3LMD  n  cut 

5 

.621      .16 

.01 

.Oil     .IS 

T     '     .76 

;2o 

1.75;     .04 

.11 

.10 

T 

3.91 

GBICNTILLS 

.121     •      .  2.0« 

.051     .191             1     •      1  1.95 

T 

T 

•        3.33 

T 

.24 

T 

1 

7.95 

K1«G£T0!I 

.m)  1.34 

j 

.23|                       !     .04  3.28 

1 

1.36 

1.13 

.13 

T 

1 

6.76 

nno*- 

.43j  1.41 

.02 

1 

1           , 

.04      .341                 .061  1.15 

.06 

.01 

1.72 

.57 

.07 

.11 

1 

6.00 

ritOTIDXDCI   18  AIUPOItT 

1 

.0*     .3*1.23 
.03'     .43'     .SI 

T          .161           1     .  66|  ?   10 

T 

T     11.41 

.60 

.08 

.27 

T 

T 

6.89 

piof  iDsuci  IB  cirr 

B    , 

1 

' 

T          .17;           !     .712.00 

T 

T     11.85 

.57 

.05 

.27 

T 

T      1 

6.69 

KWXSOCIKT 

i 

•  02      .52      .93 

.101           '     .54      .95 

1           ■           . 

. 

1.98 

.62 

.06 

.33 

I 

I 

S.«4 

1           , 

1 

i 

1           j 

1 

BlBItX 

.U      .261     .63 
T          .10{l.l4 

'         : 

.02 

.02 

T 

.01 

.01 

1 

.03 

.05      T      !                 T           .86 

.13 

1.74 

.05 

.01 

.31 

.03 

4.15 

ari.iXMS  rALLS 

I 

.11 

1 

I 

.241           I                         1.20 

2.70 

T 

.22 

T 

5.71 

BETEZL 

.15,     .50 

.02 

.12;           1 

.90 

.071 

1.98 

.05 

.30 

.15 

4.24 

BUAIiriELD 

.IS      .34,     .84 

.03 

.08 

.03 

.03 

.05                             .21 

.97 

.041 

3.02 

.07 

..^7 

T 

.09 

6.52 

BORLUCTOS   IB  AIRWRT 

■ 

.17 

.05      .eSi     .60 

.04 

.02 

.02 

.22 

.01 

T 

T 

.04 

.05 

.Oil    T                 ]     .17 

.12 

T      1 

.08 

1.38 

.04 

.39 

.06 

.01 

4.36 

CA.1AAII 

' 

.32'    .oei    .63 

1 

.11 

T 

.01 

T 

.03 

■07;      1      ! 

.76 

.171 

.01 

.88 

1.18 

.05 

.66 

.03            1    4.99 

CAVEHDtSB 

.  07i      .  47;      .  77 

T 

T 

T 

.01 

.09            1                .41 

.81 

T      1 

T 

.04 

2.46 

.06 

.  M 

.01 

.05!            I    5.49 

CBILSU    2   S 

.16      .51 

.03I 

T 

.02 

.01 

.02 

T 

T 

.0£|    T     1                T 

1.31 

.01 

2.20 

.21 

.01 

.19 

.08 

1    4.51 

CBITTISBM 

.021     .22!     .60 

.02 

.06 

.03 

.03 

.21,            ' 

1.02 

.08 

; 

T 

3.45 

.07 

.21 

.20 

;    6.22 

COBIiCrB                                   //I 

.02 

.0«i     .62;     .20 

.07 

1 

.41 

.29 

.23 

1.65 

.19 

.08 

3.83 

COIOTAU.    1   H 

.01 

.251     •      !     .50 

.12 

.09 

.tsl      ; 

.33 

.40 

1.85 

- 

- 

- 

- 

- 

OOISFT   S    .1 

.11      .331     .60 

.38            il.lO 

1.05 

.18 

3.01 

.15 

.09 

.10 

7.10 

EA3T   SARhTT 

.lOl     .201     .64 

.04 

T 

T 

T 

.03 

.osl        i 

.84 

.06 

T      1 

1.14 

.33 

.04 

.25 

.02 

3.95 

14SW  jvwmo.1 

.U;     .10    1.24 

.08 

T 

.04 

.I2|     .01 

.02 

.04;    T      1                T 

.  .15 

.36 

.00 

.03 

.30 

r 

1    2.85 

CILHAII 

.07 

1     .84;     .03 

i 

.06 

.12 

t           ' 

.34 

T 

1.00 

.52 

.02 

.16 

.02 

<    3.68 

CU.TO!! 

B 

.07!  1.121      .23 

.10 

.0.1        i 

.67 

.34 

.55 

1.20 

.01 

.19 

.04 

1    4.53 

eiGBGATS   rXLl^ 

/B 

.01 

■l.lOi      .37 

1 

.04 

.18 

.09 

.031     .08 

1             I 

.30 

.18 

.78 

.03 

.30 

.02 

.11 

1     3.62 

LSklKCTOII  3    HI 

.20 

:    .201   • 

.681 

T 

T 

1     .17 

.2S|     .82 

02 

T 

2.72 

.71 

.02 

I      i             1     5.79 

Lnux  rAiu 

.15 

.01;     .82,     .30 

.04 

.03 

.02 

1     -04 

.02:          : 

* 

.68 

i 

.06 

3.94 

.51 

.03 

.031            1    5.68 

MAMCEISmi 

■ 

.01 

.20;     .40]     .26 

.02 

.04 

.031     .27 

!     , 

1.52 

.26 

i 

3.58 

.85 

.03 

.02 

■ 

7.49 

HASoOTISIJ) 

1 

.OSi     •      j     • 

.84; 

03 

.07 

.02 

T 

.04 

.05]           i 

T 

.61 

. 

. 

« 

1.29 

.03 

.02 

.26 

.14 

3.45 

UTS  MILL 

t 

.03'     .30    1.30 

T 

.27I 

.02 

1.75 

.02 

2.55 

.14 

.03 

.20 

.12 

6.73 

IK    INSCE   FALLS 

.06,     .aO|     .95 

1 

.01 

.05 

T 

.03 

.04 

1     .87 

.05 

1.28 

.20 

.08 

.45 

.05 

4.32 

VIDDLSSEI 

.04I       22      .57 

1 

.07 

T 

T 

T 

.05 

.10           1 

T      1     .57 

.08 

1.43 

.04 

T 

.21 

.07 

3.45 

■OinPKLlEll  4P 

.16 

.151     .60I     .17 
1 

] 

.04 

.03 

T 

T 

T 

.08 

.05 

.08     T      1 

.47       .58 

T 

1        1   •" 

1.31 

T 

.29 

.08 

.08 

4.38 

IIORi!lSVILL£ 

■/. 

.14 

.03;     .46      .25 

! 

.01 

.09 

.04 

.04 

.03 

1     .021    .04 

.02; 

.3s;  .11 

.04 

,     .05 

1.26 

.0. 

.17 

.11 

3.31 

ireiKMtT 

.14 

.041      .99       .28 

! 

.10 

.10 

.10 

.04 

T 

.02 

T      1     .Oil     .02 

.011           1 

.36;       .41 

.02 

1.24 

.02 

.37 

.06 

.02 

1    3.95 

ifE»I>08T 

R 

.10 

.01       .59:     .30 

.09 

.03 

.18 

.02                 .02 

.02            1 

. 35 1     .39 

.03          ; 

1.24 

.38 

.03 

.04 

3.83 

KOSTHFISLJ    »OSIlCa  CHIT 

.10 

.01'      .60       .34 

.05 

.01 

T           .01 

'           1 

.01 

.39         30 

1.51 

.25 

.01 

3.59 

MIIHPISLD   HOfllCB   OK 

" 

" 

.13      .761    .la 

.08 

.03; 

:  ■<» 

.01 

.571     .13 

1 

.31 

1.45 

.29 

.02 

4.12 

raB- 

.0»      .30l     .7^ 

.04 

- 

T 

.04 

T      ,     _     .              1             ! 

.20J 

T      I1.54 

.03                  T 

T 

- 

.10 

.02 

.24 

.35 

- 

PLimocTa 

-           -      1     - 

- 

- 

- 

- 

- 

-  1  -  1  .. 

1        _ 

1     ~ 

.92 

1.92 

.94 

- 

- 

- 

UADIKG  aiU. 

.52i     .      1     .6, 

1 

1 

10! 

.23       .94 

.051           1 

.50 

2.10 

.10 

.45 

.20 

5.80 

F:XADS90<)0    I    SSE 

.01,     .23   1.42 

1 

! 

.21; 

.01    1.39 

.08 

3.07 

.14 

.03 

.15 

.20 

6.94 

SQCBSSTFB 

.3Sll.07 

.08 

T 

1 

T 

.251 

T      1     .94 

.42 

T 

2.17 

.34 

30 

5.87 

BtrrLAlTD 

.07 

.051     .2&i     .38 

r 

.05 

T 

.03 

.isl            !            ;     .361     .67 

2.50 

.50 

T 

.24 

.08 

T 

5.36 

itlTt  ALBABS 

1     .  75i     .51 

.02 

.28 

.33              1 

T 

.04 

.241     .14 

1.24 

.03 

.25 

.02 

.1=1 

4.03 

SAinr  joanssmtr 

i 

.06 

.02!     .45;     .34 

;  '' 

.07 

T 

T 

.05 

.06 

.081     .94 

T 

.92 

.04 

.30 

T 

.04;            j    3.37 

SAIHT   JOHHSEDBT 

B    . 

.06 

-    1  -    ;  .09 

.07 

1 

.07 

.01 

.56 

.53 

1     .02 

.93 

,24 

.03 

.03,             !        ■ 

3AI.ISBWIY 

oil     .31      .76 

1 

1  •'• 

.03 

.04 

j     ■'" 

.04 

.22 

I 

.01 

.85 

.04 

j 

2.75 

.02 

.31 

.20 

.06 

5.58 

SrAR^BCRG   BOOTTAIN 

.03i       19'     .99 

1  ■' 

.06 

.02| 

1 

.26 

i 

.03 

1.12 

.02 

1     .01       .10   3.12 

.12 

.03 

.13 

.21 

8.47 

SSAR3BURG   STATICS 

.021     .21    1.56 

1 

<    T 

T 

.01 

1 

.21 

1 

T 

1.85 

.03;     .07 

3.41 

.10 

.06 

.16 

.33 

8.02 

SEARSBOItG    STATION 

3 

.1311.18      .40 

1 

.04 

.Oil 

.21 

.04i           1 

1.34 

.32 

1            1            1^-" 

.62 

.07 

,20 

.25 

.06 

7.91 

SOMERSET 

.031     .19.     .70 

1 

.01 

.02 

Oil 

.34             1 

.98 

.03;            1     .02I     .09 

3.91 

.10 

.06 

.14 

.34 

6.97 

30CTB    SEW3CRY 

[     .091.18 

.oaj 

T 

.01 

T 

1 

.06 

.05             1 

T      1     .71 

.03 

1 

1.86 

.10 

.04 

.31 

.03;            1    4.50 

SPRL-iOFIKLD 

\     .16' 1.25 

J 

i 

.10 

T        1.00 

T 

1.85 

.80 

T 

.23 

.02'            1    5.91 

STOCIBRIDGE 

R 

.171     .531     .20 

1 

.04 

.03 

J 

1     .18 

.01 

.80      .26 

.74 

1.89 

.16 

.25 

.04  1                5.30 

TWKSBEltD 

.04        15   1.52 

.01 

1 

1.35 

2.15 

.12 

.16 

.02                 5.52 

TO«NSa£!CD 

P. 

- 

.      '     _      1     - 

- 

_ 

- 

- 

- 

-       1    - 

_         _ 

1 

- 

-       ;    - 

_ 

- 

- 

ti;>.br:."X3K 

'     .37;     .26 

! 

.01 

:o2 

.02 

1 

.03| 

.18J     .74 

t 

2.00 

.36 

.09                4.08 

TTSOH 

R 

.11      .53;     .16 

.05 

1    .09 

j 

•        1.20 

.57 

1.62 

.20 

.09 

.03             j    4. 65 

DBIOB    VILLAGB  OAH 

.02 

T      '     .95      .25 

1 

T 

T 

T 

1 

.04       .52 

T 

T                   2.47 

.25 

.08              1    4.58 

BBIOB   riLUCE   DAM 

B 

.02 

.03      .65      .51 

1 

j           ' 

j 

30      .26 

.58 

1.91 

.26 

.04 

.03 

4.59 

VEKBOil   1    3 

.01       .22   1.96 

.02{ 

1 

.22 

.02    1.42 

2.12 

.06 

.01 

.18 

6.24 

lATOSBOW) 

.03 

.23       .50    1.14 

.03 

T 

.03 

.191 

.40       .69 

1 

.05 

3.08 

.35 

• 

.06  1 

6.78 

TATHaaCRT 

.03      .151     ,55 

.09 

.01 

.02!    .05 

I 

.04 

.06 

T       1     .46 

.15j             1 

1.47 

.03 

.28 

.04 

3.53 

TEST   BURIX 

1 

.as;     .15|     .70 

.06 

.03 

.02. 

.01 

.04 

.05 

1     .95 

.09| 

1.00 

.40 

.04 

.24 

.19;             !    3.98 

BEST   DABVILLe 

.07      •       ,    • 

.84 

.0: 

.12 

•      1    .01 

T      1 

.04 

.05 

1 

T      '     .68 

.151              ;     T       ' 

1.15 

.03 

.25 

.19              1    3.59 

lEST  HABTTCRI) 

.041     .161     .75 

1 

1 

r 

T 

; 

T      ;     .85 

2.64 

T 

.03 

.31 

.14              1    4.92 

IISTOX    2   5 

.10 

.10      .60 

1 

T      i 

J 

1.10 

!     1     ! 

2.30 

.40 

.19              1    4.75 

lEST   TOPSBAM 

T 

.11      .72 

1 

j 

.03 

1 

.78      .13 

1 

. 

1.43 

.10             1    3.30 

IBITi    RITBR    JTBCTIOII    IB       ' 

.12    1.21 

.01 

.01 

.02 

.04 

1 

T          .72 

T       1             1             1 

2.63 

T 

.01 

.22 

.05 

5.04 

VBXTIKCRAK 

T 

.321. 34 

T    ; 

1 

.35 

j 

.01   1.52 

!    T       1     .08 

3.46 

.11 

.03 

.17 

.25 

7.84 

riLDER    1    B 

- 

.111. 06 

T 

1 

j                T 

.041 

T       ,     .60 

T       1                         ,             '2.10 

T 

.02 

.14 

.01 

. 

•OODSTOCR 

.08 

.33      .50 

T      1 

.05 

1             j 

.93         17 

'2.65 

.40 

5.11 

I 
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Table  4 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGUND 
M07EMBER  1650 


A.  M.  Houx  ending 


MAINE 
CARIBOU  WB   AIRPORT  // 

CLAYTON   LAKE 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GREENVILLE 

HOULTON   CAA    AP  C 

HOULTON   1   NE 
MII.LINOCKET   CAA    ATSPORT 
MILTON 

NORTH   ANDOVEr 
ROXSUKY 
RUIITORD  ISSE 
SKOKHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 

NEK  HAMPSHIRE 
ERROL 
GOREAU 
LANDAFF 

MOUNT  WASHINGTON   WB  // 

PINKfi/.M   NOTCH 
PITTSBURG   RESERVOIR  // 

VERMONT 
BURLINGTON   WB   AIRPORT 
CORINTH  // 

lUGHGAtE'  FALLS  // 

LYMAN  FALLS  // 

MANCBESTER 
MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NOHTHFIELD   NORUICli   UNIV 
SAINT   JOHNSBURY 
UNION    VILLAGE    DAS 


CONNrCTICtT 
BRIDGEPORT   KB  AIRPORT 
CANDLEWOOP   LAKE 
HARTFORr   WB   AIRPORT  // 

MOODUS    RESERVOIR 
NEW    HAVEN   WB   AIRPORT 
NORFOLK    2    SW  // 

POTNAU   HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRAULEY       6 

MAINE 
BETHEL 
EUSTIS 
G I  LEAD 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
ROXBURY 
RUMFOBD  ISSE 
SKOWHEGAK 
SOUTH  ANDOVER 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

KASEACnrSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

HARVARD  FOREST  // 

KNIGHTVILLE  DAM 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STERLING  3  N«' 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
BRISTOL 

CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORRAM 

HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  CAA  AIRPORT         6 
LINCOLN 
UACDOWELL  DAM 

MOUNT  WASHINGTON  WB        // 
PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR        // 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARRFN  1  SE  // 

WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISIAKD 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 

GRAFTON 

LYMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 
MONTPELIER  AP  6 


.01 
01 
01 


.01 
.01 


I  .02 


P.  M-  Hour  ending 


-2d- 


.03   .04 
.08   .08 


.02   .05 

.02   .07 


.01  .01 
.03 
.01 


.03 
.03 


-3d- 


.07 

.01 

.26   .07 


.11 
.01 


.10 
.04 
.06 
.06 
.01 


.12   .01 
.01 


♦     .02 

.01        .01 

.04 

.02 
.01 

.01 

.01   .01 


.01 
.08 


// 


09 
.02 


.01   .01   .02 


.02 

.06 

.10 

.04 

.02 

.02 

.07 

.09 

.06 

.03 

.03 

.12 

.08 

.03 

.03 

.01 

.04 

.17 

.05 

03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.04 

.02 

.02 

.01   .01 
.01   .01   .01 


.04   .02 

.03   . 0.: 


.01   .07   .03 
.01   .01 


.02   .03   .01 
.01 


.01   .07   .02 


.02   .01   .02 
.01   .01 


.03 
.01   .01 


.04   .01   .01 
.02   .02 


.02 
.01 
.05 
.03 
.01 


.01 
.01 


.03 

.02 

• 
.01 

.02 
.01 

* 
.01 

-« 
.02 

.04 

* 
.01 

.03 

« 
.02 

.01 
.03 

.02 
.01 

.01 
.03 

.02 
.04 

.01 
.03 

.01 
.01 
.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.07 
.16 


.08 

.12 


.02 
.04 
.03 
.05 
.03 
.03 
.02 
.03 
!   .02 


Tabla  4-CoaliaiMd 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
MOVEHBER   IBSO 


A.  Kt.  Houz  widing 


I 


10        11        12 


P.  M.  Houx  Anding 


MORRISVILLE 

KEWTORrr  // 

NORTHFrELD  NORWICH  UNIV 

SAIKT  JOBKSBURY 

SEARSBimC  STATION  // 

STOCKBRlnCE 

TYSON 

miOM    VILIAGE    DAM 


CONNECT  icirr 

BUXMFIELD 

BRIDGEPORT    «B   AIRPORT 

CAND1.E»00D    LAKE 

HARTFORD 

BARTFORD  WB  AIRPORT  /' 

JEWETT  CITY 

IIOODUS    RESERVOIR 

NEW    BAVEN   WB   AIRPORT 

NEdNCTON 

NORFOLK    2    SW  // 

PITTNAB    BEIGBTS  // 

ROCrV I LLE 

STORHS  // 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY  6 

MAINE 

aoousta  caa  airport 
b>th>:l 

CAP.lnOU  Wb   AIRPORT  // 

CUATTON    LAKE 

EASTPORT   WB  CITY 

EUSTIS 

FORT    KE»r 

CI  LEAD 

CRANP   LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

BOULTON   CAA    AP  g 

aOULTON   1    NE 

■ILLIVOCKET    CAA    AIRPORT 

■ILTON 

NORTH  AKDOVER 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

PORTLAND   WB   AIRPORT  // 

ROCKLAND   1    W 

ROXbORY 

RIMFORD  ISSE 

SKOWHEGAN 

SOUTB  ANDOVER 

soirrH  WEST  harbor 

SUNDAY  RIVER 
SWANS   FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 

BLUE   BILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

HYANNIS    1    C 
KNIGHTVILLE   DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW   BEDFORD 
PITTSFIELD  WB    AIRPORT 
ROCKPORT    1    ESE  // 

STATE    FARM 
STERLING    3    NW 
WASHINGTON 

fESTFIELD  2   HE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

iiORCESTER   AIRPORT  6 

NEW    HAMPSHIRE 
BLACKWATER   DAM 
BRISTOL  // 

CONCORD  »B  AIRPORT 
DURHAM. 
ERROL 

FRANKLIN  F/.LLS   DAM 
GOPHAM 

aiLLSBORO  2   W 
LANDAFF 

LEBANON  CA.\  AIRPORT  6 

LINCOLN 
MACBOWELL  DAM 

MOUyr   WASHINGTON  WB  // 

NEW    DURHAM 
PINKHAM   NOTCH 

PlTfSBURC   RESERVOIR  // 

SURRY  MOOKTAIN   DAM 
lARREN   1    SE  // 

WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE   WB  CITY 
WOOHSOSKET 


01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.02 

• 

• 

' 

.01 

01 

.01 

02 

02 

01 

04 

.01 

02 

.01 

01 

.01 

.01       .02{     .01 


.03 
.01 
.01 


.02 
.02 


.05      .06      .03      .01 
.01 

.01  .01 

. 02      . 01 


.03 


.01 


.01       .02      . 01  I     .02 
.05      .03      .01 

.01 ! 

.01 


VERMOIfr 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.01 

CORINTH 

// 

.02 

.01 

GRAFTON 

.01 

.02 

.01 

HICHGATE   FALLS 

// 

.04 

.05 

.01 

LYMAN   FALLS 

// 

.04 

.08 

.02 

MANCHESTER 

.02 

.01 

MO.'TTPELIER  .^P 

6 

• 

.22 

• 

MORRISVILLF 

.03 

.06 

.02 

HEW  PORT 

// 

03 

.03 

.03 

NORTBFIELD   NORWICH 

UNIV 

.08 

.01 

SAINT   JOHNSBURT 

_ 

_ 

_ 

SEARSBDRG   STATION 

" 

.01 

.01 

.02 

03 

.02 

.04 
.01 

.12 

• 

• 

01 

.03 

01 

.04 

01 

19 

.01 

02 

.01 

03 

.03 

.04 

.03 

.01      .03 
.01 


.08      .01 

.01       .01 

.02 

.03 


02 

1 

01 

.02 

.01 

.01 

.01 

05 

.17 

.15 

.13 

.01 

.01 
.01 
.02 
.01 
.01 


.04 
.01 


.02 
.02 


.02 
.09 


.01 

-4th- 


.05'     .17 
.04      .05 


.05' 
.031 


.01 

.03 

.03 

.19 

.19 

.01 

.01 

.23 

.11 

.01 

.01 

.01 

.03 
.02 

.11 
.05 

.02 
.02 
.02 
.01 


.02 
.01 


.03 
.08 


.06 
.01 


.04 
.02 


.161 


.03 
.09 
.02 
.04 
.01 


.04 
.06 


.02 
.08 


.07 
.06 
.09 


.01 
.01 


.02 
.01 
.01 


.01 
.08 
.08 


.03 
.03 


.17 
.15 


.08 
.02 


.19 
.01 
.02 
.04 


.12 
.12 


.12 
.15 
.06 


.02 
.05 
.02 
.03 
.06 
.01 


.Oil 
.031 


.02 
.02 

.  02j 
.16: 
.28 


.05 
.02 
.01 
. 02      . 01 


.01 
.01 


.02 
.04 
.01 


.01 
.06 


.02 
.06 
.03 


.08 
.08 
.06 


.01 
.14 

.15 
.19 
.19 

.05 
.08 
.06 
.02 


.12 
.06 


.06 
.11 


.01 
.04 


.09 

.01 


.02 
.01 


.19 

.U8 


.05 
.07 
.18 


.05 
.08 
.05 
.02 

.02 

.14 
.07 


.05 
.02 


.04 
.06 
.04 
.06 
.03 
.06 


.01 
.04 


.06 
.02 


.07 
.02 
.07 


.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 
.02 
.03 
.02 
.01 
.10 
.01 


.051  .08 

.07 

. 06  I  .04 

. 03J  .03 

.15|  .02 

.09  1  .01 

•oil- 


.55 
.10 
.04 


.03 
.03 
.01 


01 

.01 

.01 

.09 

01 

.  11 

.12 

.03 

01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

• 

.10 

05 

.05 

.01 

.07 

.08 

.05 

01 

.08 

.07 

.01 

.01       .02      .01       .01 
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.12 
.09 
.08 
.09 


.02 
.06 
.08 
.03 
.07 
.01 


.02 
.01 


.01 
.02 
.07 
.03 
.06 


.04 
.09 


.02 
.01 


.01 
.02 
.01 
.01 
.02 
.02 


.14 
.09 
.05 
.01 


.27 
.02 
.02 
.01 


.04 
.06 
.03 
.06 
.01 


.03 
.01 


.13 
.01 
.01 
.03 
.16 
.05 
.03 
.01 
.03 
.01 
.17 
.01 
.02 
.02 
.01 
.04 
.01 
.03 
.08 


03 
.02 


.01 
.08 
.03 
.01 
.11 
.05 


.01 
.05 

.08 
.01 
.05 


.40 
.05 


.33 
.70 


.01 
.02 
.01 
.01 


.03 
.02 


.01 
.01 


.04 
.03 


.05 
.01 
.07 
.05 
.06 


.01 
.04 
.04 

.10 
.01 


.01 
.04 
.06 
.01 


.19 

.14 


.02,     .02      .01 


.04 
.01 
.01 
.01 
.06 

.26 
.09 
.05 
.08 


.03 
.03 


.01 
.01       .02 


.09 
.05 
.21 
.03 
.01 
.16 


.09 
.01 
.15 


.02 
.01 
.10 


.09 
.10 
.07 
.02 


.05 
.01 
.04 

.01 
.02 


02 

.01 

.63 

.01 

.43 
.37 

02 

.59 
.21 

24 

.35 

1.30 
.02 

15 

.07 

1.19 

30 

.10 

.88 
.55 

02 

.38 

03 

.02 

.42 

24 

.20 

.81 

.02  I 
.43 
.01 
.01 

.02 
.03! 

.011 

.14 
.07 

.09 
.07 


.03 
.01 
.13 


.62 
.75 
.84 
.81 
.81 
.34 
2.06 
1.40 
.79 
.28 
.58 


.64 
.80 
.67 
1.20 
.65 

.65 
.74 
.61 
.48 

.62 
.75 
.71 
.69 
.57 
.62 
.60 
.66 
.68 
.54 
.72 
.50 


.53 
1.12 
.34 
.13 
.42 
.58 
.43 
.i>3 
.56 

.99 

.58 
1.26 

.42 
1.25 


.99 
.87 
.80 


.62 
.43 
.36 
.43 
.52 


.68 
.62 
1.12 
1.10 
.82 
.40 

.46 
.59 
.78 


Tabls  4-Cont<uue(l 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    bNGLAHD 
NOVKUBSn   IdSO 


A.  M.  Hc'Uz  ending 


P.  M.  Houx  ending 


STOCKBRIDGE 

TYSON 

UNION  VILLAGE   DAK 


CONNECT  ICOT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORV  WB  AIRPORT 
CANCLEKOO!)  IJIKE 
HAIITFORD 

a/lRTFORD  'ra  AIRPORT  // 

JEKETT  CITY 
HOODUS   RESERVOIR 
1;B^    3AVEN   WB   AIRPORT 
HCT  I NGTOH 

NORFOLK   2    SW  // 

POTN/.a   HFIGHTS  // 

ROCKVILLE 

STORBS  // 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  CAA   AIRPORT 
BFTUEL 

CARIBOU   WB   AIRPORT  // 

CLAYTON   LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
FORT  KENT 
GILEAD 
GRANT)  lAKE   STREAM 

gbei;k'/ille 

HOb'LTON   CAA    AP  e 

HOULTON  1    NE 

MILLINOCKET  CAA  AIFPORT 

MILTON 

NOHTB  ANBOVER 

OLD  "OWN  CAA   AIRPORT 

PORTMND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND   1   W 

aOXBUHY 

ROMFORD  ISSE 

SKOVBEGAN 

SOIAB  ANDOVER 

SOm'H  WEST  UASBOR 

SUNDAY    SIVER 

SWANS    PALLS 

UASSACBUSCTTS 
AMHERST 
BIRCB  BILL  DAM 
BLUE   HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  /'/ 

CAMBRIDGE 

RARVARD   FOREST  // 

RYANNIS   1    E 
KNIGHTVILLE   DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW    BEDFORD 
PITTSFIELD   WB   AIRPORT 
ROCKPiDRT   1    ESE  // 

STATE  FARM 
STERLING   3   NW 
WASHINGTON 
^EST   BRIKFIELD 

WESTFIELD  2   KE  6 

WESTOITER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 


— r — 

s    !    6 


NEW   HAi.-p3BIHE 

BLACKWATER   DAM 

BRISTOL 

// 

CONCORD  WB  AIRPOBT 

DURHAM 

ERROL 

FRANKLIN   FALLS    DAM 

GORHAM 

BILLSBORO  2   W 

LANDAFF 

LEBANON  CAA   ^-.IRPORT 

6 

LINCOLN 

KACDOWELL  DAM 

MOUNT  WASBINGTOK  WB 

// 

NSW   DURHAM 

PINKHAM   NOTCH 

PITTSBURG   RESERVOIR 

// 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

W/.KREN   1    SE 

// 

WENDELL 

WINCBKSTER 

RHODE   ISIAKD 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

PROVIDENCE  WB  CITY 

WOONSOCKET 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH 

// 

GRAFTON 

DIGBGATE  FALLS 

// 

LYMAN  FALLS 

// 

MANCHESTER 

HONTPr.LIER   AP 

6 

MORHISVILLE 

NEWPORT 

// 

NORTHFIELD   NORWICH    trNIV 

SAIOT   JOHNSBURY 

SEARSBURG   STATION 

// 

STOCKBRIDGE 

TYSON 

UNION  VILLAGE   DAM 

04 

.01. 

01 

.OS 

.01 
.01 

I     .07 


.27 
.12 
.02 

.04 
05 


.26 
.01 


.17 
.07 


.15 

.05 
.50 


.07 
.03 
.02 
.10 
.09 
.19 

)1 
.04 

04 


.061 
.08 
.26 
.10 


.04 
.03 
.02 


04 

.06 

10 

.06 

23 

.04 

.10 
.02 


.041 


.16 
.03 


.19 
.14 
.04 


.06 
.04 


.05 
.01 


21 
.01 
.04 


.37 
.10 


.04 
.08 


.06 


.01 

.03 

.22 

.31 

.08 

.OS 

.26 

.12 

.14 

.07 

.02 

.OS 

.01 

.02 

.02 

.03 

.11 

.13 

.02 

.10 

.22 

.15 

.09 

.12 

* 

.44 

* 

♦ 

* 

* 

.04 

.04 

.04 

.03 

.14 

.07 

.03 

.06 

.02 

.15 

.33 

.25 

.11 

.26 

.22 

.15 

.16 

.11 

.25 

.11 

.03 

.03 

.06 

.05 

.05 

.03 

.23 

.26 

.01 

.13 

.36 

.15 

.11 

.01 

.01 

.06 

.1.1 

.23 

.15 

.11 

.10 

.15 

.09 

.05 

.07 

.20 

.20 

.08 

.13 

.14 

.09 

.02 

.02 

.10 

.11 

.24 

.19 

.09 

.10 

04 

07 

.04 

.01 

01 

03 

06 

20 

.03 

4(. 


04 

28 

09 

01 

04 

.08 

.13 

26 

50 

.09 

.04 

.01 

.10 

.11 

.13 

.18 

.05 

.02 

OS 

.04 

.15 

.07 

.05 

.07 

.22 

.13 

.10 

.05 

.02 

.01 

.04 

.14 

.10 

.45 

.35 

.05 

.03 

.17 

.23 

.03 

.01 

.02 

.05 
.01 
.30 
.10 
.18 
.17 
03 
.56 
.26 
.21 
.30 
.02 


.021 

.16 
.22 
.13 
.161 


.03 
.14 
.45 
.05 
.11 
.05 
10 


49 
38 


.17 
.01 
.08 
.15 
.Of. 
.56 
.47 
.03 


.03 
.05 
.02 

13 
.06 
.04 

04 
.02 

02 


.05 

.13 


.02 
.08 


.09 
.08 
.10 
.05 
.07 


.01 
.03 
.01 
.04 
.14 
.03 
.04 


.29 

.09 
.14 


.10 
.17 
.12 
.07 
.01 
.02 
.06 
.07 
.04 
.08 


.03  .02 

.02 1  .03 

.02  .03 

.Ol!  .02 

i 


.34 
.62 
.32 
.08 


.06 
.01 
.04 
.14 
.03  .01 
.04      .02 

*  * 

.02 

.03 

.09 

.01 

.01 

.06 

.03 

.03 


.04 
.01 
01 

.01 


.03 
.01 


.27 
.18 
.12 

.12 


.02 
.01 


.06 
.04 


.02 
.02 


.06      .06 


.25 
.08 
.16 

.07 
.01 
.19 
.07 


.35 
.03 
.24 
.06 

.05 
.02 


.03 
.021 
OSi 

.01; 


.04 

.05 


.03 

.01 

.01 

.03 

.05 

.01 

.03 

.03 

.01 

.08 

.03 

.02 

.01 

.06 

-5th- 


.02      .02      .02 


.01 
.03 


.02      .03      .02      .03 
.05 


.08 

.05 

.22 

« 

.09 

.01 

.18 


02 
.02 
.40 
.03 


.02 
01 


OS 
.01 
.06 

.06 
.03 

.02 
.02 
.02 


.09 
.34 
.54 


.04 
.04 
.02 
.46 

.02 
.20 


.02 
.47 


.03 
.07 


.02! 
.04 


.05 
.02 


.02 
.25 

.02 1 

.02 
.05 
.01 


.01 

.11 
.03 
.03 


.01 
.01 
.03 


.02 
.04 
.01 

.02 
.01 
.06 
.7^ 
.05 
.01 


.03 

01       .01 
.01       .02 


.07 
.01 


.04       .04      .05 


.03 

.15 

.05 

* 

.05 

.02 

.04 

.01 


.01 
.21 
.06  .08 
•  1.67 
.11      .14 


8         9         10 


.01      .04      .03 
.03      .03      .03 

.osl 


07      .06      .08   1.19 


.03 
.05 


.01 

.06 

.05 

.01 

.01 

.55 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 
.12      .01 


.10      .05      .01      .01 


.09 
.12 


.01       .01 

.01 

.05      .02 


.01 
.04 


.02 
.06'  .01 
.091  .01 
.041 

.151     .01 


.35 
.02 


.05 
.02 


.01 
.01 
.13 


09 
04 
.04 


.02 
.03 


.01 
.10 


•        1.07 
»  .01 


.01 

.05 


.03 
.01 


.Oil 
.04] 


.03 
.05 
.02 


.06      .15      .02 


.11 

.05 

01 

.07 

.07 

01 

.14 

.26 

.02      .01      .01 
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TftbU  4-Continu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NKW  ENGLAND 
NOVEMBER  1950 


A.  M.  Hour   ^nAin^ 


P.  M.  Hour  •nding 


10        U 


MAINE 
HOOLTOR  1    HE 


MASSACaOSETTS 
NOBTH  TRURO 


MAINE 
GREENVILLE 
MILLINOCKET   CAA    AIRPORT 

VERMONT 
BORLINCTON  ITB  AIRPORT 
HIGHCATE   FALLS  // 

MORRISVILLE 
NEWPORT  // 


MAINE 

BETHEL 

EASTPORT   WB  CITT 

FORT   KENT 

GILEAD 

MILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TO«N  CAA  AIRPORT 

ROXBORT 

RUMFORD  ISSE 

SOOTH    ANDOVER 

SUNDAY   RIVER 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACEWATER  DAM 

MODNT  WASHINGTON  WB       // 
PINXBAM  NOTCH 

VERMONT 
B0RLIIW3TON  WB  AIRPORT 
HIGHGATE  FALLS  // 

LTMAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AP  6 

MORRISVILLE 

NFiPORT  // 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 


MAINE 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT        // 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 
GILEAD 
GREENVILLE 

HOBLTON  CAA  AP  6 

MILLINOCILT  CAA  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 

PORTLAND  WB  AIRPORT        // 
ROXBORT 
RDMFORO  ISSE 
SOOTH  ANDOVER 
SONDAT  RIVEB 

MASSACHOSFTTS 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
LINCOLN 


MOUNT  WASHINGTON  WB 

// 

PITTSBORG  RESERVOIR 

// 

WENDELL 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

HIGHGATE  FALLS 

// 

LYMAN  FALLS 

// 

MONTPELIER  AP 

MORRISVILLE 

NEWPORT 

// 

SAINT  JOHMSBUBT 

STOCEBRIIIGE 

MASSACHUSETTS 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISUND  WB  CITT 
NEWPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
MANCHESTER 
MORRISVILLE 
SEARSBUHG    STATION 
STOCKBRIDGE 
TYSON 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
GRAND  LAKE   STREAM 


-6th- 


-8th- 


.01      .02 
.01 


-9th- 


.01 
.06 


.08  01 
.01  .01 
.01        06      .01 


.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 
.02 

.01 

.01 

.01 

• 

* 

.01 

.02 
.01 

.01 

.01 

.01 

-10th- 


.02 
.03 
.07 


.01       .03      .Oil 
.01 


.04 
.01 


.01      .01 
07      .02 


.03 
.05 


.01 
.01 


.02 
.03      .02 


-11th- 


.03      .01 

.01 


-12th- 


.06 

.02      .02 


.02 
.02 

01 

.03 
.02 
.01 
.02 

04 

05 

.02 
.01 

.04 

I 

.01      .Oil 
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Table  4-Coiitinuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER  1950 


A.  M.  Houi  anding 

P.  M.  Houi  ending 

1 

Station 

1         2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

1          2         3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

OLD  TOWN   CAA   AIRPORT 

.02 

.02 

ROCKLAND    1    W 

.01      .01 

.01      .02      .01 

.06 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.07 

.04      .02 

.13 

VERMONT 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 

.01 

.01 

LYMAN   FALLS 

// 

.01 

.01 

.02 

MORRISVILLE 

.03 

.03 

NOrnHFIELD    NORWICH    UNIV 

.02 

.01 

.03 

SEARKBOTG    STATION 

// 

.01 

.01 

-13th- 

MAINE 

EASTPORT    WB   CITY 

.02      .02 

.04 

GRANd    LAKE    STREAM 

.02 

.02 

MILTON 

.01 

.02      .02      .01 

.01 

.07 

OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 

.02      .02 

.05 

.09 

MASSACHUSETTS 

NORTH  TRURO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW   HAMPSHIRE 

MOUNT   WASHINGTON   WB 

// 

.01 

.01 

.01 

.03 

PINKHAM   NOTCH 

.02 

.02 

-14th- 

MAINE 

HUMI'ORD   ISSE 

- 

.     .     - 

_           -           - 

_           _           _ 

~ 

~ 

~ 

" 

" 

~ 

VERMONT 

NEWPORT 

// 

.01                   .01 

.02 

-15th- 

MAINE 

AUGUSTA    CAA    AIRPORT 

.01 

.01 

HOULTON    CAA    AP 

6 

* 

♦           *           • 

•           .02 

SKOWHEGAN 

.01 

.01 

.02 

SUNDAY  RIVER 

.02 

.02 

NEW   HAMPSHIRE 

ERROL 

.01      .01 

.02 

PITTSBURG   RESERVOIR 

// 

.01      .01 

.02 

WENDELL 

.02 

.02 

VERMONT 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 

.02 

.01 

.01 
.01 

.04 
.03 

HICHGATE   FALLS 

// 

.01 

.  01 

MANCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.03 

MONTPELIER   AP 

6 

• 

•           •           • 

•           .06 

• 

• 

• 

• 

MORRISVILLE 

-16 

h- 

.01 

.01 

.02 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD    LAKE 

.03 

.01 
.01 
.02 
.05 

.04 
.01 
.02 
.24 

BARTIORD  WB   AIRPORT 

// 

NEW    RAVEN   WB   AIRPORT 
NORFOLK    2    SW 

// 

.03 

.10 

.06 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY 

6 

MAINE 
AUGUSTA   CAA   AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON    LAKE 

// 

.02 

.02      .01 
.01 

.01 

.02 
.01 

.03      .02 
.01 

.01 

.01 
.02 

.03 

.01 

.02 
.01 

.05 
.01 
.07 
.13 
.01 

GILEAD 
GREEm'ILLE 

.01 

.01 

.01 

.03 

HOULTON   CAA    AP 
MILLINOCKET    CAA    AIRPORT 

6 

* 

*           *           ♦ 
.02 

•           .01 

* 

♦           •           • 

.01 

•           .08 

.01 

• 
.02 

* 

.01 

.04 

.07 
.04 

MILTON 

.01 

.01 

NORTH   ANDOVER 

.01 

.03 
.02 
.03 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

.01      .01 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

// 

.01        01 

.02 

.01 

ROCKLAND   1    W 

.01 

.05 

.06 

ROXBURY 
SKOWHEGAN 

.02 

.01 

.03 

.03 
.03 
.02 

SOOTH   ANDOVER 

.02 

SOUTH  WEST   HARBOR 

Ik 

^ 

» 

SUNDAY   RIVER 

.01 

.05 

.09 

SWANS    FALLS 

.01 

.01      .01 

MASSACHUSETTS 

.02 

.03 

.05 

AMHERST 

.02 

.02 

BIRCH    HILL   DAM 

.01 

.07 

HARVARD  FOREST 

// 

.04 

.06 

.04 

.14 

KNIGHTVILLE   DAM 

.01 

.01      .0] 

.01 

.01 

.05 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT 

.05 

.05 

.10 

WASH  I NGTON 

^ 

• 

WESTFIELD  2   NE 

6 

« 

* 

, 

• 

WORCESTER  AIRPORT 

6 

NEW   HAMPSHIRE 

.03 

.12 

.17 

BLACKWATER   DAM 
BRISTOL 

// 

.02 

.01 

.04       .04      .09 

.02 

.02 

- 

- 

.OS 

.01 

.03 

ERROL 

.04 

.09 

.13 

FRANKLIN   FALLS    DAM 

.04 

.04 

GORHAM 

.02 

.oe 

.09 

.19 

HILLSBORO   2    W 

.04 

.02 

.09 

LANDAFF 

.01 

.02 

* 

, 

LEBANON   CAA    AIRPORT 

6 

• 

♦           *           * 

♦           .01 

.01       .01 

.05      .02 

.06 

.17 

LINCOLN 

.02 

.02 

.01 

.09 

MACDOWELL    DAM 

.01 

.01 

.01 

.13 

MOUNT   WASHINGTON   WB 

// 

.01      .03 

.03      .02      .01 

.02 

.02 

.06 

PINKHAM    NOTCH 

.01       .01 

.01 

.01 

.02 

.04 

PITTSBURG    RESERVOIR 

// 

.03 

.05        0« 

.08 

.22 

SURRY   MOUNTAIN   DAM 

.04 

.03 

.01 

.06 

.14 

WARREN    1    SE 

// 

.01 

.01 

.01 

.08 

.11 

WENDELL 

.05      .06 

.OS 

.18 

WINCHESTER 

VERMONT 

.01      .02 

.01 

.01 

.05 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 
CORINTH 

// 

.01 

.01 

.02 

.02 

.07 

es   folloving   Sta 
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Tabu  4-ContiniMd 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENCLAM) 
NOVEUBCR   tSSO 


Station 


A.  M.  Houi  •nding 


10        11  '     12 


P.  M.  Hour  enduig 


8         9        10        11 


GRAFTON 

BICBCATE   FALLS  // 

LTIUN    FALLS  // 

MANCHESTER 

KONTPELIER   AP  6 

MORRISVILLE 

NETTPORT  // 

NORTHFIELD   NORWICH   UNIV 

SAIOT   JOHNSBURY 

SEARSBURG  STATION         // 

STOCKBEIDGE 

TYSON 


CONNECTICirr 
CANDLEWOOD   LAKE 
HARTFORD   WB   AIRPORT  // 

JEWETT    CITY 
NEW    HAVEN    WB   AIRPORT 
NORFOLK   2   SW  // 

POTNAM   HEIGHTS  // 

STORRS  // 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY  6 

MAINE 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON   LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
GILEAD 
GREENVILLE 

HOULTON  CAA   AP  6 

MILLINOCKET   CAA   AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1    W 
ROXBURY 
SKOWHEGAN 
SOOTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST   HARBOR 
SUNDAY   RIVER 
SWANS    FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  HILL   DAM 
HARVARD  FOREST  // 

BYANNIS   1    E 
KNIGBTVILLE    DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW   BEDFORD 
STERLING   3   NW 
WASHINGTON 
WEST   BRIMFIELD 

WESTFIELD  2    KE  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW    HAMPSHIRE 
BLACKWATER   DAM 
BRISTOL  // 

CONCORD   WB   AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  PALLS   DAM 
GORBAM 

HILLSBORO  2   W 
LANDAFF 

LEBANON  CAA   AIRPORT  6 

LINCOLN 
MACDOWELL   DAM 

MOUNT  WASBINGTON  WB  // 

NEW   DURHAM 
PINKHAM    NOTCH 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

SURRY   MOUm'AIN    DAM 
WARREN   I    SE  // 

WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND  WB   CITY 
NEWPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
GRAFTON 

LYMAN  FALLS  // 

HONTPELIER  AP  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD    NORWICH    UNIV 
SAINT    JOHNSBURY 
SEARSBURG    STATION  // 

STOCKBRIDGE 


CONNECTICUT 
JEWETT  CITY 
IIOODUS   RESERVOIR 
PUTNAM   HEIGHTS 

MAINE 
EASTPORT   WB   CITY 
GRAND  LAKE   STREAM 
HOULTON  CAA   AP 
MILLINOCKET   CAA   AI!,HORT 
OLD  TOWN   CAA    AIRPORT 
PORTLAND  WB   AIRPORT 
ROCKLAND  1   W 
SOOTH  WEST   HARBOR 


-17th- 


01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.10 

01 

.04 

.01 

.01 

.03I 

.08 
.04 

.04 

.02 

.08 

.12 

.01 

.27 

• 

* 

* 

• 

.01 

.01 
.01 

.01 
.01. 

.04 
.02 

.02 

.01 

.02 

1 

.05 

.01 

.01 

.02  1 

.07 

.03 

.01 

.02 

.06 

.09 

.21 

01 

.03 

.04 

.04 

.06 

.18 

.01 

.02 

.03 

.03| 

.09 

.02      .01 

.01 

.01 


.01 
.08 


.13 
.03 


.06 
.01 
.06 


.07 
.08 


.02 
.15 
.02 
.01 
.05 
.01 


04 
.02 
.03 


.01  ' 
.08' 
•  I 
.03i 
.02; 
.01 


I    .01 
.01  i 
.08      .01  .01 

.  .  .       I    . 

.03      .04      .01 


.01       .01 
.01      .01 


.01       .01 
.01 


.01      .02 
•  .19 


.01 
.02 


06 

.07 

.03 

.02 

.01 

02 

.02 

10 

.07 

03 

.02 

02 

05 

.01 

01 

01 
.04 

05 

04 

08 

.04 

02 

.01 

.01 

06 

.08 

.07 

03 

.08 

02 

09 

.01 

01 

.01 

06 

.01 

.01 

05 

.01 

01 

.01 
.04 

01 

.01 

.01 

.01 

01 

02 

.01 

.01 

.01      .02      .02 


.01      .01  I    .04      .03 
.01 


.01 
.02 


.02        02      .01 


02 

.02 

01 

.01 

01 

02 

.01 
.02 


-18th- 


.11      .16      .10 

•  .05      • 

.01 
.02      .02      .02 

.03      .04      .10 


.05 
.59, 


.05 
.04 


.02 

.os: 


.01 
.05, 


1.49 
.59 

.13 
.25 
.03 
.60 
1.73 
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Table  4-Coiitinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1950 


A.  M.  Hour  ending 

P.M 

.  Hour  ending 

3 

Station 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

MASSACHUSETTS 

BLUE  HILL 

// 

.01 

.05 

02 

.02 

.01 

.11 

BOSTON  WB  AIRPORT 

// 

.01 

01 

02 

.02 

.01 

.07 

CAMBRIDGE 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

HYANNIS  1  E 

.03    01   .06 

.03        .02 

13 

.05 

01 

.09 

10 

.05 

.01 

.03 

.01 

.63 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.09   .05   .08 

.04   .02   .03 

.03   .02 

.07 

.09 

.02 

.07 

.01 

.62 

NEW  BEDFORD 

.01 

.05   .04 

.05 

.05 

.07 

.02 

.29 

ROCKPORT  1  ESE 

// 

.01 

.03 

.01 

.05 

.03 

.02 

.02 

.17 

SI  \TE  FARM 

.02 

.01 

.05 

.06 

.04 

.03 

.01 

.22 

NEW  HAMPSHIRE 

LANDAFF 

" 

" 

- 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

•     *     ♦ 

•     *    • 

»     .01 

• 

* 

* 

• 

* 

.14 

NEWPORT 

.04   .05 

.08 

.07 

.08 

.01   .01 

.34 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

.05 

.04 

.01 

.16 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.01 

.05 

.07 

.02 

.02 

.17 

WOONSOCKET 

.01 

.01 

.04 

.03 

.01 

.10 

VERMONT 

MONTPELIER  AP 

6 

»     .08 

-19th- 

CONNECT ICUT 

NEWINGTON 

.01   .01 

.01 

.01 

.04 

MAINE 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.02 

GRAND  LAKE  STREAM 

.03 

.01 

.01 

.05 

BOULTON  CAA  AP 

6 

•     .02 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

.01   .01 

.01 

.18 

.01 

.01 

.23 

NEW  HAMPSHIRE 

PITTSBURG  RESERVOIR 

// 

.01 

.01 

WARREN  1  SE 

// 

.01 

.01 

.01 

.03 

WENDELL 

-2C 

.01 

)th- 

.01 

.01 

.01 

.04 

CONNECTICUT 

BLOOUFIELD 

.01   .01 

.05 

.05 

.15 

.15 

.10 

.10 

.25 

.25 

1.12 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

^ 

.01 

.01 

.02 

.04 

.10 

.05 

.10 

.20 

.15 

.68 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.01 

.02 

.03 

.09 

.11 

.13 

.11 

.09 

.15 

.06 

.81 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  SW 
PUTNAM  HEIGHTS 

// 

.01 

.01 

.02   .02 

.01 
.01 

.01 
.01 

.01 

.03 

.01 

.05 
.01 
.05 

.02 
.05 
.09 
.02 
.05 

.08 
.05 
.04 
.02 
.10 

.11 

.05 
.10 
.05 
.10 

.09 
.13 
.14 
.07 
.15 

.08 
.13 
.17 
.07 
.15 

.06 
.12 
.24 
.06 
.10 

.27 
.15 
.16 
.23 
.10 

.73 
.71 
1.02 
.54 
.86 

// 
// 

.02 

.02 
.01 

.13 
.06 

.19 
.02 

.20 
.05 

.14 
.13 

.22 
.06 

.97 
.06 

.12 
.13 

2.01 
.52 

ROCEVILLE 

STORRS 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

// 
6 

*     •     • 
« 

*  *     • 

♦  •    • 

♦  ♦ 

•  .01 

• 

« 

• 

« 

* 

* 

. 

* 
• 

.01 

.04 

.04 

* 

.0~ 

.20 

.13 

* 

• 
.12 

* 

.13 

.15 

• 

.69 

MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBaU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 

.03 
.01 

.02 
.03 

.03 

.06 

.08 

.07 

.09 

.01 
.07 

.06 

.02 
.06 

.03 
.03 

.04 
.07 

.05 
.05 

.08 
.09 

.28 
.80 

// 

* 

• 

* 
.01 

.02 
.02 

.04 
.19 

.03 

.04 
.05 

.08 

.04 
.05 

.06 

.04 
.02 

.01 

.04 
.04 

.02 

.01 
.02 

.02 

.01 
.01 

.03 

.01 

.02 
.02 

.01 

.02 
.04 

.04 
.11 
.01 
.05 

.30 
.49 
.05 
.39 

.01 

.01 

.02 

.04 

.06 

.04 

.05 

.07 

.02 

.03 

.04 

.03 

.04 

.08 

.54 

6 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 
.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 
.  19 

.10 
.01 

.10 

.15 
.03 

* 

.18 
.05 

.65 
.19 

HOULTON  CAA  AP 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

HILTON 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

.03 

.05 

.04 
.02 

.01 
.05 

.02 
.06 

.01 
.06 

.01 
.07 

.02 

.04 

.03 
.02 

.01 
.04 

.03 
.08 

.07 
.20 

.06 
.17 

.29 
.91 

.02 

.01 

.01 

.10 

.08 

.08 

.03 

.01 

.01 
.01 

.03 
.01 
.01 

.04 
.01 
.03 

.06 
.03 
.03 

.07 
.10 
.06 

.09 
.06 
.02 

.60 
.24 
.17 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

// 

.01 
.01 

01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.33 

.21 

.64 

ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 

.02 
.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 
.01 

.01 

.01 

.02 

.03 
.01 

.02 
.01 

.05 
.03 

.21 

.08 

SKOWBEGAN 
SOUTH  ANDOVER 

.03 

.06 

.01 

.01 

.02 

.04 

.04 

.01 

.01 

.02 
.02 

.03 
.01 

.02 
.06 

.07 
.05 

.38 
.14 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.10 

.31 

SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

.01 

.09 

.02 

.04 

.08 

.12 

.09 

.05 

.07 

.09 

.09 

.06 

.11 

.92 

MASSACHUSETTS 

.01 

.03 

.09 

.11 

.26 

.27 

.29 

.29 

1.35 

AMHERST 

.03 

.02 

.08 

.11 

.12 

.17 

.14 

.07 

.35 

1.09 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.06 

.09 

.21 

.21 

.27 

.85 

BLUE  HILL 

// 

.03 

.05 

.25 

.12 

.10 

.55 

BOSTON  WB  AIRPORT 

// 

.01 

.05 

.01 

.14 

.02 

.11 

.51 

.85 

CAMBRIDGE 

.05 

.12 

.08 

.13 

.15 

.10 

.10 

.28 

1.01 

HARVARD  FOREST 

// 

.01 

.05 

.11 

.13 

.12 

.13 

.30 

.15 

1.00 

KNIGHTVILLE  DAM 

.03 

.01 

.11 

.12 

.20 

.26 

.14 

.23 

1.10 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.06 

.13 

.11 

.33 

.42 

1.05 

ROCKPORT  1  ESE 

// 

.02 

.06 

.12 

.01 

.21 

STATE  FARM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.10 

.08 

.12 

.14 

.06 

.07 

.62 

STERLING  3  NW 

.03 

.01 

.01 

.02 

.06 

.13 

.17 

.13 

.38 

.17 

.13 

1.24 

WASHINGTON 

^ 

* 

* 

.18 

« 

* 

* 

• 

WESTFIELD  2  NE 

6 

^ 

^ 

^ 

* 

« 

.25 

WESTOVEH  FIELD 

6 

• 

.02 

« 

^ 

* 

.14 

* 

« 

* 

» 

WORCESTER  AIRPORT 

6 

* 

NEW  HAMPSHIRE 

.04 

.06 

.08 

.06 

.06 

.07 

.37 

BLACKWATER  DAM 

02 

.01 

.  01 

.02 

.06 

.03 

.07 

.13 

.08 

.05 

.28 

.76 

BRISTOL 

// 

.02 

.03 

.07 

.09 

.12 

.07 

.15 

.55 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.16 

DURHAM 

' 

.02 

.  17 

.02 

.10 

.15 

.23 

.02 

.07 

.03 

.08 

.09 
.1(^ 

.07 

.09 

.04 

1.18 

ERROL 

.01 

.02 

!oi 

.01 

.01 

.04 

.07 

.09 

.10 

.18 

.64 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.02 

.01 

.07 

.06 

.04 

.05 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.09 

.45 

GORHAM 

.01 

.02 

.  0^ 

.01 

.01 

.15 

.11 

.06 

.10 

.09 

.59 

HILLSBORO  2  W 

_ 

_ 

_ 

- 

LANDAFF 

-    -     - 

-    ■    ~ 

~ 

" 

" 

~ 

~ 

J 

.06 

^ 

# 

, 

« 

« 

.08 

* 

• 

• 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

6 

.02 

,02 

.06 

.01 

.01 

.13 

.05 

.05 

.04 

.01 

.06 

.14 

.07 

.13 

.07 

.87 

LINCOLN 

!oi 

.01 
.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.09 

.08-  .19 

.23 

.38 

.31 

.09 

1.45 

MACDOWELL  DAM 

.02 
.01 
.02 

.03 

.04 

.06 

.08 

.12 

.15 

.11 

.10 

.09 

.15 

.25 

.12 

.11 

.09 

1.53 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

// 

.01 

.05 

.05 

.09 

.16 

.09 

.05 

.53 

NEW  DURa^M 

« 

.05 

.08 

.02 

.08 

.08 

.10 

.10 

.13 

.13 

.17 

.14 

.12 

.09 

.23 

1.54 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.  01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.021 

.15 

.24 

.10 

.65 

PITTSBURG  RESERVOIR 

// 

.01 

!02 
.03 

01 

.01 

.01 

.05 

.06 

.09 

.l£ 

.07 

.16 

.12 

.72 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

:« 

!o2 

.05 

.01 

.02 

.01 

.05 

.08 

.05 

.09 

.iJ 

.54 

WARREN  1  SE 

// 

Tabla  4-CoatiaiMd 

n«w 

»un 

1.1 

ft\ 

LiJiU 

If  11 

[J\i 

lUI 

M 

HEW   ENGLAND 
NOVEMBER   1950 

A  M.  Hour  anding 

P.  M.  Hour  ending 

StAtiOD 

:a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

T"^ 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

1 

S 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

lEITDELL 

1 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.04 

.10 

.17 

.14 

.09 

.62 

WIHCHESTER 

.03 

.02 

.01 

.02 

.07 

.08 

t 

.08 

.12 

.09 

.40 

.10 

1.02 

RHODE    ISLAKD 

BUICK    ISLAHD  WB  CITY 

* 

• 

« 

* 

, 

. 

* 

, 

^ 

, 

KEWPORT 

.01 

.05 

.06 

PROVIDE^CE   n  AIRPORT 

.01 

.02 

.05 

.17 

.29 

.12 

.66 

PROVIDENCE  ITB  CITt 

.01 

i    .01 

.03 

.03 

.27 

.15 

.21 

.71 

WOONSOCEET 

.01 

.05 

.04 

.09 

.11 

.10 

.14 

.54 

VERMONT 

1 

BURLINGION  TB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

!    .01 

.02 

.02 

.03 

.17 

COHIICTH 

// 

.03 

.04 

.04 

.02 

.01 

.02 

.03 

.09 

.06 

.07 

.41 

GRAFTON 

.01 

.05 

.01 

.03 

.01 

.06 

.08 

i    .10 

.10 

.07 

.08 

.02 

.05 

.67 

aiGHCATE   FALLS 

// 

.02 

.03 

.09 

.06 

.03 

.02 

.03 

.02 

' 

.30 

LYMAN   FALLS 

// 

« 

* 

* 

* 

• 

• 

« 

* 

• 

1    . 

« 

• 

* 

* 

MANCHESTER 

.05 

.13 

.10 

.01 

.06 

.14 

.01 

.02 

.08 

.14 

.11 

.18 

.12 

.04 

.22 

.11 

1.52 

MONTPELIER    AP 

6 

* 

• 

* 

* 

* 

.16 

* 

• 

• 

• 

* 

.10 

* 

MORRISVILLE 

.02 

.03 

.04 

.11 

.06 

.01 

.01 

.04 

.05 

.02 

.36 

NEWPORT 

// 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.04 

.01 

.01 

.14 

.02 

.03 

.35 

KORTHFIELD   NORWICH    UN IV 

.01 

.01 

.02 

.08 

.10 

.08 

.09 

.02 

.01 

.01 

.09 

.01 

.01 

.03 

.57 

SAINT    JOHNSBURY 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.13 

.19 

.09 

.08 

.56 

SEARSBURG    STATION 

// 

.08 

.03 

.01 

.01 

.18 

.25 

.27 

.34 

.13 

.04 

1    1.34 

STOCKBRIECE 

.04 

.06 

.11 

.17 

.06 

.06 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

.07 

.03 

.05 

.80 

TYSON 

.02 

.04 

.05 

.09 

.06 

.01 

* 

* 

« 

• 

UXION  VILLAGE   DAM 

-2 

.02 

[st- 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.06 

.06 

.08 

.30 

CONNECT ICDT 

BLOOMFIELD 

.08 

.08 

.03 

.03 

.22 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.05 

.09 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.22 

CANDLEWOOD   LAKE 

.07 

.09 

.01 

.01 

.18 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

// 

.11 

.06 

.08 

.04 

.01 

.30 

JEWETT  CITY 

.13 

.10 

.08 

.15 

.03 

1      .49 

MOODUS   RESERVOIR 

.41 

.04 

.05 

.08 

.01 

.01 

.60 

NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 

.14 

.02 

.04 

.01 

.01 

.22 

NEWINGTON 

.09 

.09 

.05 

.05 

.28 

NORFOLK   2   SW 

// 

.10 

.08 

.03 

.06 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.36 

PUTNAM    EEIGBTS 

// 

.09 

.16 

.09 

.13 

.08 

.01 

!       .56 

ROCKY  ILLE 

* 

« 

* 

• 

« 

^ 

♦ 

« 

* 

* 

« 

* 

» 

* 

« 

« 

* 

* 

« 

• 

• 

• 

1.28 

1.28 

STORRS 

// 

.31 

.15 

.04 

.10 

.05 

.04 

.69 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY 

6 

1.06 

• 

• 

* 

* 

• 

.14 

• 

• 

• 

* 

• 

.01 

MAINE 

AUOnsTA   CAA   AIRPORT 

.05 

.06 

.11 

.31 

.57 

.16 

.22 

.18 

.12 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

1    1.89 

BETHEL 

.26 

.20 

.08 

.11 

.18 

.07 

.07 

.06 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

1.14 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

// 

.06 

.10 

.12 

.06 

.05 

.15 

.15 

.15 

.14 

.10 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

1.27 

CLAYTON  LAKE 

.02 

.04 

.08 

.10 

.08 

.08 

.03 

.05 

.05 

.06 

.05 

.03 

.03 

.04 

.03 

.05 

.04 

.01 

.01 

.02 

.03 

.93 

KASTPORT  WB  CITY 

.05 

.07 

.03 

.10 

.08 

.21 

.66 

.20 

.10 

.10 

1.6Q 

EUSTIS 

.13 

.05 

.10 

.10 

.08 

.08 

.03 

.05 

.05 

.02 

.01 

.01 

.06 

.04 

.03 

.01 

.01 

.86 

CILEAD 

.13 

.08 

.07 

.14 

.19 

.08 

.05 

.08 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.02 

.01 

.96 

GRAND   LAKE   STREAM 

.12 

.18 

.20 

.12 

.06 

.10 

.14 

.11 

.15 

.20 

.07 

.08 

.09 

.01 

.19 

.05 

.06 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

2.03 

GREENVILLE 

.05 

.14 

.16 

.12 

.15 

.12 

.13 

.09 

.05 

.06 

.01 

.02 

.05 

.04 

.04 

.10 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

1.43 

HOULTON  CAA   AP 

6 

• 

.28 

* 

* 

• 

• 

« 

.96 

• 

• 

* 

• 

• 

.92 

• 

* 

« 

• 

• 

.22 

* 

• 

• 

• 

HOULTON   1    NE 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.03 

.06 

.05 

.03 

.07 

.10 

.01 

.01 

.03 

_ 

MILLINOCKET   CAA   AIRPORT 

.05 

.05 

.14 

.40 

.31 

.20 

.19 

.21 

.16 

.09 

.08 

.01 

.05 

.08 

.04 

.04 

.01 

.01 

2.12 

MILTON 

.32 

.26 

.10 

.16 

.18 

.11 

.06 

.08 

.05 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

1.41 

NORTH   ANDOVER 

.07 

.06 

.05 

.08 

.16 

.08 

.01 

.09 

.09 

.08 

.06 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.91 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

.06 

.04 

.17 

.16 

.12 

.37 

.45 

.12 

.12 

.14 

.04 

.05 

.04 

.05 

.01 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

2.07 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

// 

.06 

.14 

.27 

.47 

.14 

.20 

.12 

.06 

.04 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

1.68 

ROCKLAND  1    W 

.13 

.04 

.04 

.01 

.03 

.39 

.11 

.07 

.08 

.03 

.04 

.03 

.01 

.01 

1.02 

ROXBURY 

.15 

.08 

.09 

.09 

.13 

.10 

.06 

.06 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.87 

SKOWHEGAN 

.03 

.07 

.13 

.18 

.16 

.15 

.14 

.11 

.17 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

1.34 

SOOTH  ANDOVER 

.11 

.16 

.12 

.13 

.17 

.11 

.05 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.99 

SOOTH  WEST   HARBOB 

.04 

.04 

.04 

.03 

.02 

.01 

.06 

.20 

.21 

.08 

.08 

.07 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.98 

SUNDAY   RIVER 

.10 

.10 

.10 

.09 

.11 

.08 

.03 

.04 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.77 

SWANS   FALLS 

.12 

.05 

.07 

.13 

.06 

.11 

.10 

.09 

.04 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.86 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 

.14 

.16 

.06 

.08 

.44 

BIRCH   HILL   DAM 

.07 

.15 

.06 

.05 

.03 

.02 

.01 

.04 

.01 

.44 

BLUE   HILL 

// 

.30 

.55 

.96 

.31 

.16 

.17 

.04 

.01 

.01 

.04 

.01 

.03 

.01 

2.60 

BOSTON  WB  AIRPORT 

// 

.30 

.28 

.67 

.33 

.14 

.17 

.02 

.02 

.01 

.03 

.04 

.01 

.02 

2.04 

CAMBRIDGE 

.18 

.51 

• 

» 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

« 

• 

* 

• 

1.02 

1.71 

HARVARD  FOREST 

// 

.09 

.15 

.05 

.07 

.01 

.05 

.02 

.44 

HTANNIS   1    E 

.02 

.64 

.21 

.05 

.05 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

1.09 

KNIGBTTILLE   DAM 

.17 

.10 

.05 

.07 

.01 

.01 

.01 

.42 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.04 

.40 

.37 

.04 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.97 

MEW   BEDFORD 

.06 

.41 

.20 

.12 

.06 

.01 

.01 

.02 

.01 

.90 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.25 

.13 

.05 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.57 

BOCKPORT    I    ESE 

// 

.05 

.09 

.13 

.52 

.19 

.13 

.10 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.04 

.01 

1.37 

STATE    FARM 

.01 

.10 

.48 

.15 

.15 

.15 

.02 

.02 

.01 

.05 

.01 

1.15 

STERLING   3    NW 

.25 

.10 

.08 

.10 

.12 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.72 

WASHINGTON 

.15 

.08 

.01 

.03 

.03 

.CI 

.01 

.01 

.02 

.04 

.39 

WESTFIELD  2   NE 

6 

• 

.82 

• 

• 

• 

• 

* 

.20 

WESTOVER   FIELD 

6 

• 

• 

• 

• 

.20 

WORCESTER  AIRPORT 

6 

• 

1.06 

• 

• 

• 

• 

* 

.40 

• 

• 

« 

* 

• 

.01 

NEW   HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

.03 

.10 

.17 

.03 

.05 

.05 

.43 

BRIlTOL 

// 

.08 

.08 

.13 

.03 

.03 

.01 

.36 

CONCORD  WB   AIRPORT 

.09 

.09 

.11 

.07 

.06 

.05 

.02 

.05 

.02 

.56 

DURHAM 

.07 

.28 

.15 

.20 

.19 

.  13 

.08 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

1.19 

ERROL 

.06 

.06 

.11 

.04 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.43 

FRANKLIN  FALLS   DAM 

.05 

.09 

.14 

.06 

.03 

.05 

.42 

CORHAM 

.10 

.11 

.10 

.12 

.07 

.05 

.04 

.01 

.01 

.61 

HILLSBORO   2   W 

] 

.04 

.14 

.10' 

.01 

.08 

.01 

.38 

LEBANON  CAA   AIRPORT 

6 

• 

.19 

• 

• 

• 

• 

.24 

LINCOLN 

1 

.10 

.11 

.04  1 

.02 

.01 

.28 

MACDOWELL  DAM 

.05 

.11 

.02 

.07 

.07 

.02 

.34 

MOUNT   WASHINGTON  WB 

// 

.12 

.10 

.10 

.07 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

.SO 

NEW   DURHAM 

.06 

.07 

.10 

.12 

.10 

.10 

.04 

.02 

.03 

.04 

.02 

.06 

.02 

.05 

.01 

.01 

.85 

PINKHAM   NOTCH 

.10 

.06 

.11 

.12 

.07 

.06 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.62 

PITTSBURG   RESERVOIR 

// 

.05 

.11 

.07 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.44 

SURRY  MOUNTAIN   DAM 

.14 

.08 

.03 

.01 

.01 

.01 

.28 

WARREN  1    SE 

// 

.09 

.09 

.04 

.02 

.01 

.25 

WENDELL 

.06 

.09 

.10 

.01 

.26 

WINCHESTER 

.12 

.13 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.33 

RBODE    ISLAND 

BLOCK   ISLAND  WB  CITY 

* 

* 

• 

« 

• 

• 

* 

.75 

• 

« 

• 

• 

• 

.01 

NEWPORT 

.12 

.62; 

.16 

.15 

.09 

.01 

1.15 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.18 

.80 

.67 

.15 

.21 

.07 

.01 

.01 

2.10 

PROVIDENCE  WB  CITY 

.28 

.64 

.59 

.18 

.20 

.10 

.01 

2.00 

WOONSOCKET 

.21 

.15 

.17 

.16 

.20 

.05 

.01 

.95 

3e«    r«fer«Bc«    i 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


VERMONT 
BUHLINGTON  WB   AIRPORT 
CORINTH 
GRAFTON 
HIGRGATE   FALLS 
LYMAN    FALLS 
MANCHESTER 
MONTPELIER    AP 
MORRISVILLE 
NEWPORT 

NORTHFIELD    NORWICH    UNIV 
SAINT    JOHNSBURY 
SEARSBUHG    STATION 
STOCKBRIDGE 
TYSON 
UNION  VILLAGE   DAII 


MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
EUSTIS 

GRAND   LAKE    STREAM 
HOULTON  CAA   AP 
HOULTON    1    NE 
HILLINOCKET   CAA    AIRPORT 
OLD   TOWN  CAA    AIRPORT 
SOUTH   WEST    HARBOR 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB 
PITTSBURG  RESERVOIR 


// 
// 


// 
// 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1950 


A.  M.  Hour  ending 


.01 
.02 


.08 
.06 


02 
.10 


VERMONT 
MONTPELIER   AP 
MORRISVILLE 
NEWPORT 


CONNECTICUT 
WINDSOR  LOCKS   BRADLEY 

MASSACHUSETTS 
HYANNIS    1    E 
NANTUCKET   WB  AIRPORT 
NEW    BEDFORD 
PITTSFIELD   WB   AIRPORT 
WASHINGTON 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 


CONNECT ICOT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK   2    SW 
WINDSOR    LOCKS    BRADLEY 

MASSACHUSETTS 
HYANNIS    1    E 
KNICBTVILLE   DAM 
NANTUCKET   WB   AIRPORT 
NEW    BEDFORD 
STERLING    3    NW 
WASHINGTON 
WESTOVER   FIELD 
WORCESTER   AIRPORT 

NEW    HAMPSHIRE 
CONCORD   WB   AIRPORT 
HILLSBORO   2    W 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND   WB   CITY 
NEWPORT 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 
CANDLEWOOD   LAKE 
HARTFORD   WB   AIRPORT 
JEWETT   CITY 
MOODUS    RESERVOIR 
NEW    HAVEN   WB   AIRPORT 
NEW  1  .VGTON 
NORFOLK    2    SW 
PUTNAM    HEIGHTS 
ROCKVILLE 
STORRS 
WINDSOR   LOCKS   BRADLEY 

MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 
BETHEL 
GILEAD 
MILTON 

NORTH   ANDOVER 
PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROXBURY 
SKOWHECAN 
SOUTH   ANDOVER 
SUNDAY    RIVER 
SWANS    FALLS 

Mj\SSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH   HILL   DAM 
BLUE   BILL 
BOSTON   WB   AIRPORT 
CAMBRIDGE 
HARVARD   FOREST 


// 

// 


.01 
.01 


.01  .01 
.04  .01 
.04       .02 


.01 
.02 

.01 
.02 
.02      .01 


.01       .01 
.64 


.01 

.02 


•  .13      • 

.02      .01      .01 
.02      .01        01 


.01 


.04      .02      .01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01      .01 


.01      .01  .02 

.04      .02  .03 
.01      .01 

.22  .02 

.02      .01  .01 
.93 


P.  M.  Hour  ending 


•  .09      • 

.02 

.01  .02      .01 

.01  .01 


.01       .01      .02 
.01 


-22d- 


// 
// 


-23d- 


.02 

-24th- 


.01      .01 
•  .20 


-25th- 


.06 

.02 

.08 

.03 

.03 

.08 

.01 

.01 
.03 
.02 

.07 
.05 


.01 
.05 
.13 


// 
// 


.06 
.05 


.18 
.05 
.14 
.02 
.08 
.08 


.03 
.01 
.04 


.16 
.12 
.30 
.39 
.02 
.12 
.05 


.25 
.06 
.27 
.15 
.22 
.04 
.10 
.45 
.10 
.27 
.09 


.14 
.17 
.05 


.28 
.15 


.09 
.05 


.18 
.12 
.39 


.01 
.01      .03 


.01 
.01      .01 


.25 

.03 


.50 
.33 
.21 


.28 
.04 


.25 

.04 
.25 


.01 
.04 
.06 


.12 
.29 
.34 
.18 
.68 
.26 

.11 
.39 
.13 
.53 
.32 
.26 
1.20 
.26 


.02 
.01 
.01 


.02 
.03 
.02 
.04 


.21 
.07 


.04 
.03 


.02 
.03 
.03 


.07 
.04 
.03 
.09 


following 
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.02 


.08       .08 
.08      .02 


.31. 
.24 


32 

.24 

.53 

37 

.38 

.33 

22 

.23 

.22 

02 

.05 

.06 

06 

.34 

.35 

55 

.60 

.68 

2.42 
.68 
2.14 
1.89 
1.74 
1.25 
1.34 
4.70 
2.60 
2.23 
1.50 


.01 
.07 
.19 
.29 

.03 
.07 
.03 
.14 
.05 
.41 


2.28 
2.04 
1.41 
.17 
.82 
3.80 


Tabl*  4-Continuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEt   EKCLAND 
NOVEHBER   19S0 


A.  M  Houx  Miding 


P.  M.  Hour  •ndUng 


I    I     2 


9        10        U        12 


1 


HYANKIS   1    E 
KNIGHTVILLE   DAil 
NANTWrKFT    WB   AIRPORT 
NtW    BEDFORD 
PITTSFIELD   WB   AIRPORT 
ROCKPORT    1    ESE 
STATE    FARH 
STERLIMG   3   H¥ 
■ASHING TON 
■EST    BRIUFIELD 
■  ESTIIELD  2   NE 
■ESTOVER   FIELD 
WORCESTER   AIRPORT 

NEW   BAKPSHIRE 
BLACEIATER    DAM 
BRISTOL 

COKCORD  »B  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FR.*NXLIN    FALLS    DAM 
GORHAM 

HILLSBORO   2   » 
LAXIMF7 

LEBANON   CAA    AIRPORT 
LINCOLN 
MACDO«ELL   DAM 
MODKT  »ASBIKCTON  »B 
NEW    DURHAM 
PINKHAM   NOTCH 
PITTSBURG    RESERVOIR 
SORRY   MOUNTAIN   DAM 
■ARREN   1    SE 
■EMDELL 
WINCHESTER 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND  WB  CITT 
NEWPORT 

PROVIDENCE   WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  »B  CITT 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH 
GRAFrON 
LYMAN   FALLS 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP 
MORRISVILLE 

NORTHFIELD    NOkUICH    UNIV 
SAINT   JOBNSBOHY 
SEARSBURG   STATION 
STOCKBRIDGE 
TYSON 
UNION   VILLAGE   DAM 


CONHECTICUT 
CANDLEWOOD   LAKE 
HARTFORD   WB   AIRPORT 
JEWETT  CITY 
MOODUS   RESERVOIR 
NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK   2   SW 
PVTNAM   HEIGHTS 
ROCKVILLE 
STORHS 
WINDSOR   LOCKS   BRADLEY 


MAINE 
AOSnSTA  CAA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EnSTIS 
CILEAD 

GRAND  LAKE   STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  CAA    AP 
HOULTON    1    NE 
MILLINOCKET   CAA    AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 
PORTLAND  WB    AIRPORT 
ROCKLAND   1    W 
BOXBURY 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOOTH  WEST   HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS   FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH   HILL  DAM 
BLUE    HILL 
BOSTON  WB  AIRPORT 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST 
HYANNIS    1    E 
KNIGBTVILLE    DAM 
NANTUCKET    WB   AIRPORT 
NEW    BEDFORD 
PITTSFIELD   WB   AIRPORT 
ROCKPORT    1    ESE 
STATE   FARM 
STERLING   3   NW 
WASHINGTON 
WEST   BRIHFIELD 
WESTFIELD  2   KE 


// 


// 

// 
// 


// 
// 


// 
// 


// 
// 


.01       .01      .01 


.02  .01 

.04  .04 

.01  .01 

«  1.08 

•  .01 


.01       .03      .01 


.01 
.07 


.31 
.39 
.19 
.63 
.53 
.50 


.03      .03      .01       .01 


.01 
.38 
.34 
.44 
.37 
.47 
.76 


.01      .02      .02      .01 


.29      .16      .29      .36 


.03      .06      .22      .21 

.10      .17      .20      .20 


.01       .01 

.10      .17      .24 

.01      .05 


.02 
.39 


.25 
.31 


.11 
.01 


.24 
.25 


.34 
.40 
.34 


.12 
.01 


.19 
.24 


.09 
.23 
.29 


.18 
.02 
.30 

.31 
.30 


.02 
.03 
.03 


.19 
.02 
.39 
.02 
.45 


.39 
.32 


.02 
.01 


.17 
.03 
.30 


.36 
.33 


.01      .01      .01 
.01       .05 


.02 
.01 


.01 
.03 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.03 


-26th- 


10 

.08 

.44 

21 

.27 

.06 

37 

.18 

.12 

02 

•01  i 

.27      .10      .01 


.06 
.10 
.15 
.34 
.15 
.17 
.01 


.43 
.20 


.30 
.02 
.34 


.09 
.16 
.04 
.27 
.46 
.24 
.12 
.25 
.05 


.07 
.06 


.10 
.08 
.43 


.10 
.02 
.10 
.20 

.oe 

.09 


.20 
.02 


.03 
.08 
.24 


.15 
.02 


2.73 
.21 


.02      .01 
.03 


.01 
.26 
.06 


.01 
.03 
.02 


.01 
.08 


.10 
.02 


.03 
.02 


.10 
.02 


.18 
.35 


.20 
.49 


.52 
.20 


.07 
.28 
.19 


.02 
.09 


.20 

.15 

.13 

.73 
.01 


.05 
.38 
.23 


.03 

.01 


.04 
.01 


.04 
.03 


.09      . 

.08      .05      .07 
.02      .04 

.07      .01 


.15      .11 
.27        23 


.04 
.23 


.29 
.44 
.30 


.03 
.31 
.43 
.47 
.56 
1.15 
.52 


.04      .02 

.01      .03 

.01 


.16 
.01 
.07 
.20 


.03 
.19 


.09 
.06 
.10 
.23 


.01      .01 
.01 


.02 
.01       .01 


.24 
.04 
.13 
.25 


.10  .40 

.10  .17 

.22  .22 

.20  .32 


.05 

.36      .42 


.06 

.45 
.08 
.23 
.45 
.03 
.20 
.32 
.85 
.59 


.36 

.55 

.52 

.04 

.01 

.09 

.01 

.08 

.15 

.01 

.04 

.01 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01 

.02 

.08 

.05 

.01 

.01 

.14 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 
.03 

.01 
.07 

.01 

.06 

.08 

.04 

* 

.02 

• 

• 

• 

.04 
.01 


.23 
.34 


.03 
.39 


.04 
.40 
.31 


.10 
.02 
.66 


.01 
.08 


.05      .04 
.01 


.03  .02 

.05  .03 

.03 

.06  .01 

.01  .01 

.01 

.02 

.01  .01 

.02  .01 

.03  .03 

.01  .01 

.02  .04 


.05 
.03 

.02 

.02 

.01 
.02 


.01 
.01 
.02 


.22 

.67 


.17 
.20 
.35 
.22 
.39 


.29 
.17 
.25 
.34 
.01 
.20 
.07 
.41 


.30 
.49 
.55 


.02 

.10 

.02 

.61 

* 

.02 

.10 

.01 

.38 


.04 
.05 
.03 
.01 


.08 
.10 


.09 
.03 
.04 
.07 
.02 
.06 


.19 
.11 


.47 
3.28 

.62 
1.19 
2.80 

.28 
1.43 
2.02 
4.11 
2.85 


.92 
.36 
.64 
.61 
.07 
.62 
.31 
1.95 
.11 

.93 

2.92 

.30 

.65 

.62 

.03 

1.92 

.59 

1.86 

1.80 


1.72 
1.41 
1.85 
1.98 


.08 
.22 
.55 
.06 
3.58 

.05 
.31 
.02 
3.04 
.74 
.57 
.58 


.09 
.18 
.07 
.24 
.12 
.23 
.12 
.IB 


.03  2.23 

.05'  3.29 

.03  40 

.06  .49 
.15 

•  • 

.02  4.59 

.16  1.89 

.25  4.44 
* 

.03  .73 
.12 
.01 


.06 
.19 
.26 
.02 
.27 
.04 
.35 
.09 

.38 
.59 

.30 
.32 

.15 
.03 
.38 


.13 
.11 
.08 
.12 


.01 

.64 

* 

.03 

.20 

.01 

.53 

.19 


.09 
.03 
.13 
.12 
.12 
.09 
.09 


3.93 

1.91 
1.72 
1.65 
3.48 
2.47 
3.46 
2.84 
3.66 
3.16 


.39 
1.14 
1.10 
1.73 
1.63 
1.42 
1.65 

.09 
1.76 

.61 

.05 
1.09 

.89 
1.04 

.08 

.18 


8««  r«f«rBiic«  nol« 
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Table  4-Coutiiiu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEW    ENGLAND 
MOVEUBER    1950 


RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

GRAFTON 

.01 

HIGHGATE  FALLS 

// 

BORRISVILLE 

SEARSBURG  STATION 

// 

.03 

.01 

.01 

CONNECT ICLT 
BLOOUFIELD 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  S» 
PUTNAM  HEIGHTS 
ROCKVILLE 
STORRS 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

MAINE 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYfON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  CAA  AP 
HOULTON  1  NE 
MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 
MILTON 

NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 
RUMFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
BOSTON  WB  AIRPORT 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST 
HYANHIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE 
STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WESTFIELD  2  NE 
WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
CORHAM 

HILLSBORO  2  W 
LEBANON  CAA  AIRPORT 
LINCOLN 
MACDOWELL  DAM 
nOUKT   WASHINGTON  WB 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN  1  SE 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH 
GRAFTON 
HIGHGATE  FALLS 
LYMAN  FALLS 
MANCHESTER 
MONTPEHER  AP 
HORRISVILLE 
NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION 


// 
// 


// 


// 
// 


// 


// 
// 


// 


// 
// 


// 
// 


A.  M.  Hour  en  ding 


.01 

03 

.02 

.02 

01 

.02 
.03 

.02 
01 

01 

.04 

.01 
.02 

.04 

03 

.10 
.01 

.01 

« 

♦ 

06 

.05 

.01 

.18 

* 

* 

* 

04 

.04 

.01 

.10 
.01 
.02 


.02 
.01 
.01 


.02 
.03 
.01 
.01 


.01 
.01 
.01 


.02 
.03 


.04 
.02 


.02 
.02 


.01 
.02 


.01 
.01 


.01 
.01 
.01 


.02 
.02 


.01 
.02 


.05 
.01 


.01   .10 
.43 


02 

.01 

02 

.01 

02 

01 

01 

02 

.01 

.01 
.03 

.01 


.01 
.06 


.01 
.01 


.04 

.02 


.02 

.02 

.03 

.15 

.01 

.06 

.16 

.02 

.01 

.06 

.02 

.10 
.04 

.06 
.28 

.14 
.01 

.21 

.08 

.20 

.29 

.17 

.04 

.01 

.01 

.25 

.04 

.02 

.06 

.02 

_ 

_ 

.15 

.09 

.05 

.05 

.04 

.14 

.13 

.02 

.01 

.01 

.07 

.08 

.09 

.11 

.20 

.10 

.09 

.11 

.16 

.27 

.01 

.01 

05 

.04 

.14 

.07 

.13 

.15 

.13 

.02 

.03 

.12 

.09 

.14 

.12 

.25 

.03 
.05 


.04 
.03 
.06 


.06   .13 

.06   .05 

.03 


.04 
.01 


.08 
.36 


.11 
.01 
.01 


.02   .01 
.01   .05 


.02 
.01 


I    .02 
See  rcfereiK 


P.  M.  Hour  ending 


-28th- 


.04 

.07 

.07 

.02 

.02 

.04 

.07 

.03 

.02 

.08 

.02 
.04 

.04 

.05 

.10 

.06 

.01 

.  05 

.07 

.07 

.15 

.06 
.01 

.04 

.07 

.04 

.15 
.20 
.06 
.15 
.14 
.13 


.01 
.02 
.12 
.01 


.08 
.14 


.03 
.06 


.01 
.01 
.14 
.03 
.14 
.04 


.02 
.05 
.01 


.01 
.02 


.01 
.02 


.02  .01 

.07  .03 

."2  .01 

.06  .02 


.15 
.03 
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.34 
.01 
.04 


.01 
.01 
.01 


02 

.17 

.03 

05 

.13 
.01 

.06 

17 

.13 

.03 

.04 

01 

.03 

.01 

01 

.01 

.17 

02 

.01 

OS 

.05 

.03 

01 

.01 

04 

.15 

.22 
.01 

.02 

10 

.08 

.17 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.03 

* 

« 

* 

• 

01 

.01 

.02 

.01 

.02 

01 

.05 

.02 

09 

.04 

03 

.02 

01 

.01 

.03 

.01 

.01 

14 

.16 

.05 

.02 

03 

.04 
22 

.25 
.04 

.10 

04 

.01 

.10 

.01 

.01 

.01 

.10 

.01 

01 

.09 

.10 

.01 
.01 

.03 

.02  .02  .01 

.03  .02  .03 

.01  .01  .03 

.02  .03  .01 


.01 
.01 


.06      .01 
.01 


.04      .01      .01 


01 

.02 

.26 

.08 

04 

.01 

.01 

16 

.03 

.01 
.01 


Tabl*  4-CoBtlBiMd 


HOURLY  PRECIPITATION 


KEK   ENCLAtro 
MOVEHBER   I9»U 


A.  M.  Koai  •nding 


P.  M.  Houi  ending 


5    {    6 

L 


WESTOVSR  FIELD  6 

WORCrsTEH  AIRPORT  6 

ran  atiip^HiaB 

BlACEfAT^K   tMM 

BBISTOL  // 

CONCORD  WB  AIEPCRT 

DDREAM 

EBROL 

FRANKLIK  FALl^   DAK 

C0R3AII 

BILLSBORO   2   1 

LAhllAFF 

LEEAKON  CAA   AIBP'JRT  6 

LINCOLX 

IIACDOnLL  DAM 

UOVWr  WASBIHGTOH  WB  // 

SKt   DORHAB 

PINEBAM   NOrCH 

PITTSBCTG    RESERVOIR  // 

SOHHT  MOOyTAIN   DAB 

VARRER   1    SE  // 

•ENDELL 

WIKCBESTER 

RBODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAKD  «B  CITY 
ireWPORT 

PROVIDENCE  IB  AIRPORT 
PHOVIDEHCE   IB  CITY 
»0OKS0CKET 

VER3I0NT 
BURLIICTON   ITB  AIRPORT 

coRijrra  // 

GRAFTCX 

HIGBGATE  FALLS  // 

LOHAN   FALLS  // 

llA>tCHE3TES 

MOirrPELIER  AP  6 

K0R8ISV1I.LE 

NEWPORT  // 

HOSTBFIELD  NORWICB  DHIT 

SAINT  J0EX3BURY 

SK.«lSBnRG   STATION  // 

STOCSBRIDGE 

TTSON 

UNION  VILLAGE  DAM 


COMHECTICOT 
CANDLEWOOO  LAKE 
HARTFORD 
JEWCTT  CITY 
MOODUS   RKSE'.VOIR 
NBWISGTON 

pirrsAM  E^iGsrs  // 

STORRS  // 

WIKTJSOR   LOCKS   BRADLEY  6 

HAINE 
AUGUSTA  CAA   AIRPORT 
BETHEL 

caribou  we  airport  // 

clayton  la» 
::astport  wb  city 

EUSTIS 

GILEAD 

GRAND  LilXE   STREAM 

GREENVILLE 

aOULTON  CAA  AP  6 

EOOLTON   1    NE 

MILLINOCEET  CAA  AIRPORT 

MILTOK 

KORTa  ANDCVER 

OLD  TO»N  CKf.   AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCXLAND   1    « 

RO.XTJHY 

SIOWHEGAV 

SOOTH  ANIiO.TiK 

SODTH  WEST   RJ^RBOS 

StmUAY   RIVER 

SWANS   FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BL-JE   BILL  // 

BOSTON   WB   AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 
HTAHHIS    1    E 
INIGBTVILLF   DAM 
N.U.TUCEET   WB  AIRPORT 
yEW   BEDFOnt 

ROCIPORT   1    ESE  // 

ST.ITE   FARM 
STERLING   3    NW 
WEST   BRIMFIELD 

WESTFIELD  2    NE  6 

WESTOVER   FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACIWATER   DAW 
CONCORD  WB  AlRPORr 
DIMH^M 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS   DAM 
GOaPAM 
LAKUA}T 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WS  // 

PINXHAM   NOTCH 

PITTSBURG  B!.5ERVflIR  // 

WINCHiSTEK 


.06 
.08 
.14 
.10 
.20 
.04 
.01 


.01 
.02 
.01 


.15 
.04 
.13 
.11 
.03 
.11 
.32 


.73|  .22 

.16|  .31 

.24  .54 

.10|  .42 


.41 
.06 
•  1.29 
.33      .40 


.13! 
.301 
.39, 
.08 


.55 
.39 
.39 
.21 


.65 
.71 
.22 
.48 

.40 
.  13 
.32 
.40 


.09 
.12 
.19 
.01 
.04 
.40 


.05 
.01 
.29 
.16 
.17 
.03 


.34 
.69 
.28 

.56 
.01 
.32 
.10 
.67 
.23 


.41!  .43 

.37'  .21 

.621  .54 

.23|  .40 

. 60  . 56 

.  01.  .  04 

.36,  .26 

.16^  .34 

.40-  .33 

.211  12 


.29 

.15 

.07 

.01 

.29 

22 

.08' 

01 

.27 

.19 

.09 

.02 

.18 

.25 

.14 

.04 

.03 
.10 
.30 

.12 
.28 
.22 

.03 
.01 
.09 
.01 
.12 
.55 
.48 
.12 


.20- 

.171 
.34; 


.04 
.02 
.34 

.02! 
.09 
.30 

.31I 
.37' 


.03 

.15 

.02 

« 

.10 

.05 

.31 

.07 

.04 

.46 

.35 

.54 


.28 
.20 
.34 
.38 
.IB 
.34 
.46 


.40 
.10 
.19 
.60 
.VO 
.19 
.16 
.37 
.16 
.06 


.23 
.22 


.11 
.26 


.24 
.07 
.23 
.08 
.01 
.25 
18 
.33 


.15, 
.25 


.261 
.40i 


.37 

.031 
.091 
.27i 
.75, 
.3.31 


12' 
.Oil 


11        12 


l! 


.03 
.31 


.07      .05 
1.04      .35 


.19 

.12 

1.57 

.18 


4t. 

15|      .05 


.05  .07 

.13  .071 

.  31  .  33I 

.  44  .  34l 

.01  .03| 

.15  .061 


.05 
.05 


.21 
.21 
.05 


.07 
.20 


■1 
.01 


.01      .03 

.sa    .10 


.01 

.04 
.03 


.05 
.01 


.08! 

.46! 


.201 
.23; 


.09 
.31' 


.12 
.47 


.15 
.15 
.01 


.01, 
.101 
.Oli 


.22      .18 
14      .40 


•        1.20 
.29      .19 


.24 

.14 
.14 


.18 
.07 
.22 


.03 
.48 
.04 


71" 


.02 

•  03' 


.01 
.Oil 


1 


-27th- 


.01 
.10 


.06 

.02 

.19 

.17 

.36 

.20 

• 

.58 

.07 

.04 

.06 

.10 

.09 
.01 
.03 
.09 
.23 
.04 
.15 
.02 


.02' 
.02i 


.291 
.171 


.06 

.isi 


.1,^ 
.Oil 


.05 
.04 


.23 
.28 


.03 
.01 


.14 
.04 
.14 


.041 

!07l 

,      I 

.01 
.07; 
.191 


.01 
.10 
.09 


.03 

.05 

.07 

« 

.01 

.01 

.01 

.75 


01      .  01|      .  01 

1.63 

.02I     .03 

.01 

1.63 

.01 

.06 

.02 

2.67 
1.75 

.04 

.12 

.03 

4.85 
1.94 
1.84 

.Osl      .01 

.01 

3.13 

1.77 

03      .081      .06 

.04 

.0; 

£.38 

.0] 

.01 

2.32 

.07 

.03 

01 

5.41 

01 

.01 

.03 

.01 

2.89 
1.56 
1.84 
2.02 

.01 

.01 

1.07 

« 

.57 
.60 
.57 
.62 

1.38 
1.65 

.01 

.01 

.01 

1.20 
.78 

.02 

.03 

2.S4 
.85 

1.26 

.01 

.02 

.01 

1.24 
1.45 

.02 

.93 

.04 

.03 

.62 
1.89 
1.62 
1.91 

05 

.02 

.03 

.02 

.04 

02 

.01 

.01 

.02 

.01 

12 

.08 

.02 

.11 

2.90 
.04 


.01 
.03 

.11 
.01 

.01 

.01 


.10 
.01 


.04) 
07' 


.03      .04{      .02  .09  .03 

.86 

.02  .01  .21 

.22  .19  .05 


.02 
.11 
.01 


.03 
.01  .01 
.14      .16 


.01 
.45 


.02 
.01 


.01 
.07      .03 


.03 
.03 
.02 
.01 
.01 


.07 

.69 

.66 

1.26 

2.90 

.20 

* 

1.69 


.04       .02      .O.i      .01 


.11 
.01 


.02 
.01 
.02 


■.It 
.0^ 


.12 
.01 


03 
.01 
.03 


.03 

.03! 


.05      .13 
.01      .05 

M 

.09 


.13 
.03 
.01 


.01       .0< 


*      I      • 
.01      .04 
.01 


.01      .Oi  .03 

.03      .03      .02      .Oil      .01      .03      .03      .02      .01 
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.06 
.03 
.04 
.06   .01 


.02 
.02 


.01 

2.09 

.04 

3.08 

,01 

.na 

1.26 

.05 

.09 

.01 

.10 

.46 
.24 

.01 

.66 
.21 

.08 

.03 

1.22 
.17 
.07 

.03 
.01 


.  Oi'   .02   .07 

.01   .01 

.01   .04   .03 


•1 


.OS 
.01 


.03 
.05 
.02 
.03 
.06 
.02 
.16 
.12 
.04 
.08 
.01 


.08 
.03 
.03 
.04 
.03 
:08 

.07 
.19 
.03 
.02 
.04 


Table  4-Coatiiiu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEI  ENGLAND 
NOVEMBER  1950 


STOCKBRIDGE 

TYSON 

UNION   VILLAGE    DAM 


CONNECTICUT 
CANDLEHOOD  LAKE 
HARTFORn 

NORFOLK  2  SW  // 

STORRS  // 

MAINE 
BETHEL 

CARIBOU  KB   AIRPORT  // 

CLAVl'ON    LAKE 
EASTPORT  HB  CITY 
EUSTIS 

GRAND  LAKE   STREAK 
GREENVILLE 

HOULTON  CAA   AP  6 

aOUlTON  1    NE 
MILLINOCKET   CAA   AIRPORT 
OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 
ROCKLAND  1   W 
SKOHHEGAN 
SOOTE  WEST  HARBOl! 
SmjDAY  RIVER 
SWANS   FALLS 

MASSACHUSETTS 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 
LEBANON  CAA  AIRPORT         6 

LINCOLN 

MOUNT   WASHINGTON   WB  // 

PINKHAM    NOTCH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

VERMONT 
BtTRHNGTON  WB   AIRPORT 
CORINTH  // 

HIGEGATE   FALLS  // 

LYUAN  FALLS  // 

MANCHESTER 

UONTPELIER  AP  6 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD   NORWICH  UNIV 
SAINT   JOaifSBUHY 
SEAHSBURG   STATION  // 

STOCKBRIDGE 
TYSON 
UNION  VILLAGE   DAM 


CONNECTICUT 
CANDLEWOOD  LAKE 
NORFOLK   2   SW  // 

MAINE 
AUGUSTA  CAA   AIRPORT 
EUSTIS 
FORT   KENT 

MASSACHUSETTS 
NORTH   TRURO 
WEST    BRIMFIELD 


NEW  HAMPSHIRE 

BRISTOL 

// 

ERROL 

LANDAFF 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

// 

PINKHAM  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIS 

// 

WARREN  1  SE 

// 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
GRAFTON 

HIGHGATE    FALLS  // 

LYMAN   FALLS  // 

MONTPELIER   AP  8 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

SAINT   JOHNSBURY 
SEARSBURC   STATION  // 

STOCKBRIDGE 
TYSON 
UNION   VILLAGE   DAM 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Houi  ending 


5    !     6 


.01 

.01 

24 

.10 

.02 

01 

.01 

.02 
.08 
.03 

01 

.02 

.01 

05 

.10 

.13 

.02      .01      .01 


.11       .01 
.01 


-29th- 


.oil 

.01      .01      .02 


.02 
.01 
.07      .12 


.04      .07 

.01       .01 
.05 


16 

.16 

.11 

.04 

03 

.03 

.03 

.02 

.05 

.01 

.08 
.02 


.01 
.01 


.03 
.03 


.02 
.03      .01 


.03  .06 

•  .24 
2.04 

•  .31 
.03 

.02  .01 

.01  .01 


.01 


.01 


.01 
.03 


8     I    9 


.01      .01      .01 


.01       .08      .01 


.04      .02 
.01 


.04      ■ 

.02 
.01      ,01 


.01      .01      .01 
.01      .01 


.01 
.02 


-30th- 


.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

« 

.09 

« 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 
.02 

.01 

.02 

.02 
.01 


.03 

.03      .01 
*  .03 


.04 
.05 


.03 
.03 
.02 


.01 
.01 

.01 
02 
.02 


.01 
.02 
.02 


.16 

.20 
.26 


.03 
.21 
.02 


.02 
.76 
.48 
.46 
.08 
.05 
.61 

s.sr 

.16 
.86 
.80 
.21 
.19 
.02 
.02 


.04 

.13 


.06 
.02 
.02 


.02 
.03 
.02 


.03 
.25 
.25 
.09 


.05 
.03 
.08 


.01 
.04 


.03 
.06 


.03 
.03 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  CNGLAKD 
NOVEyB&B  ies3 


2  I  3 


COXMECTICUT 
UtlDGEPORT 

IBIDCEPOKT   WB  AP 

lOLCHKSTER 

SEAM   BILL 

lANBUBT 

ALLS   VILLAGE 

REEXVICB 

ARTTOBU  US  AIRPORT 

IDn.ETOW>' 

EW  HA  VEX  WB  AIRPORT 

EW   LOKDOM 

ORFOLK   2   Svr 

ORTH   KKliT 

DBWALZ 

^hWICD  3   £S^ 

UT?IA11 

kLISBURT 

BEPAOG   DAM 

rAMFORO 

rOBRS 

lEBIXSTT-H 

kTERBDBY 

kTEBBURY  CITV    BALI, 

SSTBEOOE 

[GiAM  RESEBVCXB 

INDSOR  LOCKS  BRADLET 

KAIHE 
3GDSTA   AIRPORT 

KB   BARPOK 

SLTAST 

WIBOU  WB  AIRPORT 

>RINNA 

iSTPORT  WB  CITY 

kST  3ANGERVILLE  2  £ 

tST  WINTBROP 

UtHINGTON 

}RT  KEKT  ISE 

IRDIMER 


Day  of  month 
10   11   12   13  I  14   15   16  j  17 


I  IIAX   73 
!  VIK  .   39 


MAX   81 
'  HIK   42 


I  MAX   83 
MIN   46 


MAX   72 
MIN   SO 


I  MAX   70 
MIN   35 


40 

MAX 

MIN   41 


I  MAX   54 
MIN   31 


MAX   S3 
MIN   33 


MAX   52 
MIN  i  30 


MAX   48 

HIN  '  25 


MAX   S5 

KIN   26 


MAX   53 
VIN   3S 


MAX   SS 
MIN   28 


MAX   55 
HIN   28 


MAX   55 
M  IN  26 


MAX   60 
MIN   23 


MAX   55 
MIX   28 


,  MAX   55 

MIN   28 


29  30  31 


MAX   74 
KINi  45 


max:  68 
I  MINI  51 


MAX   71 

MIN   32 


MAX   77 
MIN   SI 


MAX,  81 
MIN   44 


MAX  I  601 
MIN   32 


MAX   83 
MIN   49 


MAX   77 
MIN   41 


80   68 
52   471 


77   57 
SI   48 


MAX 
MIN 


I  MAX   69 
MIN   4S 


MAX   63 
MIN   «« 


MAX   60 
HIN  .  41 


MAX   81 
HIK   39 


MAX   78 
MIN   43 


MAX   72 
I  H IN  '  35 


I  MAX  I  73 

MIM   31 


MAX   79 
HIN  I  13 


MAX   67 

MIN  ;  42 


I  MAX  I  73 

I  MIN   SO 


66  <  66, 

46|  45i 


68   67| 
ii     40, 


77   08 
57   40 


8;i   69 
55   45 


801  74 < 

40   40 


82   70 
55   44 


55   G7 

45   49! 


S3   64 
40   38 


65   66 
43   43 : 


59.  68 1 
42   401 


671  es 

42   541 


67   671 

44!  SSl 


591  46 

44;  36 


60,  45   48'  47 


64   64 
41   491 


60'  62 

471  SI 


651  S7   43 
48'  32   19 


77 
6C 


74   57 
49  48 


69   67 
46   41' 


50   67 
46   48 


67   66 
48   39 


63 
38 


64   68; 
so;  S3 


69 

3C|  48 


65'  67 

47'  46 


35   66 
42   51 


63   64 
471  52 


66   67 
41   SI 


77 
50 

70 
50 

64 

49 

65 
49 

35 
34 

64 
39 

73 
45 

73 
40 

43 
40 

C6 
41 

56 
29 

49 

31! 

81 
45 

71 
43 

63 
44 

66 
44 

56 
26 

68 
42' 

83 
46 

67 
46 

65 
46 

67 
46 

SS 
28 

65 
29 

79   70 

42   48 


81   60 
43   45 


67   65  . 
4S   46 


65   66 
44   40  i 


72   73 
48   44 


80   73 
55   47 


82   53 
46  '  42 


82   72 
SO   44 


SI   64  < 
40   36 


48   63  , 
44   48  1 


64   G7 
47   47 


67   64 
44   37 


SS   67 
43   42 


66   66 
45   45 


80   80 
S2   48 


76  :  65 
44  :  49 


76  1  76 
52  '  42 


83   54 
45   43 


69   70 
45   46 


62   59 
40   40 


63   43 
43   28 


53   SS 
47   42 


61   67 
34   37 


70   64 
44   40 


70   60 
41   37 


73   65 
35   24 


53   60 
22   31 


45   64 
34   43 


54   61 
32   32 


»4  9 

36.6 


54.0 
37,9 


54.6 
I  33.6 


50.7 
32.6 


54.1 

34.5 


54.0 
28.2 


54.2 
35.0 


54.7 
34.4 


54.7 
38.4 


53.9 
36.3 


54,6 
39,2 


47.0 
30.0 


53.5 
32.8 


I  55.7 
I  33.3 


55.3 
34.4 


56.4 
31.2 


51.0 
31.8 


50. S 
33.3 


56.4 
37.7 


52.4 
32.9 


56.7 
36,5 


55.5 
37.8 


55.7 
32.7 


53.7 
33,2 


53.7 
32.6 


49.9 
33,4 


51.9 
35.9 


49.9 
33.4 


43.6 
28.6 


48,7 
29.8 


48.7 
37.9 


51.6 
32.9 


48  0 
30.5 


47.9 
28.2 


52.3 
33.3 


45.0 
29.0 
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Table  S-Conbnued 


DAILY  TEMPERAI'URES 


MEW    EKGI.AHD 
NOVEMBEn   19S0 


Station 

Day  ol  month 

% 
1 

'  ^  3  1  3  1  4  I  S 

6   7  i  8 

9 

10   11   12   13  '  14  i  IS  t  16  i  17  •  le  '  19  1  20  21  22  ;  23  1  24  i  25  j  26  27  '  28  29  30  '  31 

1                 '1       1    '       .    ;    '    !    1    !    1    1 

HOULTON  CAA  AP 

'     1    1    i    '    ' 
max:  52   651  5l'  S9I  U4 
MIN   251  43'  28|  29   35 

43;  50i  51 
29|  30|  43 

56 
43 

5l|  41   39   33   3«'  42'  47'  53   39   381  53   55   28 
32   21   20   18   19   25'  33.  39   26!  18   25   28   24 

32   33!  36   43.  49   58   55 
15^  13   25   35;  42   46   34 

1 
38      46.4 
32       29.2 

JONESBORO 

MAX;  51 '  61 '  48   S9J  61 

Mllil  38|  40   35!  41|  30 

58 !  53.  54 
301  32   36 

54 
48 

Sll  43   35.  26   49 
281  24   23   22   26 

56 
42 

58!  52   se!  47!  55   55  45 
3S|  26   2S!  22|  21   28   18 

38   40  42   511  52  56'     46 

20|  21j  35   361  50   42!  36 

43| 
32| 

49.8 
31.6 

LftC  FHONTIERE 

UAX   53 
MImI  22 

751  50'  331  48 

43   25:  23 [  32 

4ol  sel  56   57 

28j  28   281  35 

SO;  4S   35   33,  32 

35;  12   16   15   15 

45 
25 

42;  43 
36 1  36 

44 
27 

46:  49   50   30   31   31   31   33,  47J  48;  48 
25!  2t   241  19   11    6;  IS   30i  36;  421  31 

35 
28 

44.0 
25.8 

LEWISTOS 

lUXI  57 

UIN;  33 

74   52 

44   38 

44 1  62 
36 1  40 

52;  56   541  54 
33|  31   48   48 

54 1  44   40   41   44 
36   28   26,  26;  24 

46 
24 

521  58 
40 '  44 

44 
33 

54;  58   55  33   35   38{  43'  49,  54!  541  46 
27'     37.  29'  25   20   28,  33   42'  41!  42;  32 

43i 

32| 

49.7 

34.0 

aaDiso>( 

MAX   54 
UIN!  27 

7li  61 
43'  39 

41 1  62 
321  38 

52 1  56   54i  54 
28l  25'  35;  45 

52   45   40;  39'  44 
40   25   21;  16   15 

45 
16 

49   56i  47 
35   38   39 

54;  57;  56   32   35   38!  37'  50!  50 
20   23   29   24   13   18  j  29!  33:  46 

SSi  55 
411  34 

30! 

49.4 
29.9 

MILLINOCKST 

B.«;  54 

liIN|  26 

65   63 

44'  36 

36:  62 
31.  36 

47 
32 

52   51 !  55 
27   431  43 

1 

54!  42   42   38'  40 

42!  29   23f  19   IS 

42 
24 

45!  49   45 
36,  38   29 

43   51'  51   42 
28   23   34   24 

35 
19 

34 1  34'  41   49 
18'  25   28   41 

511  52 
45;  38 

4l! 

31  i 

46.9 
30.9 

HILLINOCKET  AIRPORT 

max;  55 j  65 !  SO 

MiN   25,  451  33 

42   62 
32!  37 

47 
29 

52   53   52 
28   46   44 

sol  42   39   3S   40 
35,  23   23   19.  16 

43 

22 

46 

37 

50   40 
43   29 

45   54'  54   29 

2?|  30;  28   25 

36 
21 

33 1  37   47 
19   26;  36 

51 
47 

Sll  44 
42!  31 

38 

46.1 
31.0 

MILLINOCKET  DAM 

HAXI  48!  52 

MINI  25l  26 

67 

34 

40 

28 

61 
31 

63 
31 

42!  50 j  S3 
27!  32 1  40 

t 
58   47   41   37   34 
4lj  29   191  16   IS 

35 
25 

42 
35 

46   45 
38   30 

34'  46!  53   43 

23'  22   25   22 

38;  32   31;  38 
171  10'  18'  27 

46 

36 

501  51 

44!  41 

43 
28 

45.5 

27.3 

NORTH  BrnrCTON 

UAXi  56:  77   70 
MIS  1  28  1  37   30 

42 
34 

63 
40 

51 
26 

53  j  51 1  51 
26  1  43  ;  46 

56 1  46   40'  40   46   43 
39 j  26   23 1  19   20 '  20 

SO 
38 

58   45 
421  33 

S3   58   55   37 
24 !  31   30   21 

34   40 
12   28 

37 
33 

49   53 
35  40 

51 1  46 

37  i  35 

42 

30 

49.9 
30.9 

OLD  TOKN 

MAX  1  54 ,  69 !  63 
BIN,  31 1  43 1  40 

50 
36 

65 
50 

60;  56   55 
34  ;  30  48 

55 
46 

52   48   52 i  37 
47'  28 1  25 1  26 

43 

22 

48 
23 

50 
40 

58  49 

47;  32 

49|  57   58;  39 
20|  30   39   28 

32   35 
IS   23 

40 

28 

49 

37 

53 

45 

66 
48 

S3 

34 

42 
34 

51.2 
34.3 

01.11  TOWN  AIRPORT 

MAX 
UIN 

55 
27 

69  1  54 

43  1  36 

64 
34 

65 
38 

47   56   56 
28 1  27   44 

55 
45 

52   43:  42.  38 
34 j  24   191  20 

42 
16 

48 
18 

52 

39 

58   44 
44   29 

42j  57   57   33 
21'  27   29   22 

33   38 
14   19 

43 

29 

51.  54 
41 1  48 

J? 

44 

33 

41 
30 

49.6 
30.6 

PORT'^ND 

MAX 

MIN 

55 
37 

71  i  57 
44^  41 

61 
37 

63 
40 

48 
34 

55   55 

38]  51 

52 
49 

58 1  46'  42   40 
39   35   32   30 

46 
29 

49 
29 

54 

45 

58 

•S6 

46 

34 

51   58   56 '  35 
3p   44   30   26 

36   42 
23   31 

47 
38 

49'  55 
43;  46 

54 

45 

45 

35 

44 
33 1 

50.9 
37.1 

PORTLAND  VIB  A-IRPORT 

MAX 

M.N 

55 
27 

73  '  56 
38  i  40 

59 
36 

63 
38 

51 

24 

57 

28 

55 
49 

52 
48 

58   47!  43;  42 

33   26  1  23  [  23 

47 
21 

49 
1-9 

55 
43 

58 
43 

44 

24 

55'  57   56   35'  35'  40 
18 1  39   29   17 1  13;  29 

48   51   56 
37   42 1  40 

53 
41 

42 

.32 

30| 

51.3 
31.7 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

64 
25 

67  :  68 
44  '  35 

43 
33 

64 
42 

58 

30 

52 

30 

53 
45 

54 

45 

52  1  50   52  i  40 
36;  26   24 1  20 

42 
23 

40 
27 

54 

37 

;: 

48 

27 

44!  60  65 
28 {  33;  34 

53;  36l  38 

24   18'  18 

37 
27 

49   54 
34   43 

58 
48 

62 
35 

47 
31 

52.0 
32.2 

PRESQUE  ISLE 

MAX 

MIK 

50 
26 

65  '  65 
40  !  33 

52 
27 

69 
35 

55 
31 

48 
29 

50 
29 

55 

37 

S3 

40 

44  1  40   33   35 
26  .  21   19   20 

42   40 
25   34 

53 

3S 

45 
39 

40   48,  46   48   34   30 

22;  27!  2)   23'  17   12 

36 
16 

42   48 
31;  37 

58 
44 

56 

41 

42 
31 

47.4 

28.7 

RiPOGENUS  DAM 

MAX 

MIN 

51   55  :  64 
28   28   36 

40 
28 

59 
33 

62 
32 

40 

30 

49 

34 

51 
42 

53 
42 

52   40   36   31 
31   25   21   20 

35   43 
24   25 

46 
37 

46 
33 

34  j  47   55 1  42 ;  23   23 
25   26   30   22   17   16 

35 

16 

40  45 

281  28 

49 
45 

52 
39 

45 

29 

44.  S 
29.0 

ROCKLAND 

MAX 

MIN 

56   69  ;  59 
32   43   40 

56 
40 

62 
51 

53 
29 

56 
32 

56 
42 

53 
48 

55 
47 

48   46 '  43   46 
29   23   26   24 

48   54 
22   37 

56 

50 

SO 
33 

53 ;  57   5" 
26   32   34 

37;  36'  42 
26   16   30 

44 

36 

52   54 
43   49 

54 
46 

50 
36 

44 

34 

51.5 
35.2 

RUKFCSD  3  SK 

MAX 
UN 

56 
27 

75  i  50 
34  :  34 

42 
34 

64 

34 

50 
28 

53 
25 

52 

41 

56 
48 

51  1  42   33   39   43 
28   23   18  [  16  :  19 

43  j  51 
19   35 

55 
38 

40 
30 

55   56   52 

25   25   26 

29  1  32 
20   10 

35 
23 

40 
31 

48   54 
39  40 

52 

39 

tl 

40 
31 

47.8 
29.1 

KUUFORD  ISSE 

MAX 
MIN 

58 

30 

75852 
37   36 

42 
35 

64 

36 

53 
31 

56 
28 

52 
40 

54 

48 

52  1  44   40  :  41   45 !  45 '  52 

34  j  26   23  '  20   21  1  22   35 

57 
41 

42 
31 

59 !  58   53 
2R   26   28 

32 
23 

36 

IS 

37 
26 

40   48 

33   39 

54 

41 

52 
41 

43 
33 

42 
32 

49.3 
31.4 

UNITY 

MAX 
MIN 

55 
30 

74 
44 

67 
38 

52 
33 

64 
47 

49 

30 

56 
30 

54 
38 

54 

40 

•2 
41 

42   40  I  35   41 
30   26  1  19   26 

46 

26 

52 
38 

58   46 
45  !  30 

50   56   56 
25   38   28 

32 
23 

34  '  36 
15  1  19 

40   SO 
27!  37 

55 
49 

54 

46 

46 
32 

42 
30 

49.7 
32.7 

WINS LOW 

MAX 
MIN 

68 
30 

57 
35 

73 

41 

45 
35 

64 
36 

63 

34 

51 
29 

58 
34 

57 
35 

56 
47 

54   45  !  40 
30  :  23  1  22 

40 
22 

44 

22 

46 
23 

54 
26 

58 
42 

43 
23 

58,  58 
28   42 

44 

27 

33   33 

16  !  19 

36 

20 

47 
25 

54 

45 

55 
45 

57 
42 

43 
31 

51.1 
31.0 

WOODLAND 

MAX 

MIN 

54 
28 

63 
30 

44 
41 

67 
36 

64 
40 

57 
32 

52 
27 

55 
29 

56 
44 

51 
47 

49   40  1  34 
26   26  1  20 

I 

40 
12 

48 
17 

54 
21 

55 
38 

41 
38 

40 
32 

58  1  56 
24  .  30 

54 
25 

36,  39 
20  j  19 

36 
21 

49   55 
33  ;  46 

1 

58 
40 

54 

44 

49 
33 

50.3 
30.6 

IIASSACHUSETTS 

i 

1 
1 

! 

' 

ADAMS 

MAX 
MIN 

67 
33 

79   79 
34   40 

53 
41 

65 
40 

57 

34 

57  !  67 
28  1  28 

63 
46 

66 
42 

52   43  1  43 
33   25  ;  17 

45 

18 

46 

19 

56 
14 

65 
36 

48 
34 

40 

17 

56  1  57 
17;  30 

30 
22 

37 

36 

18 

46 
35 

49   40 
35   32 

38 
25 

43 

28 

38 
28 

52.0 
28.9 

AHBERST 

MAX 
MIK 

72 
41 

82  {  48 
44  !  43 

47 
42 

64 
41 

55 

31 

65  '  65 
32  1  50 

65 
54 

52 
39 

46   44  .  46 
33   21   21 

47 
25 

57 
21 

63 
42 

54 
41 

43 

36 

58  ;  63  !  38 

22  1  43  I  29 

37 
28 

33 

19 

46 
31 

52 
42 

43  '  44 
37  '  31 

40 
31 

40 
33 

37 
31 

51.5 
34.5 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 

MIN 

71 
30 

77   79 
37   41 

73 
38 

65 
44 

51 
28 

62  1  60 
26   36 

62 

49 

57 
42 

43   40  38 

27  ,  18  I  15 

41 

18 

SO 
13 

60 

41 

57 
42 

42 
31 

52  1  60  ;  56 

14   40   28 

31 
23 

35 
10 

37 
31 

44 

35 

44 
36 

43 
36 

41 
29 

39 
29 

32 
29 

61.4 
30.5 

BLUE  HILL 

MAX 

MIN 

68 
45 

81  '  65 
5i   ;  44 

64 
45 

67 
42 

53 
32 

64  1  62 
42   44 

65 
46 

57 
42 

43   45  42 
36   29   26 

46 
27 

55 
31 

63 

43 

56 
44 

45 
34 

59  ;  62   59 
29   45   28 

36 
24 

35 
23 

45 
33 

50 
44 

S3 
39 

46 
38 

48 
35 

40 
30 

38 
29 

53.7 
36.8 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
44 

83  ,  64 
50  !  46 

69 
48 

69 
41 

55 

38 

65 
46 

62 

48 

55 

49 

60 
42 

48   48   45 
39   33   33 

49 

34 

58  1  65 
34   47 

60 
45 

46 
37 

62   64  !  62 

34   49  j  31 

40 

30 

39 
27 

49 
35 

53 
48 

54 
43 

49 
41 

52 
39 

41 
34 

40 
34 

55.5 
40.0 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

67 
38 

83   81 
50  ■  47 

50 
44 

69 
49 

55 
34 

68 

42 

65 
45 

64   59 
46   50 

56   47   46 
39   29  1  29 

49 
31 

59 
28 

11 

63 
55 

56 
40 

61 
27 

64  I  63 
45  !  33 

39 
27 

39 

22 

47 
35 

50 
46 

54 

41 

47 

43 

SO 
38 

40 
32 

39 
32 

56.6 
38.7 

CLINTON 

MAX 
MIN 

69 
36 

78   48 
43   44 

68 
32 

67 
40 

53 
32 

64 
39 

62 
44 

65   57 
40   49 

44   48   43 
35   25   25 

47 
27 

55 
25 

64 
45 

57 
51 

48 
38 

59 
29 

64I45 
45  1  38 

38 
24 

36 
18 

47 
20 

51 
37 

45 

33 

46 
39 

48 
34 

39 
30 

38 
311 

53.1 
35.1 

COHASSET 

MAX 
MIN 

65 
39 

66   83 

42  |49 

53 

47 

69 
50 

65 
33 

54 
33 

65 
44 

64   57 
44  :  46 

60  i  45  !  45 
42  :  33   28 

44 
29 

48 
28 

57  '  65 
29   47 

60 
43 

44   61   66 
27  1  34   47 

47 
28 

39 
22 

46 
31- 

48 
45 

54 
43 

48 
43 

50 
40 

51 
33 

32 

55.3 
37.7 

EAST  WAREBAIi 

MAX 

MIN 

67 
32 

66  i  68 
42  1  50 

59 
49 

68 
53 

61 
33 

57 

33 

61 
40 

66  '  68 
43   50 

62   52  1  52 
36   28  '  25 

44 
24 

47 
24 

55  !  60 
32  !  52 

59 
41 

49 
23 

56  1  62 
30  1  48 

49 
28 

45 
19 

47 

31 

49 

46 

57 
43 

48 
42 

SO 
39 

52 

3S 

43  1 
33  1 

.■>6.0 

36.8 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

68 
34 

63  1  66 
48  ,  51 

61 
49 

65 
S3 

63 
35 

53 
33 

61 
45 

61 
42 

58 
48 

63   51   50 

38  ;  37   33 

45 

29 

47 
25 

55   60 
38   50 

57 
26 

58 
40 

58  1  62 
42  1  47 

SI 

29 

41 
25 

48 

31 

51 
38 

S7 
42 

SO 
42 

51 
38 

53 

35 

III 

55.7 
38.5 

FALL  RIVER 

MAX 

MIN 

66 
41 

77  !  64 

51   48 

67 
49 

67 
43 

54 

37 

62 
44 

63 
46 

64 
46 

60 
40 

45  ;  49  44 

35   29  I  28 

48 
31 

55 
32 

61 

49 

59 
46 

SO 
36 

59 
33 

64  !  62 

50  1  30 

40 
29 

38 
26 

48 
35 

57 
47 

56 
36 

38 

52 
38 

43 

34 

40 
33 

55.4 
38.6 

FITCBBURG 

MAX 
MIN 

68 
34 

70  !  81 
42   45 

53 
37 

67 
38 

65  1  58 
34  1  32 

67 
39 

63 
44 

65 
49 

56   46   46 
32   25   26 

40 
24 

48 
27 

57 

34 

66 
47 

56 
40 

54 
33 

60   64 

40  ;  38 

45 
26 

35 
24 

39 
23 

46 
34 

51 

39 

47 

48 
35 

46 
33 

42  1 
32  I 

j 

55.0 
34.9 

FRAMINGEAH 

MIN 

69 
34 

71   83 
39   48 

53   68 
41   40 

65 
32 

59 

34 

69 
39 

64 
45 

69 
50 

57   46   47 
34  1  25   25 

45 
27 

49 
22 

58 
27 

67 
47 

58 
40 

44 

24 

63  I  65 
28   40 

42 
27 

40 
19 

39 
24 

48 
34 

55 
40 

46 
40 

46 
36 

51 
29 

*^   1 

30  1 

55.9 
34.0 

HAVERHILL 

MAX 

MIN 

63 
32 

84  •  70 
41   43 

54   70 
39   45 

56 
31 

67 
36 

62 

46 

57 
45 

59 
43 

46   48   46 
33  !  26   28 

1 

48 
28 

58 
23 

65 
45 

59 

46 

46 
37 

62 
24 

65  '  60 
45   32 

39 
25 

37 
20 

45 
33 

49 

45 

54 

42 

51 
36 

49 
35 

44 

33 

41 
32 

55.1 
35.6 

ROOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

67 
37 

78   81 
41   39 

50 
39 

61 
40 

59 

33 

58 
27 

65 

28 

62  '  69 

40   43 

53   47   45   45 
29   24   21   21 

45 

21 

56 
22 

63 
41 

51 
33 

48 
22 

55   62 
25   35 

35 
25 

31 
17 

37 
20 

44 

29 

52 
36 

43 

35 

44 

28 

44 

32 

39 
30 

53.0 
30.4 

BTANNIS  1  E 

MAX 
MIN 

63 
35 

70 
50 

60 
50 

64 
50 

64 

53 

64 

36 

61 
35 

64 
48 

59 
46 

64 
44 

46   55   45 
41   34   30 

I 

52 
27 

57 
25 

60 
49 

57 

52 
37 

56 
28 

60.      59 
48   33 

42 
29 

44 
24 

50 
39 

54 
48 

55 

42 

54 
41 

54 
44 

48 
36 

43 

34 

55. 9 
39.6 

Dce  DOtai  following  Station  ladax. 
-   338   - 


ible  S-ConUnuecl 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NCVEUBER  19S0 


Station 

Day  ol  month 

■S 

.Ma 

1 

4   3   6  1  7  j  8  1  9 

10 

U  !  12  1  13  1  14   15  ,  16  .  17   18  1  19 

20 

21  '  22 

1 
23 

24|2S|28 

27  28  1  29 

30 

31 

mCHTVlLLE  IMM 

MAX:  771  81   74   46,  65i  58   65!  04 
HIN;  36   40  -10   42   46   31   23   36 

1 
63:  62 
491  44 

48   44i  46   46 

27   20,  18   19 

60 

18 

62'  56   46   60 
32   44   30!  18 

62 
30 

60   34 

28   27 

33 
17 

4o{  49   54 
27   40,  34 

441  4o|  38 
32;  281  31 

36 
29 

53.8 
31.4 

MLi   COCHITTJATE 

MAX  69   68 
MINI  29   36 

82   54   66   65 
46   40   40;  27 

SS   67 
31;  36 

62   66 
42'  49 

59  45'  48   45 

28   19;  19.  21 

49 
18 

57 
21 

66   59  45 
44   39   20 

61 
36 

65   42 
40   25 

39 
16 

39|  48  54 
21   37i  39 

46   45   50 
40  321  27 

1 

40 

29 

55.2 
31.6 

AmSKK 

■AXl  64   81 

MI)i|  35   42 

70   67   68   54 

44   38   42   34 

64,  62 
36j  47 

58 
47 

56 
43 

45   46 
34   28 

43 
28 

48 
27 

56 
24 

63 
45 

39   45   60 

44   35|  28 

64 
43 

59'  38 
31'  26 

1 

36 
22 

47   52 
33   44 

55 

41 

48J  49   41 
39   38,  33 

39 
32 

54.6 
36.1 

OWELL 

MAXi  65   81   74   47   661  56 
MtNi  36   43   44i  39|  461  32 

65!  63 
361  46 

1 

60 
49 

57 
49 

50   45 
35   27 

45 
27 

49 
27 

57 
23 

64 
43 

59;  50   62 
49   40i  28 

64 
41 

621  38 

321  26 

1 

36 
21 

42   49 
33   41 

51 
41 

47   48   46 
42   37I  32 

39 

31 

54.6 
36.5 

IODI.ETOI( 

MAX.  62   76 
MINI  34   44 

74 
44 

521  68   52 
441  52.  32 

62:  60 
381  46 

56'  56 
48   48 

54   46 
36   26 

44 
28 

48 
28 

54 

24 

62 
46 

58   56[  56 
54   42I  28 

64 
46 

62   40 
32   28 

40 
22 

46   50 
36   46 

54 
44 

50   481  50 
44,  40|  36 

40 
34 

54.7 
1  38.3 

AXTliCKT  IB  AIBPOST 

MAX   60  64 
MIN   39   53 

60 
51 

63   64  >  52 
52   44   41 

58   59 
45   46 

62   65 
48   44 

47   50 

40   40 

46 

36 

48 
35 

55 
33 

58 
50 

57   48 
46   40 

56 
36 

58 
50 

59   41 
33   34 

45 

28 

53   57   56 
42   481  42 

54 
45 

56   43 

431  36 

42I      54.5 
351    1  41.8 

El  BKDFORD 

MAX   62   73 
MIN   48   56 

62   63 
50   51 

65 1  55 
43,  38 

59   42 

46  {  52 

59 
48 

63 
42 

46   50 
39   35 

45 
32 

48 
35 

54 

38 

60 
50 

60,  46 
46   38 

58 
35 

60 
51 

58   41 
34   32 

41 
30 

43   55   51 
411  48,  45 

1 

48 

42 

5li  42 
401  36 

40'    1  54.2 

36;     41, a 

1 

ORTH  THDBO 

MAX   68   74   63   66 

MIN,  46   50   48   43 

67 

54 

58 
38 

59  i  63 
39   47 

56 
47 

59 
47 

53   51 
42   41 

51   52 
34   35 

55 
34 

59 

58   S3 
51.  39 

56 
35 

61 
47 

62 

31 

47 
28 

43 
29 

48   52   55 

39{  46;  42 

54 
43 

54   53 
44   36 

421      56.4 

34     j  41.2 

ITTSFIELD  »B  AiaPOST 

MAX   73   76   44 

HIn!  39;  43   38 

65 
42 

62 
35 

52 
31 

61   62 
30   33 

64 
51 

56 
31 

39   38;  40i  41 

29   26   18   25 

53 
18 

62 
39 

54   37 

37   27 

54 
21 

58 
34 

34 
23 

31 
19 

31 
16 

391  49,  38 

28   381  31 

25 

35   30 
27   27 

311    1  48.3 
261    ^  30  4 

LYMODTB 

MAXi  67   82   72   68 

MIN   34   46   49   49 

69 
55 

SS   64   65 
32   37   45 

61 
46 

62 
49 

58   48 
38   30 

45   49 
27   29 

58 
27 

64 
43 

61,  53 
53   37 

60 
29 

65 
46 

64 
32 

40 
27 

42 
23 

48 1  52   56 

38j  47   45 

51   So   48 
45   40   34 

42 
31 

i  57.4 
38.8 

BClCPoaT  1  ESE 

MAX 
MIM 

56   71   64  1  59 

36   451  45  1  45 

62 
42 

52 1  60   60 
30:  43   48 

54 
48 

57 
45 

48   45 
34   33 

40  46 
30   28 

S3 

26 

62   59   50 

46 j  50.  39 

53 
28 

62 
46 

58   37 
30   25 

40 
22 

45 
39 

50   53 

45   43 

51 

42 

50   43 
40   36 

41       52.8 

34       38  1 

iNDIlCH 

MAX 
MIN 

62i  70  60   64 
44:  52   53   52 

84 
44 

51 
41 

61   60 
42;  50 

58 

49 

60 
45 

45  45 

41   40 

42   46 
36,  36 

52 

38 

58 
5P 

60 1  49 
48,  38 

54 
36 

62 
SO 

62   38 
37   27 

44 

25 

49 
43 

55   55 
46   44 

51 
42 

54 
42 

42 
34 

40'      53.8 
32l      41.9 

BELBOBHE  FAU.S 

MAX 

MIN 

65   66   79  ,  44 

36.  40   40'  41 

tl 

63 
30 

51!  60 
29  {  30 

60 
42 

62 
46 

47  42 
28   24 

40 i  401  42 

21;  23   21 

49 
22 

58   49 
36 1  35 

40 
21 

49 
24 

60 
34 

36 
26 

33 
17 

34 

19 

46 
33 

51 

37 

40 

35 

43 
29 

39 
30 

37     j  49.6 
29     '30.6 

PBIMGFIELD 

MAX 
HIN 

73 
41 

83   80 
48   43 

52 
43 

68 
42 

68 
35 

65!  60 

38  ,  50 

66 
53 

65 
48 

50  45 
37   25 

45   48 
26   29 

57 
26 

63 
45 

62;  51 
48   38 

53 
26 

63 
45 

62 
30 

38 
28 

37 
23 

45 
31 

50 
42 

58 
36 

43 
35 

42 

32 

40 

30 

40     1  56.1 
32       36.8 

rOCEBRIOGE 

MAX 
MIN 

78   79   49 
36  .  42  ;  42 

66 
42 

64 
38 

fj 

64   64 
29.  41 

65 
52 

59 
37 

40   42 
30   22 

43   46 
17   24 

57 

i.6 

63 
38 

56   40 
38   32 

57 
17 

60 
44 

44 

26 

35 
22 

33 
15 

42 

27 

54 

38 

47 
32 

40 
30 

42 
27 

32 
28 

331    1  51.6 
:<8!    ■    31.3 

lAMPSCOTT 

MAX 

MIN 

58   71 
37   44 

60 

44 

62 
47 

64 
44 

52 

37 

57'  57 
4S   47 

61 

4, 

57 

43 

45  46 
35   30 

44 

28 

47 
32 

57 

29 

59 
4  5 

58   47 
47  1  37 

56 

28 

60 
47 

56 
32 

:<8 

27 

36 
22 

45 
33 

49 
46 

51 
41 

49 
39 

49 

37 

43 
34 

£9     !  52.4 

3">l    1  37.9 

kmCTON 

MAX 
MIK 

68   80 
30   43 

65   67 
49   49 

68 
53 

54 
32 

82   65 
36  ;  36 

66 
44 

61 
48 

50   48 
35   22 

45 
19 

48 
19 

57 

18 

63 
45 

60   51 
50   38 

60 
19 

65 
44 

63 
32 

40 
28 

39 
17 

48 
35 

53 
40 

56 

42 

45 

37 

52 
36 

44 
31 

38     i  56.0 
33       35.3 

3U.T  DAM 

MAX 

HIN 

72  :  80 
30  40 

75   50 
39   39 

65 
43 

63 
26 

63  i  62 

28  1  29 

64 

41 

59 
44 

4«   42 
26   18 

38 
16 

44 

16 

55 
14 

60 
29 

61   46 
44   31 

56 
16 

60 
39 

57 
30 

36 
23 

37 
12 

40 
29 

47 
37 

52 
36 

43 
36 

40 
29 

39 
29 

35       52. 9 
29     1  29.9 

nUIERS  rALLS 

MAX 
MIN 

70  1  82 
33   39 

75 
38 

45 
39 

64 
40 

54 
28 

63  1  62 
27  :  40 

65 
49 

1? 

45   45 
25   20 

45 
18 

47 
22 

55   62 
19   37 

57  i  53 
42   30 

54 
18 

63 
35 

53 
29 

47 
27 

J? 

44 
32 

49 
40 

53 
37 

53 
34 

53 
30 

53 
32 

52 
32 

1  55.7 
!  31.7 

a  POLE 

MAX 
MIN 

68   82 
32   46 

67 
46 

64 
45 

66 
43 

54 

27 

64   62 
35|42 

66 
44 

58 

41 

46   47 

32   23 

44 

22 

48 
22 

54 

21 

64 
41 

57   44 
44   34 

58 
22 

64 
45 

60 
30 

39 
26 

37 
15 

46 
33 

52 
45 

55 
41 

46 
?4 

48 
34 

40 

29 

40 
29 

54.7 
34.1 

tST  CUnillGTON 

MAX 

MIK 

67 
33 

68 
32 

75 
30 

75 
36 

78 
33 

56 
22 

65  ;  65 

25!  30 

63 
43 

60 
31 

43   40 
28   19 

43 
20 

49 
29 

55 
16 

71 
20 

65'  60 
29   30 

69 
29 

55 

34 

45 
25 

i  55 
!  38 

51 

40 

50 
35 

48 
30 

40 
28 

32 

29 

'    57.1 
1  29.4 

iSTFIELO  2  NE 

MAX 

MIN 

73 
36 

82 
42 

50 
42 

65 
42 

64 
39 

55 
32 

65'  64 
29   45 

64 
53 

56 

30 

44   43 
28   20 

43 
19 

46 
20 

59 

17 

62 
39 

55  43 

36   28 

59 
19 

62 
33 

45   36 
29   24 

33 
18 

47   55 
30'  44 

42 
36 

44 

30 

39 
30 

36 
31 

36 
30 

j  52.2 
31.8 

iSTOH  2  NW 

MAX 

MIN 

70 
31 

84 
40 

73 
43 

62 
40 

67 
45 

56 
29 

71   65 

37   43 

68 
46 

60 
47 

52   49 
34   22 

46 
22 

50 
25 

60 
22 

70 
42 

62!  53 
48   37 

64 
25 

66 
42 

67 
30 

42 
19 

37 
25 

46 
32 

SO 
44 

54 

40 

45 
39 

50 
35 

44 

28 

39 
30 

57.4 
34.6 

iSTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

72 
38 

81 
44 

68 
42 

48 
44 

68 
43 

53 
36 

64   64 
33   49 

65 
53 

58 
32 

45  45 
27   20 

44 
20 

47 
24 

56 
20 

63 
43 

58   43 
40   35 

58 
19 

62 
38 

58 
29 

37 
28 

34 
18 

46 
29 

54 

43 

54 
32 

42 
32 

39 
32 

39 
31 

39 
30 

53.5 
33.5 

LLABD  BROOK  STA  FORES 

MAX 
MIN 

79 

73 
41 

43 
36 

65 
41 

55 
31 

66   61 

33  !  37 

64 
37 

59 
47 

46 
21 

52 
22 

55   65 
27   48 

59 
45 

63 

31 

59 
28 

35 
22 

i 

52 
22 

46 
28 

42 
29 

36 i      56. 0 
281 

IRCESTER  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
45 

79 
54 

54 

38 

65 
37 

64 
35 

53 
32 

63 
40 

61 
47 

61   55 
51   34 

41   41 
30   27 

36 
24 

43 
25 

52   64 
28   43 

58   40 
37   29 

57 
32 

60 
42 

57   34 
24  ,  22 

33 
18 

43   52 
28   41 

46 
35 

42 
33 

42 
33 

35 
25 

34!      51.3 
25j    1  33.8 

>RCESTER  1 

MAX 

MIR 

72 
36 

81 
46 

61 
42 

45 

38 

65 
41 

56 
32 

66 
33 

62 
43 

64 
49 

57 
41 

45  46 

37   24 

42 
22 

46 
25 

55 
21 

65 
43 

57  '   42 
41   36 

61 
26 

61 
37 

58 
27 

36 
25 

35 
18 

41 

31 

48 
40 

S3 
38 

45 
30 

45 
30 

39 
25 

38 
28 

52.9 
33.5 

NEW  BAHPSHIBE 

1 

^XANDKIA 

MAX 
MIN 

60 
29 

76 
36 

50 
36 

47 
34 

61 
35 

51 
28 

55 
24 

50 

30 

53 
45 

54 

34 

40  38 
25   20 

38 
15 

42 

22 

47 
16 

S3 
38 

S3  ^  38 
36   30 

$8 
21 

55 
42 

48 
23 

30 

19 

33 
10 

35 
28 

40 
33 

46 
36 

44 

28 

43 

27 

37 

28 

33 
26 

46.9 
28.5 

IRLIII 

MAX 

MIR 

53 
27 

58 
30 

75 

36 

40 
34 

63 
38 

65 
29 

49 
29 

58 
33 

53 
35 

56 
40 

47   40  36 
31   26   16 

36 
19 

41 
16 

48 
18 

55   S3 
38   33 

34 
19 

56 
21 

58 
28 

34 
21 

1 

32 
9 

34 
29 

47 
32 

47 
40 

49 
39 

48 
36 

39  1    1  47 . 7 
30!    1  28.0 

ITHLEEER 

MAX 
MIN 

61 
30 

75 
34 

56 
31 

54 

31 

60 
40 

48 
27 

61   55 
29   37 

60 
44 

57 
34 

40   36   36 
29   24   17 

41 
24 

49 
21 

55 
36 

47   40 
35   27 

49 
21 

55 
34 

51 
20 

34 

17 

32 
9 

40 
22 

44 

32 

47 
34 

50 
37 

44 

32 

38 

28 

35     1  48.3 
26     {  28 . 7 

ACCTATER  DAH 

MAX 

MIN 

66 
32 

80 
30 

73 
38 

44 

37 

63 
43 

57 
28 

63   54 
25  '  33 

I 

60 
44 

57 
40 

46   41 
2-»   20 

18 

47 

23 

58 
16 

60 
40 

56   43 

42  1  36 

61 
20 

63 
33 

59 
28 

34 
23 

33 
12 

38 

28 

42 
35 

50 
38 

46 
38 

42 
29 

43 
32 

38     j  52.0 
30  ;    1  30.6 

LHPTON 

MAX 
MIN 

59 
26 

61 

31 

79 
32 

46 
37 

65 
32 

l^ 

62  58 
22   24 

56 
30 

58 
45 

51   44 

25   20 

41 
IS 

41 
15 

49 
13 

49 
14 

54  1  52 

37  1  32 

49 
19 

59 
22 

67 
29 

38 
23 

31 
10 

35 
16 

40 
30 

SO 
36 

47 
37 

49 
.34 

46 
34 

40 
29 

51.4 
1  26.5 

mCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
29 

80 
37 

55 
42 

S5 
38 

67 
39 

n 

61  |56 
28  1  46 

60 
SO 

57 
28 

44   42 
24   21 

43 
17 

47 
17 

56 
15 

60 
** 

57  1  42 
37   27 

61 
19 

64 
38 

58 
27 

36 
16 

33 
11 

41 
31 

47 
39 

51 
41 

48 
33 

46 
35 

40 
32 

38 
26 

1  52.0 
1  30.4 

BBAJI 

MAX 

MIR 

63 
28 

80 
38 

71 
40 

46 
38 

68 
45 

55 

30 

59 
27   40 

60 
41 

62 
33 

41   45 

30   27 

43 
22 

43 
22 

56 
20 

61 
41 

59 
52 

53 
41 

59 
23 

65 
21 

63 
30 

51 
29 

36 
15 

40 
30 

49 
38 

52 
42 

53 
42 

49 
36 

46 
33 

41       54.3 
31  1    ,  32.8 

iST  DEER  INC 

MAX 
MIR 

62 
33 

76 
39 

68 
42 

43 

36 

63 

42 

51 

33 

60   56 
27   41 

59 
47 

53 

37 

42   42 
36   24 

41 
26 

44 

18 

52 

21 

59 
44 

57  ,  42 

39  j  35 

57 
22 

62 
42 

57 
28 

33 
24 

33 

13 

38l43 
30   35 

51 
39 

45 

36 

44 

30 

40 
32 

36       50.3 
29       32.7 

STAN 

MAX 

MIN 

60 
24 

60   61 
28   33 

60   58 
35   35 

45   40   33 
25   22   12 

33 
12 

38 
13 

54 

13 

61  ;  46 

40  1  30 

32 
12 

55 
12 

55 
28 

31 
18 

23 

1 

30  i  35 
5   23 

45 

33 

42 
35 

46 
30 

45 

30 

35       44.9 
27       23.0 

aST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

47 
25 

57 
31 

72   37 
31   31 

57 
33 

62 
26 

45   57 

26  '33 

51   58 
40   35 

41   37  33 
27   23   15 

33 

18 

33 
19 

49 

21 

52 
38 

42 
28 

30 
17 

47 

22 

55 
29 

32 
15 

20 
13 

34   35 
12   25 

39 
22 

45 
36 

50 
41 

47 
33 

35  1 

27 

44  4 

26.4 

lAKKLIN  1  NW 

MAX  ,63 
MIR   31 

81   72   45 

35   43   37 

66 
43 

49 
32 

59   55 
25   36 

55   56 
45   38 

45   43   43   47 
28   21   18   20 

1 

52 
16 

57 

33 

56 
40 

42 
35 

61  . 
19 

63 
29 

58 
30 

34 

19 

34 
13 

40  45 
29   37 

52 
42 

49 
34 

44 

29 

44 

34 

1 

40  1 

32  j 

51.7 
30.8 

Seoieiai 

9oo»  DOtM  foUowmv  StAtiob  [odox. 

-  33 

9  - 

Table  S-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


HEW   EKGLANJ 
NOTEIIBEX   1950 


FRANKLIN  FALLS  DAM 

GLENCLIFP  2  NW 

KEENE  I  S 

LAKEPORT  1 

LEBANON  AIRPORT 

KANCBESTEB 

MOUNT  *ASBINGTON  VB 

NASHUA  3  N 

NEW  CASTLE 

PETERBOHO  2  S 

PINKRAU  NOTCB 

PLYMOUTB 

3URRT  MOUNTAIN  DAM 

WEST  LEBANON  1  SW 

WINDHAU 

WOLFEBORO  FALLS 


SaODE    ISLAND 
BLOCX    ISLAND   1V3   CITY 

GREENVILLE 


PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 
CHELSEA  2  S 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BABNET 
LEMINGTON  3  NE 
MIDDLESEX 
MONTPELIER  AP 


NORTHFIELD  NORWICH  UN IV 


SAINT  ALBANS 


SAINT  JOHNSBURY 


MAX 
HIN 


MAX 
MID 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  month 


62 
34 

75 
34 

74 
31 

80 
37 

59 
36 

78 
40 

70 
27 

80 
38 

61 
36 

77 
42 

47 
39 

50 

29 

63 
28 

66 
33 

56 
37 

80 
44 

MAX   65 
MIN  43 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN  I  28 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


79   72 
35   42 


67 

33  I  30 


84   78 
36  i   40 


67   61 
59   51 


481  61 
27   30 

6 


66 

44  '  39 


64  !  66 
49  40 


66  I  68 
49  41 


66   68 
48  43 


4U 
36 

63 
40 

39 
36 

64 
38 

49 
35 

65 
35 

56 
34 

65 
35 

MIN  I  33 


MAX   69 
MIN   36 


MAX  65 
MIN   28 


67   77 
34   38 


76  43 
41   34 


74  1  42 
41  <  34 


I  69  I  64 
45  35 


79  '65 

I  55  I  36 


74   58 

58  i  35 


[77   65 
38  I  35 


39  ;  65 
36   38 


51  I  65 
35  35 


42   57 
35  38 


54   62 
34   32 


53   63 
35   31 


44   63 
34   43 


55   64 
35  41 


44   46 

35   35 


47  65 
36  44 


50  I  60  j 

32  I  37 


10   11   12   13  14   15  I  16   17   18   19  20  21  22  23  24  23  26  27  28  29  30  31 


65   61 

27   35 


65  I  47 

25  I  30 


S3   64 

28   30 


581  55 

4Si  44 


69 
35'  40 


62  I  59 
42   44 


57   55 
42  40 


59   41 
40   28 


47   60   61 
26   43   49 


50  I  61 
27   30 


60 

!  39 


50  I 
See 


56  1  45 


49|  44 
391  32 


38   39 
29  27 


42   42 
15   20 


36   41 
19   28 


45I  48 
22 


47   54   52 
15   32   45 


48   45 

181  171 


45  I  40 
25  !  20 


50  I  44 
29  23 


41 
27  i  23 


60 

46 

45 

41 

58 

44 

38 

35 

60 

45 

39 

28 

59 

45 

40 

35 

60  46   49 


39 

24 


40  I  41  I 

17   20  I 


46   48 
20   18  I 


40  44 

20  :  25 


481  57  S3 
161  IG   43 


53'  56 
29!  45 


471  54 
35 


18  I  26  i  18 


60   56 
43   28 


40  40 
15   19 


43  I  40  46 


47   53 
40  43 


44   56 
27  26 


62  I 
50; 


60  46 
45  '  40 


58   48 
47  35 


60  ;  61 

43   46   35 


58   65 
32   47 


60  I  45 
44  {  36 


39  42 
19   14 


40  I  36  I 
2G  21 


39  42 
15   22 


45  I  36  ;  37   41 


28  '  25  !  23 


38 
25 


42 
38 


39  41   44 

25   18   31 

43 


37  ;  38 

27  I  24 


40  !  41 
25  I  20 


48 
18 

56 
32 

44 
14 

52 
15 

50 
28 

57 
45 

57   47 
40  32 


55  !  45 
43  I  34 


59 
15 

65 
40 

42 
20 

49 
21 

47 
14 

55 
36 

43 
19 

51 
21 

I  42 
!  60 


I  62 

143 


60   56 
30  30 


24 1  14 


S2l  65 

19]  40 


51   51 

33!  22 


61   41 
33   33 


39  42 
19   35 


33 1  33 

111  15 

36  J  40 

10;  30 

36  I  39 

14  I  31 

34  I  42 

11  r  27 


30  1  25   21 ;  32 


62   61   401  37 
47   30   26   19 


65  61 
50  {  32 


56  62 
19  36 


54   58 
34  i  27 


58   39 
39   26 


54   52   32 

26  I  26   22 


39  39 1 
27  1  23 


35  !  47 
18  '  18 


52   58 
16   29 


56 
36 


55   56  I  58 
16   31  i  24 


60   64   56 
35   26 


58  I  57 
I  43   42 


57   42 
42   29 


46 
33 


[  29 
I  22 


33   41 
10  21 


31   37 

10  27 


51   44 

37   33 


35 

30  35 


39   SO 
35  37 


38  38 
19  32 


42 
30  31 


46  42 
38  34 


14 1  39 
34  i  28 


50  42 
37   30 


30  I  37   45   50 
7   24   35  36 


42   ' 
31   39 


34  40 
16  \   24 


I  44 
25 


41   40 
25  30 


36   36 
30  30 


40  40  I 
31   31 


40  35 
30  27 


40  ;  35 
30  I  30 


39  I  35 
32  I  30 


34 
30  30 


>  aotei  following  Statioo  I 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Coatinued 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1950 


Day  ol  month 


i-li 


8       9 

I 


10  '  U  '  12     13  '  14  I  15  '  16  ;  17     18     19     20 


J  ■  21  I  22  ,  23  I  24     25  j  26  !  27     28  i 


soMEBsrr 

IZST  BOREE 
■ILOER  1  E 
fOODSTOCE 


MAX      59 

HIK      30 


HAX      SO 


Kirr 


72      33 
35      35 


60,     70,     38 
27,     35      34 


6S      781     4i: 
36      40      37 


■AX      67 
HIV      28 


78 
37 


45 

36< 


62 
23 


51' 

27^ 


59  53  60 

26  10  36 

57  58  60 

27  30(  40 


30     49I     46 


41      36      34      35 
27      18      to      11 


36      55     60     40     33 
13      14      36 


isi     19     27 


S4     29     27     31!     3'^     45     51 


47     42     36      35     39 
24      22      15      1^     13 


48 
29 


.   52 
13:  3^ 


60     64 

33   44 


40   40  45  *t     51 
IB,     21   Isi  22   38 


34 


45   55  32 
23   29  2i 


111  29  31   28 


40  45   43 
2i     35  38 


39   51   57  34)  33   3d  38  45  42  41 
14   18  34   17i   8   11   28  36   36  26 


47 
2^ 


35  2^ 

2^  24 

40  " 
3ti 


44      45     41      43      55      57      56      43     SO     56     48 

34      22      1^     24      15      31      40     30     14     2f      25 


31   37,  42   49  44 

10   271  35  37  35 


^  3J 


a   36| 

1 1% 


30  36 
33  36 


46.3 
24.4 


45.7 
25.4 


48.2 
21. » 


50  6 
29.0 


» 


I 


See  roJerencA  ootw  ioUcwiog  StAtioo  lodoz. 
-   341   - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


N!W    ENGLAND 
NOVEMBER   1950 


StaUon 



Day  of  month 

t     r^""" 

~ 

!       1       1 

.|. 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  1  20 

21 

2? 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30      31 

BRincrPORT   WB    AP,    CONN. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

CREAM   HILL,    CONN. 

SNCWFAIX 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
2 

T 
2 

DANBURV,   CONN. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

GREENWICH,    CONN. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

' 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HARTFORD  IfB   AIRPORT  ,    COnN 

SNOiTFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

K5If    HAVEN   WB    AP ,    CONN. 

SNOWF.UX 
SN  OH  GND 

T 

T 

NORFOLK    2    .SW  .    CO.NN  . 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

i 
1 

T 

1 

T 

T 

T 

.7 
T 

.6 
1 

T 
T 

.3 

1 

1  .0 
T 

.6 

1.5 
2 

:  .8 

3 

NORTH    KENT,    CONN. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 
1 

T 

.2 

T 

T 

T 
T 

T 

_T 

T 

\' 

.3 
2 

T 
1 

PUTNAM,    CONN. 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

STORRS,    CONN. 

SNOT  FALL 
SN  ON   GND 

i 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

WASHINGTON ,    CONN. 

SNOWFALL 
SM  ON   GND 

T 
T 

WATERBUHY,    CONN. 

SNOW  FALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

WESTBROOK,    CONN. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

BAR   HARBOR,    ME. 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.5 

.3 

BEI.FAST,    ME. 

SNCWFALL 

SN   ON   GND      . 

- 

- 

: 

-     i    - 
1 

: 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

CARIBOU   WB    AP,    ME. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

.2 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

EASTPORT  WB   CITY  ,    .'ff  . 

SNOWFAI.L 
SN   ON   ONO 

T 

T 

2.3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

EAST   WINTHROP,    ME. 

SNOWFALL 
SN  OK   GND 

T 
T 

.5 
T 

T 

T 

FOKT    KENT    1    SE ,    HE. 

SNOWF.ALL 
.SN   ON   GND 

2.0 

- 

V 

- 

- 

GREENVILLE,    ME. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
2 

T 
2 

- 

- 

I 

T 

HOULTON   CtJi    AP  ,    ME . 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2 

1.3 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

PORTLAND,    ME. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.3 
1 

1 

T 

PORTLAND   WB   AP ,    ME. 

SNOWBALL 
SN    ON  GND 

T 

3.1 
1 

1 

T 

PRESQUE    ISLE.    ME. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

1.0 

2 

1 

1 

1 

KOCKI-AND,    ME. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

T 

T 

RUMFORD  3   SW ,    ME . 

S.NOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T^ 

T 

T 
T 

WOODLAND ,    ME . 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

2 

T 

4.0 
4 

3 

T 

T 

T 

ADAMS,    MASS. 

SNOW  FALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 

T 

AMHERST,   HJSS. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

.5 

T 

T 

BIRCE  HILL   DAM,   MASS. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BLUE   HILL,    MASS. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
T 

T 
T 

BOSTON  WB   AP,    MASS. 

SNOWFALL    1 
SN  ON  GNDi 

1 

! 

T 
T 

T 

EAST  VAREHAM.    MASS. 

SNOWFALL 
SN   ON  GND| 

T 

T 

FALL    RIVER,    MASS. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HAVERHILL      M\SS. 

SNOWFALL    i 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

T 

BOOSAC  TUNNEL,    MASS. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

.3 

T 

HYANNIS   1   E,    MASS. 

SNOWFALI, 
SN  ON  GND 

- 

LOWELL,    MASS. 

SHOT  FALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

Sec  reference  notes  fcllovriag  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NOT    ENQ.AND 
NOVEHBER   1950 


Day  of  month 


1        2       3       4       S       6       7       8       9       10      n      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23     24     25     26 


■IDDLETON,    UASS. 
MMTUCKET  WB  AP .    MASS. 
NBT   BEDFORD.    UASS. 
P'TTSflELDWB  AP .    lUSS. 
PLTMODTH,    MASS. 
ROCKPORT    I    ESE.    MASS. 
SAXDtlCB,    MASS. 
SPRINGFIELD.    MASS. 
STOCKBRIDCE ,    MASS. 
SIAMPSCOTT ,    MASS . 
lALPOLE,    MASS. 
lESTFIELD  2   HE,    MASS. 
WORCESTER  AP ,    MASS. 
ALEXAICDRIA,    KB 
BERLIN.    NB 
BETBLZBEM.    NB 
CONCORD  WB  AP,    NB 
DURBAH,    NB 
FIRST   CONN  LAKE,    NH 
GLEKCLIFF   2  HI  ,    NB 
KEEXE   1   S,    NB 
LAKEPORT   1 ,    NB 
MOUNT   WASBINGTOM   WB .    NB 
PINKBAM  NOTCB,    NB 
SURRT   MOUNTAIN   DAM,    NB 
WIKDEAM,    NB 
WOODSTOCK.    NB 
BLOCK    ISLAND  WB  CITY,    RI 
KINGSTON ,    RI 
PROVIDENCE  WB  AP  ,    RI 
BLOOMFIELD,     VT. 
BURLINGTON  WB  AP,  VT. 
CAVENDISB,    VT. 
DORSET    1    S,    VT. 
LEMINCTON   3   NE ,    VT. 
MIDDLESEX,    VT 
JIEWPORT,    VT. 
KORTBFIELD  NORWICB   UNIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNDI 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   OK    GND 


SNOWF.\LL 
I  SN  ON    GND 


;  SNOWFALL 
SN  ON  GND 


;  SNOWFALL 
I SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOW  FALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SR  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNDl 


SNOWFALL 
SN  ON  GND: 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL   I 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GNdI 


SNOWFALL 
SN   ON    GND' 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL    I 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL    ; 
SN   ON   GND 


SNOWFALL     , 
SN  ON  GND; 


2.1 
1 


1.0 

1 

T 
T 
1.0 


2.3 
2 


1.3 
3 


2.0 

1 


1.0 
1 


1.0 

I 


2.0 
1 


5.4 
5 


1.0 

5 


1.0 
1 


2.8 
9 


1.0 
1 


2.0 
T 


1.1 

1 

1.0 


.4 
10 


2.0 
1 


3.0 
1 


T      1.0 
1 


1.5 

1 


3.0 
3 


1.0 
1 


T 
1.3 


1.0 
2 


2.5 
2 


2.3 
2 


1.5 
2 


S«e  fefereoce  not«>s  (ollowing  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER   1950 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUTLAND,    VT. 
SAINT   ALBANS  ,    VT  . 
SAINT    JOHNSBURT,    VT. 
SOMERSET,    VT. 
WILDER    1    E.    VT. 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

_ 

T 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 



.3 

2.0 
1 

T 
T 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

„ 

_ 

1.0 

1 

2.0 

1 

T 
.3 

T 

T 
T 

.5 

T 

.8 

_ 

_ 

1.6 

1 

1.5 

T 

.6 
T 

T 
T 

2.5 
4 

T 
2 

4.0 
2 

.  1 

7.0 

7 

1.0 

1 

See  reference  notes  lollowing  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


CtmSCTlCVT 

Anson I A 
RAOBSTILLI 

BALTIC 
BAUXAHSnO 

nuxmtnu) 
uiDCKPorr 

bKIDCIPOaT  IB  Alt] 

SIISTOL 

BROOCLnf 

BULLS  BIIIDCI  DAM 

BCKLINCTtV 


COCKAPOMSBT  roKZST  I 

COLCHISTKB 

COLLINSVILLI 

CtlAM  BILL 

MKBUBT 
DAI SON   LAKI 
DUST 
KAST  HATDC 


JlllTT  CITT 


IB 

IIA!>CKESTEB 

BEAD  POKD  B£SERVOIB 

■  IDDUTOn 

BILTOtD 

WMAVK   raUST  Its 

■OODtS   USDITOIB 

lucnrT  CAunL 

MTCSAK   rOBEST  KS 
NATVAB   BALE   ST   rOUST 
BBV  HARTrain 

KEV    HaTEB   WB    AlKPOBT 

mnufCTOH 

im   LOKDOK 
NOKTOLK   2   5W 

notrn  BUuroBD 

ROBTB  CUILPOBO 

ROBTH  EDTT 

BOaWALI 

MOniCB  3   E8B 

PACBADC  ST   FOREST   3   Kt 

PEOPLES   POBEST   RS 

PBOSPKCT 

PCTHAB 

PimiAB   BIICffTS 

PVTBAII   LAO 

BOCCTILLE 
ROCIVOOO   LAKE 
ROCET   RIVER   0AM 
ROU(D   POITD 
SALISBURY 

3AUCATVCX   RESERVOIR 
SIEPADC    DAB 
SBUTTLE  HEADO*   RES 
STAFTOW)   SPBIKCS 
STAMTOU) 

STCVnsOM  DAM 
STCBBS 

tlMMPSOmriLiJI 
TOftBIBCTtBI  1 
TOBimCTOR    2 

TRAP   PALLS   RESERVOIR 
■ASBINCTOH 
lATCRBURT 

BATERBORT   CITT   BALL 
VEPAWAX   RESERVOIR 

BESTBROOK 
VEST   HARTFOKD 
TB9T   BARTLABD 
VMICVILLE   RESERTOIR 
VHITVET   LAEE 


0130  KCR  8AVEM 
0327  LITCHFIELD 
0331  NEV  LOMDOK 
03M  LITCariELC 
0634    BARTPORT 

0801    PAIRTIELD 
OeO«   PAIRrtELD 
0030   ttARTFOU) 
0918   BIHDBAM 
0»61    LITCariELD 

0973    HARTPORD 
10B3    PAIRPIELD 
14S8    UIDOLESEX 
H99   xn   LOMDOtt 
133e    OARTPORD 

1713  LITCHFIELD 
1763  FAIRFirU) 
1798  KEW  KAVZX 
1S44  PAIRFIEIX 
3169   KEW   tU%XH 

228S  FAIRFIELT 
3658  LlTCHflELD 
3137  FAIRFIELD 
3307  ITEI  USiOOd 
3446    BARTFORD 

3431  BARTFORD 

35S3  EKFIELD 

3057  NE«   LOMDON 

3909  KE*   LONDON 

4096  FAIRFIELD 

4443  HARTFOFJ) 
4S99  rAIRFIELD 
4761  MIDDLESEX 
4790  an  BAVEN 
4933    LITC8FIEU) 

M>10   MIDDLESEX 
5077    BE*   KAVEH 
5125  aiBDBAM 
5131    TOLLAND 
5262   LITCHFIELD 

5273   HEV    RAVEN 
5285   BARTFORD 
5309    (CEl    UftfDOK 
5445    LITCHFIELD 
5510  >m    BAVEN 


&641 
S664 
5S93 
5904 
6131 

6239 
6597 
6645 
6650 
6655 


HE*  HAVEN 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
JfEW  LO«nXlB 
KEW    LOHnXIN 

LITCHFIELD 
Ht*    HAVEN 
HKBHAH 
BIMDHAM 
PAIRFIBLD 


6942    TOLLAND 
6954   TOUJUfD 
6966    LITCHFIELD 
7002   FAIRFIELD 
7109    LITCHFIELD 


7157 
7373 
7432 
7946 
7969 

8065 
S138 
0364 
0436 
8441 


FAIRFIELD 

LITCHPIELD 

RARTFCBD 

TOLLAXD 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

HARTFORD 

LITCHFIELD 

LITCHFIELD 


B48S  FAIRFIELD 
B8S9  LITCHFIELD 
8906  HEW  HAVTN 
8911  NEW  HAVEN 
9007   NEW    HAVEN 

9067  MIDDLESEX 
9163  BABTTOU) 
9174  HARTFOO) 
9506  HARTTOSD 
9544    NEV    HAVEN 


■IC«AM   RESERVOIR  9568    LITCHFIELD 

•  ILLIMATTIC  9592    HKDHAM 

VINDSOR   Lxe   BRADLST  CAA   9704    HARTFORD 
BOICOTT   RESERVOIR  9759  NB«   HAVEN 

■OOOBVRT  »783   LITCHFIELD 


MAINE 


BRA5SUA    DAM 
CARIBOU   *B  AIRPOBT 
CLATTO!*   LACK 
COKINBA 
EASTPORT   »B  CITT 

EAST   SANGERVILLE   2   E 

EAST  BINTHSOP 

ILLSVOimi 

EttSTIS 

FARM I NOT ON 


GRAND   LAEE   STUEAH 

CREENTILLE 
BIRAM 

aOQLTOli    CAA    AP 
HOOLTOH    1    NE 

JACIMAN 
JOMISSOflO 

LAC   PtONTIXRE 
LniSTOH 
MACS I AS 

MIDDLE   DAM 
MILLINOCOT 

HILLINOCKST  CAA   AP 
MILLIROCEET   DAM 

MILTOH 
MOOSBflRAD 
MOm   ANDOVER 
NOKTB   BRIDCTGH 
OLD  TOW 


>iRPoirr 


OLD  Ton  CAA   J 

oaoHo 

POKTLAND 

PO»TUND    WB   AIRPORT 

puirriss 


0275  KENKEBEC 

0350  PENOBSCOT 

0371  HANCOCE 

O480  BALDO 

0571  OXFORD 

0814  SOMERSET 
1175  AROOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
162*)  PKNCBSCOT 
2426  NASHrir-Tai 

3442  PISCATAQUIS 
2539  KENNEBEC 
2620  SANCOCK 
3700  FRANKLIN 
276S  PRANELIN 

3868  AROOSTOOK 
3S78  AROOSTOOI 
3883  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 

3261  lASRIMCTOIf 
3353  PISCATAQUIS 
3800  CUMBERUUTD 
3092  AROOSTODE 
3097  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4103  VASHIICTfm 
4420  AR006T0(X 
4566  ANDR08O0CCTN 
4078  VASBINCTON 

4937  sasEarr 

5261  OXPCUD 

5304  PENOBSCOT 

5309  PENOBSCOT 

5314  PISCATAgtllS 

5357  OXFORD 

5460  SOMERSET 

5805  OXFORD 

5875  SUMB^RLAND 

6420  PENOBSCOT 

6425  PENOBSCOT 
6430  PENOBSCOT 
6900  CUMBERLAND 
6905  CUMBEPiJUn) 
6927   PENOBSCOT 


7   41  20 ! 73   OS 

S   41  50,73   02 

17   41  37   73   06 

5  41  S6   72   ST 

5   41  SO   73   44 

4    41  13   73    13 

4  41  10   73    00 

3  41  43  73  SB 
17|41  40  71    56 

7   41  40 1 73   29 

5  41  48  72  50 
7  41  39  73  20 
5   41  20  72   31 

4  41  35  72  30 
S,41  40   72   56 


Observer 


Refer 

to 
tc-iilee 


7    4 


52   73  30 

33   73  38 

23   73  59 

41    19  73  OS 

41    17   72  52 


SaIaNSONIA  NATER  CO 
SAIvaTSR  bur  HARTFORD 

HIDBALTIC  MILl^  CO 
8A  WATER   BUR   HARTFORD 

■ID|EKC   DRPT    HAKTFORD       ' 

8P  MRS.  H.  G.  NSLIA  j 
MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
SAj BRISTOL  WATER   CO  I 

0a|a.  MORRISON  EHNIS  \ 
TAjCONN    LIGHT   h   POWER 

9A; WATER   BUR    HARTFORD    | 
MId'cONN    LIGHT   k    POWER 
8A5T    PiiRE   k    FOREST   COIf 
9A    MARY    A.    LEAL 
8A    EDWIN    R.    WILDER  i 


1300      5P|    5P'T.    S.    GOLD 
<iin      SSI    SS, JOSEPH   L.    SIMKO.JR.  1 

saInew  haven  water  CO  j 

8AjBIRMINGH.\H  WATER  CO 
SAiNEW  HAVEN  WATER  CO 


4  41  14  73  15    300' 

7  41  57  73  32     S8S.  SP 

4  41  05  73  43  |   450;  6P 
17  41  21  72  03  I    39: 

5  41  46  73  43  I   140l 

5  41  44  72  39      15 ! HID 

4  41  14  73  18  '   240| 

17  41  3B  71  54  '   400i 

4  41  24  72  11 

4  41  10  73  33 


340, 


5P&R1DCEP0RT   HYDRAULIC 
SPiCONN    POWER    COMPANY 
6P  CHARLES   £.    U(»nt 
MID  I  WATER  k   ELEC   DEPT      | 
MIDIenG    DEPT    HARTFORD       | 

HID    U.S.    WEATHER    BUREAul 
7PBRIDCEPORT    FTfDRAULlC] 

HID  JEWETT  CITY  WTR  CO 
8A  NEW  LONDON  "TR  WES 
8A    STAMFORD    HATER    CO 


5   41    46   72    29 

4  41    12   73   31 

5  41   33   72    43 

4  41  12  73  05 
7   41    50   73    18 

5  41  30  72  26 
4   41   24   72   55 

17   41    53   72   OS 

41   46  72   21 

4  41    53   72    57 

4  41    16   72   53 

5  41  42  72  44 
4   41    20  72   07 

7  41  SB  73  13 
4   41    20   72   46 

4    41    23    72    43 

8  41  46  73  26 
4   41    08   73    26 

4  41  33  72  01 
17   41    35   71    51 

5  41  56  73  00 
7  41  30  72  57 

17  41  54  71  56 
17  41  54  71  52 

4  41  05  73  38 

5  41  52  72  26 
4  41  06  73  30 

7' 41  35  73  36 
4  41  18  73  32 
7  41  59  73  27  ' 

4  41  15  73  21 
7  41  43  73  18 
4  41  39  72  49 
17  41  58  72  18  I 

4  41  04  73  30  j 

6  41  23  73  10 
17  41  49  72  15  ' 

5  42  00  72  36 

7  41  48  73  0? 

7  41  48  73  08  ' 

7  41  17  73  09 
7  41  38  73  19 
4  41  33  73  02 
4  41  34  73  02 
4  41  18  73  03 

4  41    18   72   26 

5  41  45  72  47 
5  42  00  72  58 
5  41   44   72   57 

4  41   20  72    SS 

7  41  40  73  08 
17   41   43   72    14 

5  41  S6  72  41 
4   41   37   72    56 

7   41    34   73    16 


9   45   40  69  50 

15   46   52   68  01 

IS   46   37   69  32 

11    44    57   69  13 

4   44    54   66  59 

11  45  10  69  20 
9  44  19  69  54 
4  44  32  68  26 
9  45  13  70  29 
9   44   40  70   09 

15  46  48  67  46 
13  47  15  68  36 
15  47  15  68  36 
9  44  15  69  45 
1   44   34   70   56 


14  45   11  67   48 
9   45   27  69  36 

13   43    51  70   48 

15  46   07  67  40 
15   46    00  67    50 

9  45  30   70  16 

4   44  39  67  39 

15  46  42   70  00 

1    44  06  70  14 

4    44  43    67  28 

9  44   48  69   54 

1    44    45  70    58 

11    45  39  68   43 

11    45  39  68   41 

11    46    17  68   46 


1  44  27  70  39 
9  45  35  69  43 
1  44  39  70  47 
12  44  08  70  43 
11  44  56  68  39 

11  44  57  68  40 
11  44  52  68  42 
4  43  3B  70  15 
4  43  39  70  19 
11  45  27  60  10 


1440 


8A    MANCHJ:STEB    WTB    DEPT  I 
8A I  STAMFORD    WATER   CO       | 
369      6P |N00l4 KORNEL  BAILEY  -    I 

8A   NEW   HAVEN  WATER  CO 
6A  ^T    PARK   L   FOREST   COI< 


HID   FRANK   P.    O'NEILL 
8A   S.    *.    MAC   FARLAND 
BA  BT  pare  k  FOREST  COM; 
6P  ST   PARE   L  FOREST   COM 
8A  WATER  BUR   HARTFORD 


380  ; 

eJHID  MID   U.S.    WEATHER   BUREAU|  2   3   ■ 

IIDENG    DEPT    HARTFORD       i  3    ■ 
14 i    SP      SP  DEPT   PUBLIC   WORKS 
13B0|    7A;    7A   EDWARD  C.    CHILES         '2345 

213.           I    8A    NEW    HAVEN    HATER    CO    |  3 

276'          .    8A.NEW   HAVEN   WATER   CO    '  3 

465'    6Pt    6P  MRS.    MARY  C.    OLIVER  2   3        5 

116      6P|    6P'l.    M.    COMSTOCK              |  2   3        5 

205      4P      4P'CHARLES   X,    CRARY  2   3        5 

270               8a|a.    G.    ABBOTT                  ,  3 

435  i             8A  :ST   PARK  k  FOREST  COI^  3 

424  I               BA    NEW    HAVEN    WATER   CO    ,  3 
240 1    9P      9P  ALPUONSE   BONNER           '23        5 

S55 '           HID   WHITMAN   DANIELSON       |  3   4 

300  I           i    8A    GREENWICH    WATER    CO  3 

510              MID    ROCiCVILLE    WTRfcAQUE    1  3    4 

327           I    8A, GREENWICH   WATER  CO    \  3 

7A    CONN    LIGHT   k    POWER  '     3 

785           1    3P   HIOCEFIELD  WTB   SUP    I  3 

1015      5P|    5P   HAROLD   MYERS                  |  2   3        5 

295           ;     SP  BRIDGEPORT   KYDRAULIt]  3 

841  flOONNOONBUR   ENG   WATERBURY       |  2   3   4    5 

373            :    8a  WTR  COM  NEW   BHITIAN  3 

625           I    8A   CONN   LIGHT  I.   POWER  3 
109  1    5AI    5A   ROBERT  E.    COX                '23        5 

I     7A   CONN   LIGHT  k  POWER    !  3 
640  hid!  HID  ACR   EXP  STATION           ,2345 

lOO!          ,    8A   CONN   LIGHT   I.   POWER  3 

500.           1     AR   TORBINGTON    WTR    CO  3 

600:          I     0A   TORRINGTON    REGISTER  3 

,     7P  BRIDGEPORT   HYDRAULIC  3 
620      5P'     5P   THE   GUNNERY   SCHOOL    '23        5 

340      7P      7P   AMERICAN   REPUB   CO  2   3        5 

475NOOWOONBUB   ENG   WATERBURY  2   3        5 

186                 4P    NEW    HAVEN    WATER    CO    I  3 


40      4P 


36 


4P    -lAMES    RINTOUL  j 

8A    WATER    BUR    HARTFORD     , 
8A    WATER    BUR    HARTFORD 
8A    WTR   COM    NEW    BRITIAN 
8A    NEW    HAVEN    WATER   CO 


||IOOrtlOO»^  WATERBURY   WATER  CO    ;    2   3         5 
250  I    7A   CONN   LIGHT  k  POWER    '         3 

169  MID  HID   CIVIL  AERO  ADH  (2345 

760  8A   rni  COH  NEW  BRITIAN  1         3 

960,  I    8A|WALTER   JOHNSCW  i        3 


350lHID|MID    CIVIL   AFJIO   ADH 
61  I    3PBANf/OB    HYDRO-ELEC  CO 

30      5P  I    5P   ACADIA    HAT    PARE 
20'    8P  I    8P   A.     L.    RAMSDELL 

640  IhID  RUMFORD  FLS   PWH   CO  3   4 

1100                 7A    MARTIN    MUKSTER  3 

628   hid: HID   U.3.    WEATHER  BUREAU  2   3   4   5 

1000             MID  ABBIE   M.    PACQUET  3   4 

360,    6P     6P   RAYMOND   K.    PALMER  2  3        5 

75  MIDJMID  U.S.    WEATHER  BUREAU  2   3   4   5 


400  SPj    5P  E.    L.    HOWARD 

173  4P      4P'A0CUSTA   WATER  DIST 
34  .  IllPBANGOR   RTDRO-ELEC  CO 

1190  MID   DONALD  A.    CHICK 

420  6P  I    6P  C.    S.    PStEBLE 

I 
450  7A  C.    W.    NORSW(»THT         I 

520  4P      4P  BOWARD   L.    C003INS  : 

5O0  jMID  GSCRCE   W.    CTB 

139  SS      SS   SAMUAL  D.    SOULE  : 

710  7P   RUMFORD   FLS   PWR  CO    | 

88  MID    STATE    PISH    HATCHERY  I 

1081   MID  MID  B.    C.    SAWYER  | 

375  6P  CEITTRAL  MAINE   POWER 

459   MID   MID  CIVIL  AERO  ADH 
410      6P     6P  WILLIAH  CUMMIHC 

1100  6P  ,P,    M.    TKIPP 

185  '   7A  I   7A    IRVIN   C.    MASOH 

1200      eP j   6P>U.    S.    CUSTOHS  : 

102  MID    HID    UNION   WATER    PWR   CO         : 
33  8a   BANGOR   RTDRO-eLIC   C( 

290      6P       7A    CRRAT    NORTH.    PAPER     1 
1500  7P    UNION    WATER    |WR   CO    ! 

388      5P     8a   GRKJT    XORTB      PAPER    i 
405    HID    MID   CIVIL    AERO   ADM 
I    7A      7a   ERVIN   LOVELL 


2  3 


640 


HID  RUMFORD   FLS   PWR  CO   ' 
7A    H.    LA    HONTAGNE 
,  KID   RUHFQRD    n£    PWR   CO 
7P:    7P  C.    L.    CHADBOVRXK 


l|Mn>  MID  CITIL  AERO  ADM 
i  '    4P,  PBTS   DEPT  D  OF  1_ 

>,  HID' MIDI  U.S.  WEATHER  SOREAD 
.'HIDIMIDJ  U.S.  WBATHSn  BUREAU 
!      TPi     7P   L.    A.    AVERILL 


presque  isle 
iripogenus  dam 
Irocxiand 
rockland  1  w 

ROXBURY 

RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSE 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 

SQUA  PAN  DAH 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  FALLS 
THE  PORKS 
UNITY 

UPPER  DAM 
VAKCEBORO 
WINSLOW 


6937  AROOSTOOK 

7174  PISCATAQUIS 

7250  KNOX 

7255 1  KNOX 
17315  OXFORD 
I     I 

17325  OXFORD 
17330  OXFORD 
I  7627  I  SOMERSET 
I  7940] OXFORD 
183011  HANCOCK 

'8398  AROOSTOOK 
18598  OXFORD 
i 8641  OXFORD 

8721. SOMERSET 

8936  WALDO 


MASSACHUSETTS 


ATHOL 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BILLERICA 
BIRCH  HILL  DAM 

BLUE    HILL 

BOSTON    WB    AIRPORT 

BOY LS TON 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

CHATBAH 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT   HILL 
, CLINTON 

COHASSET 
I COLDBROOK 

EAST   WAIIEHAH 
; EDCARTOWN 

FALL   RIVER    2    NE 

FITCHBURG 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 
HARVARD  FOREST 
BATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 

HOLYOKE 
BOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTOH 
HYANNIS  1  E 
,  IPSWICH 

JEFFERSON 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAKE  COCHITUATE 
LAWRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 
HENDON  AIRPORT 
' HIDDLEBORO 
HIDDLETON 
HILFORD 

HILLBUHY 
HONTAGUE  CITY 
HOUNT  WACHUSET 
NANTUCKET  WD  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 

NEWBUHYPORT 
NEW  SALEM 
NEWTON 
NORTRBRIDGE 
NORTH  TRURO 

PELHAM 


IS  46  39  68  00 
11  45  S3  69  15 
4  1 44  06  69  07 

4  1 44  06  69  08 
1  44  40  70  36 

1  44  31  73  25 
1  44  33  70  33 
9  44  46  69  43 
1  44  36  70  44 
4  44  16  66  19 


15  46  33  68  20 

I  1  1 44  30  70  52 

I  4  44  02  70  59 

9  45  20  69  58 

9  44  35  „9  20 


8942  OXFORD  1,44  52  70  52 

8969  WASHINGTON  il4|45  34  67  26 

98261  KENNEBEC  ':    9 1  44  33  69  38 

9891 1  WASHINGTON  ! 14 | 45  00  67  24 


00-10  BERKSHIRE 
0120  HAMPSHIRE 
0190, WORCESTER 
02181 UIPni^SEJ 

0257! WORCESTER 
0551 'NORFOLK 
0562'  HAMPSHIRE 
06S5I  MIDDLESEX 
06661  WORCESTER 

0736  NORFOLK 
0770| SUFFOLK 
08011  WORCESTER 
O860I PLYMOUTH 
1097| MIDDLESEX 

13761  BARNSTABLE 


CONNECTICUT 
HAMPSHIRE 
SUFFOLK 
WORCESTER 


1582  NORFOLK 
1589  WORCESTER 
2451!  PLYMOUTH 
j  25011  DUKES 
I  2642' BRISTOL 

28061  WORCESTER 
.  2975!  MIDDLESEX 
! 2997  NORFOLK 
3052  WORCESTER 
3270  MIDDLESEX 

3401  WORCESTER 
3429  WORCESTER 
3471' BARNSTABLE 
3505  ESSEX 
3549  FRANKLIN 

3702  HAMPDEN 
3713  BERKSHIRE 
37721  WORCESTER 
3821' BARNSTABLE 
3876  ESSEX 

3931  WORCESTER 
3985  HAMPSHIRE 
012  MIDDLESEX 
105'  ESSEX 
'313'  MIDDLESEX 

I 
,449|  BRISTOL 
1667'  WORCESTER 

PLYMOUTH 
1744:  ESSEX 
I760J  WORCESTER 

177 1 1  WORCESTER 
1903'  FRANKLIN 
507 7:  WORCESTER 
5159!  NANTUCKET 
5246'  BRISTOL 

5285  ESSEX 

5306  FRANKLIN 

5317  MIDDLESEX 

I  5514  WORCESTER 

.  5891  BARNSTABLE 

I  6251  HAMPSHIRE 
I  6262  PLYMOUTH 
' 6311;  BERKSHIRE 
1  6322'  WORCESTER 
I  6414  BERKSHIRE 


PLAINFIELD 
I  PLYMOUTH 

PRINCETOt 
I PBOVINCETOWH 
,QUABBIN  INTAKE 

ROCKPCKT  1  ESS 

SALEM  AIR  STATION 

SANDWICB 
j  SEGRECANSET 
, SBELBURNE  FALLS 

,  SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRIRGFIEU} 
STATE  FARM 
STERLING 

STERLING  3  NW 
,  STOCKBRIDCE 
I SWAHPSCOTT 

TAUNTON 
; TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE  1 
■ARE  2 
, WASHINGTON 

! WEBSTER 

I  WEST  BRIMFIKLD 

WEST  CUHHIRGTON 

VBSTFIELD 

WESTFIELD   2   NE   CAA 

WESTOK  2  NW 

WEST  OTIS 

WESTOYER  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WILURD  BROOK  ST  F(N{£STJ  9708  MIDDLESEX 

WINCHZKDCM  »770' WORCESTER 
WORCESTER  CAA  AIRPORT  ; 9923  WORCESTER 
.  ggjg  WORCESTER 


16425'  HAMPSHIRE 
6466  PLYMOUTH 
6644, WORCESTER 
6676  BARNSTABLE 
669B: HAMPSHIRE 

6977  ESSEX 

7124  ESSEX 

7190  BARNSTABLE 

■7293  BRISTOL 

[7370  FRANKLIN 

[7692  BERKSHIRE 

18030  MIDDLESEX 

8046  RAUPDEN 

'8101  PLYMOUTH 

8154  1 


I  8159  STERLING 

;81SI  BERKSHIRE 

'8301  ESSEX 

I  8367  BRISTOL 

'8573  WORCESTER 

8580  FRANKLIN 
'8755  NORFOLK 
I  8793  HAMPSHIRE 
8798  HAMPSHIRE 
8842  BERKSHIRE 

J8918  WORCESTER 
, 9093  RAHPDEN 

9136  HAMPSHIRE 
' 9191  HAMPDEN 

9196  HAMPDEN 

9360  MIDDLESEX 
9371  BERKSHIRE 
' 9382  HAMPDEN 
; 9442  WORCESTER 


WOKCESTKR    1 


NEW  HAMPSHIRE 


ALEXANDRIA 
BATH  2  SSW 
8EECB  HILL 
BENTON 
BERLIN 


0030  CHArrOH 
: 0496,  GRAFTON 
I  0527  BELJDfAP 
I  0675'  CRArTON 
I  0690  COOS 


!  8'42  39  73  06 

I  5  42  24  72  32  ! 

10  42  39  71  53  i 

I  4  42  18  71  28  ' 

I  5  42  35  72  13 

:  4  42  13  70  49 

I  5  42  17  72  21 

, 10  42  34  71  16 

;  5i42  38  72  07 

I  442  13  71  07 

I  4, 42  21  71  02 

10' 42  22  71  43 

I  4|42  05  71  01 

I  4!42  23, 71  07 
1   I 

I  4:41  40  69  57 

5  42  17  72  59 

s!42  23  72  51 

4  42  20  71  12 

10|42  24  71  41 

4, 42  16  70  50 

'  Si  42  23  72  03 

4  41  46  70  40 

4- 41  23  70  31 

'  4  41  42  71  10 


SPi  5P  MAINE  EXP  STATION 
SPj  8A  GREAT  NORTH.  PAPER 
40{  eP   6P  OLIVER  W.  HOLMES 
30!     HID  CENTRAL  MAINE  POWER 
730     JMID  MARSHALL  S.  REED 

674  I  2A   2A  EVALINE  A.  WARREN 
SOSjHID  HID  RUHFORD  FLS  PWR  CO 
165     HID  CENTRAL  MAINE  POWER, 
650     :HID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
10     |HID  U,  S.  COAST  GUARD 

588'  '  7AM.  C.  STEVENS 

7251  HID  ROLAND  FLEET 

400  MID  PUBLIC  SERVICE  CO 

570  SA  GLADYS  U.  UURCIN 

530  6P   6P  MERTON  R.  REYHOLDS 

1484  9P  UNION  WATER  PWR  CO 

460!  5P,  5P  ALTON  J.  AMES 

90'  8Ai  8A  HOLL'WORTH/WHITNET 

140'  8AI  6A{ST  CROIX  PAPER  CO 


750  aA  0A  HEW  ENGLAND  PIB  CO 

217 1  0P  HID  MASS  AGR  EXP  STA 
1190,     I  8A  H.  C.  STEWART 
227     I  7A  METRO  WATER  WORKS 

1000 1  8A  STATE  DEPT  HEALTH 
40  I  8A  STATE  DEPT  HEALTH 
556       8A  METRO  DIST  WTB  COMU 

139,  7P   7P  GEORGE  S.  FLINT 

840|  4p'mID  L.  p.  VIGNEAULT 

6401  7P'  7P  BLUE  HILL  OBS . 

12!hID  hid  U.S.  WEATHER  BUREAU 
540     I  AB  METRO  WATER  WORKS 

110  4P|  4P  CITY  ENCINEBB 

35     |mID;  HABVARD  UNI' 


38 


398   8A 
80I 


5P  0.  S.  COAST  GUARD 
8A  STATE  DEPT  HEALTH 
8 A  STATE  DEPT  HEALTH 
7A  METRO  WATER  WORKS 
AR  METRO  WATER  WORKS 


7A      7A    OSCAR    JOHNSON 
680  ,     8A    METRO    DIST    WTR   COMM 

18|    8A      8A   G.    B.    ROUNSVILLE 
20'     BA       8A    ELIZABETH    B.    HOU(S 
190|llP    IIP   RICHARD   C.    BRICHAH 


10   42  34   71  46  402 

, 10  42  17   71  25  172 

4. 42  06   71  24  320 

5   42  35   71  59    j  1110 

10|  42  36   71  35  325 

I     51  42  20'  72  12  950 

5   42  32!  72  11  1242 

'     4   41  37   70  32  70 

10   42  46   71  02    '  60 

5   42  40  72  49    |  1450 

5; 42  13    72  36    |  90 

:     5   42  41    72  58    j  800 

'     5    42  29   72  00    I  1030 

;     4    41  39   70  16    I  25 

4    42  40   70  53    I  30 


8A 


10    42  22  71  54 

5   42  17  72  52    1 

4    42  19  71  23 

10   42  41  71  10 

,  10   42  38  71  19    i 

4, 42   03    71  12 

;     4' 42   06   71  34    ' 

41 41  54   70  54    ' 

4142  36   71  01 
I     41  42   10.  71  31 

4  42  12   71    45    , 

[     5  42  35   72   34 

' 10  42  29   71    S3 

'     4  41  IS   70   04 

4  41  38   70   56    ' 


820 


275 

330  i 


8A  DEPT  PUBLIC  WOTtS 
8A      7A    METRO    WATER    WORKS 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 
:  8A  STATE  DEPT  HEALTH 
I     8A.  STATE    DEPT    HEALTH 

1     8a!  STATE    DEPT    HEALTH 
I  MID    OIR    HARVARD    FOREST 
'     8A    state    DEPT    HEALTH 
7P:     7P  EARL   P.    SMITH 
I     8A   STATE   DEPT   HEALTH 

'  8A   A.    W.    LADD 

8A:  8A   NEW   ENGLAND   PWB  CO 

;  8A    STATE    DEPT    HEALTH 

6P]  6P  WAHREN    SPERL 

I  8A    STATE    DEPT    HEALTH 

,     AR    METRO    WATER    WORKS 
4P     4P   FLOYD   B.    ANDERSON 
7A      7A   METRO  WATER   WORKS 
9P  MID    ESSEX    COMPANY 
5P      SP   PROPS   LKS   k  CANALS 

,     8A   STATE   DEPT   HEALTH 

.  HID    ALBERT   POULIOT 

1     8A   STATE   DEPT   HEALTH 

SS      8A   WILLIAM   R.    HOELZEL 

8A,  STATE   DEPT   HEALTH 


SA   NEW   ENGLAND   PWB  CD 

BA'  MRS. MARGARET   LOBLEY 

2OOOI  AR    FRANCIS    HARRINGTON 

43: HID   HID   U.S.    WEATHER  BUREAU 

63   HID      4P'  CITY  ENGINEER 


750l 


4  42  50  70  55 

5  42  28  72  20 
4  42  18  71  13 
4  42  06  71  40  I   300 
4  42  02  70  04  138 

5| 42  23  72  24  I  1150 

4  42  01  70  49  65 

5  42  27  73  04  1700 
5j  42  32  72  12  1080 
7  42  26l  73  17  1153 


8A  STATE  DEPT  HEALTH 

8A  METRO  DIST  WTR  COHM 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

i HID  U.S.  COAST  GUARD 

8A  METRO  DIST  WTR  COMH 
'     8A,  STATE  DEPT  HEALTH 
.  8A'  STATE  DEPT  HEALTH 
;  8Al  HARVARD  FOREST 
HID  HIOI  U.S.  WBAIHER  BUREAU 


42  31  72 

55 

1650 

8 A  STATE  DEPT  HEALTH 

41  S5  70 

42 

35 

4P 

4P  PLYMOUTH  CORDAGE  CO 

42  27  71 

52 

1050 

AR  METRO  WATER  WORKS 

42  04  72 

15 

10 

6P 

6P  0.  E.  HALLETT 

42  22  72 

17 

560 

8A  METRO  WATER  WORKS 

42  39  70 

37 

80 

7P 

7P  REV.  H.  M.  BARKER 

42  32  70 

52 

40 

8P  D.  S.  COAST  GUARD 

41  46  70 

30 

20 

HID 

HID, W.  A.  WINSOR 

41  SO  71 

07 

35 

8A|  BRISTOL  00  AGR  SCH 

42  36  72 

44 

400 

8A 

SAiMEW  ENGLAND  PWB  CO 

42  10  73 

25 

730 

8A| STATE  DEPT  HEALTH 

42  25!  71 

06 

160 

7a' METRO  WATER  WORKS 

42  06  72 

35 

199 

4P 

4P,'U.  S.  ARMORY 

41  57  70 

57 

80 

KID  JAMES  E.  WARREN 

42  27  71 

49 

555 

8A  METRO  WATER  WORKS 

43  28  71 

48 

690 

MID  NUNCIO  LANCIANI 

43  17,  73 

19 

850 

9P 

9P  NESBIT  B.  BANGS 

42  28  70 

54 

30 

7P 

7P  WESTON  K.  LEWIS 

41  51  71 

09 

20 

6P 

6P  WATER  WORKS 

43  39  72 

13 

685 

5P 

SPj  HAROLD  SMALL 

42  36,  72 

33 

200 

6P 

HID,  W  MASS  ELEC  CO 

42  11  71 

15 

200 

8P 

8P  PARDR  N.  CHICK 

43  17  73 

17 

500 

8A  J.  W.  REILLT 

43  16  72 

16 

520 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

43  22  73 

08 

1800 

MID  MRS.  A.  W.  JOHNSON 

43  03  71 

S3 

450 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

43  10  72 

16 

435 

1 

MID  INA  E.  LAMB 

42  29,  72 

58 

1300 

6PJ 

6p, NORMAN  THURSTON 

42  06  72 

42 

251 

8A' STATS  DEPT  HEALTH 

43  09  73 

43 

263 

HID; 

HID  CIVIL  AERO  ADM 

42  23  71 

19 

224 

5Pi 

5P  WESTON  COLLEGE 

42  11  73 

05 

1400 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

42  12  72 

32 

342 

HID  U.  S.  ARMY 

42  22  71 

59 

900 

BA  METRO  WATER  WORKS 

42  40  71 

48 

500 

5P 

5P;  G.  R.  FLEMING 

42  42  72 

05 

960 

1 

8A  STATE  DEPT  HEALTH 

43  16  71 

52 

986 

HID 

HID' CIVIL  AERO  ADH 

42  IS  71 

49 

620 

7p; 

6P  CLIFFORD  L.  DAVIS 

10:  43  Sr  71  S3  1371'  9P  9P  JOHN  OELIMSKI 

5  44  09  71  59  520  1  7A  LLOTD  L.  ALDRICB 

10'  43  39  71  35  ;  1100|        ,  PUBLIC  8SIV  CO  H  H 

5|  44  06  71  53  1300>  I  5p!  JAMES  LEONARD 

li  44  39  71  10  lllOl  8AI  8a!  (DW  FKNN,  BROWN  CO 


i     I     I 


STATION  INDEX 


Station 


BETHLEHEM 
BUCCWATER  DAH 
BOV  GARVINS  FALLS 

BRADFORD 
BRISTOL 

BUCKS  COR.VER 
CAMPTON 
CENTER  HARBOR 


CLEAR  BROCK 

CONCORD   re   AIRPORT 

DIXVILLE   NOTCH 

DUBLIK 

OITRBAH 

EAST  DEERING 

EASTUAN   FALLS   DAH 


FRANCONIA 
FRANKLIN   1   NV 
FRANKLIN    FALLS    DAM 
CIUIAKTON 


CORHAU 
HANOVER 
HILI^BOAO    2   W 
JEFFERSON 
KEENE    I    SW 

LAKEPORT  1 
LAK£PORT  2 
LANCASTER 
LANDAFF 

r  CAA  AIRPORT 


LINCOLN 

kLAC    DOVELL   DAM 

MANCHESTER 

HASSABESIC  LAKE 

UERIDEH 


MOUNT  WASHINGTON  «B 
NASHUA  1  NB 
NASHUA  3  N 

NELSON 
NEWCASTLE 
NEW  DURHAU 
NEW  LONDON 
NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 
NORTH  STRATFORD 
NORTH  VILLAGE 
PETERBORO  2  S 
PINKHAH  NOTCH 


;  RESERVOIR 
PLYMOUTH  2  W 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LTKDEBORO 
SOUTH  SUTTON 


SOUTH  WEARE 

STODDARD 

SUNAPEE 

SURBT  MOUNTAIN  DAM 

THORNTON  GAP 

TUCKERMAK  MVINE 
WALPOI£ 
WARREN  1  SE 
WATERVILLE  VALLEY 


SE 


WENTWORTH 
WEST  ALTON 
WEST  LEBANON 
WEST  RUHNEY 
WHITEFIELD 

WILMOT 
WINCHESTER 
WINDHAH 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

YORK  POND 

RHODE    ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  «B  CITY 

GREEHVILLE 

KINGSTON 


County 


0703 1  GRAFTON 
0T41'HERRIHACK 
0834IHERRIIIACK 
0910,IIERItIHACK 
099B  GRArnw 

i 104B  GRAFTON 
I  1099'GRAFTat 
',  1338  BELKNAP 

1552  SULLIVAN 
I  1590  GRAFTON 

16S3   UERRIMACK 
2023   COOS 
2136  CHESHIRE 
2174   STRAFFORD 
2284    HILLSBORO 

' 2427  MERRIMACK 
12842  COOS 

2898   COOS 

2999  COOS 

3024  CHESHIRE 

3160  GRAFTON 
3177  MERRIMACK 
.3182   MERRIMACK 
3359  BELKNAP 
3409  GRAFTON 

3485  COOS 
13850  GRAFTON 

4062  HILLSBORO 
14314  COOS 

4399  CHESHIRE 
1 

'4475  BELKNAP 
'4480  BELKNAP 
14556  COOS 
>4S68  GRAFTOI 

4656  GRAFTON 

4732  GRAFTON 

5013  HILLSBORO 

5072  HILLSBORO 

5211  HILLSBORO 

S362  SUIXIVAN 

S400  COOS 
5412  HILLSBORO 
5639  COOS 
5707  HILLSBORO 
5712  HILLSBORO 

5730  CHESHIRE 
5768  ROCKINGHAM 
5780  STRAFFORD 
5843  MERRIMACK 
5868  SULLIVAN 

59S2  MERRIMACK 
6234  COOS 
6302  HILLSBORO 
6697  HILLSBORO 
6618  COOS 

6856  COOS 
6944  GRAFTON 
7967  MERHIHACK 
8081  HILLSBORO 
8169  MERRIMACK 

8194  HILLSBORO 
8350  CHESHIRE 
8502  SULLIVAN 
8539  CHESHIRE 
8678  GRAFTON 


9091  GRAFTON 
9104  BELKNAP 
9318  GRAFTON 
9474  GRAFTON 
9618  COOS 

9676  MERRIMACK 
9726  CHESHIRE 
9740  ROCKINGHAM 
9865  CARROLL 
9940  GRAFTON 

9966  COOS 


0S76  WASHINGTON 
0896  NEWPORT 
3306  PROVIDENCE 
4266  WASHINGTON 


Obser- 
vation 
time 


14061 
660;  7A 
900 ! 


3391  HID 
16501 
1320, 
73,  5P 

787j  6P 

330! 
1280 

1620  7A 
1660|  7A 
12001 


17  71  42 
19  71  43 

I0I7I  31 
is!?!  58 
36|71  43 

44| 71  59 
521 71  38 
43 j  71  29 
23  I  72  2] 

04 1  71  38 

12' 71  30 
52  71  20 
54 ' 72  04 
08  70  56 
04   71    49 

27i71  20 
47  I  71  08 
16  71  27 
06, 71  18 
45  72  11 

13' 71  44 

27  71  40 

28  71  39 
25  71  25 
59  71  54 

23   71    11 

42  72  17 
07  71  56 
25  71  2d 
56  72  17 

33  71  28 
32  71  28 

29  71  34 

11  71  54 
381 72  19 


03  71  40  j   8301 

54  71  59  I   965| 
00  71  28     17ll  H 
59  71  24    250 

33  72  IS  <  1040 


960: 


5201 

880| 
960< 


37  71  12 
50  71  39 
16  71  18 
46  71  26 
48  71  29 

59  72  08 
04  70  43 
26  71  10 
25  71  59 
22  72  10 


1190 


GEORGE  E.  TUCKER 
A.  F.  SN0DGRAS3 
L.  H.  BERRY 
RUTH  S.  MOORE 
PUBLIC  SERVICE  CO 


7A  PAUL  D.  SMITH 
7A  ERASTUS  DOLE 
8A  GEORGE  W.  BROWN 
7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
CORPS  OF  EHGINKERS 

MID  U.S.  WEATHER  DUREAUJ 
8A  GERTRUDE  E.  NASH    1 
8A  DUBLIN  SCHOOL  INC   | 
5P'  IWTVEESITY  OF  N  H 
6P|  "ARLES  E.  REIDT 


J.  C.  CREPEAU 
CONN  RIVER  POWER  COl 
8A  MBS. GLADYS  M.HOLMANJ 

6P  ROGER  PEABODY 
6P  F.  J.  SOUTKMAYD    1 
5P I  MORRIS  M.  mWPURET 
7A I ARTHim  G .  BROWN     ; 
6P I  STATE  SANATORIUM 

MIDJ 


7A' PUBLIC  SERV  CO  N  H  | 
7A| C.  C.  MC  INTIRF  ' 
6P  MERTON  T.  GOODRICH  , 

7A! KENNETH  E.  GOULD 
eP| ARTHUR  W.  MARSHALL 
TAiTWlN  ST  GAStELEC  CO 
HIDI  HERMAN  L.  TITUS 
MIDI  CIVIL  AERO  ADM 

7aI ROBERT  Y.  SINCLAIR  , 

8a: corps  of  engineers 
mid; public  service  co  i 

WTR   WKS 
UNION   ACAD 


6PiAN0R0=:C0CGlN  RES  COi 
8A:C,    S.    EMERSON  | 

MIDiU.S.  WEATHER  BUREAU| 
mid! PUBLIC  SERVICE  CO  1 
7A;PENNICHUCK   WTR   WKS 


1320,           I     6P| DAVID   P. WHEELWRIGHT  3 

14'     6P:     61>   U.    S.    COAST   GUARD       I  2   3 

5401           >HID    PUBLIC    SERV   CO   N    U    '  3    ^ 

13451  MID      5P   COLBY    JR   COLLEGE          |  2   3 


15  ; 


22 


45  71  38 

56    71  55  j       700; 

51    71  57  I    1000     6P 

16  71  15        2000     7P 


SA   H.    P.    SHEPARD 


D.    J.    FREDERICK 
MEW  ENGLAND  PWB  CO 
MRS.    U.    H.    RAMSEY 
G.    A.    MORISON 
J.    B.    DODGE 


03  71  23 
46  71  42 
29  71  S3 
S3  71  47 
19  71    56 

03  71  42 
05  72  07 
23  72  05 
00  72  19 
59  71   33 

16  71  17 
OS  72  26 
55  71  53 
57  71    30 

22  72  07 

52  71  55 
33  71  19 
38  72  19 
38  71  51 

23  71  36 

27  71  55 

46  72  23 

47  71  19 


H  WATER  RESOURCES 
7Pl  7P  MRS-  G.L.  STILPHEN  , 
8A  EDNA  F.  POWERS 
7A, HARRY  *.  HOLT 

: PUBLIC  SERV  CO  N  H  I 

8A 1  LEON  H ,  GRANT      j 
6Pi FRED  R.  JENNINGS 
6A.M.  W.  BANNISTKR 
5P' H.  G.  LAWTON 

CORPS  OF  ENGINEERS  ' 


7P  A  M  C  SKI  SHELTER   I 
8A  FRANK  DRISCOLL 
4P  N  H  FISH  HATCHERY 
CORPS  OF  ENGINEERS  : 
MID  FjBLIC  SERV  CO  N  H 


'  7A  R.  L.  DOWNING 

8A|  SA'G.R.  MC  GILVRAY 

SA  8 A  GRANITE  ST  ELEC  CO 

I  TAiELVA  M.  CHIVELL 

I  7Ai PUBLIC  SEBV  CO  N  H 

!  SA  MRS.  RUTH  M.  GRACE  I 

MID  CARL  D.  GRUPE 

6P.  6P  HERMAN  BAKER 

6P   6P  KENNETH  BERRY 

6P'  6P  FRED  S-    BROWN 

8A{ U.S.BUREAU  FISHERIES 


36  71   39  S50  8A' EDMUTTD  R.    GREENE 

10  71   36  35' HID  HID  U.S.    WEATHER   BUREAU'  2  3  4    5 

53    71    34  420<     8P      8P   AGRICULT'AL   EXP   STA  2  3  5 

29  71   32  100     9PJ     dP:  AGRICULT'AL  EXP  STA  2  3  5 


StatiOD 


NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WESTERLY    1   W 
WOOHSOCKET 

VERMOtn* 

BARHB 

BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON 


County     I  g* 


j  Obser- 
vation 
'   time 


3     i  ,  s 


5225' NEW PKWT 
6698; PROVIDENCE 
6703- PROVIDENCE 
8911|«ASHIMGT(»( 
9433  I  PROVIDENCE 


0337, WASHING TON 
0409  I  WINDHAM 
0538|BENN1NI;TON 


BETHEL 

0660 

WINDSOR 

BLOOMFIELD 

0690  ESSEX 

BOLTONVILLE 

'72-1  ORANGE 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081  CHITTENDEN 

CANAAN 

1213  ESSEX 

CAVENDISH 

1243! WINDSOR 

CHELSEA  2  3 

1360 

ORANGE 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

CORINTH 

1565 

ORAHGE 

CORNWALL  1  N 

1580 

ADDISON 

DORSET  1  S 

1786 

BEMHINCTON 

EAST  BARNET 

1962 

CALEDONIA 

ENOSBUHG  FALLS 

2769 1  FRANKLIN 

ESSEX  JlfflCTTON 

2828  CHITTENDEN 

OILMAN 

3341; ESSEX 

GRAFTON 

3400  WINDHAM 

HIGHGATE  FALLS 

3914 .FRANKLIN 

LEUimrOH 

4603  ESSEX 

MANCHESTER 

4882  BENNINGTON 

MARSHFIELD 

4985  WASHINGTON 

MAYS  MILL 

5029  WINDHAM 

MC  INOOE  FALLS 

5044  CALEDONIA 

SU2  WASHINGTON 

HONTPELIER  CAA  AIRPCXtT 

5278  WASHINGTON 

MORHISVILLE 

Sl-ee  LAMOIU^ 

NEWPORT    ' 

5542  ORIXANS 

VORTHFIELD  NORWICH  UNI 

5733  WASHINGTON 

PERU 

6335  BENNINGTON 

PLYMOUTH 

6438  WINDSOR 

RANDOLPH  CENTER 

6717  ORANGE 

READING  HILL 

6746  WINDSOR 

READSBOHO  1  SSE 

6761  BENNINGTON 

ROCHESTER 

6893  WINDSOR 

RUTLAND 

6995  RUTLAND 

SAINT  ALBANS 

7025 

FRANKLIN 

SAINT  JOHNSBURT 
SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 
SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 
SPRINGFIELD 
STOCKBRIDCE 
TOWNSHEND 

TUN^RIDGE 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAK 

VERNON 

WARDSBORO 

WATERBURY 
WEST   BURKE 
WEST   BURKE    S   NW 
WEST  DANVILLE 
WEST   HARTFORD 

WESTON 

WEST  TOPSHAM 

WHITE  RIVER  JCT.  1  I 

WHITINGHAH  3ff 

WILDER 

WOODSTOCK 

NEW  STATIONS 

WESTON  2  S,  VT. 


7054  CALF.nONIA 

7098  AHDISON 

7142  BENNINGTON 

,7152  BENNINGTON 

7401  WINDHAM 

7617  WIVDHAM 
7646  ORANGE 
7954  WINDSOR 
8057  WINDSOR 
'8438  WINDHAM 

'8483  ORANGE 
8512  WINDSOR 
8556  ORANGE 
8600  WINDHAM 
8747  WINDHAM 

,8805  WASHINGTON 
9099  CALEDONIA 

<9109;CALEDONIA 
9182  CALEDONIA 

,9329  WINDSOR 

,9476  WINDSOR 
9588  ORANGE 
9691    WINDSOR 

9735  wmnitAH 
'9764   WINDSOR 

I  9984   WINDHAM 


I9477, WINDSOR 


4)  30   71  18 

41  44  71  25 

41  SO   71  25 

41  22  71  50 

41  59   71  31 


4  14   72  33 

,3  08   72  27 

2  51    73  10 

.3  SO   72  33 

4  46    71  36 

4  11    72  06 

4  28    73  09 

5  00   71  32 

i3  23   72  35 

,3  59  72  37 

,3  41   72  57 

02    72  17 

i3  58    73  12 

3  14    73  06 

4  20  72  OS 
4  52  72  45 
4  30  73  07 
4  25  71  43 

3  11    72  37 

4  56  73  03 
4  54   71  31 

3  10  73  04 

4  25  72  16 

2  43   72  46 

4  15    72  03 

4  18   72  40 

4  12    72  34 

4  34    72  36 


3  31    72  34 

2  45   73  02 
•  72  48 

.3    37    72  58 

49   73  05 

25  72  00 

3  54  73  06 
2  SO  72  57 
2    52   72  55 

2  58    72    57 

3  11    72   49 

4  05  72  04 

3  16  72  27 

3  49  72  47 

3  02  72  40 

3  55  72  29 

28  72  42 

3  48  72  16 

2  46  72  31 

3  03  72  47 

4  23  72  46 

4  38  71  58 

4  41  72  03 

4  24  72  09 

3  42  72  26 

3  18  72  48 

4  08  72  18 
3  39  72  19 
2  47  72  55 

i3  41  72  18 


5  43  38  72  31 


5  43  17  72  48 


10  I  IHID  NEWPORT  WATER  WORKS 
5S  HID  MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
12  MIDiMID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
40'  6P  JULIAN  L.  MC  KENZtE 
200     HID  SEWAGE  DEPT 


600 !     8a  green  MT  POWER  CORP 
300  ;  8A   8A  BELLOWS  FLS  ELEC  CO 

880  5P   5P  STATE  FISH  HATCHERY  1 

560      7A  G.  DOUGLAS  CURTISS 
940 :  4P  4P  GEORGE  L,  COOPER 
660       8A  R.  N.  BROWN 
331  MID  HID  V.S.    WEATHER  BUREAU 
1020       7A  P.  2.  FEARON 

800  6P   6P  CENT  VT  PUBLIC  SERV 

750  7P   7P  MRS. THEODORE  TAPLIN 
1030       7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
MID  GEORGE  C.  HASTINGS 

504  SP   5P  SARAH  E.  LANE 

980  6P'  6P  RUFUS  S.  GILBERT 

680  8A   8A  CONN  RIVER  POWER  CO 

432  6P  6P  L.  H.  POMEROY 
270       8A  NEW  ENGLA.*(D  PWR  CO 
850       SA  BERYL  BOYLE 

1190     HID  AVERY  H.  PARK 

150      HID  CRIN  HARRIS 
1015      7P  CONRAD  W.  BAKER 

950      HID  DANA  S.  REDINGTON 
1150       BA  GREEN  HT  POWER  CORP 

260       8A  MRS.  FRED  HAY,  JR. 
448       8A  CONN  RIVSK  POWER  CO 

459  8A   8A  GREEN  UT  POWER  CO 
1122  MID  HID  CIVIL  AERO  ADK 
600      MID  WATER  U    LIGHT  DEPT 

766  MID  HID  MILTON  W.  DREW 

840  6P   6P  GEORGE  H.  BURNHAH 
1660       8A  DONALD  G.  PAIGE 
1420      6P  VIOLET  D.  PELKEY 
1380      8A  VT  STATE  AGR  SCHOOL 


1500 


2360 
1660 
2080 


420 


5P  T.    F.    ROWLEE 

8A   NEW    ENGLAND   PWR   I 

9A   B.    P.    ORDWAY 

eP  6P  GEORGE  L.  KIRK 

5P   SP  DONALD  E.  DAVIS 


MUSEUM 
7A  CENT  VT  PUBLIC  SERV 
BA  GEORGE  BRIOOS 
8A  NEW  ENGLAND  PWR  CO 
8A  L.  L,  LEONARD 


LYMAN 


7A   RAY   E. 
8A    FRED   DREEKE 
9A    SPflNGFLD   TERM   RW^ 
MIO    .ALFRED   H.    DURKEE 
7A    IVAN    P.    ROBINSON 


620  6P  CIlARl^S    B.    ADAMS 

1080  MID  EDITH   SPAULOING 

463  8A  CORPS  OF  EMilNEERS 

228  8A  CONN   RIVER    POWER   CO 

1020  6P  VF.NDEU.  R.    DAVIS 


432 


8A  NE"W  ENGLAND  WB  CO 

8A  OILMAN  W.  FORD 
7A  POKTLAND  PIPE  LINE 
8A  0.  F.  BRICKETT 
8A  EVA  K.  DOUBliDAY 


400 

1280      7A  .'Fi  NO.  9477 

8A  LYNFORD  3ACLEY 

360      8A  STUART  A,  r'.LIOTT 
1450      8A  W.  J.  SUTTON 

370 1  8A   8A  BELLOWS  FLS  ELEC  CO 
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NEW  ENGLAND  -  DECEMBER  1950 

W.  H.  Tracy,  Section  Director  -  Boston,  Mass. 

WEATHER  SUMMARY 

The  mild  and  almost  snowless  condition  that  prevailed  in  the  late  fall  persisted  through  the  first 
seventeen  days  of  December.  As  in  the  two  previous  months  this  month  opened  with  a  warm  wave.  Maximum 
temperatures  exceeded  60"  on  the  3d  and  4th  even  well  up  into  the  Northern  Division.  In  eastern  Maine 
the  highest  of  record  for  December  was  surpassed  on  the  4th  and  5th,  while  date  records  were  broken  all 
over  the  Section. 

The  most  energetic  storm  of  the  month  was  on  the  7-8th,  when  the  coast  was  belabored  by  the  fourth  of  a 
series  of  gales,  heavy  rains  and  high  tides  within  five  weeks.  Again  in  the  9-12th  period  heavy  rains  in 
eastern  Maine  caused  considerable  flood  damage.  At  Woodland,  Me.,  in  the  24-hour  period  of  the  11th, 
4.30  inches  of  rain  fell.  Washouts  of  rail-beds,  highways  and  several  small  bridges  occurred.  Winter 
recreational  activities,  as  in  the  two  previous  winters  were  hampered  by  insufficient  snow  cover.  Pre- 
cipitation in  the  middle  decade  was  inconsequential. 

On  the  18th  some  rather  cold  Canadian  air  brought  a  change  to  more  nearly  seasonable  temperature,  and 
again  on  the  mornings  of  the  27th  and  28th  arctic-born  air  settled  over  the  Section,  depressing  minima  to 
below  zero  at  most  stations  except  in  southeastern  Massachusetts.  Favored  by  radiational  cooling  under 
clear  night  skies  and  over  a  snow  surface  the  sub-zero  temperatures  reached  south  to  the  Connecticut  and 
Rhode  Island  coasts  and  Barnstable  and  Dukes  Counties  in  Massachusetts.  Kingston,  R.  I.  ,  reported  -13°; 
East  Wareham,  Mass.,  -11°;  Hyannis  and  Edgartown,  Mass.,  -5°. 

A  light  snowfall  covered  southern  New  England  on  the  days  just  before  and  after  Christmas.  On  the  28-29th 
a  wide-spread  freezing  rain  caused  blockades  of  almost  unprecedented  extent  on  such  heavily  travelled 
highways  as  Route  1  and  the  Worcester  Turnpike,  where  there  were  stalled  trucks  in  lines  of  fifty  or 
more.  There  were  innumerable  skidding  accidents  on  the  glazed  roads,  on  which  ice  was  accruing  faster 
than  they  could  be  sanded.  Many  persons  were  injured-three  were  killed.  In  northern  New  England  five 
to  twelve  inches  of  snow  fell  on  the  29th,  affording  for  the  first  time  an  adequate  depth  for  winter 
sports. 


Ground  water  levels  continued  to  rise  during  the  month  except  in  central  Vermont, 
storage  was  well  above  the  normal. 


The  amount  of  water  in 


The  Section  mean  temperature,  based  upon  the  records  from  151  stations,  was  28.7°,  which  is  2.3°  above  the 
average  for  the  past  63  years.  The  highest  monthly  mean  reported  was  38.5°  at  North  Truro,  Mass.,  the 
lowest  20.2°  at  First  Connecticut  Lake,  N.H.  The  highest  temperature  reported  was  67°  at  Willard  Brook 
State  Forest,  Mass.,  on  the  4th;  the  lowest  -20°  at  Caribou  and  Fort  Kent,  Me.,  on  the  27th,  and  at 
Fabyan,  N.H. ,  on  the  26th. 

The  average  monthly  precipitation,  based  upon  the  records  of  151  stations,  was  4.22  inches,  which  is  0.89 
inches  more  than  the  average  for  the  past  63  years.  The  greatest  monthly  amount  reported  was  8.98  inches 
at  Machias,  Me.,  the  least  1.91  inches  at  West  Lebanon,  N.H.  The  greatest  amount  in  24  hours  was  4.30 
inches  at  Woodland,  Me.,  on  the  12th.  The  average  snowfall  for  the  Section  was  8.3  inches,  which  is  2.9 
inches  less  than  the  mean  for  the  past  63  years.  M.T.N. 
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In  addition  to  the  cllmatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologlc  Bulletin 
Series.   The  Hydrocllmatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  suppleoent  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  coptrol  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  In  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimat Ic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  lor 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relati 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatioD 

Percent  of 

possible 

sunshine 

«  !  2 

Subon 

> 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

« 

i 

< 

1    . 

11 

8     1 

|-o| 

5     J 

a 

i 

8 

S 

9 

S 

I 

4 

N  e 

1 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY.R    l| 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

1 

- 

7 

3 

4 

2 

0 

0 

16 

6,5 

See 
Table  2 

BLUE  BaL.   MASS                        1 

- 

- 

15.5 

48 

SSE 

4 

- 

83 

65 

75 

8 

2 

5 

0 

2 

0 

17 

42 

6.5 

BOSTON  (B  AP,    MASS                1 

WNW 

22 

12.4 

35 

SE 

4 

70 

72 

58 

63 

9 

3 

5 

1 

1 

0 

19 

50 

6.4 

BRIDCEPORT  WB  AP  .   CONN       ^ 

NB 

14 

10.3 

3  5* 

NW 

25 

74 

75 

63 

72 

5 

5 

3 

4 

0 

0 

17 

" 

5.7 

BURLINGTON  WB  AP,    VT 

ssw 

23 

9.9 

47 

S 

7 

81 

82 

74 

80 

10 

9 

5 

0 

0 

1 

25 

15 

8.4 

CARIBOU  WB  AP,    ME 

SSE 

13 

12.7 

4  0> 

NNW 

5 

81 

82             73 

80 

11 

4 

5 

2 

2 

0 

24 

- 

7.9 

CONCORD  WB  AP  .    N  H 

NW 

14 

6.4 

29 

W 

25 

79 

80      1      63 

77 

« 

4 

3 

2 

1 

0 

18 

46 

7,1 

EASTPORT  WB   CITY,    ME 

- 

- 

11.8 

43 

SE 

12 

- 

-      i         - 

8 

6 

3 

1 

3 

1 

22 

34 

8.0 

HARTFORD  WB  AP  CONN 

R 

IS 

8.0 

3D 

N 

5 

81 

80 

64 

75 

ID 

2 

6 

0 

2 

0 

20 

48 

6,8 

MT.    WASHINGTON  WB.    N  H 

- 

- 

34.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3  . 

8 

10 

1 

1 

0 

23 

29 

7.9 

NAir/UCKET  WB   AP  .    MASS 

NW 

18 

12.0 

37 

SE 

4 

81 

80 

72 

77 

7 

5 

10 

1 

1 

0 

24 

30 

7.2 

HEW   HAVEN  WB  AP ,    CONN 

- 

- 

8.1 

43 

SE 

8 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

4 

4 

0 

0 

18 

53 

6.2 

PITTSFIELD  WB   AP .    MASS 

- 

- 

7.0 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

9 

3 

1 

1 

0 

22 

- 

7.2 

PORTLAND  WB  AP .    ME 

NNE 

14 

9.1 

39 

SE 

8 

83 

82 

70 

" 

7 

1 

6 

2 

1 

0 

17 

46 

7.1 

PROVIDENCE  WB   AP,    R    I 

NW 

17 

8.S 

40 

SE 

4 

77 

78 

63 

73 

6 

4 

4 

1 

2 

0 

17 

48 

5.7 

1 
*   Data   obtained  by   vlsu:il 
observation,    not    neces- 
sarily   fastest    Bile 
during   period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Northern 

Southern 

Northern 

Southern 

•  ^ 

Yeu 

0  j 

1 

s 

1 

i 

1 

e 

1 

1 

e 

s 

53 

if 

1 
< 

<  s 

1888 

27.2 

69 

-15 

32.0 

68 

-   4 

3.40 

6.7 

4.83 

2.7 

10 

1889 

29.1 

63 

-22 

36.2 

71 

3 

3.94 

9.0 

2.77 

5.5 

14 

1890 

13.9 
32.1 

53 
60 
50 

-36 
-    8 

25.1 
38.2 

58 
68 
58 

-10 

-  1 

-  8 

3.86 
4.15 
1  .28 

30.0 

4.25 
4.00 
1  .38 

10.9 
0.4 

12 
11 
10 

1891 

4.0 

1892 

20.7 

-17 

27.7 

7.0 

2.6 

1893 

19:2 

54 

-36 

28.9 

62 

-18 

4.09 

26.7 

4.88 

15.7 

16 

1894 

23.1 

57 

-32 

29.6 

59 

-15 

2.75 

19.9 

4.42 

14.3 

11 

1895 

27.0 

71 

-22 

33.2 

71 

-   9 

4.00 

5.3 

3.10 

6.1 

9 

1896 

20.5 

55 

-21 

27.9 

59 

-16 

1.19 

5.3 

2.00 

12.0 

7 

1897 

24.1 

SI 

-18 

32.1 

64 

-   8 

4.13 

11.7 

5.20 

7.4 

13 

1898 

22.8 

57 

-30 

29.2 

58 

-16 

2.29 

13.2 

2.59 

5.7 

9 

1899 

27.5 

65 

-16 

33.2 

68 

-    4 

2.32 

5.4 

1.90 

0.5 

8 

1900 

21.5 

57 

-28 

30.8 

61 

3 

2.04 

10.8 

2.51 

2.2 

6 

1901 

23.5 
18.9 

65 
53 

-28 
-30 

30.0 
27.1 

67 
61 

-14 

-17 

6.20 
4.  >6 

24.3 
24.0 

8.83 

10.4 
24.3 

12 
13 

1902 

6.27 

1903 

18.6 

55 

-24 

25.8 

57 

-14 

2.87 

14.4 

3.45 

11.3 

10 

1904 

13.5 

49 

-34 

23.0 

61 

-18 

1  .75 

13.3 

3.14 

19.2 

9 

1905 

24.3 

59 

-28 

32.7 

62 

-    2 

3.25 

14.5 

3.91 

4.5 

8 

1906 

17.7 

55 

-30 

26.9 

55 

-H 

3.17 

22.7 

3.91 

9.4 

11 

1907 

27.1 

63 

-14 

33.5 

68 

2 

3.57 

9.4 

4.89 

11.0 

9 

1908 

20.8 

64 

-39 

30.6 

68 

-    3 

2.73 

18.3 

3.48 

6.2 

10 

1909 

22.8 

57 

-23 

27.6 

62 

-13 

2.16 

15.4 

3.49 

12.9 

6 

1910 

17.5 

52 

-21 

24.6 

57 

-18 

2.52 

11.8 

2.60 

8.1 

9 

1911 

29.3 

65 

-13 

35.8 

68 

-    2 

2.98 

8.0 

3.29 

4.7 

8 

1912 

27.7 

64 

-15 

35.5 

70 

-    1 

3.31 

8.6 

5.32 

8.8 

8 

1913 

26.8 

62 

-23 

35.1 

60 

3 

3.11 

17.0 

3.35 

2.9 

7 

1914 

20.2 

63 

-42 

28.3 

67 

-23 

1.91 

12.0 

4.05 

4.6 

9 

1915 

25.0 

58 

-23 

30.1 

62 

-   3 

4.00 

18.7 

4.97 

12.6 

11 

1916 

22.1 

57 

-27 

29.9 

66 

-    7 

3.36 

20.6 

3.29 

9.3 

11 

1917 

_U^ 

47 

-44 

21.9 

»4 

^24 

2.62 

23.2 

2.70 

11.4 

6 

1918 

24.2 

57 

-21 

32.5 

64 

-   3 

3.05 

16.7 

3.52 

6.3 

13 

1919 

17.0 

58 

-39 

26.2 

66 

-16 

1.57 

8.1 

2.36 

4.9 

9 

1920 

24.5 

57 

-26 

33.1 

67 

-    1 

5.59 

17.5 

5.18 

3.8 

11 

1921 

19.4 

57 

-27 

28.9 

62 

-10 

1.98 

20.0 

2.52 

3.6 

9 

1922 

18.7 

61 

-36 

28.5 

61 

-11 

2.50 

25.2 

3.35 

14.5 

11 

1923 

30.1 

61 

-13 

37.7J 

66 

-    9 

3.24 

15.5 

4.90 

S.8 

12 

1924 

20.0 

62 

-32 

28.6 

64 

-   8 

1.79 

8.3 

2.12 

1.4 

9 

1925 

22.1 

56 

-25 

30.6 

61 

-   8 

2.23 

12.3 

3.89 

3.6 

12 

1926 

17.8 

51 

-21 

26.3 

55 

-10 

2.34 

24.0 

3.61 

19.0 

12 

1927 

26.1 

67 

-17 

34.2 

67 

0 

4.83 

23.1 

5.48 

2.3 

10 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 


Temperature 


28.5 
21.5 
23.8 
25.7 
27.4 

16.5 
19.1 
18.7 
25.1 
21.2 

25.2 
23.3 
22.1 
25.4 
18.5 

16.9 
19.8 
18.8 
23.1 
19.1 

26.3 
26.3 
26.2 


59 
68 

58 
65 
47 
62 
49 

60 
58 
57 
.12- 
59 


35.8 
31.3 
30.6 
34.4 
33.8 

26.2 
28.5 
26.4 
34.0 
29.6 

32.0 
31.0 
32.4 
33.4 
26.2 

26.7 
27.9 
25.3 
32.1 
27.6 

32.8 
33.1 
31.5 


59 

55 

70 
64 

60 
66 
67 


Precipitation 


2.45 
3.42 
1  .60 
3.23 
1.59 

3.38 
3.36 
1  .50 
5.43 
2.77 

4.18 
3.16 
3.37 
2.94 
3.98 

2.96 
3.18 
4.09 
1  .93 

3.45 
2.J6 
4.32 


2     J 


13.6 
9.0 
8.3 

28.5 
14.7 
11.3 
10.4 
13.9 

10.5 
10.6 
13.7 
13.1 
15.4 

9.2 
19.1 
10.8 
26.5 
19.6 

5.6 
5.6 
9.8 


2.87 
3.46 
1.98 

3.60 
3.36 
1  .20 
7.58 
3.16 

3.48 
2.97 
2.86 
3.55 
5.52 

3.31 
5.84 
3.44 
3.17 

3.46 
2.91 
4.12 


at  -0 
o  S 

a  - 


1-5 

a  ^ 


7.9 

16.3 
4.1 
3.4 
2.3 
6.2 

3.8 
6.9 
4.2 
2.3 
9.7 

0.4 


10.6 

24.7 

7.4 

23.2 

8.9 
4.8 
6.6 


COHPARATTVE  DATA    (Northern;      Maine.    Nev  Banpshlre   an.i  Vemont;      Southern:      Massachusetts,    Rhode  Island   and  Connecticutl  . 

See   reference   notes   follovlng  Station    Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER   1950 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  days 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

1 

i 

< 

■3 

Is 

11 

J 

2 

1 

& 

1 

1 

1 

•3 
eg 

■§  a 

S,B 

-s 

1 

J 

Stabon 

2  S 

It 

1 

Max.  depth 
on    ground 
at  obsn 

e 

s 

3 

8 

If 

CONNECT I CUT 

BRIDGEPORT 

32.  S 

.9 

61 

-   3 

27 

990 

0 

24 

4.50 

.60 

1.16 

29 

3 

26 

10 

5 

1 

BRIDGEPORT  WB  AP 

33.3 

60 

2 

27 

973 

0 

22 

3.18 

.59 

29 

3.2 

3 

26+ 

12 

6 

0 

COLCHESTER 

30.6 

0.0 

61 

-   9 

28 

0 

26 

4.28 

.10 

1.70 

5 

6.5 

13 

5 

1 

CREAK  HILL 

27.8 

1.1 

59 

-   3 

27 

1147 

0 

29 

4.48 

.98 

1.00 

4 

17.0 

9 

26+ 

13 

6 

1 

DANBURY 

29.9 

60 

-   6 

28 

1079 

0 

27 

5.49 

1.47 

4 

15.0 

8 

26+ 

11 

5 

2 

FALLS  VILLAGE 

26.7 

-  1.2 

61 

-  15 

28 

1181 

0 

29 

3.35 

.12 

1.02 

4 

15.0 

13 

4 

1 

GREENWICH 

31.1 

60 

-   1 

27 

1043 

0 

26 

5.29 

1.29 

8 

9.5 

4 

26+ 

14 

6 

1 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

31.8 

2.0 

64 

-   3 

28 

1024 

0 

25 

4.12 

.15 

1.20 

29 

7.4 

4 

26 

10 

5 

2 

KENT 

27.6 

59 

-  12 

28 

1154 

0 

28 

4.97 

1.27 

4 

16.8 

11 

26 

16 

5 

1 

H I DDLETOWN 

33.1 

62 

0 

27 

0 

24 

4.50 

1.24 

5 

7.0 

3 

27+ 

13 

8 

1 

MOUNT  CARMEL 

30.1 

1.3 

63 

-   5 

27 

1074 

0 

27 

4.23 

.21 

.99 

16 

7.5 

5 

27 

10 

5 

0 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

33.1 

2.2 

57 

0 

28 

980 

0 

23 

4.60 

.90 

.98 

29 

4.9 

4 

26 

13 

6 

0 

NEW  LONDON 

58 

4+ 

0 

3.48 

-   .28 

1.03 

29 

2.5 

2 

26+ 

11 

4 

1 

NORFOLK  2  SW 

24.4 

60 

4+ 

-   5 

27 

0 

30 

5.63 

1.48 

5 

22.8 

12 

27+ 

18 

6 

I 

NORWALK 

31.6 

1.4 

60 

-  14 

27 

1027 

0 

24 

5.23 

1.61 

1.23 

29 

8.0 

11 

6 

2 

NORWICH  3  ESE 

31.9 

62 

-  11 

28 

1022 

0 

27 

4.70 

1.42 

29 

3.4 

3 

26+ 

10 

5 

1 

PUTNAM 

-  16 

28 

0 

3.81 

1.23 

4 

8.4 

4 

26+ 

10 

5 

2 

SALISBURY 

27.8 

3.2 

58 

-   4 

27 

1147 

0 

29 

3.14 

.19 

.61 

4 

18.7 

9 

26 

15 

6 

0 

SBEPAUG  OAH 

28.4 

57 

-  12 

28 

0 

27 

5.20 

17 

STAMFORD 

33.5 

60 

-   2 

27 

970 

0 

21 

4.47 

1.15 

29 

3.6 

14 

6 

2 

STORRS 

30.2 

1.1 

62 

-   2 

27 

1073 

0 

27 

4.55 

.90 

1.81 

4 

4.8 

2 

26+ 

9 

5 

2 

WASHINGTON 

25.  9H 

-   9 

28<^ 

0 

4.69 

13.7 

10 

26 

12 

WATERBURY 

33.2 

1.9 

63 

-   6 

28 

979 

0 

23 

3.52 

-   .28 

.94 

4 

8.3 

5 

26 

9 

6 

WATER8URY  CITY  HALL 

33.5 

63 

4  + 

-  ,4 

28 

0 

22 

5.29 

17 

WESTBROOK 

31.6V 

60 

-  10 

28 

1042 

0 

22 

4.49 

1.75 

4 

4.2 

4 

26+ 

11 

5 

1 

WIGWAM  RESERVOIR 

29.2 

56 

5 

-  12 

28 

0 

26 

5.14 

.88 

16 

8.6 

15 

7 

0 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

30.2 

63 

4 

-   6 

28 

1071 

0 

28 

4.46 

1.21 

29 

8.8 

3 

26+ 

13 

4 

2 

STATE 

30.4 

0.4 

4.47 

0.67 

9.4 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

27.8 

59 

4 

-   3 

27 

1146 

0 

27 

4.81 

1.12 

5 

4.6 

4 

29 

11 

6 

1 

BANGOR 

6.03 

2.98 

1.67 

9 

4 

19 

12 

6 

2 

BAR  HARBOR 

31.7 

4.9 

59 

4 

-   2 

27 

1029 

0 

25 

6.69 

2.31 

1.95 

12 

6.8 

5 

19+ 

12 

6 

3 

BELFAST 

29.4 

58 

4 

-   4 

27 

1098 

0 

26 

7.39 

3.10 

9 

8.5 

2 

19+ 

12 

6 

3 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

22.3 

9.1 

58 

5 

-  20 

27 

1318 

0 

27 

4.98 

2.46 

1.19 

11 

12.0 

10 

30+ 

13 

6 

2 

CORINNA 

24.6 

60 

4 

-  13 

27 

1245 

0 

28 

5.08 

1.30 

9 

7.6 

6 

29+ 

14 

5 

3 

EASTPORT  WB  CITY 

32.3 

6.0 

60 

4+ 

-   4 

27 

1006 

0 

24 

8.40 

4.66 

2.94 

11 

8.5 

5 

18+ 

14 

6 

4 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

25.1 

58 

4 

-  13 

27 

1229 

0 

29 

4.35 

1.47 

5 

7 

4 

2 

EAST  WINTHHOP 

28.9 

60 

5 

-   3 

27 

1115 

0 

26 

4.81 

1.70 

9 

5.8 

4 

31 

10 

5 

2 

FARMINGTON 

25.7 

4.4 

57 

5 

-   8 

28 

1211 

0 

27 

5.43 

1.94 

2.23 

9 

11.9 

16 

5 

2 

PORT  KENT  ISE 

21.9 

56 

5 

-  20 

27 

1333 

0 

30 

4.87 

1.95 

1.75 

12 

5 

30 

11 

6 

1 

GARDINER 

29.3 

5.1 

59 

4 

-   1 

27 

1099 

0 

27 

1,94 

9 

6.0 

GREENVILLE 

22.2 

3.4 

55 

4+ 

-  12 

27 

1319 

0 

30 

4.75 

1.62 

.93 

29 

13.5 

14 

29 

13 

6 

0 

HOULTON  CAA  AP 

23.0 

7.2 

59 

4+ 

-  14 

27 

1296 

0 

26 

7.77 

5.51 

1.61 

12 

12.6 

6 

22+ 

12 

7 

3 

JONESBORO 

28.5 

59 

4 

-   6 

26 

0 

27 

2.4 

LEWISTON 

29.3 

5.7 

59 

4 

0 

27 

0 

25 

5.30 

1.40 

1.54 

9 

6.6 

12 

6 

2 

MADISON 

26.4 

6.2 

56 

4 

-   8 

28 

1190 

0 

28 

4.79 

1.54 

1.68 

9 

11.7 

10 

6 

2 

UILLINOCKET 

24.3 

5.3 

57 

4 

-  10 

27 

1255 

0 

28 

6.62 

3.08 

1.54 

11 

10,3 

14 

6 

3 

MILLINOCKET  AIRPORT 

23.9 

5.8 

57 

4+ 

-  10 

27+ 

1268 

0 

28 

6.25 

2.71 

1.49 

12 

10.0 

6 

29 

16 

6 

4 

MILLINOCKET  DAM 

21.9 

57 

5 

-  14 

27 

0 

29 

5.15 

1.87 

12 

14.5 

12 

30+ 

11 

5 

1 

NORTH  BRIDGTON 

27.1 

3.4 

56 

5 

-  11 

26 

1168 

0 

28 

5.31 

1.77 

2.09 

9 

10.5 

10 

30+ 

11 

6 

1 

OLD  TOWN  AIRPORT 

26.0 

61 

4 

-   7 

27 

1203 

0 

26 

6.37 

1.27 

9 

10.3 

6 

29 

14 

8 

1 

PORTLAND 

31.9 

55 

4 

2 

27 

1022 

0 

24 

3.91 

1.32 

8 

5.0 

4 

31 

9 

4 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

29.4 

4.4 

57 

4 

-   2 

27 

1096 

0 

25 

4.09 

.12 

1.46 

8 

5.6 

4 

31 

10 

4 

1 

PRENTISS 

27.3 

64 

5 

-  10 

27 

1151 

0 

26 

7.30 

2.57 

12 

8 

23 

11 

8 

2 

PRESQUE  ISLE 

23.5 

7.1 

57 

5 

-  17 

27 

1284 

0 

29 

5.57 

3.19 

2.48 

12 

12.0 

12 

30 

10 

7 

1 

ROCKLAND 

30.8 

57 

4 

-   1 

27 

1055 

0 

25 

6.25 

1.95 

9 

4.2 

2 

19+ 

14 

6 

2 

RUMFORD  3  SW 

24.7 

5.7 

58 

4 

-  11 

28 

1245 

0 

29 

4.82 

1,84 

1.47 

8 

10.0 

9 

29+ 

11 

5 

1 

RUHFORD  tSSE 

26.9 

4.9 

59 

4 

-   7 

28 

0 

27 

3.87 

.89 

1.20 

8 

13.9 

12 

4 

1 

UNITY 

26.9 

59 

4 

-   9 

27 

1177 

0 

26 

4.98 

1.42 

9 

5.9 

4 

29 

16 

2 

WINSLOW 

28.1 

4.4 

61 

5 

-   4 

27 

0 

26 

5.27 

2.44 

1.30 

9 

5.0 

5 

30+ 

9 

6 

3 

WOODLAND 

28. 3H 

7.8 

60 

i* 

-   9 

27 

0 

26 

7.87 

4.40 

4.30 

12 

7.5 

6 

23+ 

11 

2 

STATE 

26.8 

4.8 

5.64 

2.37 

8.6 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

26.7 

1.4 

60 

5 

-  12 

28 

0 

30 

2.47 

-   .78 

.81 

5 

7.0 

3 

16+ 

12 

4 

0 

AMHERST 

30.0 

2.6 

64 

4 

-   3 

27+ 

1078 

0 

27 

4.64 

1.14 

1.81 

4 

8.0 

2 

15+ 

9 

4 

2 

BIRCH  HILL  DAM 

26.5 

60 

4 

-  13 

28 

1185 

0 

28 

3.95 

1.70 

5 

3.3 

2 

31 

14 

3 

BLUE  HILL 

32.3 

3.2 

63 

4 

-   2 

27 

1007 

0 

23 

3.55 

-   .40 

1.20 

8 

4.6 

3 

26 

9 

5 

BOSTON  WB  AIRPORT 

35.5 

3.0 

63 

3+ 

4 

27 

905 

0 

21 

3.37 

-   .08 

1.18 

8 

2.7 

2 

26 

10 

5 

BROCKTON 

2.85 

-   .49 

1.07 

29 

8 

4 

CHESTNUT  HILL 

35.3 

3.4 

65 

4 

3 

27 

915 

0 

22 

3.31 

-   .33 

1.05 

30 

2.0 

12 

4 

CLINTON 

30.9 

1.7 

63 

4 

-   5 

27 

1048 

0 

26 

3.65 

-   .24 

1.05 

5 

7.1 

14 

4 

COHASSET 

33.5 

65 

5 

3 

28 

0 

25 

2.83 

.96 

9 

3.0 

3 

27+ 

10 

4 

EAST  WAREBAH 

32.6 

.6 

62 

5 

-  11 

28 

0 

25 

4.25 

.11 

1.68 

9 

5.0 

3 

27+ 

14 

5 

EDGARTOWN 

33.8 

58 

5 

-   5 

28 

0 

24 

4.26 

1.43 

9 

17 

7 

FALL  RIVER 

34.6 

2.0 

62 

4 

3 

27 

932 

0 

22 

4.36 

.19 

1  44 

8 

3.5 

3 

26+ 

IS 

4 

FITCHBURG 

31.0 

2.4 

64 

4 

-   1 

27 

0 

27 

4.40 

1.21 

1.32 

5 

2 

16 

11 

4 

FRAH INGHAM 

31.5 

1.6 

65 

5 

-   2 

27+ 

0 

27 

3.76 

-   .03 

1.21 

9 

3.5 

11 

4 

HAVERHILL 

32.9 

2.2 

61 

4 

0 

27 

988 

0 

24 

3.64 

.32 

1.18 

29 

3.8 

1 

26+ 

10 

4 

HOOSAC  TUNNEL 

26.7 

.9 

60 

4 

-   7 

28 

0 

29 

3,77 

.35 

1. 10 

5 

13.5 

11 

30+ 

14 

6 

HYANNIS  1  E 

35.9 

2.0 

57 

3 

3 

27 

895 

0 

21 

5.09 

1.21 

1.25 

9 

3.5 

3 

26+ 

11 

8 

KNIGHTVILLE  DAM 

29.1 

60 

3+ 

-  10 

28 

1106 

0 

26 

4.86 

1.40 

8 

9.0 

5 

16 

12 

6 

2 

LAKE  COCHITUATE 

30.8 

1.9 

63 

4+ 

0 

28 

0 

26 

4.17 

.51 

1.24 

9 

3.3 

11 

5 

2 

LAWRENCE 

32.4 

4.1 

63 

4 

0 

27 

1002 

0 

25 

3.28 

-   .19 

1.03 

29 

2.9 

1 

31 

9 

5 

2 

LOWELL 

33.0 

4.1 

64 

4 

1 

27 

985 

0 

24 

3.63 

.22 

.85 

8 

4.5 

2 

31 

13 

6 

0 

MIDDLETON 

34.8 

60 

4 

0 

27 

937 

0 

22 

4.05 

.35 

1.63 

9 

2.5 

1 

27+ 

9 

5 

2 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

37.1 

1.3 

57 

4 

3 

27 

859 

0 

15 

5.27 

1.53 

1.91 

8 

6.5 

4 

26 

17 

7 

1 

NEW  BEDFORD 

36.5 

3,3 

58 

4 

8 

91 

877 

0 

18 

3.93 

-   .06 

1.02 

8 

5.3 

4 

26 

12 

6 

1 

NORTH  TRURO 

38.  SM 

64 

4 

800 

0 

See  reference  notes  foil' 
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'ing  Station   Index. 


Table  2-Coiitinu«d 


CUMATOLOGICAL  DATA 


NEW  EKGLAND 
DECEMBER  1950 


» 


1 

Temp«rahite 

PiecipitatiOD 

1 

J 

h 

1 

i 

• 

1 

s 

& 

-3 

1 

No.  0 

dayi 

1 

Is 

S.B 

>. 

•3 
J 

s 

Snow,  Sleet,  H«il 

No 

.  of  days 

StaUon 

S  8 

51 

2  0 

3 

Max.  depth 
on    ground 
at  obfn. 

0 

• 

8 
a 
0 
3 

£ 
0 
a 
8 
to 

11 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVIKCETOWN  2  WNW 
ROCItPORT  1  ESE 
SANDtlCB 

25.4 
35.3 
32. 5M 
33.7 
35. 4 

.5 

3.1 

-  2.3 

2.5 

59 
65 
59 
55 
61 

4 
4 
4 
3+ 

4 

-  10 

-  1 
11 

3 

4 

28 
27 
27 
27 
27 

1222 

913 

1001 

965 

914 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
22 

23 
22 

2.89 
4.19 
2.96 
3.79 
3.93 

-  .21 
.10 

-  .63 

-  .13 

1.32 

1.74 
1.10 
1.55 

4 

9 
8 
8 

6.6 
5.0 

1.5 
2.5 

3 

3 

1 
3 

16+ 
26+ 

26+ 
26+ 

14 
11 
10 
10 
12 

2 

3 
5 
4 

1 

1 
2 

1 

SHELBURKE  PALLS 
SPRINGFIELD 
STOCKBHIDGE 
SWAMPSCOTT 

TAUNTON 

26.4 
32.5 
27.2 
33.1 
32.9 

.6 

1.7 

.4 

2.5 
2.8 

59 
64 
61 
54 
60 

5 
4 
4 

3* 
3 

-  7 
3 

-  14 

-  I 

-  1 

28< 

27+ 

28 

27 

27 

1000 

1166 

982 

989 

0 
0 
0 
0 
0 

28 
24 
28 
23 
25 

5.44 

4.36 
3.12 
3.11 
3.36 

2.25 

1.08 

.64 

-  .20 

-  .57 

1.42 
.97 
1.21 
1.00 
1.14 

5 
29 

4 
29 
29 

5.1 
7.3 
12.9 
2.0 
3.0 

3 
5 
2 
3 

26 
16 
26 
26 

14 
12 
14 
19 
10 

6 
5 
3 
3 
4 

2 

0 

1 
1 
2 

TDLLT  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

•ESTFIELD  2  IE  CAA 
WESTON  2  NW 

27.5 
30.1 
31.7 
28.7 
32.2 

2.9 

1.3 
3.2 

62 
65 
64 
62 
65 

4 
4 
4 
4 

-  10 

-  5 

-  5 

-  10 

-  4 

27t 

27 

27 

28 

27 

1156 
1076 
1025 
1121 
1009 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
25 
24 
28 
24 

4.38 
4.69 
3,73 
4. 28 
3.58 

1.70 

.60 
1.05 

1.60 
1.72 
1.25 
1.20 

1.04 

5 
4 

29 
4 

29 

8.7 
3.8 
7.4 
3.7 

3 

3 
2 
2 

31 

26 

15+ 

26 

12 

11 

9 

11 

13 

4 
4 
4 
4 
5 

2 
2 
2 
3 

1 

WKSTOVER  FIELD 
WILLARD  BROOK  STA  FOREST 
WORCESTER  AIRPORT 
WORCESTER  1 

30.0 

28.5 
30.1 

1.2 

64 
67 
61 
61 

4 

4 
4 

4 

-  5 

-  4 

-  2 

-  2 

28 
28 
27 
27 

1076 

1122 
1074 

0 
0 
0 
0 

29 

28 
28 

5.39 

3.65 
3.94 

.42 

1.70 

.99 
1.26 

4 

4 

8 

7.4 

6.6 
7.5 

3 
3 

26 
31 

11 

9 
11 

5 

4 
4 

2 

0 
1 

STATE 

31.8 

1.8 

3.91 

0.34 

5.3 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACEWATER  DAM 
CAMPTON 

25.0 
24.1 
23.7 
28.1 
24. 5H 

3.8 
3.7 

56 
58 
58 
60 
60 

1" 

-  9 

-  11 

-  15 

-  10 

-  17 

28 

27 

26+ 

28 

28 

1234 

1278 
1136 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
29 
30 
28 
28 

4.98 
3.28 
2.15 
3.90 
4.50 

.28 
-   .22 

1.68 
1.29 
1.65 
1.08 
1.34 

4 
5 
5 
5 
5 

16.0 
8.4 
3.0 
10.5 
14.3 

13 
S 
4 

7 
12 

29+ 

30+ 
30+ 
29+ 
30 

14 
11 
6 
10 
12 

3 
3 
1 
4 
4 

3 

1 
1 
1 
1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  I  NW 

28.2 
28.8 
22. 6H 
20.2 
28.4 

4.2 

3.6 
4.5 

61 
60 
61 
54 

61 

-  9 

-  3 

-  20 

-  18 

-  10 

28 

27 

26 

26+ 

28 

1129 
1115 

1126 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
27 

31 
29 

3.42 
4.56 

2.63 
3.89 

.29 

-   .55 
.84 

1.15 
1.01 
2.45 
1.37 
1.08 

8 
5 
5 
5 
8 

7.9 

11.1 
8.9 

5 

11 
6 

29+ 

30 

25  + 

10 
12 

14 

11 

3 
5 

2 
5 

1 
2 

1 
1 

nUNKLIN  FALLS  DAM 
CLENCLIFF 
HAROVSR 
EEBHE  1  S 
LAKEPORT  1 

26.7 
24.6 
26.3 
28.6 
28.6 

4.1 
4.1 
3.8 

59 
56 
63 
62 
60 

4 

-  12 

-  11 

-  11 

-  .7 

-  3 

28 
27 
27 
27 
27 

1184 
1248 
1195 
1121 
1126 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
30 
29 
26 
28 

3.54 
3.40 
2.14 
3.04 
2.88 

.59 

-  .45 
.05 

-  .71 

.93 
1.32 

.75 
1.15 
1.20 

5 
5 
29 
5 
9 

11.3 

12.5 

10.2 

7.7 

9.2 

8 
9 
9 
4 
8 

30 
29+ 
29t 
29 
30+ 

11 
16 
12 
12 
8 

4 

4 
3 

4 
3 

0 
1 
0 
1 

1 

LEBANON  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
NASHUA  3  N 
NEW  CASTLE 

25.6 
31.1 
29.6 
28.5 
33.5 

3.7 
1.2 

64 
60 
61 
65 
54 

-  12 

-  1 

-  9 

-  8 
3 

27 

28 

27 

27+ 

27 

1217 
1045 
1091 

970 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
24 
25 
28 
22 

1.92 
4.22 
3.37 
4.14 
4.54 

.97 
.80 

.79 
1.78 
1.38 
1.49 
1.18 

4 
8 
9 
9 
31 

9.0 
8.3 
8.0 
8.8 

8 

4 
3 

29 

29+ 
30+ 

11 
12 
12 
14 

9 

3 

4 
4 
3 
6 

0 

1 
I 

2 

1 

MEW  LONDON 

PETERBORO   23 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

SURRY  MOUNTAIM  DAM 

24.9 
27.1 
23.4 
27.3 
27.3 

3.4 
5.0 

54 
58 
53 
60 
62 

-  8 

-  6 

-  12 

-  11 

-  9 

27 
27 
26 
28 
27 

1237 
1170 
1280 
1159 
1162 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
29 
29 
29 
26 

3.77 
3.94 
7.09 
4.37 
2.87 

2.84 
1.30 

1.65 
1.14 
1.99 
1.08 
.80 

5 

5 

5 

29 

5+ 

10.0 
9.0 
20.5 
14.5 
10.0 

8 

6 

17 

13 

7 

28 
31 
29 
29 
29+ 

8 
10 
14 
10 
13 

3 

4 
6 
5 

4 

1 
2 

4 
2 
0 

WEST  LEBANON 
WINDBAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

25.6 
29.6 
28.4 
26.6 

64 

64 
58 
60 

-  10 

-  10 

-  3 

-  14 

27 
28 
28 
28 

1099 
1127 
1184 

0 
0 
0 
0 

28 
26 
28 
30 

1.91 
3.66 
4.23 
3.34 

.40 

.63 

.98 

.94 

1.52 

5 
8 
9 
5 

10.5 
6.2 
9.0 

16.4 

8 

2 

8 

12 

30 
29+ 
29 
29+ 

13 
12 
10 
13 

3 
6 

4 
4 

0 

0 

1 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

12.4 

3.8 

40 

4 

-  26 

25 

1627 

0 

29 

5.17 

-1.90 

1.71 

4 

20.0 

14 

31 

20 

8 

1 

STATE 

26.  B 

3.7 

3.63 

0.59 

10.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

PROVIDENCE  WB  CITY 

37.0 
32.2 
32.2 
33.8 
35.3 

1.0 
1.2 
3.7 

59 
65 
64 
61 
64 

4 
4 
4 
3+ 

4 

9 

-  2 

-  13 

2 
4 

27 
27 
27 
27 
27 

862 

1011 

1011 

960 

915 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
25 
26 
25 
19 

2.99 
4.93 
3.55 
4.22 
4.27 

-   .81 

-1.06 
.80 

.78 

1.15 
1.35 
1.47 

29 

29 
29 
29 

4.3 
3.5 
3.0 
3.1 
2.9 

4 

2 
3 
3 

3 

26 

27+ 

26+ 

26+ 

26 

9 
11 
10 
11 

10 

4 

4 
5 
5 

0 

1 

2 
2 

STATE 

34.1 

1.2 

3.99 

0.19 

3.4 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 
CHELSEA  2  S 

27.7 
25.1 
24.6 
24.4 
23.9 

4.6 

.2 

2.1 

3.6 

64 
60 
57 
60 
60 

5 
4 
4 
4 
5 

-  3 

-  15 

-  8 

-  11 

-  15 

27+ 

26 

27 

28 

27+ 

1231 
1242 
1252 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
30 
30 
31 
30 

3.32 
3.26 
4.10 
3.59 
2.84 

.56 
.85 
2.22 
.74 
.34 

1.17 
1.96 
2.58 
.95 
1.55 

5 
5 
4 

8 
5 

10.1 

6.0 

10.9 

12.9 

9.6 

8 
6 
3 
11 
8 

30  + 
30* 
18+ 
29+ 
30+ 

9 
14 
15 
12 
13 

3 
2 
2 
4 

3 

1 
1 
1 
0 
1 

DORSET  1  S 
EAST  BARNET 
ENOSBURG  FALLS 
MIDDLESEX 
MONTPELIER  AP 

26.0 
24.2 
24.5 
24.1 
23.4 

4.4 

4.3 

61 
62 
56 
58 
58 

4 
5 

4 
5 

4 

1 

-  14 

-  14 

-  8 

-  12 

28 
26+ 
27 
27 
27 

1200 
1249 
1284 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
28 
31 
30 
31 

2.01 
3.08 
4.36 
3.24 

3.45 

.59 
1.62 

.85 
1.84 
1.57 
2.27 
2.11 

4 
5 
4 
5 

4 

4.0 
6.2 
26.5 
6.9 
9.8 

4 

6 
7 
5 
6 

29 

30+ 

22+ 

30+ 

29+ 

4 
13 
16 
12 
16 

3 
3 
3 
2 
3 

0 

1 

1 
1 
1 

MEWPORT 

MOBTHFIELD  NORWICH  UK IV 

■UTLAND 

SAINT  ALBANS 

SAINT  JOHNSBURY 

22.4 
25.1 
27.2 
25.2 
25.9 

2.5 
4.7 
3.2 
2.1 

4.8 

56 
59 
60 
58 
62 

4 
4 
4 
4 
4 

-  14 

-  14 

-  7 

-  14 

-  12 

27 
27 
27 

27   . 
26 

1315 
1232 
1167 
1229 
1205 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
30 
29 
30 
31 

3.05 
2.99 
2.51 
4.08 
3.36 

.53 
.50 
.27 
1.67 
.93 

1.80 
1.05 
.99 
1.58 
2.08 

4 
5 
4 
4 
5 

9.3 
6.3 
6.8 
26.0 
7.0 

7 
5 
4 
6 
5 

30+ 

30+ 

29+ 

31 

30+ 

17 
14 
13 
16 
12 

1 
2 
3 

5 

1 

1 

2 
0 
1 

1 

SOIIERSET 
WEST  BURKE 
IILIBB 
100D8T0CK 

21.2 
21.2 
22.6 
25.7 

.9 
3.3 

59 
60 
60 
61 

4 
5 
5 

4 

-  8 

-  18 

-  18 

-  15 

27+ 
27 
27+ 
27 

1213 

0 
0 
0 
0 

30 
31 
30 
29 

4.07 
3.08 
1.95 
3.81 

-  .10 
.19 

-  .39 
1.07 

1.39 

1.90 

.70 

.95 

5 
5 
5 
5 

10.9 
13.5 

15 
8 

30 
30+ 

17 

16 

9 

10 

4 

2 
3 

4 

2 
1 
0 
0 

STATE 

24.4 

2.2 

3.27 

0.58 

10.7 

See  reference  notet  loUowing  Station  Index. 
-  351   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

COKNECTICUT 

ANSON I A 

.91 

.46 

.46 

.16 

1.03 

.05 

.17 

.34 

1.02 

.25 

4.85 

BAKERSVILLE 

,- 

.96 

• 

1.28 

.25 

.75 

.03 

• 

• 

.30 

• 

1.45 

.17 

5.22 

BALTIC 

1.10 

.40 

.15 

.04 

.02 

.13 

1.30 

.30 

3.44 

BARKHAHSTED 

.08 

1.48 

.59 

1.01 

.34 

.56 

.02 

.13 

.01 

.09 

.18 

1.30 

.16 

5.95 

BLOOHFIELD                                     R 

.06 

.96 

.96 

.50 

.28 

.08 

.14 

.12 

1.08 

.04 

.22 

4.46 

BRIDGEPORT 

.01 

.79 

.08 

.77 

.24 

.07 

.85 

T 

T 

.06 

.18 

1.16 

.29 

4.50 

BRIDGEPORT   WB  AP                  R 

.01 

.56 

T 

.04 

.50 

.07 

.08 

T 

.33 

.54 

I 

.05 

T 

.12 

.59 

T 

.29 

3.18 

BRISTOL 

.02 

1.15 

.91 

.71 

.41 

.78 

.02 

.28 

.29 

.95 

.23 

5.75 

BROOKLYN 

.02 

.73 

.22 

.39 

.11 

.10 

.16 

.4  5 

2.18 

BURLINGTON 

.02 

1.23 

.71 

1.11 

.36 

.51 

.02 

.01 

.21 

.01 

.11 

.10 

1.26 

.17 

5.83 

CANDLEWOOD   LAKE                     R 

.02 

.90 

.60 

.05 

.56 

.15 

.32 

.14 

.51 

.26 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

1.14 

.24 

. 

COCKAPONSET    FRST    RNGR 

1.90 

.25 

.43 

.30 

.02 

.41 

T 

.01 

.12 

.17 

• 

1.42 

.29 

5.32 

COLCHESTER 

.02 

1.70 

.16 

.25 

.01 

.17 

.05 

.30 

.02 

T 

T 

.15 

.23 

.95 

.27 

4.28 

COLLINSVILLE 

.04 

1.12 

.77 

.88 

.41 

T 

.75 

.05 

T 

.02 

.14 

.14 

1.30 

.25 

5.87 

CREAM    HILL 

T 

.09 

1.00 

.58 

.65 

.18 

T 

.20 

.32 

.10 

T 

T 

.14 

.25 

.14 

T 

.75 

.08 

4.46 

DAN BURY 

.02 

1.47 

T 

..7 

T 

.27 

I 

.90 

.14 

.04 

.14 

.17 

1.33 

.24 

5.49 

DERBY 

.01 

.68 

.48 

.02 

.50 

.19 

.64 

.24 

.26 

.45 

.90 

.32 

4.89 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

.81 

.24 

.85 

.20 

.95 

.09 

.12 

T 

1.25 

.23 

4.74 

FALLS    VILLAGE 

.09 

1.02 

.21 

.29 

.16 

.07 

.44 

T 

.05 

.03 

.12 

.11 

.64 

.12 

3.35 

GREENWICH 

.05 

.69 

.35 

.20 

1.29 

.22 

.04 

.85 

T 

.04 

.06 

.27 

.03 

.98 

T 

.22 

5.29 

CROTON 

.01 

.97 

.57 

.14 

T 

.12 

.09 

.05 

T 

.18 

.8  2 

.93 

.37 

4.25 

HARTFORD                                          R 

.05 

1.19 

.45 

.45 

.12 

.08 

.10 

.15 

.90 

.10 

.20 

3.79 

HARTFORD  WB  AIRPORT           R 

.05 

T 

1.18 

T 

T 

.40 

T 

I 

.41 

T 

.18 

.07 

T 

T 

T 

.19 

T 

.16 

1.20 

.28 

4.12 

HEMLOCKS    RESERVOIR 

• 

• 

.88 

.88 

.27 

* 

1.10 

T 

.15 

.15 

1.24 

.26 

4.93 

JEWETT  CITY                               R 

.02 

1.18 

.65 

.09 

.01 

.04 

1 

.17 

.06 

1.04 

.31 

3.57 

KENT 

.02 

1.27 

.24 

T 

.63 

T 

.36 

.03 

.10 

.74 

.01 

T 

T 

.10 

.03 

.14 

.01 

.22 

.91 

.16 

4.97 

MANCHESTER 

.10 

1.58 

.05 

.38 

.26 

.26 

T 

T 

T 

.15 

T 

.23 

.15 

1.02 

.23 

4.41 

MIDDLE TOWN 

.01 

.04 

1.24 

.26 

.35 

.34 

.01 

T 

T 

.56 

T 

T 

T 

.14 

.11 

.72 

.45 

.27 

4.50 

HOHAWK    FOREST   RANGER   ST 

.02|     .03 

1.41 

.20 

.62 

.17 

T 

.01 

T 

.73 

.03 

T 

.05 

T 

.17 

I 

.16 

.05 

.96 

.18 

4.79 

UOODUS   RESERVOIR                  R 

.01 

2.03 

.47 

.02 

.17 

.02 

.13 

.15 

.09 

.13 

- 

- 

- 

- 

.32 

- 

HOUNT   CARKEL 

T 

T 

.87 

T 

T 

.16 

.44 

.24 

T 

.90 

T 

T 

.06 

T 

.15 

.10 

.97 

.25 

4.23 

NATCHAUG    FOREST    RANGER 

.03 

I 

1.35 

.48 

.18 

.05 

.01 

.02 

.15 

.08 

• 

.87 

.25 

3.47 

NATHAN   HALE    STATE   FRST 

.07 

1.54 

.04 

.56 

T 

.28 

T 

.08 

.05 

.01 

.11 

.02 

.03 

.07 

T 

1.11 

.25 

4.22 

NEW    HARTFORD 

.05 

1.74 

.54 

1.16 

.34 

.54 

.02 

.14 

.01 

.13 

.12 

1.46 

.16 

6.41 

NEW   HAVEN   WB  AIRPORT        R 

T 

.66 

.01 

.01 

.41 

I 

.03 

.24 

T 

.91 

.67 

.01 

.09 

T 

.23 

.98 

T 

.35 

4.60 

NE.VINGTON                                   R 

.02 

.96 

.62 

.38 

.22 

.14 

.14 

.08 

1.24 

.02 

.26 

4.08 

NEW    LONDON 

.01 

.97 

.46 

.10 

.03 

.05 

.18 

T 

.03 

T 

.17 

\ 

1.03 

.4  5 

3.48 

NORFOLK    2    SW                                           .02 

T 

.08 

I 

1.48 

T 

T 

.36 

.68 

T 

.31 

T 

.04 

.01 

.84 

.08 

T 

T 

.10 

.02 

.14 

.07 

.16 

.15 

.92 

.17 

6.63 

NORFOLK    2    SW                               R 

1     .06 

1.48 

.04 

.99 

.31 

• 

.82 

.05 

.10 

.01 

.15 

.05 

.15 

.90 

.17 

5.28 

NORWALK 

.06 

.81 

.85 

.21 

.14 

1.20 

.05 

.06 

.35 

1.23 

.27 

5.23 

NORWICH    3    ESE 

.82 

.93 

.53 

.12 

.04 

.18 

T 

T 

.23 

.03 

1.42 

.40 

4.70 

PACBAUG    ST   FOREST   3    NE 

.04 

1.15 

.08 

.83 

.09 

.07 

.09 

.25 

.19 

.39 

.32 

3.50 

PEOPLES    FOREST   RANGER   S 

.09 

1.06 

.39 

.91 

.27 

.51 

T 

.0  2 

T 

.16 

.09 

.15 

1.18 

.15 

4.98 

PUTNAM 

T 

.03 

1.23 

.46 

.19 

.11 

T 

.02 

.28 

T 

.12 

1.05 

T 

.3  2 

3.81 

PUTNAM   HEIGHTS                    //R 

.03 

1.10 

.47 

.01 

.16 

.06 

.04 

.20 

.08 

.88 

.24 

3.27 

PUTNAM    LAKE 

.03 

.01 

.44 

.87 

.37 

.18 

.97 

.03 

.02 

.3  0 

.3  6 

.57 

.28 

4.43 

ROCKVILLE                                   R 

.01 

.03 

1.60 

.05 

.38 

.20 

.02 

.08 

.02 

.19 

.07 

.92 

.18 

3.75 

ROCK WOOD    LAKE 

T 

T 

.40 

.68 

.31 

.10 

.94 

.02 

.01 

.17 

.54 

.54 

.26 

3.97 

ROCKY    RIVER    DAM 

.02 

.02 

1.56 

.21 

.42 

.35 

.66 

i 

.03 

.09 

.14 

.14 

.98 

.17 

4.79 

ROUND   POND 

.85 

.64 

1.63 

.21 

.08 

.98 

.08 

.16 

1.07 

5.70 

SALISBURY 

T 

.10 

.61 

.39 

.34 

.28 

.02 

.04 

.36 

1 

.05 

.01 

.07 

.08 

.15 

.60 

.04 

3.14 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

T 

.06 

.83 

.20 

.90 

.24 

.10 

.98 

T 

.02 

.04 

T 

1.43 

.25 

5.05 

SHEPAUG    DAM 

.03 

« 

.03 

.74 

.23 

.01 

.00 

.07 

.79 

.10 

.27 

.08 

.14 

.00 

1.08 

.20 

5.20 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

.02 

.99 

.34 

.46 

.35 

.59 

.16 

T 

.18 

.3  1 

1.02 

.25 

4.67 

STAFFORD    SPRINGS 

.03 

.02 

2.00 

.16      .40 

.27 

.07 

.02 

.03 

.24 

.0  2 

.24 

.70 

.03 

4.23 

STAMFORD 

T 

.02 

.01 

.63 

.37 

T 

.47 

.17 

.05 

1.13 

I 

T 

.01 

.08 

.10 

1.15 

.02 

.26 

4.47 

STEVENSON    DAM 

.02 

1.16 

.73 

.61 

.96 

.01 

.09 

.20 

.08 

1.58 

.19 

5.94 

STORRS 

1.81 

.63 

.27 

I 

.12 

T 

.06 

.14 

T  . 

.05 

1.21 

.26 

4. 55 

STORRS                                                R 

.04 

1.80 

.59 

.29 

.06 

.06 

.01 

.03 

.18 

.07 

1.14 

.01 

.28 

4.56 

THOMPSONVILLE 

.02 

1.63 

.06 

.44 

.44 

.12 

.03 

.07 

.01 

.06 

.4  9 

.68 

.16 

4.21 

TORRINGTON    1 

1.16 

.80 

.22 

.69 

.16 

.31 

1.44 

.12 

4.90 

TORRINGTON    2 

.02 

1.23 

.24 

.80 

.62 

.05 

.33 

.20 

1.16 

.16 

4.81 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

.02 

T 

.83 

.06 

.95 

.17 

.05 

.85 

.08 

.12 

T 

1.25 

.30 

4.68 

WASHINGTON 

* 

1.22 

.06 

.05 

1.00 

.06 

.66 

.02 

.04 

T 

T 

.20 

1.13 

.25 

4.69 

WATBRBURY 

T 

.94 

.15 

.92 

.31 

T 

.08 

.32 

T 

T 

.15 

.40 

.25 

3.52 

WATERBURY  CITY   HALL 

.01 

, 

1.08 

.13 

.90 

.02 

.24 

.01 

• 

.52 

.01 

.18 

. 

.59 

. 

1.38 

.22 

5.29 

WESTBROOK 

T 

T 

1.75 

.14 

.40 

.18 

I 

.13 

.35 

T 

T 

.03 

.12 

T 

.19 

.85 

.3  5 

4.49 

WEST  HARTFORD 

.05 

1.05 

.62 

.41 

.42 

.19 

.14 

.3  8 

.83 

.11 

4.20 

WEST    HARTLAND 

.12 

• 

1.02 

* 

1.10 

.34 

.65 

.08 

.11 

.14 

.21 

1.38 

.22 

5.37 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

.02 

1.25 

.71 

.83 

.32 

.63 

.01 

.18 

T 

.12 

.38 

.97 

.18 

5.60 

WIGWAM    RESERVOIR                           ! 

.04 

.48 

.62 

.75 

.05 

.35 

.02 

.88 

T 

.06 

T 

.08 

.08 

.08 

.80 

.61 

.24 

5.14 

WILLIMANTIC 

.03 

1.71 

.14 

.4 

.28 

T 

.08 

.19 

.14 

1.19 

.04 

4.25 

WINDSOR   LOCKS    BRADLEY 

.05 

1.09 

T 

T 

.96 

T 

.45 

T 

.14 

.03 

T 

.02 

.01 

.07 

.03 

.20 

1.21 

.20 

4.46 

WOLCOTT    RESERVOIR 

.04 

1.49 

1.14 

1.05 

.30 

.75 

.08 

.22 

.02 

.16 

.4  0 

1.00 

.25 

6.90 

WOODBURY 

T 

1.19 

.23 

.24 

.19 

T 

.42 

T 

.03 

.09 

.16 

.15 

.99 

.19 

3.88 

MAINE 

AUGUSTA   AIRPORT 

T 

T 

.10 

1.12 

.85 

.75 

.46 

.55 

.04 

.02 

T 

T 

T 

.24 

T 

.63 

T 

.05 

4.81 

AUGUSTA   AIRPORT                    B 

.31 

.85 

.89 

.77 

.45 

.55 

.02 

.20 

.02 

.46 

.15 

.03 

4,70 

BANGOR 

.90 

1.67 

.01 

.22 

1.37 

.10 

.09 

.29 

.05 

.01 

.42 

.90 

6.03 

BAR    HARBOR 

.11 

T 

.56 

1.03 

T 

.38 

1.95 

T 

.24 

.09 

T 

.22 

.07 

.41 

1.41 

.17 

6.69 

BELFAST 

.05 

T 

1.00 

3.10 

.35 

1.13 

T 

T 

T 

.22 

T 

.04 

.05 

.31 

.24 

.74 

.16 

7.39 

BETHEL 

.75 

.46 

1.15 

.93 

.12 

.11 

.03 

.03 

.96 

.04 

4.58 

BRASSUA   DAM 

T 

T 

.07 

.66 

1.38 

.06 

.05 

1.03 

.40 

T 

T 

.01 

.04 

T 

T 

.03 

.02 

.15 

.74 

4.64 

CARIBOU    WB   AIRPORT              B 

T 

T 

.21 

T 

.63 

.43 

.01 

1.19 

1.11 

T 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

.08 

T 

.43 

.10 

T 

.62 

.12 

.01 

4.98 

CLAYTON    LAKE                               R 

.03 

.08 

.14 

.38 

.11 

.58 

.43 

.88 

.01 

.02 

.09 

.16 

.03 

.4  2 

.04 

3.40 

CORINNA 

.09 

.02 

.02 

1.20 

1.30 

.02 

.20 

1.10 

.02 

T 

.02 

.01 

.31 

.65 

T 

.12 

5.08 

EASTPORT    WE   CITY                    R 

.03 

T 

.03 

T 

1.00 

[l.59 

.02 

2.94 

.22 

.01 

T 

T 

.52 

T 

.20 

T 

.40 

T 

T 

1.27 

.08 

.09 

8.40 

EAST    SANGERVILLE    2    E 

.05 

1.47 

1.29 

.35 

.86 

.22 

.11 

4.35 

EAST   WINTIIROP 

.02 

T 

1.10 

1.70 

.17 

.70 

T 

.02 

T 

T 

.24 

.27 

.52 

.07 

4.81 

ELLSWORTH 

.03 

.74 

.87 

1.83 

.13 

.13 

.20 

.17 

.34 

1.12 

5.56 

EUSTIS 

.05 

.75 

.70 

T 

.65 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

EUSTIS                                                R 

.56 

.25 

. 

.65 

.22 

.36 

, 

.20 

.65 

2.89 

FARM  I NGTON 

.01 

.05 

1.25 

.07 

2.23 

.01 

.23 

.52 

.02 

.04 

T 

.01 

.05 

.02 

.4  8 

.42 

.02 

5.43 

FORT    FAIRFIELD 

.21 

.05 

.82 

.32 

.65 

.05 

2.15 

.31 

.20 

.18 

T 

.66 

.68 

6.28 

FORT   KENT    ISE 

.10 

.25 

.75 

.76 

.24 

.40 

1.75 

.02 

.02 

.03 

.5  5 

4.67 

FORT    KENT                                        R 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.74 

1.38 

" 

- 

- 

- 

- 

GARDINER 

T 

1.12 

1.94 

_ 

_ 

.06 

.01 

T 

T 

T 

.33 

.18 

.45 

.08 

G I  LEAD 

.60 

1.10 

1.21 

1.69 

.32 

.03 

T 

.10 

.87 

5.92 

GILEAD                                               R 

1.54 

.34 

.02 

1.64 

.83 

.19 

.11 

.04 

.90 

.07 

5.68 

GRAND    LAKE    STREAM                 R 

.63 

1.18 

1.94 

1.33 

.3  5 

.02 

.09 

.02 

.34 

.04 

« 

* 

1.15 

7.14 

GREENVILLE 

.01 

.03 

.69 

.71 

.15 

.76 

.66 

.55 

.03 

T 

T 

.05 

T 

.06 

T 

.12 

.93 

T 

T 

4.75 

GREEXVILLE                                     R     1 

.05 

.67 

.70 

.13 

.84 

.59 

.70 

.01 

.01 

.06 

.10 

.90 

.01 

4.77 

HIRAM 

.48 

.15 

1.98 

.46 

.30 

.07 

.03 

T 

.01 

T 

T 

.17 

1.05 

I 

4.70 

HOULTON   CAA    AP                                    T 

T 

.09 

I 

.90 

.80 

T 

1.50 

1.61 

T 

.45 

I 

.15 

T 

.50 

.14 

1.47 

.15 

.01 

7.77 

JONESBORO                                                  T 

.54 

.08 

.18 

_ 

- 

.25 

.20 

T 

.56 

1.30 

.12 

- 

LEW  I STON 

T 

.12 

1.08 

.64 

1.54 

.29 

.29 

.02 

T 

.03 

T 

I 

.16 

.95 

.06 

.10 

5.30 
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Table  3-Contmued 

DECEMBER   1950 

Station 

Day  of  month 

• 

1 

1 

2 

3 

" 

S 

6 

7 

8   I    9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lACBUS 

IIAOISOII 

MIDDLE   DAM 

HILLIHOCnT 

miXIHOCIST   AIRPOIIT 

.u 

T 
.03 

.03 
T           T 
.04       .48 
.03    1.37 
.06      .11 

.53 

1.13 

.61 

.06 

1.09 

.41 
.96 
.03 

1.68 
.20 
.74 

1.49 

.11 

1.45 
.29 
.18 

1.54 
.69 

4.15 

.72 

.22 

.08 

1.13 

.01 

T 

T 

.02 

.01 

.19 

T 

.06 

.34 

.04 
.01 

T 

T 

.16 
.14 
.02 

.03 

.03 
.07 
.02 
.39 

.66 
.04 

.45 
.09 

.41 

.33 

1.17 

1.02 

1.45 
.49 

.01 

.01 

.01 
.02 

8.98 
4.79 
2.70 
6.62 
6.25 

■  ILLIireCnT  AIRPOKT 

■  IIXIKOCEET    DAI 
IILTOII 

R 

B 

.04 

T 

T 

.09      .18 
.15 
.67 

.03       .04 
.97 

1.18 
.73 
.39 
.94 
.31 

.11 

T 

- 

.01 

1.84 
.16 

.75 
1.97 

.36 
.09 

.98 
.34 

.03 
.07 

.77 
1.87 

1.03 
.13 

.15 
.33 

I 

- 

- 

- 

.07 

T 

T 
.05 

- 

T 

.04 

.01 
.03 

.33 
.04 

.37 

T 
.05 

.06 
.24 

:o9 

.08 

T 

. 

- 

1.12 

.08 
.32 

.88 
.86 

.02 

6.78 
5.15 

4.30 
4.36 

mirra  bhidctoii 

OLD  Tone  AIRPOKT 
OLD  TO»1<   AlllMlIT 

oiom 

POnUHD 

R 

T 
.05 

T 

T 

.03 
.03 

.03 
.35 
.37 
.31 
.30 

.85 
.73 
.47 
.39 
.73 

T 

.56 

T 

.09 
1.32 

3.09 

1.27 

1.08 

.86 

.12 

T 

31 

.98 
.66 
.97 
.50 

.15 
.94 
.67 
.68 
.15 

.06 

T 

.12 

T 

T 

T 
T 

.03 
.04 
.01 

T 

.33 
.14 

.26 

T 

.09 
.13 
.03 

I 

T 

.07 
.05 
.02 

T 

T 
.05 

.12 
.46 
.44 
.15 
.18 

.11 
.09 
.08 

T 

.68 
.93 
.84 
.39 
.53 

.44 

T 

.02 

.50 

T 

.15 

.13 

.18 

5.31 
6.37 
5.34 
4.89 
3.91 

POUTLAICD   WB  AIRPORT 
PBZHTISS 
PKESqDI    ISU 
■OCrLAXD 

R 
I 

T 

T 

.15 

T 

.33 
.30 

.17 

.77 
.65 
.61 
.74 
.30 

1.46 
.68 

.15 

.96 

.31 

1.95 

1.23 

.06 
.25 

.47 
.48 
.41 
.35 
.89 

.13 
2.57 
2.48 
1.04 

.42 

T 

T 
T 
.01 

T 

.01 

T 

T 

.01 
.03 

T 

.30 

T 

.05 

.04 

.07 
.11 
.02 

.06 

T 

T 

.07 

.07 

.20 
.01 

.17 

.34 

T 

.20 

.26 

.45 
.33 
.11 

T 

.5  2 

T 

.54 
1.32 

1.14 
.83 
.89 

.18 

T 

.18 

.15 

4.09 
7.30 
5.57 
6.25 
5.79 

■oninT 

■OXBOtT 
■mFORD  3    S< 
■OMTOtD    1    3SB 

nmrou)  i  ssi 

B 
1 

T 
T 

.05 
.01 

.76 
.S3 
.57 
.73 

.97 
.34 
.22 

.30 
.34 

1.32 
.97 
1.47 
1.20 
1.40 

.19 
.68 
.76 
.63 
.81 

.33 
.25 
.42 
.19 
.30 

.10 
.15 
.18 
.06 
.05 

T 
T 

.03 

.03 
.01 

T 

T 

.02 
.01 
.01 

T 
T 

.09 
.07 
.04 
.07 
.06 

.8  3 
.76 
.82 
.91 
.90 

.03 

T 
.01 

3.85 
3.93 
4.82 
3.87 
4.49 

skoiecgan 
sovtb  andoth 
soutb  aiidoviii 

SOtmi   lEST  HARBOR 
a<)UA    PAN   DAM 

B 

> 
B 

.03 

.41 
.79 

.85 

1.01 

.24 

.51 

.64 

.61 
1.04 

1.02 

1.90 

.80 

.95 

.25 

.47 

.57 
.15 
.17 
1.21 
.09 

.59 
.08 
.05 
.66 
2.47 

T 
.01 

.18 

.02 
.03 

.19 

.12 
.06 

T 
.07 

.01 
.02 

.11 
.02 
.19 
.02 

.03 

T 

T 

T 

.96 
.87 
1.20 

.03 
1.18 

.10 

4.23 

4.05 
5.32 
5.53 

SUKDAT    RirtR 
SWAMS   rALL3 
TBE    FORKS 
OB  ITT 
DPPER   DAII 

B 
B 

.04 

.03 
.04 

1.08 
.73 

.01 
.61 

.33 

.30 

1.00 

1.33 

.63 

1.24 

1.78 

.84 

.25 

1.08 
.46 
.03 

1.42 
.22 

.02 

.19 
.24 
.09 
.28 
.13 

.08 
.05 
.76 
.93 
.24 

.24 
.04 

.02 
.01 

.02 
.06 

.04 
.01 

.03 

.05 

T 

.02 

.10 

.05 
.14 
.03 
.09 
.08 

.02 
.05 
.32 

.92 
1.09 

.39 

.04 

.69 
.44 

.03 
.05 

5.07 
4.86 
3.73 
4.98 
2.78 

IIKSLOV 
•OODLAXD 

.03 

T 

.05 

1.20 

.07 
.66 

1.30 

.03 
1.32 

.35 

.82 
4.30 

.19 

T 

T 

T 
• 

.20 

.10 

T 

.3  2 
.39 

1.00 
.92 

T 

5.27 
7.87 

MASSACBDSXTTa 

ADAMS 

AMH£SST 

ASHBURNHAM 

ASHLAKD 

ATBOL 

T 

T 

l.Sl 

.81 

1.59 

.76 

1.68 

.22 
.65 
.30 
.06 
.02 

.17 

.95 

1.08 

.50 

.27 
.39 
.17 
.33 
.14 

T 
T 
T 

T 
T 

.17 

.36 
.04 
.13 
.03 
.14 

T 
T 
.01 

T 

T 

.04 

.01 

I 

.08 
.06 
.01 
.02 
.04 

.28 

.07 
.19 
.06 

.01 
.06 
T 

.08 

.06 
.10 

.09 

.05 

1.26 

.01 

.02 

.20 

1.12 

.96 

1.14 

T 

.20 
.10 
.25 

2.47 
4.64 
4.52 
3.80 
3.82 

BEECH'OOD 
6KLCHEirro»ll 
BIRCB    BILL  DAM 
BIRCB    BILL   DAM 
BLUE   BILL 

B 

.31 

3.11 

.37 

.34 

1.51 

1.70 

.03 

.01 

T 

T 
T 

.02 
.02 
.32 
.35 
1.30 

1.37 
.35 
.10 

.04 

.35 
.24 
.17 
.15 
.27 

T 
T 

T 

.08 
.08 

T 

T 

.20 
.02 
.01 

T 

.01 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

.01 
.03 
T 

.01 
.04 
.12 
.08 
.21 

.16 
T 

.08 
.07 
.17 

.04 
.14 

.09 

.95 

1.07 

1.03 

1.10 

1.10 

.06 

.31 
.13 
.12 
.12 
.25 

3.31 
3.83 
3.95 
4.10 
3.55 

BOSTOM    WB  AIRPOKT 
BOTLSTOH 

BRocrro* 

CAMBRIDGE 
CHATHAM 

B 

a 

T 

.06 

.30 

• 

.01 
1.01 
.31 
.40 
.33 

T 
T 

I.IS 

• 

.95 
1.12 

.48 

.04 
1.09 

T 

.31 

T 
T 

.28 

.29 
.22 
.63 

T 
.26 

T 

.38 

I 

T 

.12 

T 
T 

T 
T 
.30 

.10 

T 

.06 

T 

.03 
T 
.04 

.17 
.03 
.03 
.19 

.31 

.13 

.25 
.04 

.11 
.01 

.98 

1.07 

1.11 

.02 

.93 
.05 

.25 
.22 

.18 

T 

3.37 
4.08 
2.85 
3.26 

CHESTEBTIELD 
CHESTITOT  HILL 
CLISTOM 
C0HAS3BT 
COLDBROOK 

.18 
.06 

1.14 
.45 

1.05 

.21 

1.65 

.01 

.72 
.07 
.93 
.01 

.79 

.97 
.30 
.96 
.03 

.40 
.39 
.30 
.25 
.62 

T 
.02 

T 

.05 

.60 

.02 

.07 

T 

.16 

T 

T 

T 

.01 

T 
T 

.06 
.05 
.04 

.12 
.17 
.01 
.12 
.20 

.06 

.12 
.12 
.01 

-.11 

.07 

.02 

.23 

T 

.01 

.85 

1.05 

.20 

.82 

.14 

.07 

.22 

.28 

1.10 

4.96 
3.31 
3.65 
2.83 
3.94 

EAST  lAREHAM 
EDGARTOWX 
PALL   RITER 
riTCHBORG 

.06 

.03 
.13 
.03 

.48 

T 

.32 
.34 
.05 
1.33 
.71 

.03 

T 

.01 

1.44 

.22 

.06 

1.68 
1.43 
.02 
1.16 
1.21 

.31 
.35 
.34 
.26 
.30 

.13 
.28 
.02 

T 
T 

T 
.02 

.05 

T 

.12 

.01 

.13 

.04 

T 
.06 

.02 
.03 

T 

.15 
.12 

T 
T 

T 

.01 
.06 
T 

.04 

.12 
.04 
.03 

.11 
.27 

.06 
.13 

.22 

.24 
.23 

.04 
.09 

.06 
.04 
1.31 
.06 
.02 

.77 
.41 

.95 
.97 

.39 
.39 
.25 
.16 
.20 

4.25 
4.26 
4.36 
4.40 
3.76 

rRAMELIM 
GARDMER 
CROTOH 
BARDtICK 
BAITAXD   FOREST 

//B 

T 

.01 
1.85 

.74 

.69 

.76 

2.11 

.08 

.10 
.06 
.58 

1.25 
.10 

1.06 
.38 

.02 

T 

.27 

.09 
.20 
.17 
.18 

.12 

T 
T 

.09 

T 

.08 
.12 
.17 

T 
.01 

T 

.01 
.03 

T 

.05 

.04 

.01 

.13 

T 

.05 
.10 
.09 

.25 
.11 
.08 
.09 

.06 
T 

.11 
1.15 

1.35 
.70 
.85 
.94 

.16 
.20 
.16 
.18 

3.94 
2.12 
3.63 
4.31 
4.19 

EA1CHTILLE 
BATERBILL 
HEATH 
BOLTORE 
BOOSAC   TTnmEL 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

.33 

.05 

T 

.18 

.22 

1.46 

1.63 

1.10 

? 

1.09 
.47 
.21 
.26 

2.00 
.18 
.82 
.71 
.66 

T 

.29 
.26 
.34 
.44 
.30 

.20 

T 
T 

T 
T 

T 

.01 

.09 

T 

.54 

.17 

.34 

.01 

T 
T 
T 
.01 

.05 

T 

T 

T 

.04 
T 
.04 

.04 
.17 
.09 
.02 
.03 

.08 

.19 
.02 
.24 

T 
.05 

T 

.01 

.11 

.05 
.05 

.03 
1.18 
T 

.11 
.07 

.64 

T 

.86 

.73 

.62 

.38 
.26 
.09 
.54 
.04 

4.14 

3.64 
4.95 
4.63 
3.77 

HSBBARDSTOII 
HTAKIflS    1   B 
BTAinilS    1    E 
IPS>ICH 
JEmRSOR 

B 

.04 

T 
.01 

T 
.35 

• 

.46 

.30 

.31 
1.17 

.03 

.70 

1.91 

.03 

.28 
1.25 

.04 
1.54 
1.43 

.05 

.08 
.59 
.58 
.30 
.28 

.43 

.22 

T 

.13 
.20 
.24 

T 
.20 

T 

.13 
.14 

T 

T 
T 

T 
.01 

T 

.13 
.05 
.04 

.15 
.10 

.02 

.25 

.05 

.18 
.17 

.15 
.71 

T 

.54 

1.47 
.32 

.10 
.43 
1.18 
.06 
.23 

1.97 
3.09 
4.78 
3.97 
3.84 

ERIGHTVILLE    DAM 
KRIGHTVILLE    DAM 
LAKE  COCBITCATE 
LAVR£!<CE 

LOWEU. 

B 

T 

.80 
1.13 

T 

.46 

.15 

.35 

.79 
.03 
.58 

.04 

T 
T 

1.40 
1.35 

.08 
1.01 

.85 

.03 

1.24 

T 
.30 

.40 
.44 

.32 
.26 
.27 

T 

.17 
.23 

.02 
.01 

.30 
.13 
.04 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.10 
.07 
.03 
.16 
.10 

T 

.17 

.01 

.07 
.06 

.06 
.07 

.11 

i.lO 
1.09 

.02 
1.03 

.78 

.02 

1.10 

.22 

.12 
.09 
.27 
.25 
.27 

4.86 

3.28 
3.63 

MAKSFIELD 

HIDDLEBORO 

MIDDLETOM 

MILPORD 

HILLBDRY 

.01 

T 

.47. 
.39     T 
.32 
.76 
.75' 

.04 

.07 
.06 
.06 

1.10 
1.46 
1.63 
1.10 
.67 

.28 
.26 
.25 
.31 
.28 

T 
T 

T 

T 

.04 

.13 

T 

.03 

T 

.02 
T 
.02 

.03 
.03 
.03 
.02 
.05 

.07 
.13 
.09 
.16 
.21 

.11 
.14 
.07 
.10 
.10 

.04 
.06 

T 

.06 

.05 

1.13 

1.01 

1    34 

.87 

.86 

.25 
.25 
.17 
.25 

3.27 

3.69 
4.05 
3.67 
3.4i 

MOKTAGOE   CITY 
HANTUCKET  VB  AIRPORT 
HEI    BEDFORD 
HEW   BEDFORD 
MEIBORTPORT 

B 

.OS 
.07 

T 

.10 

.03 

.18 

T 
.38 

1.74 
.01 
.55 
.17 
.35 

T 

T 

.32 
1.91 
1.02 
1.25 

I 

.96 
.06 
.48 
.25 
1.68 

.13 
.05 

.38 
.72 
.29 
.24 
.28 

.27 

T 

T 

.03 

.17 
.25 
.09 
.06 

T 

.03 

T 

T 

.10 
.10 
.10 

T 

T 

.22 

.03 

T 

.02 

.02 

.11 
T 

.14 
.05 

.05 
.02 
.14 

.09 

T 

.33 
.18 
.18 

.06 
.04 

.05 
.39 
.68 
.68 
.02 

1.04 

T 

1.01 

.14 
.42 
.28 
.28 
.17 

4.94 
5.27 
3.93 
3.93 
3.69 

MEM    SALEM 

RORTBBRIDGE 
MORTH    TRDRO 
PELHAH 

1.67 
.47 
.87 
.10 

1.58 

.08 
.06 

.91 
1.05 
1.00 
2.01 

.79 

.30 
.29 
.31 

• 
.32 

.75 

.18 

.07 

T 
.18 

T 

- 

.04 

.03 

.01 

.02 

E.05 

.02 
.04 
.03 
.02 

.10 
.17 
.17 

.05 

- 

.07 
.10 
.10 

'.OH 

.05 

.10 

1.05 

B.OS 

I.IS 
.55 
.93 

1.21 

.16 
.19 
.25 
.72 
.13 

4.57 
2.97 
3.91 

14.46 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM 

PITTSFIELD   >B  AIRPORT 

PLAIMFIELD 

B 

T 

T 

1.33 

• 

.29 

T 
1.30 

T 

T 

I 
.49 

.20 
.44 

1.33 
.16 
.80 

I 
.59 

T 
T 

.28 
.32 
.15 
.15 
.28 

T 
.03 

.16 

T 
.44 

.10 
.09 
.28 

T 
T 

.01 

T 

T 

.09 

T 
I 

.05 

.02 
.09 

.04 
.02 

.04 
.17 
.13 
.06 
.03 

.17 
.03 

.02 

.08 
.02 

.10 
.10 

.10 

.05 
.20 

.66 

.11 
.74 
.65 

.79 

.30 

.40 
.02 
.09 

3.58 
3.90 
3.83 
2.89 
3.94 

PLTMOUTH 
PRIHCBTOM 

PROVIHCETOWH    2   VKW 
qOABBIN    INTAKE 
ROCKPORT   1    ESE 

T 

T 
I 
T 

.34 
1.37 

.24 
1.69 

.50 

•  1.88 

•  1.38 
.04   1.74 

.30 
1.10      .13 

.31 

.03 
.20 
.37 

.06 
.25 
.54 

.08 

T 

T 

.18 
.17 

.11 

T 

T 
.03 

T 

T 

.02 

T 

T 

.08 

.02 

.05 

.20 

.18 
.14 

T 

.07 
.03 
.10 

.19 
.10 

.54 

.26 

.05 

1.00 

.37 

.95 

.04 

1.04 

.33 
.21 
.03 
.13 
.30 

4.19 
4.75 
2.96 
3.75 
3.79 

ROCKPORT   1    ESE 
SANDMICB 
SECREGANSET 
SHELBDRNE   FALLS 
S0G1BBRIDGE 

B 

.01 

.14 
.03 

.45 
.13 

.02 

.03 

T 

.43 
1.42 
1.49 

1.23 
1.55 

.61 
.14 

T 
1.33 
1.14 

.53 

.03 

.41 
.41 
.30 
.47 
.34 

.02 
.16 

.02 

T 

T 

.02 
.42 
.15 

T 

.02 

T 

.15 

T 

.01 

T 
.02 

.20 
.14 

^01 
.05 

T 
• 

.11 
.32 

.10 
.33 

T 

.07 
.11 

• 

1.03 
.71 
* 

.05 
.12 

.97 
1.08 

.32 
.40 
1.36 
.11 
.15 

3.78 
3.93 
3.97 
5.44 
4.33 
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Table  3-Contiiiued 


DAILY  PRECIPITATION 


• 
Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

SOUTH  EGHEUONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD 
STATE  FARM 
STERLING 

R 

.04 

.02 
.01 
.81 
.26 

1.27 
.49 
.89 
.06 

1.14 

.03 

.16 

.55 

1.18 

.40 

1.62 

.03 

.03 

1.25 

.03 

.25 
.35 
.40 
.20 

T 
.28 

.10 

.59 
.01 
.17 

.02 

T 

T 

.04 

T 

.04 

.01 

.05 
.05 
.19 
.02 

.10 
.15 

T 

.07 
.12 

.08 
.06 

T 

.02 

.20 

.02 

.97 

1.20 

.69 

1.32 

.15 

1.07 

.06 

.17 
.30 
.23 

3.77 
4.24 
4.36 
3.61 
4.04 

STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 
SJAUPSCOTT 
TAUNTON 
TULLY  DAM 

R 

T 

T 

.02 

T 
T 

1.20 

1.21 

.13 

.11 

.32 

.03 

.08 

.10 

1.60 

T 

1.32 
.18 
.98 

1.11 
.58 

.15 
.04 
.07 

.27 
.17 
.22 
.15 
.14 

T 
T 

T 

.14 

.15 

T 
T 

.27 
.10 

.01 

T 
T 
T 

T 

.10 
T 

.03 
.02 

T 

T 

.13 
.10 
.13 
.26 
.10 

.05 

.05 
.11 
.08 
.11 
.08 

1.01 
.66 
1.00 
1.14 
1.10 

T 

.03 

.OS 

.21 
.05 
.34 
.31 
.20 

4.36 
3.12 
3.11 
3.36 
4.38 

TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
HARE   1 
WARE   2 
»ASHINGTON 

R 

1.72 
.50 

1.01 

.06 

T 
1.85 
1.90 

.02 

T 
.02 

1.06 

1.11 

.05 

.48 

.01 
.01 
.23 
.30 

.28 
.31 
.15 

.35 

T 
T 

T 

.14 

T 

.14 

.08 

.11 
.10 
.18 

.01 
.01 

T 

T 
T 

.05 

T 

T 

.02 

.05 

.03 

.09 
.22 
.06 

.16 

T 
.09 

.06 
.11 

.12 

.13 

.05 

.99 
1.25 

.68 

.01 

.62 

1.11 

.20 
.21 
.16 
.18 
.13 

4.69 
3.73 
3.53 

3.37 

WEBSTER 
WEST  BRIUFIELD 
WESTFIELO 
WESTFIELD  2  NE 
WESTON  2  NW 

R 

T 

.01 

.02 

1.20 
.14 

1.05 

1.32 
* 
.27 

- 

.03 
T 

.03 

.50 

1.15 

.99 

.52 
.77 
.35 

T 

.19 

.44 

.36 
.26 

T 

.10 

.08 
.02 

.10 

.28 
.15 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

T 
1 

.01 

T 
T 

.03 

.01 
.06 
.10 

.14 

.05 

T 

.01 

T 

.11 
.11 

.11 
.04 
.04 

- 

.06 

.30 
1.02 
1.04 

.83 
.99 
.04 

.16 

.15 
.11 
.21 

3.25 

4.85 
4.28 
3.58 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WILLARD  BROOK  STA  FOREST 

WINCHENDON 

.15 

i:?2 

.08 
.15 

T 

1.22 

1.10 
1.40 
1.48 

.03 

T 

.25 
.98 

1.25 
.03 

.46 
.02 
.04 

.36 

.30 
.44 

.67 
.70 
.15 

T 

.18 
.50 

.53 
.08 
.18 

.07 

.02 

T 

.01 

.06 

I 

T 

.05 
.02 

T 

T 

T 

.15 

T 

.22 

.06 

T 
.30 

.50 

.14 
.11 

.34 

1.37 
.01 

.63 
1.13 

.09 

.15 

1.14 

.11 

4.09 
5.39 
3.58 

3.51 

WORCESTER  AIRPORT 
WORCESTER  1 

T 
T 

T 

.99 
.91 

T 
.05 

T 
T 

.98 
1.26 

T 
.01 

T 

.26 
.28 

T 
T 

.13 
.08 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.03 

.18 
.21 

T 
T 

.03 
.04 

.83 
.85 

.01 

.32 
.24 

3.65 
3.94 

NEW  HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 

.02 
.01 

T 
T 

T 

.04 

T 

1.68 
.01 

T 

.13 
1.35 
1.29 
1.65 
1.08 

T 

.01 

1.33 
.09 
.06 
.22 
.85 

.17 
.06 
.76 
.12 
.50 

.10 
T 

.13 

.18 

.17 

T 

.20 

T 

.18 

.02 

T 

T 
T 
.15 

T 

T 

.04 
.05 

.03 

.02 
.04 

T 
T 

.02 
.03 

T 

T 

T 
T 

T 

.02 

T 
T 

T 

T 
.06 

.24 

.06 

T 

.05 

.14 

T 

.08 
T 
.03 

T 

1.14 
.40 
T 

.06 
.79 

T 

.55 
.05 
.21 

T 
T 

.05 

4.98 
2.41 
3.28 
2.15 

3.90 

BLACKWATER  DAM 
BOW  GARVINS  FALLS 
BRADFORD 
BRISTOL 
BUCKS  CORNER 

R 

//H 

.04 

1.08 
T 

1.01 

.02 
.76 

1.85 
.02 

1.25 

1.37 

.18 

1.03 

.08 

.01 

1.49 

1.39 

.14 

.68 

.19 
.17 
.13 
.26 
.10 

.09 
.01 

.04 

T 
.02 

.02 
.02 

.01 
.08 
.07 
.01 
.05 

T 
.01 

.03 

T 

.04 

.03 
.02 

.13 
.04 
.03 
.11 
.09 

.14 
.06 

.15 

.03 

.01 
.01 

.95 

•  T 
1.10 

.03 
1.11 
1.02 

.91 

.04 
.09 
.04 

3.89 
3.98 
4.80 
3.73 
3.49 

CAMPTON 

CENTER  HARBOR 

CLAREUONT 

CONCORD  WB  AIRPORT 

DIXVILLE  NOTCH 

R 

T 

.01 

T 

.05 

.74 

1.34 

.63 
.77 
T 
1.35 

T 

.01 

T 
1.15 

.79 
1.53 
.42 
.03 
.81 

T 

.93 

-.11 
.23 
.10 

.03 
.07 
.02 

T 

.05 
.15 

.02 

T 
T 

.07 
T 

T 

.05 

T 

.02 

T 
T 

T 

T 

.04 

T 
T 

.04 
.06 

.07 
.04 
.02 
.15 
.06 

.24 
.12 
.02 

.01 

.94 

.97 

1.00 

.72 

.24 

.11 

T 

4.50 
3.60 
2.17 
3.42 
2.82 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 

R 

T 
T 

T 

T 
.04 

T 

.34 

.74 

.83 

1.90 
.12 

1.01 
.94 
.20 

T 

.10 
1.86 
.98 
.01 
.42 

.79 
.39 
.33 
1.43 
.29 

.17 

.15 
.13 
.11 

T 

.01 
.11 
.16 

T 
T 

.05 

.13 

.02 
.03 

.03 

T 
T 

T 

.14 

.01 

.09 
.20 
.11 
.06 
.33 

.12 

T 

.10 

- 

* 

1.00 

.53 

1.20 

.05 

1.03 

.03 

.11 
.04 

4.51 

4.56 
3.90 
2.98 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FIT2WILLIAM  3  SW 

FRANKLIN  1  NW 

R 

T 

- 

.04 
.02 

.93 

T 

.01 

.42 

.08 
2.45 
1.37 
1.83 

.70 

.46 

T 

.09 
1.08 

.21 
1.00 
.48 
.78 
.40 

.06 

T 

.09 
.25 
.12 
.20 
.23 

.14 

.05 
.02 

.10 

.01 

T 
T 

.09 
.03 

T 

.02 

.15 
.02 

.01 

.11 
.02 

.05 
.07 

.24 

T 

.09 

.13 

.17 

.11 

.45 

.08 
.80 

.61 
.15 
.97 
.04 

.08 
.04 

2.75 

2.63 
4.42 
3.89 

FRANKLIN  PALLS  DAM 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 
GLENCLIFP 
GORHAM 

R 
H 

.04 

.03 

T 
.94 

.35 
1.45 

.93 

.48 

1.32 

.17 

.70 

1.35 

.18 

.36 

1.93 

.69 
.03 
1.20 
.07 
.64 

.20 
.22 
.28 
.14 
.38 

.17 
.04 

T 
.01 

.02 

.05 

T 
.04 

.02 

.02 

.03 

.04 

T 
.02 

T 
.02 

.12 

.12 
.16 
.09 
.04 

.03 
.02 

.63 

.64 
.70 

.17 
.81 
.92 
.03 
.04 

.03 
.03 

3.54 
3.54 
3.22 
3.40 
5.44 

HANOVER 
HANOVER 
HILLSBORO  2  W 
JEFFERSON 
KEENE  1  S 

R 
R 

T 

T 

T 

.01 
.01 

.05 

.50 
.68 
1.60 
T 
.27 

.19 
.01 

.95 
1.15 

T 

.36 

.36 

1.28 

.28 

.01 
.01 
.02 
.17 
.03 

.04 

.15 
.15 
.15 

T 
.13 

.02 
.02 

T 
T 

.25 

T 

T 
.04 

.02 
.05 

.02 

.03 

.05 
.02 

T 
T 

T 

- 

- 

.01 
.01 

.05 

T 
T 

.09 
.04 

.12 
.08 

.12 

.05 

- 

.75 
.75 

.93 

.27 

.04 

3.14 
2.14 

2.02 
3.04 

LAKEPORT  1 
UKEPORT  2 
L/NCASTER 
LANDAFF 
LEBANON  AIRPORT 

R 

T 

T 
.07 

T 

T 

.07 
.01 

.20 

1.13 
.79 

.61 
.53 
.90 
.05 
.01 

T 

T 
.78 

.13 
.32 

1.20 
.46 
.39 

.02 

.14 
.21 

.06 
.06 

.06 

.12 
.09 

T 

T 
.01 

.04 

T 

.03 
.12 

T 

.01 
.01 
.01 

T 

T 

T 

.03 
T 

T 
.04 

.02 
.12 
.21 
.02 

T 

.10 

I 

T 

T 
.66 

.40 
.50 

.73 

.43 
.04 

.02 

T 

T 

2.88 
2.96 
2.14 
2.06 
1.92 

LINCOLN 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

R 

T 
T 

T 

1.41 
.27 

1.71 
.61 

1.40 

1.44 

.02 

T 

.03 
.01 

.63 

.60 

.73 

1.78 

.60 
.02 
.17 
.04 
.03 

.20 
.19 
.12 
.03 
.26 

T 

.10 

.05 
.05 
.14 

T 

.02 

.04 

.02 

T 

T 
T 

.03 

T 

T 

T 

T 
.06 

T 

.08 

.01 

T 

.03 

.03 

.05 
.22 
.18 
.17 
.13 

.20 

T 

.03 
.04 
.06 

.78 
.70 
.83 
.98 

.80 

T 

.10 
.07 
.17 

3.46 
3.41 
3.73 
3.72 
4.22 

MASSABESIC  LAKE 

MERIDEN 

MILAN  6  N 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA  3  N 

R 

T 
.11 

.01 

.07 
.27 
.01 

T 

.47 
1.71 

.44 
1.03 
.83 
.38 
.87 

.20 
.03 
.28 
.65 
.04 

1.38 
.43 
.14 
.29 

1.49 

.18 
.22 

.10 
.39 
.17 

T 

.17 
.08 
.10 

T 

.04 
.01 

.03 

.01 

.05 
.02 

T 
.09 

T 
.10 

.02 

T 
.05 

T 

.04 

.10 

.13 
.05 

.04 
.14 

.05 
.05 
.07 
.14 
.03 

.07 

.07 

.03 
.05 

.01 

.02 
.04 

.31 

.47 
.47 
.01 

.64 
.77 

T 
1.10 

.02 

.25 
.13 

3.37 
2.85 
2.73 
5.17 
4.14 

NELSON 
NEW  CASTLE 
NEW  DURHAM 
NEW  LONDON 
NEWPORT 

R 

T 
T 

.66 
.07 

T 

1.83 

.37 

.14 

1.65 

1.20 

T 

.75 

1.50 

.91 

.11 

1.10 
.46 
.21 
.12 
.37 

T 

T 

T 

.40 

.25 

.10 

.11 

.11 
.05 

T 

.05 

.03 
T 

.01 
.06 

T 

.02 

T 
T 

T 

.01 

.20 
.12 
.14 
.14 
.09 

T 

T 

.72 

.96 
.97 
.62 

.76 

.24 
.22 

T 

T 

1.18 

.08 

4.27 
4.54 

4.07 
3.77 
2.64 

NORTH  CHICHESTER 
NORTH  STRATFORD 
NORTH  VILLAGE 
PETERBORO   2  S 
PINKHAM  NOTCH 

T 
T 

.14 

.05 

.42 
.70 

.61 
1.76 
1.61 
1.14 
1.99 

T 

T 

.01 

.10 

.57 

1.13 

1.22 
.30 
.83 
.05 

1.33 

.14 

T 

.20 

T 

.12 

.20 

.33 

.07 
.08 

I 
.02 

.09 
.02 

.07 

T 

.06 
.05 

T 

T 
.03 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
.05 

T 
T 

.06 
.03 
.05 
.20 
.12 

.08 
T 

.08 

.06 

.11 

.07 
1.12 
1.08 

1.08 

.34 

1.08 

.07 

.12 

.09 
.11 
T 

3.43 
2.87 
4.11 
3.94 
7.09 

PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 
PLYMOUTH 
SOUTH  DANBUBY 
SOUTH  LYNDEBORO 

R 

//R 

T 
T 

.01 
.04 

.10 
.06 
.08 

2.52 

1.23 

.43 

.98 

.32 

.05 

1.07 

1.67 

.52 

T 

1.49 
.39 
.80 
.10 

1.46 

.75 
.14 
.40 
.97 
.04 

.09 
.11 
.23 

.24 

.07 
.15 
T 
.16 

.04 

T 

T 
.10 

T 
.09 

.02 
T 

.07 

.01 

.02 
.05 
.05 

.13 
.12 
.16 
.04 
.15 

.03 

T 
.12 

.15 

1.09 
.16 

1.08 
.03 
.66 

.02 

.03 

T 

.79 

.40 

.20 

6.64 
2.56 
4.37 
4.01 
4.90 

SOUTH  WEARE  1  SE 

STODDARD 

3UNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAU 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

R 

.80 

.32 
1.14 

1.15 

1.28 

1.39 

.80 

.04 

T 

.09 
.85 
.07 
.35 
.43 

1.38 
.23 
.75 
.08 

.20 
.22 
.04 
.08 
.09 

.03 
.20 

T 

.05 

.03 
.05 

.07 

.08 
.03 
.02 

.03 
.05 
.03 

T 

.03 

.04 
.24 
.05 
.13 

.11 

.05 

.04 
.04 

.99 

.80 
.92 

1.09 

.97 
.12 

.08 

.04 

.02 

4.10 
4.78 
3.58 
2.87 
2.88 

WALPOLE 
WARREN  1  SE 
WENDELL 
WEST  LEBANON 
WEST  RUUNEY 

I 

.02 
.01 

T 

.02 
.03 

1.47 
1.08 

1.22 

.03 

.63 

1.60 

.03 

.10 
.36 
.66 
.01 

T 

.70 

.01 
.35 
.77 

.20 
.20 
.09 
.10 

T 

.02 
.05 

.10 

.01 
.13 

.01 

.07 

.07 
.05 

T 

.03 

.06 

T 

T 
.04 

T 

- 

T 

'.ot 

.01 

T 

.02 

.05 
.05 

T 

.06 
.03 

- 

.03 

.03 
.95 

.78 

.58 
.88 

T 

T 
T 

3.26 

3.02 
1.91 
3.55 

WBITEFIELD 
WILMOT 
WINCHESTER 
WINDHAM 
WOLFEBORO  FALLS 

R 

T 
T 

T 

.05 
.05 

T 

.02 

1.55 
.01 
.10 

1.79 
1.65 

.55 
.67 

.02 

T 

.17 
.57 
.98 
.89 

.08 
1.15 

.46 
.94 

.05 

.08 

.20 
.27 
.22 

.01 
.05 

.02 

.14 

.13 

.07 

T 

.05 
.02 
.03 

T 

.02 

T 

.02 

T 

T 
.02 

.03 
.04 
.06 
.10 
.19 

.06 

.15 

T 
T 

.06 
.10 

T 

1.02 
.55 
.90 

.27 
.87 
.10 
.38 
.21 

.08 
.16 
.09 

2.62 
4.13 
3.68 
3.66 
4.23 

WOODSTOCK 
YORK  POND 

T 

T 

T 

T 
.08 

.06 

1.52 
1.07 

.40 
.06 

.20 
.54 

.10 

.15 
.10 

.03 
T 

T 
.07 

T 

T 

.01 

.03 
T 

T 

.04 

T 

.05 

.27 
.02 

.01 
.18 

.52 

.10 
.31 

3.34 
2.58 

S««  T«far«De*  i 
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Tibia  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Stalioo 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IBOOE    ISLtm) 

AUSTIN 

.10 

.90 

.15 

1.10 

.33 

.06 

.03 

.03 

.14 

.16 

.34 

.85 

.34 

4.42 

BLOCK    ISLAKD  V8  CITT        ■ 

T 

.70 

T 

.45 

.06 

T 

.34 

T 

.06 

.01 

T 

T 

T 

.47 

.78 

.22 

2.99 

.03 

• 

1.15 

• 

1.40 

.33 

T 

T 

T 

T 

.38 

T 

.17 

1.13 

.18 

.37 

4.93 

KINGSTOV 

T 

.61 

.97 

.31 

.02 

.01 

T 

.03 

.13 

.16 

1.15 

.37 

3.55 

mpoiT 

.03 

.27 

.08 

1.01 

.01 

.07 

.17 

.05 

.02 

.13 

.33 

1.11 

.21 

3.36 

PBOTIDKHCB   WB  AIRPOKT      B 

.07 

.56 

.01 

T 

1.30 

.04 

.36 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

.14 

T 

.18 

1.35 

.39 

4.22 

ncniDUKt  WB  CITT           « 
■OOMSOCKET                                K 

.04 

'    .46 
.68 

T 

1.38 
1.18 

.05 

.35 
.37 

T 

T 

T 

.02 
.01 

.11 
.15 

I 

.15 
.09 

1.47 
1.00 

.34 
.31 

4.27 
3.59 

naaon 

BARRE 

T 

.08 

1.86 

T 

.31 

T 

.04 

.04 

.08 

.01 

.04 

.03 

T 

.04 

.03 

.02 

.32 

2.80 

BSLLOVS   PAIXS 

1.17 

.09 

.83 

.30 

.08 

.02 

T 

.01 

T 

T 

.01 

.91 

3.32 

BETBSI. 

.03 

2.00 

.05 

.33 

.05 

.02 

.02 

.40 

2.80 

BLOOMPIKU) 

.03 

.05 

.04 

1.96 

.03 

.43 

T 

.33 

.08 

.03 

.02 

T 

.07 

.05 

.11 

.15 

3.26 

BVSLiaCTOII   >B  AIRKBT      B 

T 

.01 

.15 

3.58 

.04 

T 

.34 

.34 

.39 

.09 

T 

.07 

.04 

.07 

.01 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

.11 

.03 

4.10 

CAXAAH 

T 

T 

.05 

.01 

1.45 

.34 

.08 

.11 

.05 

.04 

.01      T 

.01 

.01 

T 

T 

T 

.08 

.14 

.29 

2.67 

CATBKDISH 

T 

T 

T 

.73 

.58 

T 

.95 

.05 

.15 

T 

.03 

.20 

.02 

T 

T 

.01 

T 

.13 

T 

T 

.73 

.01 

3.59 

CB£L3£A    2    S 

T 

.03 

T 

T 

1.55 

.03 

.18 

T 

.05 

.04 

.07 

.01 

.26 

T 

T 

.03 

.06 

.03 

T 

.51 

2.84 

CBITTSKDEH 

.04 

.05 

1.45 

.25 

.15 

.03 

.09 

.08 

.03 

T 

.16 

.42 

2.75 

coBirra                        //» 

1.33 

.07 

.38 

.05 

.13 

.06 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.07 

.56 

2.65 

DORSET    1    S 

.85 

.61 

T 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

.45 

2.01 

BAST   BARUST 

T 

.01 

.07 

.03 

1.84 

.01 

.49 

T 

T 

.06 

.04 

.01 

T 

.01 

.04 

.02 

.45 

3.08 

BlfOSBQRG   FALLS 

.06 

T 

.12 

1.57 

.58 

.67 

.08 

.13 

T 

.03 

.06 

.04 

T 

.07 

.22 

.14 

.30 

.20 

.30 

4.36 

BSSH   JUDCTIOII 

T 

.17 

.07 

2.43 

.02 

.38 

.13 

.03 

.04 

.06 

.11 

.03 

.01 

* 

.08 

3.54 

GIUUK 

.07 

• 

1.26 

.14 

T 

.09 

T 

T 

T 

T 

T 

.05 

.04 

" 

" 

" 

GBAJTOil                                        R 

.00 

1.17 

.05 

1.03 

.20 

.05 

.13 

.01 

.04 

.19 

.66 

.03 

3,56 

HIGBGATZ    FALLS                  //R 

.13 

1.37 

.03 

.32 

.34 

.32 

.09 

.05 

.05 

.08 

.05 

.01 

.17 

.03 

.12 

3.02 

LTMAll  FALLS 

.06 

1.86 

.04 

.38 

.17 

.18 

.07 

.03 

.01 

.09 

.25 

.02 

3.05 

lUllCBISTER                                 R 

.03 

.02 

.95 

.04 

.01 

.19 

.02 

.04 

.06 

.03 

.04 

.31 

.47 

2.19 

URSaFIBLD 

T 

.13 

1.83 

T 

.42 

.08 

.11 

T 

• 

• 

.11 

T 

• 

.23 

~ 

" 

HATS   HILL 

T 

1.45 

.60 

1.01 

.37 

.03 

.37 

.03 

.08 

.07 

.25 

.05 

.12 

.81 

.12 

5.35 

HC    I!a>OS    FALLS 

.06 

1.93 

.03 

.45 

.02 

.05 

.03 

.03 

T 

T 

.04 

.02 

T 

.46 

3.12 

HIDDLESBX 

T 

T 

.10 

.02 

3.37 

.40 

.06 

.04 

.03 

.03 

.02 

T 

T 

.01 

.06 

.21 

3.24 

■OUTPSLIEB  AJ> 

.03 

T 

.01 

3.11 

.06 

T 

.30 

.04 

.10 

.04 

T 

T 

.08 

.01 

.04 

T 

T 

.10 

.09 

.03 

.09 

T 

T 

.32 

T 

3.45 

■ORRISTILLE                               R 

.03 

.03 

.12 

3.17 

.01 

.47 

.11 

.14 

.04 

.05 

.03 

.06 

.06 

.05 

.15 

.22 

.04 

3.76 

niPORT 

T 

T 

.05 

1.80 

.03 

.20 

.13 

.18 

.07 

.01 

T 

T 

.08 

T 

.05 

T 

.01 

T 

.07 

.05 

.07 

.01 

.24 

T 

.02 

3.05 

HZTPORT                                         R 

.0« 

1.73 

.05 

.17 

.15 

.16 

.05 

.06 

.03 

.04 

.02 

.08 

.24 

.02 

2.84 

HORTHFIBLD  HORIICB  DHIT 

T 

.02 

1.04 

1.05 

T 

.13 

.11 

.13 

.05 

T 

T 

.06 

.05 

.03 

.01 

.06 

T 

.30 

.06 

2.99 

KRTBFIBLD   RORWICH  OHITR 

.01 

.04 

2.16 

.03 

.18 

.09 

.05 

.04 

.10 

.03 

.01 

.04 

.29 

.02 

3.09 

PERU 

.OS 

.03 

T 

1.33 

.33 

.54 

T 

.18 

.07 

.25 

.04 

T 

.01 

T 

T 

.06 

.24 

.01 

T 

.74 

3.77 

PLmODTB 

. 

.65 

• 

1.45 

. 

.41 

.30 

• 

.36 

- 

- 

- 

RBADIHG   HILL 

.50 

1.40 

.70 

.13 

.05 

.15 

.15 

.60 

.10 

3.77 

BSADSBORO    1    3SR 

1.50 

.30 

.57 

.33 

.01 

.41 

.05 

.03 

.30 

.01 

03 

.09 

.68 

.04 

4.34 

ROCHZSTHS 

T 

T 

T 

1.69 

.12 

.30 

T 

.16 

T 

T 

.08 

.67 

3.02 

RUTLAHD 

T    . 

.02 

.99 

.49 

.09 

.13 

.11 

.07 

.03 

.12 

T 

.02 

T 

.17 

.27 

.01 

2.51 

SAIirr   ALBAXS 

.04 

.00 

1.58 

.93 

.37 

.30 

T 

.30 

.07 

.01 

.20 

.01 

.02 

.12 

.02 

.13 

4.08 

SAIKT    JOHHSBUBT 

T 

.11 

.07 

3.08 

.17 

.30 

.09 

.06 

T 

T 

.13 

T 

T 

T 

.05 

T 

.05 

T 

.18 

.18 

T 

3.36 

SAiyr  jOBNSBtrar               i 

.03 

.07 

3.10 

.05 

.33 

.07 

.06 

.03 

.01 

.01 

.04 

.39 

.06 

3.14 

SALISBURY 

.01 

.05 

.11 

1.90 

.31 

.31 

.01 

.05 

.10 

.01 

.07 

.26 

3.19 

SEAXSBDRG   HOtDfTAIH 

.05 

.03 

.02 

1.37 

.31 

.46 

.30 

.04 

.16 

.02 

.01 

.09 

.06 

.34 

.01 

.05 

.06 

.67 

3.94 

SBARSBUBG   3TATI0H 

.01 

T 

.01 

1.66 

.39 

.66 

.30 

.02 

.01 

.33 

.01 

.01 

T 

.07 

.04 

.34 

T 

.03 

.05 

.62 

T 

4.55 

3BAXSBUBC   STATIOI                E 

.03 

.01 

1.53 

.06 

.06 

.81 

.34 

.33 

.07 

.11 

.04 

.30 

.02 

.74 

4.23 

SOUZBilET 

.04 

.01 

T 

1.39 

.13 

.43 

.17 

.02 

.02 

.33 

.04 

.01 

.01 

.12 

.03 

.40 

.01 

1.04 

4.07 

SOUTH    BEVBUBT 

T 

.01 

T 

1.03 

.03 

T 

.09 

.05 

.07 

.10 

.05 

T 

T 

.05 

.03 

.01 

.58 

2.00 

SPRINGPIBLD 

T 

1.00 

.05 

.66 

.14 

.08 

T 

T 

T 

T 

.81 

2.74 

STOCEBRIDGE                               ■ 

.01 

1.65 

.03 

.03 

.16 

.07 

.13 

.08 

.01 

.03 

.04 

.17 

. 

.35 

2.76 

TOVTISBEBD 

1.37 

.33 

.80 

.27 

.03 

.22 

.06 

.12 

.03 

.03 

.88 

4.12 

TUTOR  I  DOE 

.04 

.•4 

.66 

.33 

.04 

.16 

.10 

.04 

.06 

.03 

.13 

.54 

2.95 

TT30II                                             B 

- 

- 

- 

- 

.03 

.75 

.01 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

mllOR  TILLAGE   DAH 

T 

^ 

.10 

.80 

.36 

.15 

.13 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

• 

.10 

T 

T 

.50 

.12 

2.00 

miOH  TILLAGE   DAM                1 

.61 

.03 

.33 

.02 

.10 

.01 

.03 

.01 

.10 

.07 

.61 

.04 

1.96 

TERHOB 

1.57 

.18 

1.00 

.30 

.13 

.03 

T 

.01 

.15 

.03 

.03 

.72 

.07 

4.21 

•ARD3B0B0 

1.16 

.40 

.30 

.88 

.09 

.26 

T 

.10 

.33 

T 

.35 

.80 

4.17 

WATERBORT 

.01 

.03 

.19 

.04 

1.83 

.41 

.10 

.04 

I 

.01 

.01 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

.18 

- 

»EST   BOBXE 

.OS 

.07 

.01 

1.90 

.18 

.07 

.05 

.13 

.05 

.05 

.03 

.03 

.05 

.05 

.09 

.30 

3.08 

WEST   DAHTILLE 

.01 

.11 

1.63 

I 

.51 

.06 

.04 

.04 

.01 

T 

. 

. 

. 

.21 

_ 

. 

. 

•EST    HARTFORD 

T 

T 

T 

1.35 

.03 

.59 

.12 

T 

T 

.06 

.05 

T 

T 

.62 

2.72 

WESTOR    2    S 

1.40 

.30 

.20 

.50 

T 

.60 

3.00 

WEST   TOPSHAH 

T 

T 

.25 

.45 

1.00 

.40 

.13 

.11 

.15 

1.00 

.13 

3.60 

WHITE    RIYEH   JDIKTIOB    U 

.01 

.01 

.73 

T 

.44 

.05 

.03 

.03 

.03 

.05 

.03 

.03 

.01 

.66 

2.08 

T 

T 

1.60 

.35 

.75 

.30 

T 

.41 

T 

.08 

.03 

.32 

T 

T 

.04 

.84 

T 

4.73 

•  tLDBB 

T 

.01 

.70 

T 

.37 

I 

.09 

T 

T 

.03 

.03 

T 

T 

.04 

.03 

.66 

1.95 

WOODSIIXt 

T 

.70 

.95i 

T 

.68 

.19 

1    .13 

T 

.05 

.06 

.15 

T 

.20 

.71 

3.81 
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HOURLY  PRECIPITATION 


N£«   ENGLAND 
DECEHBER  1950 


A.  M.  Hour  ending 


1  2  3 


4         5        6 


MAINE 
CMYTON   LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
FORT   KENT 
HOUITON   I    KE 
MILLINOCKET  CAA   AIRPORT 
OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

MASSACHUSETTS 
HESTOVER  FIELD 

NEW  HAIIPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB 

VERMONT 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP 
MORRISVILLE 
SEARSBUKG  STATION 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEWINCTON 
NORFOLK  2  SW 
PUTNAM  HEIGHTS 
ROCKVILLE 
STCRR3 
WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

MASSACHUSETTS 
HYANNIS  1  E 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
KESTFIELD  2  NE 
WESTOVER  FIELD 

NEW  HAhPSBIRE 
GORHAM 

MOUNT  WASHINGTON  WB 
PINKHAM  NOTCH 
WARREN  1  SE 

RHODE  ISLAND 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
MORRISVILLE 

NOHTrFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBUKY 


.01   .02 
.01   .01 


CONNECTICUT 
HARTFORD 
ROCKVILLE 

MAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
GREENVILLE 
BOULTON  CAA  AIRPORT 
MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 
SKOWHEGAN 

MASSACHUSETTS 
NEW  BEDFORD 
WESTFIELD  2  NE 
WESTOVER  FIELD 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 
HANOVER 
LANDAFF 

LEBANON  CAA  AIRPOPT 
MOUNT  WASHINGTON  WB 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 
WINCHESTER 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
HIGBGATE  FALLS 
LYMAN  FALLS 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP 
MORRISVILLE 
NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION 
STOCKBRIDGE 
TYSON 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 


.01 
.03   .01 


// 


// 


.01   .01   .01 


// 
// 


// 
// 


.02 
.01 


.01 
.01 


10   U   12 


P.  M.  Hour  ending 


-1st- 


.01   .01 
.02   .01 


01 

01 

.01 
.01 

.01 

.01 

04 

.03 

.03 

.02 

04 

.04 

02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 
.01 


.04 
.02 
.01 
.02 


.02 
.01 


-2d- 


-3d- 


.01 
.01 


.03 
.01 
.01 


.01 
.01 


.03 
.01 


.01 
.01 


.03   .01 
.01 


.08 
.01 


-4th- 


.15 
.10 


.06 
.15 


.05 
.07 
.15 
.16 
.10 
.35 


.01   .01   .02 


.11 
.05 
.03 
.10 
.11 
.43 
.50 


.03 

.03 
.03 

.02 
.01 

.01 
.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 
.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

* 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.06 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 
.01 
.01   .01 


10   11   12 


.01 

.04   .03 

.01   .03 


.01   .01   .01 


.08 

.01 


.04   .03   .05   .03 


.09 
.08 
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Tabl*  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1930 


A.  M.  Houi  ending 


TTT 


2  ;  3 

J 


10       11       12 


P.  M.  Hour  ending 


NEV   HAVEN  fB  AIRPORT 

NEVINCTON 

NORFOLK   2    SW  // 

PDTNAll  BEIGBTS  // 

ROCtVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR   LOCKS   BRADLET  6 

HAINE 
AUGUSTA   CAA  AIRPORT 
BETHEL 
CLAYTON   LAKE 
EUSTIS 
CILEAD 
GREENVILLE 
HOULTON  CAA   AP 
NILLINOCKET  CAA   AIRPORT 
HILTON 

NORTH   ANTXJVER 
OLD  TO»N  CAA   AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1    f 
ROXBURY 
RUVFORD  ISSE 
SKOVHEGAN 
SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST   HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS   FALLS 

MASSACHUSETTS 
AltHERST 
BIRCH  HILL  DAN 

BLUE   BILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

HARVARD  FOREST  // 

HYANNIS    1   E 
KNIGRTVILLE   DAM 
HAJfTUCKET   WB   AIRPORT 
NEW   BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT   1    ESE  // 

STATE    FARM 
STERLING   3   NW 
WASHINGTON 
WEST   BRIMFIELD 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW   HAMPSHIRE 
BLACKWATER   DAM 
BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 
DUHHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS   DAM 
CORHAM 
HANOVER 
aiLLSBORO  2   W 
LANDAFF 

LEBANON   CAA   AIRPORT  6 

LINCOLN 
MACDOWELL   DAM 

MOUNT   WASHINGTON  WB  // 

HEW    DURHAM 
PINKHAM    NOTCH 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WARREN   1    SE  // 

WENDELL 
WINCHESTER 

RBODE   JSUHD 
BLOCK    ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT 
PROVIDENCE   WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH  // 

GRAFTON 

HIGHCATE    FALLS  // 

LYMAN   FALLS  // 

MANCHESTER 

MOifTPELIER   AP  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD   NORWICH   UNIV 
SAINT    JOHNSBURT 
SEARSBURG    STATION  // 

STOCKBRIDGE 
UNION  VILLAGE   DAM 


CONNECT  icirr 
CANDLEWOOD  LAKE 
NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 
ROCKVILLE 

MAINE 
AOGUSTA   CAA  AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLATTON   LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
BDSTIS 
CILEAD 

GRAND  LAKE   STREAM 
GREENVILLE 
HOULTON  CAA   AIRPORT 
MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 
MILTON 


.01 
.03 


.01 
.01 


.01      .01 

.01  .02      .01       .01 


.05      .06      .07 
.02      .15 


.02 
.02 


.01 
.02 


.01 
.01 


.01 
.01 


.02 
.01 
.01 


.02 

.01      .01 


.01 
.01 


.01 
.02 


.05      .11 
.11      .15 

.10 


.01 
.02 


.01      .02 

.03      .03 

.06      .05 

.01 


.01 
.01 


.02 
.11 


.01 
.01 


.06      .06 
.17      .17 


.03      .11 
.07 


01 

.01 
.01 

01 

.01 

.06 

01 

.01 

.02 

01 

.01 

• 

.01 
.09 

01 

.01 

01 

.02 
.01 

.04 

.01 
.07 
.01 


.02 
.04 


.18      .18 
.09      .11 


.06 
.17 


-5th- 


.05 
.01 


I     .02 


.06 
.07 
.13 
.07 

.31 
.08 


.06      .08 
.01 


.03      .06      .07 


.21 
.13 
.05 
.05 
.19 
.02 
.07 
.01 
.08 
.06 


.35 
.11 
.091 
.01 

.05 

.021 

.13 

.101 

.10 

• 

.13 

.10 


.09 
.01 
.28 
.05 
.01 
.15 
.12 

.20 
.03 


.091 
.07  I 

.07  1 

.01  [ 

.03 
.11] 

•  I 
.16 
.01 


.09 
.07 


.08 
.07 


.06 
.02 


.03 
.07 


.70 
.09 


.03 
.01 
.03 
.03 


.01 
.01 


.07      .10      .11 
.06 


.09 
.19      .17      .09 

.08      .23      .07 

.10      .15      .18 

•  .17      • 

•  .12      • 


.01 

.01      .01 

.01      .02 


.01 
.08 


.11 
.06 


.03 
.15 
.16 
.02 


.08 
.19 
.10 
.28 
.51 
.28 


.34 
.06 


.18 
.16 

.31 

.01 
.13 


.01 
.01 


.01 
.03 


.01 
.02 
.05 


.01 
.05 

.  15 
.18 
.36 
.17 
.22 
.26 
.03 


.08 
.11 
.04 
.26 
.24 
.74 


.01 
.02 


.05 
.01 


.03 
.09 

.02 
.29 
.05 


.03 
.06 
.10 


.18 
.15 
.11 


.17 
.18 
.15 
.10 
.15 
.22 
.10 


.12 
.58 
.16 
.03 
.36 
.03 
.06 

.02 
.02 

.18 
.30 


.41 
.10 
.04 
.13 
.12 
.06 
.14 
.17 
.12 


.19 
.06 


.03 
.01 
.14 
.25 
.18 


.03 
.06 


.01 
.01 


.01 
.07 


.01 
.09 


.09 
.11 

.16 

.07 
.26 


.30 
.36 
.01 
.04 
.15 
.02 
.04 
.01 
.04 
.06 
.08 

.09 
.13 

• 

.91 
1.26 


.31 
.20 


.03 
.03 


.31 
.22 
.22 

.15 
.11 
.24 
.27 
.13 
.48 
.13 
.44 
.23 
.23 
.14 
.37 
.51 
.20 
.20 
.29 
.18 
.39 


.07 
.27 
.17 


.09 
1.51 


.27 
.46 


.11 
.09 


.10 
.38 


.07 

.18 

.15 

« 

.46 

.15 

• 

.09 

.15 

.16 

.26 

.02 

.12 

.16 


.19 
.24 


.25 
.26 
.15 


.30 
.34 


.16 
.02 
.01 
.04 
.10 


.06 

.01 


.01 
.06 
.01 
.03 
.09 
.06 


.02 
.03 


.01 
.02 
.09 
.01 
.07 
.03 
.05 
.03 


.10 
.22 


.03 
.20 
.04 
.06 


.07 
.05 


.30 
.04 


.16 
.10 
.26 
.01 
.08 
.05 


.14 
.01 


.09 
.08 


.06 
.25 


.01 

.02 

15 

.26 

.25 

.05 

14 

.10 

.06 

41 

.16 

.04 

.06 

16 

.03 

.01 

32 

.05 

53 

.21 

.05 

.02 

♦ 

• 

• 

30 

.46 

.08 

.01 

18 

.07 

.01 

.01 

16 

.18 

.30 

.14 

10 

.01 

54 

.41 

.26 

.04 

28 

.26 

.11 

.04 

.03 
.05 
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Table  4-CoDtinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER   19 SO 


A.  M.  Houx  ending 


P.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


NORTH  ANDOVER 

OLD   TOWN  CAA    AIRPORT 

PORTLAND  WB .AIRPORT 

ROCKLAND   1    W 

ROXBURY 

RUMFORD  ISSE 

SKOWBEGAN 

SOOTH  ANDOVER 

SOUTH  WEST  HARBOR 

SUNDAY  RIVER 

SWANS  FALLS 

MASSACHUSETTS 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
BOSTON  WB  AIRPORT 
CAMBRIDGE 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
ROCKPORT  1  ESE 
STATE  FARM 
WASHINGTON 
WEST  BRIHFIELD 
WESTFIELD  2  NE 
WORCESTER  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACEWATER  DAM 
BRISTOL 
DimRAM 
KRROL 
CORHAM 
HANOVER 
LANDAFF 

LEBANON  CAA  AIRPORT 
MOUNT  WASHINGTON  WB 
NEW  DURHAM 
PINKHAK  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOIR 
WENDELL 

RHODE  ISLAND 
NEWPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH 
GRAFTON 
HIGHGATE  FALLS 
LYMAN  FALLS 
MONTPELIER  AP 
MORRISVILLE 
NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION 
STOCEBRIDGE 
ONION  VILLAGE  DAM 


// 

// 


// 
// 


// 
// 


// 
// 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 

MAINE 


MASSACHUSETTS 
KNIGHTVILLE  DAM 
WASHINGTON 


01 

.01 

.04 

.01 

.02 

07 

.13 

.13 

.13 

.01 

32 

.32 

.07 

.05 

.01 

08 

.09 

.13 

.13 

.07 

09 

.01 

.08 

.04 

04 

.02 

.09 

.06 

.02 

.01 

02 

.11 

.23 

.22 

.12 

.08 

08 

.03 

.08 

.03 

01 

.06 

.10 

.09 

.23 

.01 

04 

.04 

.12 

.01 

03 

.18 

.02 

.01 

.03 
.01 


WESTFIELD  2  NE 

6 

WESTOVER  FIELD 

6 

NEW  HAMPSHIRE 

WINCHESTER 

VERMONT 

HIGHGATE  FALLS 

// 

SEARSBURG  STATION 

// 

STOCKBRIDGE 

TYSON 

CONNECTICUT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

// 

JEWETT  CITY 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW 

// 

PIH'NAH  HEIGHTS 

// 

ROCKVILLE 

STORRS 

// 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

6 

.01   .02   .01 


.02   -  1   .04 


.03   .04 
.02 


.01 


.02 
.02 


.06 
.02 


.03 
.01 


01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

01 

.03 

.01 

• 

« 

• 

01 

.03 

.43 

« 

* 

01 

04 

.01 

01 

.01 

03 

.02 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 
.09 


.07   .03 
.02   .02 
1.78 


.05   .01 
.01 


.01   .01 
.01   .02 


.02 
.01 


.03 
.03 
.04 


.02 
.01 


.04 
.03 
.03 


.04 
.01 


.06 
.05 
.04 


.02 
.02 
.03 
.03 
.02 
.02 
.02 
.04 


.03 
.03 


.02 
.08 
.01 
.01 

.04 

.01 
.01 
.34 


-6th- 


-7th- 


-8th- 


.01 
.08 


.19 

.05 

.07 

.01 

.01 

07 

.08 

.09 

.05 

.01 

.05 

.10 

.03 

.01 

.11 

.02 

.17 

.17 

.10 

.04 

.04 

.01 

.10 

.04 

.11 

.06 

.01 

.03 

.13 

.03 

.03 

.09 

.09 

.10 

.04 

.01 

02 

.02 

02 

.03 

.01 

01 

.03 

.02   .03 
.02 


.01   .01 
.01 


.02   .03 
.01 
.01 
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HOURLY  PRECIPITATION 


HEW   ENGLAm) 


Tabl*  4-CoBluia*d 

*  *x-^ 

\j  ».\. 

XJX 

X  A& 

.l~IN^ 

I.X    X  J 

LX^LX 

x^^x 

^ 

DECEMBER   1950 

A.  M.  Houi  «ndiDg 

P. 

A.  Hour  ending 

Statioa 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1     2 

3 

1 

4 

5 

6 

- 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

H 

MAIRE 



AUGUSTA   CAA   AIRPORT 

.01 

.10 

.17 

.19 

.15 

.14 

.13 

.89 

BETHEL 

.01 

.03 

.06 

.05 

.05 

OS 

.10 

.14 

.15 

.17 

.18 

.10 

.03 

1.15 

CLATTON  LAKE 

.04 

.07 

.11 

EUSTIS 

• 

« 

« 

* 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

• 

CILEAD 

.02 

.07 

.02 

.08 

.06 

.10 

.15 

.14 

.18 

.23 

.22 

.21 

.10 

.06 

1.64 

GREEKTILLE 

.01 

.01 

.02 

.04 

.05 

.13 

MILUNOCKET  CAA   AIRPORT 

.01 

.01 

NORTH  ANDOVER 

• 

• 

• 

* 

« 

• 

• 

* 

» 

• 

« 

• 

» 

PORTLAKD   »B   AIRPORT 

// 

.05, 

.17 

.22 

.13 

.15 

.22 

.22 

.15 

.14 

.01 

1.46 

ROCKLAND   1   W 

.01 

.22 

.28 

.17 

.68 

ROXBURT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.05 

.08 

.10 

.09 

.15 

.16 

.16 

.09 

.97 

RUKFORD   ISSE 

.01 

.01 

.04 

.05 

.09 

.10 

.16 

.18 

.17 

.24 

.22 

.13 

1.40 

SKOTHEGAN 

.01 

.01 

.15 

.10 

.14 

.20 

.61 

SOUTH  ANDOVER 

.01 

.03 

.05 

.02 

.03 

.11 

.09 

.12 

.13 

.15 

.15 

.11 

.04 

1.04 

SUNDAY  RIVER 

.04 

.01 

.06 

.04 

.07 

.10 

.13 

.15 

.18 

.18 

.18 

.06 

.04 

1.24 

SWANS   FALLS 

.01 

.02 

.05 

.04 

.04 

.07 

.13 

.17 

.18 

.22 

.25 

.25 

.19 

.10 

.03 

.03 

1.78 

MASSACHUSETTS 

AHHERST 

.02 

.02 

.01 

.03 

.19 

.24 

.09 

.02 

.01 

.02 

.65 

BIRCH   BILL  OAK 

.01 

.02 

.01 

.10 

.05 

.06 

.06 

.01 

.03 

.35 

BLUE   BILL 

// 

.04 

.02 

.01 

.06 

.15 

.28 

.22 

.04 

.12 

.12 

.10 

.07 

.01 

1.24 

BOSTON  WB  AIRPORT 

// 

.01 

.02 

.19 

.23 

.29 

.06 

.04 

.17 

.08 

.05 

.03 

.01 

1.13 

CAMBRIDGE 

.01 

.05 

.04 

.01 

.03 

.10 

.28 

.27 

.07 

.05 

.10 

.05 

.05 

.01 

1.12 

HARVARD  FOREST 

// 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.04 

.13 

.12 

.05 

.07 

.03 

.01 

.58 

HTANNIS    1    E 

.19 

.26 

.11 

.10 

.19 

.19 

.18 

.10 

.27 

.24 

.08 

1.91 

INICHTVILLE   DAM 

.07 

.06 

.05 

.06 

.09 

.07 

.05 

.12 

.10 

.08 

.08 

.15 

.17 

.14 

.04 

.01 

.01 

1.35 

NANTUCKET   WB   AIRPORT 

.01 

.18 

.11 

.04 

.13 

.08 

.19 

.42 

.45 

.19 

.11 

1.91 

NEW   BEDFORD 

.05 

.22 

.15 

.07 

.15 

.20 

.12 

.03 

.02 

.01 

.02 

.05 

.03 

.02 

.01 

.07 

.03 

1.25 

PITTSFIELD   WB   AIRtORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.03 

.20 

ROCKPORT   1    ESE 

// 

.03 

.19 

.21 

.19 

.16 

.26 

.10 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

1.23 

STATE   FARM 

.18 

.30 

.27 

.06 

.03 

.19 

.12 

.02 

.01 

1.18 

STERLING   3    NW 

.01 

.04 

.04 

.06 

.04 

.01 

.05 

.04 

.06 

.22 

.23 

.10 

.12 

.16 

.07 

.03 

.03 

.02 

1.33 

WASBINGTON 

.02 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.05 

.10 

.05 

.01 

.03 

.02 

.48 

WESTFIELD  2    NE 

6 

• 

.0< 

♦ 

« 

• 

* 

• 

.35 

« 

• 

« 

• 

* 

.40 

* 

* 

• 

* 

« 

.39 

WESTOVER  FIELD 

6 

• 

.02 

• 

« 

* 

• 

« 

.07 

• 

* 

* 

* 

* 

.40 

• 

* 

• 

• 

* 

.49 

• 

* 

* 

* 

WORCESTER   AIRPORT 

6 

• 

• 

« 

• 

• 

.16 

• 

* 

• 

• 

• 

.35 

• 

• 

• 

« 

• 

.45 

• 

* 

• 

» 

NEW   HAMPSHIRE 

BLACKWATER   DAM 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.03 

.08 

.04 

.06 

.16 

.08 

.18 

.15 

.23 

.13 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

1.37 

BRISTOL 

// 

.01 

.01 

.02 

.07 

.11 

.11 

.10 

.27 

.15 

.09 

.06 

.02 

.01 

1.03 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

.07 

.08 

.12 

.12 

.20 

.10 

.22 

.06 

.06 

.04 

.01 

.01 

1.15 

CURa\M 

.02 

.01 

.03 

.04 

.17 

.23 

.16 

.23 

.31 

.15 

.19 

.22 

.05 

.04 

.01 

1.86 

ERROL 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.15 

.10 

.04 

.01 

.46 

FRANKLIN   FALLS    DAM 

.01 

.01 

.03 

.04 

.04 

.03 

.13 

.16 

.13 

.23 

.21 

.22 

.06 

.04 

.01 

1.35 

GORBAM 

.or 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.02 

.05 

.11 

.24 

.37 

.36 

.30 

.19 

.08 

.04 

.03 

1.93 

HANOVER 

.01 

.01 

.11 

.14 

.05 

.04 

.36 

HILLSBORO  2   W 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 

.08 

.02 

.09 

.01 

.07 

.07 

.11 

.17 

.17 

.13 

.16 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

1.28 

LANDAFF 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.13 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

6 

• 

• 

* 

« 

* 

.01 

• 

• 

• 

• 

• 

.31 

LINCOLN 

.01 

.04 

.07 

.11 

.11 

.12 

.10 

.05 

.01 

.01 

.63 

MACDOWELL  DAM 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.12 

.06 

.08 

.08 

.10 

.02 

.01 

.73 

MOUNT  WASBINGTON  WB 

// 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.08 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.04 

.02 

.02 

.02 

.65 

NEW   DURHAM 

.01 

.02 

.05 

.05 

.06 

.09 

.18 

.13 

.23 

.14 

.24 

.16 

.07 

.03 

.03 

.01 

1.50 

PINIHAM   NOTCH 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.09 

.06 

.04 

.04 

.04 

.10 

.09 

.11 

.16 

.15 

.20 

.13 

.08 

.05 

.04 

1.49 

PITTSBURG   RESERVOIR 

// 

.02 

.03 

.06 

.13 

.05 

.07 

.02 

.01 

.39 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

.12 

.09 

.06 

.08 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.43 

WARREN   1    SE 

// 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.07 

.11 

.03 

.01 

.01 

.36 

WENDELL 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.11 

.15 

.09 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.86 

WINCHESTER 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

.02 

.07 

.07 

.11 

.11 

.04 

.02 

.01 

.01 

.57 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

.04 

.04 

.04 

.04 

.05 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.45 

NEWPORT 

.01 

.01 

.03 

.21 

.30 

.15 

.02 

.09 

.11 

.05 

.01 

.02 

1.01 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.07 

.08 

.03 

.02 

.02 

.01 

.15 

.38 

.10 

.06 

.06 

.16 

.13 

.01 

1.29 

PROVIDEWCE  WB  CITY 

.01 

.06 

.07 

.02 

.02 

.05 

.02 

.22 

.31 

.16 

.04 

.07 

.13 

.14 

.02 

.04 

1.38 

WOONSOCKET 

.01 

.02 

.01 

.03 

.03 

.10 

.19 

.33 

.11 

.15 

.06 

.12 

.01 

.01 

1.18 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.10 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.24 

CORINTH 

// 

.01 

.01 

.12 

.14 

.09 

.01 

.38 

GRAFTON 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.05 

.04 

.05 

.08 

.05 

.08 

.09 

.15 

.15 

.09 

.05 

.01 

.01 

.03 

1.03 

HIGBGATE   FALLS 

// 

.01 

.04 

.08 

.07 

.03 

.06 

.01 

.01 

.01 

.32 

LYMAN  FALLS 

// 

.01 

.02 

.01 

.12 

.07 

.02 

.03 

.28 

MANCHESTER 

.01 

.03 

.04 

MONTPELIER  AP 

6 

• 

« 

• 

• 

« 

.27 

• 

• 

• 

• 

MORXISVILLE 

.01 

.18 

.08 

.11 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.47 

NEWPORT 

// 

.01 

.07 

.08 

.01 

.17 

N0RTH7IEL0   NORWICH   UNIV 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.18 

SAINT   JOHNSBURY 

.10 

.12 

.32 

SEARSBURC   STATION 

// 

.01 

.05 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.04 

.02 

.05 

.15 

.16 

.09 

.03 

.03 

.02 

.81 

STOCKBRIDGE 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.16 

TYSON 

.01 

.03 

.02 

.03 

.04 

.05 

.03 

.03 

.05 

.03 

.04 

.06 

.11 

.07 

.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.75 

UNION  VILLAGE   DAM 

.01 

-9 

h.- 

.08 

.08 

.09 

.05 

.02 

.33 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD  LAKE 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.15 

MOODUS  RESERVOIR 

.01 

.01 

.03 

PUTNAM  HEIGBTS 

// 

.01 

.01 

WINDSOR   LOCKS  BRADLEY 

6 

* 

.01 

MAINE 

AUGUSTA   CAA   AIRPORT 

.21 

.11 

.16 

.15 

.10 

.02 

.01 

.01 

.77 

BETHEL 

.10 

.15 

.15 

.16 

.03 

.05 

.05 

.03 

.08 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

.93 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

// 

.01 

.01 

.03 

.04 

.04 

.03 

.03 

.06 

.08 

.08 

.02 

.43 

CLAYTON  LAKE 

.05 

.03 

.11 

.05 

.05 

.05 

.13 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.58 

BASTPORT  WB  CITY 

.05 

.02 

.10 

.09 

.04 

.01 

.03 

.28 

.30 

.18 

.11 

.10 

.15 

.13 

1.59 

EUSTIS 

« 

• 

* 

* 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

♦ 

♦ 

• 

* 

• 

« 

.65 

.65 

GILEAD 

.08 

.11 

.05 

.11 

.03 

.12 

.07 

.06 

.08 

.04 

.05 

.01 

.01 

.01 

.83 

GRAND  LAKE   STREAM 

.03 

.11 

.18 

.17 

.11 

.10 

.12 

.03 

.08 

.07 

.06 

.02 

.04 

.05 

.01 

1.18 

GREENVILLE 

.09 

.08 

.06 

.07 

.10 

.13 

.10 

.01 

.05 

.03 

.02 

.03 

.04 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.84 

HOULTON  CAA   AIRPORT 

6 

• 

* 

• 

• 

• 

.25 

♦ 

• 

♦ 

♦ 

• 

.41 

* 

• 

• 

• 

MILLINOCKET  CAA   AIRPORT 

.08 

.09 

.12 

.15 

.16 

.19 

.12 

.13 

.16 

.03 

.05 

.07 

.05 

.10 

.13 

.12 

.06 

.02 

.01 

1.84 
1.97 

NORTH  ANDOVER 

• 

• 

• 

• 

• 

« 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

1.97 

OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 

.07 

.08 

.05 

.08 

.11 

.16 

.16 

.15 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

.06 

.01 

.01 

1.08 

.16 

1.23 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

// 

.03 

.07 

.03 

.02 

ROCKLAND  1   W 

.IS 

.25 

.22 

.30 

.13 

.06 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

ROKBURY 

.15 

.10 

.07 

.07 

.01 

.10 

.02 

.05 

.04 

.05 

.01 

.01 

.68 

RUXFORD  ISSE 

.01 

.24 

.11 

.12 

.05 

.04 

.03 

.06 

.04 

.01 

.07 

.02 

.01 

.81 
1.08 

SKOWHECAN 

.16 

.31 

.12 

.10 

.14 

.13 

.02 

.03 

.01 

SOUTB  ANDOVER 

.07 

.12 

.08 

.14 

.01 

.08 

.04 

.02 

.05 

.07 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01 

.80 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.11 

.02 

.01 

.01 

.07 

.11 

.12 

.10 

.04 

.13 

.08 

.03 

.07 

.02 

.03 

.86 

1.08 

.46 

SUNDAY  RIVER 

.13 

.13 

.11 

.14 

.03 

.06 

.11 

.09 

.OS 

.06 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

SWANS  PALLS 

.07 

.OS 

.03 

.01 

.08 

.11 

.02 

.01 

.03 

.04 

.01 

ioMb  follcrrlaf   Stttl< 

-   359  - 


Table  4-Cootinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAMC 
DECEMBER   1950 


A.  M.  Hotu  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

a 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6    7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5    6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

H 

MASSACHUSETTS 

BOSTON  WB  AIRPORT 

// 

.02 

.01 

.01 

.04 

HYANHIS  1  E 

.04 

.04 

NANTUCKET  »B  AIRPORT 

.06 

.02 

.01 

.09 

NEW  BEDFORD 

.05 

.07 

.09 

.02 

.01 

.01 

.25 

STATE  FARM 

.03 

.03 

WESTOVER  FIELD 

6 

* 

.02 

WORCESTER  AIRPORT 

6 

• 

.02 

NEW  HAMPSHIRE 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.01 

BRISTOL 

// 

.01 

.02 

.01 

.01 

.09 

.14 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.03 

.03 

DORHAII 

.05 

.10 

.09 

.04 

.07 

.03 

.01 

.39 

ERROL 

.01 

.01 

.07 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.21 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

.01 

.01 

.01 

.03 

GORHAM 

.02 

.02 

.06 

.05 

.04 

.06 

.14 

.08 

.05 

.07 

.03 

.02 

.64 

HANOVER 

.01 

.01 

HILLSBORO  2  W 

.01 

.01 

.02 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

6 

* 

« 

* 

♦ 

* 

.02 

LINCOLN 

.01 

.01 

.02 

HACDOWELL  DAM 

.01 

.01 

.02 

.04 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

// 

.01 

.02 

.03 

.04 

.05 

.05 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.29 

NEW  DURHAK 

.01 

.03 

.04 

.07 

.02 

.01 

.01 

.02 

.21 

PINKHAM  NOTCH 

.01 

.02 

.07 

.10 

.12 

.12 

.04 

.12 

.09 

.02 

.01 

.01 

.01   .01 

.75 

PITTSBURG  RESERVOIR 

// 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.14 

WENDELL 

.01 

.01 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

.02 

.02 

.02 

.06 

NEWPORT 

.01 

.01 

VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.05 

.07 

.06 

.04 

.24 

CORINTH 

// 

.03 

.01 

.01 

.05 

HIGHGATE  FALLS 

// 

.02 

,01 

.03 

.05 

.05 

.07 

.04 

.03 

.04 

.34 

LYMAN  FALLS 

// 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.17 

MANCHESTER 

.01 

.01 

MONTPELIER  AP 

6 

• 

.04 

* 

* 

* 

* 

♦ 

.02   • 

*     *     * 

•     .01 

MORRISVILLE 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.11 

NEWPORT 

// 

.03 

.03 

.03 

.04 

.01 

.01 

.15 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.09 

STOCKBRIDGE 

.02 

.03 

.01 

.01 

- 

.07 

TYSON 

.01 

.01 

UNION  VILLAGE  DAM 

.01 

.01 

.02 

- 

-10th- 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.03 

.04 

.07 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

.03 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

// 

.01 

.01 

EASTPORT  WB  CITY 

.02 

.02 

FORT  KENT 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

6 

• 

.14 

MASSACHUSETTS 

.02 
.05 

.02 
.05 

BLUE  HILL 

// 

HYANNIS  1  E 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

.04 

.09 

.13 

NEW  BEDFORD 

.02 

.03 

.05 
.03 

STATE  FARM 

.03 

WORCESTER  AIRPORT 

6 

' 

RHODE  ISLAND 
NEWPORT 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.07 
.04 
.05 

.07 
.04 
.05 

PROVIDENCE  WB  CITY 

VERMONT 

TYSON 

-11 

th- 

CONNECTICUT 

.50 
.08 
.32 
.45 
.41 
.09 
.17 
.24 
.38 
.31 
.16 
.20 
.29 

BLOOMFIELD 

.11 

.11 

.10 

.10 

.03 

.03 

.01 

.01 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.01 

.04 

.03 

CANDLEWOOD  LAKE 

.02 

.09 

.04 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

HARTFORD 

.05 

.15 

.05 

.15 

.02 

.01 

.02 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

// 

.03 

.11 

.07 

.05 

.14 

.01 

JEWETT  CITY 

.02 

.02 

.02 

.03 

MOODUS  RESERVOIR 

.02 

.01 

.06 

.01 

.05 

.02 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.09 

.01 

.05 

.08 

.01 

NEWINGTON 

.07 

.07 

.05 

.05 

.05 

.05 

.02 

.02 

NORFOLK  2  SW 

// 

.05 

.11 

.04 

.07 

.04 

PUTNAM  HEIGHTS 

// 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.08 

.01 

ROCKVILLE 

.02 

.03 

.12 

.03 

STORRS 

// 

.01 

.03 

.04 

.09 

.10 

.02 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY 

6 

* 

• 

* 

• 

* 

.44 

MAINE 
AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

.02 

.02 

.09 

.04 

.01 

.08 

.05 

.09 

.05 

.45 
.  12 

BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 

// 

.01 
.01 

.03 
.01 

.06 

.06 
.01 

.15 

.01 
.09 

.05 
.06 
.14 

.01 
.07 
.03 
.09 

.01 
.17 
.07 
.01 

.06 
.05 

.02 
.01 
.02 

.01 
.06 

.01 

.01 

.02   .03 
.24   .12   .03 

.02   .11 
.25   .24 

.17 
.01 
.55 

.11 
.04 
.56 

.17 
.06 
.21 
.07 
.14 

.16 
.08 
.10 
.03 

l!l9 
.43 

2.94 
.  22 

BUST IS 
FORT  KENT 

.01 

.03 

.03 

.02 

.04 

.01 
.11 

.  01 
.05 

.  01 
.06 

.04 

.02 

.01 

.02 

.08 

.06 

!ii 

!74 
.  19 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HOULTON  CAA  AIRPORT 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 

6 

. 

• 

.02 

• 

.09 
.08 

« 
.03 

.01 
.07 
.01 

".06 

.02 
.06 
.03 
.15 
.05 

.01 
.08 
.12 

.13 

.01 
.01 
.14 

.03 

.01 
.01 

.01 

.03 
.02 

.01 
.02 

.01 
.17   » 

.01   .08   .11 

.16   .27 

.     .25 
.03   .09 

.14 
.06 

.11 

.18 
.03 

.18 

.29 
.09 

.09 

.37 
.08 

.15 

l!94 
.59 

.98 
.07 

NORTH  ANDOVER 

.02 

.05 

.03 

.05 

.01 

.03   .01   .03 

.09   .05 

.09 

.11 

.14 

.17 

.86 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

.04   .UA 

.05 

.06 

.08 

.47 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
ROCKLAND  1  W 

// 

.03 

.04 

.04 

.03 
.02 

.04 
.02 

.08 
.15 

.02 
.06 

.01 

.01 

.02        .02 

.02   .09 

.09 

.06 

.17 
.02 

.15 
.02 

.89 
.25 

ROXBURY 
RUHFORD  ISSE 
SKOWHEGAN 

.01 
.01 

.04 
.04 

.06 
.07 

.03 
.03 
.01 

.01 
.13 

.01 
.08 

.07 
.05 
.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

.01 
.07 

.02 
.09 

.03 
.09 

.30 
.57 
.17 

SOUTH  ANDOVER 
SOUTH  WEST  HARBOR 

.03 
.01 

.04 
.02 

.06 
.07 

.01 
.01 

.05 

.01 
.02 

.01 

.01 

.02   .02 

.03   .05   .08 

.09   .17 

.18 

.08 

.17 

.14 

1.21 
.19 

SUNDAY  RIVER 

.05 

.05 

.04 

.02 

.02 

.01 

.24 

SWANS  FALLS 

.02 

.05 

.09 

.06 

.01 

.01 

1 

' 

Table  4-ContiDued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER   1950 


A.  M.  Hour  ending 


8         9         10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


10    I     11 


MASSACBUSFTTS 
AMHURST 

BIRCH  BILL  DAM 
BLUE   HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

HTANMIS    1    E 
KXIGHTVILLE   mM 
HAOTUCICET  WB  AIRPORT 
HEW    BEDFORD 
PITTSFIFLD   WB   AIRPORT 
ROCIPORT   1    ESE  // 

STATE   FARM 
STERLIW;    3   Hf 
WASHIWTOH 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVEK  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAM 

BRISTOL  // 

CONCORD  WB  AIRPORT 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS  DAM 
GORHAM 
HANOTER 
HILLSBORO  2  W 
LANDAFF 

LEBANON  CAA  AIRPORT  6 

LINCOLN 
MACOOWELL  DAM 

MOUNT  WASHINGTON  WB       // 
NEW  DURHAM 
PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURC  RESERVOIR 
SURRY  MOOWTAIN  DAM 
WARREN  1  SE 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITT 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 

VERMONT 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH 
GR  ,FTON 
HIGBGATE  FALLS 
LTHAN  FALLS 
MANCHESTER 
MONTPELIER  AP 
MORRISVILLE 
NEWPORT 

NORTHFIELD  NORWICH  BKIV 
SAINT  JOHNSBURY 
SEARSBURG  STATION 
STOCKBRIDCE 
UNION  VILLAGE  DAM 


.05      .04 
.05      .03 


// 
// 


.01 
.05 


.07 
.04 


.02 
.29 
.05 
.03 
.03 
.06 
.04 
.01 


.01      .08 
.01 


.01 
.04 
.05 
.04 
.02 


.04 
.02 
.04 
.05 
.03 


// 

,/ 

6 
// 

// 


CONNECTICUT 
MOODDS   RESERVOIR 

MAINE 
ABCnSTA   CAA   AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON   LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
E0STI3 
FORT   KEirr 
CI  LEAD 

GRAND   UEE   STREAU 
GREENVILLE 

30ULT0H  CAA  AIRPORT  6 

MILLINOCKET  CAA   AIRPORT 
NORTH  ANDOVES 
Oi-D  TOWN  CAA   AIRPORT 
POHTLAKD  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND   1    » 
ROXBURY 
RUMFORD    ISSE 
SKOW BEGAN 
SOUTH   ANDOVER 
SOUTH  WEST   HARBOR 
SUNDAY  RIVER 
SWANS   PALLS 

MAssACHUsrrrs 

HYANNI3    t    E 
NANrUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT   1    ESE  // 

WEST  BRIMFIELD 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 
GORHAM 
HANOVER 
LANDAFF 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

PINKHAM    NOTCH 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

WARREN   I    SE  // 

VERMOtrr 
BBRLINCTON  WB  AIRPORT 
CORIirrH  // 


.12 

.01 

.26 

.11 

I    .07 

'    .05 

I    .19 


.04 
.01 
.25 
.13 
.08 
.01 
.22 


.44  .23 

.10  .09 

•  1.45 

.15  .05, 


.06 
06 


.05 
.03 
.08 
.01 


.12 
.12 


.02 
.01 


.02 ; 

.01 


.10  I 

.02 
.06 
.01 
.01 

.11 ' 

.03 
.01 
.01 


.021 
.03' 


.06 
.02 


.03 
.06 


.03  1    .02 
.20  I    .06 


.02 
.02 
.09 
.01 
.01 
.05 


.07 
.01 


.07 
02 
.05 
.08 


.01 
.02 


.02 
.02 


.01 
.05 
.01 


.15 
.09 
.04 
.01 
.16 

.24 

.05 

• 

.13 

.01 

.15 

.03 

.04 

.01 

.02 

.08 

.01 


.02 
.03 


.09 
.03 


.03 
.05 


.02 
.03 
.05 
.01 
.04 
.12 


.08 
.02 


.01 
.03 


.02 
.02 
.04 
.01 
.05 
.05 


.03 
.02 
.07 
.02 


.01 
.02 
.10 
.06 

.03 
.13 
.01 
.05 

.08 


.13 
.01 
.03 
.01 
.01 


.02 
.02 
.01 


.16 

.01  I 
.01  I 


.09 


06 

.08 

.08 

C5 

.02 

.01 

01 

.05 

04 

.04 

.01 

02 

.06 

02 

.02 

.01 

.02 
.01 


.07 
.01 


.04 
.07 
.07  1 
.06  J 

.03 
.05  j 
.01 


.09 
.02 
.03 
.01 
.02 


.02 

.05 

.01 

'    .01 

.02  '    .13 

.09  I    .01 


.01 
.02 

.04 
.03 
.07 


.01 

.04 ; 

.11 

.05 
.12, 

.Oil 
.02  ! 


.01 
.02 


.06 
.06 
.05 
.01 


.01 
.01 
.01 
.02 
.01 
.01 


.01 
.06 


.02 
.01 


.05^    .01       .01 
.04 


.01      .04 
.09      .02      .08 


.36 
.44 

.25 


.06 
.04 
.08 


.04 
.07 


.05 
.02 


.02 
.01 


.02 
.01 


.06      .04      .01 


.08 
.07 


.07 
.04 
.01 
.07 


.05  1 
.03 


.01 
.03 


.04 

.06      .02 


.01 
.04 


.07      .11 

.01 

.01 

.05 

•  .86 

.03 

.01 


-12th- 


.01       .04 
.01      .01 


.01 

.0(      .03 


.04 

.01 
.01  I 


.01 
.03 


.01 
.01 
.01 
.02 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 
.01 


.02 
.01 


.01 
.04 

.04 
.02 
.01 


.01 
.01 


.02 
.01 


.01 
.02 
.01 
.02 

.06 
.02 


.03 
.01 


.03 
.02 

.05 

.01 

I    .05 


.01 
.01 


.01 
.01 
.01 
.01 

.01 

.01 

.05 
* 

.03 
.02 


.02 
.01 
.01 


.03 
.02 
.01 
.01 
.01 
.01 


.01 
.02 

. 02 {  .01 

.02  I  .01 

.01  .01 

.04  1  .01 

.02  .03 


.03 
.03 


.02      .02 
.01      .02 


•  {•r*iic«  aot^a  follovlig  StAtloa  la4*K. 
-    361     - 


.01 
.01 


Table  4-CoDtinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGUND 
DECEUBER  1950 


HIGHGATE   FALLS  // 

LYMAN   FALLS  // 

KONTPELIER   AP  6 

MORRISVILLE 

NEWPORT  // 

NORTHFIELD   NORWICH   UNIV 
SAINT   JOHNSBURY 
UNION  VILLAGE   DAB 


MAINE 
EASTPORT  WB  CITY 
GREENVILLE 
ROCKLAND  1   W 
SOUTB  ANDOVER 

NEW   HAMPSHIRE 
HILLSBORO   2    W 
MOUNT  WASHINGTON  WB 
PITTSBURG   RESERVOIR 

VERMOOT 
LYMAN   PALLS 


MASSACHUSETTS 
WESTOVER  FIELD 


NEW  HAMPSHIRE 
KOUNT  WASHINGTON  WB 


// 


// 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD   LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 
MOODUS   RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINCTON 

NORFOLK  2   SW  // 

POTHAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
PORTLAND   WB   AIRPORT  // 

SKOWHEGAN 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 

BIRCH  HILL  DAM 
HARVARD  FOREST  // 

KNIGHTVILLE  DAM 
NEW  BEDFORB 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 
WEST  BRIMFIELD 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 


// 


NEW  HAMPSHIRE 
BLACKWATER  DAU 
BRISTOL 

CONCORD  WB  AIRPORT 
LEBANON  CAA  AIRPORT 
HACDOWELL  DAM 
MOUNT  WASHINGTON  WB 
NEW  DURHAM 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WENDELL 
WINCHESTER 


VERMONT 
GRAFTON 
MANCHESTER 
SEARSBUHC  STATION         // 


CONNECTICUT 
BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 
CANDLEWOOD  LAKE 
HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT       // 
JEWETT  CITY 
MOODUS  RESERVOIR 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

ROCKVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY       6 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  BILL  DAM 
HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WASHINGTON 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 


A.  M.  Houx  ending 


.05 
.04 

.06 
.23 
.01 

.05 
.01 


.02 
.04 


.02 
.02 


.09 
01 


.02 
.02 


.01 
.01 
.04 
.03 
.01 


.01 
.02 


.01   .01   .03 


.04 

.06 

.10 

.01 

.02 

.03 

01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

02 

.06 

.05 

.02 

.02 

.01 

.09 

• 

« 

• 

« 

• 

.06 

• 

• 

• 

« 

« 

.08 

P.  M.  Hour  ending 


.01 


.02 

-13th- 

.01 


.01  .02 
.01 
•     .04 

.01   .01  .02 

.01   .02  .01 

.01   .01  .01 

.01  .02 
.01 


.01   .01 

-14th- 


-15th- 


.01   .01 
.04 


.01   .01   .01 


.01   .01   .03 
.01   .01 


.03 

.01   .01 

.03   .02   .01 

.02 
.04   .04 


.01 
.07 
.01 


.01 
.02 
.01 

.02 
.03 


.01 
.03 


.01   .01 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.03 
.01 


.01 
.01 


. 01   . 01 

.01   .02 
.01 

.01   .02   .02 
.02 


.03   .03  .02 

.02   .01  .04 

.02  .05 

.03   .04  .01 


.02 


.01 


.02 
.03 
.02 


.01 

.01   .02   .04 


01   .01   .03   .02   .03 


-16th- 


.03   .07   .08 


.05   .05   .05 


*    *     « 


.08 

.08 

.05 

.10 

.05 

.04 

.07 

.01 

.03 

.01 

.04 

.03 

.32 

.22 

.09 

.09 

.01 
.05 
.01 


.02 
.01 


.01 
.01 

.01   .01 

.01   .01 

.01 

.01   .01 


.03   .03   .02 


.05 
.14 
.11 


.05  .01 
.02  .01 
.04   .02 


.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.06 

A  foll(»lne  Sti 
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Tibia  4-Coolisa*(l 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER   1953 


A.  M.  Houi  anding 


2  3 


4         S6         7         8         910       1112 


P.  M.  Hour  ending 


NEW   EAMPSBIRE 
BLACKWATER   DAM 
BRISTOL 
HANOVER 
LANDAFT 

LEEUINON  CAA   AIRPORT 
LINCOLN 
MACDOWELL  DAM 
NEW   DURHAM 
SURRT  MODWrAIN   DAM 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE    ISUND 
BLOCK    ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

VERMONT 
BORLINGTON  WB  AIRPORT 
CORINTH 
GRAFTON 
HICHCATE    FALLS 
MANCHESTER 
MONTPELIER   AP 
MORRISVILLE 
NEWPORT 

NORTHPIELD  NORWICH  UNIV 
SEARSBDFG   STATION 
STOCEBRIDGE 
UNION   VILLAGE   QAM 


CONNECT  ICITT 
CAKDLEWOOD  LAKE 
NORFOLK   2   SW 

MAINE 
ATOUSTA   CAA  AIRPORT 
GREENVILLE 

OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 
ROCKLAND  1   W 
SOirrH  WEST  HARBOR 
SWANS   FALLS 

MASSACHUSETTS 
PlTTStlELD  WB  AIRPORT 

NEW   HAKPSBIEE 
UNDAFF 
LEBA>=ON   CAA   AIRPORT 


.01 
.01 


.01      .01       .01 
.01       .01 


// 
/' 


// 
// 


.01 

.03      .01 


.02      .01       .01      .01 
.01      .03      .01 


04 

j  .02 


.01      .03 
.02      .01 


.02      .01 
.01      .02 


.01      .01       .01 


MOUNT  WASHINGTON  WB 

// 

PITTSBURG   RESERVOIR 

// 

SURRY  MOUNTAIN   DAM 

VERMOirr 

BURLIPGTON  WB  AIRPORT 

CORINTH 

// 

GRAFTON 

HIGHGATE  FALLS 

// 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AP 

6 

MORRISVILLE 

NEWPORT 

// 

SAINT   JOHHSBURY 

STOCKBRIDGE 

'.'NION  VILLAGE   DAM 

CONNECTICUT 

CANDLEWOOD   LAKE 

MAINE 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

// 

.01      .01 
.01 


.01      .01 

.01      .01 
.02      .01 
.01 
01 
,01      .01 

.01 


.01 
.03      .01 

•  .02      • 

.01      .01 


.01 
.01 


.01       .01    I 
.01    I 


-17th- 


,01      .07      .10 
,01  .01 


-18th- 


CLAYTON   LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
GRAND  LAKE   STREAM 
HOULTON  CAA   A IRPORT 
MILLINOCKET  CAA   AIRPORT 


I  .02      .01      .02      .07      .05 

|.01      .02      .04    , .04      .02      .03 


OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 

.02 

.01 

.02 

.01 

ROCKLAND  1   W 

.01 

SOOTH  WEST   HARBOR 

.01 

.01 

SONDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 

HYANNI3   1    E 

MANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

WEST  BRIMFIELD 

NEW   HAMPSHIBE 

FRANKLIN  FALLS   DAM 

.01 

.01 

VERMOlfT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

CORINTH                                               // 

.01 

.01 

aiGHGATE   FALLS                              // 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

MOITTPELIER  AP                                     6 

• 

.01 

• 

• 

• 

WRRISVILLE 

.01 

.01 

.02 

IWRTHFIELD   NORWICH   UNIV 

.02 

.01 

SAINT   JOHNSBURY 

.01 

MAINE 

GRAND  LAKE   STREAM 

■OULTON  CAA   AIRPORT                       E 

* 

.09 

OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 

.04 

.02 

.02 

.01 

lOCKLAND  1   W 

.01 

.01 

SOUTH  WEST  HARBOR 

.02 

.02 

.03 

.01 

.02      • 
.01 

.01      .02      .02 
. 01      . 01 

.01       .02 
.01 


.01 
.01 


.02 
.02 


.03 
.01 


.01 
02 


1.02 
1.03 


I  .01 
.02 


.01 
.01 


.04 
.03 
.20 


.02 
.01 


.02 
.02 


.01 
.01 


.01      .02 
,02      .02 


-19th- 


NEW   HAMPSHIRE 
PITTSBURC   RESERVOIR 


// 


.14 
.01 


.02 
.01 


8*«  r9f«r«ac«  aot«« 


fellovlof  StktloB  ladas. 
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.01 
.01 
.01 
.01 


.01 
.01 

.05 


.02 
.01 
.02 
.07 
.02 


.06 
.05 


.07 
.03 
.13 
.05 
.04 

.05 
.06 
.10 
.07 


.26 

.05 

.02 

.01 

.01 

02 

.01 

.03 

02 

.01 

.03 
.02 

.02 
.02 
.03 


.04 
.02 
.01 
.05 
.06 

.02 
.02 
.03 
.01 
.01 


.04 
.01 
.52 
.35 

.07 
.14 
.04 
.19 
.02 


.14 
.10 
.10 


.07 
.02 
.08 


.03 
.01 


.12 
.02 
.12 


Table  4-Coiitinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
DECEIffiER   1950 


A.  M.  Hour  ending 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


VERMONT 
BURLINGTON  KB  AIRPORT 
HOKTPELIER  AP 


HAINE 
CLATTON  LAKE 


HASSACHDSETTS 
SANTOCKET  WB  AIRPORT 


NEK   HAHPSBIRE 
MOUMT  WASHINGTON  WB 


CONNECTICOT 
REW  BATEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2   SW  // 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

HAINE 
CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 

GRAND   LAKE   STREAM 
GREENVILLE 

HOULTON  CAA  AIRPORT  6 

MILLINOCKET   CAA    AIRPORT 
NORTH   ANDOVER 
OLD  TOWN  CAA  AIRPORT 
ROCKLAND  1   W 
ROXBURY 

soma  WEST  harbor 

SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
WASHINGTON 
WESTOVER  FIELD  6 

NEW  HAMPSHIRE 
ERROL 
GORHAM 
HANOVER 
LANDAFF 
LINCOLN 

MOUNT  WASHINGTON  WB       // 
PINKHAU  NOTCH 

PITTSBURG  RESERVOIR       // 
WARREN  1  SE  // 

RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

VERMONT 
CORINTH  // 

MANCHESTER 
HORRISVILLE 

NEWPORT  // 

SAINT   JOHNSBURY 
SEARSBURG   STATION  // 

STOCKBRIDGE 


CONNECTICUT 

NORFOLK  2   SW  // 

POTNAM  HEIGHTS  // 
ROCKVILUi 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
GRAND  LAKE   STREAK 
SOUTH  WEST   HARBOR 

MASSACHUSETTS 
BIRCH   BILL  DAM 

BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

HARVARD  FOREST  // 

NEW   BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
STATE  FARM 
STERLING    3    NW 
WASHINGTON 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRE 
BU4CKWATER   uAM 
BRISTOL  // 

CONCORD  WB   AIRPORT 
DURHAM 

FRANKLIN   FALLS    DAM 
HANOVER 

LEBANON  CAA   AIRPORT  6 

LINCOLN 
MACDOWELL    DAM 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NEW   DURHAM 
SDRRY  MOUNTAIN   DAM 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE    ISLAND 
NE»PORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE   WB   CITY 
WOONSOCKET 


.06   .10   .03 


-21st- 


-22d- 


.01   .01 
•     .02 


.01   .01 

.01   .01 

.03 


.02 
.01 


.01 
.01   .01 


-23d- 


.01   .03   .02 


.02   .01  .01 

*  *  * 

.01   .01  .01 

.01  .01 

.02  .02 
.01 

«     *  « 
.01 

.01  .01 

.01  .03 

*  *  • 
.01 

.01   .01  .01 


.01   .01 
.01 


.02   .03 

. 02   . 02 

.01 

.03   .02   .02 

.01 


.01   .01 
.01   .01 


.01 
.03   .01 

•  .02 

.01 

.02   .05 

.03   .01 

•  .15 
.01 

.01 
.07 

.01   .03 


.02   .02   .01 

.01   .02   .02 


.01   .03   .01 
,01 


.01  .02 
.01  .01 
.01 


.01        .01 


.01   .02   .01 
.02        .01 


.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

* 

• 

« 
.01 

.01 

.02 
.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 
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Tabic  4-Contmu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAMS 
DECEMBER   19S0 


A.  M.  Hour  •nding 


P.  M.  Hour  aoding 


VERKOKT 
BORLINGTON  IB  AIRPORT 
CORUfFB  // 

GRArrOK 

HICBCATE  FALLS  // 

LYIUK  FALLS  // 

MANCHESTER 

MORTPELIER   AP  6 

MORRISVILLE 

HEWPORT  // 

KORTHEIFLD   NORdCB   UlflV 
SEARSBOBG   STATIOH  // 

STOCCBRIDCE 
BMIOH  TILLAGE  DyUi 


comrecTicwT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT 

HARTFORD 

HARTFORD  >B  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

MOOODS  RESERVOIR 

Un  HAVEK  «B  AIRPORT 

REWIKTOM 

■ORFOLX   2   SI 

POTKAM   HEIGHTS 

SOCrriLLE 

STORES 

WINDSOR  LOCKS   BRADLEY 


MAINE 
AOSOSTA  CAA   AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOD  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAEE 
EASTPORT   WB  CITY 
EDSTI3 
FORT   KEITT 
GILEAD 

GRAND   LAKE   STREAM 
GREENVILLE 

lOULTON  CAA   AIRPORT  6 

MILLINOCKET  CAA   AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 
PORTLAND  WB  AIRPORT  // 

ROCKLAND  1   W 
ROXBURY 
ROMFORD  ISSE 
SOOTH  ANDOVER 
SOOTH  WEST   HARBOR 
SOTDAT   RIVER 
SWANS   FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL 
BOSTON  WB  AIRPORT 
CAMBRIDGE 
HARVARD  FOREST 
BYANNIS   1   E 
KNIGBTVILLE   DAM 
HAfrriCEET  WB  AIRPORT 
NEW   BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT   1    ESE 
STATE   FARM 
STERLING   3   NW 
WASHINGTON 
WBSTFIELD  2   NE 
WORCESTER  AIRPORT 

NEW   HAMPSHIRE 
BLACKWATER    DAM 
BRISTOL 

CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 
ERROL 

FRANKLIN  FALLS   DAM 
GOBBAM 
HANOVER 
LANDAFF 

LEBANON  CAA   AIRPORT  6 

LINCOLN 
MACDOWKLL   DAM 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

NEW   DURHAM 
PINXBAM   NOTCH 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

SDRRT  MOUNTAIN   i3aM 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE  ISLAND 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
W0ON30CKET 


-24th- 


// 

.01 

.01 

// 

.01 

.01 

.01 

.01 

.'/ 

6 

• 

.01 

.01       .01      .01 
.01 


.01       .01      .01 
.03 


// 
// 


// 


.01 
.02 
.02 


// 


.01 
.02 


.04 

.01 

.01 
.01 
.01 


.04      .03      .01 


VERMONT 

CORIVTB 

// 

.01 

.01 

GSATTON 

.01 

BIGBGATE  FALLS 

// 

.01 

LYMAN  FALLS 

// 

.01 

.02 

MANCHESTER 

.02 

.01 

MONTPELIER  AP 

6 

* 

.OB 

MORRISVILLE 

.01 

NEWPORT 

// 

.01 

.01 

.01 

■ORIHFIELD  NORWICH  UNIV 

SAINT  JOHNSBURY 

.02 

.02 

SEARSBURC  STATION 

// 

.01 

STOCKBRIDGE 

.01 

01 

UNION  VILLAGE  DAM 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

01 

.03 

.01 

.01 

01 

.02 

.01 

• 

• 

• 

01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 
.01 

01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.07 

.02 

.01 

.02 


OS 

.05 

11 

.04 

.01 

01 

.07 

.07 

03 

.05 

.01 

06 

.03 

06 

.06 

03 

.01 

02 

.11 

.05 

.01 

05 

.11 

.01 

OS 

.10 

.02 

.01 
.01 
.01 
.01 


.02 
.03 
.07 


.03 
.01 


.01 
.01 


.02 
.04 


.01 
.02 
.06 


.02 
.06 


.02 
.03 


.02 
.01 


.04 
.03 


.01 
.11 


.01 
.01 
.03 
.03 
.01 
.06  1 
.02 
.02 


.01 

.031 


.01 
.04 
.01 
.01 

.03 

.02 


.12 
.09 
.15 


.02 

.02 

• 

.06 

.04 

.01 


.03 
.05 
.04 
.02 

.01 
.01 


.05 
.02 
.03 
.01 
.02 
.02 


.07 
.04 


.02 
.02 

.02 
.01 
.02 


.02  .06  .01 

.01  .12  .01 

.01  .08  .01 

.04  .10 


.01 
.05 
.02 

.02 
.01 
.01 


.01      .01 

.01      .01 


.01 
.07 


.05 
.01 
.02 


.01 
.03 


.06  .06  .06 

.01  .02 

.09  .07  .01 

•  •  .30 


.01 
.02 


,01 
.08 


.01 
.02 
.02 


.01      .04 
.02      .02 


.13  .08 

.11  .02 
.06 

06  .07 


.01 
.02 


.02 
.03 


.01 

.01      .01 


I  aot*!  foltovtnc  stttli 
-   365    - 


05 

.05 

.06 

.09 

.01 

• 

• 

» 

• 

01 

.03 

.03 
.01 

.01 

.01 

01 

.01 

02 

OS 

.08 

.06 

.04 

.01 

02 

.02 

.02 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 
.03 


.20 

.01 


.01 
.02 


.01 
.01 


.03 

.01 


.07 
.03 


.06 
.18 


.06      .01       .02 
.01  .01 


.02 
.01 


.03 
.01 


.01 
.03 


.01 
.02 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGUND 
DECEMBER   1950 


A.  M.  Hour  ending 


3         4         S        6         7         8         9        10       11        12 


CONWECTICin' 
NORFOLK   2   SK 
WIKDSOR  LOCKS   BRADLEY 

MAINE 
AUGUSTA   CAA   AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOO  WB  AIRPORT 
CLAYTON   LAKE 
GRAND  LAKE   STREAM 
HOOLTON  CAA   AIRPORT 
MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 
NORTH  ANDOVER 
OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 
SOOTH  ANDO\'ER 
SWANS   FALLS 

MASSACHUSETTS 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON  WB 
PINKHAM   NOTCH 

VERMONT 
MONTPELIER   AP 
SEAHSBURG   STATION 


comnscTicOT 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT 

CANDIEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT        // 

MOODUS  RESERVOIR 

NEW   HAVEN  WB  AIRPORT 

KEWINGTON 

NORFOLK   2   S»  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

ROCKVILLE 

STORRS  // 

WINDSOR  LOCKS  BRADLEY       6 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH  BILL  DAM 
BLUE  HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT         // 
CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

HYANNIS  1  E 
KNIGHTVILLE  CAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT  1  ESE  // 

STATE  FARM 
STERLING  3  NW 
WASHINGTON 

WESTFIELD  2  NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW  HAMPSHIRF 
CONCORD  WB  AIRPORT 
DURHAM 

MACDOWELL  DAM 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WINCHESTER 

itBODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WOONSOCKET 


CONNECTICUT 
MOODUS  RESERVOIR 


.01 
.02 
.01 
.34 
.03 
.03 
.04  .02 
.01   .02 


.03 
.02 


.01   .01 
.01   .03   .02 


.02 
.01 


P.  M.  Hour  ending 


1    2    3 


-25th- 


CONNECTICUT 
JEWETT  CITY 
ROCKVILLE 


coNNECTicirr 

BLOOMFIELD 

BRIDGEPORT  WE  AIRPORT 

CANDLEWOOD  LAKE 

HARTFORD 

HARTFORD  WB  AIRPORT  // 

JEWETT  CITY 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NEWINGTON 

NORFOLK  2  SW  // 

PUTNAM  HEIGHTS  // 

STORRS  // 

WINDSOR   LOCKS  BRADLEY  6 

MAINE 
AUGUSTA  CAA   AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU   WB   AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 
EASTPORT  WB  CITY 
EUSTIS 


-26th- 


.02      .02 
.04      .01 


.02 
.01 
.03 


.03      .03      .01 
.02      .02      .01 


.05 
.03 


.03 
.02 
.02 
.03 
.02 
.01 


.01 
.02 


.03 
.03 
.02 
.04 
.02 
.04 
.02 
.01 
.02 
.08 


.02 
.01 
.03 
.02 
.03 
.02 
.03 
.02 


.02  .02 
.01  .02 
.02      .02 


.02 
.02 


.03 
.01 


.02      .01      .01 
.01      .01      .01 
.01      .01      .01      .02 


.03 
.01 


.03 
.02 
.01 


.09 
.05 
.01 


.05 
.09 
.02 


.02 
.07 


.03 
.03 
.03 


10         U 


.03      .03      .02 


.09 

.02      .02      .02 


*  * 

.08 
.30 
.02 


-27th- 


.09 
.01 
.10 
.01 
.01 


.05 
.05 


.07 
.06 


.05 
.05 
.06 
.07 


-28th- 

.05      .01 
.10      .12      .09 

-29th- 


.09 
.04 
.03 
.03 
.03 


.07 
.07 


.05 
.07 
.05 
.03 
.10 
.47 
.06 
.09 
.10 
.05 


.06 
.07 
.23 
.05 
.08 
.09 
.13 


.14 
.01 
.13 
.10 
.18 


.01 
.02 
.01 


.13  .05 

U5!    .02  .01 

15      .16  .07 

.13      .15      .17      .16  .01 


.02      .03 
.06      .13 


.05 
.14 


.06 
.15 


.01 
.02 


.01 
.01 
.40 


.03 
.02 


.17 
.01 


.20 

.13 

.09 

.04 

.01 

.03 

.04 

.12 

.13 

.13 

.03 

.06 

.08 

.11 

.06 

.06 

.13 

.19 

.24 

.28 

.02 
.03 
.10 
.03 
.04 

.06 
.08 
.09 
.03 
.02 


.02 
.02 


.03 
.03 


.16 
.13 
.23 
.08 
.15 
.08 
.07 
.07 


.06 
.07 
.17 
.13 
.04 


.06 
.33 
.18 


.12 
.05 
.12 


.04 
.04 


.47 
.23 
.18 
.15 
.09 


.06 
.92 


1.08 
.59 

1.14 
.90 

1.20 

1.04 
.98 

1.24 
.90 
.88 

1.14 


.46 
.96 
.62 
.42 
1.27 
.65 
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T«bl«  4-Continu»d 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   BNGUNO 
OECEUBER   1950 


A.  M.  Hour  ending 


T" 


P.  M.  Houx  ending 


CILEAD 

GRAND  LACE   STREAK 

GREENVILLE 

BOOLTON  CAA   AIRPORT  6 

MILLINOCCFT  CAA   AIRPORT 

NORTH  ANDOVER 

OLD  TO«N   CAA    AIRPORT 

PORTLAND   »B   AIRPORT  // 

ROCKLAND   1   W 

ROXBORT 

RUMFORO  ISSE 

SOOTB  AMDOTER 

SOOTH  WEST   HARBOR 

SUNDAY   RIVER 

SWANS   FALLS 

MASSACHUSETTS 
AMHERST 
BIRCH   HILL   DAM 

BLUE   HILL  // 

BOSTON  WB  AIRPORT  // 

CAMBRIDGE 

HARVARD  FOREST  // 

BTANNIS    1    E 
KNIGBTVILLE   DAM 
NANTUCKET  WB  AIRPORT 
HEW   BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
ROCKPORT   1    ESE  // 

STATE   FARM 
STERLING   3   NW 
WASHINGTON 

WESTFIELD  2    NE  6 

WESTOVER  FIELD  6 

lORCESTEB  AIRPORT  6 

NEW    HAMPSHIRE 
BLACKWATES   DAM 
BRISTOL  // 

CONCORD   WB   AIRPORT 
ERROL 

rRANKLIN  FALLS   DAM 
CORHAH 
HANOVER 
LANDAFF 

LEBANON  CAA   AIRPORT  6 

LINCOLN 
MACDOWELL  DAM 

MOUNT  WASHINGTON  WB  // 

HEW    DURHAM 
PINKHAM   KOTCB 

PITTSBURG  RESERVOIR  // 

SURRT  MOUNTAIN  DAM 
WENDELL 
WINCHESTER 

RHODE    ISLAND 
BLOCK    ISLAND  WB  CITY 
NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
lOONSOCEET 

VERMONT 
BORLIHGTOK  WB  AIRPORT 
CORIHTB  // 

GRAFTON 

BIGHGATE  FALLS  // 

LYMAN   FALLS  // 

MANCHESTER 

MONTPELIER  AP  8 

M0RRI3VILLE 

NEWPORT  // 

HORTHFIELD  NORWICH  UMIT 

SAiirr  joHNSBintT 

SEARSBDHG  STATION         // 

STOCKBRIDCE 

UNION  VILLAGE   DAM 


COHNECTICDT 
BLOOMFIELD 
HARTFORD 
MOODUS   RESERVOIR 
HEWIHGTON 
STOSRS  // 

MAINE 
ACGU3TA   CAA   AIRPORT 
BETHEL 

CARIBOU  WB  AIRPORT  // 

CLAYTON  LAKE 
K.\3TP0RT  WB  CITY 
GILEAD 

GRAND  LAKE   STREAM 
GREENVILLE 

BODLTON  CAA   AIRPORT  6 

MILLINOCKET  CAA  AIRPORT 
NORTH  ANDOVEH 
OLD  TOWN  CAA   AIRPORT 
ROXBUBY 
SOUTH  AHDOVER 
SUNDAY  RIVER 

MASSACHUSETTS 
WORCESTER  AIRPORT  6 

NEW   HAMPSHIRE 
BLACKWATER   DAM 
FRAHILIN  FALLS   DAM 
GORBAM 
LANDAFT 
NEW    DURHAM 
PINKHAM    NOTCH 

PITTSBURG   RESERVOIR  // 

WIHCHESTER 


.01 
.02 


.01 
.01 
.01 


.05 
.01 
.03 


.05 
.02 
.03 


.05 
.01 
.04 
.05 
.05 
.07 


.02 
.02 


.03 
.03 
03  ' 
.01 


.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

.01 
.02 

.01 
.02 

.08 

.03 

.01 

1.40 

• 

• 

•           • 

.05 

.02 

.01 

• 

.01 

.01 

• 
.01 

• 

.86 
.01       . 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

03 

.01 

01 

01 

.01 

01 

.01 

01 

.01 

.03 
.03 
03 


.07 
.08 


.03 

.04 


.05 
.06 


.02 
.04 
.10 
.09 
.07 


.04 
.05 
.03 


.06 
.02 
.03 
.05 
.06 
.03 


.05 

.08 

.05 

.01 

• 

.02 

.04 

.02 


.06 
.06 
.01 


.04 
.06 


.17 
.04 


.02 
.08 


.04 
.02 
.01 

.01 
.01 
.01 
.05 


.07 
.10 
.08 


.02 
.03 


.02 

« 

.01 


.01 

.05 

.04 

.01 

• 

.01 

.03 

.01 

.09 


.20 
.10 
.09 


.06 
.15 
.05 
.10 
.08 


.09 

.11 

.08 

.01 

• 

.01 

.07 

.03 


.05 

.08 

.07 

.01 

• 

.06 

.12 


.11 
.08 
.03 
.14 
.04 


.01 
.06 
.07 
.01 
.02 


.04 
.02 


.05 

.05 

.03 

• 

.03 

.04 

.04 

.11 


.03 
.03 
.10 


.05 
.11 
.02 


.53 
.08 
.41 


.11 

.10 

.11 

.01 

« 

.05 

.08 

.08 

.24 

.14 

• 

.04 

.12 

.15 


.  14 
.22 
.10 


.01 
.01 
.03 
.03 


.06 
.01 
.02 
.04 
.03 


-30th- 


.01 
.10 


.01 
.01 


•  .81 

.01      .01 


.04 
.12 
.14 


.18 

.20 


.08 
.03 
.02 


03      .07      .10      .08      .06 


.14 

* 
.03 

.01 


.04 

.08 

.10 

* 

.10 

.02 

.14 

.11 


.04 
.07 
.15 
.01 
.12 


.16 
.06 
.14 
.04 


.06 
.15 
.03 

* 

!21 

.17 


.10 
.3S 
.18 
.21 


.04 
.02 
.04 
.04 


.16 

.06 

• 
.05 

.09 
.04 


.14 

.06 


.13 

.07 
.05 


.16 
.28 


.10 
.10 
.04 


.09 

.15 

.01 

* 

.16 

.05 


.03 
.04 
.05 
.12 


.04 
.04 


.06 
.05 
.03 
.06 


.10 


.02 
.01 
.04 


.16      .14 
.15      • 
.16      .14 


.13  .11  .14 

.03  .03  .03 

.18  .22  .29 

.12  .08  .04 

»  •  * 

.15  .05  .02 

.12  .17  .25 

.15  .07  .03 

.15  .10  .03 


.04 
.06 


.01 
.03 

.02 


.03 

.06 

.03 

.08 

* 

.14 

.07 

.04 


.04 
.05 
.09 
.03 


.12 

* 

.22 

* 

.13 

.03 

.13 


.01 
.25 


.06      .04 

•  * 

.19      .14 


.07 
.03 
.01 
.01 
.90 


.02      .02 
•         1.07 


.02 
.02 
.01 
.03 


.45 

1.23 

.39 


.66 
.68 


.01 

.04 

.06 

• 

.06 

.06 

.01 

.26 

.01 

.83 

.02 

.01 

.01 

.04 


.01 
.02 


.26 

.01 
.02 
.02 
.02 


.01 
.74 
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Table  4-Contiiiued 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
DECEHBER  1950 


A.  M.  Hour  ending 

p.  M.  Houx  ending 

Station 

....       . 

1 

^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

I 

2 

3 

4         5 

' 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

l-> 

VERMONT 

GRAFTON 

.02 

.01 

.03 

HIGHGATE  FALLS 

// 

.01 

.02 

.03 

LYMAN  FALLS 

// 

.01 

.01 

.02 

KORRISVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

NEWPORT 

// 

.01 

.01 

.02 

MORTHFIKLD  NORWICH   DBIV 

.01 

.01 

.02 

SAINT   JOHNSBURY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

STOCKBRinCE 

* 

• 

» 

.35 

.35 

UNION  VILLAGE   DAM 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

-31st- 

COKHECTICOT 

BLOOMFIELD 

.02 

.02 

.05 

.05 

.03 

.03 

.01 

.01 

.22 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

.06 

.05 

.05 

.05 

.04 

.03 

.01 

.29 

CAND1,EW00D  LAKE 

.03 

.03      .06 

.04 

.04 

.02 

.02 

.24 

HARTFORD 

.02 

.08 

.05 

.02 

.03 

.20 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

// 

.04 

.05 

.05 

.05 

.06 

.03 

.28 

JEWETT  CITY 

.03 

.08 

.05 

.05 

.03 

.02 

.04 

.01 

.31 

HOODUS   RESERVOIR 

.02 

.05 

.07 

.06 

.06 

.04 

.02 

.32 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

.04 

.06 

.08 

.04 

.08 

.04 

.01 

.35 

ireWINGTON 

.02 

.02 

.05 

.05 

.03      .03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.26 

NORFOLK   2   SW 

// 

.01 

.02 

.03 

.04 

.04 

01 

.01 

.01 

.IV 

PUTNAM  HEIGHTS 

// 

.02 

.05 

.05 

.04 

.02      .02 

01 

.01 

.02 

.24 

ROCKVILLE 

.04 

.03 

.03 

01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.18 

STORRS 

// 

.02 

03 

.04 

.04 

.01 

.05 

.01 

.02 

03 

.02 

.01 

.28 

WINDSOR   LOCKS   BRADLEY 

6 

.20 

MAINE 

AUGUSTA   CAA  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.03 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

// 

.01 

.01 

EASTPORT  WB  CITY 

.01 

.03 

.01 

,03      .01 

.09 

FORT   KENT 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-          -          - 

-         -         - 

-          -          - 

- 

GRAND  LAKE   STREAM 

♦ 

.           • 

• 

* 

• 

* 

♦ 

•           » 

1.15 

1.15 

HOULTON  CAA   AIRPORT 

6 

* 

•            *            * 

♦          .01 

BOBLTON  1    NE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~           r           - 

_          -          - 

_          -          _ 

.02 

MIIJ,.INOCKET  CAA   AIRPORT 

.01 

.01 

MILTON 

_ 

- 

- 

.. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

_          _          - 

_          _          _ 

- 

OLD  TOWN   CAA   AIRPORT 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02      .01 

• 

.13 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

// 

.01 

.01      .02 

.04 

.04 

.02 

.03 

.01 

.18 

ROCKL.\ND  1   W 

.01 

:°* 

.02 

.03 

.04 

.01 

.15 

SKOW REGAN 

_ 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-           -           - 

_          _          _ 

_          _          _ 

~ 

SOOTH   WEST   HARBOR 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02      .01 

.01 

.10 
.03 

SWANS   FALLS 

.01 

.02 

MASSACHUSETTS 

.ao 

.13 
.25 
.25 
.18 
.18 
1.18 
.09 
.42 
.28 
.02 

AMHERST 

.05 

.05 

.04 

.03 

.03 

» 

BIRCH  HILL  DAM 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

BLUE  HILL 

// 

.01 

.05 

.06 

.06      .04 

.01 

.01 

.01 

BOSTON  WB  AIRPORT 

// 

.05 

.06 

.07      .03 

.01 

.02 

.01 

CAMBRIDGE 

.03 

.05      .04 

.03 

.02 

.01 

HARVARD  FOREST 

// 

♦ 

« 

• 

« 

* 

» 

*           * 

. 

• 

• 

.  IB 

HYANNIS   1   E 

* 

* 

♦ 

* 

• 

* 

*           * 

* 

• 

* 

1.18 

ENIGHTVILLE   DAM 

.02 

.02 

.04 

.01 

NANTUCKET  SB  AIRPORT 

.01 

.04 

.10 

.08 

.07      .05 

.03 

.02 

.02 

NEW   BEDFORD 

.02 

.03 

.04 

.02      .05 

.06 

.04 

.02 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

!32 
.30 
.21 
.13 

ROCKPORT   1    ESE 

// 

.04 

.05 

.07      .05 

.03 

.  05 

.03 

STATE  FARM 

.05 

.04 

.07 

04 

.06        03 

.01 

STERLING    3    NW 

.01 

.03 

.05 

05 

02        02 

.01 

.01 

.01 

WASHINGTON 

.02 

.04 

.03 

.04 

WEST   BRIMJIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

~ 

" 

~ 

_           _           - 

WESTFIELD  2    NE 

6 

• 

* 

* 

♦ 

»           .11 

WESTOVER  FIELD 

6 

* 

* 

• 

* 

•           .15 

WORCESTER  AIRPORT 

6 

• 

* 

• 

• 

•           .18 

♦ 

• 

* 

* 

* 

.04 

NEW    HAMPSHIRE 

.04 

BLACKWATER  DAM 

.01 

.02 

.01 

.11 

CONCORD  WB  AIRPORT 

.01 

.05 

.01      .02 

.01 

.01 

DURHAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

.03 

FRANKLIN  FALLS   DAM 

.02      .01 

BILLSBORO  2  W 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■■ 

~ 

.04 

~ 

- 

" 

.07 

HACDOWELL  DAM 

.02 

.01 

.02       .03      .03 

.02      .07      .08 

.25 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

// 

.08 

NEW   DURHAM 

.03      .02 

.03 

!o2 

SUSRY  MOUNTAIN  DAM 

.01 

.01 

_          _          - 

WARREN   1    EE 

// 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

* 

~ 

~ 

.08 

WINCHESTER 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

RHODE    ISLAND 

1 

.22 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

.04 

.09 

.07 

.02 

.21 

NEWPORT 

.01 

.04 

.07 

.06 

.03 

.29 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

.01 

.07 

.05 

.06 

.04 

.03      .02 

.01 

.34 

PROVIDENCE   WB   CITY 

.07 

.06 

.05 

.07 

.06      .03 

.21 

WOONSOCKET 

.05 

.05 

.05      .05 

.01 

VERMONT 

01 

.01 

.01 

.03 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

!oi     .01 

.01      .01 

.12 

HIGHGATE  FALLS 

// 

.02 

.02 

.  01 

01 

.02 

_           _           _ 

-          -          - 

, 

TYSON 

__ 

" 

■ 

" 

S««  r»fer«DC«  notes  follovlng  Stition  lDd«x. 
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Tabl.S 

E 

>A] 

LY 

T 

E^ 

IPl 

IR 

AT 

UI 

lEJ 

1 
3 

KEW   ENGLARD 
DECEMBER    1950 

Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5       6 

7 

8 

9 

10 

11 

12      13 

14  1  IS 

16 

17  i  18 

19 

20     21 

22     23     24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

comrecTicnr 

I 
1 

I 
1 
1 

1 

1 

! 

BSIDCEPORT 

max;    42I    41 1    53      Sli    57 
HIR:    26      341    38      46      36 

44 

25 

45 

33 

55 
44 

49 

32 

43 

28 

49     39      38      38      36     39 
38 (    34 [    24      24      26      32 

38 
27 

31 
22 

31 

19 

30'    34      38      41 

15      19,    18;    29 

41 
30 

36 
18 

21 
14 

IB 
-   3 

30 

1 

37 
17 

44 

24 

40 
32 

40.0 
25.6 

BBIDCIPOilT  IB  AP 

MAX      43      421    55      60     44 
MIR     30      26      38      41      35 

44 

30 

47 
34 

54 

43 

47 
33 

44 

29 

49     40     40|    40     371    40 
38      32      26      28      29 |    33 

39 
27 

32 
23 

31 
20 

31 
14 

34 1    39      42 
20'    25      27 

42 
33 

33 
18 

18 
10 

20 
2 

30 
5 

38 
22 

42 
28 

41 
30 

39.9 
26.7 

COLCHISTIB 

MAZI    37'    421    48'    59 1    61 j    43 
MIMl    20      181    30 1    44 1    37 |    20 

45 
26 

49 

34 

54 

42 

47 
23 

46:    51      37      39 
31      33      20      20 

37 

23 

36      38 
27      27 

It 

33 
15 

29 

7 

30'    34     39     43 

I      8'    13      22I    28 

43 

18 

29 
8 

17 
-   1 

18 
-   9 

32 
6 

38 
23 

46 
28 

39.9 
21.3 

ClUa  HILL 

MAX      36      33!    54'    59      45 

MIR      35      33!    30     45|    23 

43 
13 

36      501    45 1    42 

26      26|    28 1    22 

43      37      32      32 
33      38      22      18 

29 
22 

321    34 
27  j    19 

32 
13 

25 
10 

27!    30'    29]    34      35 
7  2    13      15 1    24      26 

36     14 

12        2 

16 
-  3 

26 
3 

35 
14 

43 
28 

35 
29 

35.5 
20.1 

DAXBURT 

MAX     39      38'    58      60      S3 

MIR      26      22      32      43      33 

44 

21 

42      54 1    431    41'    44      37      37      36 
26      41,    32      24      36      32      22      21 

33      35      37 
25     31      20 

27      28 

15      14 

29      32      33      38      39      37      17      18 

4      11      12      22      28[    16|    11   -   5 

29 
-   6 

36 
12 

45 
26 

38 
29 

38.0 
21.8 

FALLS   VILLAQS 

MAX      39      36:    57'    61      45 
MIN      22      25 1    28      39      30 

46      411    52      45 1    42      42      40      36      35 
15      20 1    36      25      26      32      30      18      12 

32      35      35 

20      27      12 

29 

2 

26 
6 

26      31      33 

-    6|      1        3 

37      39 

22      24 

39 
13 

15 
-  3 

IB 
-11 

28 
-15 

37 
0 

43 

17 

38 
25 

37.4 
16.0 

GsanwicR 

MAX      41      39 1    S3      60 |    55 
MIK      27      28 1    34      45 j    30 

45      44      54 1    44      43      42      40      37      37 

29      34      41      32      23      35     31      19      20 

35      39      37 
24      31      23 

28 
16 

30 
17 

28 1    33      35 

8  1    13      16 

40     39 
22      28 

38 
16 

19 
12 

20 
-  1 

31 
2 

34 

12 

44 

29 

37 
31 

38.7 
23.5 

BARTFOKD  *B  AIRPOBT 

MAX'    41 1    40 1    57      64!    47 
MIR      29 {    26      37     43 |    31 

42      46 !    54      48      421    51      38      40      38 
26      30      45      32      25      37      33      24      23 

33      38      38 
28      32      24 

34      30 
22      17 

29      35  j    39 
12;    11  !    17 

42      42 
25      33 

33 
16 

16  1    20 

7]      1 

30 
-   3 

34 

16 

37 
22 

39 
28 

39.3 
24.2 

KNT 

MAX :    38      36      54 !    59 '    41 
MIR,    27      24 1    32      41 |    32 

38      40 
20      24 

53      45      39      45      38      34      34 
40^    30      22      33      32      21      18 

32      33!    32 

25 1    31      18 

24'    24 
9|    12 

24:    28     33 
3        8!      8 

36      37 
1    22:    27 

35 
14 

15 

4 

13 
-11 

23 
-12 

37 
5 

41 
24 

36 
27 

35.4 
19.7 

MiDDLnom 

MAxI    39      41      53      62 
MIM;    32      28      37      49 

59 
38 

46 
26 

41 
29 

52 i    54      46,    49  1   49      37      38 
38      40      28  j    37      34      27      24 

?? 

36 
31 

37 
30 

36 
22 

33 

18 

28:   30      38 

14      12      18 

38  1    42 

31      30 

42 
19 

24 
IS 

18 
0 

25 
2 

32 
14 

36 
30 

39 

31 

39.9 
26.2 

MODirT  CARIIZL 

MAX  1   41 '    38  '    54      59 
MIRJ    27      22  i   35      40 

63 
31 

42 
24 

44  :    51 1    46 1    42  j    48 1   37      39 |    36 
29  1    43  1    29      25  1    36  j   32  {    25      20 

32 
24 

37 
31 

36 
23 

22 
19 

27 
12 

29      32  1    36 
6      11;   14 

41 

29 

41 

30 

26 
14 

IS 

7 

18 
-   5 

30 
-    2 

33 
10 

40 
23 

39 

28 

37.9 
22.3 

m  BATra  fB  AIBPOST 

MAX '    44      42  1    54 !    57 1   45 
HIR     31      28      38  ;   42      33 

44 

27 

47      53  ^    47      43 
32      45      32      29 

! 

50  1   39      39      39 
39      33      28  ;    27 

36 
27 

40 
32 

38 

27 

It 

30 
18 

31     34  1   40 

16      17      26 

41 

31 

42 
34 

34 

18 

18 
11 

20 

31 
0 

36 
23 

43 
23 

41 

31 

39.7 
26.5 

nw  LORDOH 

MAXi   44 
MIRl 

43  !   57  j   58     58 

1         1 

45 

47      54      54 

47 

51  1    51  1   40     38 

j 

40 

45 

40 

40 

36 

34     34     42     44 

46 

36 

26 

25  i   34 

39 

50 

41 

43.2 

NORTOLI   2  SW 

MAX     30 
MIR      26 

1 
33  !   39 {    56      56 
22      25      37      30 

33 

16 

39      42 

16      31 

49 

30 

33 
21 

37  i   41  !   31      29 
21      29     17     17 

30 
18 

32 
23 

32 

16 

28 

20 

8 

18      15  '   23      30 
3        3        8      20 

33 
24 

37 
12 

17 

3 

11     10 

-   5j-   3 

26 
5 

33 

25 

35 
25 

31.5 
17.2 

KORWALT 

MAX 
MIR 

42     40 
23      20 

52 
32 

60      56 
40      36 

46      46  1    54 
21      28      44 

48 
34 

43  '   47     42 
28      35  !  36 

41      38 

19      17 

43      38 
22  :   33 

43 
28 

30 
19 

34 
16 

31 
8 

35 
14 

38      42 
13      23 

41 
26 

41 
20 

20 
15 

20 
-14 

31 
-   8 

39 
9 

46 
25 

40 
29 

40.9 
22.3 

HORWICH  3   ESE 

MAX 

MIR- 

44      40 

20      24 

58 
32 

62 
50 

54 

38 

45      40 
28      31 

54 
40 

54 
40 

47      SO  1  42 
25      30      30 

40      38 
22      22 

36      39 
22      32 

40 
28 

33 
22 

30 
17 

31 
8 

35 
12 

40     42 
11  i    20 

43 
32 

35 
19 

19 
10 

19 
-   9 

31 
-11 

42 

10 

45 
27 

38 
28 

iO.8 
22.9 

PUTIIAII 

MAX 

MIR 

, 

48  1   38  i   34      33 

38      32      20      18 

• 

32  ;   33 

18J30 

35 
20 

31 
16 

25 
11 

24 

4 

30      37      36 
7        8  1    20 

41 
26 

33 
12 

18 
9 

12 

-10 

20 
-16 

28      32 
0      16 

34 
20 

SALISBDBT 

KAX 

MIR 

38     33 
24      22 

54 

30 

58  '   53 

41  ,   30 

42      38 
17      30 

50 
35 

48 
30 

41      44  '  37  1   33      34 
19      29  1  29  1   18  :   18 

31 
23 

33 
27 

35 
25 

29 
12 

24 

11 

25 
-   2 

31  '   29 
6      11 

34 
23 

35 
24 

30 
12 

23 
-   1 

19 
-   4 

25 
-    2 

35 
11 

*1 
24 

40 
26 

36.2 
19.3 

SHKPAOG  DAM 

MAX  ■   37      37  1  48 
MIRJ   26  '   25     31 

57      56 

45      33 

40     41 
22  1   27 

48 
36 

50 
32 

48 
25 

48      44  1   36 
33      31      23 

33 
25 

34 
29 

34 
19 

34 
10 

26      23 
14  t      4 

26      29 

7  1      8 

33 
20 

34 
25 

35 
17 

23 
6 

M 

17 
-12 

63 
21, 

37 
29 

39 
28 

36.3 
20.5 

STAirrOSD 

MAX     45      41      53 
MIR     29      24      36 

60      56 
44      37 

45  '  46 

25!   33 

55 
45 

48 
34 

43 

26 

46     41      40     39 
38  ,  35      22      25 

36 
27 

40 
34 

40 

28 

30 
21 

33 
20 

31 
13 

37     38     44 

18  1  18     25 

1                   1 

tl 

40 
22 

22 
16 

23 
-   2 

33 

1 

41 

19 

45 
30 

39 
33 

41.0 
26.0 

STOKES 

MAX      48  ,  35      58  j   62  !  43 

MIR  1   25  1   22      33  1  43  1   26 

42     41      52 
22      29  :  41 

,          1 

46 
28 

44  1  48  i  36      37  j  46 
24  1  36  1  30      22      21 

33 
22 

35 
29 

35 
23 

32 
19 

27 

15 

29 
10 

32     37 
12     18 

38 
23 

41 

29 

29 
10 

17 
7 

16 
-    2 

31 
-   1 

34 
14 

45 

28 

35 
26 

38.2 
22.1 

WASHIHGTON 

MAX     34 
MIR  !   24 

'      ! 

34 

44  '          i   55 
24  ;  23  1 

55  '         1                  '36 
28  {  22 

1 

32  '  35 
25      30 

35 
20 

31 

11 

28  '   22 
15        4 

32     32 
9        9 

37 
23 

38 
26 

36 
17 

18 
8 

18 
-    2 

29 
-   9 

36 
-   9 

49 
26 

39 
28 

35.0 
16.8 

lATKRBITRT 

MAX     44 

HIR      27 

39      60      63 
28  1   37      48 

59 

36 

47      45  1   55 
26      32      43 

53 

35 

45      50     43      41      38 

25      37      33      27      25 

37      40 
26      32 

39 
28 

34 
18 

29      32 
19        8 

37  i  38 
10  I  14 

42 
27 

42 

35 

43 

20 
13 

20 

3 

23 
-   6 

37 
12 

47 
25 

40 
31 

41.4 
24.9 

lATSRBURT  CITT   HALL 

MAX 
MIR 

40      42      58      63 
30      30     38      50 

63 
37 

40      44  1   56      58      48      50      51  |  41      38 
28      34  1   38      38      28      40     35      27      26 

1          1                   1 

37      37 
28  J  30 

40 
28 

36 

19 

30      29 
17        9 

30 
12 

35 
17 

u 

40 
35 

43 
21 

27 
17 

20 

4 

23 

-   * 

34 
12 

38 
25 

40 
31 

40.9 
26.0 

IISTBROOK 

MAX 
MIR 

45 
23 

40      56      60      66  i  47      47      53      53      51               45      40      38 
18      36      40      39      23      22  ;  43      38               36      33      16      20 

34      41 
21      33 

38 
28 

35 
19 

32      32 
12        8 

36 

9 

41 
11 

41 
20 

45 
25 

43 
18 

22 
11 

22 
-   8 

33 

-10 

45 
8 

46 
19 

40 
28 

41.9 
21.3 

WIGIAV  RESERVOIR 

MAX      38 
MIR      25 

40  '   SO      54      56      46      42      50      61      42      46      44      35      35 
24  1  32      46      34      22      25      42  1   34      21      34      20      20      18 

37      35 
25      30 

1 

It 

33 
13 

28 
14 

29 

4 

30 
8 

32 
9 

36 
23 

36 
24 

37 
IS 

30 
10 

23 
-10 

23 

-12 

32 

4 

38 
24 

34 

20 

38.3 
20.0 

WIMDSOR   LOCKS   BRADLEY 

MAX      39 
MIR      29 

39     57  1  63     46     44 
21      32  ;  42      30  :  24 

44      53  !  49      42      51      41      40  '  38 
29  1  43      30      25      37      32      21  |  21 

32      38 
25     31 

11 

34 

18 

28 
11 

29 

7 

35 
8 

37 
14 

40 
27 

41 
29 

31 
12 

17 

4 

19 

-    1 

30 
-   6 

34 

32 
20 

39 
24 

38.7 
21.6 

MAIITE 

'          ' 

1          1 

1 
1 

1 

AOGOSTA   AIRPORT 

MAX     39  1  37  ;  45      59 
MIR     29  i  25      31  •  35 

55 
30 

38 
26 

31  1  46      52 
22  j  30     44 

45     42      43      34  '  34 

36      33      32      26      20 

31  '  31 
19  '  23 

28 
21 

27 
23 

25  1 
12  < 

22 

8 

t 

31 
15 

35 
26 

37 
27 

33 

2 

10 
-   1 

12 
-   3 

28 
3 

33 
10 

34 
22 

28 
21 

34.5 
21.1 

BAR  BARBOR 

MAX  '  46  1  38      45  '  59  :  56     41      36  '  45  !   52 
MIR     32      28      32      34      39      27      26      32      44 

52      54      48      44      44 

39      38      40      29      22 

35      35 
22      25 

35 
20 

32 
26 

27      25 
21        5 

25 
11 

40 
8 

39 

27 

45 

18 

46 
15 

't 

12 
-   2 

34 
2 

36 
18 

47 
31 

34 
26 

39.5 
23.8 

BELFAST 

MAX      42 

MIR     32 

38 
27 

45      58      57  ;  40 
29      31      38  1  25 

36      43      50 
22      32  '  42 

49      43      44      41      38 

39      35      38      28      21 

35      32 
19      21 

32 
18 

32 
25 

28      25 

20  1      0 

25 
3 

33 
8 

35 
20 

44 

13 

44 

14 

'I 

12 
-   4 

33 

34 
9 

4C 
30 

34 
24 

37.4 
21.3 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX      36 
MIR      29 

30 
21 

32      57  !  58  ;  27 
18      32      22      17 

31      35 
16      25 

46 
34 

46      53      58      35      31 
33      33      35      23      20 

29      27 
16      13 

25 
IS 

21 
16 

21      15 

5  j     1 

16 
2 

24 
13 

22 
2 

35 

4 

32 

-  s. 

-   2 
-17 

1 
-20 

19 
-   4 

30 
2 

30 
22 

23 
16 

30.4 
14.2 

COR  I KKA 

MAX     38 
MIR     29 

36 
22 

39      60  '  58 
25      28      30 

38 
22 

32  ;  38 
18      24 

51 
35 

51      41      43      38      32 
33      32      36      26      17 

33  j  32 
14  t  16 

28 
15 

28 
19 

25      21 
13        0 

.'\ 

28 
8 

32 
9 

32 
10 

31 
4 

7 
-  7 

7 
-13 

26 
-   5 

31 
-   4 

35 
20 

28 
12 

33.5 
15.7 

EASTPORT   »B  CITT 

MAX  1  40 
HIR  1  33 

35 
29 

46      60  1  60 
30  !  46  <  30 

38      37      44 

27  1  27      32 

52 
44 

52      57      59      44      39 
41      41      42      30     31 

34      35 
29      30 

31 
21 

31 
27 

27      21 
13      10 

12 
12 

39 
19 

32 
26 

47 
29 

44 

3 

11 

1 

11 

35 
10 

46 
29 

48 
32 

34 
25 

39.0 
25.6 

EAST  SANGERVILLE  2   E 

MAX      38 
MIK      29 

35 
22 

38      58      55      42      32      36 
24      26      30      22  1  18      25 

50 
33 

50     41   1  42      38      33 
32      29  '  34      25      14 

32  !  32 
IS  '  17 

32 
14 

32  ; 
20 

25      27 
15        4 

31 
3 

26 

7 

30 
14 

34 
18 

31 
1 

24 
-  8 

14 
-13 

23 
-10 

21 
-  8 

34 
18 

37 
IS 

34.6 
15.6 

EAST  WIRTHROP 

MAX      40 
MIR     32 

40 
24 

46 
29 

58      60     40      38      43  '  53      51      42      44      40     36 
30      38      26      24      30     41      37      34      40      30      20 

34      34 

18      24 

34 
19 

30 
23 

28      24 
20        6 

26 

8 

32 
10 

37 
24 

35 
20 

34  ' 
12 

14 

-    1    ► 

13 
3 

28 

00  1 

28 
6 

36 
20 

35 
18 

36.5 
21.3 

FARmilCTOK 

MAX     36 
HIR     30 

37 
27 

42 
28 

54      57   .  39      32      35  I  46      44      40     42      33      33      30      32 
30     31      24      23      28      35      36      33      38      28      IB      15  ,  22 

28 
18 

27 
20  > 

1 

25      23 
17        3 

25 

7 

26 
10 

34 
22 

29 
18 

30  1 
5 

8 
-   4 

10 
5 

23 

-  8  I 

22 
3 

36 
21 

29 
13 

32.7 
18.7 

FOKT  UITT   ISE 

MAX 

HIR 

38 
30 

35 
22 

32 

17 

50 
25 

56 
24 

27 

12 

32 

14 

34 
22 

40 

30 

44 

32 

39 
31 

47 
34 

40 
22 

32 
17 

31 
15 

28 
8 

28 
16 

! 

26  1 
14 

22 
12 

16 
2 

20 

6 

25 
13 

24   ' 
6 

28 
00 

31 
00 

2 
•11 

1 
20 

25  1 

1 

24 

5 

31 
16 

31 
14 

30.2 
13.5 

i«Ur«nc«  ootoa  ioUowtng  Sldtioo  Iad«x- 
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Table  S-Conhnued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAXD 
DECEIBEX  1950 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a    12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  27 

28 

29 

30 

31 

J 

GARDINER 

MAX 
MIN 

42 
32 

39 
25 

48 
30 

59 
32 

58 
31 

39 
24 

37 
23 

45 
30 

53 
44 

52 
38 

44   45 

34   39 

42 

29 

37 
19 

34 
17 

33 
24 

31 
19 

29 
25 

27 
22 

24 
8 

27 

7 

32 
12 

37 
20 

35 
23 

37 

14 

is'  15 
0-1 

29 
2 

28 
6 

41 

21 

34 

22 

37,0 
21.6 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

33 
26 

32 
22 

33 
28 

55 
30 

55 
23 

32 
19 

39 
18 

38 
27 

47 
34 

45 
27 

40  40 
30   29 

29 
18 

29 
14 

28 
12 

29 
14 

26 
15 

24 
18 

18 

7 

20 
6 

n 

24 
13 

27 

9 

30 
20 

29 
-  6 

2   4 
-  9  -12 

18 
-  7 

27 
-  7 

30 
6 

25 
10 

30.1 
14.3 

HOOLTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

37 
30 

33 
23 

33 
19 

59 
33 

59 
23 

29 
18 

32 
17 

36 
26 

49 
35 

48 
33 

55   58 
33   37 

39 
21 

33 
19 

32 
15 

30 
13 

28 
16 

22 
18 

22 

4 

.'I 

19 
-  9 

- 

24 
-  3 

38 
0 

33 
-  3 

1 
0,   2 
-111 -14 

21 
-  2 

34 

-  5 

33 
16 

25 
IS 

32.5 
13.5 

JONES CORO 

MAX 
MIN 

41 
21 

42 
22 

52 
32 

59 
33 

53 
24 

38 
22 

35 
22 

48 
32 

52 
42 

48 
35 

51 
42 

46 
29 

46 
23 

38 
20 

33 
20 

32 
16 

33 
18 

26 
22 

25 
2 

20 
2 

21 

38 
18 

38 
18 

42 
25 

38 

1 

11 
-  6 

12 

4 

34 
10 

40 
20 

38 
26 

30 
10 

37.4 
19.  e 

LEWISTOH 

MAX 
MIN 

38 
32 

38 
28 

49 
36 

59 
33 

52 
29 

40 
27 

32 
26 

46 
32 

50 
42 

42 
36 

40 
35 

43 
34 

37 
28 

37 
24 

33 
21 

34 
24 

29 
24 

28 
24 

27 
16 

25 
12 

27 
13 

32 
16 

37 
26 

34 
28 

32 
5 

12 

4 

15 
0 

32 
5 

31 
10 

37 
23 

29 
24 

35.4 
23.1 

HAOISON 

MAX 
MIN 

39 
27 

40 
22 

41 
25 

56 
28 

S3 
27 

40 
25 

40 

21 

38 
26 

50 
37 

49 
33 

41 
31 

43 
38 

39 
27 

35 
16 

34 

15 

35 
19 

30 
24 

28 
22 

27 
19 

26 
5 

26 
8 

30 
16 

36 
21 

30 
16 

27 
9 

9 
-  3 

11 
-  7 

25 
-  8 

30 
-  2 

37 
16 

29 
12 

34.6 
18.2 

UILLINOCKET 

MAX 
MIN 

37 
30 

33 
25 

32 
25 

57 
25 

55 
32 

34 
22 

31 
18 

34 
22 

47 
33 

49 
33 

45 
32 

45 
38 

38 
26 

33 
17 

35 
14 

31 
11 

30 

29 
21 

24 
15 

24 
6 

23 

27 
10 

29 
16 

27 
8 

32 
0 

6 

-  5 

6 
-10 

19 
-  7 

22 
-  4 

34 
22 

27 
18 

32.1 
16.5 

MILLINOCKET  AIR1>0KT 

MAX 

MIN 

37 
29 

34 
26 

33 
26 

57 
32 

57 
27 

35 
22 

31 

19 

37 
23 

49 
36 

43 

33 

46 
33 

44 

32 

33 
22 

33 
16 

33 

14 

30 
11 

29 
11 

25 
21 

23 
9 

22 
5 

23 

3 

27 
10 

30 

7 

33 

13 

32 
-  2 

2 
-  7 

7 
-10 

19 

-  4 

33 
-10 

34 
20 

26 
18 

32.2 
15.6 

UILLINOCKET  DAM 

MAX 
MIN 

39 
28 

37 
24 

33 
21 

34 
28 

57 
34 

40 
18 

33 

14 

30 
18 

36 
32 

47 
32 

34 
32 

45 
34 

40 
26 

30 
16 

31 
14- 

29 
11 

28 
9 

25 
11 

24 
15 

22 
2 

22 

4 

22 
10 

24 
16 

25 

4 

34 
6 

9 
-10 

-  3 
-14 

3 
-12 

23 

-  7 

28 
22 

30 

4 

29.4 
14.3 

NORTH  BRIDGTON 

MAX 
MIN 

38 
31 

40 
26 

47 
29 

55 
30 

56 
31 

42 
20 

33 
25 

38 
29 

50 
37 

48 
34 

41 
33 

43 

31 

39 
28 

36 
19 

34 

15 

34 

25 

29 
21 

30 
21 

26 
17 

26 
6 

27 

28 
10 

35 

19 

32 
22 

31 
6 

11   13.  28 
-11  -lO'-  5 

1 

-0 

42 

18 

34 
19 

35.3 
18.9 

OLD  TOWN  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
30 

36 
25 

39 
25 

61 
37 

58 
28 

37 
22 

35 
20 

43 
20 

52 
40 

45 
36 

45 
35 

44 
36 

37 
23 

34 

18 

33   31 
17   17 

29 
14 

26 
22 

25 
9 

22 
-  4 

22 
0 

34 
5 

32 
11 

43 
19 

34 
-  2 

7 
-  5 

9 

-  7 

32 
-  3 

34 
-  1 

37 
22 

28 
19 

34.9 
17.0 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

42 
32 

40 
29 

47 
35 

55 
43 

53 
31 

42 
30 

36 
26 

49 
36 

52 
39 

44 

36 

46 
36 

45 
35 

37 
30 

36 
27 

35 
25 

36 
30 

33 
29 

31 
26 

30 
18 

26 
14 

29 
16 

36 
22 

37 
30 

41 
31 

35 
8 

16   16 

7:   2 

32 
10 

34 
20 

39 
30 

33 
28 

37.5 
26.2 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 
28 

43 
21 

50 
32 

57 
36 

54 

30 

42 

29 

34 
26 

49 
33 

52 
33 

44 

33 

45 
36 

45 
34 

38 
22 

37 
17 

36 
18 

35 
23 

31 

21 

30 
23 

29 
11 

25 
9 

30 
9 

34 

17 

37 
25 

41 
29 

33 

4 

14 
3 

18 
-  2 

33 
2 

33 
9 

41 

22 

32 
25 

37.6 
21.2 

PRENTISS 

MAX 
MIN 

42 
29 

40 
25 

36 
21 

63 
33 

64 
29 

40 
22 

33 
17 

40 
25 

52 
35 

60 
35 

60 
33 

60 
35 

42 
23 

35 
20 

33 
18 

30 
15 

34 
15 

32 
19 

20 
10 

IS 
-  5 

15 
0 

30 
14 

28 
19 

34 
14 

30 
0 

17 
-  5 

24 
-10 

30 
-  2 

34 
14 

36 
24 

34 

26 

36.9 
17.7 

PRESQUE  ISLE 

MAX 

MM 

38 
30 

37 
24 

32 
18 

52 
29 

57 
29 

30 
18 

30 
16 

33 
24 

42 
30 

47 
34 

53 
32 

57 
39 

42 
26 

32 
20 

31 
17 

27 
11 

37 
IS 

22 
16 

22 
13 

18 
-  3 

18 

1 

25 
10 

25 
5 

34 
2 

35 
3 

5 
-11 

2 
-17 

21 

-  7 

24 
5 

32 
21 

28 
14 

31.9 
15.0 

ROCKLAND 

MAX 

MIN 

44 

32 

41 
23 

46 
30 

57 
32 

55 
36 

42 
27 

36 
26 

46 
34 

52 
45 

51 
42 

45 
37 

46 

40 

41 
28 

38 
20 

36 
20 

33 
27 

34 

20 

32 
26 

29 
18 

24 
3 

29 
7 

38 
10 

37 
21 

45 
23 

37 
9 

14 
3 

15 
-  1 

33 
5 

38 
15 

45 

32 

34 
26 

38.5 
23.1 

RUHFORD  3  SW 

MAX 

MIN 

36 
28 

36 
26 

44 
29 

58 
30 

50 
24 

40 
18 

33 
20 

39 
29 

46 
35 

40 
33 

39 

32 

42 
31 

35 
19 

33 

14 

30 
12 

32 
16 

30 
16 

29 
19 

22 
11 

24 

4 

28 
6 

27 
13 

34 

19 

32 
24 

30 
0 

91  10 
-lot-  8 

25 
-11 

26 

-  5 

35 
14 

32 
16 

33.1 
16.3 

ROMFORD  ISSE 

MAX 
MIN 

36 
30 

39 
28 

46 
31 

59 
31 

56 
26 

45 
24 

36 
22 

39 
30 

45 
38 

41 
34 

40 
33 

42 
33 

38 
24^ 

36 

19 

33 

16 

35 
20 

31 

19 

30 
20 

24 

13 

27 
10 

30 
11 

27 
13 

37 
20 

30 
23 

30 

1 

10 

-  4 

13 
-  5 

24 
-  7 

24 
-  1 

39 

17 

34 

19 

34.7 
19.0 

UNITY 

MAX 

MIN 

38 
30 

36 
22 

42 
29 

59 
34 

56 
32 

36 
22 

33 
19 

40 
22 

51 
38 

47 
35 

43 
33 

43 
35 

36 
26 

34 
22 

33 

17 

31 

19 

28 
18 

27 
22 

25 
15 

20 
2 

26 
2 

31 
15 

35 
19 

40 
19 

40 
3 

6 
-  5 

9 
-  9 

29 

1 

27 
11 

38 
27 

30 
23 

34.5 
19.3 

*INSLOW 

MAX 
MIN 

43 
27 

44 
25 

39 
28 

50 
31 

61 
41 

43 

27 

40 
24 

41 
29 

51 
44 

54 
36 

41 
34 

44 

39 

44 

28 

37 
26 

36 
22 

32 
19 

34 
18 

28 
22 

31 
17 

30 
3 

23 
5 

19 
10 

31 
17 

36 
23 

32 
10 

15 
-  1 

10 
-  4 

12 
-  3 

34 
9 

36 
2 

38 
25 

35.8 
20.4 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

39 
30 

44 
29 

50 
22 

60 
34 

55 
46 

55 
23 

34 

21 

45 
22 

52 
27 

53 
40 

60 
36 

47 
39 

39 
30 

38 
20 

33 
20 

38 
19 

33 
20 

26 
16 

24 
17 

19 
0 

20 
0 

34 

1 

42 

4 

36 
19 

32 

12 
-  3 

16 
-  9 

33 

-  7 

35 
6 

39 
8 

36 
26 

38.0 
18.5 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

37 
28 

38 
22 

37 
20 

59 
34 

60 
31 

38 
19 

49 
19 

41 
26 

49 
31 

39 
28 

39 
28 

48 
31 

33 
21 

34 

14 

42 
14 

33 
22 

38 
14 

32 
15 

22 
8 

18 
2 

30 

1 

32 
6 

32 
19 

44 

29 

38 
15 

20 

7 

12 

-  4 

15 
-12 

34 
-  4 

36 
21 

40 
27 

36.1 
17.2 

AMHERST 

MAX 
MIN 

38 
28 

36 
21 

56 
26 

64 

51 

53 
31 

43 
24 

40 
28 

50 
40 

47 
34 

41 
25 

51 
34 

44 
31 

40 
24 

37 
22 

29 
20 

35 
29 

37 
25 

32 
14 

26 
17 

27 
5 

32 

7 

34 
16 

40 
24 

39 
30 

36 

15 

17 
12 

16 
-  3 

30 
-  3 

33 
9 

34 

22 

37 
26 

37.9 
22.1 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

34 
26 

33 
15 

58 
30 

60 
43 

58 
34 

43 

15 

36 
24 

44 

30 

47 
40 

40 
26 

41 
32 

38 
31 

32 
21 

31 

11 

28 
11 

31 
26 

36 
22 

29 
10 

24 

15 

26 
2 

28 
-  3 

31 
8 

36 
22 

38 
27 

36 
11 

12 
9 

12 
-12 

26 
-13 

31 
-  3 

38 
19 

32 

25 

35.1 
17.9 

BLUE  RILL 

MAX 
MIN 

40 
26 

38 
24 

61 
34 

63 
48 

58 
34 

40 
24 

41 
35 

52 
40 

52 
39 

44 

29 

48 
38 

44 

33 

38 
25 

36 
24 

36 
24 

39 
30 

36 
26 

30 
22 

27 
16 

25 
11 

32 
13 

38 
19 

39 
26 

44 
29 

40 
13 

15 
10 

15 
-  2 

31 
6 

43 
21 

42 

30 

37 
29 

39.5 
25.0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
31 

42 
30 

63 
39 

63 
53 

58 
32 

44 
29 

46 
35 

53 
45 

54 
39 

47 
35 

50 
43 

47 
34 

41 
30 

39 
29 

41 
30 

42 
32 

39 
32 

33 
23 

30 
21 

28 
17 

35 
18 

42 
25 

41 
31 

47 
33 

37 
17 

19 
11 

19   33 
4   12 

44 

25 

45 
34 

37 
31 

42.0 
29.0 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
HIM 

43 
30 

44 
27 

64 
37 

65 
51 

64 
39 

44 

28 

44 
33 

52 
42 

52 
46 

49 
33 

52 
41 

50 
37 

40 
28 

39 
23 

38 
24 

41 
32 

37 
28 

36 
25 

33 
21 

30 
14 

33 
18 

42 
20 

42 

29 

46 
30 

45 
20 

20 
18 

20  32 

a      S 

45 
15 

44 

30 

40 
31 

42.8 
27.7 

CLINTON 

MAX 

MIN 

41 
26 

40 
23 

60 
33 

63 
50 

53 
38 

44 
21 

45 
26 

52 
31 

54 

31 

44 

28 

45 
34 

36 
34 

38 
24 

37 
21 

36 
20 

36 
25 

37 
26 

33 
21 

29 
16 

27 

9 

35 
9 

38 
17 

38 
24 

42 
26 

25 
18 

19 
12 

20   32 
-5    4 

33 
9 

41 
26 

38 
27 

39.1 
22.7 

COHASSET 

MAX 

MIN 

40 
30 

44 

29 

41 
28 

62 
40 

65 
43 

43 
32 

43 
37 

47 
42 

55 
45 

54 

31 

45 
32 

51 
38 

43 
28 

40 
23 

37 
23 

42 
25 

43 
27 

39 
23 

32 
21 

30 

12 

29 
17 

31 
19 

41 

22 

41 
25 

47 
21 

28 
13 

19 

5 

18 
3 

34 

6 

46 
31 

42 
31 

41.0 
25.9 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

41 
28 

43 
25 

45 

28 

56 
44 

62 
42 

44 

28 

44 

37 

50 
42 

56 
44 

52 
29 

48 
32 

52 
38 

42 

27 

39 
25 

38 
25 

43 
27 

45 
25 

37 
22 

32 
17 

28 
8 

29 
11 

32 
11 

42 

18 

42 
25 

46 
20 

33 
14 

24 
0 

17 
-11 

37 

-  7 

48 
28 

45 
28 

41.7 
23.5 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

40 
30 

43 

29 

50 
32 

56 
43 

58 
41 

44 

35 

44 

37 

49 
41 

55 
43 

50 
28 

46 
28 

52 
37 

42 
25 

40 
27 

39 
28 

43 
30 

45 
31 

39 
27 

39 
19 

29 
13 

31 
18 

35 
15 

45 
15 

45 

15 

50 
21 

30 
15 

24   19 

7-5 

39 
3 

50 
24 

43 
30 

42.4 
25.2 

PALL  RIVER 

MAX 
MIN 

42 
30 

40 
26 

59 
36 

62 
52 

57 
36 

44 

27 

45 

32 

55 
43 

54 

38 

46 
33 

51 
38 

47 
36 

40 
29 

37 
28 

39 
29 

44 

31 

39 
30 

33 
24 

29 
20 

29 

14 

35 
16 

42 
23 

40 

28 

48 
33 

36 
17 

19 
15 

18   33 
3    5 

48 
20 

47 
31 

36 
30 

41.7 
27.5 

FITCBBURC 

MAX 
MIN 

42 
31 

42 
24 

45 
30 

64 
38 

63 
39 

42 
23 

45 
27 

44 

32 

50 
42 

56 
29 

48 
30 

42 
34 

41 
26 

40 
19 

39 
20 

32 
20 

35 
25 

39 
20 

34 

18 

28 
10 

28 
9 

34 
14 

37 
23 

39 
25 

41 

18 

24 
12 

18 
-  1 

18 
0 

33 
14 

34 
22 

45 

26 

39.4 
22.5 

FRAMINCBAM 

MAX 
MIN 

40 
28 

42 
25 

40 
27 

64 

35 

65 
40 

43 
23 

45 
24 

46 
32 

54 

45 

57 
30 

46 
30 

51 
35 

42 
25 

41 
21 

38 
20 

36 
22 

36 
28 

3% 
22 

33 
19 

29 
12 

28 
14 

34 

16 

40 
20 

41 
26 

45 
20 

25 
12 

17 
-  2 

17 
-  2 

33 
5 

35 
22 

45 

29 

40.2 
22.7 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

44 

29 

43 
25 

60 
36 

61 
50 

SB 
35 

48 
23 

41 
30 

51 
40 

58 
42 

47 
32 

45 
38 

44 

36 

41 
27 

38 
21 

34 
20 

40 
30 

39 
25 

32 
24 

30 
19 

31 
10 

35 
14 

39 
17 

40 
26 

43 
28 

40 
15 

19 
11 

18 
0 

33 
1 

34 
13 

44 

29 

35 
27 

40.8 
24.9 

BOOSAC  TimMEL 

MAX 
HIM 

38 
30 

37 
21 

38 
22 

60 
32 

60 
34 

40 
22 

44 

24 

40 
30 

45 
37 

43 

24 

35 
23 

43 
32 

33 
23 

31 

17 

34 
17 

31 
19 

38 
18 

37 
13 

28 
13 

21 
3 

31 
2 

31 

1 

35 
19 

39 
23 

39 
15 

21 
8 

16 
-  3 

16 
-  7 

31 
-  3 

37 
16 

36 
21 

35.7 
17.6 

HTAHNIS  1  E 

MAX 

MIN 

49 
30 

47 
27 

57 
36 

57 
47 

54 
42 

44 

37 

45 
37 

51 
44 

55 
44 

50 
29 

50 
37 

47 
39 

43 

28 

41 
27 

45 
27 

45 
33 

39 
27 

34 
27 

32 

17 

34 
14 

36 
23 

43 
25 

45 

26 

45 

27 

45 
19 

24 
16 

22 
3 

37 
5 

46 
16 

55 
30 

40 
30 

43.8 
28.0 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

36 
26 

38 
20 

60 
31 

60 
42 

58 
33 

45 
19 

42 
24 

49 
36 

48 
34 

48 
23 

48 
34 

44 

32 

39 
18 

36 
16 

33 
17 

36 
28 

42 
22 

32 

7 

26 
13 

31 
0 

30 
5 

33 
6 

39 
23 

40 
24 

38 
13 

16 
9 

17 
-  2 

38 
-10 

34 

4 

48 
20 

38 
16 

39.4 
18.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Continued 


NET  EKuLAND 
DECEMBER  1950 


Day  of  month 


4    I   5   I    6 


10      U      12  I  13     14      IS     16  I  17  '  18     19     20     21 


26  29  30  31 


LAKE  COCHITUATE 

LAWRSUCE 

LOfEIX 

MIODLETON 

MARTUCCET  WB  AIRPORT 

HEW  BEDFORD 

NORTH  TRURO 

PITTSFIELD  »B  AIRPORT 

PLYMOUTH 

FROTIMCETOWN  2  mw 

BOCKPORT  1  ESE 

SAUDI ICH 

SHELBORNE  FALLS 

SPRINGFIELD 

STOCKBRIDGE 

SWAMPSCOTT 

TAUKTON 

TULLV  DAK 

TUHKERS  FALLS 

lALPOLE 

WESTFIELD  2   KE 

lESTOX   2   KW 

WESTOTER  FIELD 

IILLARD  BROOK  STA  FOREST 

WORCESTER  AIRPORT 

•OHCESTER  1 

NEW  BANPSRIRE 
ALEXANDRIA 

BERLIN 

BETRLEBEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

EAST  DEERINC 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIM  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GLENCLIFF 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MINI 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


max; 

MINI 


MAXI 
MIN 


40   43 
22   21 


41   40 
28   25 


44   42 

30   28 


44   44 

33   32 


63 

40i 


59 
35; 

63 
SO 

58 
32 

;  59i 
,  35> 

64 

49 

57 
39 

58 
38 

60 

52 

58 
42 

56   58 
39   52 


44 

28 

42 
24 

63 
34 

65 
50 

45 
31 

44 
30 

56 
31 

59 
32 

43 1 
29! 

41 
27 

55 
36 

55 
48 

44 1 

29 

42 
27 

57 
37 

61 
52 

36 
29 

34 
20 

35 
20 

56 
33 

MAX 
MIN 


MAXj 
MINI 


MAX 
MIN 


MAX' 

min: 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN  I 


MAX 

min! 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIX 


MAX 
MIN 


40  38 
31   26 


35  35   59 

261  25   32 


61 
38 


38 i  601  59 

28   24   32 !  50 


32   33   55   62 :  62 

24   17   21 !  37   32 


42  41  I 
27   22 


43   41 
26   23 


54  1  65 
32   45 


62  1  64  I 
33  I  39 


59   62 
31   41 


63  j  65 
35   49 


60   61   58 


33  I  58 
27  {  31  , 


30  I  32 

25  !  24 


MAX   40 
MIN 


MAX 

MIN  ! 


MAX   35 
MIN  24 


MAX 

MIN 


40   56 
27   33 


45 
25 


46   44|  48 
24   32!  42 


45I 
38 


55 1 
421 


511  50! 

45!  37i 


43  j  45 
55!  50 


44 1 
401 

45i 
421 
I 
42  I 
22  I 

43 

30 


45 1  39 1  50 


21  I  29   40 


46 
34 


35 


38i 
17 


37   35 
22   22 


37<  34 
22   22 


37|  40 
23   18 


38   37   34 
30   26   25 


36   36 
27,  25 


39 
33 


39   41 
301  30 


49 1 
28 


43, 
351 


37   35 
24   25 


45   40; 
34   32; 


44  i  401 
35:  321 


411 
331 


321  33! 

25   191 


49   44 
29 


44   381 
30   28' 


45  > 
32: 


47 
34 

%5 


36:  34   35 

19   17 1  17 


SI, 
37 


42   45  42 


27  '  35   35 


SO   52 
33   32 


35   34  I  41 
IS   20  ,  26 


40  I  32  I  43 

18  1  19  I  30 


50  <  60  ! 
30   34 


61   42   45 
42   26   20 


36   39 
14  I  16 


33   48 
22   33 


35 

14  i 


31; 
211 


36 
25 


36  I  34 

23   13 


37!  36 
28   21 


33 

17 


401  40 

29  ,  27 


36  ;  33 
18  I  17 ! 


37  I  30 
18   18 

38 


37   38   30  32 
33   28   18  I  14 


34   41 
30  34 


40  40 
28   28 


39   32 
26   18 


38   33 
24  1  14 


39   31 
25!  20 


36   31 
20   15 


29  '  36 
11  I  25 


36  30 

21   16 


40   31 
25   22 


30   32   32   35   30 
18   18   21  ,  19  ;  18 


40  40   35   36 
32   34   24   13 


54   43 
26   28 


43   41 
35   22 


44   42   42 

30   35  31 


58   60   56 
33   44   30  , 


45  !  52 
30  '  38 


39 
34 


30 
20  I 


29  I  31 
18  I  18 


60   61 
40   27 


36  40  {  45   50  '  40 
11   20   33   27   28 


25   33   47 
11   12   28 


MAX   39   39   51   61   58   44   35   45 

MIN  :  24   31   32   30   31   20   20   31   39   28   31  I  34  ,  25   15  ;  14   28 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


35   48   59   56 
30   30   30   32 


40   34 
20   20 


41   42   36 
29   23  ,  24 


40  40 
26   26 


34   43 
9  !  22 


36   35 
26   22 


41   26  I  32   30 
19   15  I  5  !  10 


38  36  30  !  27  29 

32   13   13  I  16   15 


42   37   36  ,  32 


30  ,  41   27 


40 
31 


42   53 
26   31 


56   53 
38   20 


37   45  I  48 
19   32   29 


30  ,  39 
25   27 


39   32   29 
27   18   16 


30  36 
12   27 


35   32 
21   20 


35 
12 


39   39   43 
18   25   30 


45   28 
19   12 


39   19 

15   12 


29]  26 

is!  IS 


40  43 
28   29 


40   40 
18   28 


42   49 
29   37 


45;  43 
26   31 


34 
12 


29 
20 

27 
24 

41 
21 

40 
27 

42 
19 

42 
28 

29 
8 

31 
12 

37 
19 

42 

30 

36   38 

27   26 


39   23 
22   16 


47   22 
22   16 


12!  15   23   28   32 


29  I  26 i 
17    61 


36   31  I 
22   13  1 


32   26 
20   15  I 


30  '  24 
23  j  16 


28  I  30 
17  ,  8 


23  I  26 
13    5 


35  1 

8  I 


39;  37 
9   27 


40  40 

25   28 


39   44 
22   28 


401  39 
30  30 


39   39 
26  30 


36 
12 

38 
25 

28 
11 

35 
18 

26 
8 

30 
17 

28 
17 

32 
18 

32 

38 

32 

29 

2 

14 

34 

37 

13 

22 

32 

37 

14 

24 

34  I  33 

3  1  12 


32  :  30 
2  ;  10  I 


28  1  31  i 

11  !  15 


26 
-  1 


191  14 

15j  11 


32| 
8 


0-1 
18  1-18 


12 
-  1 

13   11 


8 
-11 


40.4 
21.1 


40.3 
25.6 


41.9 
27.7 


42.8 
31.3 


42.2 
30.8 


32.8 
17.9 


43.4 
27.2 


38   39.8 
29   25.1 


39.8 
27.5 


35.0 
17.8 


39.6 
25.4 


35.6 
18.7 


34   39.4 
29   26.8 


34   41.2 
28   24 . 6 


30  i  39 
13  I  24 


32   30  ! 
9   17 


29  25 
5  10 


39   38 
25   20 


25   38 
2  !  21 


34 
20 


39.1 
21.0 


40.4 
23.0 


37.1 
20.2 


40.8 
23.5 


38.6 
21.4 


35.6 
21.4 


38.4 
21.8 


33.7 
16.2 


32.1 
16.0 


31.8 
15.5 


37.2 
19.0 


34.8 
14.1 


37.1 
19.3 


36.4 
21.1 


32.3 
12.8 


28.5 
II. a 


37.4 
19.4 


34.8 
18.5 


32.6 
16.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


MEW  ENGLAIID 
DECEMBER   1950 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  1  13 

14 

15 

16 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27  28 

29 

30 

31 

1 

BAKOVER 

MAX 

MIN 

36 
27 

35 
30 

50 
31 

63 
39 

40 
25 

35 
17 

36 
19 

43 
32 

43 
33 

34 
30 

41 
31 

t 

41  i  33 
32   23 

34 
22 

\l 

34 
28 

33 
25 

31 
20 

22 

9 

23 

5 

29 
9 

30 
18 

34 
24 

34 
27 

32'   8 
8-8 

11 
-11 

27 
-  3 

21 
3 

33 
21 

31 
20 

33.1 
19.4 

KEEME  1  S 

MAX 
MIN 

42 
26 

38 
19 

57 
33 

62 
34 

58 
32 

44 
21 

33 
25 

46 
33 

45 
41 

41 
27 

44 

33 

42   37 
32   21 

36 
15 

w 

35 
28 

39 
23 

31 
15 

28 
17 

29 
2 

30 
3 

32 
12 

40 
23 

36 
28 

34   15 

10    5 

20 
-  7 

31 
-  6 

32 
2 

40 
20 

39 
26 

37.6 
19.6 

LAKEPORT  1 

MAX 
MIN 

37 
27 

37 
29 

50 
32 

60 
40 

50 
26 

43 
21 

34 
28 

42 
32 

52 
34 

43 
32 

41 

33 

39 
31 

35 
27 

35 
21 

32 
19 

11 

36 
27 

32 
18 

23 
16 

27 
10 

31 
11 

32 
17 

36 
28 

34 
28 

28  '  11 
2-1 

12   29 

-31   1 

35 
5 

39 
22 

36 
21 

35.7 
21.4 

LEBANON  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
27 

36 
28 

53 
32 

64 
36 

37 
21 

36 
14 

37 
IS 

45 
31 

43 
32 

35 
29 

43 
30 

37 
29 

35 
19 

36 
16 

30 
10 

35 
27 

35 
22 

29 

19 

23 
5 

25 
0 

31 
S 

30 
20 

37 
21 

35 
27 

29  1   9  j  16 
2-8  -12 

30 
-  4 

23 

0 

35 
15 

34 
19 

34.2 
17.0 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

40 
30 

40 
30 

52 
38 

60 
44 

42 
29 

43 
26 

36 
30 

50 
36 

53 
34 

44 

33 

44 

40 

44  i  37 

32  1  26 

37 
20 

34 
12 

37 
28 

38 
28 

33 
22 

27 
18 

28 
12 

32 
10 

34 
21 

40 
28 

42 
34 

32'  19 i  16 
16    6  !   2 

32 

-  1 

36 
10 

38 
28 

37 
29 

38.0 
24.2 

MASS ABES I C  LAKE 

MAX 
MIN 

42 
20 

40 
22 

48 
33 

61 
36 

59 
37 

44 

22 

44 

24 

45 
31 

52 
43 

51 
29 

44 

35 

42 
35 

42 
23 

37 
14 

37 
13 

35 
28 

38 
21 

38 
16 

33 
17 

28 

4 

32 

1 

33 
8 

37 
19 

38 
21 

39   24 
17    I 

M 

33 
-  I 

34 
0 

40 
24 

41 

24 

39.5 
19.6 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

MAX 
MIN 

12 

5 

33 
3 

38 
33 

40 
36 

38 
14 

35 
36 

34 
16 

30 
16 

32 
24 

27 
21 

32 
18 

27 
11 

12 

1 

10 

2 

11 

1 

15 
10 

12 

4 

7 
-  3 

9 

-   7 

9 
-  1 

3 
-  1 

13 

4 

16 

4 

21 
8 

7!-14 
-26  -25 

-  4 

-24 

13 
-  5 

26 
9 

22 
8 

19 
2 

18.9 
5.9 

KASBUA  3  M 

MAX 
MIN 

39 
22 

41 
19 

42 
24 

62 
36 

65 
40 

44 

18 

46 
22 

44 

30 

50 
31 

55 
28 

48 
29 

42 
38 

40 
24 

38 
15 

38 

14 

32 
14 

39 

18 

40 
19 

33 
18 

29 
0 

27 
0 

36 
2 

38 
16 

39 
23 

41 

18 

25 
3 

16 
-  8 

19 
-  8 

34 

-  4 

34 
16 

45 
24 

39.4 
17.5 

NEW  CASTLE 

MAX 
MIN 

43 
30 

43 
29 

SO 
36 

53 
43 

54 

41 

44 

29 

44 
31 

48 
42 

51 
47 

48 
35 

44 

38 

45 
37 

39 
28 

37 
25 

35 
25 

38 
33 

39 
29 

36 
28 

31 
22 

27 

16 

32 
16 

38 
21 

40 
27 

43 
32 

43 

7 

18  !  17 
8  '   3 

34 

* 

36 
18 

43 
32 

35 
32 

39.6 
27.4 

NEW  LONDON 

MAX 

MIN 

31 
25 

29 
25 

50 
30 

54 
45 

30 
20 

37 
15 

30 
22 

38 
25 

46 
27 

33 
26 

38 
34 

38 
24 

30 
20 

28 
18 

36 
19 

32 
24 

30 
23 

26 
20 

18 
11 

i 

25 
12 

29 
15 

32 
23 

32 
23 

24 

1 

10 
-  3 

12 
-  8 

27 
5 

30 
14 

30 
25 

31 
20 

30.8 
18.9 

PETERBORO  2S 

MAX 

MIM 

32 
23 

33 
21 

56 
30 

58 
45 

53 
26 

38 
17 

30 
24 

42 
27 

47 
36 

39 
24 

36 
30 

35 
30 

34 
21 

34 
18 

29 
15 

32 
25 

30 
24 

29 
19 

28 
15 

19 
6 

29 
5 

30 
14 

31 
24 

36 
27 

34 
10 

13 

7 

14 
-  6 

26 
2 

31 
13 

38 
28 

34 

26 

33.9 
20.2 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

31 
25 

32 
21 

48 

25 

52 
40 

53 
24 

35 
16 

35 
21 

37 
28 

44 

35 

35 
28 

36 
29 

37 
30 

30 
22 

29 
14 

27 
10 

30 
21 

29 
20 

24 
16 

18 
9 

22 

27 
6 

23 
14 

XI 

29 
22 

30 
-  3 

2 

-12 

10 
-  9 

30 
-  8 

30 
0 

30 
17 

28 
13 

30.8 
15.9 

PLTMOUTB 

MAX 
MIN 

37 
26 

40 
21 

53 
30 

60 
33 

54 
27 

39 
19 

34 
23 

38 
30 

50 
37 

42 
29 

44 

30 

42 
32 

32 
25 

36 
16 

32 
12 

42 

27 

37 
25 

35 
24 

26 
15 

30 

5 

32 

7 

27 
12 

38 
23 

32 
24 

32 
9 

10 
-  4 

15 
-  6 

29 
-11 

23 
-  3 

39 
23 

35 
18 

36.0 
18.6 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

39 
26 

35 
18 

54 
32 

62 
34 

59 
31 

41 
21 

35 
24 

46 
33 

47 
39 

39 
27 

44 

33 

42 
33 

35 

17 

34 
13 

30 
12 

33 
27 

37 
23 

29 
14 

28 
17 

25 
0 

30 
0 

32 
9 

39 
23 

35 
27 

34 
11 

15 
-  2 

.'% 

30 

-  8 

29 

1 

37 
15 

36 
22 

36.4 
18.2 

WEST  LEBANON 

MAX 

MIN 

37 
26 

37 
28 

36 

31 

60 
33 

64 
34 

37 
17 

35 
16 

39 
19 

44 

39 

42 
31 

33 
31 

43 
32 

37 
20 

35 
18 

36 
12 

30 
13 

35 
24 

34 
24 

30 
17 

23 
3 

24 
5 

30 
6 

31 
21 

36 
20 

34 
8 

21 
-  5 

10 
-10 

14 
-  8 

26 
2 

24 
13 

34 
17 

33.9 
17.3 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

44 

22 

42 
18 

60 
34 

H 

58 
38 

46 
22 

34 
22 

48 
30 

56 
42 

46 

36 

42 
28 

42 
32 

40 
22 

38 
12 

32 
12 

40 
28 

38 
18 

34 
18 

30 
18 

28 

4 

34 

6 

38 
8 

40 
18 

40 
20 

40 
16 

18 
0 

18 
-  6 

34 
-10 

32 
0 

42 

28 

36 
24 

39.8 
19.3 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 

MIN 

39 
29 

38 
28 

50 
31 

58 
32 

56 
31 

42 
19 

35 
25 

43 

30 

51 

41 

44 
31 

40 
34 

41 

34 

35 
29 

33 

18 

34 
16 

34 
25 

35 
24 

32 
22 

25 

17 

28 
6 

31 

6 

32 
19 

36 
23 

33 
22 

33 
11 

12 
2 

13 
-  2 

28 

-  3 

29 
2 

37 
25 

34 
22 

35.8 
20.9 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

35 
26 

35 
29 

46 
30 

60 
30 

58 
28 

44 

18 

37 
18 

45 
31 

54 
36 

45 
28 

40 
29 

40 
31 

34 
23 

33 
17 

11 

40 
25 

36 
26 

32 
22 

24 
13 

27 
3 

30 

7 

24 
12 

36 
21 

31 
24 

33 

4 

10 
-  5 

10 
-  8 

23 
-14 

25 
-  5 

40 
23 

34 
20 

35.2 
17.9 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

42 
34 

50 
32 

56 
48 

59 
53 

53 
37 

47 
33 

48 
42 

54 
48 

50 
39 

46 
34 

51 
41 

42 
37 

41 
32 

39 
32 

45 
32 

45 
35 

39 
31 

33 
25 

30 
21 

30 
20 

34 
24 

44 

29 

42 
32 

49 
35 

35 
20 

21 

15 

19 
9 

33 
13 

52 
32 

45 
34 

41 

32 

42.4 
31.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

40 
28 

39 
22 

62 
32 

65 
54 

58 
38 

42 
24 

44 

30 

53 

41 

S3 

47 
29 

49 
37 

47 
34 

38 
23 

36 
20 

35 
23 

39 
30 

41 

25 

32 
21 

28 
16 

26 
12 

33 
15 

40 
15 

39 
25 

40 
25 

30 
13 

19 
11 

16 
-  2 

31 
2 

37 
12 

45 
28 

38 
30 

40.1 
24.3 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

42 
27 

40 
21 

59 
32 

64 
34 

56 
26 

45 
29 

44 

30 

54 
43 

53 
35 

47 
27 

50 
39 

44 

29 

40 
22 

37 
22 

38 
22 

44 

34 

40 
25 

32 
23 

30 
17 

31 
8 

36 
18 

42 
11 

41 
23 

47 
30 

45 
18 

20 
13 

-\l 

32 
-12 

50 
-  5 

47 
26 

38 
30 

42.2 
22.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 

30 

39 
27 

61 
35 

61 
53 

55 
34 

45 
30 

45 
33 

54 
44 

51 
32 

46 
31 

51 
41 

42 
31 

39 
27 

37 
25 

38 
27 

41 
32 

39 
27 

33 
22 

29 
16 

29 

13 

35 
17 

42 

19 

41 
28 

48 
32 

36 
IS 

20 
12 

18 
2 

33 

4 

45 

16 

47 
31 

37 
30 

41.2 
26.3 

PROVIDENCE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

43 
31 

41 
28 

63 
38 

64 
53 

56 
35 

45 
29 

46 
34 

54 
45 

52 
34 

47 
33 

52 
40 

44 

34 

41 
29 

39 
28 

38 
30 

42 
34 

41 
29 

33 
23 

30 
19 

29 
16 

36 
18 

43 

24 

41 
30 

48 
34 

37 
18 

21 
12 

20 

* 

35 
10 

46 
20 

47 
33 

37 
31 

42.3 
28.3 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

40 
30 

42 
23 

37 
23 

58 
34 

64 
36 

42 
22 

39 
21 

40 
24 

41 
29 

37 
29 

39 
35 

37 
23 

38 
17 

36 
16 

32 
18 

36 
25 

41 
20 

33 
19 

22 
9 

27 

7 

32 

7 

32 
20 

36 
26 

36 
16 

25 

4 

13 
-  3 

19 
-  3 

32 

1 

26 
13 

37 
20 

36.0 
19.4 

BLOOMFIELD 

MAX 

MIN 

34 
30 

34 
26 

48 
27 

60 
32 

50 
25 

36 
18 

46 
20 

44 
32 

47 
33 

34 
27 

40 
28 

38 
30 

33 
19 

32 
20 

35 
19 

38 
17 

31 
23 

27 
17 

25 
11 

24 
-  1 

26 

7 

28 
21 

32 
25 

34 
18 

34 

1 

5 
-15 

9 
-14 

29 
-  5 

24 
-  5 

30 
21 

31 
12 

33.5 
16.7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 

32 

34 

30 

53 

34 

57 
32 

32 
20 

25 
14 

40 
20 

45 
31 

31 
28 

32 
23 

32 
27 

33 

25 

30 
19 

31 
26 

33 
23 

31 
22 

29 
17 

26 

15 

20 
5 

22 

7 

27 
8 

30 
24 

34 
21 

36 

18 

18 
0 

3 
-  7 

13 
-  8 

25 
12 

29 
20 

32 

20 

31 
20 

30.6 
18.6 

CAVENDISH 

MAX 

HTN 

36 
28 

33 
20 

48 
30 

60 
30 

11 

35 
14 

33 
16 

42 
32 

42 
32 

32 
26 

36 
29 

39 
32 

33 
18 

31 

13 

28 
9 

36 
26 

34 
18 

28 
15 

21 
8 

25 
-  2 

29 
1 

29 
11 

36 
18 

34 
20 

35 
10 

12 
-  3 

11 

-  7 

22 
-11 

22 
-  6 

35 
15 

34 

16 

33.2 
15.6 

CHELSEA  2  S 

MAX 
MIN 

36 
24 

35 
26 

35 
29 

58 
30 

60 
30 

32 
15 

36 
14 

38 
16 

42 
35 

35 
28 

32 
29 

42 
31 

36 
17 

32 
17 

34 
17 

32 
17 

36 
21 

33 
22 

28 
14 

20 
3 

28 
6 

31 

7 

30 
23 

36 
20 

34 
0 

15 

-12 

12 
-15 

14 

-15 

28 
-  4 

24 
10 

32 
10 

32.8 
15.0 

DORSET  I  S 

MAX 
MIN 

35 
28 

35 
15 

58 
30 

61 
36 

39 
25 

58 
It 

33 
20 

45 
32 

36 
29 

38 
29 

41 
27 

40 
29 

36 
20 

31 
11 

29 
13 

34 
26 

32 
12 

29 
12 

24 
10 

27 
2 

30 
4 

33 

IS 

37 
28 

32 
20 

20 
10 

11 

4 

11 

4 

33 

1 

33 

4 

35 
18 

34 
19 

34.5 
17.5 

EAST  BARNET 

MAX 
MIN 

37 
29 

32 
29 

43 
29 

58 
33 

62 
31 

32 
15 

35 
16 

39 
21 

44 

36 

36 
30 

33 
30 

38 
33 

36 
19 

30 
19 

32 
19 

31 
22 

36 
24 

30 
23 

27 
13 

18 

1 

24 

7 

28 
8 

28 
23 

32 
24 

33 
2 

10 
-14 

6 
-14 

12 
-14 

27 
-  1 

23 

4 

31 
17 

31.7 
16.6 

ENOSBDRG  FALLS 

MAX 
MIN 

34 
30 

37 
27 

52 
31 

11 

35 
22 

28 

7 

33 
16 

44 

32 

37 
28 

32 
19 

43 
25 

35 
25 

32 
IS 

33 
25 

35 
22 

30 
IS 

30 
20 

27 
15 

18 
6 

24 
-  4 

28 
5 

30 
25 

32 
22 

38 
25 

36 
-  2 

12 
-  9 

10 
-14 

31 
6 

31 
00 

33 
22 

35 
14 

32.6 
16.3 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

37 
27 

34 
29 

35 
30 

50 
34 

58 
30 

32 
15 

32 
16 

40 
20 

43 

30 

31 
28 

32 
29 

36 
31 

36 
17 

32 
17 

34 
20 

33 
20 

33 
20 

30 
21 

25 
13 

19 
3 

23 
6 

29 
11 

32 
25 

33 
25 

35 

7 

9 

-  5 

8 
-  8 

12 
-  7 

29 

-  1 

26 
11 

30 
12 

31.2 
17.0 

HOMTPELIER  AP 

MAX 
MIN 

32 
23 

34 
27 

52 
30 

58 
32 

32 
20 

35 
15 

35 
17 

41 
32 

40 
26 

29 
26 

35 
27 

35 
25 

30 
16 

33 
20 

32 
22 

32 
25 

31 
13 

24 
14 

16 

1 

21 

1 

27 
4 

31 
20 

33 
21 

35 
24 

22 
-  4 

9 
-11 

11 
-12 

30 
5 

25 
3 

32 
11 

29 
17 

31.0 
15.8 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

32 
28 

32 

25 

48 
30 

56 
31 

33 
16 

28 
10 

35 
19 

41 
32 

38 
25 

30 
22 

35 
27 

34 

18 

31 
15 

31 
19 

34 

24 

32 
22 

30 
19 

24 
13 

15 

1 

n 

27 
8 

29 
21 

29 
22 

35 
12 

12 
-  8 

2 
-13 

7 
-14 

27 
5 

27 
8 

32 
18 

31 
15 

29.6 
15.2 

NORTHFIELD  NORWICH  UNIV 

MAX 
MIN 

V, 

33 
29 

52 
31 

59 
36 

39 
24 

32 

17 

32 
18 

42 
31 

40 
30 

30 
28 

35 
28 

35 
32 

32 
18 

33 

21 

31 
20 

34 
26 

32 
20 

26 
20 

20 
12 

22 
2 

30 
6 

29 
16 

35 
21 

34 
27 

35 
3 

9 
-12 

15 
-14 

33 
-  1 

29 
3 

32 
12 

31 
20 

32.4 
17.8 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

36 
30 

34 
25 

SO 
32 

60 
35 

36 
25 

31 
19 

36 
19 

47 
35 

46 
30 

33 
29 

35 
29 

36 
31 

34 
23 

33 
24 

31 

17 

34 

28 

31 
21 

29 
19 

22 
14 

26 
6 

29 
10 

34 
22 

36 
26 

37 
29 

36 
10 

12 
0 

14 
-  7 

31 

5 

31 
6 

32 
27 

31 
22 

33.6 
20.7 

SAINT  ALBANS 

MAX 
MIN 

34 
30 

36 
27 

55 
30 

58 
33 

33 
21 

25 
12 

38 
17 

44 
31 

32 
26 

31 
23 

31 
25 

35 
26 

32 
19 

31 
25 

36 
26 

30 
21 

31 
19 

25 
15 

19 
10 

22 

28 
15 

28 
23 

33 
19 

37 
29 

35 
0 

0 
-  8 

9 
-14 

26 

8 

33 
18 

34 

28 

32 
24 

31.4 
18.9 
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Table  5-Contiaued 

D 

AI 

LY 

T] 

KM 

[PI 

:rj 

\T 

UR 

ES 

NEW   ENGLAIID 
DECEMBER   1950 

Station 

I 
( 

I 

Day  of  month 

1 

li2 

3    1 

4    1 

1 
5 

6 

7! 
1 

8 

9 

10 

u' 

12 

13  j 

14 

IS 

16 

17  i 

18 

19 

20 

21     22 

23! 

24 

23     26  1  27 

28 

29 

30 

31 

SAIMT  JORMSBURT 

MAX 

Mm 

36      36 
30      29 

42 
28 

62 
32 

43 
27' 

36* 
18 

37! 
20 

45 

2S 

42 
32 

34 

29 

39 
22 

39 

31 

32 
19 

34 
20 

3541' 

20      27 

34 

27 

29 
23 

23 

13 

23 
2 

30      29 
10      26 

35 
29 

35 
22 

34        6      13 
4-12  -11 

30 
-   8 

25 
-   2 

32 
12 

32 
18 

33.6 
18.2 

SOHEISET 

HAZl 
MIM. 

27      25 
22      18 

44 

20 1 

59 
35 1 

55. 

25  i 

31 
12 

40 
20 

36 
24 

42 

31 1 

34 
20 

38 
22 

39 
24 

27 
16 

25 
10 

25      26 
6      13 

30 

«1 

30 

7 

21 

15 
-   7 

22      24 
-2,-1 

IV 

32 
20 

33I    10        8 
7,-4-8 

11;    28 
-8-5 

32 

39 
15 

30.1 
12.2 

tEST  BimiE 

■AX 

I    MIN 

32      32 
24      26 

34 
26 

40' 

31, 

60] 

30| 

30 
13 

31 

12 

39 
18 

40 
30 

35 
23 

32 
28 

37 
31 

34 

15 

30 
12 

32      32 
14;    20 

37 
19 

30 
18 

25 
11 

18 

-  4 

20      25 
S        9 

28 
21 

30 
18 

28        9        5 

4-16,-18 

9      22 
-18   -   8 

29 
-    5 

31 
12 

29,5 
12.9 

wiLon 

MAX 
HIN 

33      33 
22      26 

36 

26, 

54 

30 

60, 
30 

34 

12 

39 
12 

37 
16 

39 

35 

37 
27 

32 
27 

38 
29 

32 
17 

33 
16 

32;    26 

8j      9 

32 
21 

35 
20 

27 
12 

20 

-    2| 

23      30 
1        4 

26 
18 

34 

18 

311      4  1    14 

21-13-18 

30 !    24      32 

-18        0|    13 

32 
13 

31.9 
13.3 

lOODSTOCK 

MAX 

■UK 

38      36 
25      26 

49 
32 

61 
31 

60 
30 

38 
16 

37  [ 
16' 

43 

33 

43 
34 

40 
31 

38 
30 

36 
32 

36 
21 

34 
20 

32  1    37 
13      26 

34 

17  j 

29 
22 

11 

^^i 

31      29 

5      15 

35 
18 

34 
23 

32I    lOl      8      27 1    23      22 

4;-    5I-I5I-   5'-   3        9 

t 

31 
18 

34.1 
17.2 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENCLAKD 
OECEUBER  1950 


Station 

Day  of  month 

n 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

T 
T 

T 
T 

T 

2.9 
3 

3 

3 

T 
T 

T 

T 

CREAM  BILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

I 

2.0 
2 

4.5 
6 

1.0 
6 

5 

5 

5 

4 

.5 
4 

.5 
4 

3 

1.0 
4 

6.0 
9 

T 
9 

9 

7 

5 

1.5 
6 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.5 
6 

2.0 
6 

5 

5 

4 

4 

4 

1  .0 

5 

4 

4 

4 

4.5 
8 

8 

8 

4 

4 

2.0 
5 

GREENWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

.5 
2 

T 
2 

1 

1 

4.5 
4 

T 

4 

4 

2.S 
2 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.9 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

4.2 

4 

3 

2 

.5 
2 

1 

.8 
1 

MIDDLETOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.1 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

2.3 
2 

1.0 
3 

3 

T 
2 

1 

1  .6 
2 

MOUNT    CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
2 

T 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

.2 

1 

T 

T 

T 
T 

4.6 

5 

3 

T 
3 

2 

.2 

2 

NEW   HAVEN  WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.1 
T 

.1 
T 

T 

4.2 

4 

3 

2 

.2 
2 

1 

.3 
T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL         -5 
SN  ON  GND      3 

T 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 

T 

T 

.1 
T 

8.7 
9 

1.0 

10 

T 
10 

T 
10 

10 

10 

9 

1.5 
10 

.3 
10 

.3 

7 

1.8 
8 

4.7 
12 

11 

1.3 
12 

.1 
8 

1.8 
9 

NORWICH  3  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

3.1 
3 

.3 
3 

2 

T 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

I  .0 
1 

T 

.5 
T 

.8 

.2 

3.5 

4 

4 

3 

.9 

1 

T 
2 

1.5 

1 

STOHRS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.8 

1 

T 

.2 
T 

.6 

1 

T 

.2 

T 

2.4 
2 

2 

2 

T 

1 

1 

.6 

1 

WASH  I NCTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

3.5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

.1 
5 

.4 
5 

5 

4 

6.2 
10 

9 

7 

S 

5 

2.0 
7 

WATERBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.3 
3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

5.0 
5 

4 

2 

2 

1 

1 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

4 

4 

1 

T 

T 

MAINE 

BAR   HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
2 

2.1 
5 

5 

4 

4 

3 

T 

2.3 
2 

BELFAST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

2.0 
2 

2 

1 

2.0 
1 

1 

2.0 
2 

2.0 
? 

CARIBOU   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1.6 
3 

T 
3 

2.7 
4 

1.4 
6 

T 
6 

5 

5 

4.2 
9 

1.2 
10 

.1 
10 

EASTPORT  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

6.1 
5 

T 
5 

5 

4 

.8 
2 

T 
3 

T 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.6 
2 

EAST  WINTHROP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

3.2 
3 

1.0 
3 

.8 
4 

PORT   KEOT   1   SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

2 

2 

2 

4 

- 

I 

I 

- 

5 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 
iO 

1 

I 

1.0 
2 

T 
2 

1.0 
3 

3 

3 

3 

3 

I'.O 
14 

T 
13 

T 
13 

HOULTON   CAA   AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.9 

4 

T 
5 

5 

4 

1  .5 

6 

T 
6 

1.0 
4 

1.4 
6 

6 

5 

4 

2.8 
6 

5 

T 

PORTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2 

2.0 
4 

PRESQtIE    ISLE 

SNOWFALL 
jN  on  GND 

T 

T 

1.0 
1 

1 

1.0 

2 

2 

2 

2 

2.0 
4 

4 

4 

4 

T 
4 

8.0 
12 

T 

ROCKLAND 

S>'  WFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

.3 
T 

.5 

1 

1.3 
2 

2 

2 

T 
2 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1  .1 
T 

T 

1.0 

1 

RUM  FORD   3    SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.5 
T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

1.1 

1 

1 

1 

1 

1 

8.2 
3 

9 

T 
9 

WOODLAND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 
T 

4.5 

5 

5 

5 

5 

1.0 
6 

6 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2.0 
4 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

T 
3 

T 
3 

2 

2 

1 

T 

1  .0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

\' 

1 

.5 

1 

1.0 
2 

T 
2 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

.5 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

2.0 
2 

- 

.5 
2 

- 

2.0 
2 

BIRCH    HILL    DAM 

S  NOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

.8 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

BLUE   HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.3 

T 

3.0 
3 

2 

2 

.2 
T 

T 

1.0 
1 

BOSTON   WB   AIRPORT 

S  NOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

.3 

1  .7 
2 

1 

1 

.3 

.2 

BROCKrON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

- 

2.5 
3 

4 

- 

EAST   WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

2 

T 
2 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

2 

EDGARTOWN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2 

- 

T 

- 

- 

2.3 
2 

- 

- 

- 

- 

FALL   RIVER  2   NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 
T 

3.0 
3 

3 

2 

T 

T 

1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7-  CCWTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
DECEIiBER    19S0 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAVERBILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

.7 

1 

T 

T 

.5 
T 

T 

1.1 
I 

BOOSAC   TUNNEL 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

4.0 

4 

T 
4 

3 

3 

3 

3 

3 

1.5 

5 

.5 
5 

2.5 
7 

.5 
7 

.5 

7 

7 

.5 
8 

3.5 
11 

T 
11 

HTANNIS    1   E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

3 

2 

DIIGHrvlLLC  DAK 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

2.0 
2 

3.0 
5 

3 

3 

3 

3 

2 

T 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

1.0 
3 

3 

3 

2.0 
3 

3 

1.0 

4 

LOVBLL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

.5 

T 

1.0 

1 

. 

. 

.5 

1 

2.0 
2 

MICDLETCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1.0 

1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

HAinVCaT  WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 
T 

T 

2.2 
2 

T 

.3 
T 

3.7 
4 

3 

2 

RBI   BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

_ 

. 

.3 

3.5 

4 

3 

_ 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

T 

T 

T 

.3 

T 

1.9 
2 

1.1 
3 

.1 
2 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

.5 
3 

.4 
3 

T 
2 

.2 
2 

.8 
3 

3 

3 

1.1 
3 

3 

.2 
3 

PLTMOOTB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

T 

. 

. 

- 

3.0 
3 

3 

3 

T 

BOCEPORT    1    ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 
3 

3 

2 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1.3 

1 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

T 
2 

1 

T 

1 

T 

1 

2.0 
2 

STOCKBRIDCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.4 

2 

3.0 
5 

4 

- 

. 

3 

_ 

2.0 

4 

.5 

4 

1 

1.0 
2 

2.3 

4 

4 

_ 

1.0 

3 

_ 

.7 
3 

SWANP  SCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

T 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

2.7 
3 

2 

1 

.2 
1 

T 

.9 
1 

WESTFIKLD  2   NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.4 
2 

1.4 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.6 
2 

2 

2 

.5 

1 

1 

1.5 
2 

WESTOVER   FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.8 
2 

T 
T 

T 

T 
T 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 

3.0 
3 

1 

1 

.6 

1 

1 

1.6 
2 

WORCESTER  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
1 

T 
1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

1.9 
2 

2 

2 

.4 
1 

1 

2.2 

3 

NEW   HAKPSBIRE 

ALEXANDRIA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ff 

1.0 

1 

T 

1  .0 

1 

T 

1 

T 
1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

1 

1 

3.0 

4 

4 

3 

3 

3 

11.0 
13 

13 

12 

BERLIN 

SNOWFALL 

SN  ON  an) 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.9 

. 

1.0 

. 

. 

6.0 
6 

6 

BETEL  EEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
1 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

l.O 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

1.0 

4 

4 

BLAC0ATER   DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

2.0 
2 

.5 
2 

1 

1 

T 

6.5 
7 

7 

.5 

7 

CONCORD  WD   AIRPORT 

SNOWFAU. 
SN  ON  GND 

T 

T 

.9 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

.3 
T 

T 

T 

4.6 

5 

4 

1.1 

S 

FIRST   CONN   LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

.4 

T 

.2 

T 

1.5 
2 

.6 
2 

T 
2 

2 

.3 
2 

2 

1.0 
2 

.  5 
2 

2 

.8 
3 

1.2 

4 

T 

4 

2.5 

6 

5 

5 

5 

5 

2.1 
6 

6 

FRANXLIN   FALLS   DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 
T 

.5 

T 

1.5 
1 

.2 

1 

1 

1 

1 

7.0 

7 

1.5 
8 

.3 

7 

GLBICLIFF 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 
T 

.9 
1 

1 

T 

T 

.7 

1 

.5 

1 

.4 

1 

1 

1 

.5 
2 

2 

1 

1.5 
2 

2 

2 

2 

2 

7.5 
9 

.5 
S 

8 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.6 

1.0 

_ 

T 

T 

T 

.3 
T 

T 

.8 

1 

1 

1 

1 

1 

7.5 
9 

e 

8 

ESENE   1   S 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

.6 
T 

.4 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 

.5 
T 

T 

T 

4.5 
4 

3 

.7 
3 

LAEEPORT    1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.3 

T 

.1 

T 

T 

.1 
T 

T 

T 

T 

.1 

T 

.7 
T 

i' 

.1 

1 

T 
I 

1 

T 
1 

6.7 
8 

.3 
8 

HASSABESIC   LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

_ 

_ 

_ 

.8 

1 

.3 
T 

T 

T 

3.8 

4 

.3 
3 

1.3 

4 

MOUlfr  WASHINGTON  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
10 

T 
10 

=• 

T 

T 
T 

T 

T 

2.9 
3 

.4 
4 

4 

2.6 
6 

1.1 

7 

.4 

7 

.1 

7 

.2 

7 

T 
7 

.2 

7 

T 

7 

7 

7 

1  .0 
8 

6 

7 

.9 
8 

.8 
8 

.3 
8 

8 

8 

8 

5.2 
13 

T 
13 

2.5 
14 

NHI    LONDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.5 
2 

1 

1 

1 

8.0 
8 

6 

6 

5 

PINEBAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

1 

T 

T 

1.0 

T 

.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
2 

T 
T 

2.0 

4 

1.5 

4 

4 

4 

4 

13.0 
17 

.5 
16 

T 
IS 

SURRY   HOUirrAIN   DAM 

S  NOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

.5 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

.5 

1 

1 

.5 

1 

1 

1 

6.5 

7 

7 

.5 

7 

WINDHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

.6 
T 

T 

T 

2.0 
2 

1.6 
2 

2.0 

2 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.1 

2.0 
1 

1 

T 

T 

1  .5 
2 

1 

3.0 

4 

T 
4 

4 

3 

3 

8.5 
12 

1.31 
12 

10 

See  reference  notes  following  Stati-n  Index. 
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Table  7-   CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER   1950 


Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.3 
4 

2 

2 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3.0 
3 

3 

2 

T 

T 

PROVIDENCE  WB  CITY 

S  NOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

.2 

T 

2.5 
3 

2 

2 

.1 

T 

T 

.1 

T 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 

SNOWFALL 
SN   ON   GMD 

.7 

1 

.2 

1 

1 

T 

T 

1.2 

1 

8.0 
8 

8 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 
3 

3.0 
6 

6 

BURLINGTON   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.4 

T 

.2 

1 

1 

1 

T 

1.5 

1 

1.8 
2 

.6 
2 

T 
2 

2 

2 

.7 
2 

.4 
2 

.7 
3 

.2 
3 

T 
3 

T 
2 

T 
2 

.4 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

1  .5 
3 

2 

.5 
2 

CAVENDISH 

S  NOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 

T 
T 

T 

.5 
T 

1.5 
2 

1.0 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

.3 
2 

T 
2 

1.4 
4 

T 

4 

T 
3 

3 

3 

7.8 
11 

.2 

11 

10 

DORSET    1    S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

4.0 

4 

. 

. 

ENOSBURG    FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

6.0 
4 

3 

3 

T 

1.0 
T 

T 

T 

1  .5 
2 

2 

T 
1 

I 

1 

1  .0 
2 

2.0 
4 

2.0 

5 

5 

T 
5 

3.0 
7 

7 

3.0 

1.0 
5 

5 

5 

5 

2.0 

7 

2.0 

7 

2.0 
7 

MIDDLESEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 
T 

.6 

1 

1 

1 

T 
T 

.3 
T 

T 

.5 

T 

.4 

1 

T 
I 

1 

1 

1 

T 

1 

.1 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

3.0 
5 

5 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1  .7 
2 

.2 
2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

.2 
T 

1.0 
1 

.1 

1 

T 

1 

T 
1 

.9 

1 

2 

.5 
2 

T 
2 

.1 
2 

T 
2 

.7 
3 

.6 
3 

.8 

.1 
4 

4 

4 

4 

2.2 

6 

T 
7 

.2 

7 

NORTHFIELD  NORWICH   UNIV 

S  NOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

1.0 

1 

.8 
2 

2 

2 

1 

.5 
2 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

2.8 

4 

.7 
5 

5 

RUTLAND   1   SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.6 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

T 
4 

4 

SAINT   ALBANS 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

2.0 
2 

I 

6.0 
5 

i 

3 

T 

3.0 
2 

1 

3,0 
3 

1.0 
3 

3 

2 

2 

.5 
2 

2 

2.0 
4 

1.0 

4 

4 

3 

3 

3 

2.0 

3 

3 

3 

3 

2.0 

4 

1.0 

4 

2.5 
6 

SAINT  JOHNSBURY 

S  NOWFALL 
SN   ON    GND 

T 
T 

.5 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1  .0 

1 

T 
1 

.5 

T 

1 

1 

1 

1 

2.5 

4 

2.0 
5 

T 
S 

SOMERSET 

SNOWFALL 
SH    ON   GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

T 
3 

3 

3 

3 

T 
3 

1.5 
5 

.3 

3.0 
9 

9 

9 

9 

T 
9 

6.0 
15 

13 

W ILDER 

SNOWFALL 
EN   ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1.0 

1 

1  T 

tIt 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

8.2 
8 

8 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
DELAYED   DATA 


I 

Temp«iatuie 

Precipitation 

< 

•a 
<5J 

1 

1 

1 

1 

^ 

■s 
i 

1 

No.  of  days 

1 

a  '* 

1 
1 

s 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Station 

Z    0 

SI 

S      0 

3 
t2 

Max.  depth 
on   ground 
at  obsn. 

1 

0 

o 

a 
S 

1  s 

§1 

VIHMOIIT 
BENHINGTCM 

SKPTKMBER   1»49 
OCTOBKR   1M9 
NOVXIBER   1949 
KCEISEIl   1949 
JANUAK!    1950 

57.6 
54.2 
37.5 
31.1 
30.8 

-      .8 
4.9 
1.0 
8.3 
7.8 

81 
86 
65 
64 
67 

5 
11 
10 
22 
26 

30 

22 

5 

-  6 

-  7 

25 
25 
27 
10 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

5 

22 

25 

24 

5.94 
3.25 
2.23 
2.06 
3.26 

2.08 
.52 

-  1.19 

-  .27 
.13 

2.22 
.90 
.55 
.65 
.87 

19 
26 
14 
13 
6 

0 

0 

.5 

7.5 

3.2 

0 
0 

T 
5 
2 

5+ 

5+ 

22+ 

14 
9 

10 
9 

12 

7 
5 
3 
3 
5 

1 

0 
0 
0 
0 

rXBRUART   19S0 
lURCB   19S0 
APRIL   1950 
HAT    1950 
JUXZ   19S0 

22.0 
25.6 
41.4 
55. 6M 
63.8 

-  .2 

-  6.4 

-  1.9 

.2 

-  .4 

46 
65 
77 
82 

94 

11 
28 

4 
27 

9 

-22 

-25 

11 

23 

35 

21 

4 

7 

9 

12 

0 
0 
0 
0 
2 

28 

30 

22 

5 

0 

2.34 
2.01 
2.73 
3.41 
5.48 

.26 

-  .96 

-  .37 
.30 

1.59 

.54 
.55 
.85 
.94 
1.07 

15 

9+ 
20 
18 
24 

17.6 

0 
0 

14 
15 
4 
0 
0 

23+ 
1+ 
13 

10 
9 
8 
8 

11 

3 
2 
5 
4 
6 

0 
0 
0 
0 

1 

JULY   1950 
SKPTEIBER    1950 

67.9 
55.8 

-  1.3 

-  2.6 

88 
80 

17 
9 

40 
25 

15 
25 

27 
273 

0 
0 

0 

4 

3.07 
2.75 

-  1.71 

-  1.11 

.54 
1.25 

6 
11 

0 
0 

0 
0 

12 
7 

5 
3 

0 

1 

comrecTiCDT 

JOKE   1950 

MOtmr  CARMXL 

64.3 

-      .8 

90 

26 

39 

18 

1 

0 

3.79 

-       .61 

1  .13 

2 

0 

0 

8 

4 

2 

JBLT    1950 

mUHT   CARIOL 

69.6 

-      .5 

90 

31 

51 

2+ 

1 

0 

4.70 

1.13 

1  .18 

11 

0 

0 

14 

8 

1 

AUGUST   1950 

MIDOLErOVK 

69.5 

90 

1 

48 

8 

13 

1 

0 

4.68 

2.34 

20 

0 

0 

10 

5 

1 

SKPTEIBER   1950 

■OUlfT  CABMEL 

58.9 

-   2.8 

85 

1 

32 

24 

0 

1 

1.01 

-    3.29 

.52 

14 

0 

0 

4 

2 

0 

ocneu  1950 

SHXPADG  DAV 
VATESBURY   CITY   HALL 
IIGtAM   RESERVOIR 

52.9 
56.6 
54.4 

76 
81 
81 

2 
3 
3 

24 

27 
22 

27 
27 
27 

0 
0 
0 

4 

2 
5 

1.73 
1.38 
1.46 

.84 
.69 
.69 

10 
10 
10 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
3 
9 

2 
2 
2 

0 
0 
0 

NCVEICSR   1950 

MOUirr   CARKEL 

42.8 

2.9 

79 

2 

19 

23 

0 

16 

5.25 

.50 

1.88 

26 

T 

0 

10 

4 

3 

MAin 

AUGUST   1950 

HOULTOH   1    KE 

64.1 

.5 

87 

9 

41 

7 

58 

0 

0 

4.03 

1.28 

1.48 

28 

0 

0 

8 

6 

1 

SXPTEWXR   1950 

MILLIKOCKET 

53.3 

-   3.7 

83 

8 

24 

22 

3  51 

0 

6 

.97 

-    2.86 

.41 

16 

0 

0 

5 

2 

0 

BIPOGEXUS   DAM 

50.8 

-  6.0 

84 

9 

26 

22 

421 

0 

6 

.84 

-    3.66 

.25 

4 

0 

0 

10 

1 

0 

NOVEMBER    1950 

BOULTOK    1   ME 

39.4 

8.1 

65 

21 

14 

24 

759 

0 

13 

9.08 

6.62 

2.25 

27 

6.0 

3 

18+ 

13 

7 

4 

MASSACBUsrrrs 

JUJ»E   1950 

SPBIN(7IELD 

69.5 

1.4 

90 

8+ 

46 

18 

6 

0 

3.84 

.06 

1.18 

1 

0 

0 

9 

6 

1 

JULY    1950 

• 

PROTWCETCItK  2  WIW 
WEST  CUMMIHGTOW 

70.4 
62. 4M 

1.6 

87 

30 

52 

8 

112 

0 
0 

0 
0 

3.26 

.72 

19 

0 

0 

8 

5 

0 

AUGUST    1950 

BEocrroi 

WEST  CUHMINOTON 

69.9 
62.2 

-      .4 

92 
85 

1 
26 

50 
33 

21+ 
22 

11 
103 

1 

0 

0 
0 

6.76 
4.34 

3.31 

4.80 
.85 

20 
19 

0 
0 

0 
0 

9 
10 

3 
7 

2 

0 

SEPTEMBER   1950 

COaASSET 

58. 7M 

2.49 

1.80 

4 

0 

0 

9 

2 

1 

OCTOBER    1950 

WOBCESTER    1 

52.6 

1.2 

84 

1+ 

20 

27 

384 

0 

6 

2.76 

-       .90 

1.81 

10 

0 

0 

6 

2 

I 

IfEW  BAirSBIRE 
JULY   1950 

BAmVER 
KEW    CASTLE 

67.2 
68.3 

-   1.4 

86 
91 

13 
18 

43 

50 

21 
21 

25 
17 

0 
2 

0 
0 

2.94 
2.46 

-       .57 

.93 
1.07 

6 

1 

0 
0 

0 
0 

13 
8 

4 
3 

0 

1 

SEPTEMBER   1950 

BA  MOVER 
TUCIERMAN   RAVINE 

54.3 

-  4.5 

80 

7+ 

28 

25 

323 

0 

3 

1.55 

-    1.64 

.60 

11 

0 
2.0 

0 

' 

2 

0 

OCTOBER   1950 

HANOVER 

MASSABESIC  LAKE 
NK   LONDON 

49.9 
51.4 
48.0 

2.5 

79 
83 

77 

2 
2 
2 

22 
22 
25 

28 

16+ 

27+ 

461 
423 
521 

0 
0 
0 

8 
12 
6 

1.77 
2.54 
2.02 

-    1.33 

.48 
.92 
.67 

10+ 

12 

10 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

8 

10 

8 

3 
3 
3 

0 
0 
0 

ROTEIBEB   1950 

RAMOVER 

MASSABESIC   LAKE 
Nn   LONDCH 

36.9 
43.2 
38.8 

1.8 

79 
81 
73 

2 

2+ 

2 

12 
11 
15 

23 
23 
23 

730 
645 
777 

0 

19 
15 
17 

4.81 
5.12 
6.07 

1.96 

2.24 
2.68 
3.44 

26 
26 
26 

2.5 

0 

12 
10 
10 

5 
4 

4 

1 

2 

1 

RBODE    ISLAND 
OCTOBER    1950 

KIWG?T(» 

53.7 

2.2 

85 

1 

1 

19 

27 

345 

1 

7 

1.56 

-    2.49 

.96 

10 

0 

0 

3 

2 

0 

See  reierence  notes  following  Stahon  Index. 
-   377  - 


Table  2— Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NE«    ENGLAND 
DELAYED  DATA 


Temparatuie 

Precipitation 

« 

< 

•3 
n  B 
P  S 

la 

s 
■a 

£ 

"^ 

1 

. 

1 

1 

No.  of  daya 

1 

■3 

la 
<3i 

■3 

9 

<3 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

Stahon 

'^1 

2   S 

it 

1 

Max.  depth 
on   ground 
at  obsn. 

1 

8 
3 

f 

8 
8 

§  1 

VEKHONT 
NOVEIBER   1950 

ENOSBURG   FALLS 

40.2 

5.8 

77 

2 

5 

22 

738 

0 

17 

5.78 

2.47 

1.36 

27 

7.0 

2 

12+ 

14 

7 

2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TabU3 

1 

JA 

IL.] 

[       t 

'nx 

H^J 

iri 

l.tt 

li' 

uiy 

Ra    EHCLAND 
DELAYED  DATA 

Day  oi  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30     31 

Tnumir 
Bzmimmw 

1 

• 

SIPTDIBBi    IMS 

ocroeiR  1M9 
tanmiR  1949 

UCXieiE    19«il 
JAIOIABT    1950 
nBKU&KT    1950 
WitCa    1950 
iU>«lL    19S0 
HAY    IftSO 
JVHE    1950 
JULY    1950 
SEPrUBEK    1950 

.14 

.49 

.W 

.W 

.13 

.04 
.11 

.27 

.03 
.22 
.08 

.20 
.09 

.29 

.97 
.19 

.91 
.34 

T 

.18 

.18 

.18 

.08 
.87 
.21 

.94 

.07 
.05 
.17 
.37 

.48 
.62 

.12 

.34 

.99 

.39 

.88 

.93 
.03 

.12 
.32 

.07 

.98 

.10 

1.25 

.27 

.37 
.10 

.09 
.08 
.89 
.06 

.99 

.22 
.99 

.18 
.14 

.18 
.04 
.39 
.25 

.40 

T 

.54 
.10 

.33 
.07 

.18 
.81 

.36 

.11 

1 

.94 
.48 

2.22 

.09 
.44 

.10 

.13 
.20 

.85 
.51 

.08 
.17 

.72 
.11 

.06 
.38 

.15 

.42 
.19 

.03 
.20 

.19 

.14 
1.07 

.28 

.90 
.42 

.05 
.14 

.22 

.19 

.40 

.03 

.45 
.08 

.15 

.05 
.08 
.52 

.15 
.24 
.13 

.59 

.06 

.05 
.08 
.03 

.68 
.17 

.04 

5.»l 
3.2 
2.2 
2.0< 
3.2 
2.3 
2.0 
2.7 
3.4 
5.4 
3.0 
3.7 

coniricTicur 

jmi    I960 

LAD  lonoaoc 

UDOIrr   CAUIEL 

.26 
.14 

.49 
1.13 

.39 
.80 

.91 

I 

T 

T 

T 

.02 

.17 

I 

t 

.44 

.48 

I 

.21 
.19 

T 

T 

.44 

.02 

.33 
1.01 

T 

T 

3.11 
3.7 

JULY    1980 

LAO    (OtIOIIOC 

■ooirr  cAKMi, 

miTB  STAarORD  risekvdii 

.03 

.09 
.39 
.20 

.08 
.30 
.34 

.14 

.02 

.57 
.55 
.48 

T 

.31 
1.18 
1.53 

.09 
.21 

.13 

.16 
.63 
.33 

T 

.07 
.22 

.51 

.38 
.16 

T 

.05 
.08 

.32 
.38 
..11 

.03 
.07 

T 

.05 
.05 

T 

T 

.92 
.19 

3.0 
4.7 
3.9 

ACCOST    1950 

UIDDLTTOVN 

T 

.08 

.38 

.05 

.03 

.67 

2.34 

.66 

.02 

T 

.35 

.14 

4.8 

SEFTEHBCS    1950 

LAR    HOIIOIiOC 
■OOKT    CARldL 

T 

.29 

.09 

T 

T 

T 

.36 
.36 

T 

.33 
.52 

.09 

T 

T 

T 

.04 

.9 
1.0 

OCTOBER    1950 

LAEZ    EOllOIIOC 
SaiPAOC  UH 
lATERBDRT    CITY   HALL 
(lOAll    ECSEKVOIlt 

1.89 
.84 
.69 
.69 

.45 
.06 

.55 
.52 
.56 
.41 

.44 

.02 

.02 

.05 

.02 

.12 
.23 
.13 
.20 

.06 
.01 

.04 
.04 

.08 
.01 

3.5 
1.7 
1.3 
1.4 

NOVEIBEH    1960 

■onrr  casmel 

.08 

.11 

1.23 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.02 

1.38 

T 

T 

1.88 

.28 

.03 

.24 

T 

5.2 

HAIIfE 
AOCSTr    1950 

BODLTOK    1   in 

MILTOH 

OROMO 

.oa 

.M 

T 

I 

.03 

T 

T 
.02 

f 

.06 

.05 
.02 

.27 
.22 
.68 

.03 
.20 
.41 

.55 

2.11 

.29 

.56 
.86 

1.48 
.29 

.32 
1.28 

.80 
.11 

.13 

4.0 
4.4 

5.0 

SXPTEISEB    1950 

PORT   CEVT 
UILLIROCIET 
RlPOCEmjS    DAM 

.08 

.32 
.25 

:S 

.14 
.02 

.02 

.41 
.14 

.02 

.15 

T 
.02 

.08 

.05 

.19 
.04 

.03 

.03 

1.2. 
.9 
.8 

OTTOBER   1950 

AUGUSTA   AIRPOHT 

BETHEL 

FOST    EEXT 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.19 

.36 

1.47 

. 

. 

. 

.03 

. 

. 

.12 

.02 
.06 

.08 
.05 

.08 
.09 

2.3 
2.7 

mVEWER   1950 

rosT  EUrr 

BOOLTOII    1    RE 

ORCHO 

ADGDSTA  AIRPOKT 

.08 

T 
T 

.65   1.36 
.20  1.73 
.31    1.62 
.64   1.41 

.02 

.04 

.01 

T 

.03 

T 

.01 
.01 

.26 

T 
T 
.05 

.10 

T 
.06 

.55 
.44 

.12 

.22 

.75 
.26 
.28 

_ 

.75 
2.12 
1.89 

.20 
.06 

.01 

.16 
2.02 
!.23 

i.25 
1.29 
.35 

1.25 
.21 
.52 

1.05 
.19 
.22 

.05 

9.0 
8.6 
7.6 

HASSACSUSETTS 
JURE    1960 

CORCOUD 
GftOTOH 
«ORI»RIDCt 
Srai»PIEU) 
WEST   OTIS 

I.IS 

.32 
.48 
.25 
.25 
.83 

T 
.42 

.29      .01 
.23     T 
.74      ,04 
.78       ■ 

.08 
.48 

.10 
.14 

.42 
.81 

.05 

T 
T 

.05 
.19 

.10 
.35 
.50 
.79 

.31 
-.11 

.13 

1.06 

1   .07 

.01  i    .11 

!.12 

.07 
.01 
.02 

T 

.02 
.05 
.12 

.56 

.07 

T 

.14 
.46 

T 

T 

T 
.02 

1.1 
1.5 
2.5 
3.8 
3.5 

JULY    1960 

BSICBROOD 

BDBBAIU)9T0*K 

RWBURTPOOT 

PROvncEroRR  2  tm 

im   CniBlKCTGH 

.11 
.40 

T 

.03 
14 
.03 

.06 
.04 
.02 
.12 

1.18 
.31 
.83 
.03 

.18 
.14 
.08 

.67 

T 

- 

- 

.01 
.18 
1.45 

.08 
.20 
.09 

.15 

.01 
.69 
.01 

'oo 

.07 
.12 

.03 

- 

- 

- 

.46 

.02 
.16 
.03 

.72 

.04 

.02 
.68 
.22 

- 

- 

T 

.01 

.12 

.06 

- 

.14 

.97 

T 

.12 

1.8 
3.6 
3.3 

3.3 

AOCOST    1950 

BROcrroR 

CaOTOK 
BOBBARIIGTOVK 
RVBURYPOF^ 
■EOT    BRiartELD 

1.07 
.07 
.29 
.43 

.34 

.29 
.27 

.15 
.04 

.06 

T 

T 

T 
T 

.10 

T 
.27 

.09 

T 

.34 

T 

.32 

.14 

t.80 
.98 

i.68 
5.31 

.15 
.92 
.55 
1.12 

T 

T 

.08 
.29 

.02 

T 
.20 

.01 
.06 
.04 
.08 

.04 
.10 
.19 
.14 
.42 

6.7< 
2.6 
3.3 
3.9 
5.3 

BEST   COBBIltOTOll 
TETTri  ELD 

.34 

.07 

.78 

.19 

.20  i   .90 
.01  1   .31 

.80 

.29 

.85      .55 
.98 

.63 

.02 

.20 

.53 

T 

1.42 
.91    1  .27 

4.3' 
4.2 

SEfTEHBER    1950 

1 

COHASSCT 
GARDNER 
RORTBBRIDGE 
WEBSTER 
WB»r   OTIS 

.09 
.29 
.15 
.07 

.as 

.1. 
.73 

.35 

.23 

.05 
.02 
.10 

T 

1.80 
.17 
.21 

Tib 

.02 
.01 
.02 

.01 

- 

- 

- 

T 

.01 
.08 
.07 

.19 

.27 

.05 
.37 

.09 

T 

.05 
.08 
.08 

.17 

.03 

.06 
.01 

T 

. 

. 

.01 

.03 

. 

. 

.01 
.03 
.02 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.4 
1.5 
1.4 

1.1 

OCTOBER    1950 

WEST   OTIS 
WORCESTER    1 

.70 
1.81 

.56 
.02 

.12 
.72 

.39 
.04 

.10 
.19 

.07 

.08 
.02 

T 

T 

2.0 
2.7 

ROVEIIBER    1950 

WEST    BRIWIELD 
WEST   OTIS 

.10 

• 

.30 

1.07 
1.48 

T 

.03 
.29 

1.63 

T 

.02 

2.85 
.07 

.18 
5.44 

.02 

.08 

.11 
.04 

.27 

.07 

4.2 

9.7 

NEW    BAHPSRIRE 
JIIBE    1950 

rirZWILLIAM  3    3W 
IIAC  OOIELL 

_ 

1.61 

. 

.30 

. 

. 

. 

. 

. 

1.27 

.33 

.22 

.02 

.19 

.01 

.08 

.04 

.05 

T 

4.0 

JULY    19S0 

UIOTZII 

RCW  CASTLE 

T 
1.07 

.03 
.03 

.10 
.04 

.35 

.93 

.07 
.40 

.02 
.09 

.38 

T 

T 

.70 
.20 

T 

.13 
.02 

.01 

T 

.10 

T 

.17 

.08 
.09 

2.9 
2.4 

AUGUST    1950 

SOUTH   DANBURY 

.39 

" 

.24 

.03 

.15 

.48 

.34 

.17 

1.45 

.39 

3.6 

SEPTEllBER   1950 

j 

EABYAR 
HABWER 

.95 
.39 

.30 

T 

.31 

- 

■- 

- 

- 

.04 

.40 
.60 

.38 

- 

.18 

- 

- 

- 

.03 

- 

.07 

.04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1  i:. 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

il 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HANOVER                           R 
TUCKERIUN   RAVINE 

.24 
.83 

.01 
.06 

.30 
.32 

.07 

. 

- 

. 

.18 
.38 

.46 
.47 

.04 

.18 
.03 

. 

. 

. 

_ 

.02 

" 

.07 

.04 
.23 

.18 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1.55 

OCTOBER   1950 

BATH  2    SSW 

FITZWILLIAM   3    SW 

HANOVER 

HANOVER                            R 

MASSABESIC    LAKE 

T 

.01 

.21 
.48 
.48 
.52 

.59 
.64 
.46 
.46 
.71 

.07 
1.40 
.48 
.49 
.92 

.95 

.36 
.01 

.08 

.03 

.02 

.05 
.01 
.16 
.16 
.07 

.03 
.15 
.01 
.01 
.12 

.10 
.08 
.10 
.10 
.02 

.05 
.01 

T 

.01 

.07 

.06 

.05 

.04 

1.84 
2.90 
1.77 
1.77 
2.54 

HOI    LONDON 

.67 

.48 

.46 

.19 

.09 

.08 

T 

.03 

.02 

2.02 

NOVEMBER    1950 

HANOVER 

HANOVER                            R 

LANDAFF 

MASSABESIC    LAKE 

NEW    LONDON 

.07 
.07 
.01 

.08 
.12 
.07 
.10 
.04 

.31 
.69 
.56 
.07 
.52 

.78 
.36 
.22 
.64 
.67 

T 

T 

T 

.01 

T 

.04 

.09 

.01 

.02 

.04 

.02 
.02 
.23 

- 

- 

.10 
.32 

.02 

.60 
.38 

1.32 
.93 

.17 
.79 
.11 

.03 

2.24 
1.62 
1.84 
2.68 
3.44 

7o2 

.34 

.34 
.34 
.25 
.17 

.02 
.04 

.06 
.04 
.05 

T 

4.81 
4.81 

5.12 
6.07 

RHODE    ISLAND 
OCTOBER   1950 

KINGSTON 

.96 

.42 

.18 

1.56 

VERMONT 
APRIL    1960 

UNION  VILLAGE 

.18 

.02 

.09 

.04 

.05 

T 

I 

.45 

T 

.08 

.97 

T 

T 

1.88 

JUNE    1950 

SAI^ISBOHV 
UNION  VILLAGE 

.12 

.54 

.06 

.86 

. 

.02 

.05 

. 

. 

. 

.49 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

.36 

. 

. 

.10 

_ 

_ 

_ 

.06 

_ 

_ 

_ 

T 

1.26 
.03 

3.92 

AUGUST    1950 

SALISBURY 

1.01 

.10 

.20 

.01 

.04 

.02 

.18 

.50 

.72 

1.12 

.03 

3.93 

SEPTEUBER    1950 

STOCKBRIDCE 

.34 

.05 

.20 

.17 

.06 

2.09 

NOVEMBER    1950 

ENOSBURG   FALLS 

.12 

.73 

.72 

.31 

T 

.09 

T 

.04 

T 

.18 

.33 

.22 

.11 

T 

1.13 

1.36 

.07 

.37 

5.78 
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Tabl«4 

HU 

UK 

LY 

fH 

tu 

iFlJ 

lAl 

lUI 

^J 

NET   ENGLAND 
DELAYED  DATA 

A.  M.  Hour  60(11119 

P.  M.  Houx  ending 

Station 

3 

1         2 

3     i     4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5         6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

1 

MAINE 

JTJLT   1950 

-31ST- 

ADSOSTA   CAA  AIRPORT 
BOOLTON  1    HE 

.01 

.01 

.18 

.02 

.01 

.01 

.01 

.23 
.02 

AOSUST   19S0 

-16TH- 

mLTdl 

-18TH- 

.05 

.05 

■ILTOR 

-19TH- 

.22 

.22 

MILTOR 

-20TH- 

.03 

.06      .05 

.01       .04 

.01 

.20 

MILTOH 

.02 

.02      .05 

.14      .04      .01 

1.16      .05 

.07 

.03 

.03 

.14 

.01 

.11 

.08      .02 

.04      .04 

.01 

.01 

.03 

2.11 

1 

-26TH- 

HILTON 

.03 
-28TB- 

.01 

.01 

.05 

MILTOR 

-29TH- 

.01 

.09 

.02 

.09 

.06      .01 

.30 

MILTOH 

-31ST- 

.08 

.17 

.09      .01 

.04      .01 

.09 

.01 

.02      .01 

.53 

MILTOH 

.09 

.06      .04 

.01 

.04 

.04 

.02      .03 

.33 

SEPTEMBER    19S0 

-15TB- 

HODLTOII   1   m 

.01       .01 

.05 

-19TH- 

.07 

FOET   KBDT 
HOOLTOH   1    HE 

.03 

.05 

.03 

.02 

.01 
.04 

.01 
.01 

-21ST- 

.15 
.05 

FOBT  KEMT 

.06 

.01 

.01 

-22D- 

.08 

rOKT   BUT 
HOULTOH   1    HE 

-23D- 

.03 

.01 

.01 
.02 

.05 
.02 

EORT   QHT 
HODLTOK  1    KE 

.03 

.01      .07 
.01 

.02      .01 

.01      .01 

.02      .03 

.01 

.05 

.01 

.19 
.10 

SEPTEMBER  1950 

■ 

-lOTH- 

AOSnSTA  CAA   AIRPORT 

-IITH- 

.04 

.07      .08 

.19 

AtBDSTA   CAA  AIRPORT 

.04 

.02 

.01 

.01       .17 

.08 

.01 

.01      .01 
-12TH- 

.36 

AOEOSTA   CAA   AIRPORT 

.04 

.14      .04 

.01 

.17 

.01 

.39      .13 
-17TH- 

.04 

.33 

.17 

1.47 

AOCDSTA   CAA  AIRPORT 

-23D- 

.03 

.03 

AOBDSTA  CAA   AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.02 

-24TH- 

.01      .04 

.01 

.01 

.12 

AmnSTA   CAA  AIRPORT 
BETHEL 

.01 

.01 

.01       .01 

-25TH- 

.01 

.02 

.01 

.02 
.06 

ADGDSTA  CAA  AIRPORT 
BETHEL 

.01      .01  1    .05      .01 
.02j 

.02      .01 

.08 
.OS 

-29TB- 

ADBDSTA  CAA  AIRPORT 
BETHEL 

.02 

.02      .01 

.01 

.04 

.01       .01 

.01 

.08 
.05 

NOVEMBER  1950 

-lera- 

FORT    KENT 

.02 

.01       .09 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.26 

t««  follovloK  Station  Ind«x. 
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Table  4-Contmued 

n^^ 

un 

i.1 

rn 

ILL. 

irij 

LAI 

H^IN 

NEW   ENGLAND 
DELAYED  DATA 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

3 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1         2 

3 

4 

5          6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

-17TH^ 

FORT  KENT 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

-20TB- 

.10 

FORT  KENT 

.03 
-21ST- 

.05 

.03 

.03      .02 

.02      .01 

.01 

.02 

.22 

FORT   KENT 

.01 

.07 

.05 

.08 

.07 

.12      .12 

.07 

.01 

.01 

.01       .01 
-27TH- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AUCUSTA  CAA  AIRPORT 

.02 

.05 

.05 

.05 

.08 

.07 

-28TH- 

.01 

.02 

.35 

ADOnSTA  CAA  AIRPORT 

.12 

.03 

.02 

.04 

.16 

.11 

.01 

.01 
-29TB- 

.01      .01 

.52 

AUBUSTA  CAA  AIRPORT 

.01 

.03 

.03 

.02 

.03      .04 

.01 

.04      .01 
-31ST- 

.22 

FORT   KENT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSACBUSETTS 

AOOnST   1950 

-28TH- 

WEST  BRIMFIELD 

-29TH- 

.02 

.02 

fEST  BRIMFIELD 

-31ST- 

.98 

.22 

1.20 

WEST  BRIUFIELD 

.29 

.07 

.01      .02 

.02 

.01 

.42 

NOVEMBER  1950 

-27TH- 

WEST  BRIMFIELD 

.01 

.01 

-28TH- 

.02 

WEST  BRIMFIELD 

.07      .03 

.01 

.11 

NEW  BAMPSHIRE 

JIJLY   1950 

-2D- 

BA  NOTES 

• 

-3D- 

.02 

.02 

HANOVER 

.01 

-4TB- 

.01 

HANOVER 

.01 

.03 

.05 

.01 
-5TB- 

.10 

HANOVER 

-6TH- 

.01 

.20 

.20 

.37      .05 

.83 

BANOVER 

.26 

.09 

.03 

.07 

-11TB- 

.45 

HANOVER 

' 

.04 

-12TH- 

.01 

.01      .01 
.01 

.07 
.02 

BANOVER 

.01 

-13TH- 

.05 

.05      .09 

.19 

HANOVER 

-14TH- 

.09 

HANOVER 

.09 

-17TB- 

.01 

.01 

.22      .46 

.70 

HANOVER 

-20TB- 

BANOVER 

.02 

.04      .03 

.03 

-25TH- 

.12 
.01 

HANOVER 

.01 

-28TB- 

HANOVER 

.03 

.02 

.05 

.10 

B*»  r«tareBC«  not**  follovlni  Station  Indsx. 
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Table  4-Coatinuecl 


HOURLY  PRECIPITATION 


MEV    ENGLAND 
DELAYED  DATA 


A.  M.  Hour  ending 

P. 

A.  Hour  ending 

Station 

3 

1 

1            I            ' 

o 

i       '     1 

2          3 

4 

s    ;    6    [    7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

H 

-29TB- 

BAMOVER 

-31ST- 

.17 

.17 

BANOTXR 

.06 

.01 

.07 

ADGDST   1950 

-28TH- 

PIKKHAM  NOTCH 

-29TH- 

.39 

.09 

.48 

PHKHAH   NOTCH 

.03 

.01 

.01 

.01       .70 
-31ST- 

.26 

.19 

.04 

.01       .01 

.02 

.01 

.01 

1.31 

PINKHAM   NOTCH 

.06 

.07 

.06 

.03 

.02 

.09      .02 

.09 

.01 

.03 

.01 

.49 

SEPTEMBER  19S0 

-IST- 

HA  MOVER 

.01 

.01 

.07 

.11 

.04 
-3D- 

.24 

HANOVER 

-4TH- 

.01 

.01 

HANOVER 

.10 

.15 

.02 

.02      .01 
-lOTH- 

.30 

HANOVER 

.04 

.02 

.06 

.03 

.03 

.18 

-IITH- 

HANOVER 

.06 

.03 

.03 

.18      .05 

.01 
-14TH- 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02      .03 

.46 

HANOVER 

.01 

.03 

.03      .03 

.01 

.01 

.02 

.03      .01 
-19TH- 

.18 

HANOVER 

.02 

-22D- 

.02 

HANOVER 

-23D- 

.02 

.03      .01 

.01 

.07 

HANOVER 

.01 

.03 

.04 

OCTtSER  1950 

-lOTH- 

HANOVER 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.15      .05 
-IITH- 

.07 

.04 

.01 

.02 

.02 

.48 

HANOVER 

.01 

.13      .18 

.03 

.06      .03 

.02 

-12TH- 

.46 

HANOVER 
BANOVEB 

.01       .02 

.02      .02 

.09 

.05 

.01 
.01 

-13TH- 
-14TH- 

.06 

.03 
.06 

.01 
.01 

.11 
.01 

.11 
.01 

.01 

.49 
.16 

HANOVER 

.01 

-15TH- 

.01 

HANOVER 

.02      .02 

.04 

-28TH- 

.01       .01 

.10 

HANOVER 

-29TH- 

.01 

.01 

HANOVER 

.02 

.02      .02 

.06 

NOVEMBER   19  SO 

-2D- 

HANOVER 

-3D- 

.07 

.07 

HANOVER 

.01 

.03 

.01 
-4TH- 

.02 

.02 

.03 

.12 

HANOVER 

.03 

.02 

.10 

.02 

.01 

.06 

.01 

.02 

.33 

.09 

.69 

I   r«(«r«BC9   iiot«a   follovlng   Station   lnd«>. 
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Table  4-Continuad 


BAKOTER 
UNDAFF 


HAROVER 
LANDAFF 


VERIIOMT 
JUNE   1950 


imiON  TILLAGE  DAM 


ONIOM  TILLAGE   DAM 


SEPTEMBER  1950 


STOC (BRIDGE 


STOCKBRIDGE 


STOCKBRIDGE 


STOCKBRIDGE 


STOCKBRIDGE 


HOURLY  PRECIPITATION 


NEW   ENGLAND 
DELAYED  DATA 


A.  M.  Hour  ending 


2  3 


.24      .05      .02 


.13      .12      .11 


.13      .25      .44 


.01      .01 
.03  .01 


.01      .03      .01 


.01      .03      .01 


P.  M.  Hour  ending 


.26      .22      .22 


.01      .01 
.01 


.05 
.01      .01      .06 


.07      .02      .01 


.01  .01 

.04      .02      .08 


.02      .03      .01 


-20TH- 

.03      .01 
-21ST- 


—       I 


.01      .03      .03 


.03      .02      .10 


.06      .06      .07 


.10      .18      .33 


.01  .13 

.03      .03 


14TH- 

.01      .06      .02 
■15TH- 


•22D- 

.04      .01      .01 
.230- 


.07      .03 

.04  .01 


.34 
.34 


.04 
.05 


.02      .04      .OS 


t«»  tollovlng  Station  Indas 
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DAILY  TEMPERATURES 


NE>   ENGLAND 
DELATED  DATA 


Station 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

VUMOITT 
BKNRIROrCM 

SKPTEIBKR  1949 

MAX 
MIN 

79 
58 

79 
38 

77 
40 

79 
45 

81 
55 

77 
56 

60 
37 

60 
44 

60 
44 

64 
33 

70 
36 

71 
39 

72 
47 

79   71 
61,  47 

73 

50 

71 
49 

72 

45 

76 

61 

73 
47 

60 
47 

60 
50 

62 
49 

62 
46 

58 
30 

69 
31 

64 
40 

71 
54 

71 
47 

62 
49 

69.4 
45.8 

OCTOBER  1949 

MAX 

MIN 

60 
34 

64 
28 

66 
36 

74 
43 

73 
59 

67 
33 

67 
39 

66 

51 

77 
52 

84 
52 

86 
54 

81 
S4 

77 
37 

71 
33 

68 
49 

64 
31 

64 
29 

65 
35 

66 
43 

66 
38 

70 
33 

72 
54 

61 
44 

59 
40 

61 
33 

62 
42 

58 
45 

60 
33 

64 
38 

64 
36 

66 
51 

67.8 
40. S 

lOVIIBER  1949 

MAX 

MIN 

60 
38 

55 
28 

58 
26 

47 
36 

42 
33 

40 
29 

44 

26 

61 
30 

59 
29 

65 
24 

59 
44 

51 
34 

48 
34 

55 
41 

55 
21 

50 
35 

52 
24 

42 
22 

45 
33 

45 
33 

40 
31 

39 
20 

38 
9 

39 
22 

43 
33 

42 
20 

33 
S 

34 

16 

44 

30 

45 
34 

47.6 
27.3 

DBCDIBER  1949 

MAX 
MIN 

43 
27 

40 
21 

42 

17 

40 
2 

40 

2 

32 
15 

36 

16 

35 

0 

29 
5 

19 
-06 

42 

17 

54 
38 

55 
34 

38   34 
18   10 

32 

4 

35 
10 

48 
25 

47 
37 

46 
34 

52 
38 

64 
30 

56 
28 

44 

14 

38 

7 

50 
26 

59 
46 

57 
33 

SI 
22 

56 

7 

39 
2 

43.6 
18.6 

JANUARY  1950 

MAX 
MIN 

40 

4 

39 
20 

53 

36 

66 
50 

59 
37 

43 
34 

42 
18 

23 

4 

31 
-07 

41 
23 

38 
25 

34 

5 

45 
20 

56   40 
391  17 

42 

28 

37 
20 

46 
19 

36 
10 

20 
5 

32 

4 

37 
20 

37 
32 

38 
28 

SO 
35 

67 
33 

54 
21 

37 
7 

39 
10 

42 

7 

32 
17 

41.5 
20.0 

rlBRUABY  1950 

MAX 
MIN 

32 
18 

41 
26 

37 
20 

41 
30 

34 
6 

36 
8 

32 
16 

33 
-16 

45 

8 

45 
22 

46 
31 

38 
21 

37 
19 

33 
31 

35 
22 

37 
27 

36 
25 

35 
26 

37 
20 

31 
-07 

8 
-23 

24 
-02 

29 
-02 

39 
15 

40 
12 

20 
-10 

12 
-18 

38 
-18 

33.6 
10.3 

MARCB  19S0 

MAX 
MIN 

35 
19 

28 
8 

22 

-15 

-03 
-25 

42 
-05 

41 
10 

31 
-09 

52 
21 

50 
10 

29 

4 

29 
3 

38 
28 

36 
31 

33 

13 

33 
9 

31 
3 

32 
11 

33 
21 

33 

-04 

34 
6 

45 
19 

47 
13 

48 
30 

43 

31 

41 
34 

45 
30 

47 
29 

65 
37 

62 
30 

44 

23 

42 

11 

38.3 
13.8 

APRIL  1950 

MAX 

MIR 

49 

14 

48 
33 

54 
39 

77 
43 

72 
40 

46 
26 

45 
11 

47 
15 

44 

25 

45 
15 

53 
23 

45 
33 

39 
32 

46 
34 

44 

34 

54 
24 

59 
29 

65 
38 

70 
32 

68 
43 

51 
32 

51 
32 

48 
27 

52 
27 

61 
33 

64 
39 

67 
31 

61 
43 

55 
27 

60 
32 

54.6 
28.2 

lUT  1950 

MAX 

MIR 

59 
40 

65 
39 

71 
33 

71 
41 

70 
52 

80 
50 

76 
50 

55 
28 

69 
23 

68 
46 

67 
44 

68 
30 

74 
33 

67 
30 

65 
43 

70 
47 

73 
46 

67 
47 

61 
43 

65 
40 

72 
37 

76 
33 

73 
38 

87 
52 

67 
54 

77 
46 

82 
43 

80 
43 

67 
49 

77 
43 

69.9 
41.3 

JUNK  1950 

MAX 

MIR 

67 
40 

75 
44 

75 
50 

74 
48 

72 
37 

83 
40 

85 
48 

91 
53 

94 

54 

88 
61 

80 
51' 

70 
35 

78 
41 

76 
48 

80 
43 

78 
50 

74 
56 

66 
38 

76 
36 

77 
45 

78 
58 

76 
37 

86 
49 

88 
62 

78 
66 

88 
52 

85 

61 

73 
52 

80 
46 

79 
58 

79.0 
48.6 

JULY  1950 

MAX 
MIN 

78 
54 

81 
42 

79 
58 

77 
56 

84 
57 

79 
62 

79 
47 

84 
46 

85 
S3 

85 
58 

79 
58 

83 
63 

87 
55 

84 
54 

78 
40 

80 
53 

88 
63 

87 
66 

86 
52 

79 
55 

74 

41 

79 
43 

83 
49 

80 
46 

79 
63 

87 
59 

79 
44 

82 
55 

82 
52 

82 
77 

84 
55 

81.7 
54.0 

SEPTEMBER  1950 

MAX 

MIN 

74 
63 

74 
56 

69 
52 

72 
58 

68 
49 

70 
36 

75 
45 

77 
40 

80 
49 

79 
49 

72 
48 

63 
48 

69 
39 

66 
52 

66 
55 

63 
51 

60 
40 

58 
30 

67 
30 

70 
30 

70 
47 

69 
43 

59 
39 

54 
35 

54 
35 

64 
57 

62 
34 

65 
43 

70 
35 

76 
35 

67.8 
43.7 

COHNECTICOT 
JWI  1950 

MOinrr  carmel 

JOU  1950 

MAX 
MIR 

64 
S3 

78 
46 

79 
51 

69 
43 

73 
41 

81 
45 

85 
53 

89 
56 

85 
56 

83 
59 

74 

56 

70 
48 

73 
44 

tt 

71 
56 

75 
57 

76 
48 

71 
39 

58 
46 

68 
53 

80 
58 

73 
47 

83 
49 

85 
S7 

89 
65 

90 
63 

81 
61 

75 
52 

79 
51 

76 
57 

76.6 
51.9 

IIODirT  CARMEL 

MAX 

MIN 

81 
61 

83 
51 

83 
64 

79 
64 

82 
62 

77 
61 

80 
55 

84 
53 

86 
59 

70 
61 

76 

61 

81 
66 

83 
63 

76 
56 

73 
51 

68 
57 

84 
65 

88 

66 

83 

61 

65 
57 

77 
S3 

81 
53 

81 
54 

75 
51 

83 
67 

77 
63 

83 
56 

8S 
56 

85 
59 

88 
60 

90 
60 

80.2 
58.9 

AUGUST  1950 

aiDELETOiR 

MAX 
MIR 

?s 

11 

76 
60 

72 
60 

78 
54 

75 
58 

69 
52 

74 
48 

81 
59 

87 
66 

83 
62 

84 
58 

•79 
53 

77 
55 

79 
54 

82 
62 

81 
63 

78 
66 

78 
65 

78 
69 

70 
56 

73 
50 

77 
60 

78 
58 

80 
58 

79 
63 

84 
64 

80 
66 

80 
70 

82 
65 

81 
64 

78.8 
60.1 

SEPTEMBER  1950 

Momrr  carmel 

MAX 
MIR 

as 

70 

84 
63 

6S 
59 

79 
53 

70 
SO 

73 
48 

81 
45 

i3 
49 

84 
54 

77 
63 

65 
56 

64 

46 

63 
48 

68 
52 

75 
59 

70 
41 

64 
33 

69 
37 

68 
48 

58 

52 

74 
48 

56 
49 

66 
37 

56 
32 

60 
35 

60 
43 

63 
43 

64 
44 

63 
45 

76 
51 

69.4 
48.4 

OCrOBEB  1950 

SBEPAOG  DAM 

MAX 

MIR 

74 
50 

76 
52 

75 
S2 

75 
46 

61 
36 

59 
32 

60 
46 

65 
47 

70 
58 

68 
56 

63 
47 

63 
54 

58 
47 

54 
36 

56 
38 

56 
30 

61 
33 

69 
45 

69 
50 

70 
58 

63 
34 

63 
43 

64 
43 

48 
43 

56 
43 

56 
36 

46 
24 

48 
27 

62 
46 

63 
46 

66 
44 

62.5 
43.2 

lATERBDIS  CITT  HALL 

MAX 

MIN 

80 
SO 

80 
55 

81 
46 

79 
51 

65 
38 

61 
36 

64 
48 

68 
51 

70 
53 

70 
53 

66 
48 

66 
57 

65 
50 

58 
37 

61 
45 

60 
35 

65 
35 

72 
48 

76 
57 

75 
62 

68 
38 

68 
50 

71 
43 

SO 
46 

59 
45 

60 
40 

50 
27 

57 
31 

69 
51 

70 
52 

76 
48 

67.1 
46.0 

WIGVAM  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

72 
48 

80 
50 

81 
58 

80 

51 

60 
34 

61 
33 

62 
48 

60 
47 

70 

51 

68 
42 

65 
48 

62 
53 

61 
48 

60 
33 

60 
34 

58 
29 

65 
35 

73 
52 

72 
58 

71 

58 

70 
32 

65 
40 

68 
40 

63 
45 

58 
48 

54 
36 

SO 
22 

51 
28 

65 
SO 

69 
47 

68 
52 

65.2 
43.5 

NOVEMBER  1950 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

MIN 

73 
43 

79 
49 

52 
44 

65 
44 

64 
33 

54 
27 

63 
35 

65 
44 

66 
51 

56 
36 

44 

30 

47 
28 

46 
24 

48 
21 

53 
21 

63 
37 

56 
39 

43 
24 

57 
21 

62 
49 

51 
27 

40 
34 

31 
19 

46 
27 

57 
40 

40- 
33 

43 
31 

40 
33 

36 
31 

37 
26 

52.6 
33.0 

MAINE 
ADGOST  1950 

HOULTOM  1  NE 

MAX 
MIN 

75 
SS 

75 
48 

80 
57 

78 
51 

79 
52 

83 
50 

76 
41 

81 
46 

87 
57 

83 
61 

73 
55 

77 
44 

80 
50 

75 
52 

75 
44 

82 
50 

76 
55 

82 
58 

72 
56 

73 
55 

70 
SO 

77 
43 

78 
44 

83 

58 

75 
57 

76 
55 

78 
54 

73 
54 

64 
48 

70 
49 

68 
49 

76.6 
■il.5 

SEPTEISER  1950 

MILLINOCKET 

MAX 

MIN 

73 
57 

73 
55 

73 
47 

57 
49 

61 
49 

72 

82 
51 

83 
55 

81 
53 

78 
52 

63 
42 

60 

41 

67 
37 

68 
33 

71 
46 

60 
49 

58 
39 

65 
35 

63 
44 

59 
27 

SS 
31 

55 
24 

60 
44 

S3 
36 

51 
32 

58 
29 

58 
29 

55 
38 

57 
45 

75 
48 

64.8 
41.8 

RIPOCENUS  DAM 

MAX 

MIN 

64 
55 

73 
56 

70 
42 

62 
47 

54 
47 

2 

68 
44 

78 
51 

84 
51 

78 
40 

70 
38 

62 
43 

65 
36 

65 
36 

68 
39 

61 
SO 

57 
37 

55 
35 

64 
35 

56 
39 

58 
30 

56 
26 

55 
28 

56 
35 

42 
31 

45 
31 

55 
33 

59 
39 

56 
41 

64 
48 

61.7 
39.9 

NOVEieER  1950 

BOULTON  1  NE 

MAX 

MIN 

50 
28 

65 
42 

57 
34 

52 
34 

65 
48 

52 
36 

47 
37 

52 
45 

53 
43 

52 
38 

48 
25 

11 

35 
30 

39 
20 

43 
23 

46 
34 

48 
40 

45 
34 

39 
24 

45 
30 

41 
32 

38 
27 

34 
20 

33 
14 

44 
22 

44 

38 

47 
*1 

52 
43 

55 
39 

40 
33 

46.6 
32.2 

MASSACHUSETTS 
JUNE  1950 

SPRINGFIELD 

MAX 
MIR 

74 
63 

81 
50 

81 
60 

77 
51 

7S 
47 

87 
50 

89 
59 

90 
63 

90 
64 

89 
65 

77 
58 

72 
48 

77 
51 

76 
S3 

76 
58 

78 
58 

79 
63 

78 
46 

78 
51 

80 

51 

SO 
60 

79 
51 

88 
56 

90 
64 

90 
67 

90 
64 

90 
62 

81 
56 

82 
57 

83 
63 

81.9 
57.0 

JULY  1950 

PROVINCETOWN  2  IN* 

MAX 
MIR 

74 
60 

78 
59 

79 
59 

78 
64 

80 
63 

78 
63 

80 
56 

80 
52 

79 
61 

81 
64 

78 
65 

76 
67 

74 
63 

74 
62 

78 
63 

79 
67 

81 
61 

78 
63 

79 
63 

76 
63 

70 
63 

74 
63 

72 
62 

76 
61 

81 
62 

82 
64 

80 
64 

81 
62 

83 
63 

87 
67 

86 
64 

78.5 
63.3 

WEST  CUMMINCTON 

MAX 

MIN 

64 
36 

65 
36 

70 
33 

73 
38 

76 
45 

83 
45 

84 
49 

76 
53 

11 

80 
63 

81 
S3 

68 
53 

76 
58 

67 
57 

86 
60 

83 
61 

73 
50 

73 
37 

79 
39 

83 
42 

79 
39 

78 
58 

74 
57 

77 
40 

80 
48 

82 
49 

81 
50 

76.8 
47.9 

AU0U8T  1950 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

92 

69 

67 
57 

69 
58 

82 
59 

81 
56 

68 
54 

83 
54 

89 
64 

88 
63 

68 
60 

78 
58 

81 
59 

79 
51 

83 
59 

83 
59 

82 
64 

80 
63 

82 
65 

80 
69 

80 
50 

78 
50 

81 
58 

84 

56 

83 
60 

68 
58 

86 

55 

84 

62 

85 
59 

87 
67 

81 
57 

73 

57 

80.8 
59.0 

WEST  CUMMINCTON 

MAX 
MIN 

81 
SO 

73 
48 

72 
S3 

71 
SO 

73 
43 

72 
45 

73 
48 

79 
36 

82 
43 

81 
50 

74 
55 

73 
38 

74 
35 

75 
45 

78 
40 

80 
46 

83 
48 

84 
63 

75 
61 

68 
54 

72 
43 

75 
33 

77 
42 

82 
44 

78 
47 

8S 
44 

83 
53 

82 

51 

tl 

72 
55 

75 
51 

76.9 
47.5 

S*»  tmimtmne*  not*a  foUowiog  Station  lodax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Continued 


NER    ENGLAND 
DELAYED   DATA 


Station 

Day  oi  month 

? 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SEPTEIOER  1950 

COHASSET 

MAX 
MIN 

71 
62 

83 
65 

76 
62 

65 
60 

74 
54 

64 
54 

66 
51 

78 
50 

72 
58 

80 
58 

71 
59 

59 
53 

59 
52 

58 
49 

67 
44 

69 

54 

57 
48 

69 
48 

61 
52 

67 
35 

55 
34 

59 

38 

57 
41 

63 
45 

61 
49 

60 
S3 

66.2 
51.1 

OCTOBER  1950 

WORCESTER  1 

MAX 

MIN 

84 
51 

82 
52 

84 
52 

65 
48 

62 
34 

65 
30 

63 
36 

69 
44 

73 
53 

59 
54 

65 
50 

60 
51 

57 
46 

55 
35 

61 
33 

61 
26 

68 
34 

72 

51 

76 
50 

67 
45 

68 
29 

66 
45 

45 

35 

42 

37 

58 
42 

46 

31 

54 

20 

54 
23 

64 
49 

73 
47 

68 
42 

64.1 
41.1 

NEf  HAWSHIRE 
JULY  1950 

HANOVER 

MAX 

MIN 

80 
57 

80 
48 

80 
62 

68 
55 

82 
58 

76 
63 

78 
51 

83 

51 

85 
54 

83 
58 

72 
61 

83 
65 

86 

59 

75 
59 

77 
46 

77 
50 

84 
65 

84 
67 

79 
57 

67 
52 

75 
43 

77 
46 

80 
51 

78 
54 

78 
61 

77 
62 

76 
48 

77 
52 

82 

57 

81 
59 

81 
S3 

78.7 
55.6 

NOT  CASTLE 

MAX 

MIN 

69 
59 

70 
54 

89 
55 

81 
58 

74 
60 

82 
59 

79 
59 

80 
58 

79 
61 

73 
57 

76 
61 

76 
64 

80 
64 

72 
53 

75 
64 

70 
56 

70 
61 

91 
58 

85 
61 

83 

57 

70 
50 

70 
60 

69 
58 

68 
55 

n 

83 
63 

82 
57 

76 
57 

89 
59 

90 
58 

87 
51 

78.1 
58.4 

SEPTEHBER  1950 

HANOVER 

MAX 
MIN 

77 
63 

70 
54 

58 
50 

69 
53 

63 
52 

72 
43 

SO 
46 

79 
49 

80 
55 

67 
54 

59 
55 

65 
48 

66 
40 

64 
50 

64 
55 

59 
47 

59 
35 

65 
33 

67 
42 

61 
37 

59 
43 

54 
37 

56 
40 

44 

31 

54 

28 

55 

30 

60 
38 

62 
49 

61 
43 

73 
47 

63.7 
44.9 

TUCKERHAN  RAVINE 

MAX 
HIN 

61 
54 

56 
44 

48 
43 

54 
44 

50 
41 

58 
54 

52 
43 

46 
37 

53 
37 

51 
43 

55 
27 

45 
27 

28 
23 

OCTOBER  1950 

HANOVER 

MAX 

MIN 

78 
SO 

79 
51 

76 
55 

69 
44 

57 
32 

62 
30 

64 
34 

67 

51 

72 
44 

58 
46 

56 
46 

57 
48 

51 
42 

51 
34 

54 
27 

57 
23 

65 
37 

67 
51 

75 
51 

66 
39 

62 
27 

56 
29 

45 
36 

42 
39 

54 
39 

44 

35 

50 
25 

48 
22 

60 
47 

71 
49 

61 
35 

60.5 
39.3 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 

HIN 

82 
42 

83 
47 

81 
45 

81 
47 

65 
27 

64 
26 

64 
27 

66 
38 

75 
51 

75 
50 

61 
47 

64 
45 

61 
43 

56 
34 

57 
25 

59 
22 

64 
30 

68 
42 

75 
45 

78 
59 

65 
26 

65 
28 

57 
37 

42 
37 

58 
40 

59 
32 

48 
22 

56 
22 

58 
48 

69 
40 

71 
31 

65. 4 
37.3 

NOT  LONDON 

MAX 
HIN 

76 
55 

77 
57 

73 
49 

56 
40 

54 
35 

58 
40 

58 
39 

62 
45 

70 
47 

55 
41 

56 
41 

56 
47 

49 
38 

49 
34 

50 
33 

53 
31 

64 
38 

64 
46 

72 
46 

62 
34 

59 
32 

53 
34 

38 
31 

38 
34 

48 
37 

37 
28 

47 
25 

46 
25 

54 
46 

66 
49 

57 
42 

56.7 
39.3 

NOVEMBER  1950 

HANOVER 

MAX 
MIN 

67 
29 

79 
39 

60 
37 

47 
37 

63 
40 

52 
26 

61 
28 

61 
41 

63 
52 

60 
39 

42 
29 

41 
26 

41 
19 

43 
26 

50 
19 

58 
40 

56 
36 

40 
26 

52 
17 

58 
32 

56 
27 

31 

21 

31 
12 

40 
29 

44 

37 

50 
39 

46 
29 

36 
28 

39 
31 

36 
29 

50.1 
23.7 

HASSABESIC  LAKE 

HAX 
HIN 

65 
27 

81 
34 

81 
43 

45 
37 

66 
44 

60 
25 

59 
26 

64 
40 

60 
43 

56 
49 

55 
26 

45 
20 

46 
19 

46 
17 

55 
37 

61 
34 

61 
46 

56 
34 

56 
19 

63 
31 

64 
31 

36 
21 

37 
11 

41 
29 

45 

38 

52 
40 

48 
41 

48 
33 

46 
30 

39 
30 

54.6 
31.8 

NOT  LONDON 

HAX 
HIN 

58 
38 

73 
44 

69 
35 

40 
31 

61 
32 

49 
29 

54 
33 

51 
37 

57 
45 

56 
33 

39 
29 

38 
25 

38 
22 

41 
28 

51 
28 

55 
40 

53 
34 

39 
25 

53 
25 

57 
37 

44 
20 

28 
17 

30 
15 

33 
25 

44 

33 

48 
35 

43 
40 

39 
30 

37 
27 

33 
26 

47.0 
30.6 

RHODE  ISLAND 
OCTOBER  1950 

KINGSTON 

HAX 
MIN 

85 
51 

74 
53 

77 
43 

66 
48 

63 
34 

63 
29 

64 
49 

72 
52 

72 
55 

62 

57 

69 
54 

60 
52 

60 
49 

58 
37 

54 
30 

59 
26 

64 
30 

70 
55 

70 
57 

72 
51 

60 
37 

70 
36 

51 
43 

49 

41 

62 
41 

63 
28 

52 
19 

59 
24 

67 
48 

73 
49 

70 
40 

64.8 
42.5 

VERMONT 
NOVEMBER  1950 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

65 
27 

77 
46 

50 
36 

47 
36 

47 
33 

50 
25 

65 
31 

61 
37 

66 
46 

63 
37 

45 
33 

38 
22 

42 
30 

46 
22 

59 
40 

60 
40 

42 
25 

57 
20 

60 
42 

58 
25 

28 
22 

32 
5 

43 
20 

45 

36 

52 
36 

47 
31 

34 
29 

37 
31 

37 

31 

36 
29 

49.6 
30.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


NOT   ENGLAND 
DELAYID  DATA 


Station 

Day  of  monlh 

hi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOT  HAHPSHIRE 
MAY  1950 

MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

.13 
25 

.03 
26 

.16 
39 

.20 
33 

.10 
37 

.04 
40 

.27 
122 

.20 
121 

.23 
70 

.20 
52 

.11 
61 

.19 
38 

.22 
39 

.27 
71 

.22 
40 

.12 
42 

.09 
20 

.18 
45 

.04 
31 

.06 
49 

.19 
55 

.26 
41 

.24 
44 

.17 
38 

.13 
29 

.10 
27 

.23 
31 

.26 

48 

.13 
14 

.00 
42 

.02 
23 

4.7* 
1393 

ADCUST  1950 

WEST  ALTON 

EVAP 
WIND 

.12 
20 

.06 
13 

.09 
6 

.08 
13 

.16 
56 

.19 
51 

.11 
19 

.14 
13 

.16 

4 

.19 
49 

.22 

50 

.23 
108 

.16 
25 

.21 
39 

.14 
35 

.16 
32 

.06 

11 

.09 
8 

.23 
24 

.09 
11 

.02 
31 

.18 
91 

.07 
7 

.08 

10 

.07 

4 

.05 
9 

.06 
7 

.07 
9 

.11 
17 

.19 

.00 
3 

3.79 
786 

OCTOBER  1950 

HASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

.08 
12 

.09 
3 

.11 
12 

.14 
32 

.12 
18 

.10 
23 

.09 
12 

.06 
17 

.09 
17 

.18 
52 

.03 
77 

.16 
16 

.06 
42 

.09 
67 

.09 
28 

.07 

7 

.08 
24 

.06 
21 

.10 
19 

.13 
67 

.14 
32 

.06 
28 

« 
84 

39 

.08 
28 

.07 
51 

.06 
35 

.04 
26 

.01 
17 

.01 
5 

.08 
31 

2.48 
942 

NOVEMBER  1950 

MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

.08 
16 

.04 
13 

.08 
39 

51 

39 

.11 
59 

.03 
17 

.02 
13 

.01 

11 

.05 
49 

.07 
23 

.02 
18 

.04 

1 

.02 
27 

.05 
25 

.04 
12 

.01 
28 

.08 
37 

.04 
35 

• 
23 

• 
81 

.03 
81 

.02 
20 

.01 
38 

.01 
14S 

.01 
188 

34 

12 

21 

52 

Bl.OO 
1208 

See  reierence  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NE«    ENGLAND 
DELAYED   DATA 


Day  of  month 

Station 

1        2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S" 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

— 1 

CCWKECTICUT 
NOVEIBER    1950 

KOUKT    CARMEL 

SWWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

T 

MAINE 
NOVEieER   19S0 

HOULTON    1    NE 

SNOIFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
3 

1.0 
3 

1  .0 

1 

1 

NE»    HAMPSHIRE 
NOVEIBER   1950 

RAMOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

.5 

1.7 

VtRHDNT 
BENNINCTCd 

NOVEMBER    194  9 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

.5 

T 

T 

DECEMBER    1949 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

3.0 
5 

.5 
5 

1.5 

4 

4 

4 

3 

1 

.5 
T 

T 

T 

JANUARY    1950 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

.7 
2 

1 

1  .7 
2 

FEBRUARY    1950 

S  NOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.5 
2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1  .8 
2 

2.5 

4 

.4 
5 

5 

5 

1  .4 
6 

6 

6 

4  .0 
10 

4.0 
14 

- 

12 

12 

2.0 
14 

14 

MARCB    1950 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
15 

15 

15 

15 

14 

14 

13 

2 

1 

1 

1  .0 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1  .3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

APRIL    1950 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

4 

- 

- 

NOVEIBER   1950 

ENOSBURC   FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0      T 
2 

2.0 

1 

1.0 
2 

- 

2.0 

- 

Tables  3  and  4: 


CORRECTIONS 
MONTH:   FEBRUARY  THRU  JULY,  1950 


Searsburg  Station,  Vermont 


Table  3: 


West  Rumney ,  N.  H. 


Table  2: 


Salisbury,  Connecticut 


Table  5: 


Table  2: 


Table  3: 


Table  5: 


Houlton  1  NE,  Maine 
Vanceboro,  Maine 

Lowell ,  Massachusetts 

Union  Village  Dam,  Vermont 

Vanceboro,  Maine 
Lowell,  Massachusetts 

Union  Village  Dam,  Vermont 


Table  4: 


MONTH:   JULY  1950 


MONTH:   AUGUST  1950 


MONTH:   SEPTEMBER  1950 


MONTH:   NOVEMBER  1950 

See  reference  notes  (ollowing  Station  fndex 
-    387    - 


Published  as  Searsburg  Mountain,  should 
have  been  Searsburg  Station. 


Amount  shown  on  15th  should  be  on  14th. 


Monthly  mean  temperature  should  be  66.9; 
departure  from  normal  +0.5 

Mean  minimum  temperature  should  be  56.2 


Lowest  temperature  for  month  should  be 
24°  on  20+. 

Number  of  days  with  minimum  temperature 
32°  or  less  should  be  missing;  monthly 
precipitation  total  should  be  3.07;  de- 
parture from  normal  -0.15;  Number  of  days 
with  .25  or  more,  4. 

Monthly  precipitation  total  should  be 
1.73;  number  of  days  .01  or  more,  11; 
number  of  days  .25  or  more,  3. 

Should  not  be  shown  in  Table  2 


Amount  on  1st  should  be  .20;  27th,  0; 

monthly  total  should  be  3.07. 

Amount  on  3rd  should  be  .34;  monthly 
total,  1.73. 


Should  not  be  shown  in  Table  5. 


Pages  334  and  335  should  be  reversed. 


STATION  INDEX 


Station 


canacTiCDT 

ANSON li 

BAEERSVILU 

BALTIC 

BARKUAKSTSD 

BLOOMriXLD 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  AIRP<»tT 

BRISTOL 

BROOCLTN 

BULLA    BRIDGE    DAM 

BURLINGTCm 
CAMDLE100D    LAKE 
COCKAPONSET    FOREST   R 
COLCHESTER 
COU.INSVILLE 

CREAK    HILL 
DANBtlRY 
DAVSON    LACE 
□EKBY 
EAST   HATEH 

EASnW    LAKE    R£SKRVOIR 

FALLS    VILLAGE 

GREEN1ICH 

GROTOH 

HARTTORD 

HARTFORD  WB   AIRPORT 
aSHLOCKS    RESERVOIR 
JSWETT  CITY 
LAO    K0I40H0C 
LAUREL   RESKRVOIH 

MANCBESTER 

HEAD   POND  RESERVOIR 

mraiLETOVM 

HILPORD 

HOHAWE  FOREST   RS 


HOODVS   1 
HOtTNT   CARHEL 
MATeHAUG   FOREST  R8 
NATHAN    HALE    ST    FOREST 
NEW   aASTFORD 


County 


IRPORT 


KEW  HAVEN  WB 
HE* INGTON 
HB«  LONDON 
NORFOLK  2   SW 
NORTH  BRANFORD 

NORTB  GUILFGBD 

NORTB  ONT 

NORIALK 

NORWICH  3  ESE 

PACHAUG  ST  FOREST  3  HE 

PEOPLES  FOREST  RS 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  HEIGHTS 

PUTNAM  LAKE 

ROC KV ILLS 
aOCKWOOD  LAKE 
ROCKT  RIVER  DAM 
ftOUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATDCK  RESERVOIR 
SHE PA DC  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RES 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD 

STEVENSON  DAM 
STORKS 

THOMPSONVILLE 
TORB INGTON  1 
TORE INGTON  2 


0120  NFW  HAVEN 
0227  LITCHFIELD 
0251  NZW  LONDON 
0299  LITCHFIELD 
1 0634  I  HARTFORD 

loeoi : FAIRFIELD 
0806  I  FAIRFIELD 

!0830  HARTFORD 
0918  WINDHAM 
0961  LITCHFIELD 

.0973  HARTFORD 
1093  I  FAIRFIELD 
!l48S  MIDDLESEX 
1 14 99  I  NEW  LONDON 
1536  1) 


1715IL1TCHF1ELD 
1762  I  FAIRFIELD 
1798  I  NEW  HAVEN 
|lB44  FAIRFIEU) 
1 2169  I  NEW  HAVEN 

2288  FAIRFIBIJ) 
2658 ! LITCHFIELD 
3137  FAIRPIEU) 
3207  NEW  LOHDOM 
3446  I  HARTFORD 

J3451  HARTFORD 
|3583  KNFIELD 
[3857  NEW  LONDOM 
13989  NEW  LONDON 
4096  FAIRFIELD 

14443 .HARTFORD 
4599  FAIRFIEU) 
4767  UIDDLESBX 
4790 iNEW  HAVEN 

14933  LITCHFIELD 


{5018    Mil 

15077 iNEW    HAVEN 
5135  IWIKDOAM 
5131  ItOLLAHD 

15262  ILITCHPIELD 

!5273  NEW    HAVEN 

[5285  HARTFORD 

15309  NEW    LONDON 

I&445  LITCHFIELD 

5510  KEW    HAVEN 

15641  tfEW  HAVEN 
,5664    LlTCariELO 

5892 [FAIRFIELD 
1 5904    NEW    LONDON 

6131 'NEW    LONDON 

6239  LITCHFIEU) 
6597  NEW  HAVEN 
1664 S  WINDHAM 
16650  WIND HAH 
66SS  FAIRFIELD 

16942  TOLLAND 
I  6954 , TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
; 7002  FAIRFIELD 
,7109  LITCHFIELD 


41  1 

41  1 

41  4 

41  4 

41  4 

157 


6065 
8138 
.  8364 ' 
'8436' 
!844l! 


fairfield 
litchfield 
habtfoud 

TOLLAND 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

TOLLAND 
HARTFORD 
LITCHFIEU) 
LITCHFIELD 


41  20 
41  50 
41  37 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 
72  44 

2   73    12 
0   73    06 

72  S8 

71  56 

73  29 

72  58 

73  28 
72  31 
72  20 
72   56 


41  52  73  20 
41  23  73  28 
41  22  72  59 
41  19173  05 

-•  '-'-"  52 


41  57 
41  OS 
41  21 
41  46 

41  44 

41  14 

41  36 

41  24 

41  10 

41  46 
41  12 
41  33 
41  12 
41  50 

41  30 
41  24 
41  53 
41  46 
41  53 

41  16 

41  42 

41  20 

41  56 

41  20 

41  23 
41  46 
41  08 
41  33 
41  35 

41  56 
41  30 
41  54 
41  54 
41  05 

41  52 

41  06 

41  35 

41  18 

41  59 

41  15 
41  43 
41  39 
41  58 
41  04 


41  : 

41  49 

42  00 
41  46 
41  48 


73  15 

73  22 

73  42 

72  02 

72  42 

72  39 

73  18 

71  54 

72  11 

73  33 

72  29 

73  31 

72  43 

73  05 
73  18 

72  26 

72  55 
72  05 
72  21 

72  57 

73  53 


72  43 

73  26 
73  26 

72  01 

71  51 

73  00 

72  57 
71  56 

71  53 

73  3S 

72  26 

73  38 
73  26 
73  32 
73  27 

73  21 
73  18 
72  49 

72  18 

73  30 

73  10 

72  15 

72  36 

73  07 
73  08 

73  09 

73  19 
73  02 
73  02 
73  02 


TRAP  FALLS  RESERVOIR  8488  FAIRFIELD  7  41  17 

WASHINGTON  8859  LITCHFIELD  7  41  38 

WATBRBVRY  8906  NEW  HAVEN  '  4(41  33 

WATSRBURT  CITY  HALL  8911, NEW  HAVEN  4  41  34 

WEPAWAUC  RESERVOIR  19007  NEW  HAVEN  I  4  41  18 


WESTBROOK  9067  MIDDLESEX      4 !41  18  72  26 

WEST  HARTFORD  9162  HARTFORD       5  41  45  72  47 

WEST  HARTLAND  9174  HARTFORD      5  42  Q0i72  58 

WBICVILLE  EESEBVOIR  9508  HARTFORD     ,  5  41  44  72  57 

WHITNEY  LAKE  !9S'14  ,NEW  HAVEN    I  4  41  20  72  55 

WIGWAM  RESERVOIR  '9568  LITCHFIEU) 

■ILLIHAKTIC  9592  WINDHAH 
WINDSOR  LEfl  BRADLEY  CAA  9704  HARTFORD 

lOLCOTT  RESERVOIR  ;9759  iNEW  HAVEN 

WOODBiniY  |9783  LITCHFIELD 

MAINE 


AUGUSTA  CAA  AIRPORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BITKEL 

BRASSDA  DAH 
CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
COR INN A 
EASTPOBT  WB  CITY 

EAST  SANGERVILLE  2  E 

EAST  WIHTHROP 

ELLSWORTH 

EU8TIS 

FARH INGTON 

FORT  FAIBPIEID 
FORT  KENT  1  8E 
FOBT  ONT 
GARDINER 
CILKAD 

CHAND  LAO  STREAH 

CRESIfVILU 

BIKAH 

HODLTON  CAA  AP 

BOULTOM  1  HE 

JACDIAK 
JONSSBOitO 
LAC  PROin-IERE 
LEVISTON 
HACHIAS 


MIDDLE  DAH 
■ILLINOCEVT 
HILLINOCOT  CAA  AP 
MILLINOCDT  DAH 


40 

73 

08 

43 

14 

56 

72 

41 

37 

72 

56 

34 

73 

16 

0275  OKNEBEC  9  l44  19  69  18 

03S0  PENOBSCOT  U  144  48  68  48 

031 1  .HANCOCK  4  44  23  |68  12 

0480  WALDO  I  44  24  |69  00 

0571  OXFORD  1  44  25  I70  48 


0814  SOMERSET 
1175  ASOOSTOOK 
1472  AROOSTOOK 
'1628  PENOBr.COT 
2426  WASHMGTON 

^442  PISCATAQUIS 
2539  KENNEBEC 
3620  HANCOCK 
|2700  FRANKLIN 
2765  FRANKLIN 

2868  AROOSTOOK 

2B7e  AJIOOSTOOK 

2883  ABOOSTOOK 

3046  KENNEBBC 

bllO  OXFORD 

3161  WASHINGTON 
3353  PISCATAQUIS 
,3800  CUMBERLAND 
3892  AROOSTOOK 
3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
4183  WASHINCTON 
4420  AROOSTOOK 
4566  ANDROSOOGGIN 
4878  WASHINGTON 


'  9,45  40169  50 
15)46  52,68  01 

:1S;46  37  69  32 
11  144  57169  13 
4  |44  54|66  59 

11  I45  10|69  20 
9  44  19  69  54 
4  44  32I66  26 

'  9  r45  13  70  29 
9  ;44  40  |70  09 


15 


>  48  ;< 


ROITB  AHDOVm 
KOBTH  BaiDCTOH 
OLD  Ton 


AIRPORT 


OLD  TOn   CAA   t 

ORCRO 

POSTIAND 

PORTLUO)   VB  AlU-On 

ranriss 


4927 
5261    OXFORD 
5304    PENOBSCOT 
,5309  PEHOfiSCOT 

|5314   PISCATAQUIS 

5357   OXFORD 
5460    SOHERSET 
5805   OXFORD 
5875   CUMBERLAND 
6420   PENOBSCOT 

6425  PENOBSCOT 
6430   PENOBSCOT 

:  6900  .  CUMBEBLAIID 
6t05  CUHBKRLAHD 

1 69Zr  . PENOBSCOT 


Obser- 
vation 
time 


'  46 


15  47    15  ,68  36 

15  [47    15  ,66  36 

,   9   44    15  ,69  45 

,    I    44   24   70  5a 

14  45  11,67  48 
9  45   27  69  36 

13 ;43  51  70  48 
15, 46  07|67  48 
15.46    08;67    50 

I  »  J45  38  70  16 
4  |44   39  67   39 

15  46  42  |70  00 
1  44  06  70  14 
4   44    43   '67    28 

9  44  48  69  54 
1  44  45  70  58 
11  45  38:68  42 
11  '45  39 168  41 


" 

46  17 

66  46 

1 

44  27;  70  39 

9 

45  35  69  43 

1 

44  39 

70  47 

12 

44  OS 

70  43 

11 

44  56 

68  39 

11 

44  57 

68  40 

11 

44  52 

68  42 

4 

43  36 

70  15 

43  39 

70  19 

11 

45  37 

68  10 

475  lOOHHOOn 


ANSON lA    WATER    CO 
WATER  BUR   HARTFORD 
BALTIC    MILLS   CO 
WATER   BUR    HARTFCmD 
ENC  DEPT   HARTFORD 

MRS.    H.    G.    HELIA 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
BRISTOL   WATER   CO 
A.    HORRI30N    SHNI3 
CONN    LIGHT   fc    POVKR 


WATER   BUR 
CONN    LIGHT   k   POWER 
ST   PARK  &   FOREST  COM 
HARY    A.     LEAL 
EDWIN    R.    WILDER 

T.    S.    GOU) 
JOSEPH    L.    SIMKO.JR. 
IfEW   HAVEN    WATER   CO 
BIRMINGHAM   WATER   CO 
NEW    HAVEN   WATSR   CO 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC 
CONN   POWER   CCWPAHY 
CHARLES   E.    HOHR 
WATER  k  ELEC   DEPT 
ENG    DEPT   HARTFOSD 

U.S.    WEATHER   BUREAU 
BRIDGEPORT    HYDRAULIC 
JEWETT    CITY    WTB    CO 
NEW    LONDON    WTR   WKS 
STAMFORD    WATER   CO 

MANCHESTER    WTR   DEPT 
STAMFORD   WATER  CO 
KOENEL   BAILEY  1 

NEW   HATEN  WATER  CO 
3T   PARK  k  FOREST  COM 

FRANK    P.    O'NEILL 
B.    W.    MAC    FARLAND 
3T    PARK   ft    FOREST   COM 
3T   PARK  ft   FOREST  COM 
WATER    BUR    HARTFORD 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
ENC   DEPT   HARTFORD 
DEPT   PUBLIC   WORKS 
EDWARD   C.    CHILDS 
NEW   HAVEN   WATER  CO 

KEW    HAVEN    WATER   CO 
MBS.    MARY  C.    OLIVER 
L.    H.    COMSTOCK 
CHARLES   K.    CR&RY 
ST. P. ft   F.    COH. 


8A[sT  park  ft   FOREST  COH 
BA I  NEW   HATEN  WATER  CO 
9P  ALraOHSE   BONNER 
HID  WHITMAN   DANIEI^ON 
8a   GREENWICH   WATER  CO 


HID 


ROCCVILLB  WTRft^QUE 
GREENWICH  WATER  CO 
CONN  LIGHT  ft  POWER 
RIDOEFIELD  WTB  SUP 
RAROLD    HTERS 


5P  BRIDGEPORT   HYDRAULIC 
lOtHBUB    ENG    WATERBURY 
SAJWTR   COH    NEW    BBITIAN 
8A  CONN    LIGHT   ft   POWER 
5P   RCffiERT  E.    COX 


CONN    LIGHT  ft   POWER 
AGR  EXP  STATION 
CONN   LIGHT  ft   POWER 
TORE INGTON    WTR    CO 
TORRINGTOW   REGISTER 


7P  BRIDGEPORT   HTDRAULK 
5P   TOE   GUNNERY   SCHOOL 
7P  AMERICAN   REPUB   CO 
WATERBURY 
4P   NEW    HAVEN   WATER   CO 

JAHES    RINTOUL 
8A    WATER    BUR    HARTFORD 
8A    WATER    BUB    HAHTPOBO 
8A.WTR    COM    NEW    BBITIAN 
SAJNEW    HAVEN    WATER   CO 

0On|  WATERBURY   WATER  CO 
7A   CONN    LIGHT   ft    POWER 

IID  CIVIL  AERO  ADH 
8 A  WTR  COM  NEW  BRITtAN 
8A   WALTER   JOHNSON 


CIVIL  AERO  ADM 
UNGOR    HYDRO- ELEC    CO 
ACADIA    NAT   PARK 


FLS   PWR   CO 


7A>KART1N    UUN5TER 
HIDiU.S.    WEATHER   BUREAU 
HID  ABB IB   H.    PACQUET 

6P I  RAYMOND   X.    PALMER 
HIDJU.K.    WEATHER   BUREAU 

5P,E.  L.  HOWARD 

4P, AUGUSTA  WATER  DIST 
IIP^ANGOR  HYDBO-ELEC  CO 
HID  iDONALD  A.  CHICK 

6PT.  S.  PREBLE 

7A   C.    W,    NORSWORTHY 
4P|H0WABD    L.    COUSINS 
HID  iGEORGI.    W      CYR 
SS  iSAHUAL  0.    SOULE 
7P|RtnO0RD   FLS   PWB  CO 


Refer 

to 
tables 


3  4 


hid|state  fish  hatchery 
id;hid;b.   C.   SAWTEB 

6p;central  maine  powbr 

HID  HID|ciViL  AERO  ADH 

6PIW1LLIAU  CUHHIK  j    2  3   4   S 

CP  P.    H.    TRIPP  3 

7A   IRVIN   C.    HA80M  2  3        5 

6P  iU.    S.    CUSTOHS  2  3        5 

MID  JUNION   WATER   PWR  CO        2  3        S 
GOR   HTDEfr-ELEC   cd        3 


7AiGRKAT  NORTH.  PAPER 
7P, UNION   WATER   PWR  CO 

5P  BA  GREAT  NORTH.  PAPER 
HID   HIDICIVIL  AERO  ADM 

7A      7aIeBVIN   LOVELL 

mid:  rumford  fi^  pwb  go 

7A'  H.  LA  HONTAGNB 
HID  RUMFGRD  FLS  PVI  CO 
7P  C,  L.  CHADBOURMX 
SP  T.  W.  CLARK 


HID 


CIVIL  AZBO  &DH 
PBTS  DEPT  U  OF  HE 
U.S.  rBATHBR  BUBUO 
0.8.  VXATHER  BORUO 
L.  A.  AVXRILL 


Statio 


PRESQUE  ISLE 
IRIPOGEKUS  DAH 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
ROXBURY 

RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  1  SSR 
SKOWHEGAN 
SOUTH  ANDOV^R 
SOUTH  WEST  HARBOR 

SQUA  PAN  DAH 
SUNDAY  RIVER 
SWANS  PALLS 
THE  PORKS 
UNITY 


HASSACBUSBTTS 


ATHOL 
BESCHWOOO 
BELCHERTOWN 
BILLERICA 
BIRCH  BILL-  DAH 

BLUE  HILL 
I  BOSTON  WB  AIRPORT 
I BOYLSTON 
I  BROCKTON 
' CAHBRIDGE 

CHATHAH 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
[CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

COHASSET 

COU>BROOK 
>  EAST  WAREHAM 
[ EDGARTOWN 
' FALL  BIVER  2  NE 

FITCH8DHC 
FBAH INGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 

HARDWICX 
HARVARD  FOREST 
HATCHVILLE 
HAVERHILL 
HEATH 


JBFFEBSW 
KNIGHTVILLf  DAM 
LAO  COCHITUATE 


LOWELL 

MANSFIEU) 
HENDON  AIRPORT 
HIODLEBORO 
HIODLETON 
MILF<SID 

HILLBUBY 
MONTAGUE  CITY 
UOtmr  WACHUSET 
WANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFCTID 

NEWBDRYPORT 
NEW  SALEM 
KElfTON 
NORTHBRIOGE 
NORTH  TRURO 

PELHAM 


County 


6937  AROOSTOOK 
7174  PISCATAQUIS 
7250  KNOX 
72551  KNOX 
7315  I  OXFORD 

7325 i OXFORD 
73 30 [OXFORD 
7827: SOMERSET 
7940' OXFORD 
8301  HANCOCK 

83  98  I  AROOSTOOK 
8598  OXFORD 
8641  OXFORD 
8721 ■ SOMERSET 
89361  WALDO 

I  8942 [OXFORD 
8969|WASHINGTON 

9891 1  WASHINGTON 


0O49  BERKSHIRE 
0120  HAMPSHIRE 
0190  WORCESTER 
0218  MIDDLESEX 

0257  WORCESTER 
0551  KOHFOLK 
0562  HAMPSHIRE 
0655  MIDDLESEX 
0666  WOHCESTER 

0736  NORFOLK 
0770  SUFFOLK 
0801  WORCESTER 
0860  PLYMOUTH 
1097j  MIDDLESEX 

1376, BARNSTABLE 
1425  CONNECTICUT 
1436  HAHPSHIRE 
1447  SUFFOLK 
1561  WORCESTER 

1582  NORFOLK 
1589  WORCESTEB 
2451  PLYMOUTH 
2501  DUKES 
2642  BBISTOL 

2806' WORCESTEB 
I  2975[  MIDDLESEX 
2997,  NORFOLK 
3052  KORCESTER 
3Z70|  MIDDLESEX 

I 
3401,  WOBCESTER 
34291 WOBCESTER    , 
3471| 8ABNSTABLE 
3505  ESSEX 
3549  FRANKLIN 

3702!  HAMPDEN 
37131  BEBitSHIRE 
3772  W&BCESTEB   [ 
3821  BABNSTABLE   | 
3876|  ESSEX        , 

393l|  WOBCESTER 
39851  HAMPSHIRE 
.012|  MIDDLESEX 
,105|  ESSEX 
313:  MIDDLESEX 

!449l  BRISTOL 
,667  WORCESTER 

711  PLYMOUTH 
,74-I|  ESSEX 

760|  WORCESTER 

771  WOBCESTER 
903[  FRAMKLIN 
5077  WORCESTER   ' 
5159  NANTUCOT 
S246|  BRISTOL 

^285  ESSEX 
5306'  FRANKLIN 
5317^  MIDDLESEX 
5514  WORCESTER 
5891'  BARNSTABLE 


PERU 
PETERSHAH 

'  PITT8F1EU1  WB  AIRPORT 


PLA INFIELD 

PLYHOUTH 
i PRINCETON 
[ PROVIKCETOWN 

QUABBIN  INTAO 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEH  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGAHSET 
SHELBURKB  FALL5 

' SOUTH  SGRSHONT 

SPOT  POHD 

SPRINGFIELD 
' STATE  FARM 

STERLING 


iswahpscott 

Itaomton 
[tiillt  dah 

turners  falls 

WALPOLE 

WARE  I 
I  WARE  3 
I  WASHINGTON 


WEST  BRIMFIBLD 
VEST  CUHMIKoTOM 
WE8TFIEL0 
I WESTFIELD  2  NE  CAA 

WESTON  2  KW 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 

WEST  RUTLAND 

WILLARD  BROOK  ST  FOnEST[ 9708[  HIDDLESEX 


6251  HAHPSHIRE 
62621  PLYHOUTH 
6311'  BERKSHIRE 
6322!  WORCESTER 
6414  BERKSHIRE 


6425  HAHPSHIRE 
6486  PLYMOUTH 
664^1  WORCESTER 
66    BARNSTABLE 
669b  UAHPSHIRF. 

6977 ' ESSEX 

7124' ESSEX 
I  71901  BARNSTABLE 
[7293, BRISTOL 

7370  FRANKLIN 

'7692  BERKSHIRE 
l8030:  HIDDLESEX 
[8046  HAMPDEN 
8101  PLYMOUTH 
'8154[ WORCESTER 

ei59  STERLING 
,8181  BERKSHIRE 
;8301. ESSEX 
8367*  BRISTOL 
85731  WORCESTER 

858ol FRANKLIN 
'8755' NORFOLK 
,8793[ HAMPSHIRE 
[8798  HAHPSHIBE 
|8S42[ BEBKSHIRE 

[SSls! WORCESTER 

I  9093  HAKPDEK 

, 9136  HAMPSHIRE 

I  9191  HAMPDEN 

9196  HAMPDEK 

I  9360  MIDDLESEX 
. 9371  BERKSHIRZ 

9382  HAHPDBN 
[  9442[ WORCESTER 


WINCHENDOH 

WOaCBSTSS  CAA  AIRPORT 

V0RCS3TKR  1 

NEW  HAHPSHIBE 

ALEXANDRIA 
I  BATH  3  SSW 
BnCB  BILL 
BKNTOM 
BERLIN 


97701  WORCESTER 
9923!  WORCESTER 
9928  WORCESTER 


0038 
0496 
1  0527 
0675 
0690 


GRAPTON 
GRAFTOH 
BKLOAP 
GRAFTOR 
COOS 


,6  39  68  00 

5  53  69  15 

06  69  07 

06  69  OS 

40  70  36 

4  31  73  25 

4  33  70  33 

4  46  69  43 

4  36  70  44 

4  16  68  19 

■  68  20 
41  30  70  52 
02  70  59 
20  69  58 
4  35  69  20 

l[  44  52  70  52 
11  45  34  67  26 
I  33  69  38 


Observer 


Refer 
to 

tables 


606   5P1  5P  MAINE  EXP  STATION 
965 '  5P !  8A  GREAT  NORTH .  PAPER  ' 
40i  6P[  6P  OLIVER  N.  H0UIE8 
30'    [KID  CEKTRAL  HAIKE  POWER 
720      HID  MARSHALL  E   ROD 


674'  2a!  2A  EVALIKE  A.  WARREN 
505 'hid [HID  RUMFORD  FLS  PVR  CO 
165[     ,HID  CEKTRAL  HAINE  POWER ! 
650      HID  RUMFORD  FLS  PWR  CO 
10 1     MID  U.  S.  COAST  GUARD 

589 1     !  7AM.  C.  STEVENS 
725'    ,HID  ROLAND  FLEET 
400;     HID  PUBLIC  SERVICE  CO 
570      SA  GLADYS  U.  DURGIN 

530  6P1  6P  HERTON  R.  REYHOLDS 

1484'    I  9P  UNION  WATER  PWR  CO 
5P  ALT(»I  J.  AHES 
8A  HOLL' WORTH/WHITNEY 
140  8A  8A  ST  CROIX  PAPER  CO 


35 

72 

13 

1000 

40 

17 

72 

21 

556 

ill 

71 

16 

139 

7P 

38 

72 

07 

840 

4P 

13 

71 

07 

640 

7P 

21 

71 

02 

12 

HID 

22 

71 

43 

540 

03 

01 

80 

4P 

23 

71 

07 

35 

40  69  S7  38 

17. 72  59  I  600 

23  72  51  '  1360 

20  71  12  '  124 


34: ' 


.   41 


39   73   06  [  7501    SA     SAMEW   ENGLAND   PWR  CO 

24   72  32  I  217 1  HID  HIdIhASS  AGR  EXP   STA 

39    71    53  '  11901  8A    M.    C.    STEWART 

IH   71    28  :  2271  !     7A    METRO  WATER    WORKS 


8A    STATE    DEPT    HEALTH 
9A    STATE    DEPT    HEALTH 
8A    METRO    DIST    WTR    COHH 
7P  GEORGE    S,    FLINT 
MID    CORPS    OF    ENGINEERS 

7P  BLUE  HILL  OBS. 
HID, U.S.    WEATHER  BUREAU 

AR   HETRO  WATEB  WORKS 

4P  CITY  ENGINEER 
HID'  HARVARD  UNIVERSITY 

5P  U.  S.  COAST  GUARD 
SA  STATE  DEPT  HEALTH 
8A| STATE  DEPT  HEALTH 
7A  HETRO  WATER  WORKS 
AR;  METBO  WATEB    WORKS 


7A'     7Ai  OSCAR    JOHNSON 

8A,  METRO   DIST    WTR  COHM 
8A[     8A   G.    B.    ROUNSVILLS 
8A|     8A1  EUAABETH    D,     HOWM 
11P[ IIP   RICHARD   C.    BRIGHAH 


8A'     8A   DEPT   PUBLIC   WORKS  2   3        5 

7A    METRO   WATER   WORKS  2    3         5 

8A[  STATE    DEPT    HEALTH  3 

8A'  STATE    DEPT    HEALTH  3 

8a|  STATE    DEPT    HEALTH  3 

SA'  STATE   DEPT   HEALTH  3 

MID    DIR    HARVARD    FOREST  3    4 

8A1  STATE    DEPT    HEALTH  3 

7Pl  EARL   F.    SMITH  2   3        5 

8a[  STATE   DEPT   HEALTH  3 

[ 

8A,  A.    W.    LADD  3 

8a,  new  england  pwr  co  2  3      5 

8a]  state  dept  health  3 

6p:  warren  spebl  2345 

8aj  state  dept  he.tlth  3 

ari  hetro  water  works  3 

4pi     IP    CORPS    OP    ENGINEERS  2    3    15 

7A[     7A    METRO   WATER    WORKS  2    3         5 

9P'  hid;  ESSEX  COMPANY  3   3        5 

SpI     5p:  PROPS   DCS   ft  CANALS  2   3        5 

I     8A   STATE   DEPT   HEALTH      '         3 

HID   ALBERT   POULIOT  3    4 

8A   STATE   DEPT   HKALIB  3 

S8,     8A!WILLIAH   R.    UOELZEL  2   3        S 

eA>  STATE    DEPT    HEALTH  3 


16'  70  50 
23  72  03 
46  70  40 
23, 70   31    [ 

42|  71    10 

34|  71   46    I 
17   71    25    I 
06   71   24    ' 
3S|  71   59 
36l  71   35 

20:  72  12 

32'  72  11 

371  ■">  32 

46i  71  02 

40  72  49 

nj  72  36 

41  72   58    I 

39!  72   00    : 

39  70   16    [ 

40  70   53 

22|  71  54    ! 

17   72  52 

19  71  23    [ 

41,  71  10 


06  71   34 

5l[  70   54    ' 
361  71   01    [ 


351  72  34    i 

29   71  53    : 

15   70  04    I 

38[  70  56    [ 

50   70  55 

2B'  72  20 

18   71  13 

06[  71  40 

02[  70  04    I 


375 


138 

23   72   24  1150 

01   70   49   i  65 

27   73   04    I  1700 

32   72    13    [  1060 

26   73    17  1153 


8A.  NEW    ENGLAND    PWR   CO 

8a;  HRS.HABGARET   L0BL2T 

2OOOI  AR   FRANCIS   HARRINGTON 

43|hID[  HID   U.S.    WEATHER  BUREAU 

63   HIDl     4P|  CITY  ENCINOB 

8A    STATE    DEPT    HEALTH 
8A    METBO    DIST    WTB    COHH 
8A    STATE    DEPT    HEALTH 
8A    STATE    DEPT    HEALTH 
HID,  U.S.    COAST  GUARD 


20, 


5' 42  31  72  55 

,  4I4I  55  70  42 
10  42  27,  71  52  [ 
5142  04  70  14 
j  5;  42  22|  72  17 

4   42   391 70   37  I 

4[ 42   32[  70   53  I 
\    4|41   461 70  30 

:     4] 41    50   71   07  [ 

'     5| 42   36! 72    44  [ 

'  7  42  10,  73  25 
'  4]  42  35  71  06 
I     a   42   06|  72  3S 

4   41    57    70   57 
i  10|42   27   71   49 


3  3 


SA'  HETRO  DIST  WTB  COHH    3 

'  SA!  STATE  DEPT  HEALTH      3 

[  8A  STATE  DEPT  HEALTH      3 

,  SA'  HARVARD  FOREST     ,    3 

HID  HIDJU.S.  WEATHER  BDRSAU[  2  3  4  5 


1650  j  8A' STATE  DEPT  HEALTH 

25  4P,  4P  PLYMOUTH  CORDAGE  CO 

lOSOl  I  AR:  METRO  WATFR  WORKS 

10[  6Pl  6P'CORPS  OP  ENQINEERS 

560  '  8A , METRO  WATER  WORKS   1 

80  7P  7pIrSV.  R.  H.  BAROR 
8P[  U.  S.  COAST  GUARD 
20  HID[  MIDI  W.  A.  WINSOR 

[  8a[ BRISTOL  CO  AGR  SCH  ' 
400  BA  SA  NEW  ENGLAND  PWR  CO  ! 


10[ 42  28 

I  7; 42  17 

4|  42  26 

4  41  54 

I  Sl  43  39 


71  48  [ 
73  19 

70  54  ! 

71  04  [ 

72  13 


8A,  STATE  DBPT  HEALTH 
7A:  METRO  WATER  WORKS 
IP  U.  S.  ARMORY 
MIDI JAHES  E.  WARREN 
BA  METRO  WATER  WORKS 


[  5  42  36  72  33  . 

'         42  11,71  15  : 
[  5, 42  17  72  17 

5|  42  16  73  16  ' 

I  5  42  22  73  08  [ 

17| 42  03'  71  S3  ' 
I  5  42  10  72  16 
,  5  42  29  72  58 
5  43  Ce  72  42 
!  5[  42  09'  72  43  I 


750 


559 


690  HID  MFTRO  WATER  WORO 

850'  9P      9P   NESBITT  B.    BANGS 

20  7P      7P:  WESTON   K.    LEWIS 

20:  6P[     6pl  WATER   WORKS  ' 

685  5P;     5P| CORPS   OF   ENGINEERS    ! 

300!    6pi  hid'  W   HASS   ELEC  CO 
200,    8P'    8P[  PAROR  N.    CHICI 
8A[ J.    W.    RBILLY 
,    8A   STATE   DEPT   BXALTH 
1600  HID   KRS.    A.    W.    JOHNSON 


23i  ■ 


19 


12  11  73  OS  '  1400 
42  12  72  32 

42  22  71  59  [ 

42  40|  71  48  , 

42  421  72  05  . 

42  161  71  52  : 

42  lei  71  49  I 


433, 

71 

53 

44  01 

59 

43  3S 

71 

3S 

44  « 

71 

S3 

44  29 

71 

10 

i  8a i  state  dept  health 
i  hid  ina  e.  lamb 
6f  6p,  norman  tburstoh 

8a ' state  dept  health 
hid  midi  civil  aero  adm 

5p^  3p|  weston  cdllece 
'  8a  state  dept  health 
hid'  hid  U.  S.  ARHY 

hetro  water  woro 

CORPS    or    ENGINEERS 


8A 


STATE  OSPT  HEALTH 
CIVIL  AnO  ADH 
CLIPFORD  L.    OATIB 


»P   JOHN   ORLIHSKI 
7A   LLOYD   L.    AU)RICB 

[  PUBLIC   SERV  CO  M   H 
5P[  JAOS   LEONARD 
BA   low   mrw,    BROVH  CO   I 


STATION  INDEX 


Stabo 


County 


Bucmm  oui 

BOB  GAJITIIIS   P«IX8 

UUDFOW) 

WtlSTOL 


CAMprat 

cnma  utsoa 
CLAiurarr 

CLUB   BBOOC 

COMCOftD  WB   AlKPOBT 
DIZTILLt    ROICb 
DOBLU 
DOUUi 

uar  Diunc 

tASnUB   PALL8  UJi 

rABTAB 

riBST  com   LUB 
riTniUJAB  3   SI 

nAKtmiA 
rtABELn  1  n 

FBABKLIB   FUXS  tUI 
GIUUVTOM 

GLnCLirr 


LXBAaOn  CAA  AIBPOKT 


■ILAB   6  « 

MILTOU) 

BODBT  WASBIIIGTfP   «B 

BASBOA    1   a 

RASnU  3   ■ 

KtLatm 

BEWCASTLS 
NK*  DtlBBAB 
US*  UXDON 
NTVPOBT 

RCUTH   CHICHSSm 
r((ATH   STJWTFOeD 
NCSra    TILLAGE 
PETEBBCStO   2   S 
PINKHAB   BOTCH 

pirrsBUBC  KsssKvoia 

PLTHOOTB 
SOUTH    DAHBLltT 
90t7TH   LTWDKBOK) 
30CTB  SOTTOM 

SOUTH  WEAKE    1   SE 
STQDDAJtD 

SCHAPCX 

SUIBT   maWTAl*    DAB 
[   GAP 


TUCIZBMAII   RA7IKE 
VALPOLE 
■ARItn    1    SS 
BATnTILLB    VALLKT 


WIST    ALTON 
nST   LEBAJICM 

VIST  Rtnmr 

VHITCrilLD 

■iLwrr 

1IBCEISTEB 
■IBDHAB 

>0LrOG*0  FALLS 
■O0D9TOCE 

Tou  Poin> 


ADSTIR 

BLOCE    ISLAn  VB  ClTi 

GSmtTILLE 

KJMGSTCK 


I  0703 1  raUTTIW 
lOTIllNEUlHACl 
0834   OOUIMACK 
,0«10,  DBBIHACX 
,  0990  GBATTOM 

1(H« '  GRAmW 
1099  GKArnil 
1338  BILDUP 
13 S3  SULLIVAN 
1590  GKATTOH 

1«83  MZBBIHACK 
3023  C006 

3i3«  cmsaiRz 

3174    ST«ArrCttD 
2aB4    BILLSBOao 

3427   MEXBIMACI 
I  2842   COOS 
12898   COOe 
I  3999  COOS 
I  3034   CHXSHIftI 

isieo  CKArrcH 

3177   HEBJtlMACK 
3183  KERR IHACX 
|33S9IELE1JCUP 
3409  GftArrON 

3485  COOG 
38S0  GRAmW 
4062   HILLSBOftO 
14314  COOS 

4399  CHBSBIU 

I447S  BXUQUP 
'4480  BBLKRAP 
45S«   COOS 
4568   GRATTON 
46 S6  GEArrOH 

4732  CRAITOK 
5013   aiLLSBOBO 
S073   HILLSBOSO 
5211   HILLSBOSO 
5362   SULLITAB 

5400  COOS 
5412    HIlXSBCnO 
5639  COOS 
5707   HILLSBORO 
5712   BILLSOOKO 

5730  CHBSHIU 
576S   K0CKINCa.Uf 
5780   STKArFORD 
5843   BEHRIMACI 
5868   SULLITAB 

5982    HERRIMACE 
6234    COOS 
6302   HILLSBORO 
6697   HILLSBORO 
6818   COOS 

6856   COOS 
6944   GRAFTOH 
7967   HEKRlltACK 
8081    HILLSBOSO 
8169   HEHSIBACE 

8194  HILLSBORO 
saso  CHESHIRE 
8502  SULLIVAW 
8539  CHISHIHE 
8678  CttArrOH 


8754   COOS 
8854   CHESI 
6885  GSAPTOH 
8960  CSArTOn 
9074 


IRE 


9091  GRAFTCn 
9104  BELKNAP 
9318  GSAFTCTt 
9474  GKAPTGH 
9618    COOS 

9676    HERRIIUCE 
9726    CEESHISE 
9740   ROCKINGHAM 
9865   CASBGLL 
9940  GRAPTOH 

9966   COOS 


0576  ■ASHIHOTOH 
0896  NEVPOrr 
3306  PROVIDEXCE 
4266  lASRDiGTOH 


10  43  44  71  59 
10  43  53  71  38 
10  43  43  71  39 
5  43  23  73  31 
10  44  04  71  38 

to  43  12; 71  30 
l| 44  53  71  20 
10.  42  54' 72  04 

4  43  Oe|70  56 

10  43  04|  71  49 

10  43  27' 71  20 
1  44  47 1  71  08  I 

1  44  16i71  27  I 
5:  45  061  71  18  i 

si  42  4S'  72  11 

i\  44  13   71  44 

10   43  27   71  40    I 

10   43  28,71  39 

10  43  25   71  25 

5:  43  56   71  54    '■ 

l| 44    23   71    11    ' 
I     5|  43   4272   17 
lOl  43   07 1  71    56 
5144   2571   38 
5|  42   561 72    17 

; 101 43   33   71  38 

10  43   32   71  28 

5'  44    29  71  34 

5| 44    11   71  54 

3: 43  38' 72  19 

10  44  03  71  40 

10  42  54'  71  59 

10  43  00  71  28 

10  42  59: 71  24 

5  43  33  72  IS 

1144  37  71  12 
IOI42  50,71  39 

1,44  16  71  18 
10  I  42  46  71  26 
10  42  48 '71  29 

5  42  59  72  08 

4  43  04  70  43 
1043  26  71  10 
10  43  25  71  59 

S|43  33  72  10 

10  43  15  71  22 

5  44  45  71  38 
10  42  56  71  55 
10  42  51  71  57 
13  44  16  71  15 

5  45  03  71  23 
10  43  45  71  50 
10.43  29  71  53 
10  42  53  71  47 
10  43  Id  71  56 

10  43  03  71  42 
10  43  05  72  07 
5  43  23  72  05 
5  43  00  72  19 
10  43  59  71  33 

13 '44  16  71  17 
5 '43  05  72  26 
10  43  55  71  53 
10  43  57  71  30 
5,43  22  72  07 

10  43  52  71  55 
10  43  33  71  19 

5  43  38  72  19 
10  43  38  71  51 

5  44  23  71  36 

10  43  27  71  55 
5  42  46  72  23 
10  42  47  71  19 
10  43  36  71  12 
10  43  59  71  41 

1  44  30  71  20 


4   41   3el71   39 
4|41    101  71   36    ' 
4   41    S3   71    34 
4   41   29  71    32 


Obeer- 
vation 
time 


Observer 


GBOKGB  B.  TtCm 
A.  F.  SNOOCRASS 
L.  H.  BERKY 
BUTH  S.  HCOflE 
PUBLIC  SERVICE  CO 

PAUL  D.  SMITH 
ERASTUS  DOLE 
GEORGE  *.  BROVN 
CEMT  TT  PUBLIC  SBSV 
CORPS  OF  ENGIKSERS 

U.S.  WEATHER  BUREAu' 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL  INC 
UHITERSITT  OF  K  H 
CBARLFS  E.  REIDT 

PUBLIC  SBSV  CO  N  I 
G.  K.  CAMPBELL 
J.  C.  CREPEAU 
COMR  RITEE  PO*ER  CO 
8A  KRS.GLADTS  M.HOUIAN 

6P  ROGER  PEABODT 
6P  F.  J.  SOUTHMATD 
5P|HOBBIS  H.  HUMPHREY 
7aI ARTHUR  C.  BROVN 
6P  STATE  SANATORIUM 
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to 
tables 


MID 


MID 


EVERETT  GATCBELL 
DARTMOUTH  COLLIE 
PUBLIC  SBBV  CO  N  H 
C.  C.  MC  INTIRE 
MERTON  T.  GOODRICH 

EZNNETH  E.  GOULD 
ARTHUR  V.  MARSHALL 
TV1.V  ST  GAStEUBC  CO 
EERUAN  L.  TITUS 
CIVIL  AESO  ADM 


7A  ROBERT  T.  SINCLAIR 
SA  CORPS  OF  ENGINEERS 
171  MID{  HID  PUBLIC  SERVICE  CO 
IP  MANCHESTER  VTR  VES 
10401      8A  KIMBALL  UKION  ACAD 


1190] 


125   7A 

15201 
14  ep 

5401 
1345 1  MID 

900' 

380 ! 


AMPR06C0GGIK  RES  CO 
C.  S.  SMSRSON 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
SEE  4234 
PEKKICHUCK  VTR  VES 


8P 


6P  DAVID   P.VHEELVHIGHT 
ep  U.    S.    COAST  GUARD 
MID j  PUBLIC   SERV  CO  N   H 
SP'COLBT    JR    COLLEGE 
SAJH.    P.    SHEPARD 

7aJd.  J.  FREDESICE 
6A I NEV  ENGLAND  PWB  CO 
SaIhRS.  M.  H.  RAMSEY 
6P  C.  A.  KORISON 
7PiJ.  B.  DODGE 


1350  I     MIDK  B  VATER  RESOURCES 
SP  MRS.  G.L.  STILPHEN 
690 1      8 A' EDNA  F.  POWERS 
649 1      7A I  BARRY  V.  HOLT 

! PUBLIC  SERV  CO  N  B 
I 
590:      SaI LEON  U.  GRANT 

6p; FRED  R.  JEKNINGS 
6A'M.  V.  BANNISTER 
540   5P:  SP  H.  G.  LAVTON 
2130     I    , CORPS   Cr  ENGINEERS 

3800   7pl  7P|A  M  C  SKI  SHELTER 
320     I  8a' FRANK  DRISCOLL 
700     I  4p'n  H  FISH  HATCHERY 

1500^         ; CORPS  OF  ENGINEERS 
MID  PUBLIC  SERV  CO  N  H 

600  7a| B.  L.  DOVNINC  ■ 
BAlG."  MC  GILVRAY  I 
8A I  GRANITE  ST  ELEC  CO  1 
7A  ELVA  H.  CBIVELL  j 
7 A  PUBLIC  SERV  CO  N  H  1 

900:    I  8A  MRS.  RUTH  H.  GlcACE 
450;     HID' CARL  D.  CRUPE 

174 1  6P   8P' HERKAN  BAEER 

514 1  6PI  6P, KENNETH  BERRY 

7201  ep!  6P  FRED  S.  BROWN 


CLOSED  9/6/50 


15001 


8a| U.S. BUREAU  FISHERIE^   3 


SSOl      8A I  EDMUND  R.  GREENE 

35!  HIdI  HID  U.8.  WEATHER  BUREAU! 
420  8Pi  8p'  AGRICULTAL  EXP  STA 
100   9P  9P  ACHICDLT'AL  EXP  STA 


Station 


NEWPORT 

PROVIDENCE  VB  AIRPORT 
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I  PERU 
PLYMOUTH 
RANDOLPH  CENTER 
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SOMERSET 

SOUTH  LtWDOHDEaBY 
SOUTH  NEVBURY 
SPRINGFIELD 
STOCKBRIDGE 
TOVNSHEND 

TDNBRIOGE 

TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNCM 

WARDSBORO 

WATERS URY 
I  WEST  8DREE 
iWEST  BURKE  5  NW 
iWBST  DANVILLE 
jWSST  HARTFCRD 

I  WESTON 
IWBST  TOPSBAM 
WHITE  RIVER  JCT.  1  1 
IWHITINGHAM  3W 


WESTON  2  3.    VT. 
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9433  PROVIDENCE 
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BENNINGTON 
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ESSEX 
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9476  WINDSOR 
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LITCHFIELD 

HILLSBORO 
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4 |41    30    71    18  10 
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8A.FRED   DREEKE 
9A   SPRINGPU)   TERM  RVY    ; 
HID    ALFRED    H.    DURKEE  ! 

j    7A| IVAN   P.    ROBINSON 
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NEW   ENGLAND   -    1950 
William  H.    Tracy,    Section  Director   -  Boston,   Mass. 


WEATHER  SUMMARY 


Seldom  in  the  same  year  do  the  vital  cllmatological  elements  of  temperature 
and  precipitation  adhere  so  closely  to  normal  as  they  did  In  1950.  The 
Section  average  temperature  for  the  year  was  45.9",  ^Ich  Is  the  same  ae  the 
mean  for  the  past  63  years,  and  the  average  Section  precipitation  was  41.15 
Inches,  which  is  0.76  inch  less  than  the  mean  for  the  past  63  years.  In 
the  Northern  Division  the  average  temperature  was  43.5",  in  the  Southern 
Division  48.8.  Total  averages  of  precipitation  were  41.04  and  41.44  in- 
ches respectively.  The  highest  annual  mean  temperature  was  51.6°,  at 
Providence,  R.I.  and  Waterbury ,  Conn,  the  lowest  38.1"  at  First  Connecticut 
Lake,  Conn,  The  highest  individual  reading  reported  was  96°  on  June  9  at 
Chestnut  Hill,  Mass.,  and  on  July  30  at  Turners  Falls,  Mass.;  the  lowest 
-34°  at  West  Burke,  Vt .  ,  on  March  4.  The  greatest  annual  amount  of  pre- 
cipitation was  61.49  inches  at  Pinkham  Notch,  N.H.;  the  least  annual  amount 
29.43  inches  at  Essex  Junction,  Vt.  The  greatest  local  monthly  amount  was 
13.06  inches  in  November  at  Pinkham  Notch,  N.H.,  the  least  local  monthly 
amount  0.30  inch  at  Jackman,  Me.,  in  May.  The  greatest  amount  recorded  in 
any  24  hours  was  6.04  inches  at  Pinkham  Notch,  N.H.  ,  on  November  26.  The 
average  total  snowfall  in  the  calendar  year  1950  for  the  Section  was  60.7 
Inches;  for  the  Northern  Division,  79.3  inches,  1.7  inches  lees  than  nor- 
mal; and  for  the  Southern  Division,  35.2  inches,  11.1  inches  less  than  nor- 
mal . 

In  all  of  the  crop  growing  months  except  August  the  precipitation  was  more 
or  less  deficient  for  the  Section  as  a  whole,  but  the  shortages  were  far 
more  pronounced  over  a  deep  coastal  belt  extending  from  eastern  Massachu- 
setts northeastward  to  Penobscot  Bay,  roughly  the  sane  region  which  suffered 
from  drought  in  the  previous  summer,  and  which  again  had  to  endure  the 
serious  effects  of  falling  water  supply.  Other  parts  of  the  Section  had 
adequate  moisture,  and  the  major  crops,  particularly  potatoes  in  Maine  and 
cranberries    in  Massachusetts  came   to  maturity   in  bountiful   supply. 

Following  is  a  chronological  briefing  of  the  outstanding  meteorological 
events   of    the    year. 

JANUARY:  Relative  to  normal  was  the  warmest  winter  month  since  1937.  Dur- 
ing much  of  the  time  In  the  first  five  days  and  the  last  fifteen  days 
warm  air  from  the  southwest  flowed  over  the  Section,  sending  maximum  tem- 
peratures to  unprecedented  heights  for  any  winter  month.  Precipitation 
was  a  little  above  normal,  but  in  the  Southern  Division  was  mostly  In  the 
form  of  rain.  The  ground  was  bare  and  unfrozen  most  of  the  time  there, 
but  the  Northern  Division  had  more  than  normal  snowfall  in  frequent  moder- 
ate amounts.  There  were  but  three  gales  worthy  of  note,  on  the  8th,  11th, 
and  14th,  none  of  them  "Northeasters".  On  the  night  of  the  24th  severe 
glazing  conditions  caused  innumerable  minor  accidents  as  motorists  on  many 
New   England   roads  were  unable   to  proceed  even  on   level   ground, 

FEBRUARY :  Unseasonable  mildness  continued  during  the  first  nineteen  days. 
In  the  Southern  Division  this  was  a  handicap  to  winter  sports  activities, 
at  least  until  a  substantial  snow  cover  was  deposited  on  the  14th,  during 
an  intense  coastal  storm,  the  most  severe  of  the  season.  On  the  20th,  a 
sudden  and  radical  change  in  temperature  and  pressure  patterns  brought 
rigorous  winter  conditions,  which  lasted  to  the  end  of  the  month.  This 
offset  the  previous  mildness  to  the  extent  that  the  average  monthly  tem- 
perature for  the  Section  was  below  normal.  Cold  weather  was  a  factor  in 
producing  more  than  normal  snowfall  by  nearly  five  inches,  though  precipi- 
tation totals  were  close  to  normal.  Another  coastal  disturbance  on  the 
22-23d  increased  the  snow  cover,  with  attendant  great  hazard  to  traffic  - 
air,  highway,  marine  and  rail.  There  were  many  minor  accidents  and  storm 
damage,    as   glazing    frequently   occurred,    usually  with   reduced    visibility. 

MARCH:  Rigors  of  winter  dominated  the  first  nineteen  days,  excepting  two 
warm  days,  the  8th  and  9th,  which  reduced  the  snow  cover  to  negligible  in 
southern  New  England.  Much  of  the  precipitation  was  in  the  form  of  snow 
in  t  he  frequent  and  moderate  disturbances  that  passed  over  the  Section. 
Extreme  cold  on  the  3d  and  4th  set  new  date  records  for  miniHum  tempera- 
ture at  some  stations-colder  than  in  any  part  of  the  winter  with  sub-zero 
readings  even  to  the  south  coastal  area  -  in  some  places  setting  a  nen 
low  record  far  March.  Later  invasions  of  cold  air,  though  energetic,  with 
strong  gusty  winds,  became  progressively  less  severe  as  the  grip  of  winter 
relaxed.  The  first  thunderstorm  of  the  year  occurred  on  the  8th,  and 
another  of  considerable  intensity  on  the  28th  caused  minor  damage  in  Western 
Massachusetts,  when  there  was  warm  front  activity  In  connection  with  the 
passage  of  a  deep  low  pressure  area  northwest  of  the  Section.  Breakup  of 
river  ice  and  deplet  ion  of  the  snow  cover  in  the  headwaters  proceeded  In 
orderly  fashion.  The  transition  from  winter  severity  to  spring  mildness 
was  sharp  and  nearly  co-incidental  with  the  Vernal  Equinox .  The  month 
as  a  whole,  however,  was  colder  than  December  or  January  of  the  winter 
Just  passed,  and  it  well  supported  the  March  reputation  for  windiness , 
with  an  average  hourly  velocity  that  has  probably  not  been  attained  in  the 
last    hal f -century . 

APRIL:  The  month  was  cool  except  during  the  first  and  third  weeks,  with 
rains  rather  frequent,  but  light.  Although  an  uneventful  month  in  a  me- 
teorological sense  it  was  not  without  storm  tragedy  in  New  England  waters. 
On  the  7-8th  a  wave  disturbance  moving  north-northeast  off  the  coast  along 
a  low  pressure  trough  reached  extraordinary  intensity  off  Nantucket,  with 
disastrous  effect  to  fishing  and  dragging  vessels  operating  there.  Two 
scallop  sloops  were  overwhelmed  by  the  great  seas  that  had  built  up  In 
several  days  of  easterly  gales.  Their  crews,  one  of  eight  men,  the  other 
ten,  were  all  lost.  Other  vessels  survived  the  blow,  limping  into  port  in 
damaged  condition.  Another  off-shore  secondary  disturbance  on  the  14th 
produced  some  heavy  snow  inland,  amounting  to  eight  to  ten  Inches  in  the 
Berkshlres ,  and  to  as  much  as  fourteen  inches  thence  northward  into  central 
Vermont.  In  the  Intervals  between  storms  extremely  dry  air  moved  in,  which 
dried  vegetation  to  a  condition  of  high  hazard.  Many  grass  and  brush-land 
fires  occurred.  Ice  Jams  caused  by  rapidly  melting  snow  in  the  headwaters, 
augmented  by  heavy  rains,  caused  floods  in  several  rivers  in  the  Northern 
Division . 

MAY:  The  normal  seasonal  upward  trend  In  temperature  was  drastically  in- 
terrupted on  the  8th,  when  a  cold  air  mass  depressed  night  temperatures  to 
below  freezing  everywhere  and  to  20°  or  a  little  under  in  the  Northern  Di- 
vision. New  date  records  for  minimum  temperatures  were  set  and  new  low 
records  for  May  established  at  several  stations.  After  a  brief  mild  inter- 
val, the  last  eighteen  days  were  cool,  effecting  a  slight  minus  departure 
from  normal  for  the  month  as  a  whole.  Precipitation  was  quite  deficient  ex- 
cept in  Connecticut  and  a  few  places  in  western  Massachusetts.  Maine  was 
particularly  dry  -  in  eastern  portions  monthly  totals  ranged  from  one  half 
inci.  to  an  inch.  Cyclonic  and  frontal  activity  appeared  with  more  or  less 
regular   frequency,    but   with   less   than  the  usual   energy.      Fire   hazard  was    ex- 


treme at  times,  especially  where  retarded  greening  of  the  forest  floor  pre- 
sented so  little  resistance  to  wind-driven  flames.  During  the  west-north- 
west gales  of  the  7th,  about  100  fires  were  reported  in  Massachusetts,  50  in 
Maine,  and  50  in  New  Hampshire.  That  gale,  the  only  one  of  the  month, 
caused  many  small  boat  capsizings,  costing  three  lives,  and  did  widespread 
minor  damage  to  wires,  roofs,  signs  and  windows.  There  was  an  absence  of 
electrical  storms.  The  lack  of  earth-warming  sunshine  retarded  vegetation 
by   five  or  ten  days.      Stream   flow  was  sub-normal   and   ground   water    declined. 

JUTJE;  An  unusual  amount  of  bright,  sunny  weather  stimulated  the  early 
seasonal  recreational  business.  Soils,  some  of  which  had  been  too  wet  to 
work,  dried  out  quickly.  Crop  development  also  responded  and  advanced  to  a 
near  normal  stage  for  the  season  after  a  retarded  beginning.  Although  the 
Section  teiqjerature  was  near  normal  there  were  some  peculiar  contrasts.  The 
first  and  last  ten  days  were  warm  and  the  middle  decade  cool,  even  to  the 
extent  of  breaking  date  records  for  low  minima  at  some  places.  Freezing 
minima  and  scattered  frost  damage  were  reported  at  some  Maine  stations  on 
the  12th,  this  closely  following  a  period  when  maxima  were  in  the  90's. 
Precipitation  was  adequate  In  all  areas  except  a  coastal  belt  some  fifty 
miles  deep  extending  from  eastern  Massachusetts  northeastward  to  Knox 
County,  Me.,  a  region  that  had  never  recovered  from  last  summer's  drought. 
Frontal  squall-lines  passed  across  the  Section  at  about  weekly  intervals, 
with   spotty   damage   from  accompanying  electrical   storms. 

JULY:  Dry  weather  continued  in  the  eastern  coastal  belt  mentioned  above. 
Elsewhere  in  the  Section  there  was  no  special  shortage  of  rain.  In  south- 
western Connecticut  there  was  a  decided  excess  of  several  thunderstorms  of 
ninor  local  severity,  the  most  tragic  was  one  at  Ham  den  ,  Conn.,  on  the  4th, 
when  a  solitary  bolt  killed  three  and  burned  four  other  members  of  an  out- 
door birthday  party.  Thunderstorm  activity  on  the  5-6th  caused  a  torrential 
downpour  at  Claremont ,  N.H. ,  -  in  seven  hours  there  fell  4.71  inches  of 
rain ,  which  caused  considerable  highway  damage  and  a  railroad  washout . 
Other  thunderstorm  damage  occurred  in  the  ll-14th  period  -  most  generally 
on  the  12th,  and  again  on  the  18th.  The  tesfjerature  in  general  was  typical 
of  the   season,   with   no  out -standing  extremes. 

AUGUST :  Like  the  three  preceding  months  was  near  normal  in  temperature. 
Although  the  average  Section  precipitation  was  above  normal  ,  drought  relief 
to  the  parched  areas  of  eastern  Massachusetts  did  not  come  until  the  week- 
end of  the  19-20th,  when  heavy  general  showers  occurred,  with  two  to  four- 
inch  totals  over  much  of  the  drought-ridden  region.  At  this  time  a  hurri- 
cane was  passing  north-northeastward  off  the  coast  ,  while  a  shallow  low 
pressure  trough  was  over  the  land.  A  distribution  that  induced  a  landward 
flow  of  warm,  moist  air.  Convergence,  lifting  and  rapid  condensation  pro- 
duced torrential  downpours  in  the  critical  areas.  Despite  the  large  runoff 
there  was  sufficient  percolation  to  rejuvenate  thirsty  vegetation,  raise 
water  levels  and  Increase  stream  flow,  altering  the  whole  aspect  of  the 
countryside  almost  immediately.  The  growth  and  maturing  of  late  summer 
crops  recouped  to  the  extent  that  marketings  of  most  vegetables  came  to 
near   normal. 

SEPTEMBER:  After  the  first  decade  was  cool,  particularly  in  the  Northern 
Division.  Rainfall  was  deficient:  most  of  the  month's  total  coming  during 
the  very  severe  extra-tropical  storm  of  the  I2th  ,  plus  the  heavy  carry-over 
in  some  areas  from  the  storm  of  the  last  of  August.  The  center  of  the  off- 
shore hurricane  of  the  12th  passed  northeastward  about  85  miles  off  Nantuck- 
et, with  disastrous  results  to  the  fishing  vessels  in  those  waters.  One 
was  sunk  with  loss  of  11  men,  another,  in  sinking  condition,  Just  managed 
to  beach  at  Chatham.  The  gale-driven  spring  tides  damaged  coastal  property 
and  occasioned  the  greatest  money  loss  to  pleasure  craft  in  New  England's 
history.  The  Section  average  temperature  was  the  lowest  since  1893,  and  for 
the  Northern  Division  the  lowest  of  record  in  the  past  63  years.  A  vast 
high    layer    of    smoke    obscured    the    sky    from    the    25th   to    29th,    Inclusive. 

OCTpBER:  Continued  dryness  accentuated  the  near-drought  condit  ions  that 
were  developing  in  the  latter  half  of  September.  In  the  10-13th  period, 
however,  a  general  heavy  rain  occurred  as  a  result  of  the  merging  of  a  dis- 
turbance ou>ving  eastward  from  the  Lake  Region  wl  th  a  weak  secondary  coastal 
disturbance .  This  accounted  for  the  greater  part  of  the  month ' s  total , 
In  the  balmy  days  which  followed  drought  threats  rec'jrred,  seriously  affect- 
ing public  water  supplies  in  many  eastern  communities.  Fire  hazard  return- 
ed; many  brushland  blazes  occurred;  ground-water  levels  and  stream  flow 
declined.  There  was  hardly  a  third  of  an  Inch  of  preclpitat  ion  In  the 
latter  half  of  the  month  except  in  the  Interior  highlands  of  Maine,  where 
snow  fell  to  depths  of  one  to  ei^t  inches.  A  mass  of  cold  Canadian  air  in- 
vading the  Section  on  the  27th,  aided  by  radiational  cooling ,  depressed 
teoqperatures  to  hard  freezing  levels  -  in  some  cases  to  the  lowest  of  record 
so  early,    in  sharp  contrast   to  the  first  and  last   three  days   of  the  month. 

NOVEMBER:  Temperature  mean  for  the  Section  was  within  .1°  of  the  warmest 
Noveml>er  temperatiare  of  record  in  1948.  The^  month  opened  with  maxima  gener- 
ally in  the  80's,  higher  than  any  known  for  this  month.  It  was  the  rainiest 
month  since  September,  1938,  and  the  rainiest  November  since  1927,  because 
three  major  disturbances  passed  over  the  Section.  The  first  of  these 
brought  heavy  rain  on  the  4-5th,  but  was  not  very  severe.  The  second  on 
the  20-21st  caused  considerable  wind  damage,  while  the  storm  of  the  25-26th 
was  the  most  disastrous  land  storm  in  recent  history.  The  winds  attained 
hurricane  velocity  in  gusts  over  much  of  the  six-state  area,  and  in  combi- 
nation with  the  storm  tide,  excessive  rains  and  flash  floods,  such  damage 
was  produced  as  has  only  been  exceeded  by  the  hurricanes  of  1938  and  1944, 
and  then  the  disaster  area  was  more  limited.  The  heavy  rains  were  well  ab- 
sorbed into  the  soil  and  raised  the  ground  water  levels.  Eventually  much 
got  into  the  rivers  and  reservoirs  as  evaporation,  wass low  and  transpiration 
no    longer   effective. 

DECEMBER:  Like  the  two  preceding  months,  opened  with  some  extremely  warm 
weather.  On  the  4th  and  5th  all  previous  high  temperature  records  for  the 
month  were  surpassed  on  the  east  Maine  coast ,  while  date  records  were  broken 
all  over  the  Section,  No  seasonable  cold  weather  appeared  until  the  18th. 
On  the  7-8th  the  coast  was  belabored  by  the  fourth  of  a  series  of  gales, 
heavy  rains,  and  high  tides,  all  in  less  than  five  weeks.  Thus  was  made 
doubly  secure  the  recovery  in  water  supplies  that  seemed  so  remote  only  a 
few  weeks  ago.  Ground  water  levels  responded  to  a  remarkable  degree  for 
so  short  a  time.  At  the  close  of  the  month  and  the  year  there  was  no  snow 
cover  in  central  and  eastern  parts  of  the  Section  and  only  a  light  mantle 
in  western    and    northern   regions. 

If. T.N. 
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Table  1 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND    DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Annual 


COHNECTICUT 

PRIDGEPORT 
BRliXJEPORT   WB   AP 
COLCHISTEK 
CREAM    HILL 
DAKBURV 

FALLS    VILLAGE 

GREEmiCH 

HARTFORD   WB   AIRPORT 

XIDDLETOWN 


HOtlAWK    FOREST   RANGER  ST   29.2 

UOUKT   CARUEL  .34. 6H 

NEW    HAVEN   WB   AIRPOST  36,0 

NEW    LONDON  38.7 

NORFOLK    2    SW  29.3 


NORTH   KENT 
NORWALK 
NORWICH  3    ESE 
PUTNAM 
SALISBURY 

SHEPAUG   DAM 

STAMFORD 

STORRS 

WASHINGTON 

WATERBUBY 

WATERBLTiV   CITY    HALL 
WESTBROOK 
WIGWAM   RESERVOIR 
WINDSOR    LOCKS    BRADLEY 

MAINE 

AUGUSTA  AIRIORT 

BANGOR 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

EASTPORT   WB  CIlTf 
EAST   SANOERVILLE   2    E 
EAST   WINTHROP 
FARMINGTON 

FORT    KENT    ISE 
GARDINER 
GREENVILLE 
HOULTON   CAA    AP 
BOULTON    1    NE 

JONESBORO 
LAC   FRONT  I  ERE 
LEWISTON 
MADISON 
IIILLINOCKET 

KILLINOCKET   CAA    AP 
IIILLINOCKET   DAM 
NORTH   BRIDGTON 
OLD   TOWN 
OLD   TOWN   AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND   WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE    ISLE 

RIPOGENUS    DAK 

ROCKLAND 
RUIIFORD    3    SW 
RVMFORD    ISSE 
UNITY 
TANCEBORO 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 
ARLINGTON 
BILLERICA 
BIRCH   aiLL   DAM 

BLUE  HILL 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

COHASSET 
EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURC 

FRAli  INGHAM 

HAVERHILL 
HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS  1  E 
KKIGHTVILLE  DAM 

LAKE  COCHITUATE 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NORTH  TRURO 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  2  WNW 

ROCKPORT  1  ESE 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 
SPRINGFIELD 
SI'OCKBBIDCE 


See  ref«ieDC«  oote*  loilowiag  StAtioo  Index. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND    DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


March 


Stabon 


SWAMPSCOTT 
TAiniTOK 
TUU.T    DAM 
TUIi!<IllS    PA1.LS 

•  AUWLS 

»EST   CUIUIIIO'TOII 

•  ESTFISUl    2    XB 
WESTOK    2    NW 
VESTOVSK    riELD 

•  ILURC    BROOK   STA    FORXS 


DEIi    HAMPSBIRI 

ALEXAKDIIIA 

BERLIK 

BTTBLEBSU 

BLACKWATEB    DAM 
CAMPTOK 

COI»CORD   WB    AIRPORT 

DIUHAH 

EAST   OEERIKC 

FASYAK 

FIRST   COSH    LAKE 

FRARIkLlK    1    m 
FRAmaiS    FALLS    DAM 
GLERCLIFF 
HA  HOVER 
KEEKE    1    S 

LAKEPORT    1 
LEBAROR   AIRPORT 
HA  NC  HESTER 
MASSABESIC    LAKE 
IILFOOO 

HOURT    RASBINCTOR   WB 
RASHUA    3    M 
RE>    CASTLE 
REV    LORDOH 
PETERBOBO      2    S 

PIRKHAM    ROTCH 

PLmOUTH 

SURRY  HOUVTAIR  DA« 

rUCKERMAK  RAVI  RE 

REST  ALTOK 

VEST    LEBAROR 
V  IRC BAR 

VOLFEBOOO   FALLS 
VOODSTCCK 

RBODE    ISLARD 

BLOCK    ISLAKD   VB  CITY 

CREERVILLE 

KIRGSTOR 

PROVIDERCE  VB  AIRPORT 

PROVIOERCE  VB  CITY 

VERROHT 

BELL0V9  PALLS 
BERRI ROTOR 
BLOOKFIELD 

BURLIRCTOR  VB  AIRPORT 
CAVERDISB 

CHELSEA  2  3 
CORRVALL  1  R 
DORSET  1  S 
EAST  BARRET 
EROSBITBC  FALLS 

LEMIHCTOR 
IIQDLESER 
MORTPELIER  AP 
REV  PORT 


RORTHFIELD  RORVICH  URIV  26.0 


RUTLARO 
SAIRT  ALBARS 
SAIRT  JOHRSBURY 
SOHERSET 
VEST  BURKE 


SECTIOK  AVERAGE 
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In  addition  to  the  cliaatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologlc  Bulletin 
Series.   The  Hydroclima tic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  In 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatlc 
Network  stations  were  presented  In  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which 
were  Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
Individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


March 


April 


May 


June 


July 


August     (  September 


-t- 


October       November 


Annual 


4.18 

3.89 
3.39i 


3  32 
2.69 
3.84 


COmlECTICUT 

ANSONIA 

BAKERSVIl.LE 

BALTIC 

SARKHAHSTED 

BLOOMFIELD  R 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  WB  AP       R 

BRISTOL 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

CANDLEWOOU  LAKE        R 

COCKAPONSET  FOREST  RANG 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE 

CREAM  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

DERBY 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GREENWICH 

GROTON 

HARTFORD  R 

HARTFORD  WB  AIRPORT    R 

HEMLOCKS  RESERVOIR 

JEWETT  CITY  R 

KENT 

LAKE  KONOMOC 

LAUREL    RESERVOIR 

MANCHESTER 

MEAD    POND    RESERVOIR 

HIDDLETOWN 

MILFORD  ! 

MOHAWK  FOREST. RANGER  ST  I 

MOODUS  RESERVOIR       E 
MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  FOREST  RANGER 
NATHAN  HALE  STATE  FRST 
NEW  HARTFORD 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT   E 
HEWINGTON  E 

NEW  LONDON 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 


NORTH  GUILFORD 
NORTH  KENT  3.47 

NORTH  STAMFORD  RESEHVOI i  2.84 
NORWALK  3.00 

NORWICH  3  ESE 

PACHAUG  ST  FOREST  3  HE 

PEOPLES  FOREST  RANGER  S 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  HEIGHTS       //R 


I     2.87 
I     2.65 


3.71 
3.40 
4.28 

3.61 

3.74 
4.03 
4.38 
2.41    -1.44 
1.85 

.43 


3.84 
3.65 
4.41 


3.27 
3.43 
3.35 


2.50 
2.64 
3.04 


;i  - 


PUTNAK    LAKE 

ROCKVILLE  R 

ROCKWOOD   LAKE  ' 

ROCKY    RIVER    DAM  I 

ROUND    POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR      j 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESEHVOI 

STAFFORD  SPRINGS 

STAMFORD 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

THOHPSONVILLE  1 

TORRIHGTON  1 

TORRINGTON  2 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WASHINGTON 

WATERBURY 

WATERBURY   CITY    HALL 

WEPAWAUG    RESERVOIR  ! 

WESTBROOK  ] 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAHD 
WHIGVILLE   RESERVOIR 

WHITNEY    LAKE 

WIGWAM   RESERVOIR 

WILLIHANTIC 

WINDSOR    LOCKS    BRADLEY 

WOLCOTT   RESERVOIR 


2.68 
3.65 
2.54 
3.64 
2.94 


-    .36 
.85 


3.73 
4.60 
4.42 

3.89 

4.32 
3.58 
2.79 
3.54 
4.23 

3.60 
3.52 
3.04 
4.66 


3.85 

4.05  i 


.90      4.85  •    1.63 


3.01 

2.93 
2.59 
2.91 
3.85 
3.12 

3.80 
3.12 
3.20 
2.97 
3.30 


3.09 
3.67 
3.44 
2.76 

3.30 
3.28 
2.69 
3.12 
4.06 

1.80 
3.36 
3.29 
3.16 
2.11 


4.27 
3.17 
2.84 


2.63 
3.47 
2.71 
3.46 

3.46 
2.86 
3.30 


WOODBURY 

3.34 

MAINE 

AUGUSTA  AIRPORT 

3.26 

BANGOR 

3.7C 

BAH  HARBOR 

5.62 

BEI,FAST 

5.45 

BETHEL 

- 

BRASSUA  DAM 

2.84 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

R 

2.94 

CLAYTON  LAKE 

R 

2.82 

CORINHA 

4.67 

EASTPORT  WB  CITY 

R 

4.93 

EAST  SAHGERVILLE  2  E 

4.57 

EAST  WINTHROP 

4.8C 

ELLSWORTH 

5.05 

EUSTIS 

3.45 

FARVINGTON 

5.62 

3.95 

- 

3.93 

: 

3.53 

_ 

4.06 

- 

3.10 

- 

2.07 

2.28 

-  .04 

2.86 

-  .99 

2.83 

- 

2.52 

- 

2.24 

.25 

2.31 

.30 

1.87 

- 

2.24 

3.58 

.23 

2.87 
2.75 
3.58 

2.03 

3.52 

2.87 
2.84 
3.54 

2.85 
2.88 
3.27 
3.23 
2.84 


2.43 
2.72 
2.37 
2.50 
1.27,    3.06 


•1.32 
.90 

1.24 


•1.06 


2.35 

3.52 
2.82 
3.18 
3.10 
2.68 

2.59 
2.46 
4.00 
2.96 
2.82 

2.40 
2.92 
2.43 
3.61 
3.24 

3.15 
2.48 
2.22 
2.30 
3.40 


2.17 

2.38 
2.80 
2.82 
2.73 
3.71 


3.32 
2.98 
3.29 
2.39 


2.93 
2.43 

I  3.21 

3.42 


2.08 

_ 

2.84 

- 

1.26 

2.79 

-  .17 

_ 

1.40 

- 

2.20 

2.30 

-  .55 

3.05 

- 

3.13 

3.31 

_ 

2.23 

2.92 

_ 

2.71 

- 

- 

2.86 

2.84 

_ 

2.76 

4.00 

- 

3.55 

2.82 

- 

2.31 

3.53 

3.26 

2.14 

-  .85 

3.75 

2.55 

-2.25 

3.27 

2.70 

- 

4.66 

3.98 

- 

4.01 

3.57 

.19 

1.91 

2.29 

-  .06 

2.60 

2.65 

- 

2.04 

3.09 

- 

3.18 

2.61 

-1.22 

3.83 

4.18 

- 

2.99 

2.31 

-1.42 

3.11 

2.90 

- 

1.70 

5.83 

1.92 

3.62 

4.70 
3.85 
3.69 
4.47 
4.29 

3.84!- 
V6.64{ 
4.97 
5.03      1 
3.55    - 


4.42 

4.29 
3.91 
6.46 
2.99 
2.82 


-1.85 
1.88 


3.36 
4.44 

4.19 


5.09 
4.22 
4.79 
4.66 
3.52 

3.65 
3.19 
6.77 
4.38 


4.06 

3.79 
4.38 
4.13 
3.52 
4.24 


3.77 
4.14 
5.31 
3.71 


5.43 
3.68 
4.01 
3.40 


5.22      1. 
2.57        - 
3.72 
4.8 
.78      3.85 


3.53 
5.24 


3.79 
2.16 
3.66 
5.08 


2.90 
4.33 
2.78 
3.91 


8.65 
3.23 
5.22 


3.65 
3.45 
4.07 
6.62 


5.30 
3.99 
2.66 


2.89 
5.81 
4.63 
6.24 


2.40 
1.64 
3.52 
2.36 
5.03 

6.26 


2.68 
S.05 
4.93 


3.71 
2.15 
2.75 


3.03 
5.15 
2.47 
3.04 


■    .55 
1.20 


3.15 
6.35 
3.16 


4.70 
2.26 
3.07 


3.83 
3.22 
2.56 


2.90 
3.99 
6.14 
2.41 


3.64 
2.22 
3.84 
4.44 

6.65 


2.26 

2.78 
2.47 
3.33 
2.64 
3.05 

1.59 


4.15 
4.59 
6.56 

5.35 
2.92 
5.56 
5.64 


4.75 
2.91 
5.92 
5.43 
3.29 

4.72 
3.35 
4.34 
4.30 
4.16 


5.12 
4.30 
4.68 
5.91 
5.20 

4.57 
4.73 
6.92 
4.04 
4.24 

5.64 
3.88 
5.03 
4.22 
6.44 


5.37 

6.14 
3.52 
4.46 
7.06 
6.24 

4.21 
7.09 
3.79 
6.02 
3.52 

4.27 
3.70 
4.87 
4.30 
6.43 

4.88 


3.90 

3.88 
5.68 
6.03 
3.78 
3.92 


5.37 
3.42 
2.89 
3.94 


1.09 

1.21 

.99 

1.79 


_ 

_ 

- 

1.50 

_ 

1.08 

- 

1.75 

- 

1.53 

- 

1.55 

1.33 

2.37 

1.20 

.17 

2.28 

-_ 

1.50 

1.51 

1.16 

.94 

1.26 

_ 

1.74 

- 

1.26 

2.33 

1.10 

_ 

.98 

- 

1.89 

.03 

1.47 

- 

.60 

.38 

1.53 

2.15 
2.46 


1.81 
1.71 
1.85 


1.73 
2.17 
2.07 


2.15 
1.47 
1.53 


1.73 
2.10 
3.76 


2.28 
2.14 
2.03 


2.42 
2.17 
2.05 
2.07 


1.46 
2.26 
2.21 
2.46 


1.55 
2.72 
2.77 

3.07 
1.99 
2.65 
2.37 
2.33 

2.62 
2.15 
1.94 
1.95 
2.69 


5.04 
3.34 
6.38 
5.41 


6.29 
4.95 
5.48 
5.16 
5.74 


7.03 
6.17 
4.03 


4.85 
5.22 
3.44 
5.95 
4.46 

4.50 


41.05 
42.23 
41.26 


5.26 

6.68 

8.53 

5.17 
5.25 
4.93 
5.44 

6.75 

3.10 
4.96 

10.03 

6.35 
5.08 


6.19 
4.39 

5.40 

8.23 

6.51 
5.42 
7.32 
6.05 
5.97 

3.65 
6.67 
5.09 


3.98 
6.47 
7.89 
5.49 


6.49 
5.21 

4.17 


7.75 
6.39 
9.37 
11.40 
8.52 

6.03 
6.53 
6.41 
8.27 
8.57 


6.88 
8.15 
5.85 
6.71 


4.63 
3.12 


3.96 

4.41 
4.50 
4.79 


4.23 
3.47 
4.22 
6.41 


43.19 
44.22 
48.59 

42.57 


4.43 
3.75 
3.97 
4.79 
5.70 

3.14 
5.05 
5.20 
4.67 
4.23 


4.81 
4.68 
4.69 
3.52 
5.29 


39.82 
41.35 
37.15 

47.65 

39.57 


4.49 
4.20 
5.37      2.21 


6.03 
6.69 
7.39 
4.58 


3.40 
5.08 
8.40 

4.35 
4.81 
5.56 


46.76 
47.75 


37.78 
38.34 
44.97 
46.03 


39.73 
36.82 
36.48 
41.96 
49.46 


1.97 
1.94 


See  reference  notes  following  Stabon  Index 
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Table  2 -Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


FORT   FAIRFIELD 
FOKT    tEirr    ISE 
FORT   OHT 
CAROINOi 
CILZAD 


/IDAMS 

AHHEXST 

ABLIKTOK 

ASHBURMHAJi 

ASELAHD 

ATHOL 
BEECmOOD 
BELCHERTOWN 
BILLERICA 
BIRCH   BILL   DAH 

BLUE    BILL 

BOSTOK  WB  AIRPORT 

SOTLSTOK 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 

CHATHAM 
CHESTER 
CHESTERFIELD 

CHESTKUT  HILL 

CLiirroR 

COBASSET 
COLSBROOI 
COHCORO 
EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 

FALL    RIYER 

FITCHBURC 

FRAMIIIGHAH 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 
HARDWICE 
HARVARD  FOREST 
HATCEVILLK 
HATXIIIU. 

BIATB 
BOLTOn 
BOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HTANNI3    1    E 

IPSWICH 
JEFFERSON 
KNIGHTTILLE   DAI 
LAEE   COCHITUATE 
LAWRENCE 

LOWELL 
MANSFIELD 
MENDON   AIRPORT 
MIDDLEBORO 
MIDDLETON 

MILFORO 
MILLBURT 
MONTAGUE   CITT 
MOUNT  WACHUSET 
NANTUCECT   WB  AIRPORT 


5.92 

1.56 

4^51 

1.52 

3.92 

.79 

2.22 

-    .37 

3.15 

-    .82 

4.17 

.55 

4.25 

.29 

2.93 

-    .83 

3.86 

-    .27 

4.21 

.12 

4.37 

.50 

4.54 

.78 

4.04 

.38 

2.13 

^1.13 

4.48 

1.22 

3.05 

-    .10 

3.21 

-1.17 

3.66 

u    .07 

3.91 

-    .16 

3.97 

.23 

4.24 

.58 

2.87 

-    .25 

4.03 

.60 

3.91 

.89 

4.08 

-    .12 

4.22 

.90 

5.00 

- 

3.80 

- 

3.18 

.59 

3.25 

-    .12 

See  reference  ootea  foUowing  Station  Index. 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

£ 

e 

« 

a> 

„ 

O 

O 

9 

a 

a 

Station 

S 

a 

3 

§ 

§ 

3 

' 

5 

u 

s 

b 

9 

p 

5 

a 

'C 

a 

a 

'C 

ft 

*& 

ft 

"C 

ft 

"C 

ft 

"C 

ft 

"C 

ft 

■e 

ft 

■c 

0. 

^ 

a 

t 

0^ 

"C 

1 

i 

1 

& 

1 

1 

8 

-a 

a 

1 

1 

1 

a 

1 

a 

1 

a 

1 

a 

1 

1 

1 

HCT    BEDFORD 

3.73 

-    .20 

4.12 

.41 

4.25 

.08 

3.11 

-    .80 

3.04 

-    .70 

1.73 

-1.42 

1.09 

-2.11 

1.86 

-2.26 

1.72 

-1.78 

.97 

-2.83 

5.94 

1.91 

3.93 

-    .06 

35.49 

-    9,76 

NEWBimyPORT 

<.15 

- 

2.63 

- 

3.49 

- 

1.95 

- 

1.21 

- 

1.96 

- 

3.37 

- 

3.94 

- 

2.23 

- 

4.98 

- 

6.06 

- 

3.69 

- 

39.66 

- 

(IE*    SALEM 

4.75 

_ 

3.71 

- 

2.58 

- 

4.19 

- 

3.82 

- 

4.91 

- 

2.45 

- 

4.79 

- 

1.62 

- 

2.59 

5.96 

- 

4.57 

- 

45.94 

- 

NEWTON 

4.04 

_ 

3.63 

- 

3.41 

_ 

3.40 

- 

2.27 

- 

2.07 

- 

2.98 

_ 

4  45 

- 

1.48 

- 

2.15 

6.60 

- 

2.97 

_ 

39.45 

- 

NORTHBRIDGE 

4.33 

.42 

4.53 

.84 

3.99 

-    .24 

3.90 

.19 

2.55 

-    .74 

2.55 

-    .84 

3.38 

-    .34 

5.06 

.82 

1.40 

-2.16 

2.67 

-1.01 

6.17 

2.32 

3.91 

.26 

44.44 

-       ,48 

NORTH   TRUBO 

_ 

_ 

2.13 

_ 

_ 

2.88 

. 

_ 

_ 

2.25 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.66 

_ 

1.14 

_ 

3.33 

_ 

- 

_ 

_ 

PELHAM 

4.42 

- 

3.92 

2.63 

- 

4.26 

- 

3.58 

- 

5.33 

- 

4.10 

3.33 

- 

2.46 

- 

2.52 

- 

6.25 

- 

E4.46 

E47.26 

- 

PEDBROKE 

3.11 

-    .40 

2.79 

-     .20 

2.78 

-    .06 

3.09 

-1.19 

2.17 

-    .78 

1.60 

-2.30 

.99 

-2.84 

4.25 

.10 

3.03 

-    .79 

1,40 

-1.85 

7.14 

3.67 

3,58 

.05 

35.93 

-    6,59 

PERU 

4.69 

;79 

_ 

_ 

3.21 

-1.56 

3    07 

-    .64 

4.49 

.56 

4.12 

-    .40 

3.82 

-    .29 

4.35 

.08 

1.83    -3.92 

2,36 

-     .80 

8.35 

4,61 

3,90 

.88 

- 

- 

PETERSHAM 

4.50 

.78 

- 

- 

2.90 

-    .74 

3.15 

-    .65 

2.50 

-       75 

- 

- 

1.90 

-1.91 

3.50 

-    .40 

1,41 

-3.17 

1.83 

-1.27 

8.92 

5,07 

3,83 

.49 

- 

- 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT   R 

3.91 

.87 

3.76 

1.03 

2.70 

-    .73 

2.79 

-    .31 

2.91 

-     .16 

4.19 

.36 

5.05 

.86 

3.45 

-    .68 

2.81 

-1.21 

1.55 

-1.53 

6.36 

3,10 

2,89 

-    .21 

42.37 

1,39 

PLAINV-IELD 

4.99 

1.64 

4.13 

1.37 

3.02 

-    .98 

3.08 

-    .70 

4.17 

.14 

3.70 

-1  ,03 

2.85 

-1.62 

4.03 

.14 

2.25 

-2.52 

- 

_ 

7.11 

2,67 

3    94 

1.03 

- 

- 

PLYMOUTH 

_ 

_ 

3.87 

-     .20 

3.99 

-    .60 

2.52 

-1.75 

2,31 

-    .99 

2.39 

-     .93 

.79 

-2.53 

- 

- 

2.36 

-1.33 

.69 

-3.25 

6.67 

2,68 

4,19 

.10 

- 

- 

PRINCETON 

4.93 

.65 

4.46 

.93 

4.30 

.35 

3.BG 

.15 

2. 86 

-    .37 

2.69 

-    .93 

3.69 

-    .49 

♦ 

V6.04 

-2.07 

3.46 

-    .00 

6.41 

2.62 

4,75 

.95 

47.45 

1,79 

PROVINCETOBN   2    WN» 

- 

- 

- 

.    - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.13 

-    .93 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,96 

-    .63 

- 

QUABBIN    INTAKE 

4.68 

_ 

3.89 

_ 

2.80 

_ 

4.02 

_ 

3.92 

_ 

4.23 

_ 

3.27 

_ 

3.63 

_ 

1.76 

. 

1.88 

_ 

6.09 

_ 

3,75 

_ 

■43.96 

_ 

ROCKPORT    1    ESE 

4.73 

.55 

3.16 

-     .85 

2.83 

-1.71 

1.32 

-3.04 

1.03 

-2.27 

1.33 

-2.83 

1.80 

-1.83 

3.42 

-    .03 

1.53 

-2.56 

1.43 

-1.91 

6.26 

2.37 

3.79 

-    .13 

32.71 

-14.26 

SALEM   AIR    STATION 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

SANDWICH 

3.44 

_ 

4.33 

- 

4.02 

_ 

3.64 

- 

3.75 

- 

2.32 

- 

1.42 

_ 

3.14 

- 

1.87 

- 

1.16 

- 

6.57 

- 

3.93 

- 

39.59 

- 

SEOHEGANSET 

3.66 

- 

- 

- 

2.29 

- 

- 

- 

2.10 

- 

2.75 

- 

1.88 

- 

4.06 

- 

3.83 

- 

1.66 

- 

5.88 

- 

3.57 

- 

- 

- 

SHELBUSNE    FALLS 

5.37 

2.15 

4.18 

1.30 

4.37 

.91 

3.13 

-    .82 

4.10 

.66 

3.24 

-    .36 

2.20 

-1.54 

4.05 

.31 

2.43 

-1.48 

2.37 

-     .82 

6.46 

2.64 

5.44 

2.25 

47.34 

5.20 

SOUTHBRIDGE 

4.02 

.31 

3.94 

.49 

3.22 

-    .84 

4.63 

.52 

3.96 

.18 

3.84 

-    .08 

2.95 

-1.06 

5.77 

1.60 

2.24 

-2.17 

2.69 

-    .66 

5.41 

1.64 

4.33 

.77 

47.00 

.70 

SOUTH    EGREMONT 

3.93 

.85 

3.39 

.35 

2.40 

-    .45 

2.52 

-    .92 

3.11 

-    .23 

5.81 

1.57 

3.90 

-    .25 

3.13 

-1.47 

1.45 

-2.59 

1.85 

-1.44 

6.09 

2.84 

3.77 

.87 

41.35 

-       .67 

SPOT    POND 

4.94 

1.02 

4.16 

.25 

4.45 

.24 

2.35 

-1.77 

1.86 

-1.20 

1.23 

-2.63 

1.14 

-2.21 

5.79 

2.27 

2.19 

-1.63 

2.92 

-    .14 

7.53 

4.24 

4.24 

.42 

42.80 

-    1.14 

SPRINGFIELD 

4.31 

.91 

- 

- 

2.20 

-1.42 

3.04 

-    .26 

3.83 

.11 

3.84 

.06 

2.77 

-1.30 

- 

- 

2.01 

-1.39 

1.72 

-1.99 

3.33 

-    .18 

4.36 

1.08 

- 

- 

STATE    FARM                                R 

3.85 

. 

4.24 

_ 

3.51 

. 

2.85 

. 

2.02 

_ 

2.47 

_ 

.93 

_ 

_ 

3.22 

_ 

1.34 

6.24 

_ 

3.61 

_ 

_ 

_ 

STERLING 

» 

* 

V8.24 

1.00 

3.75 

-    .29 

3.48 

-    .39 

2.54 

-    .73 

2.34 

-1.44 

2.94 

-    .76 

• 

• 

V4.59 

-2,83 

2.89 

-    .28 

5.34 

1.90 

4.04 

.23 

40.35 

-    3.61 

STERLING    3    N*                        R 

4.73 

_ 

4.33 

3.91 

- 

3.21 

- 

2.08 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.37 

- 

4.36 

- 

- 

- 

STOCKBRIDGE 

4.35 

1.31 

3.00 

.38 

2.20 

-1.26 

2.53 

-1.20 

3.20 

-    .29 

4.69 

.14 

3.37 

-    .73 

3.29 

-1.19 

1.92 

-2.69 

1.40 

-1.70 

6.44 

2.40 

3.12 

.64 

39.51 

-    4.23 

SWAMPS COTT 

3.61 

-    .54 

2.76 

-    .59 

2.97 

-1.17 

2.02 

-2.48 

1.26 

-1.57 

1.17 

-2.71 

1.16 

-1.95 

2.73 

-    .64 

.82 

-2.92 

1.89 

-1.24 

6.96 

3.87 

3.11 

-    .20 

30.46 

-12.14 

TAUNTON 

3.29 

-1.27 

3.61 

-     .33 

2.96 

-1.23 

2.08 

-2.05 

2.64 

-    .72 

2.40 

-    .81 

2.02 

-1 .  69 

4.33 

.29 

2.50 

-1.21 

1.30 

-2.49 

5.09 

1.03 

3.36 

-    .57 

35.38 

-11.07 

TULLY    DAM 

4.73 

_ 

3.57 

_ 

2.57 

_ 

3.18 

_ 

3.48 

- 

4.00 

- 

2.31 

_ 

- 

1.35 

_ 

1.96 

8.29 

- 

4.38 

- 

- 

- 

TURNERS    FALLS 

5.64 

2.33 

3.81 

1.17 

2.95 

-    .42 

3.80 

.67 

3.82 

.42 

3.63 

,10 

2.30 

-1.17 

4.46 

.72 

1.86 

-1.91 

1.68 

-1.12 

5.60 

2.20 

4.69 

1.70 

44.44 

4.69 

WALPOLE 

4. SO 

_ 

3.64 

- 

3.53 

_ 

3.39 

- 

1.84 

- 

1.39 

- 

3.07 

- 

3.08 

- 

2.36 

- 

2.02 

- 

6.47 

- 

3.73 

- 

40.42 

- 

WARE      1 

- 

- 

3.52 

2.41 

- 

3.40 

- 

2.87 

- 

3.78 

- 

3.12 

- 

• 

- 

V4.84 

- 

2.09 

- 

5.43 

- 

3.53 

- 

- 

- 

WARE      2 

3.88 

.63 

3.93 

1.13 

2.47 

-    .59 

2.77 

-    .63 

2.91 

-    .42 

4.21 

-    .60 

2.60 

-1.42 

4.34 

.53 

1.02 

-3.50 

1.98 

-    .88 

5.76 

2.04 

_ 

_ 

_ 

_ 

WASHINGTON                                R 

4.79 

_ 

2.93 

_ 

2.81 

- 

3.18 

- 

3.79 

- 

4.84 

- 

3.76 

- 

3.58 

- 

1.76 

- 

1,79 

- 

7.85 

- 

3.37 

- 

44.45 

- 

WEBSTER 

3.74 

.09 

3.88 

.26 

2.81 

-    .99 

3.90 

.52 

3.08 

-    .15 

3.12 

-    .34 

2.33 

-1.32 

5.37 

1.54 

_ 

- 

1.56 

-1.71 

6.24 

2.78 

3.25 

-    .49 

- 

- 

WEST    BRIMFIELD                     R 

- 

- 

4.03 

- 

- 

- 

3.27 

- 

2.72 

- 

3.94 

- 

3.31 

- 

5.32 

- 

1.26 

- 

1.36 

- 

4.26 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST    CUMMINGTON 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.26 

- 

4.34 

- 

1.72 

- 

2.32 

- 

6.38 

- 

- 

- 

- 

- 

WE<iTFIELD 

4.27 

.41 

4.03 

.34 

3.38 

-    .49 

3.17 

-    .96 

4.13 

.31 

2.91 

-1.30 

2.05 

-1.86 

4.25 

.04 

1.48 

-2.73 

2.43 

-1.22 

5.25 

1.24 

4.85 

1.17 

42.20 

-   5.05 

WESTFIELD    2    NE 

3.88 

.02 

3.49 

-     .20 

3.07 

-    .80 

3.03 

-1.10 

4.22 

.40 

3.93 

-    .28 

1.62 

-2.29 

3.75 

-    .46 

1.19 

-3.02 

2.52 

-1.13 

4.43 

,42 

4.28 

.60 

39.41 

-    7.84 

WESTON    2    NW 

4.72 

1.15 

2.57 

-    .13 

3.52 

-    .11 

2.21 

-2.19 

1.70 

-1.29 

1.94 

-2.12 

1.88 

-1.15 

6.42 

2.79 

1.69 

-3.14 

2.07 

-1.56 

4.97 

1.57 

3.38 

1.05 

37.27 

-    5.13 

WEST    OTIS 

_ 

_ 

3.01 

.11 

2.35 

-1.24 

• 

_ 

V6.48 

-    .84 

3.54 

-     .77 

3.16 

-1.24 

2.89 

-1.85 

1.16 

-2.98 

2.00 

-1.45 

9.77 

6.05 

4.09 

1.27 

- 

- 

WESTOVER    FIELD 

6.12 

- 

5.05 

- 

2.12 

- 

3.66 

- 

4.25 

5,52 

- 

2.19 

- 

5.22 

- 

2.45 

- 

1.54 

7.11 

- 

5.39 

- 

50.82 

- 

WEST   RUTLAND 

4.93 

1.23 

3.79 

.79 

3.07 

-    .94 

3.92 

.26 

4.56 

.87 

3    61 

-    .78 

3.79 

.26 

_ 

_ 

1.43 

-3.65 

1.61 

-1.65 

7.71 

4.45 

3.58 

.22 

. 

. 

WILLARD   BROOK   STA   FORES 

_ 

_ 

_ 

- 

3.53 

_ 

2.85 

- 

- 

_ 

2.56 

- 

1.98 

_ 

3.47 

- 

1.38 

- 

3.59 

- 

6.56 

- 

- 

- 

- 

- 

WINCHEKDON 

4.40 

1.12 

2.58 

-    .31 

2.18 

-1.43 

2.84 

-    .63 

2.56 

-    .62 

4.56 

.80 

1.76 

-2.45 

5.13 

1.19 

1.64 

-2.48 

1.52 

-1.58 

7.15 

3,70 

3.51 

.16 

39.83 

-   2.53 

WORCESTER    AIRPORT 

4.21 

- 

3.36 

_ 

3.62 

_ 

3.85 

- 

3.16 

- 

2.45 

- 

2.63 

- 

4.76 

- 

2.07 

- 

2.32 

- 

6.69 

- 

3.65 

- 

42.77 

- 

WORCESTER    1 

4.13 

.53 

3.95 

.72 

3.89 

.07 

3.98 

.41 

3.26 

-    .40 

2.64 

-    .70 

2.46 

-1.26 

- 

- 

1.74 

-1.89 

2.76 

-    .90 

3.24 

-    .44 

3.94 

.42 

- 

- 

NEW    HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

5,22 

_ 

3.15 

4.74 

_ 

3.09 

_ 

1.92 

_ 

4.72 

_ 

2.11 

_ 

3.35 

_ 

2.50 

_ 

2.36 

_ 

6.01 

. 

4.98 

. 

44.13 

- 

BATH    2    SSW 

2.91 

_ 

1.74 

_ 

2.36 

_ 

3.01 

- 

1.68 

- 

3.74 

- 

2.36 

- 

4.70 

- 

2.34 

- 

1.84 

- 

5.05 

1.72 

- 

33.65 

- 

BEECH   RILL 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

3.58 

. 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BENTOS 

2.80 

- 

1.53 

_ 

2.88 

_ 

3.07 

_ 

1.83 

_ 

3.73 

_ 

1.78 

- 

- 

- 

2.07 

_ 

2.30 

- 

4.36 

- 

2.41 

- 

- 

- 

BERLIN 

3.09 

-    .05 

1.85 

-    .80 

3.58 

.11 

1.88 

-1.01 

1.40 

-1.54 

3.92 

.26 

1.82 

-1.87 

3.77 

.15 

1.87 

-1.69 

1.80 

-1.29 

7.26 

3.93 

3.28 

.28 

35.52 

-3.52 

BETHLEHEM 

2.11 

.00 

.49 

-1.66 

2.55 

-    .08 

2.23 

-    .40 

2.05 

-    .80 

5.25 

1.59 

3.11 

-    .93 

4.07 

.58 

3.35 

-    .43 

1   91 

-1.07 

6.18 

3.40 

2.15 

-    .22 

35.45 

-      .02 

BUCKWATER   DAM 

_ 

2.83 

_ 

3.40 

- 

3.02 

- 

2.10 

- 

3.63 

- 

2.11 

- 

2.63 

- 

3.13 

- 

2.87 

- 

5.11 

- 

3.90 

- 

- 

- 

BOW   GARY INS    FALLS 

4.56 

3.03 

_ 

3.95 

- 

3.05 

, 

1.80 

- 

2.37 

- 

1.70 

_ 

3.23 

- 

3.29 

- 

2.15 

- 

4.99 

- 

3.98 

- 

38.10 

- 

BRADFORD 

4.56 

_ 

3.15 

_ 

3.69 

_ 

3.35 

_ 

2.24 

_ 

2.92 

- 

2.44 

- 

2.83 

- 

3.63 

- 

2.86 

- 

6.32 

- 

4.80 

- 

42.79 

- 

BRISTOL                                  //B 

- 

2.46 

- 

3.70 

- 

3.22 

- 

1.44 

- 

2.92 

- 

1.23 

- 

2.77 

- 

1.13 

- 

2.37 

- 

- 

- 

3.73 

- 

- 

- 

BUCKS    CORNER 

4.39 

3.23 

4.34 

2.64 

_ 

1.76 

_ 

2.87 

_ 

2.71 

. 

3.39 

. 

3.33 

_ 

2.16 

_ 

5.99 

_ 

3.49 

. 

40.. 50 

_ 

CAMPTON 

4.94 

_ 

2.78 

_ 

3.44 

3.32 

_ 

1.70 

_ 

3.77 

- 

3.03 

- 

4.01 

- 

3.00 

- 

3.72 

- 

6.04 

- 

4.50 

- 

44.23 

- 

CENTER    HARBOR 

5.55 

_ 

2.65 

_ 

4.70 

- 

3.39 

1.81 

- 

4.73 

_ 

1.09 

_ 

3.54 

- 

1.84        - 

2.30 

- 

3.94 

- 

3.60 

- 

41.34 

- 

CLAREMONT 

3.92 

_ 

2.80 

_ 

3.38 

_ 

2.10 

_ 

2.39 

_ 

2.35 

_ 

5.85 

- 

5.00 

- 

2.52 

_ 

1.50 

- 

5.53 

- 

2.17 

- 

39.51 

- 

CONCORD   WB  AIRPORT           R 

4.29 

1.29 

2.31 

-    .58 

3.35 

.32 

2.85 

.07 

1.61 

-1.40 

2.94 

-    .25 

.96 

-2.60 

5.37 

1.83 

.96 

-2.49 

1.92 

-    .93 

4.55 

1.47 

3.42 

.29 

34.33 

-    2.98 

DIXYlLli    NOTCH 

3.21 

-     .22 

1.81 

-     .52 

2.95 

-    .65 

2.13 

-1.65 

2.09 

-1.38 

6.27 

1.87 

2.09 

-3.36 

7.02 

3.54 

2.64 

-2.18 

2.76 

-    .58 

7.42 

3.80 

2.82 

-    .24 

43.21 

-1.57 

DUBLIN 

5.35 

3   70 

3.41 

4.16 

2.79 

_ 

3.82 

1.74 

- 

3.39 

- 

3.11 

- 

2.15 

- 

6.86 

- 

4.51 

- 

44.99 

- 

DURHAM 

4.36 

1.00 

2.74 

-    .08 

4.37 

1.14 

2.36 

-1.21 

1.04 

-1.83 

2.01 

-1.46 

1.17 

-2.20 

3.35 

2.30 

2.25 

-1.48 

3.71 

.39 

6.07 

2.85 

3.42 

.00 

39.05 

.38 

EAST    DEER  INC 

4.87 

- 

2.86 

_ 

3.99 

- 

2.92 

- 

2.14 

2.96 

- 

.95 

- 

5.85 

- 

4.83 

- 

2.42 

- 

7.42 

- 

4.56 

- 

45.77 

- 

EASTMAN   FALLS    DAM 

- 

2.69 

- 

3.75 

- 

3.73 

- 

1.83 

- 

4.67 

- 

.82 

- 

3,46 

- 

3.11 

- 

2.62 

- 

5.22 

- 

3.90 

- 

- 

- 

ERROL 

4.61 

1.74 

2.42 

-    .11 

3.35 

.51 

2.84 

.26 

1.25 

-1.84 

5.47 

1.70 

2.20 

-1.73 

3.38 

-    .39 

1.59 

-2.18 

2.07 

-1.00 

6.62 

3.52 

2.98 

.12 

3S.78 

.60 

FABYAN 

_ 

2.12 

_ 

4.72 

_ 

_ 

_ 

1.75 

- 

_ 

- 

1.89 

- 

6.30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FIRST  CONN    LAKE 

4.33 

1.24 

2.43 

.04 

3.61 

.49 

2.63 

-    .76 

2.07 

-1.81 

8.74 

4.37 

3.60 

-1.25 

5.26 

1.14 

2.38 

-2.73 

2.38 

-2.07 

5.74 

1.59 

2.63 

-    .55 

45.80 

-       .30 

FIT2WILLIAM    3    SW 

4.77 

1.56 

2.33 

-    .31 

2.33 

-1.30 

3.27 

-    .44 

3.17 

-    .13 

4.01 

-    .35 

3.22 

-1.02 

6.67 

2.70 

2.33 

-1.82 

2.90 

-    .30 

7.34 

3.46 

4.42 

1.29 

46.76 

3.34 

FRANCONIA 

2.75 

- 

1.18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FRANKLIN    I    NW 

4.38 

1.35 

2.17 

-    .53 

2.72 

-    .61 

3.08 

-    .45 

1.87 

-1.32 

4.52 

.79 

.93 

-2.84 

3.81 

.34 

2.68 

-1.31 

2.71 

-    .17 

4.76 

1.51 

3.89 

.84 

37.52 

-    2.40 

FR\m:LIN   FALLS    DAM 

4.60 

_ 

2.04 

_ 

3.36 

- 

3.37 

- 

1.64 

- 

3.69 

- 

.76 

- 

3.94 

- 

2.13 

- 

2.42 

- 

5.05 

3.34 

- 

36.54 

- 

GILMAKTON 

_ 

_ 

2.09 

_ 

2.69 

_ 

_ 

_ 

2.03 

_ 

3.32 

- 

1.26|      - 

4.66 

- 

1.59 

- 

2.19 

- 

- 

- 

3.22 

- 

- 

- 

GLENCLIFF 

3.55 

.83 

1.95 

-    .44 

3.49 

.19 

2.96 

-    .77 

2.28 

-1.06 

4.45 

.38 

2.39i-1.80 

4.99 

1.00 

2.99 

-1.19 

2.54 

-    .99 

5.54 

1.95 

3.40 

.59 

40.33 

-    1.11 

GORHAM                                          R 

3.30 

1.64 

- 

3.94 

- 

.98 

4.08 

- 

1.68 

- 

3.48 

- 

1.61 

- 

1.88 

- 

8.96 

- 

5.44 

- 

- 

HANOVER 

3.81 

1.14 

2.36 

.04 

3.01 

.39 

1.95 

-    .68 

1.45 

-1.65 

2.50 

-    .93 

2.94 

-    .57 

3.94 

.44 

1.55 

-1.64 

1.77 

-1.33 

4.81 

1.96 

2.14 

-    .43 

32.23 

-3.28 

HILLSBORO   2    W                        R 

4.74 

3.97 

- 

3.30 

- 

2.24 

_ 

3.79 

- 

.94 

5.24 

- 

1.19 

- 

2.64 

- 

6.53 

- 

- 

- 

- 

- 

JEFFERSON 

3.14 

_ 

2.03 

_ 

3.05 

_ 

2.58 

_ 

1.99 

- 

4.89 

- 

2.78         - 

3.76 

- 

2.541       - 

1.96 

- 

7.17 

- 

2.02 

- 

37.91 

- 

KEENE    I    S 

4.82 

1.93 

2.79 

.11 

2.25 

-    .96 

3.49 

.40 

2.30 

-    .81 

3.08 

-    .15 

2.29,-1.51 

4.82 

.96 

4.50[       .90 

1.51 

-1.23 

6.87 

3.84 

3.04 

.05 

41.76 

3.51 

LAKEPORT    1 

4.03 

.30 

2.55 

-    .97 

3.32 

-    .65 

2.82 

-    .58 

- 

- 

4.06 

.73 

1.06 

-2.83 

3.31 

-    .23 

2.68 

-1.06 

2.07 

-1.28 

7.29 

3.54 

2.88 

-    .71 

- 

- 

I,AKEPORT    2 

2.41 

-1.11 

3.23 

-    .74 

2.99 

-    .41 

1.45 

-1.76 

4.03 

.70 

1.09 

-2.80 

3.35 

-    .19 

2.19 

-1.53 

1.84 

-1.51 

7.30 

3.55 

2.96 

-    .63 

- 

. 

LANCASTER 

- 

_ 

2.78 

2.19 

- 

- 

4.25 

- 

3.55 

- 

3.05 

- 

1.44 

- 

2.24 

- 

- 

- 

2.14 

- 

- 

- 

LANDAFF                                       R 

_ 

1.10 

_ 

1.96 

_ 

1.97 

- 

1.45 

- 

3.32 

_ 

4.23 

- 

4.43 

- 

1.70 

- 

1,78 

- 

- 

- 

2.06 

- 

- 

- 

LEBANON  AIRPORT 

3.68 

_ 

2.66 

_ 

4.49 

_ 

2.32 

_ 

1.77 

_ 

2.43 

- 

2.55;      - 

2.62 

- 

1.92 

- 

1.91 

- 

5.17 

- 

1.92 

- 

33.44 

- 

LINCOLN 

- 

2.83 

.08 

j    4.39 

.71 

4.50 

.67 

2.65 

-    .83 

3.28 

.92 

2.48-1.96 

4.79 

.78 

3.37 

-1.28 

3.45 

-    .37 

8.45 

4.22 

3.46 

-    .21 

- 

- 

MAC    DOW  ELL 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

1.63;     - 

5.27 

_ 

2.34 

_ 

2.46 

_ 

8.09 

. 

3.73 

. 

- 

- 

MANCHESTER 

5.53 

2.24 

1    3"29 

.33 

1    3.59 

-    "02 

3.28 

.09 

- 

- 

1.90 

-1.30 

1.34!-2.09 

4.69 

1.30 

2.321-1.06 

3.08 

.06 

5.52 

2.19 

4.22 

.97 

- 

- 

MASSABESIC    LAKE 

4.29 

_ 

1.84 

_ 

2.57 

2.74 

- 

1.49 

- 

_ 

- 

1.20 

- 

3.80 

- 

2.79 

- 

2.54 

- 

5.12 

- 

3.37 

- 

- 

- 

HERIDEN 

3.99 

_ 

2.67 

_ 

3.26 

2.36 

_ 

1.46 

_ 

2.85 

- 

3.39 

- 

2.74 

- 

3.13 

- 

1.50 

- 

5.27 

- 

2.85 

- 

35.47 

- 

MILAN    6    N 

4.17 

.71 

2.50 

-    .25 

2.65 

i 

-    .47 

2.23 

-    .44 

1.12 

-2.02 

5.33 

1.26 

2.43 

-1.49 

4.71 

1.39 

1.83 

-1.47 

2.37 

-    .58 

4.92 

1.43 

2.73 

-    .32 

37.01 

-2.25 

MILFORD 

4.67 

3.02 

- 

'3.76 

_ 

2.39 

_ 

2.11 

_ 

_ 

_ 

1.12 

_ 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT   WASHIUCTON    WB        R 

4.90 

-1.03 

3.27 

-2.22 

1    5.04 

-2.16 

3.88 

-3.07 

2.78 

-2.94 

3.51 

-    .77 

5.09 

-1.01 

5.72 

-    .43 

4.97 

-2.51 

3.78 

-2.49 

10.76 

4.35 

5.17 

-1.90 

60.87 

-16.18 

NASHUA    I    NE 

4.54 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.77 

- 

4.29 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

- 

- 

- 

- 

- 

NASHUA    3    N 

4.63 

1.20 

2.92 

-    .40 

2. 59 

-1.11 

2.74 

-    .58 

1.35 

-1.63 

1.55 

-1.58 

.75 

-2.63 

3.33 

-    .20 

2.20 

-1.22 

2.96 

-    .04 

6.58 

3.33 

4.14 

.80 

35.74 

-4.08 

NELSON 

4.65 

1 

2.58 

3.16 

- 

3.49 

- 

2.46 

- 

3.71 

- 

1.79 

- 

6.84 

- 

6.27 

- 

3.09 

8.16 

- 

4.27 

- 

50.47 

- 

NEW    CASTLE 

1 

' 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.46 

_ 

5.49 

_ 

_ 

_ 

2.80 

6.59 

_ 

4.34 

- 

. 

- 

NEW    DURHAM 

4.76 

1  :»i 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

z 

. 

_ 

.37 

-3.31 

4    86 

1.68 

1.41 

-2.69 

2.15 

-    .40 

5.87 

1.93 

- 

- 

- 

- 

NEW    LONDON 

4.05 

2.63 

_ 

4.71 

_ 

_ 

_ 

2.58 

- 

2.96 

- 

1.59 

- 

5.18 

- 

1.86 

- 

2.02 

6.07 

- 

3.77 

- 

- 

NEWPORT 

3.83 

.57 

2.92 

.66 

'3.36 

-    .29 

2.49 

-1.28 

2.31 

-    .70 

3.32 

-    .31 

2.32 

-1.32 

5.64 

2.27 

2.69 

-1.09 

1.51 

-1.06 

5.78 

2.77 

2.64 

-    .12 

38.81 

.10 

NORTH    CHICHESTER 

V6.71 

4.04 

2.87 

- 

1.58 

* 

3.25 

" 

.67 

" 

2.89 

' 

3.24 

■ 

2.22 

- 

5.06 

" 

3.43 

■ 

35.96 

i  notes  following  StatioD  lode: 


Tabla  2-CoDbnuad 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

- 

1 

, 

, 

• 

• 

« 

« 

e 

S 

s 

9 

Station 

a 

1 

a 

1 

a 

1 

a 

1 

a 

1 

Q. 

1 

a 

1 

0. 

1 

a 

1 

a 

1 

a. 

1 

,0. 

1 

Q. 

1 

5 

^ 

I 

0. 

0. 

1 

s, 

s. 

1 

Q. 

0. 

& 

s, 

s, 

s, 

§ 

1 

& 

(S 

& 

(5 

D 

& 

Q 

(S 

& 

Q 

Q 

<s 

1 

& 

<£ 

IIOIITH   STlUTrORD 

3.09 

.82 

1.71 

-    .31 

2.56 

.38 

2.55 

.00 

1.09 

-2.92 

2.25 

-1.69 

5.44 

2.12 

2.39 

-2.01 

2.94 

-    .81 

5.91 

2.76 

2.87 

.33 

. 

_ 

KDItTa  VILLAGE 

4.  IT 

2.65 

_ 

3.03 

2.36 

- 

1.86 

- 

2.48 

- 

1.31 

- 

5.52 

- 

2.31 

- 

2.09 

" 

8.49 

- 

4.11 

- 

40.38 

- 

4.SS 

3.99 

. 

3.54 

2.73 

. 

2.16 

- 

2.43 

_ 

•   1.92 

5.09 

- 

1.68 

1.90 

6  58 

- 

3.94 

- 

40.61 

- 

PmXHAll  aoiCB 

5.25 

.52 

3.37 

.24 

6.68 

-    .32 

4.49 

-     .83 

3.25 

-1.47 

5.01 

.13 

2.30 

-3.02 

4.75 

.03 

2.67 

-2.96 

3.71 

-1.70 

12.92 

8.61 

7,09 

2.84 

61.49 

2.07 

PITTSBimC    RESEEVOIR    //H 

3.39 

- 

1.40 

2.32 

- 

2.17 

- 

1.42 

8.30 

- 

3.75 

- 

4.74 

- 

1.77 

" 

2.11 

- 

- 

2,56 

- 

- 

- 

PLTVOUTH 

4.87 

1.72 

2.59 

-    .12 

4.12 

.70 

3.22 

.11 

1.73 

-1.32 

3.94 

.50 

2.21 

-1.58 

2.94 

-    .62 

2.49 

-1.38 

2.66 

-    .45 

6.49 

3.23 

4,37 

1.30 

41.63 

2.09 

SOOTH    DAXmniT 

4.03 

2.42 

3.83 

2.31 

- 

2.14 

- 

2.56 

- 

2.65 

- 

3.64 

- 

2.52 

- 

2.68 

7.02 

- 

4,01 

- 

39.81 

- 

SOOTH    LYimEBORO 

4.97 

_ 

2.92 

. 

3.36 

- 

2.10 

- 

2.17 

- 

- 

- 

1.32 

5.46 

- 

1.70 

- 

2.76 

- 

5.88 

- 

4,90 

- 

- 

- 

SOOT^   WEARS    1    SE 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.12 

2.64 

- 

4.68 

- 

4,10 

- 

- 

- 

STODBARO 

4.50 

- 

3.34 

- 

3.97 

- 

2.77 

- 

2.77 

. 

4.28 

- 

1.18 

- 

4.18 

3.51 

2.98 

- 

8.15 

- 

4,78 

- 

46.49 

- 

SDMPEE 

, 

. 

V6.16 

. 

3.71 

. 

2.21 

. 

2.46 

3.92 

, 

1.85 

5.99 

_ 

2.24 

1.97 

_ 

7.58 

. 

3.58 

_ 

41.67 

_ 

SORRY   liOiniTAIR   DA* 

4.49 

- 

2.51 

- 

2.74 

- 

3.28 

- 

2.30 

3.25 

- 

1.23 

4.50 

- 

3.90 

- 

1.28 

- 

6.92 

- 

2.87 

- 

39.27 

- 

TVCKEIUIAII   RATIHE 

_ 

S.2S 

. 

5.93 

_ 

4.93 

_ 

3.80 

- 

- 

- 

3.97 

4.96 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

lALPOLE 

4.52 

_ 

3.14 

- 

3.43 

- 

3.04 

- 

2.33 

3.99 

- 

2.25 

- 

5.77 

- 

4.51 

1.85 

- 

5.80 

- 

3.26 

- 

43.89 

- 

lARRER    1    SE 

- 

- 

2.15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

•IKDELL                                       R 

3.95 

. 

2.65 

. 

3.25 

. 

1.88 

_ 

2.04 

3.37 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.60 

- 

1.53 

_ 

6.44 

_ 

3.02 

_ 

. 

. 

inmosTB 

3.97 

- 

1.76 

- 

2.77 

- 

3.44 

- 

1.72 

3.41 

- 

3.41 

- 

3.41 

- 

3.31 

- 

2.18 

_ 

5.19 

- 

3.02 

- 

38.59 

- 

lOT  ALTOR 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.71 

- 

4.64 

- 

2.47 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.41 

- 

2.53 

_ 

2.96 

- 

2.16 

_ 

1.45 

2.65 

- 

2.32 

- 

2.00 

- 

2.22 

1.75 

- 

4.50 

- 

1.91 

- 

29.86 

- 

WIST  RuniiT 

4.45 

- 

3.18 

4.07 

" 

2.82 

- 

1.52 

2.91 

- 

2.77 

- 

5.04 

- 

2.92 

- 

2.81 

- 

6.75 

- 

3.55 

- 

42.79 

- 

MITBriKLD 

3.17 

_ 

1.68 

2.78 

. 

2.47 

_ 

1.48 

_ 

4.29 

_ 

3.10 

_ 

3.17 

_ 

2.49 

_ 

2.12 

_ 

4.80 

_ 

2.62 

_ 

33.17 

_ 

tlLMOT 

4. 29 

- 

2. SI 

4.35 

- 

3.00 

- 

2.40 

- 

3.11 

- 

2.12 

- 

3.97 

- 

2.67 

- 

2.29 

- 

6.66 

- 

4.13 

- 

41.79 

- 

ttKoasTn                    I 

5.38 

_ 

3.61 

_ 

2.38 

_ 

3.93 

_ 

2.64 

- 

3.42 

- 

2.39 

- 

6.56 

- 

1.69 

- 

1.80 

- 

6.07 

.    - 

3.88 

- 

43.75 

- 

tiimau 

4.73 

_ 

2.58 

_ 

3.27 

_ 

2.77 

_ 

1.42 

- 

_ 

- 

2.03 

_ 

4.f8 

- 

1.59 

_ 

3.21 

- 

6.13 

- 

3.66 

- 

- 

- 

5.10 

1.12 

2.68 

-    .40 

4.47 

.28 

2.59 

-1.62 

.97 

-l.dO 

1.82 

-1.52 

.68 

-2.95 

4.48 

1.51 

2.29 

-2.10 

2.18 

-    .69 

7.55 

3.85 

4.23 

40 

39.04 

-   4.03 

WOODSTOCR 

5.3S 

2.66 

_ 

4.11 

_ 

4.01 

_ 

2.00 

_ 

5.16 

. 

3.45 

4.09 

_ 

3.07 

_ 

3.93 

_ 

8.01 

_ 

3.34 

49.19 

_ 

TORI  Tom 

4.20 

.37 

2.69 

-   .01 

3.52 

-    .69 

2.40 

-1.54 

1.65 

-^96 

5.20 

.73 

3.08 

-1  40 

4.27 

1.01 

2.59 

-2.58 

2.07 

-1.42 

6.92 

3.28 

2.58 

-    .48 

41.17 

-   4.69 

RHODE    ISLARD 

ADSTIII 

3.56 

. 

4.84 

_ 

4.02 

4.52 

3.87 

- 

2.79 

_ 

2.12 

_ 

4.34 

_ 

1.97 

_ 

2.70 

_ 

7.79 

_ 

4.42 

_ 

46.94 

_ 

BLOCE   tSLARD  WB  CITT     S 

3.14 

-    .64 

3.94 

.28 

2.91 

-    .92 

2.67 

-    .88 

3.33 

-    .15 

2.13 

-    .49 

2.83 

-    .25 

2.62 

-1.05 

.40 

-2.26 

1.14 

-2.42 

3.91 

.28 

2.99 

-    .81 

32.01 

-   9.31 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CRZEKVILLZ 

3.17 

_ 

3.70 

4.37 

3.80 

_ 

3.40 

■ 

3.65 

- 

1.89 

. 

6.43 

- 

2.39 

_ 

2.37 

_ 

7.95 

_ 

4.93 

_ 

48.05 

_ 

IIKSTOR 

3.SS 

-1.24 

3.97 

-    .33 

3.46 

-1.27 

2.14 

-2.49 

3.02 

-    .84 

2.00 

-1.46 

1.18 

-2.16 

2.94 

-1.36 

1,28 

-2.62 

1.56 

-2.49 

6.76 

2.52 

3.55 

-1.06 

35,41 

-14.80 

nrPORT 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

1.84 

. 

_ 

_ 

2.66 

_ 

.84 

_ 

1.58 

_ 

6.00 

_ 

3.36 

. 

_ 

_ 

PR0TIDI1ICI  <B  AIRPORT  R 

3.51 

. 

3  83 

_ 

3   79 

- 

2.92 

- 

2.51 

_ 

2.02 

- 

1.42 

- 

3.60 

- 

2.09 

_ 

2.71 

- 

6,89 

_ 

4.22 

_ 

39,51 

- 

PROTIDIUCE  WB  CITT          R 

3.73 

.21 

4.44 

1.51 

3.84 

.43 

2.88 

-    .42 

2.15 

-     .74 

1.97 

-1.18 

.98 

-2.19 

5.66 

2.21 

1.88 

-1.37 

2.77 

.02 

6,89 

3.68 

4.27 

.80 

41.46 

2.96 

3.46 

_ 

4.23 

- 

3.75 

_ 

2.56 

- 

4.82 

- 

2.94 

- 

1.85 

_ 

4.75 

_ 

1.36 

- 

1.75 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

•oaxsocuT                    R 

3.20 

4.04 

- 

3.46 

- 

2.92 

- 

1.86 

- 

2.02 

- 

1.85 

- 

4.20 

- 

1.06 

- 

2.40 

- 

5.94 

- 

3.59 

- 

36.54 

- 

Tisiioirr 

BASRE 

3.15 

. 

2.45 

- 

3.34 

1.90 

. 

1.46 

. 

3.43 

. 

1.77 

- 

3.04 

_ 

2.47 

. 

2.11 

. 

4.15 

. 

2.80 

. 

32.07 

. 

BILLOWS  FALLS 

4.10 

1.32 

3.04 

.52 

3.37 

'33 

3.00 

-    .27 

2.35 

-    .49 

3.79 

.23 

2.74 

-1.05 

5.87 

2.59 

4.12 

.66 

2.04 

-    .56 

5.71 

2.82 

3.32 

.56 

43.45 

6.66 

BimilllCTOR 

3.26 

.13 

2.34 

.26 

2.01 

-    .96 

2.73 

-    .37 

_ 

- 

5.48 

1.59 

3.07 

-1.71 

7.91 

4.31 

2.75 

-1.11 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

BETHIL 

3.05 

- 

2.23 

- 

- 

- 

2.44 

- 

2.21 

- 

2.52 

- 

- 

1.97 

- 

2.79 

- 

1.24 

- 

4.24 

- 

2.80 

- 

- 

- 

ELOOHriELD 

3.36 

1.00 

1.38 

-    .54 

3.06 

.64 

J.85 

-    .22 

1.62 

-1.51 

5.90 

2.02 

2.42 

-1.98 

6.33 

2.52 

2.20 

-2.08 

2.87 

-     .82 

6.52 

3.56 

3.26 

.85 

41    76 

3.44 

BURLIKTOI  IB  AIRPORT  R 

2.42 

.66 

1.31 

-    .26 

2.79 

.75 

1.52 

-    .63 

1.58 

-1.27 

2.38 

-1.00 

2.41 

-1.09 

3.90 

.53 

2.45 

-1.03 

1.61 

-1.36 

4.36 

1.70 

4.10 

2.22 

30.83 

-       .78 

CARAAR 

4.18 

1.93 

_ 

2.78 

2.74 

_ 

1.26 

- 

5.70 

- 

2.13 

- 

4.74 

- 

2.14 

_ 

2.21 

_ 

4.99 

_ 

2.67 

- 

37.47 

_ 

CAVEKDISB 

4.86 

1.87 

3.66 

1.08 

4.51 

1.37 

2.54 

-    .80 

2.77 

-    .45 

2.50 

-1.33 

1.86 

-2.37 

3.25 

-    .10 

2.73 

-1.01 

2.82 

-    .28 

5.49 

2.22 

3.59 

.74 

40.58 

.94 

CBILSEA    2    S 

3.62 

.88 

2.22 

-    .23 

2.76 

-    .15 

2.27 

-    .52 

1.67 

-1.35 

2.37 

-    .97 

2.42 

-1.04 

3.67 

.24 

3.59 

.13 

2.29 

-    .56 

4.51 

1.47 

2.84 

.34 

34.23 

-   1.76 

CHITTERDBR 

3.54 

2.57 

- 

3.95 

2.48 

- 

1.74 

- 

3.56 

4.01 

- 

2.81 

- 

3.58 

- 

1.64 

- 

6.22 

- 

2.75 

- 

38.85 

- 

CORIHTH                                  //B 

3.48 

2.19 

2.65 

2.14 

_ 

1.90 

_ 

4.10 

_ 

_ 

_ 

4.01 

. 

1.58 

, 

2.21 

. 

3.83 

. 

2.65 

. 

_ 

. 

CORKIALL    1    If 

1.92 

-    .27 

- 

- 

- 

.95 

-1.32 

1.16 

-1.72 

3.09 

-    .32 

3.23 

-    .36 

4.76 

1.63 

1.73 

-1.42 

1.02 

-1.79 

_ 

. 

_ 

- 

- 

. 

DORSET    1    S 

4.23 

- 

3.42 

- 

3.88 

_ 

3.11 

_ 

2.52 

_ 

4.56 

_ 

5.19 

_ 

4.83 

- 

3.03 

_ 

2.01 

- 

7.10 

_ 

2.01 

_ 

45.89 

_ 

EAST    BARRET 

3.28 

1.03 

1.98 

-    .10 

2.45 

-    .19 

2.79 

.52 

1.48 

-1.52 

4.01 

.71 

2.15 

-1.65 

4.66 

.96 

2.51 

-    .79 

2.60 

-    .44 

3.95 

1.15 

3.08 

.59 

34.94 

.27 

EHOSBDIC   FALLS 

2.«2 

-    .07 

1.83 

-    .47 

2.63 

-    .21 

3.05 

.14 

1.57 

-1.91 

4.56 

.38 

3.99 

-    .73 

7.60 

3.98 

2.59 

-1.42 

2.96 

-    .70 

5.78 

2.47 

4.36 

1.62 

43.34 

3.08 

ISSEI   JOTCTIOR 

2.36 

_ 

1.30 

2.74 

1.52 

_ 

1.07 

_ 

2.71 

_ 

1.49 

_ 

4.75 

_ 

3.15 

_ 

1.95 

_ 

2.85 

. 

3.54 

_ 

29.43 

. 

GILMAR 

- 

- 

1.08 

- 

1.37 

2.26 

- 

- 

3.99 

- 

2.10 

- 

2.50 

- 

.93 

- 

2.40 

- 

3.68 

- 

- 

- 

- 

- 

GRAFTOR                                       B 

5.11 

- 

3.61 

4.37 

- 

- 

- 

2.13 

- 

1.92 

1.61 

- 

5.88 

- 

2.27 

_ 

2.31 

- 

4.53 

_ 

3.56 

_ 

- 

_ 

BIGBGATE    FALLS                //R 

3. 58 

- 

- 

- 

2.78 

2.51 

- 

.94 

- 

2.32 

- 

3.65 

- 

6.77 

- 

1.96 

- 

2.20 

- 

3.62 

- 

3.02 

- 

- 

- 

luiiiigtox 

3.28 

- 

1.37 

1.04 

.94 

- 

1.72 

- 

7.32 

- 

1.62 

- 

4.84 

- 

1.63 

- 

2.39 

- 

5.79 

- 

E2.73 

- 

E34.67 

- 

LnAR  FALLS 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.62 

_ 

1.52 

_ 

5.15 

_ 

3.38 

_ 

5.59 

_ 

1.32 

_ 

2.58 

_ 

5.68 

_ 

3.05 

. 

_ 

_ 

HARCHISTn                               ■ 

- 

. 

3.35 

_ 

3.48 

_ 

2.28 

_ 

2.37 

_ 

_ 

_ 

■ 

_ 

_ 

_ 

2.30 

_ 

2.55 

_ 

7.49 

_ 

2.19 

_ 

_ 

_ 

HAISKFItLO 

2.97 

- 

- 

- 

2.99 

- 

2.81 

- 

1.20 

- 

4.63 

- 

. 

- 

3.40 

- 

2.37 

_ 

1.88 

- 

3.45 

- 

- 

- 

_ 

BATS    MILL 

6.62 

2.79 

5.77 

2.39 

5.23 

1.45 

3.35 

-    .45 

4.72 

1.14 

3.40 

-    .25 

3.29 

-    .62 

5.22 

1.17 

3.11 

-1.03 

2.68 

-    .48 

6.73 

2.55 

5.35 

1.84 

55.47 

1    .50 

HC    IRDOB    FALLS 

2.73 

- 

1.79 

- 

2.75 

2.71 

1.89 

- 

4.54 

- 

2.42 

- 

5.93 

- 

2.22 

- 

2.47 

- 

4.32 

- 

3.12 

- 

36.89 

- 

KIDDLISD 

2.80 

. 

2.03 

2.75 

. 

1.57 

- 

1.28 

. 

3.34 

3.33 

. 

5.37 

_ 

2.87 

_ 

2.69 

_ 

3.45 

_ 

3.24 

. 

34.72 

. 

■OirrPELIER  AP 

3,01 

- 

2.30 

- 

3.67 

- 

2.23 

1.67 

- 

3.96 

- 

2.26 

- 

3.54 

- 

2.16 

- 

2.41 

- 

4.38 

- 

3.45 

.. 

35.04 

- 

BOPJlISriLLE                             R 

3.99 

- 

2.26 

- 

2.74 

- 

2.01 

- 

1.04 

- 

2.62 

- 

2.21 

6.80 

_ 

1.84 

_ 

2.15 

_ 

3.31 

_ 

3.76 

_ 

34.73 

_ 

ItEWPORT 

3.84 

1.30 

1.59 

-    .39 

2.90 

.31 

2.52 

-    .42 

1.30 

-1.77 

5.83 

2.40 

2.75 

-1.64 

5.00 

2.01 

1.63 

-2.39 

2.19 

-    .89 

3.95 

1.54 

3.05 

.53 

36.55 

.59 

RORTHFIELD    RORWICB    URIT 

3.22 

.87 

2.01 

-    .24 

3.13 

.57 

1.59 

-    .69 

1.54 

-1.21 

3.72 

.53 

2.71 

-    .87 

2.79 

-    .74 

2.32 

-    .75 

2.03 

-    .83 

3.59 

.66 

2.99 

.50 

31.64 

-    2.20 

PIRU 

5.84 

_ 

5.08 

_ 

4.89 

_ 

4.09 

_ 

3.91 

_ 

4.45 

_ 

3.21 

_ 

5.14 

_ 

4.52 

. 

3.79 

. 

. 

. 

3.77 

_ 

. 

. 

PLTBOOTV 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

3.24 

_ 

2.31 

_ 

3.70 

_ 

1.85 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

BATOOLPB  CERTER 

3.72 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

RBADmC   BILL 

4.76 

- 

3.56 

- 

4.48 

- 

2.13 

- 

2.54 

- 

2.86 

- 

2.92 

- 

2.63 

_ 

2.67 

_ 

2.96 

_ 

5.80 

_ 

3.77 

_ 

41.08 

_ 

UADSBORO    1    3SE 

6.15 

1.73 

4.75 

1.91 

3.79 

-    .49 

2.93 

-1.56 

4   70 

1.20 

3.69 

-    .50 

4.57 

.37 

4.94 

.76 

4.69 

-    .56 

2.53 

-    .76 

6.94 

3.34 

4.34 

,78 

54.02 

6,22 

ROCHESTER 

5.17 

1.69 

3.18 

.71 

_ 

2.85 

-    .96 

1.79 

-2.35 

4.46 

1.05 

1.83 

-2.90 

3.78 

-    .12 

3.75 

-    .51 

1.70 

-1.41 

5.87 

2.25 

3.02 

,06 

_ 

. 

RtrTLAHD 

3.76 

1.28 

1.66 

-    .24 

2.64 

.01 

1.82 

-1.29 

1.81 

-1.58 

2.97 

-    .97 

4.70 

.77 

4.01 

.41 

2.53 

-1.33 

1.48 

-1,95 

5.36 

2   05 

2.51 

,27 

35.25 

-2,57 

SAIRT   ALBARS 

2. 86 

-    .08 

1.68 

.33 

3.14 

.50 

- 

- 

1.49 

-1.56 

2.43 

-1.33 

2.65 

-1.02 

8.61 

6.33 

3.10 

-    .21 

2.27 

-1,04 

4.03 

1.74 

4.08 

1,67 

_ 

SAIKT   JOHXSBTOV 

3.68 

1.59 

2.82 

.78 

2.75 

.IB 

2.77 

.16 

1.34 

-1.56 

5.24 

1.92 

2.26 

-1.49 

4.10 

.39 

1.75 

-1.82 

2.61 

-    ,29 

3.37 

.57 

3.36 

,93 

36.25 

1,36 

SALISBURY 

3.38 

- 

2.33 

- 

3.5, 

2.31 

- 

1.61 

- 

3.92 

- 

3.60 

- 

3.93 

- 

3.25 

" 

1.87 

5.58 

- 

3.19 

38.48 

SURSBimC   HOUIITAIR 

6.20 

1.86 

3.84 

.80 

3.92 

-    .54 

3.45 

-1.42 

4.70 

.57 

5.39 

.85 

3.27 

-1.95 

9.66 

5.10 

5.30 

-    .33 

3.80 

-    .11 

6.47 

2.29 

3.94 

,25 

59.94 

7.37 

SIARSBURG    STATIOR 

6.98 

1.77 

5.77 

2.49 

4.88 

.02 

3.64 

-1.63 

4.44 

.43 

3.99 

-    .37 

3.51 

-1.43 

6.72 

2.45 

5.32 

.19 

3.21 

-    .43 

8.02 

3.56 

4.55 

,41 

61.03 

7.46 

7.44 

2.90 

4.69 

.92 

4.96 

.35 

3.68 

-    .99 

3.92 

-    .25 

3.30 

-1.09 

2.43 

-2.13 

6.04 

1.73 

5.40 

.88 

2.69 

1.56 

6.97 

2.18 

4.07 

-    ,10 

55.59 

5.96 

SOOTH    RIWBURT 

2.86 

_ 

1.94 

2.19 

_ 

2.57 

1.76 

- 

_ 

_ 

2.41 

1.94 

4.50 

2.09 

~ 

SPRIXGFIELD 

4.20 

- 

3.22 

- 

3.64 

- 

2.22 

2.35 

- 

2.21 

- 

2.40 

- 

5.16 

- 

3.11 

- 

1.96 

- 

5.51 

- 

2.74 

38.72 

- 

STOCKBRIDCE                             R 

_ 

_ 

_ 

3.37 

_ 

2.22 

_ 

_ 

_ 

1.27 

_ 

2.42 

. 

3.34 

. 

2.09 

. 

. 

. 

5.30 

_ 

2.76 

. 

. 

_ 

TOVNSKXRD 

5.04 

- 

3.52 

4.73 

- 

2.98 

_ 

2.89 

- 

2.84 

- 

1.57 

. 

3.87 

_ 

4.39 

_ 

2.54 

_ 

5.52 

_ 

4.12 

_ 

44.01 

_ 

TVnRIDCE 

3.66 

- 

1.95 

3.39 

- 

1.83 

- 

1.52 

2.43 

- 

2.35 

_ 

3.37 

_ 

2.28 

_ 

2.02 

. 

4.08 

. 

2.95 

. 

31.83 

_ 

TTSOR                                        R 

4.60 

- 

- 

- 

3.85 

- 

_ 

_ 

2.58 

- 

_ 

2.86 

_ 

3.63 

_ 

2.22 

_ 

2.08 

_ 

4.65 

. 

_ 

. 

URIOR  VILLAGE    DAB 

- 

-' 

- 

■ 

- 

1.88 

- 

- 

- 

- 

1.80 

- 

3.69 

- 

1.40 

- 

1.22 

- 

4.58 

- 

2.00 

- 

- 

- 

TERROR 

4.70 

1.24 

3.44 

.53 

3.15 

-    .30 

3.38 

-    .06 

2.80 

-    .32 

2.88 

-    .72 

2.64 

-1.38 

6.52 

2.33 

2.66 

-1.27 

2.21 

-    .91 

6.24 

2.61 

4.2. 

':"« 

44.83 

2.74 

■AR03BORO 

6.13 

- 

4.69 

- 

5.30 

_ 

3.51 

_ 

3.18 

_ 

2.97 

1.54 

_ 

5.23 

4.02 

2.28 

6.78 

4.17 

49.79 

lATOtBORT 

2.88 

- 

2.09 

- 

3.15 

- 

1.52 

_ 

1.37 

. 

3.48 

. 

2.18 

- 

5.84 

2.41 

_ 

3.38 

_ 

3.53 

_ 

_ 

WEST  Binuu 

4.24 

1.12 

2.68 

.41 

3.13 

.37 

3.02 

-    .48 

1.02 

-2.36 

5.03 

1.63 

3.37 

-    .87 

4.13 

1.09 

2.28 

-2.13 

2.78 

-    .26 

3.98 

.83 

3.08 

,19 

38.74 

-      .46 

WIST  BVRH   S    R* 

5.61 

- 

1.38 

- 

- 

- 

2.47 

- 

2.25 

- 

- 

4.11 

4.68 

tIST   DARVILLE 

3.68 

2.50 

_ 

3.40 

2.50 

. 

1.57 

5.67 

. 

2.16 

3.39 

. 

2.48 

2.74 

3.59 

. 

WEST   HARTFORD 

3.85 

.77 

2.71 

.65 

- 

- 

2.18 

-1.08 

1.39 

-1.28 

2.17 

-    .77 

2.62 

-1.22 

3.37 

.10 

2.33 

-1.34 

2.22 

-    .69 

4.92 

1.97 

2.72 

.33 

- 

. 

WESTOR 

- 

3.85 

4.30 

- 

2.52 

2.41 

- 

3.46 

- 

1.31 

- 

4.13 

_ 

2.82 

_ 

_ 

, 

_ 

WESTOR    2    3 

- 

- 

_ 

. 

. 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.83 

_ 

4.75 

I 

3.00 

_ 

_ 

_ 

WIST   TOPSBAB 

. 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.37 

- 

3.30 

- 

3.60 

- 

- 

WHITE   RIVER    JURCTIOR   IB 

3.35 

.65 

2.46 

.20 

3.15 

.30 

2.29 

-1.03 

1.69 

-1.00 

2.76 

-    .43 

3.11 

-    .63 

2.02 

-1.03 

2.50 

-    .78 

1.90 

-    .82 

5.04 

2.12 

2.08 

-    .46 

32.35 

-    2.91 

WBITIBGHAll  3   t 

7.23 

2.92 

5.57 

2.37 

4.50 

.50 

3.25 

-1.42 

4.76 

1.22 

4.76 

.65 

3.98 

-    .16 

5.59 

1.72 

5.15 

.69 

3.06 

-    .31 

7.84 

3.71 

4.72 

.88 

60.41 

12.77 

WILDER 

3.31 

.88 

2.53 

.64 

2.62 

.19 

2.06 

-1.11 

1.52 

-1.03 

2.71 

-    .26 

3.54 

-    .44 

1.91 

-1.16 

2.50 

-1.03 

1.69 

-1.06 

1.95 

-    .39 

_ 

., 

WOODSTOCK 

5.25 

2.22 

3.76 

.99 

4.23 

1.05 

1.51 

-1.48 

1.99 

-1.31 

3.09 

-    .35 

3.52 

-    .43 

2.93 

-    .40 

1.74 

-1.73 

2.44 

-    .73 

5.11 

1.87 

3.81 

1.07 

39.38 

.77 

SETTIOV    AVFRAGF 

■   1.03 

1       .60 

3.07 

.03 

3.38 

-     .19 

'2.96 

-    .38 

2.28 

-1.18 

3.50 

-    .02 

2.56 

-1.18 

4.39 

.67 

2.02 

-1.69 

2.21 

-1.20 

6.53 

2.89 

4.22 

.89 

41.15 

-       .76 

Se«  refmeoo*  notes  foUowin?  Station  Indmr 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NEW   ENGLAND 
1950 


1 

Last  spring 

miaimui 

mol 

First  fall  minimum 

of 

No.  of  days 

StAtion 

£ 

Date 

Lowest 

Date 

between  dates 

24" 

or 

28 

°  or 

32 

or 

32° 

or 

28°  or 

24° 

or 

24°  or 

28°  or 

32"  or 

below 

below 

below 

below 

belo 

w 

below 

below 

below 

below 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT 

92 

6-25 

-   3 

12-27 

3-19 

(18°) 

4-14 

(26°) 

4-17 

(32°) 

10-27 

(28°) 

10-27 

(28°) 

12-    2 

(24°) 

258 

196 

193 

BRIDGEPORT   WB  AP 

89 

7-31 

1 

2-21 

3-19 

(20°) 

4-14 

(26°) 

4-14 

(26°) 

10-27 

(31°) 

12-    2 

(26°) 

12-18 

(23°) 

274 

232 

196 

COLCHESTER 

90 

6-26+ 

- 

- 

4-11 

(23°) 

4-25 

(27°) 

4-25 

(27°) 

9-17 

(32°) 

9-25 

(26°) 

10-27 

(18°) 

199 

153 

145 

CREAM   HILL 

87 

6-   8 

-    9 

2-21 

4-14 

(21°) 

5-    8 

(28°) 

5-   8 

(28°) 

9-25 

(29°) 

10-27 

(23°) 

10-27 

(23°) 

196 

172 

140 

DANBURY 

90 

7-31 

-    6 

2-21+ 

4-14 

(23°) 

4-16 

(28°) 

5-    9 

(31°) 

9-24 

(32°) 

10-27 

(26°) 

11-13 

(21°) 

213 

194 

138 

FALLS   VILLAGE 

90 

6-   8 

-15 

12-28 

4-16 

(22°) 

5-    9 

(25°) 

5-    9 

(25°) 

9-17 

(29°) 

9-25 

(24°) 

9-25 

(24') 

162 

139 

131 

GREENWICH 

91 

7-31 

-    1 

2-21+ 

4-14 

(23°) 

4-16 

(27°) 

4-22 

(32°) 

9-25 

(30°) 

10-27 

(25°) 

11-23 

(24°) 

223 

194 

156 

HARTFORD   »B   AP 

92 

6-    8 

-   3 

12-28 

4-    1 

(22°) 

4-16 

(28°) 

5-    9 

(32°) 

10-16 

(30°) 

10-27 

(23°) 

10-27 

(23°) 

209 

194 

160 

MIDDLETOWN 

90 

6-    9t 

-    2 

2-21 

4-   7 

(24°) 

4-14 

(26°) 

4-15 

(30°) 

10-27 

(26°) 

10-27 

(26°) 

12-14 

(24°) 

251 

196 

195 

MOHAWK    FOREST   RS 

- 

- 

- 

- 

- 

5-   8 

(27°) 

5-    9 

(30°) 

- 

MOUNT   CARMEL 

90 

6-26+ 

-    5 

12-27 

4-    7 

(24°) 

4-14 

(26°) 

4-17 

(29°) 

_ 

10-27 

(23°) 

10-27 

(23°) 

203 

196 

NEW   HAVEN   WB   AP 

88 

6-26 

0 

12-28 

3-20 

(23°) 

4-14 

(27°) 

4-17 

(30°) 

10-27 

(27°) 

10-27 

(27°) 

11-14 

(24°) 

239 

196 

193 

NEW    LONDON 

88 

6-26+ 

- 

- 

3-19 

(24°) 

4-14 

(28°) 

4-15 

(32°) 

10-27 

(29°) 

11-13 

(28°) 

_ 

213 

195 

NORFOLK   2    SW 

84 

6-10 

-12 

2-21 

4-14 

(22°) 

5-    9 

(26°) 

5-    9 

(26°) 

9-17 

(32°) 

9-25 

(28°) 

10-27 

(20°) 

196 

139 

131 

NORTH   KENT 

91 

6-26 

- 

- 

4-16 

(24°) 

5-    9 

(28°) 

5-    9 

(28°) 

9-24 

(31°) 

9-25 

(27°) 

10-27 

(21°) 

194 

139 

138 

NORWALK 

93 

6-   8 

-14 

12-27 

4-15 

(22°) 

4-23 

(28°) 

5-21 

(31") 

9-24 

(32°) 

9-25 

(28°) 

10-27 

(22°) 

195 

155 

126 

NORWICH   3    ESE 

91 

6-26 

-11 

12-28 

4-    8 

(22°) 

4-17 

(27°) 

4-25 

(30°) 

9-17 

(32°) 

10-16 

(28°) 

10-27 

(19°) 

202 

182 

145 

PUTNAM 

92 

7-31 

-16 

12-28 

4-17 

(24°) 

5-    9 

(28°) 

5-23 

(32°) 

9-17 

(31°) 

9-25 

(26°) 

10-16 

(24°) 

182 

139 

117 

SALISBURY 

88 

6-   8 

-14 

2-   8+ 

4-15 

(24°) 

4-25 

(25°) 

5-   8 

(29°) 

9-24 

(32°) 

9-25 

(28°) 

10-27 

(21°) 

195 

153 

139 

SHEPAUG  DAM 

85 

6-25 

- 

- 

4-14 

(24°) 

4-25 

(28°) 

5-   8 

(31°) 

9-25 

(32°) 

- 

- 

- 

- 

140 

STAMFORD 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

9-25 

(31°) 

10-27 

(27°) 

. 

_ 

. 

. 

STORRS 

88 

6-   8 

-   8 

2-21 

4-15 

(24°) 

4-15 

(24°) 

5-   8 

(31°) 

9-25 

(31°) 

10-26 

(27°) 

10-27 

(21°) 

195 

194 

140 

WASHINGTON 

_ 

- 

- 

- 

- 

4-17 

(25°) 

5-   8 

(32°) 

9-18 

(32°) 

9-24 

(28°) 

10-27 

(21°) 

_ 

160 

133 

WATERBURY 

95 

6-   8 

-    6 

12-28 

4-14 

(23°) 

4-14 

(23°) 

4-25 

(32°) 

9-25 

(32°) 

10-27 

(26°) 

11-13 

(23°) 

213 

196 

153 

WATERBUHY  CITY   HALL 

94 

8-    1 

- 

- 

3-20 

(18°) 

4-14 

(25°) 

4-15 

(32°) 

- 

- 

11-14 

(24°) 

239 

- 

- 

WESTBROOK 

90 

6-26 

-10 

12-28 

4-17 

(24°) 

4-25 

(26°) 

5-23 

(32°) 

9-17 

(31°) 

9-24 

(28°) 

10-27 

(19°) 

193 

152 

117 

WIGWAM   RESERVOIR 

87 

6-27+ 

- 

- 

4-10 

(21°) 

4-25 

(28°) 

- 

9-24 

(30°) 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WINDSOR    LKS    BRADLEY   CAA 

94 

6-   8 

-    8 

3-    4 

4-    8 

(24°) 

4-15 

(28°) 

5-    8 

(32°) 

9-24 

(32°) 

10-    6 

(28°) 

10-27 

(22°) 

202 

174 

139 

MAINE 

AUGUSTA   CAA   AP 

93 

7-18 

-10 

2-   8+ 

4-   9 

(24°) 

5-    8 

(26°) 

5-    8 

(26°) 

9-22 

(31°) 

10-16 

(27°) 

11-12 

(24°) 

217 

161 

137 

BANGOR 

91 

6-10 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

BAR  HARBOR 

86 

6-   8 

-   9 

2-21+ 

5-   8 

(22°) 

5-   8 

(22°) 

5-   8 

(22°) 

9-22 

(32°) 

9-28 

(27°) 

11-14 

(23°) 

190 

143 

137 

BELFAST 

92 

6-   9 

-20 

2-   8 

4-10 

(24°) 

5-    8 

(26°) 

5-    8 

(26°) 

9-22 

(29°) 

10-16 

(27°) 

10-28 

(24°) 

201 

161 

137 

CARIBOU  WB   AP 

88 

5-26+ 

-21 

1-21 

5-    8 

(19°) 

5-    8 

(19°) 

6-12 

(31°) 

9-13 

(32°) 

9-20 

(27°) 

9-22 

(23°) 

137 

135 

93 

CORINNA 

90 

8-10 

-26 

2-   8 

5-   8 

(21°) 

5-   8 

(21°) 

6-12 

(32°) 

9-17 

(31°) 

9-18 

(28°) 

9-22 

(22°) 

137 

133 

97 

EASTPORT   WB   CITY 

87 

6-   8 

-11 

2-21 

5-   8 

(24°) 

5-    8 

(24°) 

5-   8 

(24°) 

11-13 

(31°) 

11-22 

(27°) 

11-23 

(24°) 

199 

198 

189 

EAST    SANGERVILLE    2    E 

_ 

- 

-21 

1-20 

- 

- 

- 

9-18 

(28°) 

9-18 

(28°) 

9-22 

(22°) 

- 

- 

- 

EAST   WINTHROP 

88 

6-    9+ 

-22 

2-   8 

4-10 

(22°) 

5-    8 

(26°) 

5-   8 

(26°) 

9-22 

(30°) 

9-26 

(28°) 

10-16 

(24°) 

189 

141 

137 

FARMINGTON 

92 

6-   9 

-28 

2-    8 

5-   8 

(20°) 

5-    8 

(20°) 

5-12 

(32°) 

9-18 

(29°) 

9-22 

(25°) 

10-16 

(21°) 

161 

137 

98 

FORT  KENT    1    SE 

91 

5-26+ 

-31 

1-21 

5-   8 

(17°) 

5-15 

(26°) 

6-12 

(30°) 

9-13 

(28°) 

9-13 

(28°) 

9-22 

(19°) 

137 

121 

93 

GARDINER 

91 

6-    9 

-28 

2-   8+ 

4-11 

(23°) 

5-    8 

(27°) 

5-    8 

(27°) 

9-22 

(32°) 

9-25 

(28°) 

10-16 

(24°) 

188 

140 

137 

GREENVILLE 

87 

6-    9 

-21 

2-   8 

5-   8 

(18°) 

5-22 

(26°) 

5-23 

(32°) 

9-13 

(32°) 

9-20 

(24°) 

9-20 

(24°) 

135 

121 

113 

HOULTON  CAA   AP 

89 

5-25+ 

-27 

2-27+ 

5-   8 

(20°) 

5-22 

(28°) 

5-12 

(32°) 

9-13 

(31°) 

9-20 

(25°) 

9-22 

(22°) 

137 

121 

93 

BOULTON   1   NK 

88 

5-25+ 

-21 

1-20 

5-   8 

(20°) 

5-    8 

(20°) 

5-22 

(30°) 

9-18 

(30°) 

9-20 

(24°) 

9-20 

(24°) 

135 

135 

119 

JONESBORO 

86 

8-   9 

-17 

2-   8 

5-   8 

(24°) 

5-    8 

(24°) 

5-    8 

(24°) 

9-17 

(32°) 

9-21 

(28°) 

10-27 

(24°) 

172 

136 

132 

LAC   FRONTIERE 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

8-    7 

(29°) 

9-   6 

(26°) 

9-13 

(21°) 

_ 

- 

- 

LEWISTON 

91 

6-    9 

-   7 

3-   3 

4-   7 

(23°) 

4-11 

(25°) 

5-   8 

(29°) 

9-25 

(32°) 

10-28 

(28°) 

11-14 

(24°) 

221 

200 

140 

MADISON 

91 

6-    9 

-26 

2-   8 

5-   8 

(22°) 

5-    8 

(22°) 

6-12 

(32°) 

9-18 

(31°) 

9-22 

(28°) 

10-16 

(19°) 

161 

137 

98 

MILLINOCKET 

89 

6-    9 

-24 

2-    8 

5-   8 

(20°) 

5-22 

(28°) 

5-22 

(28°) 

11-    6 

(32°) 

11-    7 

(27°) 

11-12 

(23°) 

188 

169 

168 

HILLINOCKET   CAA    AP 

90 

5-26 

-23 

2-    8 

5-    8 

(21°) 

5-   8 

(21°) 

5-22 

(29°) 

9-20 

(27°) 

9-20 

(27°) 

9-22 

(24°) 

137 

135 

121 

MILLINOCKET   DAM 

93 

7-11 

-26 

1-20 

5-   9 

(20°) 

5-22 

(25°) 

6-12 

(30°) 

9-13 

(29°) 

9-20 

(24°) 

9-20 

(24°) 

134 

121 

93 

NORTH   BRIDGTON 

94 

6-    9 

-18 

2-   8+ 

5-   8 

(24°) 

5-   8 

(24°) 

5-   8 

(24°) 

9-22 

(30°) 

9-25 

(27°) 

10-16 

(24°) 

161 

140 

137 

OLD   TOWN 

90 

6-    9 

-19 

2-   8 

5-    8 

(23-) 

5-    8 

(23°) 

5-22 

(32°) 

9-22 

(30°) 

9-26 

(28°) 

11-14 

(22°) 

190 

141 

123 

OLD   TOWN   CAA    AP 

91 

6-   9 

-26 

2-   8 

5-    8 

(22°) 

5-    8 

(22°) 

5-12 

(32°) 

9-18 

(29°) 

9-20 

(27°) 

9-22 

(23°) 

137 

135 

98 

PORTLAND 

92 

6-   8+ 

-   8 

2-21 

3-31 

(22°) 

4-    9 

(27°) 

5-   8 

(30°) 

10-27 

(30°) 

11-22 

(26°) 

11-23 

(23°) 

237 

227 

172 

PORTLAND   WB   AP 

92 

6-    9+ 

-21 

3-   4 

4-11 

(21°) 

4-30 

(28°) 

5-    9 

(32°) 

9-18 

(32°) 

9-26 

(27°) 

10-27 

(21°) 

199 

149 

132 

PRENTISS 

87 

6-10 

-24 

3-   3 

5-    8 

(16°) 

5-15 

(27°) 

5-21 

(32°) 

9-20 

(30°) 

9-22 

(27°) 

11-12 

(24°) 

188 

130 

122 

PRESQUE    ISLE 

88 

5-27+ 

-21 

1-21 

5-   8 

(19°) 

5-    8 

(19°) 

6-12 

(32°) 

9-13 

(29°) 

9-20 

(25°) 

9-22 

(22°) 

137 

135 

93 

RIPOGENUS   DAM 

89 

5-27 

-22 

2-   8 

5-    9 

(20°) 

5-    9 

(20°) 

5-22 

(31°) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKLAND 

90 

6-   8 

-12 

3-    4 

3-31 

(20°) 

5-    8 

(28°) 

5-   8 

(28°) 

9-24 

(30°) 

10-16 

(26°) 

11-12 

(23°) 

226 

161 

139 

RUMFORD  3   SW 

90 

6-    9 

-20 

1-20+ 

5-    8 

(24°) 

5-    8 

(24°) 

5-15 

(30°) 

9-18 

(32°) 

9-22 

(28°) 

10-16 

(24°) 

161 

137 

126 

RUMFORD   1   SSE 

93 

6-   9 

-15 

2-   8 

4-13 

(23°) 

5-   8 

(25°) 

5-15 

(32°) 

9-22 

(29°) 

10-16 

(26°) 

10-28 

(24°) 

198 

161 

130 

UNITY 

90 

6-   9+ 

-14 

2-21 

5-    8 

(23°) 

5-    8 

(23°) 

5-23 

(32°) 

9-22 

(32°) 

10-27 

(28°) 

11-13 

(19°) 

189 

172 

122 

VANCEBORO 

- 

- 

- 

- 

5-   8 

(22°) 

5-16 

(28°) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WINSLOW 

92 

6-10 

-15 

2-   8 

4-   7 

(22°) 

5-   8 

(26°) 

5-   8 

(26°) 

9-21 

(29°) 

9-26 

(28°) 

10-16 

(24°) 

192 

141 

136 

WOODLAND 

90 

6-10+ 

-17 

2-   8  + 

5-    9 

(22°) 

5-22 

(28°) 

6-12 

(32°) 

9-18 

(31°) 

9-22 

(24°) 

9-22 

(24°) 

136 

123 

98 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

92 

6-    9+ 

-18 

3-   S 

4-11 

(23°) 

5-    9 

(27°) 

5-22 

(32°) 

9-18 

(31°) 

9-25 

(25°) 

10-16 

(24°) 

188 

139 

119 

AMHERST 

91 

6-26+ 

-    9 

3-  4 

4-    1 

(22°) 

4-11 

(27°) 

4-30 

(29°) 

9-25 

(29°) 

10-27 

(22°) 

10-27 

(22°) 

209 

199 

148 

BILLERICA 

"_ 

- 

-    9 

2-26 

5-    8 

(21°) 

5-    8 

(21°) 

5-22 

(30°) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BIRCH   HILL   DAM 

90 

6-    9 

-18 

2-    8 

4-30 

(24°) 

5-    9 

(28°) 

5-    9 

(28°) 

9-17 

(30°) 

9-18 

(28°) 

9-25 

(22°) 

148 

132 

131 

BLUE    HILL 

93 

7-31 

-   6 

2-21 

4-   7 

(23°) 

4-10 

(25°) 

5-   8 

(31°) 

9-25 

(31°) 

10-27 

(27°) 

11-22 

(24°) 

229 

200 

140 

BOSTON   WB   AP 

93 

6-   8+ 

-    1 

2-21 

3-19 

(20°) 

4-   7 

(28°) 

4-10 

(30°) 

11-21 

(31°) 

11-23 

(27°) 

12-18 

(23°) 

274 

230 

225 

BROCKTON 

95 

6-   8 

- 

- 

3-31 

(24°) 

4-10 

(27°) 

4-11 

(30°) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CHESTNUT    HILL 

96 

6-    9 

-    1 

2-21 

3-19 

(21°) 

4-   7 

(28°) 

4-10 

(29°) 

10-27 

(27°) 

10-27 

(27°) 

11-23 

(22°) 

249 

203 

200 

CLINTON 

86 

7-19+ 

-    9 

2-21 

4-11 

(84°) 

4-15 

(28°) 

- 

9-25 

(32°) 

10-27 

(26°) 

10-28 

(23°) 

200 

195 

- 

COHASSET 

92 

6-   9 

-    1 

2-21 

3-19 

(20°) 

4-   8 

(25°) 

4-12 

(29°) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EAST   WAREHAM 

92 

8-    1 

-11 

12-28 

4-11 

(22°) 

4-23' 

(28°) 

4-27 

(32°) 

10-16 

(30°) 

10-27 

(26°) 

11-14 

(24°) 

217 

187 

172 

EDGARTOWN 

87 

8-    1 

-    7 

2-21+ 

3-20 

(21°) 

4-25 

(28°) 

5-21 

(32°) 

10-16 

(32°) 

10-28 

(28°) 

12-19 

(19°) 

274 

186 

148 

FALL   RIVER    2    NE 

91 

7-18+ 

-    3 

2-21 

3-31 

(23°) 

4-   7 

(28°) 

4-15 

(32°) 

10-27 

(28°) 

10-27 

(28°) 

12-18 

(24°) 

262 

203 

195 

FITCHBURG          , 

91 

6-    9+ 

-   8 

2-21 

4-11 

(24°) 

4-25 

(27°) 

4-25 

(27°) 

9-24 

(31°) 

11-12 

(25°) 

11-14 

(24°) 

217 

201 

152 

FRAMINGHAM       » 

94 

6-   9 

-    5 

2-21 

4-   7 

(23°) 

4-11 

(25°) 

4-25 

(29°) 

9-25 

(32°) 

10-16 

(28°) 

11-15 

(22°) 

222 

188 

153 

HAVERHILL 

94 

7-   8 

-   6 

2-26 

4-11 

(23°) 

4-25 

(28°) 

5-    8 

(32°) 

9-25 

(30°) 

9-27 

(26°) 

10-27 

(22°) 

199 

155 

140 

H003AC  TUNNEL 

90 

6-10 

-20 

3-   4 

4-10 

(21°) 

4-30 

(27°) 

5-    9 

(29°) 

9-25 

(29°) 

10-15 

(28°) 

11-12 

(24°) 

216 

169 

139 

HYANWIS    1   E 

91 

7-31 

-    1 

2-21 

3-19 

(20°) 

4-11 

(28°) 

4-25 

(32°) 

10-27 

(29°) 

11-14 

(27°) 

11-23 

(24°) 

248 

217 

185 

KNIGHTVILLE    DAM 

94 

6-26 

_ 

_ 

4-25 

(24°) 

5-    9 

(28°) 

5-    9 

(28°) 

9-17 

(30°) 

9-25 

(26°) 

10-27 

(19°) 

185 

139 

131 

LAKE   COCHITUATE 

91 

6-   9+ 

-    9 

3-    4 

4-25 

(24°) 

4-30 

(28°) 

5-22 

(30°) 

9-18 

(32°) 

9-25 

(26°) 

10-27 

(21°) 

185 

148 

119 

LAWRENCE 

91 

6-   8 

-   6 

2-21 

4-    7 

(24°) 

4-11 

(27°) 

5-   8 

(32°) 

9-25 

(32°) 

10-27 

(28°) 

11-15 

(24°) 

222 

199 

140 

LOWELL 

95 

6-    9+ 

-    5 

2-21 

4-    7 

(22°) 

4-11 

(25°) 

4-30 

(31°) 

9-25 

(32°) 

10-27 

(27°) 

11-15 

(23°) 

222< 

199 

148 

MIDDLETOWN 

88 

7-31 

-    2 

2-21 

3-31 

(24°) 

4-11 

(26°) 

4-25 

(32°) 

10-16 

(32°) 

10-27 

(28°) 

11-15 

(24°) 

229 

199 

174 

NANTUCKET  WB  AP 

81 

7-31+ 

3 

12-27 

3-19 

(20°) 

4-13 

(28°) 

4-23 

(32°) 

11-23 

(28°) 

11-23 

(28°) 

12-19 

(21°) 

245 

224 

214 

NEW  BEDFORD 

89 

6-    8+ 

3 

2-21 

3-19 

(24°) 

3-19 

(24°) 

4-10 

(32°) 

11-13 

(32°) 

12-18 

(25°) 

12-19 

(22°) 

275 

274 

217 

NORTH   TRURO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-21 

(31°) 

11-22 

(28°) 

12-19 

(24°) 

- 

- 

- 

See  leference  notes  following  Station  Index 
-    400    - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

NEW  ENGLAND 
1950 

T«bl*  a-CoDtmuad. 

1 

LoWMt 

Laat 

Fint  loll  minimum  oi 

No  ol  days 
between  dates 

Station 

Dat* 

Date 

24"  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

24'  or 

28°  or 

32°  or 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

PITTSriELD   WB   AP 

85 

6-   8t 

-14 

2-21 

4-14    (22°) 

4-30    (26°) 

5-    8    (29°) 

9-25    (30°) 

10-    6    (27 °> 

10-27    (22°) 

196 

159 

140 

PLYJIOUTH 

95 

7-31 

-    1 

2-21+ 

4-13    (24°) 

4-13    (24°) 

4-25    (32°) 

9-25    (32°) 

10-27    (27°) 

11-23    (23°) 

224 

197 

153 

ROCKPORT    1   ESE 

91 

6-24'r 

-    3 

2-21 

3-19    (20°) 

4-11    (28°) 

4-14    (30°) 

10-27    (29°) 

11-14    (28°) 

11-23    (23°) 

249 

217 

196 

SANDWICH 

85 

7-31 

2 

2-21 

3-19    (22°) 

4-    1    (26°) 

4-11    (30°) 

11-22    (27°) 

11-22    (27°) 

12-18    (20°) 

274 

235 

225 

SHELBURNE   FALLS 

91 

6-10 

-15 

3-   4 

4-11    (24°) 

4-30    (28°) 

5-   8    (32°) 

9-24    (32°) 

10-27    (22°) 

10-27    (22°) 

199 

180 

139 

SPRINGFIELD 

91 

7-31 

-11 

3-    4 

4-    7    (24°) 

4-10    (27°) 

4-30    (32°) 

10-21    (32°) 

10-27    (27°) 

11-23    (23°) 

230 

200 

174 

SPRINGFIELD   NEHS   BLDG 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

10-16    (30°) 

10-27    (28°) 

- 

- 

- 

- 

STOCEBRIDGE 

84 

6-    9+ 

-17 

2-    8 

4-25    (24°) 

5-    9    (27°) 

5-    9    (27°) 

9-17    (32°) 

9-25    (28°) 

10-16    (24°) 

174 

139 

131 

S»AMPSCOTT 

88 

7-18+ 

-   4 

2-21 

4-    9    (20°) 

4-11    (28°) 

5-    8    (31°) 

10-27    (29°) 

11-13    (28°) 

11-23    (22°) 

228 

216 

172 

TADNTON 

92 

6-    8+ 

-    2 

2-21 

4-11    (20°) 

4-25    (25°) 

5-21    (30°) 

9-18    (32°) 

10-    6    (28°) 

10-27    (21°) 

199 

164 

120 

TULLY    DAM 

91 

6-    9 

-17 

3-    4 

. 

5-    9    (28°) 

5-22    (29°) 

9-18    (29°) 

9-25    (22°) 

9-25    (22°) 

_ 

139 

119 

TURNERS   FALLS 

96 

7-30 

-17 

3-   4 

4-11    (24°) 

4-30    (28°) 

5-    9    (30°) 

9-24    (32°) 

9-25    (28°) 

10-27    (20°) 

199 

148 

138 

WALPOLE 

91 

6-   8 

-    7 

3-    4 

4-11    (24°) 

4-23    (28°) 

4-25    (31°) 

9-24    (28°) 

9-24    (28°) 

10-27    (23°) 

199 

154 

152 

WEST   CHimiNGTON 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

9-13    (31°) 

9-17    (27°) 

9-25    (24°) 

- 

- 

- 

WESTFIELD    2    NE    CAA 

95 

6-26 

-11 

2-21 

4-    7    (24°) 

4-25    (25°) 

4-30    (31°) 

9-25    (31°) 

10-16    (28°) 

10-27    (19°) 

203 

174 

148 

WESTON    2    NW 

94 

7-13 

-   6 

2-21 

4-10    (24°) 

4-25    (27°) 

5-22    (30°) 

9-24    (31°) 

9-25    (28°) 

10-27    (23°) 

200 

153 

125 

WESTOVER    FIELD 

91 

6-    9+ 

-10 

3-   4 

4-   7    (24°) 

4-11    (28°) 

5-    8    (32°) 

9-25    (29°) 

10-27    (20°) 

10-27    (20°) 

203 

199 

140 

WILLARD  BROOK  ST   FOREST 

91 

6-   9 

_ 

- 

4-13    (23°) 

4-30    (28°) 

5-22    (30°) 

9-18    (32°) 

9-24    (28°) 

10-27    (19°) 

197 

147 

119 

WORCESTER   CAA    AP 

90 

6-   9 

-10 

2-21 

4-10    03°) 

4-10    (23°) 

5-    8    (29°) 

9-25    (32°) 

10-27    (23°) 

10-27    (23°) 

200 

200 

140 

WORCESTER    1 

89 

7-31 

-   8 

2-21 

4-11    (23°) 

4-25    (27°) 

5-22    (30°) 

9-24    (30°) 

11-12    (24°) 

11-12    (24°) 

215 

201 

125 

NEW    HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 

87 

6-    9 

-21 

2-    8 

5-   8    (24°) 

. 

6-12    (32°) 

9-13    (32°) 

9-26    (28°) 

- 

- 

- 

93 

BERLIN 

90 

6-10 

-24 

2-   8 

5-   8    (23°) 

5-    9    (25°) 

5-22    (32°) 

9-13    (32°) 

9-22    (26°) 

10-16    (21°) 

161 

136 

114 

BETHLEHEM 

88 

6-    9 

-21 

2-21 

5-   8    (20°) 

5-14    (27°) 

5-22    (32°) 

9-20    (31°) 

10-15    (26°) 

10-27    (21°) 

172 

154 

121 

BLACKWATER   DAM 

-20 

2-   8 

4-25    (24°) 

5-   8    (28°) 

5-22    (30°) 

9-18    (31°) 

9-25    (24°) 

9-25    (24°) 

153 

140 

119 

CAMPTON 

- 

- 

-29 

2-   8 

- 

- 

- 

9-13    (32°) 

9-18    (28°) 

9-26    (24°) 

- 

- 

- 

CONCORD  WB  AP 

93 

6-   9 

-21 

2-   8 

4-25    (22°) 

4-30    (26°) 

5-   9    (30°) 

9-18    (30°) 

9-25    (27°) 

10-15    (24°) 

173 

148 

132 

DURHAM 

94 

6-    9 

-14 

2-   8 

4-11    (20°) 

4-30    (28°) 

5-22    (32°) 

9-24    (30°) 

10-16    (26°) 

10-27    (23°) 

199 

169 

125 

EAST  DEERING 

89 

6-    9 

-17 

2-    8 

4-25    (22°) 

4-30    (27°) 

5-22    (29°) 

9-18    (30°) 

9-24    (24°) 

9-24    (24°) 

152 

147 

119 

FABYAN 

_ 

_ 

-27 

2-   8 

5-22    (24°) 

5-26    (28°) 

5-26    (28°) 

- 

- 

10-16    (18°) 

147 

- 

- 

FIRST  CONN   LAKE 

83 

6-10 

-31 

2-    8 

5-   9    (18°) 

5-14    (25°) 

6-12    (29°) 

9-13    (31°) 

9-20    (28°) 

10-15    (24°) 

159 

129 

93 

FRANKLIN    1    NW 

93 

6-    9 

-20 

2-   8 

4-25    (22°) 

5-    9    (28°) 

5-    9    (28°) 

9-24    (31°) 

9-25    (27°) 

10-15    (21°) 

173 

139 

138 

FRANKLIN   FALLS   DAM 

93 

6-    1 

-21 

2-   8 

4-25    (22°) 

5-    9    (27°) 

5-22    (30°) 

9-18    (30°) 

9-25    (26°) 

10-15    (23°) 

173 

139 

119 

GLENCLIFF 

_ 

-17 

2-21+ 

5-    8    (22°) 

5-    8    (22°) 

5-22    (31°) 

9-22    (32°) 

9-25    (28°) 

- 

- 

140 

123 

HANOVER 

88 

6-    9 

-20 

2-   8 

4-25    (23°) 

5-    9    (28°) 

5-    9    (28°) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KEENE    1    SW 

91 

6-25 

-21 

3-   4 

5-    9    (24°) 

5-    9    (24°) 

5-22    (30°) 

9-17    (31°) 

9-25    (23°) 

9-25    (23°) 

139 

139 

118 

LAKEPORT    1 

91 

6-    9 

-16 

2-    8 

4-11    (22°) 

5-   8    (28°) 

5-    9    (31°) 

9-25    (31°) 

11-12    (27°) 

11-13    (24°) 

216 

188 

139 

LEBANON  CAA   AP 

91 

6-   9 

-26 

3-   4 

5-   9    (23°) 

5-    9    (23°) 

5-22    (30°) 

9-17    (28°) 

9-17    (28°) 

9-25    (23°) 

139 

131 

118 

MANCHESTER 

87 

6-    9 

-15 

2-26 

4-11    (23°) 

4-25    (26°) 

5-   8    (32°) 

9-26    (32°) 

10-16    (26°) 

11-15    (24°) 

218 

174 

141 

MASSABESIC    LAEE 

_ 

-22 

2-   8 

4-25    (23°) 

4-30    (26°) 

6-23    (31°) 

9-17    (29°) 

9-18    (28°) 

9-25    (24°) 

153 

141 

117 

MOUNT  WASHINGTON   WB 

65 

7-17 

-38 

3-   3 

6-18    (21°) 

6-22    (26°) 

6-22    (26°) 

9-    5    (32°) 

9-12    (28°) 

9-16    (23°) 

90 

82 

160 

NASHUA    3    N 

92 

6-    9+ 

-13 

3-    4 

4-25    (23'°) 

5-22    (28°) 

5-22    (28°) 

9-17    (32°) 

9-24    (28°) 

10-16    (23°) 

174 

125 

118 

NEW   CASTLE 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

9-24    (31°) 

11-22    (26°) 

11-23    (21°) 

- 

- 

- 

NEW    LONDON 

86 

7-31 

-15 

2-21 

5-   8    (24°) 

5-   8    (24°) 

5-14    (30°) 

9-24    (32°) 

- 

- 

- 

- 

133 

PETERBORO  2   S 

88 

6-    9+ 

-16 

2-21 

4-11    (21°) 

5-   8    (28°) 

5-   8    (28°) 

9-24    (32°) 

9-25    (27°) 

10-27    (24°) 

199 

140 

139 

PINKHAM   NOTCH 

84 

6-    9 

-17 

2-   8+ 

5-    8    (20°) 

5-   8    (20°) 

5-22    (30°) 

9-18    (30°) 

9-26    (28°) 

10-16    (24°) 

161 

141 

119 

PLYMOUTH 

94 

6-   8 

-19 

2-    8 

4-25    (24°) 

5-    8    (27°) 

5-22    (32°) 

9-18    (29°) 

9-24    (27°) 

10-16    (22°) 

174 

139 

119 

SU8HY   MOUNTAIN    DAM 

91 

6-    9 

-22 

3-   4 

5-    9    <24°) 

5-    9    (24°) 

5-22    (32°) 

9-17    (30°) 

9-18    (28°) 

9-25    (22°) 

139 

132 

118 

TCCKERMAN    RAVINE 

74 

6-    9 

_ 

_ 

5-14    (23°) 

5-22    (28°) 

6-18    (29°) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST   LEBANON 

93 

6-10 

-21 

3-   3 

4-25    (22°) 

5-   9    (25°) 

5-22    (32°) 

9-24    (30°) 

9-25    (26°) 

10-16    (21°) 

174 

139 

125 

WINDHAM 

94 

6-   9 

-16 

2-26 

4-25    (24°) 

5-22    (28°) 

5-23    (30°) 

9-17    (30°) 

9-18    (28°) 

9-25    (22°) 

153 

119 

117 

WOLFBORO  FALLS 

92 

6-   9 

-21 

2-   8 

4-25    (24°) 

5-    8    (28°) 

5-14    (30°) 

9-26    (31°) 

10-15    (28°) 

10-28    (24°) 

186 

160 

135 

WOODSTOCK 

90 

6-    9 

-22 

2-   8 

4-25    (22°) 

5-    8    (27°) 

5-22    (31°) 

9-18    (30°) 

9-22    (28°) 

10-16    (24°) 

174 

137 

119 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND  WB  CITY 

84 

7-31 

3 

2-21 

3-19    (21°) 

3-31    (28°) 

4-14    (31°) 

12-    2    (32°) 

12-18    (25°) 

12-19    (21°) 

275 

262 

232 

GREENVILLE 

91 

6-   8+ 

-    6 

2-21 

4-10    (24°) 

4-11    (28°) 

5-    8    (32°) 

9-24    (30°) 

10-27    (24°) 

10-27    (24°) 

200 

199 

139 

KINGSTON 

88 

7-31 

-13 

12-27 

4-10    (21°) 

4-25    (28°) 

4-27    (30°) 

9-24    (28°) 

9-24    (28°) 

11-12    (23°) 

216 

152 

150 

PROVIDENCE   WB  AP 

91 

6-   8+ 

-    3 

2-21 

3-31    (23°) 

4-10    (28°) 

4-13    (30°) 

10-27    (28°) 

10-27    (28°) 

11-23    (23°) 

237 

200 

197 

PROVIDENCE  WB  CITY 

95 

6-   8+ 

-    2 

2-21 

3-19    (20°) 

4-   7    (27°) 

4-11    (32°) 

10-27    (31°) 

11-23    (28°) 

12-18    (23°) 

274 

230 

199 

VERMON-, 

BELLOWS    FALLS 

95 

6-27 

-16 

3-   4 

4-11    (22°) 

5-    9    (28°) 

5-   9    (28°) 

9-24    (31°) 

9-25    (27°) 

10-27    (23°) 

199 

139 

138 

BENNINGTON 

94 

6-   9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BLOOMFIELD 

91 

8-17 

-29 

3-   4 

5-   9    (23°) 

5-14    (26°) 

5-22    (29°) 

9-18    (29°) 

9-22    (25°) 

10-16    (20°) 

160 

131 

119 

BURLINGTON   WB  AP 

91 

6-    9 

-19 

2-21 

4-11    (24°) 

5-    9    (28°) 

5-14    (31°) 

9-25    (31°) 

10-15    (28°) 

11-12    (24°) 

215 

159 

134 

CAVENDISH 

91 

6-   9+ 

-25 

3-   4 

4-30    (24°) 

5-    9    (27°) 

5-22    (30°) 

9-17    (31°) 

9-25    (22°) 

9-25    (22°) 

148 

139 

118 

CHELSEA   2    S 

90 

6-26 

-32 

3-    4 

5-10    (23°) 

5-14    (25°) 

6-19    (32°) 

9-18    (29°) 

9-25    (25°) 

10-15    (24°) 

158 

134 

91 

CORNWALL    1    N 

_ 

_ 

- 

4-11    (21°) 

5-    8    (27°) 

5-14    (32°) 

10-15    (28°) 

10-15    (28°) 

10-27    (22°) 

199 

160 

154 

DORSET    1    S 

89 

6-26+ 

-21 

2-21 

5-    9    (21°) 

5-14    (27°) 

6-12    (31°) 

9-17    (30°) 

9-18    (28°) 

9-25    (24°) 

139 

127 

97 

EAST  BARNET 

88 

6-10 

-32 

3-    4 

4-25    (22°) 

5-14    (27°) 

5-14    (27°) 

9-25    (26°) 

9-25    (26°) 

10-27    (23°) 

185 

134 

134 

ENOSBURG  FALLS 

91 

7-10 

-31 

3-   4 

5-    9    (22°) 

5-14    (27°) 

5-22    (31°) 

9-18    (31°) 

9-22    (27°) 

10-15    (24°) 

159 

131 

119 

LEMINCTON 

87 

6-   9 

-32 

2-    8 

5-    9    (24°) 

5-13    (25°) 

6-12    (30°) 

9-17    (30°) 

9-20    (28°) 

9-22    (24°) 

136 

130 

97 

MIDDLESEX 

91 

6-10 

-25 

3-    4 

4-30    (22°) 

5-14    (28°) 

5-14    (28°) 

9-25    (28°) 

9-25    (28°) 

10-16    (21°) 

169 

134 

134 

MONTPELIER  CAA   AP 

88 

6-    9+ 

-22 

2-    8 

5-    8    (24°) 

5-   8    (24°) 

5-14    (29°) 

9-18    (29°) 

9-25    (26°) 

10-16    (22°) 

161 

140 

127 

NEWPORT 

90 

6-    9 

-27 

3-    4 

5-    8    (24°) 

5-    8    (24") 

5-14    (30°) 

9-19    (32°) 

9-20    (28°) 

10-27    (23°) 

172 

135 

128 

NORTHFIELD   NORWICH    UNI 

89 

6-   9 

-23 

2-    8+ 

4-30    (24°) 

5-15    (28°) 

5-15    (28°) 

9-18    (29°) 

9-25    (28°) 

10-16    (21°) 

169 

133 

126 

RUTLAND 

88 

6-    9 

-20 

3-    4 

4-25    (24°) 

5-    9    (26°) 

5-14    (31°) 

9-18    (32°) 

9-25    (27°) 

10-27    (21°) 

185 

139 

127 

SAINT  ALBANS 

90 

6-    9+ 

-20 

2-21 

4-10    (18°) 

5-   8    (26°) 

5-14    (32°) 

9-25    (32°) 

10-15    (28°) 

10-27    (24°) 

200 

ISO 

134 

SAINT   JOHNSBURY 

94 

8-24 

-27 

3-   4 

5-    9    (20°) 

5-    9    (20°) 

5-22    (31°) 

9-18    (30°) 

9-25    (25°) 

10-16    (22°) 

160 

139 

119 

SOMERSEl 

84 

6-10 

-27 

2-   8 

5-    9    (20°) 

6-12    (28°) 

6-22    (32°) 

9-    6    (31°) 

9-18    (25°) 

10-16    (21°) 

160 

98 

76 

UNION    VILLAGE    DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9-24    (31°) 

9-25    (28°) 

- 

- 

- 

- 

WEST   BURKE 

89 

6-10 

-34 

3-   4 

5-10    (22°) 

5-22    (28°) 

6-12    (32°) 

9-13    (31°) 

9-18    (26°) 

9-22    (22°) 

135 

119 

93 

WILDER 

91 

6-10 

-26 

3-   4 

5-    9    (22°) 

5-    9    (22°) 

5-22    (30°) 

9-24    (32°) 

9-25    (28°) 

10-18    (24°) 

160 

139 

125 

WOODSTOCK 

92 

6-26 

-27 

3-    4 

4-25    (22°) 

5-14    (28°) 

5-22    (31°) 

9-17    (32°) 

9-25    (25°) 

10-16    (21°) 

174 

134 

118 

See  lefarence  notea  foUovring  SUbon  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


mw    ENGLAND 
1950 


Apr. 


May 


July 


Aug. 


Sept 


HASSABESIC  LAKE 


WEST  ALTON 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 


4.79 

.50 

1393 


6.12 

-.19 

784 


4.92 
-.16 

721 

3.79 
786 


2.668 
-1  .02 
808 

1.04 

1263 


REFERENCE  NOTES 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F; 
precipitation  and  evaportation  In  inches,  and  wind  movement  in  miles.   Evaporation  is 
measured  on  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown 
by  foot  note  following  Table  4. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There 
will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state.   Figures  and  letters  following  the  station 
name,  such  as  (2  SSW)  indicates  distance  in  miles  and  direction  from  the  Post  Office. 


Delayed  data  and  corrections 
tologlcal  Data. 


// 

B 

E 


'ill  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  Clima- 


No  record. 

Also  later  date  (dates)  or  months. 
Amount  included  in  following  measurement. 
Gage  is  equipped  with  windshield. 
Adjusted  to  full  month. 
Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or 
partially  estimated,  using  a  ratio  of 
1  Inch  water  equivalent  to  every  10 
inches  of  new  snowfall. 
1  to   9  days'  record  missing;  see 
monthly  Cllma tologlcal  Data  for  de- 
tailed dally  record. 
Station  equipped  with  a  recording 
gage  only. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
Includes  total  for  previous  month. 


Subscription  Price:   15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.   (Yearly  subscrip- 
tion includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Treasurer  of  the  United  States.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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STATION  INDEX 


i 

Count7 

& 

1 

3 

t 

d 

1 

YeAis  of 
_«co.d^ 

Opened 
oi  closed 
durintj  yr 

Reiei   i 

to    ! 

tables 

Station 

d 

S 

t2 

1 

Month 
opened 

Month 

coMKscTicirr 

BAnUTILLK 
BALTIC 

BLOOVIELD 

0130   NEW    HAVEN 
0337    LITCHTIEU) 
0251 1  NEW   LONDON 
0399. LITCHFIELD 
e»34  '  IlARTrOftD 

41    10 
41    SO 
41    37 
41    S6 

41    50 

73  05 

73    03 
72   06 

72  57 

73  44 

20 

710 
140 
420 
165 

10 
10 
36 
19 
11 

2 
2 
2 
2 
2 

BRJDGIRMrT 

BBiDcmrr  vb  aikpovt 

BKISTOL 

BSOOCLTN 

BULLS   BRIDGE   DAM 

OBOl 
OBOe 
0S3O 
0918 
0961 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

UARTFORD 

BIMDHAM 

LITCHFI£LD 

41    12 
41    10 

41  4a 

41    48 

41    40 

73    12 
73    06 

72  58 
71    56 

73  29 

143 

7 

600 

270 

55 
7 

56 
7 

10 
I 

10 

.U>R 

1    2    3 

1    2   3 

2 

2 

BURLINCTON 
CANDLKWOOD    IJ«K 
COCKAPONSET   FOREST   RANGER 
COLCHESTER 
COLL I NSV ILLS 

0973 
1093 

1488 
1499 

1536 

HARTFORD 
FAIRFIELD 

MIDDLESEX 
NEW    LO.VDOH 
HARTFORD 

41   4a 
41    39 
41   28 
41   3S 
41    48 

72  58 

73  28 
72   31 
72   20 
72    56 

460 

435 
300 

2 

43 
10 
10 
•2 
21 

2 
2 
2 
1    2   3 
2 

CBCAM   BtU. 

DAMBonr 

DAWSOB    LAKE 
DDBT 
BAST   KAVO 

1-5 
1762 
1798 
1844 
3169 

LITCHFIELD 
FAIRTI^m 
NEW    HAVEN 
FAIRFIELD 

NEW  awrs 

41    ii 
41    23 
41   22 
41    19 
41    17 

73    30 
73    38 

72  59 

73  05 
72    52 

1300 
510 
167 
65 

27 

54 
16 

54 

16 
10 
2 

10 

1    2   3 
123 

2 
2 

lASTtSH    LAKE   RESERTQIB 
FALLS   VILUiGE 

GBxnraica 

CBOTDM 
BABTTOKP 

2288|FAIRFIELD 
2658|LITCU>IELD 
3137    FAIRFIEU) 
3207.  NEW   UHfDOH 
3446   BARTF(HU) 

41    14 
41    57 
41   05 
41    21 
41    4E 

73    15 
73    32 
73    42 
72   02 
72    43 

300 
580 
450 
39 
140 

34 
3 

10 
49 
3 
10 

11 

2 
1    2    3 
1    2   3 

2 

2 

BEMLOCKS   RESERVOIR 

JBWETT   CITT 

KENT 

LAKI   KONOMOC 

345i;HUrTFaRD 
3  583    ENFIELD 
38S7|nEW    LOIfDON 
3905IL1TCHFIELD 
3989    NEV    LONDOII 

41    44 
41    14 
41    38 
41    44 
41    24 

72  39 

73  16 

71  54 
73   30 

72  11 

15 
240 
400 
400 
178 

63 

89 
10 
9 
1 

65 

DEC 

1    2   3 

2 

2 
1   ;j  3 

2 

LAUUL   RXSERTOIR 

HBAD  POND   RDEXVOIR 

BIDDLKTOBN 

HtLFORD 

4096    FAIRFIELD 
4443    HAHTFOIID 
4599    FAIRFIELD 
4767, MIDDLES EX 
4790 1  NEW   HAVEN 

41    10 
41    46 
41    12 
41   33 
41    12 

73    33 

72  29 

73  31 

72  43 

73  05 

340 
392 
480 
369 
30 

5 

10 
10 
10 
5 
10 

2 
2 
2 

1    2    3 
2 

■OHAWK   FOREST    RANGOI   STA 
■OOOIS    RBSKRVOIR 

iKxnrT  CAUU. 

BATCBAIIG  rOUST   RANGO    STA 
BATHAB   BALK  STATE   FtWEST 

4933  1  LITCHFIELD 
5018  I  MIDDLES rX 
5077   HEW   HA'- EN 
5125. WINDHAM 
5131|tOLL.«ID 

41    50 
41    30 
41    24 
41    53 
41    4« 

73    18 
72    26 
72    55 
72    05 
72    21 

U20 
380 
200 
400 

570 

14 

10 
11 
14 
10 
2 

2 
2 
1    2    3 
2 
2 

RIB   BArmHtD 

RV   HAVn   WB   AIRPOftT 

BEVntCTOli 
BIB   LOnOH 
BORTOLK   2   SW 

52621  LITCHFIELD 
5273    NEW    R^WaN 

52851  HARTFORD 
5309   NEW    LONDON 
5445    LITCffTIFLD 

41    53 
41    16 
41   42 
41   20 
41    58 

72    57 
72    53 
72   44 

72  04 

73  13 

380 

6 

150 

15 

1380 

171 

80 
8 

17 

132 
11 
79 
8 

2 

1    2   3 

2 

12   3 
12   3 

KOrra  SRANTORD 

RORTB  Gl'ILrORD 

BCBTB   KXNT 

BORTB   ST.\MraD   RESERVOIR 

NORWALK 

5510   NCTf    HAVE.N 
5641    NEW   BAVEh 
5664    LITCHFIELD 
5772|FAIIiLFIEL0 
5892 j FAIRFIELD 

41    20 
41    23 
41    46 
41    07 
41    08 

72   46 

72  43 

73  26 
73    32 
73    26 

213 
276 
465 
200 
116 

2 
57 

10 
10 
2 
10 
58 

NOV 
JUNE 

2 

2 

1    2   3 

2 

1    23       j 

tNOKWICH   3    CSK 
PACHADC   STATE   FOREST   3    HE 
PEOPLES   FOREST    RANGER   STA 
PROSPECT 
PITNAB 

5904 
6131 
6239 
6597 

6645 

NEW    LONDON 
NEW    LONDON 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 
WINDHAM 

41    33 
41   35 
41    5« 
41    30 
41    54 

72  01 

71  51 

73  00 

72  57 
71    56 

205 
270 
435 
424 
240 

2 
14 

2 
9 
10 
10 

14 

T  1 
2  1 
2 

1    2   3 

PUTNAM   HEIGHTS 
PLTNAB   LAKE 
ROCKVlLLi 
ROCKVOOD    LA« 

ROCrr   RIVER   DAM 

6650 
6655 
6942 
6954 
6966 

VINDRAM 

FA-.RFirU) 

TOLLAND 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

41    54 
41    OS 
41    52 
41    06 
41   35 

71  52 
73   38 

72  26 

73  38 
73    26 

555 
300 
510 
327 

11 
10 
9 
10 
10 

DEC 

2 
2 

2 
2 
2 

BOUND   POBD 

SALISBORT 

SAUCATOCK   RESERVOIR 

SaSPAOC   DAM 

Smn-TLE   HEADOV    RESBtVOlR 

7002 
7109 
7157 
7373 
7432 

FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 
HARTFORD 

41    18 
41    59 
41    15 
41    43 
41    39 

73   32 
73    27 
73    21 
73    18 
72    49 

785 
1015 
295 
841 
372 

16 

11 
16 
8 
10 
10 

2            1 

T  j 

12   3 

2             j 

STAFTOBD   SPRINGS 
STAMFORD 
ST5TEBS0B   DAM 
STOUIS 
TUOaiPSOirTtLLE 

7946 
7969 
8065 
813S 
8364 

TOLLAND 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

HARTFORD 

41    59 
41    04 
41    23 

41  49 

42  00 

73    18 
73   30 
73    10 
72    15 
72   36 

625 
109 

640 
100 

1 
59 

11 
1 
10 
60 
10 

JULY 

2 
1    2   3 

2 

T   1 

TOSUtlBCTON    1 

TORRIHGTOW   2 

TRAPP   FALLS   RESERVOIR 

VASBINCTON 

BATEBBURT 

8436 
8441 
8488 
8859 
8906 

LITCHFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
NEW   HAVEN 

41   48 
41   48 
41    17 
41    38 
41    33 

73    07 
73    08 
73    09 
73    19 
73    02 

580 
603 

620 
340 

4 
62 

10 
10 

9 

63 

2  1 

3  i 
1    2  3 

1   2  3 

WATESBUST   CITT    RALL 
WEPABADG   RESERVOIR 
lESTBROOK 
WEST   BARTFOBO 
WEST   HARTLABD 

89U   HEW   HAVKH 
9007   NEW   HAVSN 
9067   MIDDLF^Elt 
9162    HARTFORD 
9174    HARTFORD 

41    34 
41    18 
41    18 

41  45 

42  00 

73    02 
73   02 
72   26 
72   47 
72    58 

475 
136 
40 
275 
1180 

10 

1. 

10 

;; 

9 

1    2  3 
2 

I    2  3 
2 
2 

BHICVILLI   RESERVOIR 

WaiTNBY    LAKE 

■ICBAB   RESBRTOIR 

BILLlMAirriC 

BINDSfl*    LOCKS   BRADl^EY   CAA    AP 

9508    RARTFCHT) 
9544  1  NEW    HAVEN 
9568  1  LITCHFIELD 
959?   WINDHAM 
9704 1 HASTTORD 

41    44 
41    20 
41    40 
41    43 
41    56 

72    57 

72  55 

73  08 
72    14 
72   41 

570 
36 

250 
169 

2 

10 
10 
10 
8 
2 

I   ! 

12   3 

2            ! 
12   3       1 

WmXXm  RESERVOIR 
BOtWBORT 

9759^ NEW   HAVEN 
9783; LITCHFIELD 

41    37 
41   34 

72  56 

73  16 

768 
960 

10 
11 

3 

2 

MAISS 

AtKUSTA  CAA   AIRPORT 

SANCOB 

BAR   BARBOR 

BELFAST 

BETHEL 

0275IkENN<BEC 
03 50 { PENOBSCOT 
0371 'HANCOCK 
O4R0;WALDO 
0571   OXFORD 

9 

11 

4 
4 

1 

44    19 
44    48 
44    23 
44    24 
44    25 

69   *■* 
68    48 

68  13 

69  00 

70  48 

350 
61 
30 
20 

640 

6 

32 
53 
25 

6 
25 
86 
25 

5 

1    2   3 
1    2   3 
12   3 

12   3 

BBASSAD   DAM 

CLATTOR    LAKE 
CORIMNA 

EASTPOBT  WB  cirr 

0814    SOMERSET 
1175   AROOSTOOK 
1472    AROOSTOOK 
1128    fENOeSCOT 
3426|WASHINGTO!l 

9 
15 
13 

11 

4 

45  40 

46  52 
46  37 
44   57 
44   54 

69    SO 

68  01 

69  32 
69    13 
66    59 

1100 

628 
1000 

360 
75 

10 

3 
76 

21 
10 

'S 

76 

2 
1   2  3 

2 
1   2  3 
1    2  3 

EAST   SAKERVILLF   2    E 

EAST   WIMTHROP 

ELLSWORTV 

EUSTIS 

FARBIBCTON 

2442 
3539 
2630 
2700 
2765 

PISCATAQUIS 

KENNEBEC 

HANCOCK 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

11    45    10 
9   44    19 
4    44    32 
9   45    13 
9    44    40 

69   30 

69  54 
66   26 

70  29 
70   09 

400 

173 

24 

1190 

420 

a 

58 

i5i 

59 

1    2  3 
1   2  3 

2 

2 
1    2  3 

PORT   FAIRFIELD 
FORT   EEirT    1    E 
FORT   OITT 
GARDINER 
G I LEAD 

3888 
3878 
3883 
3046 
3110 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 

KOnnBBC 
OXFORD 

15 
15 
IS 
9 

48  46 
47   15 
47   IS 
44    15 
44  24 

67  52 
98   36 

68  36 

69  45 

70  58 

450 
520 
500 
139 
710 

13 
54 

42 
30 
10 
113 

2 
1   2  3 

2 
1   2  3 

2 

OlAlfD   LAKE   STRE.4H 

GREEBVILLE 

HIRAM 

BOOLTOH  CAA   AIRPORT 

BOULTOR    1    NE 

3361 
3353 
3800 
3892 
3897 

WASHINOTOR 

PISCATAQUIS 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

14 
9 
13 
15 
15 

45    11 

45  27 
43    51 

46  07 
46  08 

67   48 

69  36 

70  48 
67    47 
67    50 

88 
1061 
375 
459 
410 

44 

3 
'7 

10 
51 
24 

2 
1    2  3 

2 
1    2  3 
12  3 

IJACDAN 
J0NE3BOR0 

LEBISTOR 
HACHIAS 

40R6 
4183 
4420 
4566 

4878 

SOMERSET 

WASniNCTON 

AROOSTOOK 

/JIDROSCOGGIK 

WASHINGTON 

9 

4 

45  38 
44  39 
48  42 
44  08 
44  43 

70    16 
67   39 
70   00 
70    14 
67  28 

1180 
185 

1200 
182 
32 

3 
1 

64 

2. 
3 

75 
69 

jm.T 

2 
I    2  3 
12  3 
12  3 

2           i 

Station 


MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  CAA 
MILLINOCKET  DAM 


HILTON 
I  MOOSEHEAD 
I  NORTH  ANL-OVER 
1  NORTH  6BIDGT0N 
!  OLD  TOWN 


OLD  TJWN  CAA  AIRPORT 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRENTISS 

PRESQUE    ISLE 
RIPOGL'KUS   DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND    1    W 
ROXBURT 

RIUFORD   3    SW 
RUMFORD    I    SSE 
SKOWHEGAN 
SOl'TH    ANDOVER 
SOUTH   NEST   HARBOR 

SqUA   PAN    DAM 
SUNDAY   BIVEB 
SWAN    FALLS 
THE   PORKS 
UNIl-Y 

irrpER   DAM 
VA.NCEBORO 
WIVSLOW 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ARLINGTON 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 
ATHOL 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BILL ERICA 

BIRCH   RILL   DAM 

BLUE   HILL 

BOSTON    WD    AIRPORT 

BOVI^TON 

BROCKTON 

CAMBRIDGE 
CHATH.U 
CHESTER 
CHF^TERFIELD 
CHESTNUT   HILL 

CLINTON 
COHASSET 
COLDBROOK 
CONCORD 
EAST   WAKEHAM 

EDGAR TOWN 

FALL   RIVER   2    NE 

FITCKBURG 

FRAM INGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 
GROTON 
HARDWICX 
HARVARD   FOREST 
HATCHV 1 LLE 

HAVERHILL 
HEATH 
HOLYOKE 
HOOSAC   TUNNEL 
j     HUBBARDSTON 

I  HYANNIS    1    E 

j  IPSWICH 

I  JEFFERSON 

I  KHICHTSVILLE   DAM 

'  LAKE    COCHITUATE 

I  LAWRENCE 

I  LOWELL 

I  MANSFIELD 

I  MENDON    AIRPORT 

!  MIDDLEBORO 

j  MIDDLETON 

,  MILFORD 

i  MILlfURT 

.  MONTAGUE   CITY 

1  MOUNT   WACnUSFT 

NANTUCKET   WB    AIRPORT 

NEW   BO) FORD 

NEWOORYPOBT 

NEW  SALEM 

NEWTON 

NORTUBKIDCE 
NORTH  TRURO 
NORTON 
PELHAM 
PEMBROKE 

PERU 
PETERSHAM 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLA INFIELD 

PLYMOUTH 

PRINCETON 
PROVINCETOWN 
QUABBIN  INTAKE 
ROCKPORT  1  BSE 
SALEM  AIR  STATION 

SA.*PWICH 
SECRtOANSrr 
SHELBURSE  FALLS 
SOUniBRIDGK 

sotrrn  egreuont 


County 


SOMERSET 
OXFORD 

PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS 

OX?ORD 

SOMERSET 

OXFORD 

CUMBERLAND 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
PENOBSCOT 

AROOSTOOK 

PISCATAGUIS 

KNOX 

KNOX 

OXfORD 

OXFORD 

OXFORD 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 


8398  I  AROOSTOOK 

B598loxrc«n 

8641  OX>"ORI' 
8721  SOMCTSET 
8936  WALDO 


0666 
0736 
0770 
I  0801 
I  0860 

!  1097 
I  1376 
1425 
I  1436 
j  1447 

I  1561 
'  1582 
I  1589 
I  1622 
I  2451 

2501 
'  2642 
2806 

'2975 
!  2997 
I 

I  3052 
,  3270 
I  340 
,  3'12! 
I  3-171 

I  3505 
j  3549 
i  3702 
I  3713 
3772 

|3S21 
3876 
3931 


SPOT   POND 
SPRINGFIELD 
STATE   FARM 
STEhLtNC 


16644 
16676 
6699 
6977 
!7124 

7190 
7293 
7370 
7627 
7692 

8030 
8046 
8101 
8154 


OXFORD 
HASHINGTON 
KENNFIEC 
WASHINGTON 


BEP.XSHIRE 
HAMPSHIRE 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

MIDDLESEX 

NORCFSTKR 
NORFOLK 
SUFFOLK 
»OBC ESTER 
PLYMOUTH 

MIDDLESEX 
BARNSTABLE 
HAMPSHIRE 
HAMPSHIRE 
SUFFOLK 

WORCtSTEB 

NORFOUC 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 
WORCESTER 
BARNSTABI.r, 

ESSEX 

FRANKLIN 

tlAMPDEC 

BEF::sHinE 

WORCESTER 

BABNST.\8LE 
ESSEX 
WORCESTER 
I  i  AMPS HIRE 
MIDDLESEX 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

WORCESTER 

PLYMOOTH 

ESSEX 

WORCEETER 

WORCESTER 

FRANKLIN 

WORCESTER 

NANTUCKET 

BRISTOL 

ESSEX 

FRANKLIN 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

BARNSTABLF 

PLYMOUTH 

H/JMPSHIRE 

PLYMOITTH 

BERKSHIRE 
WORCESTER 
BERK^TJIRE 
HAMPSHIRE 
PLYMOUTH 

WORCESTER 
BAFNSTABLE 
HAMPSHIRE 
US  SEX 

Fssrx 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCF^Tffl 

BERKSHIRE 

MIDDLESEX 
HAMPDEN 
PLYMOUTH 
WORCESTER 


9   44   48  69   54  390 

1    44    45,  70    58  I  1500 

11  I  45   39 {  68   43'  J88 

11  ;45   39  €6    41 |  405 

11    46    17  68    46 


27 


44  52 

43  39 
43  39 

45  29 


70  39 

69  43 

70  47 
70  43 
68  39 

68  40 
68  42 
70  15 
70  19 
68    10 


68    00 

45    53  ,  69    15 

4  4    06!  69   07 

44    06'  69   08 

4-1    40  i  70   36 

44    31 j  70   34 

44    33  70   33 

44    46'  69    43 

44    36{  70   44 

44    16  68    19 


6    32  68    20 

1 |44   30'  70   52 

4'44    02.  70    59 

S    45    20'  69    58 

9144    35I  69   20 


of 


recorti 


40      12       12 


4  4    52  I     70    52  I 


42 

39 

73 

06 

750 

42 

24 

72 

32 

217 

■12 

25 

71 

11 

180 

42 

39 

71 

53 

1190 

42 

ift 

7, 

2H 

227 

42 

35 

72 

13 

1000 

42 

13 

70 

49 

40 

■12 

17 

72 

21 

556 

42 

34 

71 

16 

139 

42 

38 

72 

07 

S40 

42 

13 

71 

07 

640 

42 

2?. 

71 

02 

12 

4? 

TX 

71 

43 

54fl 

42 

08 

71 

01 

80 

42 

23 

71 

07 

41 

40 

69 

57 

3fi 

42 

17 

72 

59 

6O0 

42 

23 

72 

51 

1360 

42 

20 

71 

12 

124 

42 

24 

71 

4. 

398 

42 

16 

70 

50 

80 

42 

?3 

72 

03 

680 

42 

27 

71 

22 

138 

4) 

46 

70 

40 

18 

41 

•n 

70 

31 

20 

41 

43 

71 

08 

190 

42 

34 

71 

46 

402 

4? 

17 

71 

25 

172 

42 

06 

71 

24 

320 

A? 

35 

71 

59 

1110 

42 

36 

71 

35 

325 

4:> 

•>.fS 

72 

12 

950 

42 

32 

72 

11 

1242 

41 

37 

70 

32 

70 

42 

46 

71 

02 

60 

40 

72 

49 

1450 

42 

13 

T>. 

36 

9C 

4? 

41 

72 

58 

800 

42 

29 

72 

00 

1030 

50;    58 
10 

I    10 


Opened  | 
01  closed  ' 
dunng  yi  i 

^  S  I  o  0 


11  39 1 

4  142    20 1 
10,42    22 


4  2  36 
42  10 
42  12 
42  35 
42    29 

41    15 

41  38 

42  50 
42  28 
42    18 


06 


42    26 1 

42    31] 

41  55| 

42  37 
42  04 
42  22I 
42   39; 


70    16 

70  53 

71  54 

72  52 
71    23 

71  10 
71  19 
71  12 
71    34 

70  54 

71  01  I 
71    31  I 

71    4Sl 


71  53!    2000 

70   04 
70    56 

70  55 

72  20 i       750 

71  13[ 

71    40 1       300 

70  04  1 

71  08  I 

72  24;     1150 
70   49 


'    4 

42 

32 

.     4 

46 

;     4 

50 

5 

36 

17 

03 

7 

10 

4 

25 

1     5 

06 

1     4 

57 

iio 

37 

73    04 

72  12 

73  17 
72  55 
70   42 


70   52 

70  301 

71  07  I 

72  44 

72  04  I 

73  25 

71  06 

72  35I 

70  57 1 

71  491 


170O 


Refer 

to 
tables 


1  2  3 
1  2  3 
1  2  3 


1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

12  3 


12  3 
12  3 
1   3  3 


1  2  3 
12  3 
1    2   3 


12  2 
1  2  3 
12   3 


1    3   3 

3 

2 
1    2   3 

2 

1    3  3 

2 

2 
1    2  3 
1    2   3 


1    3   3 
2 

1    2   3 


STATION  INDEX 


NEW    ENGLAND 


Station 


STERLING  3    NW 

STOCKBRIDGE 

SWAMPSCOTT 

TAUNTON 
TtLLY    DAM 

TITRNERS    FALLS 
WAU'OLF 

WARf:  1 
WARE  2 
WASHINGTON 

WEBSTLR 

WEST   IJBIMFIELD 

WEST   CUHWINGTON 

WtSTFIELD 

WESTFItXD  CAA  AIRPORT 

WESTON  2  NW 

WEST  OTIS 

WhSTOVEB  FIELD 

WEST  RtrrLAND 

WILLARn  BROOK  ST  FOREST 

WINCHENDON 

WORCESTER  CAA  AIRPORT 

WORCESTER  1 

NEW   HAMPSHIRE 

ALEXANDRIA 
UATII   2    SSW 
DENTON 
BERLIN 
DETHLLFIEM 

HLACKWATER   DAM 
POW   GARVINS   FALLS 
BRADFORD 
BRISTOL 
BUCKS   CORNER 

CAMPTON 

CENTm   HARBOR 

CLARIMONT 

CONCORD   Wli    AIRPORT 

DlXVILLr  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DF,EHING 

EASTMAN  FALLS  DAM 

ERROL 


FAUYAN 

FIRST  CONN  LAK 

FITZWILLIAM  3  ; 

FRANCONIA 

FRANKLIN  1  NW 


HILLSBORO  2  W 
t HUDSON 
JEFFhRSON 
KELNE  I  SW 
LAKEPORT  1 

LAKEPORT  1 

LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  CAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC   DOWELL  DAM 


MASSADESIC    LAKE 

MI-.RlIiEN 
MILAN    6    N 

MILFORP 

MOUNT  WASHINGTON  WB 

NASHUA    1    NE 

NASIIU.".   3    N 

NELSON      ■ 

NFfc'    CASTLE 

NEW    DURl'AM 

NEW    LONDON 

NE:*    PORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTH    STRATFORD 
NORTir   VILLAGE 
PETERBORO  2    S 
PINKHAM   NOTCH 
PITTSBURGH   RESERVOIR 

PLYMOUTH 
SOUTH   DANBURY 
SOUTH    LYNDEIjORO 
tSOUTH  WEARE    1    SE 
STODDARD 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN   DAM 

TUCKERKAN    RAVINE 

WALPOLE 

WARREN    1    SE 


County 


8159   STERLING 
8181    BERKSHIRE 
8301    ESSEX 
8367   BRISTOL 
8573    WOTICESTER 


FRANKLIN 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 


0038 
0496 
067  5 
0690 
0703 

0741 
0834 
0910 
0998 
1048 

1099 
1338 
1552 
1683 
2023 

2136 
2174 
2284 
2427 
2842 

2898 
2999 
3024 
3160 
3177 

3182 
3350 
3409 
3485 
3850 

4062 


HvVMPDEN 
HAMPSHIRE 
HAMPDEN 
HAMPDEN 

MIDDLESEX 

IIFRKSHIRE 

HAMPDEN 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 
WORCESTER 
WORCESTER 


GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GR.'FTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

BELKNAP 

SULLIVAN 

MERRIMACK 

COOS 

CHESHIRE 
STRAFFORD 
HILLSBORO 
MERRIMACK 
COOS 

COOS 
COOS 

CHFSHIRE 
GRAFTON 

I  MACK 

I  MACK 
BALNAP 
GRAFTON 
COOS 
/VFTON 

HILLSBORO 

HILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 

BELKNAP 

BELKNAP 

COOS 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

HILLSBORO 
HILLSBORO 
HILLSBORO 
SULLIVAN 
COOS 

HILLSBORO 

COOS 

HILLSBORO 

HILLSBORO 

CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

STRAFFORD 

MERRIMACK 

SULLIV,\N 

MERRIMACK 

COOS 

HILLSBORO 

HILLSBORO 

COOS 

COOS 

GRAFTON 

I  MACK 
HILLSBORO 
HILLSBORO 
CHESHIRE 

SULLIVAN 

CHESHIRE 

COOS 

CHESHIRE 

GRAFTON 


42  28 
42  17 
42  28 


42  36 
42  11 
42  17 
42  16 

42  22 


2  03 
42  10 
2  29  72  58 
72  42 
2  09 


71  48 
73  19 

70  54 

71  09 

72  13 

72  33 

71  15 

72  17 

72  16 

73  08 


71  53 


42  23 


43  39 

44  09 
44  06 
44  29 
44  17 

43  19 
43  10 
43  15 
43  36 


43  52 

43  43 

43  23 

43  12 

44  52 

42  54 

43  08 
43  04 

43  27 

44  47 

44  16 


43  28 

43  25 

44  00 
44  23 
43  42 


2  54 
43  00 

42  59 

43  33 

44  37 

42  50 
44  16 
42  46 
42  48 

42  59 

43  04 
43  26 
43  25 
43  22 
43  15 


Years  of 
record 


71  1 
73  05 

72  32 
71  59 


72  05 
71  52 

71  49 


71  53 

71  59 

71  53 

71  10 

71  42 

71  43 

71  31 

71  58 

71  43 


71  49 
71  40 
71  04 


72  11 

71  44 

71  40 

71  39 

71  25 

71  53 

71  11 

72  17 

71  56 

71  26 

71  28 

72  17 
71  28 


71  34 

71  54 

72  19 
71  40 

71  59 
71  28 

71  24 

72  15 
71  12 

71  39 
71  18 
71  26 


70  -13 

71  10 

71  59 

72  10 
71  22 


71  38 
71  55 
71  57 
71  15 
71  23 


71  50 

71  53    690 

71  47    649 

71  43 

72  07   1400 


1300 

1110 
1470 

480 
230 

1000 
430 

1406 

660 
900 
420 
339 
1650 

1320 
73 
787 
330 

1280 

1620 
1660 
1200 
960 
390 

430 

960 
1650 
920 


72    05 
72    19 

71  17 

72  26 
71   53 


1010 
540 

3800 
320 
700 


Refei 

to 
tables 


12  3 

12  3 

1    2  3 

12  3 


12   3 

2 
12   3 

1    2   3 

2 
12    3 

2 
1    2   3 


1    ?  3 

12  3 

2 

1    2  3 

2 

1    2  3 


1    2   3 

2 
12   3 

2 

12   3 

2 
12   3 


Station 

County 

1  -S 

.3     2 

0 

> 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

0. 

e2 

1 

t 

a 

> 

II 

^1 

to 
tables 

WENDELL 
WENTIfOHTH 
WEST  ALTON 
WEST  LEBANON 
WEST  RUMNEY 

9074 
9091 
9104 
9318 
947-1 

SULLIVAN 
GRAFTON 
BELKNAP 
GRAFTON 
GRAFTON 

5 
10 
10 

5 
10 

43  22 
43  52 
43  33 
43  38 
43  48 

72  07 
71  55 

71  19 

72  19 
71  51 

935 
600 
510 
550 
610 

1 
19 

11 

1 

19 
11 

1 

JULY 

2 

2 
12  3  4 
12  3 

2 

WHITEFIELD 
WILMOT 
WINCHESTER 
WINDHAM 
WOLFEBORO  FALLS 

9618 
9676 
9726 
9740 
9^65 

COOS 

MERRIMACK 

CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

CARROLL 

5 
10 

5 
10 
10 

44  23 
43  27 
42  46 

42  47 

43  36 

71  36 

71  55 

72  23 
71  19 
71  12 

1040 
900 
450 
174 
514 

8 

11 
6 
11 

39 

2 

2 

2 
1  2  3 
1  2  3 

WOODSTOCK 
YORK  POND 

9940 
9966 

GRAFTON 
COOS 

10 

1 

43  59 

44  30 

71  41 
71  20 

720 
1500 

8 

8 
19 

1  2  3 
2 

RHODE  ISLAND 

AUSTIN 

BLOCK  ISLAND  WB  CITY 
GREENVILLE 
1  KINGSTON 
NEWPORT 

0576 
0896 
3306 

5225 

WASHINGTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE 

WASHINGTON 

NEWPORT 

4 
4 

4 

4 

41  36 
41  10 
41  53 
41  29 
41  30 

71  39 
71  36 
71  34 
71  32 
71  18 

550 
35 
420 
100 
10 

70 
4 
61 

11 
73 
12 
61 

1 

APR 

2 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

2 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 
PROVIDENCE  WB  CITY 
WESTERLY  1  W 
WOONSOCKET 

6698 
6703 
8911 
94?3 

PROVIDENCE 
PROVIDENCE 
WASHINGTON 
PROVIDENCE 

4 

4 
4 

4 

41  44 
41  50 
41  22 
41  59 

71  25 
71  25 
71  50 
71  31 

55 
12 
40 

200 

80 

118 
5 
10 

1  2  3 
1  2  3 

2 

2 

VERMONT 

DARRE 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON 
BETHEL 
DLOOMFIELD 

0337 
0499 
0558 
0660 
0690 

WASHINGTON 

WINDHAM 

BENNINGTON 

WINDSOR 

ESSEX 

2 
5 
8 
5 
5 

44  14 
43  08 

42  51 

43  50 

44  46 

72  33 

72  27 

73  10 
72  33 
71  36 

600 
300 
880 
560 
940 

3 
34 

42 

13 
43 
34 

7 
43 

2 
1  2  3 
1  2  3 

2 

1  2  3 

BOLTONVILLE 

DURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA  2  S 

0724 
1081 
1213 
1243 
1360 

ORANGE 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WINDSOR 

ORANGE 

2 

5 
5 

44  11 

44  28 

45  00 
43  23 
43  59 

72  06 

73  09 

71  32 

72  35 
72  37 

660 

331 
1020 
800 
750 

62 

45 
61 

3 
109 

11 
46 
63 

2 

12  3 

2 
1  2  3 
12  3 

CHITTENDEN 
CORINTH 
CORNWALL  1  N 
DORSET  1  S 
EAST  BAR NET 

1433 
1565 
1580 
1786 
1962 

RUTLAND 

ORANGE 

ADDISON 

BENNINGTON 

CALEDONIA 

2 

5 
2 
2 
5 

43  41 

44  02 

43  58 

43  14 

44  20 

72  57 

72  17 

73  12 
73  06 
72  02 

1030 

500 

980 
680 

53 

10 
19 

J 

10 
18 

2 

2 
12  3 
1  2  3 
1  2  3 

ENOSBlfRG  FALLS 
ESSEX  JUNCTION 
OILMAN 
GRAFTON 
HIGHGATE  FALLS 

2769 
2828 
3341 
3400 
3914 

FRANKLIN 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WINDHAM 

FRANKLIN 

2 
2 
5 
5 
2 

44  52 
44  30 
44  25 

43  11 

44  56 

72  45 

73  07 

71  43 

72  37 

73  03 

422 

270 
850 
1190 
150 

54 

54 

13 
19 
11 
10 

1  2  3 
2 
2 
2 
2 

LEHINGTON  3  NE 

MANCHESTER 

MARSHFIELD 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

4603 
4882 
4985 
5029 
5044 

ESSEX 

BENNINGTON 

WASHINGTON 

WINDHAM 

CALEDONIA 

5 
8 
2 

5 

44  54 

43  10 

44  25 
42  45 
44  15 

71  31 
73  04 

72  16 
72  44 
72  03 

1015 
950 

1150 
260 
448 

9 

13 
36 

18 

1  2  3 
2 
2 
2 
2 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  CAA  AIRPORT 

MORRISVILLE 

NEWPORT 

NOBTHFIELD  NORWICH  UNIV 

5132 
5278 
5366 
5542 
5733 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAMOILLE 

ORLEANS 

WASHINGTON 

2 
2 
2 
16 
2 

44  18 
44  12 
44  34 
44  56 
44  08 

72  40 
72  34 
72  36 
72  12 
72  40 

459 
1122 
600 
766 
840 

29 
4 

20 

63 

29 

10 
20 
63 

1  2  3 
12  3 

2 
J  2  3 
1  2  3 

PERU 

PLYMOUTH 
RANDOLPH  CENTER 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 

6335 
6438 
6717 
6746 
6761 

BENNINGTON 
WINDSOR 
OBANC  E 
WINDSOR 
BENNINGTON 

5 
5 
5 

5 

43  14 
43  32 
43  57 
43  31 
42  45 

72  54 
72  43 
72  36 

72  34 

73  02 

1660 
1420 
1380 
1500 
1122 

11 
11 
11 
11 
26 

2 
2 
2 
2 
2 

ROCHESTER 
RUTLAND 
SAINT  ALBANS 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

6893 
6995 
7025 
7054 
7098 

WINDSOR 

RUTLAND 

FRANKLIN 

CALEDONIA 

ADDISON 

2 
2 

2 

43  52 

43  37 

44  49 
44  25 
43  54 

72  48 

72  58 

73  05 

72  00 

73  06 

860 
600 
540 
711 
374 

34 
20 
56 

21 
34 
20 
56 

4 

2 
1  2  3 
12  3 
12  3 

2 

SEARSBURG  MOimTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBirRY 

714? 
7152 
7401 
7617 
7646 

BENNINGTON 

BENNINGTON 

WINDHAM 

WINDHAM 

ORANGE 

5 
5 
5 
5 
5 

42  50 
42  52 

42  58 

43  11 

44  05 

72  57 
72  55 
72  57 
72  49 
72  04 

2360 
1660 
2080 
1030 
374 

38 

24 
25 
38 

11 
6 

2 

2 

12  3 

\ 

SPRINGFIELD 
STOCKBRIDGE 
TOWNSHEND 
TURNER I DGE 
TYSON 

7954 
8057 
8438 
8483 
8512 

WINDSOR 
WINDSOR 
WINDSOR 
ORANGE 
WINDSOR 

5 
5 
5 
5 
5 

43  16 
43  48 
43  02 
43  55 
43  28 

72  27 
72  47 
72  40 
72  29 
72  42 

300 
760 
420 
620 
1080 

11 
11 
10 
11 
11 

2 
2 
2 
2 
2 

UNION  VILLAGE  DAM 
t VERNON 
WARDSBORO 
WATERBURY 
WEST  BURKE 

8556 
8600 
8747 
8605 
9099 

ORANGE 

WINDHAM 

WINDHAM 

WASHINGTON 

CALEDONIA 

5 
5 
5 
2 
5 

43  48 

42  46 

43  03 

44  23 
44  38 

72  16 
72  31 
72  47 
72  46 
71  58 

460 
228 
1020 
432 
228 

1 
52 
11 

9 

JUNE 

2 
2 

2 
1  2  3 

WEST  BURK£  5  NW 
WEST  DANVILLE 
WEST  HARTFORD 
WESTON 
WESTON  2  S 

9109 
9182 
9329 
9476 
9477 

CALEDONIA 

CALEDONIA 

WINDSOR 

WINDSOR 

WINDSOR 

5 
5 
5 
5 
5 

44  41 
44  24 
43  42 
43  18 
43  17 

72  03 
72  09 
72  26 
72  48 
72  48 

1128 
1400 
400 
1280 
1500 

6 

20 

11 

1 

OCT 

OCT 

2 
2 
2 
2 
2 

WEST  TOPS HAM 

WHITE  RIVER  JUNCTION  1  N 
tWHITINGHAM  3  W 
■fWILDEB 

WOODSTOCK 

9588 
9691 
9735 
9764 
9984 

ORANGE 
WINDSOR 
WINDHAM 
WINDSOR 
WINDHAM 

5 
5 

5 
5 
5 

44  08 

43  39 

42  47 

43  41 
43  38 

72  18 
72  19 
72  55 
72  18 
72  31 

360 
1450 
370 
700 

6 
59 

10 
36 
27 
30 
82 

2 

2 

2 
1  2  3 
1  2  3 

NNEBEC  i       10-MERRIMAC  ;       U-PENOBSCOT  ; 


CHANGS  OF  NAME 


t  Jacknan,  Maine 

T  Glencllff,  New  Hunpshlre 

t  South  Weare  I  SE,  New  Harapsl 

t  Vernon,  Vernont 

t  Wbltloghan  3  W,  VernoDt 

t  Wilder,  Vermont 

T  West  Lebanon,  Now  Haapsblre 


Fornerly  Jackman  1  NNW  prior 
Formerly  Glencllfl  2  NW  prior 
Formerly  Sout   Weare  prior  to 

Fornerly  Whitlngbaa  prior  to  I 
Fornerly  Wilder. 1  E  prior  to  I 
Fornerly  West  Lebanon  1  SW  pr 
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